Digitized  by 

the  Internet  Archive 

in  2013 

http://archive.org/details/climatologicalda6162unit_13 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 

AGRICULTURAL  REFERENCE  DEPARTMEK^ 
CLEMS ON  COLLEGE  LIBRARY 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


JANUARY  1957 
Volume  LXI       No.  1 


ASHEVILLE:  1957 


CALIFORNIA  -  JANUARY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


The  severe  drought  conditions  that  had  existed  over  the 
State  since  last  November  were  alleviated  somewhat  in  parts 
of  the  central  and  most  of  the  southern  portions  beginning 
on  the  4th,  when  a  storm  developed  off  the  central  and  south- 
ern California  coast  bringing  substantial  rains  to  the 
Coastal  area  from  San  Diego  northwestward  to  San  Jose  and 
extending  inland  into  western  Fresno  County.  The  northern 
half  of  California  received  light  to  moderate  precipitation 
beginning  on  the  7th.  By  the  13th  —  one  of  the  wettest  days 
of  the  month  in  most  of  the  State  --  the  drought  was  brought 
to  an  abrupt  halt  in  all  sections  except  in  parts  of  the 
upper  San  Joaquin  Valley  and  the  desert  regions.  The  un- 
usual phenomenon  of  snow  accompanying  rain  on  the  night  of 
27th  and  early  morning  of  the  28th  was  experienced  in  many 
areas  generally  along  the  coast  from  the  San  Francisco  Bay 
region  southward  to  just  below  the  Los  Angeles  area.  The 
foothills  surrounding  many  of  the  coastal  cities  were  covered 
with  from  one  to  five  inches  of  snow  which  in  many  instances 
did  not  melt  completely  until  the  29th.  It  was  the  first 
snowfall  reported  in  the  Los  Angeles  and  Santa  Maria  areas 
since  January  1949,  and  the  first  in  San  Francisco  since 
January  1950.  Temperatures  over  the  State,  with  local  ex- 
ceptions, were  generally  below  average  for  the  month.  A 
major  contributing  factor  was  the  very  cold  weather  that 
prevailed  over  the  entire  western  United  States  during  the 
last  week  of  January.  Stations  having  sunshine  recorders 
showed  the  percent  of  possible  sunshine  to  be  generally  froBi 
10  to  25  percent  above  average  north  of  the  Tehachapis; 
south  of  the  Tehachapis,  where  more  precipitation  fell,  it 
was  as  much  as  23  percent  below  average.  A  description  of 
damages  resulting  from  many  of  the  severe  storms  will  be 
found  at  the  end  of  this  summary. 

Temperature  anomalies  were  predominantly  negative  over 
the  State,  -0.1°  at  Corona  to  -7.9°  at  Boca.  The  greatest 
negative  anomalies  appeared  to  be  in  a  large  area  adjacent 
to  Lake  Tahoe .  The  coldest  weather  for  the  month  north  of 
the  Tehachapis  was  observed  intermittently  during  the  first 
ten  days  when  temperatures,  according  to  Weather  Bureau 
Airport  stations,  dropped  to  as  much  as  14°  below  daily 
normals,  and  during  the  last  eleven  days  when  temperatures 
were  as  much  as  22°  below.  Bishop  remained  cool  all  month 
as  temperatures  were  generally  5°  to  10°  below  normal  and 
occasionally  exceeding  15°  below.  The  lowest  temperature 
in  the  State  was  -27°  at  Boca  on  the  9th.  South  of  the 
Tehachapis  the  coldest  weather  was  usually  observed  during 
the  last  eleven  days  when  temperatures  were  as  much  as  15° 
below  daily  normals.  Mt .  Shasta  had  its  fourth  coldest 
January  since  1928,  and  the  2°  minimum  on  the  29th  was  the 
lowest  observed  there  since  January  1950.  Similarly  the  26° 
at  Sacramento  on  the  9th  and  the  28°  at  Burbank  on  the  28th 
were  the  lowest  of  record  at  both  stations  since  January 
1950.  At  Eureka  the  28°  on  the  29th  was  the  lowest  since 
January  1951.  Above  normal  temperatures  were  observed  state- 
wide generally  from  the  11th  to  17th  and  south  of  the  Te- 
hachapis intermittently  during  the  first  18  days.  The  high- 
est temperature  was  81°  at  Yorba  Linda  on  the  2d.  Mean 
monthly  temperatures  ranged  from  a  high  of  56.5°  at  San  Diego 
Weather  Bureau  Airport  to  a  low  of  9.8°  at  White  Mountain  2. 
(The  White  Mountain  2  January  report  was  received  too  late 
to  be  included  in  this  bulletin.  It  will  be  published  in 
the  "Delayed  Data"  section  of  the  June  1957  bulletin.) 

Precipitation  occurred  at  every  reporting  station  in  Cal- 
ifornia, the  least  being  0.32  inch  at  Needles  CAA  Airport. 
After  receiving  no  rain  whatsoever  in  the  entire  year  of 
1956,  Ocotillo,  in  the  Southeast  Desert  Basins,  measured 
1.62  inches.  In  the  southern  half  of  the  State  nearly  every 
station  in  an  area  south  of  Santa  Maria,  along  the  mountains 
east  of  Santa  Barbara  to  the  Tehachapis,  and  thence  north- 
northeastward  along  the  Sierra  Nevada  range  to  Bishop  re- 
ported monthly  totals  exceeding  100  percent  of  average.  A 
few  of  these  stations  exceeded  300  percent  .  Except  for  a 
few  scattered  stations  in  the  north  half  of  the  State  where 
totals  exceeded  100  percent  of  average,  the  great  majority 
of  stations  received  totals  in  the  70  to  90  percent  range. 
Precipitation  that  began  on  the  11th  at  Red  Bluff  ended  a 
string  of  70  consecutive  days  without  measurable  rain.  The 
total  there  from  July  1,  1956  to  January  31,  1957,  was  the 
lowest  for  any  similar  period  since  1917-18.  In  contrast, 
San  Diego,  an  area  where  considerably  below  normal  rainfall 
has  been  observed  since  January  1956,  reported  its  wettest 
January  since  1943  and  the  wettest  month  since  March  1952. 
The  mountain  stations  of  southern  California  reported  the 
heaviest  amounts  of  precipitation  in  the  State.  Some  local- 
ities measured  totals  exceeding  15  inches,  the  greatest  in 
the  State  being  18.83  inches  at  Big  Bear  Lake  Dam  (6,800  feet 
elevation).  The  greatest  daily  catch  in  the  State,  7.34 
inches,  fell  there  on  the  13th  all  in  the  form  of  rain. 

Snow  which  was  nearly  non-existent  on  mountains  in  Cal- 
ifornia below  10,000  feet  by  the  end  of  December  was  very 
much  in  evidence  by  the  end  of  January  even  at  the  5,000-foot 


level.  At  Sagehen  Creek  77  inches  of  snow  was  measured  in 
January,  81  inches  at  Twin  Lakes,  and  the  maximum  for  the 
State,  84  inches,  at  Soda  Springs.  Greatest  depths  of  snow 
on  the  ground  were  generally  observed  after  the  25th.  Some 
examples  include:  Huntington  Lake  40  inches,  Cisco  Ranger 
Station  and  Soda  Springs  60  inches,  and  in  southern  Califor- 
nia Big  Bear  Lake  Dam  34  inches. 

According  to  the  California  Weekly  Weather  and  Crop  Bul- 
letin, the  light  to  moderate  rains  were  welcomed  in  allevi- 
ating dry  conditions  that  had  existed  over  the  State.  Be- 
sides the  immediate  benefits  to  ranges,  grains,  and  crops, 
the  abundant  precipitation  greatly  aided  in  the  building  of 
subsoil  moisture,  especially  in  southern  California.  The 
soil  in  San  Diego  County  was  reported  to  be  in  the  best  con- 
dition in  over  two  years.  Winter  grains  and  ranges  looked 
considerably  better;  however,  it  was  still  necessary  to  give 
livestock  supplemental  feed  because  the  cold  nights  near  the 
end  of  the  month  retarded  range  growth  to  a  certain  extent. 
Much  of  the  small  grain  crop  in  the  lower  Sacramento  Valley 
was  too  far  gone  to  recover,  and  it  was  still  too  early  to 
determine  whether  or  not  the  drought-stunted  range  grasses 
would  recover  completely. 

Joseph  R.  Glantz 
Cllmatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 

STORMS  JANUARY  1957 

Heavy  rains  in  southern  California  from  the  4th  to  6th 
resulted  in  some  flooding  in  the  San  Fernando  Valley  and 
La  Tuna  Canyon.     No  major  damage  was  reported. 

On  the  12th  to  14th  heavy  rains  fell  in  central  and  south- 
ern California  and  heavy  snow  fell  in  the  Sierras  above  4,000 
feet.  Some  streets  were  flooded  in  a  few  central  California 
towns  and  some  highways  were  blocked  by  small  slides  in  the 
Santa  Cruz  Mountains.  A  large  tree  was  blown  down  across 
the  Seventeen  Mile  Drive  at  Pebble  Beach  in  Monterey  County, 
and  more  than  double  the  normal  number  of  traffic  accidents 
occurred  in  San  Francisco.  In  southern  California  under- 
ground telephone  cables  were  damaged  by  a  cave-in  resulting 
from  flooding  of  a  drain  excavation.  Another  cave-in  at 
Pacific  Palisades  broke  a  sewer  line.  Elsewhere,  heavy  rains 
caused  storm  drains  to  overflow,  and  a  few  mud  slides  oc- 
curred in  the  Santa  Barbara  area;  some  street  intersections 
between  Culver  City  and  West  Los  Angeles  were  flooded  to  as 
deep  as  18  inches;  and  slides  with  rocks  as  large  as  auto- 
mobiles blocked  traffic  on  Highway  18  between  Snow  Valley 
and  Big  Bear  Lake.  A  severe  thunderstorm  associated  with 
the  passage  of  a  cold  front  on  the  13th  developed  in  the  vi- 
cinity north  of  Lincoln  in  Placer  County  prior  to  2:00  a.m., 
and  in  an  apparent  northeast  direction  passed  between  Colfax 
and  Nevada  City.  A  25  by  45  foot  roof  section  was  blown 
from  a  barn  about  six  miles  north  of  Lincoln  and  was  carried 
150  feet,  dropping  on  a  powerline  and  disrupting  power. 
High  winds  with  gusts  estimated  at  70  m.p.h.  occurred  at 
Grass  Valley  with  the  thunder  and  lightning.  Five  telephone 
cables  were  burned.  A  home  was  struck  by  lightning  in  Nevada 
City  and  another  at  Meadow  Vista.  A  large  locust  tree  was 
uprooted  at  Grass  Valley,  and  several  large  oak  trees  were 
blown  down  at  Auburn. 

On  the  16th  dry  north  and  northeast  winds  with  gusts  to 
68  m.p.h.  were  reported  in  the  San  Bernardino,  Ontario, 
Fontana ,  and  Chino  areas.  The  roof  of  a  small  shed  was  blown 
off  in  San  Bernardino. 

On  the  19th  to  20th  heavy  snow  to  a  depth  of  two  feet 
closed  U.  S.  Highway  99  for  six  hours  between  Redding  and 
Dunsmuir .  Heavy  snow  with  high  winds  closed  U.  S.  Highway 
40  over  Donner  Pass  for  eight  hours.  One  of  two  14  year  old 
boys  lost  in  the  snowstorm  near  Big  Bend  on  U.  S.  Highway  40 
suffered  severe  frostbite.  Two  men  were  overcome  with  ex- 
haust fumes  in  a  stalled  car  near  Cisco  Grove  and  required 
hospitalizing.  High  winds  toppled  trees,  television  anten- 
nas, and  power  poles  in  the  Santa  Cruz-Watsonville  area. 

On  the  24th  to  26th  widespread  snowfall  over  northern  and 
central  California  caused  minor  traffic  accidents.  U.  S. 
Highway  101  was  blocked  by  snow  north  of  Cummings  in  Mendo- 
cino County.  Two  cattlemen,  lost  in  a  blizzard  in  the  moun- 
tains 30  miles  east  of  Madera,  were  found  on  the  29th  frozen 
to  death.  Moderate  rain  in  the  Pasadena  area  of  southern 
California  caused  minor  traffic  accidents.  The  snow  level 
lowered  to  5,000  feet  and  temporarily  blocked  the  Angeles 
Crest  road.     There  was  also  wind  damage  in  the  Llano  area. 

On  the  27th  to  30th  a  storm  brought  snowfall  to  unusually 
low  levels  in  central  and  southern  California.  Strong  to 
gale  force  winds  also  occurred  in  the  mountain  passes  of 
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19 

T 

0 

11 

2 

0 

7.61 

- 

3 

.57 

2 

76 

20 

7 

4 

4 

5.08 

- 

2 

.16 

1 

49 

20 

,0 

0 

9 

3 

2 

5.24 

- 

.59 

1 

20 

12 

,0 

0 

9 

4 

2 

3.21 

.12 

92 

20 

g 

8 

5 

3 

0 

6.57 

- 

3 

.07 

1 

96 

20 

T 

0 

7 

4 

2 

6.25 

2 

.38 

2 

10 

20 

,5 

0 

8 

3 

3 

4.41 

.68 

2 

53 

12 

0 

5 

3 

1 

4.12 

1 

80 

13 

,0 

0 

5 

3 

1 

7.07 

- 

.98 

1 

51 

20 

18,8 

9 

10 

12 

7 

2 

6.96 

- 

1 

.76 

1 

78 

13 

T 

0 

7 

5 

4 

2  .  09 

,0 

0 

7.90 

2< 

15 

19 

.5 

0 

13 

6 

2 

D  1.25 

43 

13 

10.5 

6 

26 

4 

0 

0 

2.95 

- 

1 

.92 

1 

06 

20 

T 

0 

5 

2 

2 

7.58 

2 

.32 

1 

27 

20 

12 

5 

3 

6.24 

- 

2 

.26 

1 

37 

20 

0 

11 

4 

2 

3.62 

- 

1 

.60 

1 

56 

13 

6 

3 

1 

7.92 

.29 

2 

24 

20 

.0 

0 

8 

5 

3 

4,94 

- 

1 

46 

20 

•  0 

0 

7 

4 

2 

6,88 

1 

.58 

2 

25 

20 

i 

11 

5 

2 

6,45 

I 

1 

.50 

1 

71 

13 

.0 

0 

9 

4 

4 

3,86 

2 

.22 

1 

48 

13 

9 

2 

2 

8,21 

,59 

1 

28 

12 

0 

11 

6 

5 

4,09 

,86 

1 

31 

20 

T 

0 

8 

3 

2 

,87 

,03 

41 

13 

2 

0 

0 

6.77 

_ 

,79 

1 

81 

20 

.0 

0 

7 

6 

3 

4.49 

- 

2 

.10 

1 

66 

20 

11.0 

7 

4 

2 

6.88 

1 

40 

20 

.0 

0 

10 

6 

2 

2,73 

- 

,15 

1 

37 

20 

9.3 

1 

5.26 

1,58 

97 

20 

14.0 

8 

20 

4 

1 

0 

.95 

- 

,84 

26 

20 

4 

7  + 

4 

0 

0 

4.17 

- 

2 

,07 

1 

62 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

7.89 

- 

1 

,28 

2 

19 

20 

39.5 

29 

25+ 

8 

6 

2 

2.66 

- 

.79 

1 

10 

13 

4 

2 

1 

2.90 

- 

1 

.96 

1 

10 

12 

17.0 

4 

3 

1 

6.73 

.87 

2 

28 

13 

49,0 

32 

20 

8 

3 

3 

6.16 

- 

1 

.09 

1 

90 

12 

,0 

0 

7 

4 

3 

4.74 

.04 

1 

55 

12 

,0 

0 

7 

3 

3 

3.  14 

.17 

1 

19 

13 

,0 

0 

4 

4 

1 

4,58 

1 

64 

13 

1,0 

0 

6 

3 

2 

5.59 

- 

3 

.16 

2 

00 

20 

,0 

0 

6 

4 

2 

2.77 

- 

.32 

1 

02 

13 

5 

2 

1 

2.07 

- 

1 

.45 

1 

24 

13 

,5 

T 

26 

4 

1 

1 

6.94 

- 

6 

.08 

2 

10 

20 

27.5 

18 

25 

9 

5 

2 

8.45 

- 

3 

.35 

2 

65 

13 

4.0 

4 

20  + 

9 

3 

3 

4.61 

- 

3 

.24 

1 

55 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

8.51 

- 

3 

.73 

2 

70 

13 

13.0 

7 

9 

9 

4 

3 

4.51 

.es 

1 

76 

13 

5 

26 

6 

3 

2 

2 , 48 

67 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

1.82 

- 

.66 

0 

2 . 82 

1 

28 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

6.21 

- 

3 

.76 

2 

04 

20 

3.5 

1 

20 

5 

4 

3 

2,07 

- 

.38 

.68 

12 

10.0 

6 

20 

4 

3 

0 

,96 

- 

.96 

,40 

20 

8.6 

7 

26  + 

5 

0 

0 

6,27 

- 

.73 

1 

,98 

12 

.0 

0 

6 

3 

3 

11,16 

3 

,31 

13 

12.0 

6 

20 

7 

6 

6 

7,44 

- 

4 

.74 

2 

.42 

20 

67.3 

40 

25 

7 

5 

2 

6,47 

- 

2 

.26 

1 

.93 

20 

.0 

0 

7 

4 

3 

3,86 

■  97 

1  3 

56.0 

29 

26 

8 

4 

0 

3.53 

- 

.18 

1 

.26 

13 

T 

0 

7 

2 

2 

8.69 

.92 

2 

.06 

12 

42.0 

26 

20 

6 

5 

i. 

6,11 

- 

1 

.28 

1 

,64 

1  3 

48.8 

30 

21  + 

8 

4 

3 

6,58 

.04 

1 

.78 

13 

51.7 

21 

19+ 

6 

6 

5 

7,37 

- 

2 

.39 

2 

.49 

13 

2.5 

2 

9 

9 

4 

3 

4.27 

.83 

1 

.82 

13 

.0 

0 

3 

3 

2 

4.10 

1 

.41 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

3.60 

- 

.97 

1 

50 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

6.01 

- 

2 

.67 

2 

.00 

13 

3 

26 

7 

3 

2 

5.02 

4 

3.10 

.13 

1 

,46 

1  3 

20 

20 

4 

2 

1 

6.03 

1 

.24 

2 

,05 

1  3 

14.0 

4 

12+ 

5 

4 

3 

3.56 

.17 

2 

,34 

12 

T 

0 

5 

2 

1 

5.41 

1 

.78 

2 

,04 

12 

3 

20 

7 

3 

3 

2.4S 

1 

.92 

1 

,20 

13 

.0 

0 

3 

2 

2 

2.11 

.55 

.85 

12 

T 

T 

25  + 

5 

1 

0 

2.47 

.39 

.91 

13 

T 

25  + 

5 

2 

0 

8.57 

2 

,46 

12 

.0 

6 

4 

4.  36 

1 

,80 

20 

28 

26 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  PAR  RS 
CALLAHAN  RS 
CECILVILLE  SAWYER 
CLOVERDALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
GRATON 

HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB    1  E 
HAPPY  CAMP  RS 
HEALDSBURG 
JOICE  ISLAND 
KLAMATH 

HOUMT   HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POTTER  VALLEY  PH 
SAINT  HELENA 
SALYER  RS 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SCOT lA 
SONOMA 

TULELAKE  / 
UKIAH 

WEAVERVILLE  RS 
WHEELER 
YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 

CHICO  EXP  STATION 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DE  S4BLA 

DOBBINS  COLGATE 

DOWNIEVI LLE  RS 

EAST   PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

FOLSO'l  DA!'I 

GRASS  VALLEY 

HAT   CREEK  PH  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAS  PLUHA5 

HANZANITA  LAKE 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

■tINERAL 

r'.OUHT  SHASTA   '.'.'S  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
PLACFRVI LLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY  RS 

^ED  BLUFF  WB  AP  R 
BEDDING  FIRE  STA  2 
-OCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 


AM 


AM 
AM 


AM 
AM 


AM 


772 

768 
917 

1133 

1004 
642 
842 
637 
696 
965 
665 

1084 
618 
650 

1177 
570 
707 
639 
658 
918 
638 
675 
706 

1362 
610 
762 
787 
643 
747 
674 

560 
673 
669 
686 

1262 
721 

1002 
631 

1152 


1197 
1322 
690 
1058 
711 
1224 
1251 
676 
679 
677 
842 
751 
707 
661 
1081 
840 
706 
1042 
778 
634 
1202 
600 
789 
1156 
1210 
791 
805 
1131 
680 
1301 
631 
1146 
1217 
1163 
944 
697 
667 
731 
873 
773 
1318 
1091 
687 
648 
717 
665 
626 
702 
1049 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


TABLE  2  -  CONTINUED  JANUARY  1957 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

g 
c 

s 

Average 

[  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

D 
D 

Date 

Degree  Days 

No  o 

Days 

Total 

1  Departure 

■  Long 

Term  Means 

Greatest  Day 

& 

Snov/,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth  1 

on  Ground 

Date 

10  or  More  | 

.50  or  More  1 

1  00 

or  More 

°  o 
S  < 

°  o 

0-  or 
1     Below  1 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

36 

.4M 

7 

.0 

21 

7M 

5.3 

52 

2 

-15 

22 

1338 

0 

11 

30 

12 

93 

1 

.54 

1 

29 

1  3 

34.3 

14 

20 

5 

1 

SODA  SPRINGS 

AM 

32 

.3 

6 

.5 

19 

4 

- 

5.7 

50 

1 

-16 

22 

1406 

0 

17 

31 

10 

5 « 

73 

- 

1 

.86 

2 

07 

13 

84.0 

60 

26 

9 

4 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

51 

•  6 

28 

.3 

40 

0 

3.3 

62 

1 

18 

9  , 

763 

0 

25 

0 

2  6 

1 

.05 

1 

67 

13 

3.0 

3 

26 

5 

3 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

42 

.8 

24 

.8 

33 

8 

58 

1 

14 

27 

960 

0 

1 

31 

0 

10 

75 

3 

05 

1  3 

24.0 

14 

25 

9 

5 

4 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

49 

i6M 

33 

.4M 

41 

5M 

55 

2 

25 

27 

720 

0 

6. 

58 

2 

09 

12 

.0 

0 

6 

4 

4 

TWIN  LAKES 

31 

.8 

8 

.8 

20 

3 

3.9 

47 

1+ 

-  7 

22  + 

1377 

0 

15 

31 

7 

6. 

54 

- 

1 

.49 

2 

IS 

13 

81.0 

45 

2  0+ 

8 

4 

2 

UPPER  LAKE  RS 

50 

.  2M 

27 

.7M 

39. OM 

_ 

4.  7 

60 

5 

17 

29 

802 

0 

7. 

0  6 

.27 

1 

59 

20 

8 

5 

5 

VACAVILLE 

54 

.3 

31 

.5 

42 

9 

- 

2.  S 

62 

15 

22 

9 

580 

0 

Q 

19 

0 

2  . 

30 

- 

2 

.69 

94 

20 

.  0 

0 

5 

3 

0 

VOLTA  PH 

48 

•  9 

31 

■  3 

40 

1 

61 

1 

2  1 

29 

765 

0 

0 

13 

0 

3  . 

77 

- 

.76 

1 

51 

20 

T 

0 

4 

3 

2 

WALNUT  GROVE 

53 

•  8 

33 

<6 

43 

7 

63 

13 

25 

9  + 

651 

0 

0 

14 

0 

2. 

43 

82 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

WESTWOOD  3  WSW 

36 

•  8 

11 

24 

4 

53 

2 

30 

1249 

0 

7 

31 

5 

4, 

59 

1 

70 

1  3 

35.0 

26 

20 

5 

3 

2 

WILLIAMS 

AM 

53 

.9 

30 

,5 

42 

2 

63 

1 

22 

9 

699 

0 

0 

2A 

0 

2 . 

42 

1 

44 

1  3 

5 

1 

1 

WILLOWS 

AM 

54 

.2 

31 

42 

7 

- 

2.5 

64 

1 

9 

684 

0 

0 

21 

0 

4  , 

16 

.79 

2 

26 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

WINTERS 

AM 

55 

.3 

31 

.8 

43 

6 

65 

1 

24 

10+ 

658 

0 

0 

18 

0 

1, 

89 

1 

30 

13 

3 

1 

1 

WOODLAND 

AM 

54 

•  9 

34 

.3 

44 

5 

0,9 

65 

2 

27 

9 

626 

0 

0 

11 

0 

2  . 

40 

1 

.  34 

1 

51 

13 

T 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

36 

4, 

72 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

33 

.  5 

-  2 

.6 

1 5 

5 

7.9 

52 

2 

-27 

9 

1530 

15 

3  . 

39 

- 

1 

.59 

1 

50 

13 

44.0 

25 

7  n 

5 

2 

1 

BRIDGEPORT  DAM 

35 

.  IM 

10 

.6M 

22. 

9M 

0.3 

58 

1 

1 

9 

1299 

0 

11 

31 

0 

1. 

32 

- 

.53 

13 

19  + 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

35 

.6 

15 

.4 

25 

5 

49 

20 

0 

30 

1217 

1 

2. 

25 

90 

1  3 

4 

3+ 

3 

2 

0 

FORT  BIDWELL 

34 

.0 

11 

.5 

22 

8 

_ 

5.9 

47 

1  3 

-13 

27 

1301 

0 

11 

31 

6 

1 . 

91 

_ 

1 

.03 

50 

8 

23.0 

11 

24 

6 

1 

0 

LAKE  CITY 

AM 

32 

•  4 

9 

•  4 

20 

9 

6,7 

45 

1 

-15 

27 

1357 

0 

14 

31 

7 

2, 

89 

.11 

61 

1  3 

41,0 

6 

9  + 

8 

2 

0 

MONO  LAKE 

32 

■  9 

15 

,5 

24 

2 

45 

2  + 

-  2 

~27 

1261 

0 

15 

31 

2 

2. 

53 

1 

31 

13 

39.0 

22 

20 

4 

2 

1 

SUSANVILLE  AP 

34 

•  8 

10 

•  5 

22 « 

7 .  7 

46 

19 

—  8 

27 

1302 

0 

12 

30 

8 

2  . 

38 

.64 

1 

19 

1  3 

15.5 

6 

3 

4 

3 

1 

TAHOE 

AM 

32 

.7 

14 

.9 

_ 

2.8 

44 

2 

2 

27 

1270 

0 

16 

31 

0 

5. 

15 

.57 

1 

87 

13 

62,0 

35 

26 

8 

3 

2 

TOPAZ  LAKE 

40 

.  1 

17 

2  8 

8 

55 

2 

-  3 

30 

1117 

0 

6 

30 

1 

2  . 

60 

1 

45 

13 

6 

2  0+ 

3 

2 

1 

TRUCKEE  RS 

AM 

32 

.3 

6 

.3 

19. 

3 

_ 

6.4 

48 

2 

-13 

29 

1410 

0 

16 

31 

11 

5. 

04 

.]  3 

1 

75 

1  3 

68,0 

30 

20  + 

8 

4 

2 

WOODFORDS 

35 

.  S 

15 

.  3 

25 « 

1 

_ 

5.  8 

54 

2 

-  1 

28  + 

1199 

0 

11 

31 

2 

3. 

36 

- 

.92 

1 

62 

1  3 

35.0 

18 

27 

5 

2 

1 

DIVISION 

* 

3. 

11 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

54 

.  1 

33 

.2 

4  3. 

7 

- 

2.1 

67 

1 

25 

27 

654 

0 

0 

16 

0 

8 . 

42 

- 

2 

.62 

2 

23 

20 

3 

28 

10 

4 

3 

BERKELEY 

R 

52 

.9 

40 

,7 

46 . 

_ 

1.5 

50 

16 

32 

29 

557 

0 

0 

1 

0 

2. 

81 

- 

2 

.10 

1 

11 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

BURLINGAME 

52 

.2 

38 

.1 

45  < 

2 

60 

14 

31 

9  + 

610 

0 

0 

5 

0 

21 

1 

33 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

CROCKETT 

54 

,5 

38 

.7 

46  1 

6 

50 

5  + 

29 

27 

563 

0 

0 

2 

0 

2. 

43 

- 

.45 

1 

00 

13 

T 

0 

4 

2 

1 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

55 

.5 

40 

.0 

47 

8 

- 

1." 

58 

1 

31 

3 

527 

0 

0 

1 

0 

3. 

31 

.66 

.  0 

0 

HOLLISTER 

58 

.8 

35 

.2 

47 

0 

_ 

1  .  1 

58 

18  + 

27 

27 

550 

0 

0 

11 

0 

2  . 

57 

- 

.05 

94 

1  3 

•  0 

0 

5 

2 

0 

KING  CITY 

58 

•  0 

31 

.7 

44, 

9 

_ 

3.1 

70 

17 

19 

28 

617 

0 

0 

21 

0 

3. 

79 

1 

.53 

an 

1  3 

5  .  3 

7 

5 

0 

LIVERMORE 

AM 

55 

.0 

31 

.6 

43. 

3 

_ 

4.3 

66 

1 

25 

10+ 

666 

0 

0 

21 

0 

2. 

65 

_ 

.32 

86 

13 

T 

T 

28 

5 

2 

0 

LOS  GATOS 

55 

.  5 

35 

.3 

45. 

9 

_ 

1.? 

63 

14 

25 

27 

585 

0 

0 

7 

c 

5. 

•:'9 

_ 

1 

.62 

1 

80 

6 

3 

3 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

53 

.7 

35 

.8 

44. 

8 

60 

12  + 

28 

10  + 

621 

0 

0 

7 

0 

3  . 

16 

1 

50 

1  3 

T 

n 

5 

2 

1 

MONTEREY 

58 

.2 

38 

.5 

48. 

4 

70 

1 

27 

27 

5  07 

0 

0 

0 

4.65 

9  5 

20 

0 

8 

3 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

51 

.  1 

35 

.0 

43. 

1 

71 

1  + 

20 

27 

672 

c 

0 

c 

0 

3. 

51 

1 

60 

1  3 

2 

2P 

5 

7 

1 

MOUNT  HAMILTON 

40 

•  8 

29 

.9 

35. 

4 

5.1 

55 

1  + 

16 

26  + 

911 

0 

5 

20 

0 

16 

2 

.33 

1 

04 

?0 

7.5 

4 

25 

6 

2 

NEWARK 

AM 

55 

.7H 

34 

.7m 

45. 

2f1 

63 

2 

29 

10  + 

610 

0 

0 

0 

2. 

31 

OAKLAND 

55 

•  6 

38 

.5 

47. 

1 

_ 

G  .  fi 

64 

IP 

28 

27 

551 

0 

0 

3 

0 

1  . 

86 

_ 

2 

,04 

1 

05 

2  0 

.  0 

0 

4 

1 

1 

OAKLAND  CITY  HALL 

52 

.1 

40 

.8 

46. 

5 

60 

17 

33 

27 

568 

0 

0 

0 

0 

,0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

52 

.5 

37 

.6 

45. 

1 

- 

2.1 

59 

12  + 

30 

9  + 

611 

c 

0 

0 

2  . 

_ 

.4 

1 

15 

1  2 

5 

7 

1 

ORINDA  SOWMAM 

52 

9 

31 

,2 

42. 

1 

59 

6+ 

22 

27+\ 

705 

0 

0 

'1 

4. 

'4 

1 . 

60 

■-'0 

8 

2 

2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

54 

.4 

35 

.9 

45. 

2 

62 

15 

2P 

9  + 

607 

0 

0 

11 

c 

2. 

7  0 

1, 

24 

1  3 

,  n 

5 

2 

1 

PASO  ROBLES 

55 

7 

31 

1 

43. 

4 

_ 

2.4 

68 

1 

20 

1 

659 

0 

20 

0 

4  , 

77 

1 

,  '7 

1 , 

21 

1  3 

6 

3 

2 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

53 

8 

32 

0 

42. 

9 

63 

2 

24 

3  + 

678 

0 

r, 

13 

0 

4  . 

38 

1 , 

67 

1  2 

T 

T 

29 

9 

1 

PINNACLES  MM 

55 

3 

29 

.8 

42. 

6 

3.5 

67 

2 

22 

23  + 

687 

0 

0 

25 

0 

4. 

74 

1 

.82 

1. 

45 

1  3 

T 

0 

8 

5 

2 

PISMO  BEACH 

58 

2 

40 

,4 

49. 

3 

67 

16 

31 

27  + 

482 

0 

2 

0 

3. 

57 

81 

70 

1 

77 

7 

3 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

56 

1 

44 

.2 

50. 

2 

- 

1 

68 

17 

35 

27 

450 

0 

0 

n 

0 

5.11 

1 

.57 

2 . 

03 

.'■ 

r 

6 

4 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

54 

8 

31 

.3 

43. 

1 

53 

1 

23 

1  0+ 

674 

c 

1" 

0 

31 

1. 

02 

1  3 

T 

5 

2 

1 

REDWOOD  CITY 

54 

5 

36 

.6 

45. 

6 

- 

2.2 

62 

14  + 

28 

29 

595 

0 

0 

7 

0 

2. 

97 

- 

1 

.  1 1 

1. 

19 

13 

T 

0 

5 

? 

2 

RICHMOND 

55 

4 

39 

,g 

47. 

7 

6 1 

6+ 

32 

29  + 

532 

0 

c 

2 

0 

2. 

87 

93 

13 

,  0 

0 

6 

2 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

53 

■  6 

39 

.3 

46. 

5 

62 

7 

31 

10 

568 

0 

0 

5 

0 

2.69 

.0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

51 

4 

31 

8 

41. 

6 

58 

12 

22 

9  + 

717 

0 

20 

0 

4, 

29 

1. 

56 

20 

1 

28 

7 

2 

2 

SALINAS   CAA  AP 

58 

3 

36.3 

47.3 

1 .  8 

68 

17+ 

20 

29 

540 

0 

0 

0 

75 

.  1  8 

68 

12 

T 

6 

2 

c 

SAN   FRAN  ACAD  OF  SCI 

54 

4 

4  0 

8 

47.6 

63 

1 

34 

29 

532 

0 

2. 

o6 

.  7 

0 

SAN  FRANCISCO  V!3  AP 

R 

53 

1 

38 

9 

46. 

_ 

1  .9 

59 

11  + 

32 

10 

584 

0 

0 

1 

n 

3, 

36 

_ 

.  1 1 

1. 

21 

12 

T 

0 

6 

3 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

54 

0 

43 

6 

48. 

8 

_ 

1  .  3 

61 

6 

36 

28 

494 

0 

0 

n 

2. 

84 

_ 

1 

.  ic 

1. 

27 

12 

T 

0 

6 

2 

1 

SAN  GREGOSIO   3  SE 

54.9 

35 

5 

45. 

2 

64 

18 

28 

26  + 

505 

0 

0 

12 

0 

4. 

61 

1 . 

38 

2  0 

0 

6 

4 

2 

SAN  JOSE 

R 

55 

7 

39 

1 

47. 

1.9 

64 

10 

31 

27 

536 

0 

3 

0 

2  . 

79 

.42 

1. 

20 

1  ? 

T 

0 

5 

2 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

58 

5 

37 

.2 

47.9 

_ 

3.  n 

69 

3  + 

27 

28 

523 

3 

0 

4. 

64 

_ 

.05 

1. 

48 

1  3 

I 

T 

27 

8 

'4 

1 

SAN  MATEO 

55 

0 

38 

5 

46. 

8 

_ 

2.2 

63 

17 

3 1 

29  + 

558 

0 

0 

0 

:-  5 

1 

.31 

1 . 

2^ 

-:o 

.  0 

7 

7 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

55 

5 

37 

3 

46. 

4 

_ 

C,  7 

62 

10 

29 

10+ 

569 

0 

0 

7 

2  , 

03 

_ 

.09 

1. 

09 

13 

T 

6 

3 

1 

SANTA  CRUZ 

55 

3 

35 

8 

45. 

6 

4.  3 

66 

17 

28 

27  + 

596 

0 

0 

8 

0 

5  . 

c-0 

.  1  3 

1. 

53 

70 

2 

2  7 

9 

4 

3 

WALNUT  CREEK 

AM 

53 

5 

32 

2 

42. 

9 

_ 

3  .  0 

62 

1 

24 

1  0 

577 

0 

0 

17 

3. 

74 

.33 

1.58 

13 

7 

2 

2 

WATSONVILLE  'lATERl.'ORKS 

r-i'. 

56 

1 

34 

9 

45. 

5 

_ 

4.0 

70 

1 

28 

27 

597 

0 

n 

10 

3 

,  3  0 

1 . 

81 

1  3 

T 

T 

29 

7 

3 

2 

DIVISION 

45. 

5 

3. 

63 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

53 

4 

33.0 

43. 

2 

3.5 

61 

14 

22 

1  0 

668 

0 

17 

1 . 

Q4 

.65 

7  2 

1  ' 

.  0 

0 

1 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

53 

7 

32.5 

43. 

1 

63 

1 

23 

10 

671 

0 

17 

0 

1  . 

67 

88 

1  3 

.0 

7 

3 

1 

0 

ASH  MTN 

54 

4 

34 

0 

44. 

2 

1 . 

66 

2 

25 

27 

638 

0 

n 

3 . 

-3 

.  23 

1  .OS 

1  ?  + 

T 

6 

3 

AUBERRY 

31 

9 

30 

7 

41. 

3 

1.6 

65 

1 

18 

27  + 

729 

0 

0 

21 

0 

3. 

14 

.1^8 

1. 

03 

1  3 

5.0 

75 

6 

3 

1 

AVENAL  9  SSE 

AM 

57 

5M 

31 

4M 

44. 

5M 

68 

24 

10+ 

630 

0 

0 

18 

0 

D 

2. 

1  0 

65 

25 

7  .  0 

6 

0 

BAKERSFIELD  W3  AP 

R 

54.7 

34 

6 

44. 

7 

2.2 

67 

13 

27 

23 

622 

0 

11 

0 

82 

.20 

63 

20 

T 

1 

1 

0 

RIG  CREEK  PH  1 

42 

3 

26 

6 

34. 

5 

5.3 

54 

1+ 

8 

27 

938 

0 

3 

23 

0 

5  . 

38 

.34 

2 . 

92 

1  3 

30  .  5 

15 

25 

7 

3 

1 

BUTTONV/I  LLO'J 

a:i 

53 

6 

30 

9 

42. 

3 

3.  1 

56 

14 

24 

10 

597 

0 

0 

22 

82 

.17 

55 

21 

T 

0 

2 

1 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

43 

5 

22 

4 

33. 

0 

4.  1 

71 

2 

3 

30 

992 

0 

8 

2  9 

D 

7  , 

bO 

2 

.50 

2. 

73 

34. 

22 

27 

Q 

5 

CAMP  PARDEE 

AM 

51 

9 

35.7 

43. 

8 

1.6 

51 

1 

27 

30 

64  = 

0 

7 

2. 

47 

1 

.  1  2 

94 

20 

T 

6 

2 

0 

CATHAY  BULL  RU'-I  PCH 

AM 

52 

6 

30 

4 

41. 

5 

68 

J 

27 

723 

0 

C 

24 

3  . 

1, 

06 

13 

6 

3 

1 

CHERRY  VALLEY  0«M 

iv 

43 

9 

23 

2 

33. 

6 

59 

1  + 

27 

968 

3 

30 

7. 

4  2 

3, 

22 

1  3 

47.0 

■>! 

5 

COALINGA 

52 

4 

33 

5 

43. 

2.7 

53 

2 

26 

28 

676 

p 

15 

3 . 

1  " 

1 

.84 

1 , 

05 

1  7 

5  •  0 

5 

27 

7 

1 

CORCORAN   IRSIG  DIST 

A". 

51 

4 

32 

6 

42. 

63 

14 

26 

704 

0 

17 

1 . 

44 

43 

13 

0 

0 

DENAIR 

52 

7 

32 

3 

42. 

5 

rl 

15 

10  + 

691 

0 

0 

18 

2 , 

3  1 

74 

1 

1 

c 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

HighesI 

Dale 

LowesI 

& 

No  of  Days 

1 

Max 

Degree 

90-  or 
Above 

Below 

°  0 

°  0 

<+?  6 

21.8 

34,7 

—  4,0 

53 

1 

2 

27 

932 

0 

0 

29 

0 

54  •  6 

31.9 

43.3 

-2,7 

66 

1 

22 

29 

669 

0 

0 

20 

0 

52.3 

30.4 

41.4 

52 

13 

23 

4 

725 

0 

0 

20 

0 

51  •  5 

33.5 

42.5 

-  2,2 

53 

13 

24 

9 

692 

0 

0 

12 

0 

54.6 

31.5 

43.1 

-  2.7 

66 

14 

22 

29 

672 

0 

0 

18 

0 

34.2 

18.0 

26.1 

-  5.9 

42 

11 

0 

27 

1198 

0 

9 

31 

1 

51  .  1 

21.8 

36.5 

65 

2 

11 

27 

879 

0 

0 

29 

0 

37.3 

17.7 

27.5 

-  4.6 

53 

1 

1 

27 

1155 

0 

11 

31 

0 

52.3 

32  .4 

42.4 

-  2.9 

62 

13  + 

25 

2  + 

694 

0 

0 

18 

0 

42  ■  8M 

21. 8M 

32.  3M 

-  4.5 

55 

2 

8 

27  + 

1005 

0 

1 

31 

0 

34.0 

13.5 

23.8 

-  6.2 

48 

1 

-10 

27 

1274 

0 

16 

31 

5 

48.8 

29.4 

39.1 

-  7.3 

54 

1 

18 

27  + 

796 

0 

0 

24 

0 

54.2 

40.4 

47.3 

-  2.6 

65 

13 

29 

23 

543 

0 

0 

1 

0 

52.7 

30.0 

41  .4 

64 

17 

17 

28 

725 

0 

0 

24 

0 

52.9 

33.8 

43.4 

61 

13  + 

23 

10 

662 

0 

0 

15 

0 

52.8 

37.1 

45.0 

-1.2 

63 

2 

26 

10 

619 

0 

0 

6 

0 

43. 2M 

20. 6M 

31.  9M 

-4.4 

56 

3  + 

2 

27 

1018 

0 

4 

0 

52  .9 

33.3 

43.1 

-  2.4 

52 

13 

24 

30 

659 

0 

0 

15 

0 

53.5 

33.8 

43.7 

-  3.1 

53 

13 

25 

9 

652 

0 

0 

8 

0 

52  .  9 

32.7 

42.8 

-  2.8 

65 

13 

26 

10 

681 

0 

0 

19 

0 

53.0 

33.4 

43,2 

-  2.1 

50 

13  + 

24 

27  + 

668 

0 

0 

17 

0 

53.3 

32  .5 

42,9 

-  4.6 

54 

15 

24 

27  + 

579 

0 

0 

17 

0 

53.3 

32.9 

43.1 

-1.5 

65 

13 

24 

29 

670 

0 

0 

12 

0 

52.8 

34.  0 

43.4 

51 

14 

25 

10 

663 

0 

0 

17 

0 

5  3.0M 

35. OM 

44.  5M 

-  2.5 

56 

13 

25 

28 

526 

0 

0 

6 

0 

53. 3M 

31.81-1 

42. 6M 

-  3.0 

62 

13 

21 

2 

685 

0 

0 

12 

0 

51.9 

34.6 

43.3 

-  2.8 

61 

13 

21 

•28 

667 

0 

0 

12 

0 

52.2 

33.7 

43.0 

-  1.1 

62 

14 

25 

30 

677 

0 

0 

13 

0 

33.5 

20,5 

27.1 

45 

2 

1 

27 

1171 

0 

13 

30 

0 

54  .  9M 

31. 3M 

43.  IM 

-  3.2 

53 

15 

25 

10+ 

669 

0 

0 

22 

0 

50.5 

22.3 

36.4 

-  5.5 

65 

1  + 

7 

27 

881 

0 

0 

30 

0 

51.4 

32.0 

41.7 

-  2.8 

61 

14 

21 

29 

716 

0 

0 

17 

0 

52.4 

32  .7 

42.5 

-  2.6 

64 

1 

24 

10 

587 

0 

0 

16 

0 

52.6 

34  .  8 

43.7 

-  1,9 

62 

13 

27 

4  + 

652 

0 

0 

13 

0 

54.5 

32.3 

43.4 

-  3.5 

55 

14 

25 

30 

661 

0 

0 

19 

0 

44  .  0 

22.2 

33.1 

27 

28 

0 

47.0 

29.9 

38.5 

57 

1  + 

20 

27 

815 

0 

0 

21 

0 

M 

K 

M 

41.9 

21.1 

31.5 

56 

1 7 

3 

27 

103  0 

29 

0 

52.3 

33.4 

42.9 

52 

14 

25 

1  + 

679 

0 

0 

14 

0 

52.5 

32  . 5 

42.5 

-3.2 

50 

1  + 

24 

27 

690 

0 

0 

18 

0 

5  2.9 

33,4 

43.2 

62 

15 

25 

1  + 

673 

0 

0 

16 

0 

45  •  0 

25.9 

35.5 

-3.5 

61 

2 

2 

28 

906 

0 

3 

25 

0 

53.0 

35,6 

44.3 

-  3.3 

6  5 

1  + 

23 

2  8 

634 

0 

0 

9 

0 

53.  9M 

32  .2M 

43. IM 

-  2.0 

52 

2  + 

25 

10  + 

674 

0 

0 

18 

47.2 

29.0 

38.  1 

-  3.1 

60 

1 

15 

27 

826 

0 

0 

26 

0 

51.7 

33.4 

42.5 

50 

1  + 

26 

1  0 

589 

0 

0 

18 

0 

54.3 

33  . 7 

44.0 

62 

14 

25 

10 

544 

0 

0 

17 

0 

5  3.4 

33.7 

43.6 

-2,3 

65 

1 

25 

10 

659 

0 

0 

14 

0 

53.2 

29.5 

41.4 

-  4,1 

63 

15 

22 

4 

727 

0 

0 

23 

0 

42.1 

23.3 

32.7 

-  2,4 

52 

17 

7 

27 

994 

0 

2 

30 

0 

59.2 

39.0 

49.1 

72 

1 

23 

31 

484 

0 

4 

0 

5  3.4 

42,9 

48.2 

-  5.3 

64 

3 

34 

27 

515 

0 

0 

0 

0 

35.5 

46,8 

-  2.4 

72 

2 

25 

31 

557 

0 

0 

13 

0 

53.2 

37.6 

4  5.4 

-  1.1 

65 

3 

1  8 

28 

603 

0 

0 

9 

0 

M 

6  3.9 

45.4 

54.7 

2 , 1 

74 

15 

36 

19  + 

312 

0 

0 

0 

0 

60.3 

41.7 

51,0 

-  1,6 

74 

2  + 

28 

28 

427 

0 

0 

2 

0 

53,9 

66 

15 

39 

31 

338 

0 

0 

0 

0 

58  '  5 

33*6 

73 

1 

24 

23 

579 

0 

0 

12 

0 

55.0 

35.6 

45,8 

70 

1 

24 

20 

586 

0 

Q 

9 

0 

49 . 2 

73 

2 

25 

28 

484 

0 

0 

8 

c 

6  0  .  5  M 

45*RM 

5  3 .  2M 

1.2 

69 

2 1 

38 

31 

359 

0 

0 

0 

0 

39*6 

49 ,  2M 

-  1.7 

74 

2 

27 

28 

487 

0 

0 

3 

0 

61  *  5M 

41  ,  4M 

5 1 ,  5M 

-  0.1 

79 

2 

30 

23 

413 

0 

0 

6 

0 

64.6 

43,7 

54,2 

0.3 

75 

2 

34 

28 

324 

0 

0 

0 

0 

27,4 

39,8 

71 

1 

7 

28 

775 

0 

0 

25 

0 

45  '  7 

30,1 

37,9 

-0,5 

58 

1 

19 

21 

832 

0 

4 

19 

0 

60*9 

41.6 

51,3 

-  0,9 

75 

1 

30 

2  + 

418 

c 

0 

7 

0 

63*6 

43.7 

5  3,7 

0,0 

77 

1 

36 

18  + 

342 

0 

0 

0 

0 

6  0.9 

37.6 

49,3 

-  0,6 

76 

1 

28 

19  + 

481 

0 

0 

9 

0 

60.6 

40.6 

50,6 

0 .  2 

72 

16 

29 

31 

439 

0 

0 

5 

0 

52.8 

42.4 

52,6 

78 

1 

32 

28  + 

378 

0 

0 

2 

0 

60.3 

43,0 

51,7 

0  ,  5 

77 

1 

28 

28 

4  07 

0 

0 

1 

0 

43,0 

58 

2 

20 

31 

674 

0 

0 

16 

0 

47.5 

25)9 

36,7 

-  2.4 

60 

15 

11 

31 

866 

0 

2 

25 

0 

49.8 

34.6 

42,2 

66 

1 

21 

20+ 

698 

0 

0 

13 

0 

M 

M 

M 

73 

16 

28 

27 

0 

0 

1 

0 

61.6 

45,3 

53,5 

0.4 

72 

16 

37 

31 

352 

0 

0 

0 

0 

59.2 

35,9 

47,6 

71 

17 

28 

28  + 

534 

0 

0 

11 

0 

61.9 

44.6 

53.3 

-0.8 

73 

2  + 

33 

28 

354 

0 

0 

0 

0 

61.1 

45.6 

53.9 

0.7 

73 

2  + 

36 

28 

337 

0 

0 

0 

51.3 

47.1 

54.2 

-  0.8 

74 

2 

35 

28 

328 

0 

0 

0 

0 

53.1 

38,6 

45.0 

-4,4 

66 

1 

22 

28 

580 

0 

0 

4 

0 

42.4 

29,6 

36.0 

-  5.4 

59 

2 

10 

28 

891 

0 

4 

18 

0 

61.1 

45,8 

54.0 

0.1 

73 

16 

37 

333 

0 

0 

0 

0 

6 1  .  5;V 

41,6 

51 .6M 

1.3 

77 

15 

29 

23 

404 

0 

0 

2 

0 

51.6 

45,6 

53.6 

74 

17 

37 

19  + 

344 

0 

0 

0 

0 

50.3 

35,8 

48.1 

-  2.4 

74 

2  + 

25 

28 

517 

0 

0 

10 

0 

41  .4 

31.5 

36.5 

-  3.4 

59 

1 

10 

28 

879 

0 

3 

17 

0 

62. oy 

42.3:' 

52. 2M 

-  1.1 

73 

18 

32 

28 

392 

0 

0 

1 

0 

44  .9 

3  J,  7 

37.8 

62 

16 

IS 

28 

833 

0 

4 

17 

0 

Snow,  Sleel 

No. 

of  Days 

2 

c  S 

I>ry 

a 

-D 

c 

0 

3  2 

s 

a 

Grou 

2 

2 

s 

0 

R 

I  i 

1 

-3 

0 

0 

o2 

a 

0 

s 

0 

2 

& 

"  0 

6.12 

_ 

1.50 

1 H87 

13 

19.0 

6 

26 

8 

5 

3 

3,87 

- 

1.97 

1.55 

20 

6 

3 

1 

1.98 

.63 

13 

.0 

0 

6 

1 

0 

1.75 

.18 

.64 

12 

.1 

T 

26 

* 

2 

0 

2.47 

.14 

.67 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

6.75 

.41 

2.43 

13 

36 

28 

10 

4 

3 

2.55 

1.13 

21 

7.0 

3 

20 

4 

3 

1 

7.00 

- 

.27 

2.90 

13 

46.  5 

36 

27 

9 

4 

3 

1.39 

- 

.23 

.42 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

4.84 

- 

.97 

1.85 

13 

26.0 

13 

27 

7 

3 

1 

5.93 

1.35 

2.72 

13 

52.0 

40 

26 

e 

3 

2 

2.98 

.45 

.75 

20 

7 

3 

0 

1.76 

- 

.13 

.68 

21 

.5 

1 

27 

4 

2 

0 

3.01 

1.12 

13 

2.5 

- 

20 

5 

2 

1 

2.04 

.62 

13 

6 

2 

0 

2.11 

1.35 

.51 

13 

7 

1 

0 

7.57 

- 

.21 

2.73 

13 

24 

27 

2.15 

- 

.23 

.54 

20 

0 

6 

2 

0 

2.20 

- 

.39 

1.12 

20 

.  0 

0 

3 

1 

1 

1.93 

- 

.13 

.70 

20 

T 

0 

5 

2 

0 

2.84 

- 

.44 

1.12 

13 

.  0 

0 

5 

3 

1 

1.77 

.11 

.64 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

1.87 

- 

.01 

.58 

13 

T 

0 

5 

1 

0 

1.64 

.  59 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

.98 

.01 

.35 

20 

4 

0 

0 

2.02 

- 

.21 

.  55 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

.95 

,00 

.36 

13 

3 

28 

5 

0 

0 

2.10 

- 

,01 

.90 

12 

.  0 

0 

6 

1 

0 

36 

27  + 

2.60 

.55 

1.30 

13  ' 

.0 

0 

5 

2 

1 

4.51 

- 

2  .04 

1.86 

13 

8 

3 

1 

2.17 

- 

.42 

.57 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

2.63 

.15 

.0 

0 

1.55 

.54 

.51 

13 

.0 

0 

1 

0 

2  .07 

.15 

.61 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

3.90 

1.55 

21 

21.0 

18 

28 

6 

3 

2 

6.04 

- 

1.88 

3.29 

13 

23.0 

10 

26 

8 

2 

2 

4.  54 

_ 

1  .61 

1.55 

13 

5 

3 

2 

6.77 

3.04 

13 

31.0 

20 

25 

7 

4 

1 

2.11 

,  69 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

2.52 

_ 

.35 

.88 

13 

.0 

3 

3 

0 

2.35 

.97 

13 

I  0 

0 

4 

2,90 

1  ,37 

.92 

13 

4 

21  + 

7 

1 

0 

2,15 

,25 

.79 

1 

0 

3.35 

- 

,22 

1.02 

26 

0 

5 

6,46 

2.17 

1.72 

13 

30.5 

8 

26+ 

11 

5 

2 

1,54 

.80 

T 

0 

4 

1 

0 

1,78 

.54 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

1.67 

.22 

.60 

13 

.  0 

0 

4 

2 

0 

1.05 

- 

.08 

.48 

21 

T 

0 

3 

0 

0 

5.03 

- 

1.30 

2.23 

13 

18.0 

13 

26 

7 

4 

2 

3. 10 

7.  16 

1  .05 

7 

.0 

0 

14 

5 

2 

5.00 

2  .76 

.84 

12 

.0 

0 

9 

4 

0 

6.74 

3.73 

1.60 

8 

T 

T 

28 

16 

4 

1 

5.40 

3.87 

1.61 

13 

10.0 

13 

5 

2 

18.83 

13.63 

7.34 

13 

53.0 

34 

30 

16 

9 

6 

5.38 

4.37 

1.13 

29 

.0 

0 

12 

5 

2 

5.72 

3  .37 

1 . 68 

12 

T 

T 

27 

12 

4 

2 

4,31 

1 1  36 

7 

.0 

0 

10 

2 

1 

6,05 

3.72 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

7,05 

4.0  1 

1.87 

8 

5 

28+ 

16 

4 

2 

5,79 

2  . 00 

13 

T 

0 

10 

3 

2 

5.65 

4,04 

1.54 

3 

.0 

0 

4 

1 

6.18 

2.55 

2.00 

13 

.0 

0 

12 

5 

1 

4.89 

2.18 

1.29 

13 

.0 

0 

9 

3 

1 

4.89 

3  .04 

2.03 

13 

.  0 

0 

10 

3 

1 

1  .39 

.  58 

13 

4 

1 

0 

12.65 

6.02 

2.79 

8 

24.0 

10 

28 

17 

11 

2 

7.13 

4.61 

1,18 

7 

.0 

0 

14 

5 

1 

6.89 

4.42 

1.65 

3 

.0 

0 

15 

6 

1 

5.03 

2  .40 

1.21 

1  3 

1.1 

12 

4 

1 

7,82 

4.44 

1.47 

29 

.0 

0 

16 

5 

3 

8.02 

5.14 

1.37 

7 

,0 

0 

14 

6 

3 

5.68 

2.27 

T 

0 

9.44 

2  .  22 

8 

14 

6 

2 

D  8.96 

4,89 

1  .94 

7 

23  ,  5 

16 

29 

14 

7 

2 

10.98 

2.00 

7 

13.5 

10 

29 

16 

8 

3 

3.11 

1  .00 

.55 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

6.79 

4.96 

1.  13 

7 

.  0 

0 

14 

4 

1 

3.52 

.88 

1? 

.0 

0 

7 

3 

0 

3.52 

1.52 

.99 

13 

.  0 

0 

9 

2 

0 

3.88 

1.87 

.97 

12 

.0 

0 

10 

2 

0 

4.41 

2.03 

1,19 

12 

T 

0 

9 

2 

1 

7.90 

4.23 

2.05 

13 

5 

29 

13 

5 

2 

10.12 

5.29 

2.63 

29 

27.0 

22 

29 

13 

5 

3 

3.35 

1.39 

.80 

13 

.0 

0 

7 

2 

0 

5.79 

3  .29 

1 .98 

13 

T 

0 

11 

3 

2 

5.74 

1.70 

29 

0 

8 

4 

2 

5.54 

.83 

2.12 

13 

r 

0 

8 

4 

1 

12.91 

7.43 

2.99 

12 

15 

9 

5 

4.64 

2.11 

1.57 

13 

.  0 

n 

9 

3 

2 

10.97 

2.78 

29 

30.5 

28 

29+ 

14 

6 

3 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS   5  SSW 

FRESNO  W8  AP  R 

FRIANT  GOVT  CAMP  AM 

GIANT  FOREST 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE  AM 
HANFORD 

HETCH  HETCHY  AM 
HUNTINGTON  LAKE 
I  OR  I  A 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KNTTLEMAN  CITY  1   SSW  AM 

KETTLEMAN  STA 

LAKE  ELEANOR  AM 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LODI 

LOS  BANDS 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MODESTO 

MT  BRECKENRIDGE 
NEV.'MAN 

NORTH  FORK  RS  AM 

OAKDALE  i'lOODWARO  DAM  AM 

ORANGE  COVE  AM 

PANOCHE  JUNCTION 

PORTERVILLE  AM 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PH 

SONORA  AM 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

STOCKTON  CAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4  AM 

STOCKTON  MOVJRY  BRIDGE 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA  AM 

TRACY  PUMPING  PLANT 

VISALIA  AM 

WASCO  AM 

YOSEMITE  NP 

DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE   1  W 

AVALON  PLEASURE  PIER  AM 

BARRETT  DAM  AM 

BEAUMONT   1  N 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

80NITA 

BURPANK  WB  AP  R 
CABRILLO  NM 

CACHUMA  DAM  AM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA  AM 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA  AM 
CUYAMACA  AM 
EL  CAJON  2  E 

EL  CAPITAN  DAM  AM 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

FONTANA  KAISER 

HENSHAW  DAM  AM 

IDYLLWILD  RS 

JULIAN  WYNOLA 

LAGUNA  BEACH 

LA  MESA 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 

LOS   ANGELES  WS  AP  R 
LOS  ANGELES  KB  CITY  R 
MILL  CREEK  2 
MT  WILSON  FC   338B  // 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NORTH  HOLLYWOOD 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OJAI 

OP  IDS  CA.MP   FC   57  BE 
OXNARD 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  5  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABlE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Temperature 


Station 

S 

1 
E 

rage 

S 

i 

> 

§ 

> 

PASADENA 

61 

•  4 

42 

•  5 

52  •  0 

PERRIS   1  WSW 

58 

•  4 

38 

•  7 

48  •  5 

POINT  ARGUELLO  USCG 

M 

POMONA 

•  8 

38 

•  4 

49  •  0 

RAMONA  SPAUL0IN6 

59 

•  6 

41 

•  6 

5  0  •  6 

REDLANDS 

58 

•  6 

39 

•  3 

49  •  0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

•  ^ 

39 

J  7 

49  •  9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

AM 

60 

• 

39 

■  8 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

55 

•  8 

40 

•  0 

47  •  9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

60 

•  6 

39 

•  9 

50.3 

SANDBERG  WB  //R 

40 

•  1 

30 

•  6 

35.4 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

6  3 

*  7 

49 

•  9 

56*5 

SAN  FERNANDO 

59 

• 

41 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

6  3 

•  5M 

41 

♦  8M 

52  •  7M 

SAN  JACINTO 

57 

•  4 

37 

•  7 

47  •  6 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

58 

'  ^ 

32 

•  9 

45.  8 

SAN  PEDRO 

6  0 

•  7 

47 

•  7 

54  •  2 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

63 

•  3 

43 

•  9 

53  •  6 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

54 

•  9 

38 

•  2 

46»  6 

SANTA  BARBARA 

62 

■  5 

42 

•  0 

52  •  3 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

6  0 

•  5 

38 

•  8 

49  •  7 

SANTA  MARIA 

AM 

60 

•  0 

35 

•  7 

47  •  9 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

58 

•  ^ 

35 

•  2 

46.6 

SANTA  MONICA  PIER 

6 1 

*  2 

46 

5  3  •  6 

SANTA  PAULA 

AM 

62 

f  3 

40 

•  8 

51.6 

SIERRA  MADRE   1  N 

60 

•  8M 

43 

.5M 

52. 2M 

SUNLAND 

59 

•  9 

39 

.7 

49.6 

TORRANCE 

62 

.  7 

41 

.3 

52.0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

64 

•  2 

42 

1  3 

53.3 

UCLA 

60 

.3 

46 

.3 

53.3 

UPLAND 

•  ^ 

40 

'a 

*  Q 

WARNER  SPRINGS 

30 

^7  ^ 

YORBA  LINDA 

62 

41 

52  .  3 

^^  T  \/  T  C  T  AM 

Ul  V 1 o lUN 

4  9.0 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

51 

30 

40  7 

BAKER  9  NNW 

AM 

5  7 

36 

^  2 

46  .  7 

BARSTOW 

33 

*  1 

BISHOP  WB  AP  R 

46 

>6 

17 

1 6 

32  •  1 

BLYTHE 

64 

6 

43 

»0 

5  3.8 

BLYTHE  CAA  AP 

64 

lO 

43 

*  4 

5  3.7 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

65 

3M 

41 

5  3  .  6  f'1 

BRAWLEY 

AM 

65 

9 

42 

3M 

54.  1 M 

CANT  I L  2  E 

55 

BM 

26 

6  M 

4 1  *  2M 

COW  CREEK 

61 

7M 

39 

7 

5  0  .  7  M 

DAGGETT  CAA  AP 

55 

8 

33 

6 

44.7 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

39. 2M 

1 2 

CM 

25.  6M 

EAGLE  MTN 

AM 

60 

4 

43 

4 

51.9 

EL  CENTRO  2  SSW 

65 

2 

40 

6 

52.9 

FAIRMONT 

AM 

46 

4 

32 

0 

39.2 

HA  I  WEE 

AM 

44 

0 

24 

7 

34.4 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

60 

8 

39 

4M 

5  0  •  1 M 

IMPERIAL 

66 

5 

42 

7 

54.6 

I NDEPENDENCE 

AM 

48 

9M 

18 

3  M 

3  3  .  6  M 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

65 

8 

39 

6 

52.7 

I NYOKERN 

52 

9M 

27 

6M 

40.  3M 

IRON  MTN 

AM 

61 

2 

42 

4 

51.8 

LAKE  ARROWHEAD 

39 

6 

27 

^ 

33.7 

LANCASTER 

50 

6 

29 

2 

39.9 

LLAMO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

47 

8 

30 

8 

39.3 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

54 

0 

28 

6 

41.3 

MECCA  3  SE 

AM 

65.8 

40 

9M 

53.  4M 

MOUNTAIN  PASS 

44 

8 

27 

1 

36.0 

NEEDLES  CAA  AP 

60 

4 

42 

3 

51.4 

palmdale 

52 

4 

25 

9 

39.2 

PALNDALE  CAA  AP 

49 

7 

28 

9 

39.3 

PALM  SPRINGS 

■  64 

6 

41 

2 

52  •  9 

Parker  reservoir 

AM 

62 

1 

44 

3 

53.2 

RANDSBURG 

47 

2 

32 

2 

39.7 

SQUIRREL   INN  2 

39 

6 

28 

2 

33.9 

TABLE  MOUNTAIN 

35 

6 

22 

3 

29.0 

THERMAL  CAA  AP 

65 

9 

41 

6 

53.7 

TRONA 

AM 

54 

4 

31 

8 

43.1 

TWENTYNINE  PALME 

58 

2 

34 

1 

46.2 

VALYERMO  RS 

48. 

6M 

25. 

4M 

37. OM 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

51  . 

9 

28 

40.3 

DIVISION 

44.0 

Precipitation 


From  Long 
Term  Means 

Highest 

Q 

Lowest 

Dale 

Q 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Tolol 

Max  Depth 
on  Ground 

0 
Q 

10  or  More  1 

I    .50  or  More  1 

1  00 

or  More 

0  t 
o  -° 

cn  < 

h  ^ 

5  > 

0-  or 
Below  1 

0.5 

73 

2  + 

29 

28 

397 

0 

0 

1 

0 

6.00 

1  .94 

2.68 

13 

•  0 

0 

10 

2 

1 

74 

1  + 

29 

31 

503 

0 

0 

6 

0 

5.38 

1.12 

29 

5.0 

1 

29 

10 

5 

2 

3.79 

1.14 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

0.5 

76 

2 

28 

31 

468 

0 

0 

6 

0 

5.15 

1  .85 

1.82 

13 

.0 

0 

11 

4 

1 

75 

1 

30 

19  + 

438 

0 

0 

5 

0 

7,00 

1.69 

7 

1.0 

0 

14 

4 

1 

1.7 

74 

2 

28 

28 

490 

0 

0 

4 

0 

4.73 

2.21 

1.04 

13 

9 

4 

1 

1.7 

74 

2 

30 

23 

458 

0 

0 

7 

0 

4.12 

2.11 

.85 

13 

.0 

0 

10 

4 

0 

76 

3 

29 

28 

455 

0 

0 

4 

0 

3.92 

.92 

13 

1 

28 

10 

3 

0 

4.0 

70 

1  + 

25 

28 

520 

0 

0 

2 

0 

8.17 

4.39 

2.94 

13 

13 

5 

1 

1.1 

77 

2 

30 

28  + 

447 

0 

0 

4 

0 

6.34 

3  .17 

1.93 

13 

10 

5 

2 

4.4 

55 

2 

14 

28 

912 

9 

4 

17 

0 

6.30 

4.00 

2.53 

12 

31.1 

22 

29+ 

9 

4 

2 

1.6 

72 

16 

42 

28  + 

259 

0 

0 

0 

0 

4.80 

3.11 

1.27 

7 

.0 

0 

11 

3 

1 

2.  8. 

76 

1 

30 

28 

438 

0 

0 

2 

0 

5.94 

2.80 

2.40 

13 

.0 

0 

10 

3 

2 

0.2 

78 

2 

31 

28 

381 

0 

0 

- 

0 

4.99 

2.27 

2.30 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

1  .  4 

72 

2 

28 

31 

0 

0 

9 

0 

5.27 

2.91 

1.27 

13 

T 

0 

11 

3 

2 

73 

1 

24 

28 

588 

0 

0 

16 

0 

7.59 

4.74 

13 

10 

4 

1 

0.5 

70 

17+ 

35 

28 

325 

0 

0 

0 

0 

3.69 

2.06 

.  84 

13 

.  0 

0 

10 

2 

0 

1.1 

77 

2 

33 

28 

347 

0 

0 

0 

0 

4.12 

1.99 

1.16 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

1.8 

70 

1 

24 

28 

565 

0 

0 

6 

0 

7.63 

2.94 

1.64 

13 

3 

29 

11 

6 

3 

0.7 

75 

2 

29 

28 

339 

0 

0 

1 

0 

5.39 

1  .48 

1 .  82 

1  3 

.  0 

0 

8 

4 

1 

1.4 

70 

2  + 

30 

28 

468 

0 

0 

2 

0 

5.12 

2.95 

2,29 

12 

T 

0 

11 

2 

1 

2.3 

69 

1 1 

29 

28 

521 

0 

0 

8 

0 

2.54 

-  .24 

,74 

13 

.5 

6 

2 

0 

3.8 

71 

17 

26 

28 

564 

0 

0 

9 

0 

2.13 

-  .58 

.63 

12 

T 

T 

27 

5 

2 

0 

1.4 

73 

2 

36 

28 

348 

0 

0 

0 

0 

4.63 

2.85 

1.83 

13 

.0 

0 

10 

2 

1 

78 

3 

30 

28 

408 

0 

0 

2 

0 

5.34 

1.91 

2.08 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

2.0 

75 

2 

29 

28 

389 

0 

0 

1 

0 

6.21 

1  .48 

2.78 

13 

.0 

0 

1 

76 

2 

22 

28 

464 

0 

0 

4 

0 

5.25 

1.78 

13 

3 

27 

10 

3 

2 

0.7 

75 

2 

30 

28 

396 

0 

0 

2 

0 

4.20 

2.13 

1.67 

29 

T 

0 

2 

2 

0.8 

78 

1 

32 

23  + 

358 

0 

0 

2 

0 

5.40 

2  .94 

1.60 

5 

.0 

0 

10 

3 

2 

2.1 

74 

2 

31 

29 

357 

0 

0 

2 

0 

7.07 

4.07 

2.87 

13 

.0 

0 

9 

4 

2 

1  .  1 

70 

16 

28 

28 

485 

0 

0 

2 

0 

5.93 

1.77 

2.00 

1  3 

T 

0 

11 

5 

1 

4.1 

68 

1  + 

18 

31 

709 

0 

0 

1 8 

0 

6.49 

3.43 

1,68 

7 

13 

4 

1 

1  .  2 

81 

2 

30 

28 

386 

0 

0 

1 

0 

4.20 

1.65 

1 ,  33 

1  3 

.0 

0 

8 

1 

- 

6.11 

1.9 

65 

3 

9 

28 

749 

0 

1 

1 7 

0 

2.19 

1.28 

1,13 

1  3 

4 

2 

1 

68 

17 

27 

31 

563 

^ 

10 

0 

.39 

,  12 

3 

T 

0 

2 

0 

0 

2.0 

65 

3 

20 

31 

654 

0 

0 

13 

0 

5  .  8 

56 

8+ 

4 

28 

1013 

0 

1 

3  1 

0 

1.51 

,49 

,92 

12 

T 

T 

5+ 

3 

1 

0 

2.7 

74 

14 

31 

29 

339 

0 

0 

1 

0 

.89 

.39 

,44 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

70 

14+ 

33 

29  + 

344 

0 

0 

0 

0 

.97 

.46 

,75 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

74 

1  + 

31 

31 

347 

0 

0 

2 

0 

2.17 

.90 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

1  . 1 

74 

1 9 

33 

19 

333 

0 

0 

0 

0 

.65 

.30 

.0 

0 

0 

0 

69 

7 

12 

2  + 

726 

0 

0 

22 

0 

1 .46 

.87 

13 

4 

1 

0 

1  .  3 

74 

1  3 

33 

29 

438 

0 

0 

0 

0 

.44 

.25 

.44 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

64 

3  + 

23 

31 

622 

0 

0 

12 

0 

.96 

.39 

.  49 

29 

5.0 

2 

29 

3 

0 

0 

-  2 

28 

1213 

0 

3 

1 

1  .  4 

69 

2 

36 

22  + 

398 

0 

0 

0 

0 

.61 

.09 

.22 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

0  .  5 

73 

1 

31 

30 

367 

0 

0 

1 

0 

.70 

.40 

.27 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

4.  5 

60 

1 

17 

28  + 

793 

0 

3 

14 

0 

6.89 

3.72 

3.13 

13 

20.5 

16 

29 

10 

3 

1 

5.7 

56 

1 

13 

23  + 

943 

0 

3 

29 

0 

1  .48 

.  76 

1.33 

13 

T 

0 

1 

1 

1 

0.8 

70 

2 

29 

2  + 

453 

0 

0 

6 

0 

.74 

.11 

.26 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

0.9 

74 

1 

30 

27 

316 

0 

0 

1 

0 

.53 

.32 

.25 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

5.8 

62 

2 

6 

27 

955 

0 

1 

3  1 

0 

1.63 

.63 

1 .  0 

76 

1  8 

30 

31 

375 

0 

0 

1 

0 

1.33 

.67 

.50 

30 

.  0 

0 

3 

1 

0 

59 

3  + 

8 

29 

760 

0 

0 

22 

0 

D  .94 

.64 

13 

.3 

1 

27 

3 

1 

0 

0  .  7 

69 

27 

34 

23 

402 

0 

0 

0 

0 

.56 

.10 

.37 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

3.  7 

53 

2 

15 

28 

9  64 

0 

4 

23 

0 

17,63 

11.85 

5.44 

1  3 

33.0 

24 

29 

12 

9 

7 

64 

13  + 

6 

28 

771 

0 

1 

17 

0 

3  .60 

1.52 

13 

5 

27  + 

7 

2 

1 

3.8 

62 

3 

10 

28 

790 

0 

1 

20 

0 

4,06 

2.80 

1  ■  26 

13 

15 

29 

8 

2 

2 

64 

3 

18 

18  + 

727 

0 

0 

23 

0 

1,37 

.90 

13 

3 

2 

0 

0.8 

78 

16 

33 

1 9 

352 

0 

0 

0 

Q 

1,12 

,61 

Q 

56 

1 

13 

29 

891 

0 

1 

24 

0 

.92 

7.5 

6 

30 

0 

0 

0.2 

69 

14 

31 

29  + 

416 

0 

0 

4 

0 

.32 

-  ,28 

.  16 

29 

T 

30 

2 

0 

4.4 

66 

3 

10 

28 

794 

0 

2 

26 

0 

3.61 

2.25 

1.11 

13 

13 

30 

65 

3 

4 

28 

790 

0 

2 

19 

0 

3.54 

1.54 

12 

9.5 

7 

29 

6 

2 

1 

1.9 

76 

1  9 

31 

25 

369 

0 

0 

1 

0 

3.30 

2.35 

.98 

7 

.0 

0 

3 

3 

0 

1.2 

70 

15 

34 

30 

357 

0 

0 

0 

0 

.88 

.36 

.65 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

4.8 

57 

3+ 

15 

28 

775 

0 

3 

13 

0 

1.68 

.65 

.90 

13 

.5 

1 

27 

6 

1 

0 

4.0 

56 

1 

15 

28 

955 

0 

4 

24 

0 

16.23 

8.87 

4.15 

I  3 

44.0 

27 

29 

13 

9 

6 

4.0 

48 

19 

2 

28 

111? 

0 

11 

30 

0 

8.39 

6.69 

3.44 

13 

38.5 

28 

30 

6 

1 

75 

18 

34 

2  + 

343 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.73 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

1.0 

63 

14+ 

22 

27 

673 

0 

0 

18 

0 

1,11 

.49 

.75 

13 

2 

1 

0 

1.2 

70 

13 

24 

28 

577 

0 

c 

20 

0 

1.04 

.42 

.67 

29 

9.5 

5 

29 

2 

1 

0 

4.8 

62 

3 

2 

23 

862 

0 

2 

26 

0 

5.19 

3.72 

2.70 

13 

13 

29 

9 

2 

1 

1.4 

67 

4 

7 

31 

760 

0 

1 

21 

0 

2.12 

1.15 

.73 

13 

9 

30 

6 

1 

0 

2.70 

DIVISIONS,   AS  USED  IN  TABLE  2,   BECAME  EFFECTIVE  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1941. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  6  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


ACTON  ESCONDIOO  FC261BE 

ADEN  RS 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  FC 

ALPINE   1  W 

altaoena 

ALTURAS  RS 
AN6I OLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH   1  £ 

ANTIOCH  PUMP  PlT  3 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSe 
A2USA  FC  U3 

BACKUS  RANCH 
8AKEH  9  NNW 
aAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PM 
BARNESON  PARK 

9ARRETT  DAM 

SARSTQW 

9EAUM0NT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  N 

REL  AIR  FC  10 
BEN  LOMONO 
SENSONS  FERRY 
BERKELEY 
BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BICi  CREEK  PH  1 

eiG  DAlTON  dam  FC  223  BE 

PIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  *■&  D£ 
8  I  Shop  W9  AP 
BLACK  MTN  2  S 
SLUE  CANYON  WB  AP  //fi 
6LYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 
BOCA 
BON  IT A 

B0RRE60  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 

BOULEVARD  5  W 
BOUQUET  CANYON 
BRADLEY 
BRAWLEY 

BREA   BERRY  IMPERIAL 

BREA  DAM 
BRIDGEPORT  DAM 
BRIDGEVILLE  *.  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

6ULLARDS  BAR  PM 
BURBANK  FIRE  OEPT  FC  22( 
nURRANK   WB  AP 
RURLINGAME 
RURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 
CARRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALEXICO 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  QALOY  FC  85  F 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L  2  £ 

CANYON  DAM 

CATMAV  BULL  RUN  RCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  R5 
CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCt- 
CHATSWORTH  FC  2*^  D 

CHERRY  VALLEY  0AM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 

CISCO  RS 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HI    1  NNE 
CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

COALINGA   1*.  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  2  SE 
CONCORD  3  ESE 
CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 


1.5£ 
6.8^ 
7,72 


1  .'•e 

5.21 
1  .9* 

1.67 

3.8C 
6.06 


A. 17 
5.00 
02.10 
6.66 


8.53 
10.20 
6,7C 


3.52 
3.93 


1.32 
6.57 
2,t>t 


4.85 
2,77 
9,27 


5,7? 
1  .46 
6.73 


<..82 
S.4C 
3.75 


.27    1,26  .01 


.17 

.18 


.0*.]  1.00 
,  15 
.90 


.  le 

.03 


.51    1,*.6    I. 10 


.  18  T 

.09  ,02 


1.62 
1.36 
.02  ,09 


.19   1.87  1.01 


2.45 
.34 


1.54 
.46 


12 

13  1 

14  1 

15 

.  16 

1.41 

ill 

.04 

.82 

1.10 

.21 

1.58 

•  37 

.07 

^  *80 
* 

.15 

2.65 

.02 

,02 

.01 

T 

.05 

,38 

.78 

1.54 

.20 

.28 

.  34 

•  72 

•  02 

.02 

T 

.86 

.01 

.06 

1.50 

.16 

2.95 

•  06 

* 

1,45 

•  15 

1,03 

,25 

1.62 

•  13 

•  07 

.84 

.50 

■  i; 

2*75 
* 

.  14 

1.13 

■  01 

.10 

,03 

T 

.12 

1.56 

1.55 

.01 

,31 

.20 

,24 

.03 

,02 

1.44 

.07 

.02 

1.80 

.16 

.06 

1.61 

.15 

2.50 

2.20 

2.03 

.08 

.04 

T 

.94 

.02 

1.11 

,26 

.17 

•  04 

.56 

.82 

.07 

.47 

7,34 

,12 

.18 

2.92 

,21 

3.26 

1.07 

4.00 

•  26 

2  ,96 

,10 

.  25 

3.40 

•  05 

,92 

.47 

.83 

2,78 

,15 

.06 

.64 

1.66 

.02 

•  06 

T 

1.50 

•  47 

.06 

.85 

.02 

.01 

.08 

T 

T 

.07 

.15 

.15 

1.56 

.65 

.02 

,60 

1.08 

T 

1.42 

T 

1.14 

.84 

1.21 

,74 

.96 

.41 

•  39 

1.10 

,38 

2.38 

2.78 

1  48 

2  22 

33 

!l9 

2.28 

1  ,68 

.72 

,19 

1.33 

.05 

1.10 

.66 

.08 

•  09 

.01 

1.90 

.11 

•  01 

T 

.17 

.05 

1.73 

.04 

.71 

.01 

.09 

3.72 

.07 

.12 

2.73 

•  43 

.95 

2,00 

.21 

.28 

1.02 

•  02 

3  ,40 

T 

.18 

•  21 

T 

.42 

.10 

.29 

2.56 

.05 

3  .94 

,17 

0  3 

* 

,19 

2.00 

T 

.27 

,87 

1.10 

2.26 

•  13 

.05 

4)00 

2  .  36 

1.70 

•  43 

.32 

•  70 

•  20 

•  05 

1.90 

1.16 

•  31 

•  23 

1  ,69 

2,53 

1  .09 

•  27 

,03 

2,93 

■  0  1 

2,14 

.  37 

3.22 

•  60 

1.15 

2^10 

.26 

.16 

1.55 

1.20 

•  10 

.27 

•  12 

06 

* 

^  '42 
* 

■  24 

•  90 

1.69 

■  78 

.04 

.16 

2.00 

.61 

1*19 

.05 

•  36 

,07 

i*  1  n 

2*23 

■  68 

1  05 

09 

1.07 

1.27 

•  06 

.32 

3.38 

•  02 
* 

•  03 

1*97 

.05 

1,30 

■  54 

•  16 

.86 

1.02 

•  04 

•  02 

1.52 

•  08 

•  02 

1.32 

.01 

.06 

,43 

.78 

1.04 

.94 

2,04 

.05 

.02 

.05 

1.29 

.66 

.35 

•  73 

.13 

2.01 

T 

.10 

22    23  24 


•  02 

.♦7 


2.23 
.70 
.93 

l.SO 


2.26 
2.03 


1.37 
.32  .61 


.27 
.1> 
.11 
l.a7 


25    26  27 


.01 

.11 

•  05 


28  29 


.03 

.57  1,01 


.2t  1.13 
.40  .40 
.09  .30 


.23  .35 

T 

.64  .01 


.04     .85  T 


.15     .17  .04 


.10  .S2  .54 
.01  .57 


.10 
.02 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

Table  3— Continued  January  1957 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

•7 

8 

9 

in 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16  17 

IB 

19 

ZU 

Z4 

ZD 

Zb 

Zo 

Z9 

JO 

31 

7. IS 

.60 

•  09 

.39 

1.80 

.93 

.36 

.27 

•  99 

•  56 

•  14 

•  10 

•  58 

CRESCENT   C 1  TV   7  ENE 

9.07 

.41 

,80 

•  24 

.3'2 

.35 

2.16 

.46 

.10 

.86 

•  10 

2»2i 

•  01 

•  56 

•  20 

•  23 

•  0  1 

CROCKETT 

2.'.3 

.01 

.01 

T 

,06 

T 

.  19 

1.00 

.32 

•  76 

''' 

''' 

•  01 

CRYSTAL  LAKE  FC2a3B 

13. 3C 

,88 

C^JLVE  R  CI  TY 

't.  89 

.  32 

,14 

,03 

.  06 

.  08 

2.03 

•  31 

•  17 

•  21 

•  57 

•  13 

•70 

CUMH I NGS 

10.97 

.65 

.32 

1.36 

.85 

1,42 

1,52 

.66 

i.ze 

2*33 

•  30 

•  28 

CUNN I NGHAM 

6.6<. 

.08 

T 

.21 

.  14 

2,42 

1,96 

.49 

,25 

•  94 

•  05 

•  03 

•  08 

CUVAMA 

1.39 

,02 

,05 

,56 

•  27 

•  01 

•  06 

•  14 

CUYAMACA 

12.66 

,47 

,70 

.33 

,  56 

2  1  79 

1.20 

.  46 

,0? 

,70 

,61 

•  14 

•  78 

•  43 

•  9< 

•  43 

•  54 

.69 

T 

DAGGETT   CAA  AP 

.96 

T 

.  22 

,02 

.10 

•  08 

•  01 

•  04 

•  49 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2.07 

T 

T 

.02 

.09 

1,24 

.11 

T 

.47 

T 

■  14 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

.66 

•  01 

DEER  CREEK  PH 

6  .q* 

.90 

.14 

.  74 

1  ,77 

.15 

•  06 

2^10 

•  1! 

•  3' 

•  56 

DELANO 

1.27 

,02 

,0] 

,31 

•  18 

OENAIR 

2,31 

.  10 

«  12 

•  ''^ 

,74 

•  44 

•  02 

•  12 

•  30 

OE  SABLA 

B.'.S 

•  13 

.02 

.45 

2.  14 

2,66 

.40 

•  36 

2^05 

.10 

•  01 

•  13 

descanso  rs 

10,32 

,  38 

,48 

.48 

• 

,36 

2.43 

.  79 

.50 

,01 

,08 

,46 

.63 

.50 

•  12 

•  50 

•  50 

•  63 

•  67 

•  24 

•  59 

•  03 

DOBBINS  COLGATE 

A. 61 

.  19 

.  1 1 

.82 

1  .44 

,12 

,17 

^  * 

•  0; 

•  01 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FCIOTC 

4.29 

.  34 

,06 

.03 

.  67 

.  07 

1.55 

oo^nieville  rs 

8.31 

.46 

,49 

1  ,40 

2,70 

,73 

,11 

It  78 

•  29 

•  06 

•  44 

•  05 

DOYLE   S  SSE 

2.26 

.17 

.04 

,02 

.99 

.04 

•  94 

• 

•  05 

T 

•  01 

T 

T 

DRY  CANYON  RESERVQI R 

<..59 

.90 

.03 

.26 

.02 

1,82 

!•  10 

•  48 

■  46 

•  13 

.21 

•  14 

•  12 

•  02 

DUDLEYS 

6,12 

.  23 

.31 

.27 

1,19 

1.87 

.04 

•  53 

T 

•  58 

DUNN  I GAN 

2,43 

T 

,  18 

1  ,47 

.18 

•  48 

•  12 

OUNSMUIR  PS 

10.36 

.19 

,  04 

.03 

2,14 

2.67 

2  .07 

1.17 

1.81 

•  14 

•  10 

outtons  landing 

2.70 

.07 

.11 

T 

• 

•  69 

•  09 

T 

EAGLE  MTN 

.61 

,07 

.07 

.03 

.  17 

.01 

,02 

,02 

T 

•  22 

EAST  PAPK  RESERVOIR 

4.51 

.01 

1  ,  54 

1,76 

■  1  5 

•  07 

•  65 

•  13 

EL  CAJON  2  E 

7.13 

.01 

.04 

.  23 

,13 

1,18 

.80 

•  26 

■  28 

,08 

,  79 

•  \\ 

*  ^\ 

.  19 

•  4* 

•  41 

•  98 

•  7] 

•  09 

EL  CAP  1  Tan  da m 

6.89 

,  19 

.10 

.  10 

1.65 

.51 

•  61 

.  06 

,64 

,22 

•  21 

.02 

•  26 

•  30 

.43 

.48 

.53 

.66 

•02 

EL   CENTRO  2  SSW 

.  70 

T 

,14 

J 

.27 

.09 

•  01 

•  19 

T 

ELECTRA  PH 

3.S7 

.  12 

.31 

.06 

,90 

1*55 

•  18 

•  02 

•  02 

.06 

•  65 

ELIZABETH  LAKE  FC12eB 

9.04 

1,43 

.16 

,77 

4,06 

•  31 

•  10 

•  50 

1.36 

.14 

.21 

ELK  VALLEY 

6,52 

,02  T 

T 

■  53 

.50 

T 

.  76 

.92 

•  53 

,19 

•  33 

•  70 

•  44 

•  55 

•  05 

•  02 

•  59 

ELLI OTT 

2.3& 

.03 

,  12 

T 

,81 

.12 

•  72 

•  55 

ELSI nore 

5.03 

.42 

.76 

.03 

.70 

.01 

.13 

1,21 

.03 

•  20 

•  12 

•  03 

.21 

.23 

•  12 

.16 

•62 

•  03 

ESCONDI DO 

7.82 

,02 

•  46 

1.36 

.36 

.15 

.61 

.10 

1,03 

•  20 

•  13 

•  10 

•  14 

•  64 

•  43 

•  38 

1^47 

•  22 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

8.02 

.07 

.  >3 

T 

1,37 

.  36 

.  05 

•  59 

,07 

1,20 

•  12 

•  14 

•  16 

•  10 

•  78 

•  25 

•  40 

1  ^36 

■  45 

EUREKA  W8  CITY  R 

4.22 

.40 

.33 

,26 

,32 

,  44 

.66 

•  22 

•  74 

•  25 

•  03 

•  01 

•  19 

•  34 

"'' 

•01 

E^C  HEQUER  RE SERVO  I R 

2.9 

,03 

,02 

.30 

.23 

1.03 

•  67 

•  09 

•  03 

•  01 

•  51 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2  .4( 

T 

.14 

T 

.37 

.67 

•  44 

,06 

.20 

•  54 

•  06 

FA  I RMONT 

6.8^ 

.  61 

.45 

.23 

3,13 

.06 

•  38 

•  17 

•  44 

.03 

•  39 

•  92 

•  18 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

1.82 

,05 

.02 

,61 

,32 

■  02 

* 

•  08 

•  02 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 

5,qi 

.17 

.10 

,  60 

1,36 

.37 

!•  38 

•  72 

•  05 

1.16 

Fl NLE Y 

•  21 

,38 

1,32 

1,18 

.33 

.06 

•  91 

^ 

FIVE  POINTS  5  SSW 

1  .9f 

.  43 

,05 

.30 

,63 

•  16 

.09 

•  36 

FOLSOM  DAM 

2. 82 

T 

,05 

,02 

1.12 

.04 

T 

•  10 

1^28 

•  02 

•  02 

.17 

FONTANA  5  N 

8.9! 

1,19 

.81 

.  30 

.  71 

''" 

.  30 

3,28 

•  44 

• 

•  11 

•  3( 

•  74 

•  04 

.02 

•  47 

•  03 

fontana  kaiser 

5.6{ 

■  76 

,50 

,  39 

* 

* 

•  21 

•?? 

* 

•  60 

FOREST  GLEN 

7,61 

,46 

.  04 

1.41 

1.28 

•  18 

1.23 

•  09 

•  05 

•  12 

FORESTHILL  RS 

5.83 

.56 

.27 

.26 

1.80 

•  76 

T 

1*10 

•  53 

•  30 

•  25 

FORT  BinWELL 

1.91 

T 

.50 

.10 

,27 

.05 

■  04 

.10 

•  40 

•  40 

.05 

FORT  BRAGG 

5  .Of 

.  22 

•  10 

,32 

1  .  36 

•  29 

■  7  1 

!•  49 

*?i 

•^^^ 

•  12 

FORT  B^^AGG  AVN 

5,2' 

.  06 

.22 

,81 

1 .  2C 

*  2  1 

.96 

.0  7 

•  37 

*  rt 

FORT  JONES  RS 

3.21 

,02 

.  38 

,09 

.30 

.07 

.02 

•  76 

•  92 

•  0( 

FORT  ROSS 

6,57 

.15 

*  05 

.19 

•  75 

1  .95 

.87 

•  47 

.05 

T 

1*96 

•  09 

•  04 

T 

FRENCH  GULCH 

7.2; 

.  19 

.99 

2,76 

.68 

1.16 

• 

1^16 

•  05 

•  24 

FRESNO  WR   AP  F 

1.75 

.02 

.11 

T 

T 

T 

T 

.64 

,07 

T 

•  01 

•  22 

•  09 

FRIANT  GOVT  CAMP 

2.47 

.10 

T 

,13 

.61 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

3  .64 

,38 

.09 

T 

.16 

,19 

T 

T 

1.31 

.46 

•  1( 

•  05 

•  51 

•  16 

•  20 

•  05 

fullERTon  creek  5 

4.11 

.43 

1^96 

« 

1^49 

♦ 

» 

•  30 

FULLERTON  OAM 

3,91 

,  36 

.13 

T 

,20 

.24 

.02 

T 

1,42 

•  41 

•  09 

.07 

•  48 

•  19 

•  22 

•  08 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3.9' 

T 

,63 

.  19 

.20 

,07 

1,25 

•  39 

•  02 

•  04 

•  06 

•  03 

•  47 

.  14 

•  02 

•  33 

GARBERVILLE 

6.3€ 

,49 

.12 

•  64 

1  ,22 

1 .  04 

.54 

1.65 

•  02 

1(81 

•  20 

•  40 

•  35 

GARDEN  VALLEY  2  S 

•  09 

,25 

•  12 

,03 

1  ,22 

.44 

•  01 

1.02 

•  71 

•  03 

•  04 

.  34 

•  0] 

GASOUET  RS 

11  .06 

.61 

1.23 

.  44 

.52 

.36 

1.76 

.46 

.22 

U37 

2*78 

•  66 

•  63 

GEORGETOWN 

5.3f 

,02 

,50 

•  13 

.12 

1.26 

•  52 

.03 

1.62 

.65 

•  04 

•  10 

.37 

GEORGETOWN  RS 

6,2? 

.07 

,63 

•  21 

1  .64 

.54 

.03 

1*76 

•  79 

•  22 

•  40 

GIANT  FOREST 

6.7! 

,15 

.  10 

,  2  1 

2,43 

•  3  1 

•  01 

•  55 

1*38 

T 

•  05 

1*23 

■  1! 

•  12 

GIBRALTAR  OAM 

•  41 

•  32 

•  26 

■  05 

•  17 

•  05 

•  75 

GILROY   K  ENE 

4,01 

» 

.68 

.05 

,05 

1,93 

•  76 

•  04 

•  09 

•  45 

GLcNDALE  STAPENHORST 

5.7E 

,01 

.48 

,10 

,02 

.15 

,02 

,17 

2,87 

.32 

•  11 

•  24 

•  04 

•  45 

•  24 

•  10 

•  49 

•  01 

GLENOORA  WEST 

6,8' 

.02 

•  69 

.22 

•  1  0 

1.06 

,15 

2,81 

•  24 

•  01 

•  05 

•  17 

•  09 

•  53 

.23 

.05 

•  24 

•  02 

GLENNV 1 llE 

2,5( 

,02 

.50 

.09 

•  20 

1^13 

.53 

.09 

GOLD  RUN 

T 

.69 

,63 

2,29 

.05 

.06 

2^22 

•  09 

•  18 

•  24 

GRANT  GROVE 

7  ,0C 

*  17 

.  10 

,16 

2,90 

•  49 

.  52 

1*04 

1*38 

.21 

•  03 

GRASS  VALLEY 

6.21 

.01 

.51 

.04 

1,14 

2,01 

.07 

.09 

2.04 

•  01 

*  11 

•  18 

GRATON 

6.25 

.08 

.27 

,39 

1.  30 

1.35 

.33 

.13 

2*10 

•  21 

•  04 

.05 

GREENVILLE  SS 

5,65 

,37 

.  07 

* 

* 

3.56 

1*  52 

•  OSi 

■  06 

GRIZZLY  PEAK 

,02 

.11 

.02 

,  36 

.86 

.22 

.07 

•  78 

•  02 

•  07 

•  10 

•  05 

GPOVELAND  RS 

6,46 

.10 

.05 

.37 

.10 

2.76 

.32 

1*  26 

•  88 

•  54 

.06 

GUERNEVILLE 

7,91 

.  13 

.  34 

.06 

1,48 

2.31 

.18 

.59 

2.68 

T 

•  12 

T 

•  02 

HAINES  CYN  LOWER   FC  36*. 

7,30 

1.26 

.08 

.06 

.  14 

.26 

3,05 

•  17 

•  25 

•  05 

•  25 

•  06 

1^04 

* 

• 

* 

•  62 

HAINES  CYN  UPPER   FC  367 

8.39 

.11 

•  21 

.  14 

.  29 

3.  39 

•  15 

•  22 

•  07 

•  30 

•  08 

1^23 

•  77 

HAl WEE 

T 

.09 

1,33 

•  06 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3.31 

T 

.09 

.06 

1.57 

.05 

1*08 

T 

.46 

T 

HAMILTON  AFB 

4.41 

.07 

T 

T 

T 

.14 

2,53 

.60 

.07 

.03 

•  ?8 

•  60 

T 

T 

•  09 

HAMILTON  AFB  1  E 

4,12 

,07 

•  04 

.12 

.07 

,  77 

1.60 

■  22 

•  08 

.83 

•  03 

•  09 

HANFORD 

1  ,35 

■  23 

.04 

,05 

.42 

I  37 

•  28 

HANSEN  DAM 

1.20 

T 

.20 

.03 

,05 

,02 

2,00 

.05 

•  42 

T 

•  32 

•  07 

•  22 

.03 

•  07 

•  38 

•  06 

HAPPY  CAMP  RS 

7  ,07 

.23 

1.02 

.53 

.69 

,32 

.17 

■  53 

•  56 

•  94 

1.51 

•  27 

•  28 

HARRIS  GAGING  STfl 

2,76 

.  42 

,03 

.14 

.67 

•  68 

•  03 

•  08 

•  10 

•  09 

•  35 

.07 

•  10 

HARRISON  GULCH  RS 

4,89 

.09 

T 

.92 

1.47 

.07 

.71 

1*47 

•  02 

•  14 

T 

HARRY  |_  ENGLE6R1GHT  DAM 

4.12 

.07 

.50 

1.47 

.49 

•  19 

1*20 

•  20 

HAT  CREEK  PH  1 

2,07 

.11 

.68 

.52 

.09 

•  04 

•  52 

•  03 

•  02 

•  06 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

,71 

,15 

-.0  2 

,03 

.23 

T 

T 

.02 

•  03 

•  26 

HAYFORK  RS 

3.9C 

.26 

.96 

.65 

■  66 

1^12 

• 

•  23 

HEALDSBURG 

6.96 

,13 

.03 

,21 

1,36 

1  ,65 

1  .76 

•  58 

.08 

1^10 

•  02 

•  02 

HEALDSBURG  2  E 

6.46 

,  18 

•  20 

2.23 

2.07 

.15 

.44 

1^09 

•  02 

•  03 

•  03 

•  04 

HEMET 

4.6< 

,  29 

1.39 

.06 

.  34 

1  .06 

•  24 

•  07 

•  14 

•  29 

•  24 

•  33 

•  15 

henshaw  dam 

9,41 

.02 

•  45 

.25 

2.22 

.46 

.84 

.02 

.06 

1  .14 

.05 

•  7( 

.09 

•  38 

•  40 

•  21 

•  52 

•  75 

•  48 

HERNANDEZ  2  NW 

4.17 

.02 

.50 

.04 

1.03 

1,31 

•  57 

•  10 

•  10 

•  47 

•  01 

•02 

HETCH  HETCHY 

4.81 

T 

T 

T 

.  24 

,05 

1.86 

.67 

T 

•  86 

•  44 

•  06 

•  01 

•  45 

•  20 

H I GH LAND  SPR 1 NGS  RCM 

7,96 

.41 

T 

3.10 

2.26 

•  68 

T 

U41 

T 

•  08 

HI  LTS 

D3,l- 

.10 

D,  50 

* 

• 

.82 

.09 

• 

1>30 

•  24 

0^10 

HOBERGS 

9.77 

,51 

2.00 

4.20 

1.00 

.86 

1^2C 

T 

T 

T 

HODGES  OAM 

7.6( 

.01 

.30 

.26 

.OS 

1.59 

*  12 

.51 

.06 

1.22 

,08 

•  20 

•  06 

•  19 

•  98 

.20 

•  55 

•  97 

•  41 

•21 

HOEGEES  FC  60A 

10.83 

.10 

1.66 

.17 

.20 

,73 

.24 

4.34 

•  35 

•  04 

•06  •53 

•  15 

1^04 

•  32 

•  96 

•  32 

HOLL I STER 

2.51 

T 

,21 

.01 

•  03 

.06 

,94 

•  07 

•  05 

•  22 

•  18 

HOLY  C 1 TY  3  WNW 

5. Of 

.07 

.25 

.03 

.06 

,  15 

.04 

.09 

.IC 

2,40 

•  12 

.03 

•  88 

•  13 

•  09 

•  05 

.99 

.03 

•  06 

HOOPA  2  SE 

7.2? 

.20 

1,21 

.49 

.57 

.50 

1*11 

1^33 

1^25 

•  4« 

•  11 

HOPLAND  LARGO  STA 

7,2< 

T 

.42 

,  13 

2.32 

1.96 

.47 

.56 

•  03 

1*21 

•  11 

•  05 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

5,93 

.30 

.11 

•  09 

.06 

.21 

2.72 

.04 

1*25 

•  12 

•  10 

T 

.07 

•  83 

T 

lORlA 

2,9E 

.07 

■  62 

.0« 

•  02 

.70 

.02 

■  03 

•  76 

•  19 

•  16 

•  31 

•  10 

lOYLLWILD  RS 

D8,9e 

.65 

.0; 

1.94 

.92 

•  61 

.13 

1.66 

•  23 

D«19 

•  32 

•  08 

•  66 

•  31 

•  30 

•  60 

•  14 

IMPERIAL 

•  63 

.09 

•  07 

.03 

T 

•  29 

•  04 

INDEPENDENCE 

1.63 

T 

U17 

•  27 

» 

» 

•  19 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

1,33 

T 

.01 

.05 

•  45 

.02 

,09 

•  04 

•  17 

.50 

Dm  raf.r.DC  oot*.  follovlnc  St.tli: 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


I NYOKERN 

INYOKERN  APMITAGE 
IOWA  MILL 
IPON  MTn 
jess  VALLEY 

JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WVNOLA 
JUNCAL  DAM 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
tERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
<ETTLEMAN  STA 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  LANDING 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE   3  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULDING 

LA  MESA 

LA  MESA  1  NE 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LEREC 

LECHUZa  PT   STA  FC  352 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LI NDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

LI VERMORE 

LlVQRNA  HEIGHTS 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCK WOOD 

LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  1 

LOS  ANGELES  WB  CITY  I 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCM 

LOS  GATOS 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LVTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

MADERA 
MAO  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANtTA  LAKE 
MARCH  FIELD 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STa 
MARYSVILLE 

MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STA  2 
MEPCEV  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIODLETOWN 
MIDDLEWATER 

MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPEnGLER  RCH 

MODESTO 

MOJAVe 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
mOORPARk   1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  3RECKENRIDGE 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //fi 
MT  WILSON  FC  338B 
MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  W  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  CE 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
N I  LAND 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND 

OAKLAND  CITY  MALL 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE  1  WNW 


1.3* 

1  .76 
3,01 


3.96 
2.65 
3.0C 

4.6: 
6.e; 

2,8* 

3.5; 

1.7C 

3,5; 

3.17 


1,87 
10, OC 
12. 6e 


5  .DC 
8.6'= 
4.08 


7  ,90 
6.11 
8.13 
2,10 


2.53 
4,65 
4.54 


5.66 
3,51 
3.16 

D1.2 
6.56 

10,1 
5,22 
2  .9C 

2.9' 


Day  oi  month 


2C    2.00  1,73 


.45  .12 
.18 

1.22  1.15 


.02  .15 

i03  ,05 

,13      .09  1,87 

T  ,72 

,24|  1.13  .70 

.06  1.50 


.55 
.08 
.24 


,86 

.04 
.04 


.17 
1,02 

.03  1.40 

.23  .05 


.03 


,01  T 
,18  T 


12 

13  j 

14  j 

ic 

.74 

.09 

.32 

2.40 

.16 

.05 

.13 

T 

2.18 

.02 

1,29 

.08 

1.08 

1  ,75 

3.64 

1.13 

2  .17 

•  53 

1  .  27 

1.65 

•  32 

.01 

.69 

1,87 

.07 

*  41 

1 1 1  2 

.10 

.62 

.05 

,30 

.51 

.79 

.90 

.28 

.2? 

1.16 

.06 

1  .48 

,08 

.22 

3.33 

.26 

1.63 

.05 

,13 

1,15 

1.16 

,07 

,01 
.97 
1.  19 
.07 
.20 

1,02 

.08 
.05 


1.00 
,29 
.  37 
.29 


1.36 
,73 
.90 


.02 
1.04 


1.27 
1.15 
.54 


,86      .21  .05 
1.49  .12 
1.26 
1.34 


1.12 
.68 
1.14 


.31  1,32 
,56  .06 


1,81  .19 

1,56  .25 

1.50  ,34 

1,26  ,13  .23 

2.00 

2,00  1.42  .91 

1,31  .02 


1  ,09 

1.31 
.96     ,43  .04 
1,73 
2,09  ,09 


•       1.43  ,02 
1,60     .05  ,1 
.38     .04  T 


1.78  1,06 
2,40 
2.02      .26  ,26 

•  1,34 

1,05      .35  .08 

.02 
2.14 
2.49     .42  .08 

•  1.12  .02 

1.44     .0  3 
3.12  T 
1.30 


1.86 
1.98 
.67 


22    23  24 


25     26  27 


28     29  30 


.70  .05 
.73  ,05 
.20  ,02 


.28  .01 
•  25 

1.25 


1.01 

.87  .02 
1.06 


•  04 

•  2.15 

•  84 

1*04 

•36  D.25 

•  16 

•  3B 
1.52 

•  ] 

1.06 


•06  .40 

•  12 

.41  ,31 

•  07 

.43   1^55  .09 


.26      ^73  .41 


•06  1.08  .06 
.42 

.30  1.23 


.10  .11 
•14     .41  .07 


.22  2.63  .01 


T  ,16  .02 
.14  .14 

.25  .01 


•08      .39  T 


•05    soa  .01 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Connnued  January  1957 


•g 

Day  ol  month 

Station 

o 

 r- 

1  r 

 [- 

1  r 

 r 

1  ,    1    ,„  1 

1  1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1       2  I  3 

4  1 

 L 

5 

 '- 

6 

7 



8 



9 

10 



11 

 L 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

16  1/ 

 1  

18 

19 

 L 

20 

J 

21 

22 



23 



24 

25 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29 



30 

31 

OCCIDENTAL 

7,02 

.  16 

2^00 

•  12 

•  69 

 07 

OCeANSIDE  PENDLETON 

5.T. 

.41 

.80 

.05 

1^07 

.03 

.40 

**" 

.06 

.28 

.06 

.28 

1.70 

.06 

OCOT I LLO 

.22 

.47 

.03 

.90 

OJAI 

.05 

.91 

.02 

.15 

T 

.76 

2^12 

.25 

.03 

.34 

•69 

.17 

•  01 

•  04 

OLINOA 

.31 

.06 

•  21 

.  25 

T 

1  .55 

•  02 

•  47 

•  11 

• 

.57 

.20 

•  23 

ONO 

5  .43 

1.60 

.16 

.61 

•  02 

1.32 

•  37 

OP  I  OS  CAMP  FC  57  BE 

12.91 

.11 

.09 

.54 

2*9' 

1.81 

.30 

.69 

•  41 

.51 

1.50 

U31 

ORANGE  COVE 

2.63 

.07 

.02 

.03 

.67 

•  02 

l!l2 

.68 

•02 

OR  ICK  PRAIR IE  CR  PARK 

7,  68 

.26 

.73 

.  19 

.46 

.  19 

•  34 

.44 

1.15 

1.19 

1.27 

•  06 

•  09 

.86 

.37 

•  06 

ORINOA  BOWMAN 

.03 

T 

.18 

.  49 

1.51 

•  29 

.06 

1.60 

.03 

•  21 

•  12 

.12 

ORLAND 

4.27 

1.82 

•  08 

•  0  3 

.97 

•  04 

ORLEANS 

* 

.83 

•  34 

•  31 

•  50 

.40 

1.25 

1.37 

01 

.30 

•  36 

OfiOVILLE  1  WSW 

4.  IC 

.60 

l.M 

•  22 

OROVlLLE  7  SE 

3.6C 

.60 

1.10 

•  1  6 

.25 

1.50 

OROVILLE  BRIDGE 

4.15 

.02 

1*20 

•  18 

•  31 

•  2; 

OXNARO 

4,64 

1.03 

.02 

•  14 

.65 

1.57 

.  3; 

''' 

.  24 

•  01 

•  37 

•  11 

•  04 

.12 

•  01 

OZENA 

D3.72 

T 

.  52 

.  13 

T 

.66 

1.76 

•  40 

.05 

T 

.10 

10 

T 

T 

PACIFIC  HOUSE 

7,45 

.14 

,21 

1  .  04 

1  .57 

.96 

.06 

1*63 

.83 

.04 

•  14 

.83 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

6,30 

.04 

1.  34 

.15 

.11 

.06 

•  28 

.37 

.08 

.11 

.34 

•  08 

•  69 

.27 

T 

.14 

PAICINE5  OHRWALL  RCH 

2.99 

.  35 

•  15 

1*09 

•  58 

•  30 

.10 

•  30 

•  12 

PALMDALE 

3,61 

•  77 

.31 

.07 

.30 

1^11 

* 

•  13 

.29 

* 

* 

.63 

PALMOALE  CAA  AP 

3.54 

.61 

•  29 

T 

•  03 

1  .  54 

.41 

.09 

•  06 

7 

T 

T 

.18 

•  08 

•  25 

PALM  SPRINGS 

3  ,30 

T 

.98 

.08 

•  08 

.03 

•  95 

•  02 

•  02 

T 

.05 

•  08 

•  92 

•  09 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

2.70 

.02 

,04 

.05 

.07 

1.24 

•  17 

.61 

.11 

.01 

.38 

PALOMA 

6.52 

T 

.  69 

,08 

.12 

1  .50 

2  •02 

i07 

•  99 

.13 

■  06 

.24 

.90 

7 

•  12 

palomar  mtn  oesY  b 

10,97 

14 

.67 

.25 

.64 

1  .29 

•  31 

.04 

•  01 

.11 

.48 

.  28 

.72 

2»7a 

panoche 

3.18 

'* 

*  65 

.03 

^*04 

*  5' 

.95 

.07 

•  11 

.  19 

PANOCHE  junction 

1.56 

I  44 

.11 

•  51 

.10 

.40 

PARKER  RESERVOIR 

.ee 

.14 

.09 

•  65 

PARKF lELD 

4,53 

•  50 

.55 

•  45 

1^52 

•  1  0 

•  45 

.07 

.01 

.67 

•  15 

•  06 

PASADENA 

6  .OC 

02 

.  88 

.15 

•  05 

.  45 

2^68 

.09 

.  21 

•  03 

.  17 

•  08 

•  38 

paSkenta  RS 

•  03 

'  9' 

1.96 

.06 

.21 

1*30 

*20 

PASO  ROBLES 

4.77 

.07 

.82 

,06 

1.10 

1*21 

•  40 

•  06 

.01 

•  OB 

.38 

.01 

•  07 

•  48 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

4,3B 

,18 

.86 

T 

•  16 

1.67 

•  1  7 

.47 

.02 

.41 

•  01 

.01 

.21 

•  21 

PA TT I  WAY 

1,46 

.07 

.05 

.25 

•  43 

■  22 

•  20 

.24 

pendola  gs 

7,67 

* 

1  •  32 

* 

4,50 

PERRIS  1  WSW 

5.38 

•  80 

.78 

•  0  2 

.  70 

.06 

1.  00 

.01 

.01 

22 

*  ^ 

.24 

•  03 

petaluma  fire  STA  2 

3  ,52 

.03 

.01 

.11 

.04 

.  51 

1.56 

•  09 

•  16 

.B7 

!  11 

!oi 

.02 

PIEORA 

2.95 

.20 

.07 

.73 

.75 

•  62 

.52 

.06 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6.9C 

1.03 

.20 

,06 

.  24 

2  .86 

.  34 

«06 

•  23 

•  03 

.  53 

.47 

•  03 

•  80 

P I NNACLES  NM 

4,7' 

.61 

.10 

.09 

1  . 06 

1.46 

T 

T 

~ 

•  06 

•  52 

•  0< 

PISMO  BEACH 

3  .57 

T 

.47 

.29 

.65 

.02 

■ 

.04 

07 

'05 

•  27 

•  24 

•  09 

PIT  RIVER  PH  5 

9.91 

,  14 

•  30 

1^13 

3.06 

1  .44 

.47 

1^0  3 

•  26 

1*91 

.16 

•  01 

PITTS  RANCH 

6.6C 

T 

•  2: 

.10 

T 

2.45 

2,05 

•  46 

•  32 

1.00 

T 

PLACERVILLE 

5.01 

•  13 

.  18 

.  46 

•  01 

?•  00 

•  03 

•  02 

1.  27 

•  65 

•  09 

•  01 

.18 

T 

PLACERVILLE  IFG 

5,0, 

* 

•  03 

•  20 

,  66 

* 

1.53 

•  02 

•  07 

•  61 

PL  YMOUT  H 

3  ,9? 

.13 

•  49 

.77 

•  18 

1.37 

T 

POINT  ARGUELLO  USCG 

3  .7( 

.14 

.02 

T 

1,14 

,  04 

■  66 

.06 

.28 

•  07 

.31 

.02 

.02 

•  93 

•  10 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

S.ll 

.09 

.43 

,03 

.01 

.16 

2,03 

.76 

•  75 

.06 

•  58 

•  07 

POMONA 

5  .  1( 

.02 

*  55 

.21 

•  12 

•  61 

•  20 

1,62 

•  01 

•  22 

.07 

*  12 

.96 

•  20 

T 

•  45 

n,        2  DEPOT 

•  1 1 

.03 

1,02 

•  36 

.0! 

•  02 

•  10 

''" 

PORTERVILLE 

2*07 

.05 

^0  2 

•  48 

.02 

*61 

•  46 

•  35 

.08 

PORTOLA 

.26 

T 

T 

.36 

.91 

•  05 

•  06 

POSEY    3  E 

3.9C 

.01 

T 

•  76 

•  1 2 

•  19 

1.55 

•  07 

1.00 

T 

•  18 

POTTER  VALLEY  PH 

7  ,9; 

1.53 

1,82 

.47 

.37 

2.  24 

•  11 

LLE 

6,3* 

.  63 

.02 

1.29 

.48 

.  20 

•  '■^ 

.  95 

•  05 

•  01 

•  08 

•  04 

•  09 

.44 

•  29 

.24 

•  60 

.31 

QUINCY  RS 

6*0' 

■  48 

1.11 

2^05 

.67 

.08 

li61 

.  12 

.01 

RAMONA  SPAULOING 

7.0C 

.03 

.09 

.  29 

.02 

1.69 

.  74 

.49 

.  20 

,07 

•  86 

•  13 

•  10 

•  OB 

.23 

.  34 

.30 

■  31 

■  66 

.17 

RANCHITA 

5.6< 

.3( 

.17 

.  15 

.23 

1.30 

•  48 

.29 

•  69 

,05 

•  40 

.27 

.17 

.35 

.55 

■  23 

RAN0S8URG 

1  .dC 

T 

•  17 

.13 

.20 

,90 

•  10 

.15 

.02 

•01 

raywood  flats 

13.91 

1.14 

* 

2.  IS 

.  15 

1.33 

4,05 

•  11 

•  31 

•  22 

*oa 

1.03 

.92 

* 

1^32 

1.09 

RED  0LUFF  Wft  AP  F 

3  ,56 

.20 

2  .  34 

.08 

.04 

•  64 

•  12 

•  02 

•  12 

REDOING  FIRE  STA  2 

5.41 

T 

.40 

2.04 

1*29 

.  19 

.10 

.17 

1^  18 

•  04 

REOLANDS 

4.7; 

.  75 

.01 

.39 

.43 

.01 

.  68 

T 

•  01 

1  ,04 

"'' 

•  28 

T 

.06 

T 

■  34 

•  02 

.20 

•  52 

.07 

REDWOOD  CITY 

2  .91 

T 

«  02 

,01 

.  17 

.05 

1.19 

•  04 

1*00 

•  02 

•  30 

•  16 

.01 

.  06 

■  03 

.07 

•  35 

T 

.03 

.38 

•  84 

T 

.  18 

R I CHMOND 

2*81 

.02 

*  3C 

.93 

.33 

.12 

•  90 

•  01 

T 

.03 

•  02 

RICHMOND  FIELD  STA 

2.69 

.06 

I20 

T 

,36 

1  .07 

.16 

T 

.  77 

T 

T 

.06 

.01 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

4,12 

.67 

.55 

•  07 

.30 

.10 

•  23 

.04 

.10 

.01 

■  22 

.07 

•  11 

.80 

RIVERSIDE  CITRUS  E^^P  STfl 

3,92 

.  62 

•  10 

.01 

•  68 

.  27 

•  01 

•  02 

.20 

•  09 

•  04 

■  25 

•  03 

•  20 

.38 

•  10 

•  02 

•  05 

1.20 

.03 

.03 

li05 

T 

•  10 

ROUND  MOUNTAIN 

6 

2.62 

1.55 

•  73 

1.45 

■  10 

.02 

SACRAMENTO  W8  AP  F 

2,11 

T 

J 

•  03 

•  02 

•  85 

.24 

•  33 

T 

•  21 

.05 

SACRAMENTO  WB  CITY  f 

2,47 

T 

.01 

.01 

.55 

•  91 

•  04 

.27 

•  30 

T 

•  29 

•  03 

sagehen  creek 

6  ■  8( 

»  01 

.01 

•  41 

3.54 

.03 

1.76 

•  16 

•  07 

AIN  ELENA 

4,94 

.01 

•  01 

•  24 

•  57 

•  67 

1.39 

.15 

•  20 

1.46 

•  05 

•  05 

•  06 

T 

SAINT  JOHN 

3.61 

1  .44 

1.27 

•  10 

.05 

•  75 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

4.2^ 

,03 

y 

.  1 1 

.37 

1.51 

•  11 

•  01 

1»  56 

.  04 

.20 

.26 

.09 

SALINAS  CAA  AP 

2.75 

.02 

.  22 

•  18 

.04 

.68 

•  04 

•  67 

•  06 

.49 

.06 

S A  LI NAS  DAM 

4.91 

*  51 

•  28 

.01 

•  29 

•  05 

•  53 

•  11 

•  01 

.05 

.47 

•  07 

.21 

: 

•  28 

.  19 

■  19 

3^29 

.12 

1»34 

•  27 

.02 

.01 

.33 

SAL'ER  RS 

6*9E 

.11 

,66 

.  28 

.  17 

1.03 

.88 

•  06 

.61 

•  01 

2*25 

•  37 

.23 

•  22 

SAN  ANDREAS  3  S 

4,2C 

.06 

•  30 

1.17 

1.99 

.68 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

8,17 

T 

.79 

.35 

•  33 

.95 

.21 

•  30 

.12 

•  03 

•  22 

•  10 

•  85 

.04 

.20 

.05 

.09 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

6  ,  34 

,03 

1.01 

.74 

•  25 

.53 

•  12 

1^98 

•  23 

•  01 

•  03 

•  06 

•  01 

.41 

.17 

.07 

.68 

.01 

.  27 

•  19 

.  09 

.05 

2^80 

.10 

•  70 

.24 

•  07 

.55 

.  15 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

6*62 

1.28 

.16 

2^99 

•  42 

.19 

.10 

.50 

1.00 

SANOBERG  WB  //( 

6,3( 

,25 

.  59 

,17 

.01 

T 

2.53 

.19 

•  15 

•  01 

•  07 

•  02 

•  03 

.01 

.99 

.29 

1*39 

SAN  DIEGO  WB  AP  f 

4,ec 

T  T 

.03 

.  47 

1.27 

•  21 

•  19 

•  29 

T 

.04 

.65 

.05 

T 

.13 

•  09 

.27 

.20 

.18 

•  69 

•  04 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

6,01 

.01 

•  69 

.22 

.  1  1 

.81 

.06 

.15 

2.  37 

•  01 

.  22 

.07 

•  12 

•  06 

•  52 

.31 

•  28 

San  FERNANDO 

5  ,94 

01 

1.10 

.11 

•  02 

.19 

2.40 

•  42 

.16 

.29 

•  96 

.23 

•  44 

San  FRAN  ACAD  OF  SC I 

2  ,96 

.02 

T 

•  09 

1.34 

.19 

•  05 

1*01 

•  01 

•  13 

.04 

•  06 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  F 

3  .36 

T 

.02 

T 

•  08 

T 

1.  21 

,60 

T 

.03 

•  23 

•  84 

•  02 

•  33 

•  10 

T 

SAN  FRANCISCO  FOB  F 

2.64 

.02 

.07 

•  01 

1.27 

•  26 

•  03 

.18 

•  75 

.13 

•  10 

San  gabr iel  canyon  ph 

7,3< 

,02 

1.  17 

.15 

.08 

1,22 

•  13 

2^90 

•  28 

•  14 

•  04 

.15 

.02 

•  48 

•  22 

.08 

.27 

.01 

SAN 

9  ,6C 

1 .  46 

•  15 

.14 

1.  14 

T 

.22 

3^86 

•  32 

.10 

.03 

.  24 

•  09 

1*01 

.  2t 

.03 

•  49 

.01 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

4,9? 

T 

•  60 

.07 

.02 

.68 

•  11 

2.30 

.30 

•  07 

.  13 

T 

•  36 

•  Ot 

.05 

•  24 

SAN  GREGORIO  3  SE 

4,61 

T 

T 

•  02 

■  19 

•  94 

1.12 

T 

.03 

1.36 

.07 

•  93 

•  28 

•  09 

SAN  JACINTO 

5,27 

.36 

1.21 

.30 

.33 

1  .27 

.22 

•  01 

•  02 

.20 

•  09 

■  39 

.11 

.14 

•  63 

.03 

SAN  JOSE  F 

2  ,7C 

.01 

.29 

.05 

1,20 

.16 

•  01 

.61 

•  01 

.49 

7 

N  L    I     OBISPO  POL 

4,6* 

*  58 

•  6E 

T 

,28 

1.48 

.  24 

•  44 

T 

•  06 

•  55 

•  08 

•  25 

San  MARCOS  RANCH 

7  ,  5< 

.  58 

•  14 

.  15 

.10 

.12 

4,74 

•  53 

T 

•  24 

•  35 

•  08 

.56 

SAN  MATEO 

3,3? 

.05 

•  15 

1.04 

.10 

1.20 

•  33 

•  11 

•  06 

SAN  PEDRO 

3.6C 

T 

.10 

.14 

.10 

.22 

.06 

,84 

•  25 

•  02 

.06 

.45 

•  04 

•48 

•  03 

•  02 

.76 

•  12 

San  rafael 

6.4f 

.03 

.03 

•  16 

.19 

1.07 

1.71 

•  21 

•  21 

1.05 

1.62 

.01 

•  01 

.03 

•  12 

Santa  ana  fire  sta 

4,  1< 

i  85 

•  28 

T 

.20 

T 

1.16 

.  34 

•  06 

T 

.05 

•  15 

T 

•  45 

•  05 

.09 

.46 

SANTA  ana  river  PH  1 

7«6; 

1»43 

•  26 

•  61 

1.02 

.83 

.2C 

1.64 

T 

.24 

•  06 

•  04 

•  67 

•  09 

.20 

•  40 

•  08 

SANTA  ANITA  FERN  FC  '.32 

9,1! 

,07 

1.  17 

.12 

•  14 

.ee 

3.89 

.  31 

.04 

.05 

.46 

.  13 

•  94 

■  29 

.51 

•  29 

Santa  Barbara 

5.3? 

.90 

.  14 

1.82 

•  55 

•  08 

•  27 

•  44 

.07 

•02 

•  22 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

5,  1< 

.10 

.23 

.  13 

T 

T 

2.2« 

.16 

•  45 

•  39 

•  10 

•  78 

■  03 

.  16 

•  04 

•  26 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

10,2? 

1.65 

•  01 

.21 

T 

1.6? 

3.07 

•  47 

•  06 

•  23 

1.37 

•  78 

•  08 

•  06 

.37 

T 

•  05 

•  I'i 

.07 

.50 

1.09 

•  61 

T 

.01 

•  27 

•  21 

T 

SANTA  CRUZ 

5,9C 

.03 

.  24 

•  21 

.  IB 

1.30 

1.18 

•  21 

.02 

1*53 

•  04 

•  74 

•  03 

•  11 

SANTA  FE  DAM 

5.1; 

.  76 

.02 

.12 

•  93 

.06 

2.18 

.02 

•  29 

•  10 

•  03 

•  32 

•  18 

•  15 

•  03 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

7.0; 

.12 

1.  36 

•  84 

2.19 

1.05 

•  04 

•  05 

•  29 

•  41 

.06 

•  16 

•  46 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

6,9' 

.80 

•  6! 

.0: 

T 

.35 

2.71 

•  11 

•  88 

•  26 

.01 

•  05 

•  70 

•  02 

.38 

SANTA  MARIA 

2.5' 

1  18 

T 

•  01 

•  0: 

.74 

•  02 

.02 

•  04 

•  69 

•  02 

•  34 

.36 

.06 

•  06 

SANTA  MARIA  WB  AP  ( 

2,1  ■ 

.05 

.  17 

T 

T 

.63 

.07 

•  50 

•  23 

•  09 

.30 

.01 

T 

•03 

7 

8««  r«f*r*DC«  aotmm  tollo«lac  Stilloa  laOmx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


4  1 

5  j 

Q 

7  1 

8  1 

g 

10  1 
lu  1 

11  ] 

12 

13  j 

14  j 

15 

T 

• 

•  41 

■  04 

■  04 

• 

2.02 

.01 

.31 

•  10 

■  08 

•  02 

•  15 

1.83 

^•11 

*  1  fl 

_ 

.  0 

1.48 

33 

* 

*54 
* 

31 

* 

1  *52 

*o? 
* 

.  78 

.02 

■  30 

.02 

.03 

1.98 

•  16 

.11 

■  60 

.06 

.03 

.51 

.28 

.06 

.05 

•  58 

1.28 

^  *i  n 

06 

03 

* 

!  20 

*  0^ 
* 

• 

• 

1.25 

•  14 

•  02 

.02 

2*20 

.10 

T 

2.46 

2.30 

.36 

1.87 

.60 

T 

.01 

.16 

.31 

.02 

1.73 

*  12 

.22 

.25 

.07 

1  .53 

.51 

.45 

.39 

• 

1.21 

.20 

* 

.10 

■  64 

•  15 

2.76 

T 

•  14 

.44 

.07 

1.29 

.35 

T 

.28 

.17 

.01 

•  38 

.06 

1  .04 

.10 

.60 

^  *0( 

^*  74 

1  .00 

*04 

*  If 

*  1  ft 

*47 

• 

.  23 

36 

*  8' 

* 

* 

.10 

«  15 

1.65 

.05 

.  12 

1.76 

.05 

.53 

40 

* 

.  34 

.  04 

.05 

.  16 

1 .  46 

.02 

•  20 

.69 

.09 

.05 

•  56 

89 

1.15 

.10 

.20 

.10 

2.20 

.98 

.  12 

1  .83 

•  10 

.  14 

•  17 

63 

13 

.02 

.05 

.  47 

.06 

l!65 

.09 

* 

.98 

* 

.17 

T 

.  52 

•  18 

•  07 

.53 

.14 

1.61 

.  17 

.09 

.  17 

.05 

1.01 

•  08 

1*60 

32 

* 

1  94 

1  85 

1  62 

38 

3*15 

2.20 

1*30 

*9  0 
* 

I  *  94 
* 

* 

T 

.03 

.10 

.52 

.28 

T 

T 

.02 

.08 

T 

.86 

.07 

T 

.  04 

.06 

*03 
* 

1  *  3( 

1  '98 

*n9 

1  n 

* 

1  '  1 ' 
* 

1  *67 

*09 

* 

T 

1.32 

.73 

2.02 

3,05 

.42 

.37 

.02 

1.09 

.17 

.07 

.00 

.01 

.30 

1.78 

■  26 

.  36 

1.39 

•  28 

.45 

* 

.61 

1.19 

.0' 

.07 

.  30 

.75 

.04 

T 

.63 

.67 

.05 

.85 

.77 

3  .44 

.01 

.45 

1.87 

•  54 

.15 

.33 

.2" 

.92 

.08 

.07 

.12 

.10 

.08 

.54 

1.34 

.14 

T 

.43 

.02 

.04 

.06 

•  05 

.10 

.93 

•  06 

61 

•  2 

•  1 1 

.11 

1.27 

.10 

.06 

.03 

.34 

2.91 

•  01 

.02 

T 

.02 

1.45 

•  01 

'o4 

06 

*02 

06 

!  IC 

^leo 

T 

.01 

' 

'  ' 

* 

' 

* 

.  12 

.oe 

•  02 

.04 

T 

.75 

T 

T 

.03 

.27 

.73 

.06 

1.75 

■  80 

•  09 

07 

0? 

19 

!oi 

1.09 

1.33 

1.61 

1.60 

.0: 

.42 

.25 

.03 

1.17 

•  03 

T 

.22 

.04 

.02 

.  05 

•  IC 

09 

*44 

'ni 

60 

I54 

.13 

* 

'  1  Q 

*03 

2  •9( 
* 

1  .79 

•  80 

.95 

*  35 

.34 

.24 

.20 

1.59 

.01 

.65 

•  11 

.04 

.06 

T 

.06 

2.87 

.07 

•  62 

•  17 

.71 

*  48 
* 

74 

1  i  65 

1.99 

■  50 

.29 

- 

1*01 

1,07 

•  24 

.78 

1.85 

1.  14 

1.16 

2.77 

■  32 

.02 

.05 

.12 

.68 

.79 

.14 

.03 

.  3( 

1.74 

.25 

.08 

.10 

*  10 
• 

.10 

2.70 

* 

15 

* 

'  01 
* 

02 

* 

2.52 

1.38 

.01 

.11 

.07 

1.86 

.02 

.05 

.19 

.30 

.73 

•  50 

•  21 

•  10 

•  15 

1,35 

07 

_ 

•  67 

03 

* 

01 

* 

!o2 

.60 

.01 

■  40 

.18 

1.69 

•  64 

.04 

■  09 

1.67 

4.13 

2.75 

2.29 

27 

.05 

* 

T 

.05 

.11 

.02 

1.58 

•  36 

.03 

T 

.04 

T 

1.43 

•  05 

T 

•  49 

•  14 

.0  3 

* 

■  01 

•  35 

.03 

1.68 

•  7  3 

• 

4  25 

.09 

•  83 

.  04 

T 

•  24 

.11 

.36 

■  02 

.17 

.02 

1.81 

.26 

•  16 

•  02 

.02 

1  •  06 

*i  ? 

69 

• 

•  10 

•  11 

.  24 

.07 

* 

• 

.07 

.03 

.32 

1*40 

.34 

•  43 

.79 

1.70 

■  05 

.07 

.19 

.41 

•  65 

.96 

•  35 

.21 

•  54 

.  08 

.90 

* 

• 

27 

.14 

•  01 

T 

T 

.96 

2.26 

.08 

•  02 

.15 

1.39 

.28 

.01 

•  09 

.35 

■  80 

.05 

•  13 

T 

.34 

1.62 

.03 

.Of 

1.51 

•  07 

T 

.35 

.07 

.22 

2.1C 

1,90 

.02 

T 

.  40 

.22 

.25 

.31 

.07 

1.33 

*  12 

.29 

T 

.51 

2.23 

.04 

.08 

.29 

.2: 

.69 

.02 

19     20  21 


25     26  27 


28  I  29 

•  85  .8 

•  08  .9 

•  05  tO 

•  10 

•  11  .3 


SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  9AR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 

SHASTA  DAM 
SMELL  AeS  PLANT 

Shingle 
sierra  city 
sierra  maore  1  n 

siehraville  rs 
signal  hill  fc  415 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

sloughmouse  6  se 
smith  river  3  wnw 

snow  creek 

Snow  creek  upper 

soda  springs 

SOLEDAD 
SOMESBAR   1  W 

SQMIS  3  NE 
SOMIS   3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTE  NP 
SPAORA  PAC  FC356e 

spreckelS  hwy  bridge 
springville  7  ene 
squirrel  inn  1 
squirrel  inn  2 

stockton  caa  ap 
stockton  fire  sta  4 
stockton  mowry  bridge 
stonvford  rs 
stony  gorge  reservoir 

strawberry  valley 

SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSaNVIlLE  AP 

SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

TENNANT 

THERMAL  CAA  AP 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  RS  FC  6 
TOPAZ  LAKE 
TORRANCE 
TRACV  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 
TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //I 
TURLOCK 

TURNTABLE  CHEEK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
UKIAH  4  W 

UNION  OIL  STEARNS  A6S 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUVS  CITY  WHSE  FC  IE 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  PATROL  STA  FC12C 
VINTON 
V I  SA  L  I  A 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STa  FC102E 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WEED 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 
WESTWOOD  3  WSW 
WHEELER 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  B 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFORDS 

WOODLAND 
WRIGHTS 
VORBA  LINDA 
YOSEMlTE  NP 
YREKA 


4.5E 
5^84 

8.57 
4.3< 
5.07 
4.86 
6.21 

2.96 
3.46 
12.55 
2.71 
5,69 


6.73 
3,28 
6,5? 


6,77 
5,05 


10.7' 
5.2' 
5.6; 


3.67 
8. 39 
5.1 
2.9C 
2.1 

2.7* 
1.2* 
4.87 
3.35 
6,46 


5,93 
7.55 
7.06 

11  ,0C 

2,ec 

8.3? 


1.0 
4,35 
4,45 


2,4^ 
4.1( 
1.8^ 
2.3^ 
3.3S 

2.4C 
7.3C 
4.2C 
5.0; 
2. 7' 


1.52 
•  51 
2^86 


1^45 
•  18 
1*41 


•09  .20 
T 

.09  .13 


•  22 


•  22 


•09     .64  T 


•22     .40  *27 


1.31 

T  •52  1^24 
•09  1*52  .53 


•04  .19 
•40  1.25 
■25  2^00  .20 


•  19  •96  ,n 

1^02 

•  30 

•01     ^27  .09 

•  19 
•16  .33 


.12     ^69  ,07 


•  10  U13 
T 

•02  1,67  .02 


•16     •24  •OT 
•07     ^96  .01 
•  92 


.18  1.30 
•04     .90  •lO 
.20     •64  ,i9 
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DAILY  TEMPERATURES  ..^iry^^Si^ 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

47 

41 

41 

40 

53 

42 

42 

46 

46 

46 

'9 

-'7 

22 

-^2 

-^7 

45 

39. 

5 

MIN 

25 

ll 

18 

13 

U 

14 

17 

21 

4 

15 

10 

30 

32 

21 

30 

22 

14 

16 

22 

24 

13 

15 

13 

-18 

-  6 

14 

12  • 

ALDERPOINT 

MAX 

57 

52 

52 

50 

45 

50 

51 

47 

42 

47 

52 

46 

69 

49 

47 

54 

52 

62 

47 

49 

47 

47 

43 

46 

42 

36 

44 

50 

48 

48 

50 

48. 

6 

MIN 

34 

36 

31 

28 

26 

30 

27 

34 

27 

27 

32 

40 

42 

43 

44 

40 

35 

32 

34 

35 

30 

30 

32 

28 

32 

27 

21 

20 

20 

21 

24 

31. 

ALPINE  1  W 

MAX 

72 

69 

65 

56 

59 

63 

59 

63 

57 

64 

63 

68 

60 

61 

69 

67 

66 

66 

6 1 

54 

5  8 

63 

54 

68 

50 

46 

48 

48 

64 

66 

59. 

2 

MIN 

46 

36 

48 

40 

46 

37 

37 

46 

43 

46 

40 

48 

63 

41 

34 

36 

35 

39 

34 

34 

36 

30 

30 

39 

45 

41 

34 

32 

36 

35 

28 

39. 

° 

ALTURAS  RS 

MAX 

58 

56 

46 

45 

42 

43 

42 

41 

34 

36 

39 

40 

41 

42 

37 

42 

42 

46 

46 

45 

41 

36 

38 

3 1 

36 

22 

23 

30 

25 

22 

39. 

1 

MIN 

15 

14 

14 

6 

5 

6 

5 

23 

-16 

-16 

-10 

14 

20 

24 

31 

14 

14 

13 

15 

14 

4 

-  7 

4 

0 

11 

3 

-21 

0 

-16 

-15 

-  8 

6  • 

1 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

60 

52 

44 

50 

54 

49 

43 

45 

46 

43 

49 

49 

47 

51 

53 

53 

67 

48 

46 

46 

42 

41 

36 

36 

47. 

3 

MIN 

4C 

35 

33 

32 

35 

36 

32 

27 

26 

34 

34 

41 

39 

38 

39 

38 

38 

36 

32 

36 

30 

34 

33 

28 

30 

26 

25 

27 

27 

26 

26 

32 

ANTIOCH    1  E 

MAX 

58 

54 

57 

47 

52 

54 

55 

5  3 

52 

53 

59 

54 

54 

61 

69 

59 

58 

52 

53. 

4 

MIN 

25 

30 

29 

30 

36 

35 

29 

35 

23 

22 

29 

46 

47 

39 

44 

33 

32 

26 

38 

42 

33 

31 

38 

31 

38 

33 

30 

31 

30 

27 

26 

33. 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

63 

60 

54 

57 

46 

50 

69 

55 

53 

52 

52 

58 

56 

56 

62 

60 

57 

53. 

7 

MIN 

29 

30 

29 

30 

31 

33 

30 

31 

26 

23 

30 

36 

48 

39 

40 

34 

33 

29 

31 

40 

37 

33 

35 

33 

38 

33 

29 

29 

31 

28 

26 

32 

5 

ASH  MTN 

MAX 

63 

66 

60 

50 

61 

59 

52 

54 

52 

62 

57 

58 

66 

56 

58 

59 

62 

41 

64, 

4 

MIN 

37 

36 

34 

34 

36 

35 

37 

32 

31 

29 

35 

44 

49 

42 

37 

37 

34 

34 

28 

34 

35 

33 

37 

32 

37 

32 

25 

26 

27 

27 

28 

34, 

° 

AUBERRY 

MAX 

65 

64 

59 

48 

5  6 

46 

49 

59 

57 

64 

56 

65 

55 

55 

57 

39 

40 

51. 

9 

MIN 

35 

35 

31 

28 

32 

31 

31 

26 

27 

27 

31 

40 

48 

34 

36 

32 

31 

34 

26 

36 

31 

29 

36 

36 

31 

29 

18 

18 

20 

24 

28 

AUBURN 

MAX 

66 

63 

56 

55 

48 

58 

55 

55 

46 

52 

55 

54 

57 

50 

52 

66 

57 

59 

56 

47 

46 

49 

47 

51 

47 

40 

43 

44 

45 

47 

49 

51 

7 

MIN 

39 

37 

35 

33 

33 

37 

34 

34 

30 

30 

33 

40 

46 

37 

37 

35 

34 

34 

33 

34 

32 

31 

32 

32 

37 

28 

23 

25 

28 

27 

28 

" 

' 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

59 

57 

64 

56 

62 

62 

55 

56 

62 

53 

54 

59 

55 

47 

51 

62 

58 

46 

48 

52 

47 

60 

54 

57 

50 

44 

42 

61 

51 

42 

45 

53 

4 

MIN 

41 

46 

46 

49 

47 

49 

49 

42 

45 

47 

49 

60 

45 

43 

43 

45 

42 

40 

41 

44 

39 

40 

46 

42 

43 

35 

34 

36 

37 

36 

38 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

67 

61 

66 

66 

52 

55 

62 

6  1 

59 

60 

63 

62 

56 

61 

61 

62 

59 

61 

54 

66 

57 

56 

5  0 

56 

55 

60 

45 

41 

51 

55 

57 

5 

MIN 

29 

27 

26 

27 

40 

30 

33 

29 

26 

24 

29 

45 

47 

35 

31 

33 

31 

35 

34 

36 

34 

29 

35 

30 

34 

28 

25 

29 

24 

26 

31 

* 

BACKUS  RANCH 

MAX 

58 

62 

6  5 

5  2 

52 

50 

44 

59 

50 

5 1 

48 

56 

57 

66 

57 

57 

51 

0 

MIN 

29 

24 

25 

36 

34 

32 

34 

36 

28 

34 

37 

41 

45 

35 

40 

30 

28 

27 

24 

36 

33 

22 

27 

37 

32 

36 

19 

'9 

2I 

21 

20 

30 

3 

BAKER   9  NNW 

MAX 

63 

54 

6  0 

64 

56 

61 

58 

5 1 

62 

65 

53 

61 

55 

64 

62 

61 

68 

6 1 

61 

60 

55 

57 

68 

54 

60 

6C 

48 

44 

38 

49 

57 

1 

MIN 

37 

30 

30 

38 

39 

39 

40 

43 

42 

39 

37 

42 

44 

43 

37 

36 

38 

36 

28 

32 

35 

32 

34 

37 

45 

40 

30 

26 

30 

32 

27 

36 

2 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

57 

59 

5  3 

5  3 

62 

6  0 

52 

56 

46 

60 

61 

63 

67 

61 

61 

66 

64 

47 

5  1 

54 

50 

63 

67 

63 

64 

5  1 

38 

47 

52 

54 

55 

54 

7 

MIN 

34 

34 

30 

36 

33 

35 

36 

31 

32 

29 

34 

47 

50 

40 

37 

36 

32 

30 

29 

34 

38 

33 

.  36 

41 

36 

34 

32 

27 

33 

30 

31 

34 

' 

BARRETT  0AM 

MAX 

70 

72 

68 

64 

52 

52 

64 

53 

66 

61 

56 

64 

66 

67 

62 

61 

69 

66 

66 

66 

60 

63 

46 

47 

44 

51 

58 

0 

MIN 

31 

29 

29 

42 

42 

35 

37 

46 

47 

47 

42 

41 

51 

40 

33 

31 

33 

33 

27 

27 

29 

29 

28 

29 

41 

43 

35 

31 

32 

34 

26 

BARSTOW 

MAX 

60 

60 

65 

6 1 

52 

52 

5  0 

59 

52 

50 

65 

53 

59 

57 

59 

59 

57 

57 

60 

59 

52 

53 

5  1 

59 

57 

55 

43 

37 

36 

4? 

47 

53 

8 

MIN 

35 

27 

29 

38 

39 

33 

36 

44 

31 

35 

33 

45 

49 

40 

33 

33 

29 

27 

27 

36 

35 

26 

29 

37 

39 

42 

29 

23 

28 

30 

20 

33 

BEAUMONT   1  N 

MAX 

63 

63 

65 

50 

53 

56 

47 

51 

55 

56 

63 

56 

56 

65 

60 

59 

56 

60 

6  2 

55 

50 

46 

49 

53 

45 

40 

38 

3-3 

43 

54 

2 

MIN 

43 

37 

46 

36 

41 

39 

41 

45 

33 

40 

40 

47 

49 

40 

39 

47 

46 

41 

32 

31 

33 

29 

30 

39 

43 

3E 

30 

le 

30 

29 

30 

37 

BEN  LOMOND 

MAX 

67 

57 

55 

53 

50 

51 

59 

49 

60 

5 1 

52 

54 

53 

67 

60 

62 

62 

61 

56 

64 

56 

54 

4^ 

47 

46 

46 

45 

5C 

57 

68 

54 

1 

MIN 

30 

28 

29 

54 

36 

41 

36 

34 

26 

27 

34 

46 

47 

43 

42 

35 

33 

30 

30 

42 

35 

30 

32 

32 

34 

31 

25 

26 

27 

26 

27 

33 

BERKELEY 

MAX 

54 

53 

53 

51 

53 

56 

65 

52 

49 

54 

56 

59 

56 

69 

68 

60 

57 

58 

5  2 

51 

53 

60 

52 

5C 

46 

47 

45 

44 

46 

57 

53 

52 

9 

MIN 

39 

40 

42 

42 

45 

44 

41 

41 

36 

36 

46 

51 

47 

46 

49 

42 

42 

40 

39 

46 

37 

40 

43 

39 

41 

36 

33 

36 

32 

37 

35 

40 

BIG  BAR  RS 

MAX 

47 

48 

46 

44 

45 

45 

44 

45 

40 

42 

47 

44 

50 

54 

42 

50 

52 

46 

47 

40 

45 

41 

36 

40 

41 

42 

41 

44 

6 

M I  N 

29 

30 

32 

25 

23 

19 

19 

29 

26 

20 

24 

29 

35 

39 

37 

30 

30 

26 

29 

30 

27 

27 

27 

2E 

29 

25 

14 

16 

if 

15 

19 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

MIN 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

54 

54 

49 

42 

36 

44 

41 

36 

43 

50 

46 

47 

46 

41 

47 

45 

54 

50 

29 

29 

42 

42 

>3 

MIN 

39 

37 

36 

23 

30 

26 

29 

26 

22 

29 

30 

35 

35 

28 

28 

32 

34 

34 

35 

29 

19 

24 

26 

22 

2; 

19 

8 

10 

15 

16 

23 

26 

.6 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

53 

53 

5  0 

43 

44 

46 

47 

56 

47 

48 

45 

44 

56 

49 

51 

48 

52 

5  3 

5  2 

46 

43 

44 

45 

47 

4* 

33 

30 

34 

3E 

43 

55 

46 

•  6 

MIN 

15 

13 

15 

12 

27 

22 

16 

14 

12 

15 

13 

26 

32 

23 

20 

23 

20 

17 

17 

25 

21 

15 

23 

17 

20 

21 

11 

4 

7 

10 

19 

.6 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

50 

46 

42 

37 

39 

42 

37 

26 

38 

3£ 

34 

39 

36 

34 

45 

44 

53 

5  0 

42 

29 

34 

33 

29 

26 

26 

25 

31 

2c 

4( 

37 

.3 

MIN 

36 

31 

29 

27 

26 

28 

26 

19 

15 

27 

30 

32 

27 

26 

29 

31 

32 

32 

28 

25 

18 

16 

21 

23 

16 

11 

9 

14 

14 

17 

28 

BLYTHE 

MAX 

6£ 

t1 

64 

60 

6E 

70 

67 

6  3 

65 

61 

70 

66 

67 

74 

72 

71 

68 

7  0 

68 

64 

65 

64 

66 

65 

66 

64 

60 

52 

49 

59 

61 

64 

.6 

MIN 

49 

37 

49 

43 

45 

42 

50 

61 

60 

51 

43 

55 

53 

60 

39 

43 

44 

40 

33 

36 

42 

33 

34 

41 

45 

53 

43 

36 

31 

38 

34 

43 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

6? 

65 

6  5 

62 

67 

67 

5£ 

6  3 

63 

61 

66 

66 

68 

70 

69 

7(1 

66 

57 

68 

65 

63 

6  3 

66 

67 

70 

66 

60 

5] 

46 

52 

69 

64 

•  0 

MiN 

46 

39 

48 

44 

44 

44 

61 

50 

48 

46 

42 

56 

53 

60 

43 

46 

46 

41 

34 

36 

43 

35 

35 

40 

46 

53 

42 

35 

33 

38 

33 

43 

BOCA 

MAX 

50 

^2 

48 

45 

40 

28 

40 

40 

29 

27 

30 

40 

41 

33 

39 

42 

35 

32 

3  3 

44 

33 

26 

1  3 

32 

2f 

30 

17 

20 

24 

22 

26 

33 

.6 

- 

MIN 

1 

7 

10 

3 

6 

4 

1 

5 

-27 

-20 

-14 

4 

22 

16 

15 

6 

0 

-  2 

-  2 

8 

-  4 

-24 

-15 

-12 

11 

9 

-14 

-10 

-26 

-25 

-14 

BONITA 

MAX 

72 

66 

71 

5E 

64 

66 

6  0 

6c 

65 

61 

66 

69 

66 

66 

65 

74 

72 

73 

72 

64 

61 

61 

60 

61 

62 

55 

56 

55 

58 

61 

60 

63 

.9 

MIN 

47 

37 

52 

48 

51 

43 

50 

53 

50 

54 

50 

55 

69 

51 

45 

41 

39 

38 

36 

36 

46 

38 

37 

46 

52 

49 

42 

40 

45 

43 

36 

45 

.4 

80RREGC  SPRGS  3  NNE 

MAX 

74 

73 

67 

6£ 

64 

63 

68 

62 

62 

67 

66 

71 

61 

66 

74 

72 

71 

7  1 

70 

69 

70 

65 

6  5 

66 

65 

70 

61 

62 

41 

54 

65 

.3 

MIN 

42 

32 

41 

44 

49 

45 

49 

50 

49 

50 

40 

46 

63 

52 

39 

40 

37 

33 

33 

36 

43 

33 

36 

40 

49 

53 

37 

36 

34 

31 

41 

.8 

BRAWLEY 

MAX 

72 

72 

63 

6C 

65 

66 

69 

56 

62 

62 

64 

71 

65 

70 

70 

70 

71 

71 

74 

70 

66 

65 

.9 

M I  N 

44 

36 

45 

42 

45 

43 

44 

52 

42 

61 

45 

49 

52 

53 

46 

40 

41 

38 

33 

36 

40 

36 

3' 

3I 

46 

44 

3' 

3< 

35 

42 

BRIDGEPORT  DAM 

MAX 

56 

54 

46 

36 

44 

37 

52 

39 

33 

3  3 

31 

28 

21 

27 

22 

16 

35 

.1 

MIN 

11 

10 

16 

? 

10 

13 

7 

1 

10 

12 

21 

2 

9 

7 

13 

15 

6 

22 

7 

17 

13 

1; 

< 

9 

9 

1; 

li 

1- 

6 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

63 

59 

6 1 

54 

59 

61 

56 

5  2 

54 

64 

5  5 

67 

57 

60 

59 

56 

55 

55 

6  2 

5  1 

52 

52 

48 

45 

45 

47 

50 

54 

•  6 

MIN 

21 

25 

25 

26 

31 

26 

18 

19 

26 

36 

38 

38 

31 

32 

27 

33 

28 

29 

34 

30 

33 

34 

31 

32 

32 

27 

21 

BURBANK  WB  AP 

MAX 

67 

74 

68 

55 

62 

67 

55 

61 

67 

65 

64 

60 

6] 

62 

66 

74 

74 

71 

67 

49 

61 

60 

46 

56 

59 

51 

45 

47 

44 

66 

62 

60 

■  3 

MIN 

43 

39 

42 

50 

46 

44 

49 

45 

40 

48 

51 

62 

47 

41 

36 

42 

45 

42 

37 

39 

39 

35 

38 

46 

45 

40 

32 

28 

37 

37 

34 

41 

BURLINGAME 

MAX 

52 

50 

50 

52 

49 

49 

56 

69 

66 

60 

58 

65 

56 

56 

54 

53 

50 

60 

51 

45 

45 

45 

47 

49 

52 

.2 

MIN 

34 

36 

36 

36 

39 

40 

37 

40 

31 

31 

48 

51 

47 

42 

46 

39 

36 

35 

38 

47 

35 

37 

42 

%'. 

41 

36 

36 

34 

31 

3] 

31 

BURNEY  - 

MAX 

44 

46 

^6 

38 

37 

26 

29 

40 

.0 

MIN 

1! 

13 

15 

f 

5 

7 

E 

30 

3 

4 

; 

30 

3; 

32 

17 

16 

12 

13 

23 

4 

14 

20  1 

-11 

-1( 

-  5 

-  4 

10 

.6 

BUTTONWILLOW 

MAX 

51 

5  ] 

5 1 

57 

62 

59 

64 

60  52 

54 

2' 

48 

53 

•  6 

MIN 

2f 

2! 

2! 

26 

32 

27 

31 

33 

33 

24 

27 

35 

47 

3; 

29 

31 

30 

32 

32 

30 

41 

30 

31 

39 

37  37 

30 

r 

21 

25 

30 

.9 

CABRILLO  NM 

MAX 

65 

65 

6  5 

60 

61 

62 

57 

67 

61 

60 

60 

64 

64 

61 

60 

66 

63 

59 

54 

65 

59 

.9 

MIN 

51 

51 

56 

51 

51 

49 

48 

49 

51 

62 

52 

54 

56 

49 

48 

48 

49 

60 

46 

46 

42 

44 

42 

41 

51 

47 

42 

4: 

42 

4; 

35 

47 

.9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

73 

66 

67 

60 

55 

57 

60 

52 

57 

60 

56 

56 

58 

62 

59 

65 

69 

71 

69 

68 

53 

57 

64 

50 

52 

55 

50 

47 

42 

53 

57 

56 

.6 

MIN 

34 

34 

31 

36 

42 

34 

37 

37 

27 

30 

35 

46 

48 

34 

31 

31 

36 

33 

33 

35 

35 

26 

33 

39 

31 

35 

26 

24 

30 

30 

28 

33 

.6 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

61 

71 

54 

48 

40 

40 

44 

48 

32 

54 

50 

40 

44 

38 

42 

50 

56 

56 

52 

'a 

43. 

5 

MIN 

29 

32 

26 

24 

27 

24 

24 

22 

14 

16 

22 

34 

33 

32 

26 

26 

26 

25 

24 

28 

20 

18 

20 

26 

24 

20 

10 

12 

10 

12 

22. 

CALLAHAN  RS 

MAX 

46 

41 

45 

39 

43 

42 

43 

38 

32 

47 

44 

47 

45 

43 

49 

45 

41 

43 

40 

40 

38 

30 

3  5 

38 

32 

29 

32 

27 

39, 

6 

MIN 

20 

32 

16 

16 

12 

10 

23 

14 

5 

10 

33 

26 

31 

31 

31 

26 

20 

18 

24 

31 

16 

9 

1  1 

20 

18 

-  2 

-  6 

4 

-  1 

2 

14 

16 

CAMPO 

MAX 

70 

65 

62 

52 

52 

58 

54 

56 

58 

53 

62 

62 

59 

58 

62 

59 

56 

59 

65 

58 

5  0 

55 

49 

50 

54 

38 

55. 

0 

MIN 

41 

27 

43 

40 

42 

35 

42 

46 

47 

46 

35 

43 

50 

38 

33 

45 

45 

38 

25 

24 

36 

26 

25 

37 

41 

39 

33 

28 

29 

31 

26 

CAMP  PARDEE 

MAX 

61 

58 

53 

53 

52 

52 

55 

52 

48 

52 

56 

56 

57 

55 

58 

58 

55 

57 

50 

50 

48 

51 

49 

47 

52 

45 

51 

9 

MIN 

37 

36 

37 

37 

39 

39 

37 

37 

31 

31 

34 

46 

48 

43 

41 

37 

36 

34 

34 

35 

35 

35 

37 

37 

39 

33 

28 

29 

28 

27 

31 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

72 

73 

69 

61 

61 

64 

60 

59 

62 

60 

61 

57 

61 

61 

65 

67 

66 

69 

67 

62 

60 

58 

52 

51 

58 

54 

45 

43 

40 

53 

64 

59. 

8 

MIN 

38 

31 

36 

39 

47 

40 

44 

47 

34 

48 

48 

48 

53 

38 

35 

51 

55 

35 

26 

33 

32 

29 

34 

43 

36 

41 

28 

25 

31 

30 

38 

38 

5 

CANTIL  2  E 

MAX 

59 

60 

60 

58 

52 

46 

69 

65 

62 

64 

59 

59 

64 

60 

63 

62 

60 

61 

63 

52 

50 

50 

54 

58 

53 

41 

40 

35 

52 

50 

55 

a 

MIN 

20 

12 

13 

12 

27 

29 

44 

30 

37 

35 

42 

29 

44 

38 

27 

25 

19 

21 

19 

29 

15 

16 

36 

40 

35 

19 

13 

26 

24 

22 

26 

CANYON  DAM 

MAX 

46 

43 

34 

38 

36 

35 

34 

28 

35 

36 

38 

35 

36 

38 

39 

34 

32 

40 

38 

36 

31 

31 

30 

33 

20 

24 

26 

24 

28 

42 

34 

0 

MIN 

18 

24 

15 

15 

13 

22 

24 

6 

9 

27 

32 

30 

20 

28 

19 

14 

11 

17 

24 

6 

11 

10 

19 

18 

6 

-  5 

6 

0 

-  5 

6 

14 

g 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

63 

68 

63 

54 

52 

56 

58 

53 

49 

50 

56 

56 

57 

55 

56 

57 

57 

55 

53 

53 

47 

50 

50 

45 

51 

45 

35 

43 

43 

47 

49 

52 

6 

MIN 

31 

30 

31 

32 

37 

31 

31 

32 

23 

25 

32 

42 

45 

33 

30 

32 

31 

28 

29 

34 

33 

28 

37 

32 

30 

30 

19 

23 

21 

23 

26 

30 

4 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

53 

46 

50 

52 

50 

50 

43 

38 

42 

47 

42 

48 

47 

43 

49 

54 

52 

54 

45 

40 

42 

44 

37 

39 

35 

35 

40 

40 

40 

48 

52 

45 

1 

MIN 

24 

21 

20 

18 

17 

17 

24 

22 

13 

19 

32 

26 

19 

32 

34 

22 

19 

20 

24 

30 

25 

16 

23 

15 

22 

6 

2 

8 

6 

12 

24 

19 

7 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

65 

61 

58 

52 

60 

61 

56 

54 

56 

50 

52 

54 

53 

56 

59 

66 

65 

60 

42 

54 

63 

51 

58 

46 

49 

47 

49 

48 

50 

54 

54 

55 

0 

MIN 

29 

28 

28 

27 

29 

32 

31 

34 

24 

27 

32 

42 

44 

43 

40 

32 

28 

30 

31 

37 

27 

28 

31 

36 

34 

28 

23 

30 

26 

22 

25 

30 

9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

59 

51 

54 

47 

41 

43 

45 

45 

30 

50 

52 

47 

44 

36 

45 

53 

59 

55 

53 

53 

35 

34 

40 

35 

37 

32 

31 

36 

35 

42 

41 

43 

9 

MIN 

33 

29 

29 

28 

29 

27 

25 

27 

14 

19 

26 

32 

32 

30 

24 

26 

26 

29 

29 

29 

17 

15 

21 

22 

21 

21 

6 

10 

12 

13 

18 

23 

2 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

63 

58 

57 

51 

58 

62 

54 

54 

53 

50 

49 

58 

54 

56 

57 

62 

59 

56 

42 

53 

51 

51 

53 

51 

48 

48 

46 

46 

48 

52 

52 

53 

4 

MIN 

26 

28 

30 

30 

27 

27 

30 

39 

24 

29 

35 

46 

42 

46 

46 

34 

30 

30 

34 

42 

28 

29 

35 

39 

33 

28 

23 

33 

25 

22 

30 

32 

3 

CHULA  VISTA 

MAX 

66 

67 

67 

63 

56 

57 

63 

61 

62 

67 

62 

60 

60 

66 

63 

69 

57 

56 

57 

60 

62 

52 

54 

53 

55 

57 

SO 

5 

MIN 

43 

47 

50 

45 

53 

50 

51 

51 

52 

56 

51 

44 

41 

43 

42 

41 

39 

40 

41 

49 

51 

43 

42 

43 

43 

38 

45 

8 

CLARE MONT  POMONA  COL 

MAX 

74 

67 

63 

61 

61 

51 

54 

62 

52 

56 

58 

62 

67 

61 

71 

70 

70 

66 

55 

56 

65 

46 

52 

58 

50 

44 

46 

47 

54 

60 

58 

8 

MIN 

46 

39 

45 

44 

45 

39 

46 

48 

38 

45 

44 

44 

53 

39 

35 

38 

38 

36 

35 

36 

36 

38 

32 

43 

45 

42 

33 

27 

35 

34 

30 

39 

6 

CLARKSBURG 

MAX 

61 

59 

53 

56 

52 

56 

58 

54 

53 

52 

53 

58 

64 

56 

59 

57 

55 

56 

50 

50 

56 

51 

49 

53 

50 

49 

44 

45 

46 

49 

51 

53 

4 

MIN 

27 

28 

29 

31 

36 

40 

30 

34 

23 

22 

29 

31 

48 

43 

41 

32 

33 

30 

31 

42 

32 

33 

34 

37 

38 

34 

29 

28 

30 

26 

29 

32 

6 

CLEAR  LAKE  HI   1  NN  E 

MAX 

5' 

54 

54 

48 

54 

56 

51 

44 

48 

48 

46 

50 

51 

50 

55 

47 

53 

54 

53 

50 

50 

46 

48 

44 

46 

38 

43 

41 

45 

50 

57 

49 

4 

MIN 

18 

19 

20 

19 

22 

31 

20 

36 

18 

20 

32 

44 

41 

35 

35 

28 

23 

20 

25 

42 

26 

23 

29 

20 

32 

16 

26 

26 

19 

15 

20 

25 

9 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

g< 

63 

57 

6C 

49 

62 

62 

55 

50 

56 

50 

50 

53 

54 

51 

58 

49 

58 

46 

48 

50 

54 

50 

54 

50 

50 

48 

52 

47 

53 

57 

53 

7 

MIN 

36 

31 

36 

33 

37 

38 

33 

34 

30 

30 

32 

46 

46 

44 

45 

36 

36 

36 

33 

34 

34 

34 

36 

32 

32 

32 

28 

30 

27 

28 

31 

34 

6 

COA  L I NGA 

MAX 

56 

63 

54 

56 

50 

52 

46 

57 

52 

56 

56 

56 

62 

56 

58 

56 

55 

45 

50 

54 

52 

49 

47 

52 

50 

45 

41 

41 

49 

51 

55 

52 

4 

MIN 

3C 

27 

29 

28  41 

33 

35 

31 

29 

29 

48 

46 

45 

39 

33 

34 

33 

29 

37 

37 

34 

32 

39 

31 

37 

33 

30 

26 

28 

27 

27 

33 

5 

MAX 

64  57 

54 

50  52 

54 

53 

52 

46 

52 

48 

51 

5C 

51 

53 

59 

60 

57 

55 

47 

47 

46 

44 

40 

36 

39 

42 

46 

43 

46 

51 

49 

.9 

MIN 

37  35 

32 

31 

32 

34 

31 

30  25 

2Q 

33 

40 

34  35 

38 

34 

35 

33 

30 

29 

28 

33 

31 

25 

22 

26 

24 

25 

26 

31 

•  1 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

62  56 

58 

49  58 

62 

56 

56 

52 

48 

50 

55 

56 

68 

57 

61 

60 

57 

43 

58 

52 

47 

52 

53 

54 

42 

46 

47 

48 

57 

53 

54 

•  0 

MIN 

23  24 

26 

24  33 

27 

32 

35 

20 

21 

29 

43 

43  36 

37 

34 

29 

26 

34 

39 

29 

26 

36 

31 

26 

30 

27 

29 

27 

24 

22 

29 

■  7 

CORCORAN   IRRIG  DI3T 

MAX 

59     54  56 

54  53 

56 

47 

46 

47 

45 

55 

58 

6C 

63 

59 

58 

54 

46 

44 

46 

52 

51 

48 

49 

62 

51 

45 

42 

44 

48 

51 

51 

■  4 

MIN 

30  27 

26 

28     34  31 

34  32 

27 

26  29 

36 

45  37 

32 

33 

38 

39 

36 

36 

41 

32 

33 

32 

34 

36 

32 

29 

30 

27 

28 

32 

•  6 

CRESCENT  CITY 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  CAA  AP 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DENAIR 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

OOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 


70  79 
43     31  41 


60  50  50 
23  25 


59     62  61 

35     34  34 


58  52 

39  36 

70  75  71 
45  42 

71  65 
34  25 

58  55  53 

32  23  30 

58  62 

34  31 

62  62  55 


37  37  40 
22     21  24 

56  55  55 
26  25 

59 
30 


48     46  48 


42      45  42 


62  63  65 
43     48  38 


47  54 

22  20 


58  60  65 
37     45  40 


48  55  60 
38     38  44 


62  67  70 
42     49  45 


62  50  56 
27     34  22 


52     43  43 


57     57  56 

36     34  33 


40     42  44 

21     21  24 


52  50  50 
31     36  30 


50  52  52 
28     28  29 


49  44  46 

20  21  23 

39  32  34 

13  15 

44  45  52 

22  29  23 


61  59  67 
47      51  41 


50      41  45 


58  70  70 
42     40  45 


56  54  52 
39     45  30 


66  66  68 
51     51  43 


54  49  51 
29     26  24 


48     64  54 

39     42  32 


61  55  54 
34     35  25 


42  40  32 
22     29  10 


52  53  50 
35     35  28 


53     47  52 

32     37  29 


50  46  34 
23     25  12 


36     44  32 


51     40  46 


64     64  59 


41  46 

24  32 


62  62  60 
39     45  45 


52  55  54 
44     45  47 


50  59 
34  42 


64  64  64 
49      51  53 


43  58 
22  29 


57 
38 

53  46  51 

36  32  42 

54  58  51 

37  33  45 

52  53  55 

24  31 

40  42 

10  14  18 

38  37  39 
15  26  32 

54  56  55 

24  30  44 

45  44  46 

30  34  36 

52  48  51 

29  36  43 

37  37  38 

12  16  30 

33  28  45 


54     47  47 

15      21  37 


62  60  64 
55     43  38 


50  47  56 
40     39  39 


57  54  54 
47     48  47 


57  58  60 

47  45  46 

62  63  66 

56  44  43 

57  57  54 
47  31  29 

54  48  47 

44  34  30 

64  61  62 

45  39  34 


42     45  42 


44  39  39 
34     29  32 


40  46  49 
37  36  36 

51  55  59 

39  38  42 

41  39  43 

32  30  31 

46  39  43 

33  27  31 

50  47  55 

37  27  25 


68  69  71 
45     53  48 


49  52  56 
30     26  25 


41      40  41 


58  59  56 

40  40  34 

74  72  74 

43  41  43 

51  50  63 
28  28 

52  46 
34  27  33 


40  43  44 
13     12  10 


40     38  36 


58  56  52 
34     30  35 


54  58  54 
31     31  29 


44     49  45 


53  61  58 
70     22  23 


44     47  50 


61  63  65 
37      39  41 


53     49  49 


54  53  55 

39  45  36 

72  65  62 

39  40  39 


49  55  40 

21  26  19 

62  55  56 

30  34  34 

50  48  56 
39  41  36 

46  46  38 

11  9  17 

44  38  37 

24  32  19 

46  54  52 

39  38  32 

49  41  48 

28  32  25 

50  46  51 

32  37  30 

45  53  38 

22  24  21 

37  49  39 

20  27  18 

57  46  44 

24  32  26 


59  55  52 
34     30  45 


60  60  61 
40     40  41 


48  46 

37  34 


54     54  53 


63  63  56 
4  1      4  2  46 


43  42 
22 


52  48  50 
33     39  34 


39  39 
15 


40  37  34 
18      15  28 


52  50  54 
31      39  31 


37  38  35 
21     18  20 


33     31  30 


24     28  27 


59  57 

42  45 

37  44 

30  18  13 

62  59  52 

40  38  39 

46  47  48 

33  29  29 

53  50  52 


62     66  59 


47  49  41 
31     29  23 


41     44  39 

36     33  25 


63  55  47 
39      37  29 


50  50  43 
39      33  30 


40  36  24 
14      18  10 


33      34  36 


49  47  45 
36      33  26 


39  37  40 
30     22  19 


45     44  4^ 

36      29  ;7 


37      38  36 


46  45  55  60 
31     35     38  32 


47  47  53  60 
19     16     17  22 


48  49  51 
30     31  38 


52  52  52  57 

33  33  34  33 

49  49  59  60 

34  39  39  35 

33  39  37  46 

7  15  22 

30  30  31 

24  25  25  23 

42  34  48  50 

24  29  27  23 

45  48  49  56 

33  32  29  26 


27     29     36  49 


35     38     38  42 


44  47  50  56 
28     28     24  26 


42  44  45  46 
26     22     19  24 


44  49  53  55 
28     27     24  26 


35  37  42  44 
13     10     12  12 


19     24  25 


38     44     43  47 


-  i3  - 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARV  1957 


Station 

Day 

Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

0UTT0N5  LANDING 

MAX 
MIN 

61 
27 

53 
30 

50 
31 

58 
31 

53 
32 

50 
27 

52 
28 

54 

29 

56 
38 

57 
39 

60 
33 

56 
33 

57 
31 

56 

30 

53 
31 

50 
35 

54 
32 

50 
35 

48 
31 

45 
29 

48 
27 

53 
27 

53  f 

31 

4 

2 

EAGLE  MTN 

MIN 

66 
44 

69 

42 

62 
43 

61 
46 

58 
45 

58 
43 

65 
43 

54 
49 

60 
47 

57 
48 

59 
43 

61 
45 

62 
52 

66 
51 

64 
47 

66 
48 

65 

51 

63 
44 

64 
41 

65 
42 

62 
44 

60 
36 

60 
36 

58 
40 

61 
42 

64 
46 

64 
39 

55 
37 

50 
37 

42 
37 

50 
38 

43 

4 
4 

EAST  PARK  RES 

MIN 

64 

25 

63 

26 

56 
27 

57 
24 

48 
26 

56 
27 

60 
27 

55 
29 

48 
18 

50 
22 

47 

26 

47 
43 

50 
43 

50 
40 

52 
40 

53 
31 

58 
29 

58 
28 

58 
30 

48 

31 

53 
27 

50 
25 

45 
28 

43 

26 

50 
24 

46 

25 

37 
27 

42 
29 

41 
22 

45 
20 

52 
25 

28 

2 
1 

EL  CAJON  2  E 

MIN 

75 
43 

67 

30 

71 

50 

58 
44 

61 
47 

67 

39 

63 
49 

55 
52 

62 
49 

61 

53 

60 
48 

63 
55 

60 
57 

64 
47 

62 
41 

73 
33 

71 
33 

70 
31 

71 

30 

63 
30 

53 
39 

51 

32 

51 
32 

55 
43 

62 
51 

54 
46 

47 

39 

49 
36 

48 
41 

59 
40 

61 
31 

41 

9 
6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

77 
4« 

75 
46 

71 
48 

73 
47 

60 
49 

62 
45 

67 
49 

59 
51 

57 
48 

70 
50 

65 
47 

65 
50 

65 
55 

61 
49 

65 
44 

66 
42 

75 
41 

74 
36 

72 
41 

71 
40 

63 
40 

58 

38 

61 
37 

56 
37 

59 
46 

62 
47 

50 
37 

53 
36 

50 
37 

54 
40 

57 
36 

43 

6 
7 

EL  CENTRO  2  SSW 

MIN 

73 
44 

62 
37 

64 
46 

63 
40 

66 
42 

69 
40 

66 

50 

61 

50 

62 
40 

64 
49 

68 
42 

68 
51 

69 
50 

72 
53 

71 
40 

68 
40 

65 
33 

65 
35 

70 
33 

68 

33 

68 

40 

65 
33 

65 
35 

68 
42 

69 
42 

68 
42 

59 
44 

54 

36 

50 
33 

61 

31 

61 

33 

65 
40 

2 
6 

ELECTRA  PH 

MIN 

6S 

28 

58 

30 

56 

32 

53 
31 

52 
36 

60 
31 

58 
31 

48 
39 

56 
26 

62 
26 

58 
32 

60 
43 

58 
46 

60 
39 

60 
35 

60 
32 

62 

30 

60 
27 

52 
30 

46 

38 

52 
34 

52 
32 

48 
32 

51 
36 

50 
37 

43 
33 

46 
23 

50 
28 

48 
22 

52 
23 

56 
26 

31 

6 
9 

ELK  VALLEY 

MIN 

40 
34 

36 

30 

41 

32 

35 
25 

37 

25 

40 
26 

45 

33 

36 
31 

36 
29 

36 

29 

43 

32 

37 
33 

50 
34 

42 
34 

46 

39 

46 

37 

39 
25 

40 
22 

47 

29 

47 

35 

40 
30 

39 
26 

41 

31 

36 
32 

37 
28 

32 
21 

32 
13 

35 
14 

35 
12 

37 

10 

41 

30 

27 

5 
8 

MAX 
MIN 

76 
39 

75 
29 

69 
42 

65 
42 

69 
43 

65 

36 

66 

45 

56 
48 

65 
40 

62 
40 

62 
46 

60 
50 

62 
48 

60 
42 

64 

35 

67 
39 

68 
40 

69 
34 

67 
28 

60 
30 

58 
•33 

58 
30 

57 
30 

51 
42 

62 
41 

52 
40 

45 
33 

45 
31 

42 
31 

51 
31 

60 
28 

37 

9 
6 

MAX 
MIN 

70 
32 

67 

36 

68 
47 

58 
45 

57 
46 

63 
38 

61 
47 

56 

50 

65 
41 

58 
51 

64 
47 

64 
54 

60 
54 

61 
48 

62 

36 

72 
35 

70 
45 

69 
37 

67 
30 

60 
30 

55 
37 

58 

30 

54 

30 

57 
43 

61 
49 

52 
46 

51 
37 

50 
33 

52 
39 

58 
35 

58 
29 

40 

6 
6 

MIN 

78 
44 

73 
42 

75 

50 

58 
45 

58 
46 

62 
42 

58 
48 

56 
49 

66 
44 

58 
50 

66 
47 

62 
52 

63 
54 

63 
46 

68 

38 

75 
38 

70 

50 

74 
44 

73 
37 

65 

35 

62 

38 

62 
35 

55 
33 

58 
44 

63 

47 

51 
42 

53 
36 

49 

32 

50 
38 

60 
36 

63 
32 

42 

8 
4 

MIN 

49 
40 

48 
39 

48 

35 

50 
35 

49 
32 

56 
34 

50 
42 

45 

37 

52 
34 

56 
48 

54 
45 

64 
45 

54 
46 

52 
47 

52 
43 

50 
37 

49 
36 

48 
36 

52 

38 

49 
42 

48 

35 

48 
33 

49 
34 

46 
39 

40 
35 

43 

30 

44 

28 

45 
31 

45 
28 

47 

30 

49 
35 

37 

4 
1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MIN 

59 
27 

58 
29 

59 
31 

51 
34 

57 
35 

62 
34 

51 
31 

54 
37 

53 
25 

52 
24 

55 
33 

55 
47 

59 
47 

60 
39 

61 
45 

61 
33 

60 
30 

56 
29 

52 
38 

57 
44 

56 
37 

53 
32 

53 
39 

54 
31 

49 
38 

48 
37 

48 
36 

46 
34 

51 
23 

54 
23 

57 
26 

54 
33 

9 
8 

FA  I  RMONT 

MIN 

60 
40 

57 
37 

55 
36 

59 
37 

44 

31 

42 

30 

48 
36 

45 
38 

48 

32 

44 

30 

44 

32 

49 
39 

53 
41 

52 
37 

51 
39 

51 
34 

52 
33 

50 
32 

50 
33 

59 

35 

45 

32 

41 

27 

49 

28 

40 

35 

40 
35 

47 
34 

37 
25 

29 
17 

30 
17 

28 
18 

39 
22 

32 

4 
0 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

MIN 

52 
16 

48 

20 

46 

12 

38 

10 

48 

10 

44 

28 

36 
10 

34 
6 

38 
6 

34 
18 

42 
28 

40 
28 

42 
24 

46 

22 

48 
16 

44 
16 

38 
8 

36 
4 

30 
10 

32 
14 

34 
20 

32 
6 

-  3 

24 

30 
2 

30 
-  2 

34 
4 

12 

5 
8 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MIN 

55 
24 

61 

26 

55 
26 

54 

23 

49 

38 

45 
34 

47 
34 

52 
36 

51 
28 

58 
24 

57 
29 

55 
32 

62 
47 

58 
32 

59 
30 

58 
33 

48 
27 

45 
36 

46 
34 

53 
33 

53 
32 

50 
29 

47 
37 

52 

28 

49 
33 

49 
26 

46 

28 

42 
26 

52 
28 

55 
25 

58 
24 

30 

3 
4 

FOLSOH  DAM 

MAX 
MIN 

65 
39 

59 
37 

57 
37 

56 

39 

53 
39 

57 
38 

59 
39 

55 
40 

53 
31 

54 
33 

56 
33 

59 
49 

62 
50 

56 
44 

60 
39 

60 
34 

51 

40 

60 
36 

53 
36 

47 

38 

52 
32 

53 
36 

52 
39 

54 

38 

51 
41 

47 
31 

46 

26 

48 
31 

49 
27 

49 
27 

53 
32 

54 
36 

4 
5 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

77 
41 

75 
40 

68 
48 

61 
42 

59 
47 

65 
45 

63 
48 

58 
43 

65 
44 

63 
45 

63 
47 

61 
53 

63 
52 

60 
45 

61 
40 

67 
59 

65 

50 

70 
46 

65 
39 

64 
40 

55 
41 

57 
38 

53 

35 

52 
44 

57 
46 

54 
44 

45 

35 

45 

28 

45 
36 

54 

35 

58 
37 

60 
43 

3 
0 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

50 
25 

46 

20 

50 
22 

42 
25 

40 
15 

42 
16 

42 
14 

36 
16 

38 

28 

36 
10 

38 
11 

38 
15 

38 
30 

38 
30 

36 
30 

36 
33 

45 
28 

45 

19 

40 
19 

42 
14 

40 
24 

40 
25 

40 
24 

41 
25 

36 
26 

32 
24 

32 
14 

35 
16 

38 
12 

38 
5 

37 
9 

39 
20 

6 
1 

FORT  BIDWELL 

MIN 

45 
17 

41 
15 

40 
21 

38 
7 

43 
9 

40 
5 

38 
19 

34 

22 

32 
12 

37 
7 

43 
20 

41 

32 

47 

29 

41 

26 

44 

31 

39 

20 

25 
7 

22 
12 

36 
11 

39 

28 

35 
8 

32 
-  3 

34 
5 

28 
5 

27 
14 

18 
0 

18 
-13 

18 
-  6 

14 
-  9 

20 
-11 

45 
15 

U 

0 
.5 

FORT  BRAGG 

MIN 

56 
38 

51 
35 

53 
33 

55 
35 

52 
35 

55 
36 

60 
39 

54 
42 

49 
31 

56 
32 

58 
38 

55 
46 

64 
46 

59 
46 

52 
47 

55 
36 

56 
36 

60 
34 

56 

35 

54 

37 

51 
39 

52 
33 

51 
33 

52 
33 

53 
35 

45 

35 

48 
26 

51 
31 

51 
30 

50 
30 

54 
32 

53 
35 

8 
9 

FORT  BRAGG  AVN 

MIN 

47 

38 

53 
32 

55 
31 

53 

31 

55 
31 

58 
32 

55 
34 

51 
34 

54 
28 

55 
35 

53 
46 

62 
49 

57 
46 

52 
47 

57 
38 

54 

32 

56 
34 

57 
33 

53 
35 

53 
44 

54 
38 

52 
31 

54 
30 

53 
31 

46 
31 

51 
30 

50 
24 

52 
30 

52 
26 

52 
28 

52 
30 

34 

,5 

2 

FORT   JONES  RS 

MIN 

47 

22 

45 
19 

45 
18 

41 
15 

45 
13 

42 
11 

45 
26 

38 
12 

28 
4 

31 
2 

42 
21 

40 
21 

46 
33 

41 
30 

46 
31 

44 

23 

42 
15 

35 

25 

40 
28 

40 
18 

36 
12 

35 
14 

38 
21 

33 
20 

31 
-  3 

27 
-12 

34 
-  4 

28 
-  4 

35 
-  2 

45 
10 

14 

8 
6 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

56 
36 

54 
38 

58 
36 

53 
37 

58 
38 

60 
40 

56 
39 

53 
38 

56 

32 

58 
34 

52 
46 

56 
39 

57 
47 

53 
46 

60 
46 

56 
39 

58 
37 

59 
36 

54 
44 

53 
42 

56 
32 

52 
36 

57 
36 

54 
36 

52 
38 

54 
30 

53 
30 

52 
35 

52 
30 

56 
32 

60 
35 

37 

4 
4 

FRESNO  WB  AP 

MIN 

55 
28 

57 
28 

54 

30 

55 
33 

54 
39 

52 
34 

46 

35 

47 

32 

49 
24 

58 

26 

57 
34 

58 
45 

63 
43 

60 

39 

58 
34 

54 
36 

45 

35 

43 

39 

50 
37 

50 
41 

50 
34 

49 
33 

47 
41 

53 
35 

50 
35 

41 
29 

45 
27 

45 
31 

46 
26 

51 
26 

54 
28 

33 

5 

•  5 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MA  X 
MIN 

62 

30 

58 
27 

62 
30 

53 

32 

54 

37 

59 
37 

58 
34 

48 

31 

53 
25 

53 
25 

59 
26 

57 
42 

58 
49 

66 
42 

64 

35 

60 
30 

56 
27 

46 

27 

46 
34 

53 
34 

55 
35 

60 
29 

51 
31 

48 
33 

55 
33 

51 
33 

45 
24 

52 
29 

47 

22 

50 
26 

55 
27 

31 

6 
.5 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

41 

28 

40 
27 

40 
24 

35 
24 

36 
24 

35 
18 

31 
25 

32 
15 

35 
12 

34 
13 

42 

22 

41 

25 

40 
32 

35 
27 

34 

20 

36 

20 

39 
22 

38 
22 

41 

22 

34 
24 

34 
12 

33 
13 

32 
22 

29 
12 

34 
15 

26 
14 

18 
0 

22 

2 

30 
3 

31 
8 

33 
12 

18 

2 

0 

GLENNV I LL  E 

MIN 

60 
25 

65 

20 

59 
19 

49 
16 

58 
30 

55 
18 

50 
22 

48 
18 

48 
14 

64 
19 

59 
20 

60 
34 

61 
36 

59 
31 

50 
26 

57 
21 

64 
24 

60 
18 

60 
18 

40 
24 

40 

30 

44 

14 

44 

25 

48 

20 

43 

26 

40 

25 

33 
11 

38 
14 

38 
27 

43 
14 

47 
17 

21 

.1 

8 

GRANT  GROVE 

MIN 

53 
28 

47 
26 

48 
26 

43 
24 

32 
24 

34 

19 

37 
18 

32 
16 

28 
12 

42 
12 

46 

25 

40 
27 

40 
32 

33 
19 

35 
18 

43 

20 

46 
24 

50 
24 

46 

25 

46 

26 

27 
12 

31 
13 

33 
16 

30 
12 

35 
12 

33 
15 

31 

1 

20 
2 

32 

5 

32 
8 

31 
8 

17 

3 
7 

GRASS  VALLEV 

MIN 

62 
39 

57 
34 

49 
32 

50 
30 

55 

32 

52 
30 

47 

32 

45 

23 

50 

28 

48 
33 

49 
38 

49 
37 

48 
32 

52 
38 

57 
32 

58 
33 

57 
32 

52 
33 

48 
32 

44 

27 

43 
28 

43 

26 

40 
31 

35 
30 

49 

22 

40 

20 

39 
25 

43 
22 

45 

22 

48 
26 

30 

.5 

0 

GR A  TON 

MIN 

58 
28 

52 
27 

54 

30 

48 

30 

55 
31 

58 
32 

54 

29 

49 

35 

52 
24 

50 
27 

50 
35 

53 
46 

54 
46 

56 
39 

57 
43 

58 
31 

58 
31 

57 

28 

46 
31 

53 
43 

54 

28 

47 

30 

52 

36 

49 

29 

50 
34 

49 
27 

49 
24 

46 

30 

50 

23 

52 

23 

56 
26 

31 

5 
5 

HA  I  WEE 

MIN 

56 
28 

45 
26 

50 
24 

45 

23 

43 

25 

41 

28 

46 
26 

42 
32 

53 
26 

45 
21 

45 
21 

43 
33 

50 
38 

55 
31 

46 
29 

45 

29 

48 

29 

44 

27 

44 
24 

52 
24 

47 

26 

44 

22 

41 

22 

39 

22 

54 

22 

45 

25 

34 

20 

26 

13 

32 
13 

29 
18 

36 
19 

24 

0 
7 

HALF   MOON   BAV  2  NNW 

MAX 
MIN 

68 

39 

58 
42 

57 

31 

58 
40 

53 
40 

54 
46 

61 
42 

57 
41 

52 
35 

51 
37 

57 
42 

58 
51 

59 
50 

57 
46 

58 
46 

60 
39 

61 

38 

58 
44 

62 
40 

56 
44 

52 
37 

53 
38 

55 
41 

56 
39 

56 
41 

46 

35 

51 

34 

46 
34 

46 
36 

51 
37 

53 
34 

40 

5 
0 

HAMILTON  AFB 

MIN 

57 
33 

53 
33 

50 
33 

48 
33 

52 
36 

57 

39 

52 
35 

51 
34 

48 

30 

49 

27 

55 
45 

56 
46 

55 
50 

57 
45 

59 
44 

55 
37 

57 
35 

53 

33 

52 
39 

53 
45 

52 

38 

48 

35 

51 

38 

53 
36 

47 

39 

46 

36 

46 

30 

45 
34 

48 

30 

49 

30 

56 
31 

36 

9 
4 

HAMILTON   AFB    1  E 

MIN 

65 

25 

60 
26 

49 

32 

48 
28 

52 
30 

56 
37 

55 

30 

54 

35 

50 
34 

50 

32 

55 

38 

51 

45 

57 
46 

58 
44 

58 
42 

58 
32 

60 
30 

57 

29 

55 
34 

54 
42 

53 

34 

57 
34 

53 

37 

54 

37 

53 
36 

48 

31 

48 

27 

47 
34 

48 
20 

52 

23 

56 
24 

33 

9 
2 

HANFORO 

MAX 
MIN 

54 
26 

58 
25 

54 
26 

55 
29 

57 

39 

56 
31 

51 
31 

45 

31 

49 

26 

58 

25 

57 
32 

51 
42 

62 
50 

62 
35 

58 
31 

55 
36 

46 
36 

45 

38 

49 

35 

54 

36 

51 

36 

49 

29 

48 
39 

52 
34 

51 

35 

49 
32 

45 

29 

46 

30 

48 

29 

51 

26 

56 
26 

52 
32 

3 
4 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 
MIN 

41 

33 

41 

30 

47 

28 

44 

22 

46 

23 

45 

20 

47 

31 

40 

31 

42 

30 

36 

31 

35 

30 

41 

32 

45 

32 

41 
34 

48 
34 

51 
34 

47 
27 

47 

28 

37 

29 

45 

32 

43 

32 

44 

30 

43 

30 

41 

31 

39 

30 

38 
16 

37 
11 

41 
16 

40 
17 

45 

15 

54 

25 

42 
27 

9 
2 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

54 
14 

48 

15 

48 

10 

38 
8 

47 

8 

48 

29 

40 
4 

37 

5 

40 

8 

35 
27 

43 

32 

42 

28 

44 

30 

45 
19 

48 
16 

51 
14 

41 

14 

40 

24 

43 

8 

38 
6 

32 
15 

36 

14 

40 

21 

36 
5 

-  7 

30 

32 
0 

31 
-  2 

35 
0 

40 
13 

8 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MA  X 
MIN 

63 

35 

70 
29 

63 
35 

65 
42 

58 
39 

60 
38 

65 
42 

52 
47 

62 
45 

57 
47 

60 

39 

68 
40 

63 
51 

66 

43 

65 
44 

66 

52 

64 
51 

63 
52 

65 

29 

68 

32 

61 

39 

60 
30 

61 

30 

59 
34 

60 

63 
46 

64 

36 

54 
35 

47 
32 

42 
34 

51 
35 

60 
39 

8 
4 

S««  rer«rence  notee  folloalDg  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Day  Of  Month 


10     11     12     13     14      15     16     17     18     19     20     21     22    23    24    25    26     27    28     29     30  31 


HEALOSBURG 

MAX 

59 

55 

59 

51 

61 

60 

54 

51 

55 

50 

51 

54 

55 

54 

60 

57 

63 

60 

50 

54 

57 

49 

53 

50 

51 

50 

52 

60 

62 

56 

58 

64. 

9 

MiN 

30 

28 

28 

31 

34 

34 

31 

33 

26 

29 

37 

47 

46 

40 

47 

34 

34 

31 

31 

43 

35 

33 

39 

30 

35 

33 

25 

33 

23 

26 

27 

33  • 

3 

HENSHAW  DAM 

MAX 

67 

68 

6  0 

60 

50 

50 

55 

50 

52 

55 

55 

57 

59 

53 

54 

61 

59 

57 

60 

61 

54 

48 

53 

46 

48 

52 

44 

33 

40 

36 

40 

52. 

8 

MIN 

31 

22 

27 

41 

42 

36 

38 

43 

37 

40 

34 

36 

46 

37 

31 

33 

42 

30 

25 

25 

29 

26 

26 

28 

39 

40 

32 

29 

32 

32 

20 

33 . 

2 

HETCH  HETCHY 

MAX 

55 

54 

51 

44 

45 

47 

48 

35 

40 

45 

44 

48 

37 

42 

45 

45 

49 

52 

53 

35 

37 

38 

36 

41 

36 

30 
6 

34 
8 

35 

41 

42 

42. 

8 

MIN 

29 

28 

26 

28 

27 

26 

28 

16 

16 

22 

24 

30 

30 

26 

24 

23 

24 

27 

29 

19 

16 

16 

2  1 

20 

2  3 

10 

1  3 

15 

21 . 

8 

HOLL 1 STER 

MAX 

57 

56 

50 

52 

62 

62 

54 

60 

64 

58 

62 

62 

62 

65 

62 

67 

66 

64 

58 

59 

55 

57 

57 

51 

51 

61 

48 

57 
26 

60 

68 

58. 

8 

MIN 

31 

31 

37 

29 

42 

34 

35 

38 

29 

29 

34 

51 

48 

40 

38 

35 

36 

34 

34 

45 

35 

32 

40 

36 

39 

33 

27 

32 

29 

29 

35. 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

48 

45 

39 

32 

28 

32 

32 

27 

39 

38 

36 

35 

38 

31 

39 

45 

46 

44 

43 

38 

28 

32 

27 

28 

26 

20 

20 

18 

29 

29 

41 

34. 

0 

MIN 

26 

23 

25 

21 

22 

13 

15 

12 

8 

17 

21 

29 

28 

14 

15 

19 

18 

1  7 

19 

23 

0 

5 

1  9 

2 

3 

12 

-10 

-  7 

-  3 

-  1 

9 

13. 

5 

IDRIA 

MAX 

64 

61 

50 

47 

45 

51 

48 

48 

43 

56 

48 

53 

53 

53 

51 

53 

54 

56 

58 

53 

46 

44 

41 

44 

45 

39 

36 

37 

42 

44 

50 

46. 

6 

MIN 

43 

36 

31 

28 

31 

31 

32 

30 

23 

25 

38 

38 

39 

31 

31 

3  1 

30 

31 

35 

33 

31 

26 

28 

26 

29 

21 

18 

18 

21 

23 

24 

29. 

4 

IDYLLXILD  RS 

MAX 

58 

57 

54 

47 

40 

46 

52 

44 

54 

48 

53 

46 

50 

56 

60 

57 

57 

53 

54 

48 

41 

49 

40 

39 

48 

36 

31 

30 

34 

42 

49 

47 

5 

MIN 

33 

25 

35 

22 

31 

29 

26 

37 

25 

37 

26 

37 

41 

29 

27 

26 

32 

25 

21 

24 

20 

14 

1  7 

29 

27 

26 

20 

16 

20 

16 

1 1 

25 

9 

IMPERIAL 

MAX 

74 

63 

66 

70 

67 

70 

60 

63 

63 

65 

69 

68 

70 

72 

71 

73 

70 

71 

71 

67 

67 

67 

66 

67 

70 

66 

68 

58 

47 

66 

64 

66 

5 

MIN 

50 

37 

47 

42 

45 

45 

51 

51 

52 

52 

44 

54 

56 

53 

47 

41 

40 

39 

35 

35 

43 

41 

38 

38 

42 

36 

30 

37 

33 

35 

36 

42 

7 

INDEPENDENCE 

MAX 

62 

53 

51 

49 

46 

59 

48 

46 

59 

50 

52 

51 

52 

54 

48 

43 

45 

48 

48 

30 

37 

42 

48 

9 

MIN 

21 

21 

18 

18 

21 

22 

17 

17 

17 

23 

23 

23 

21 

20 

18 

19 

21 

23 

6 

7 

12 

14 

18 

3 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

73 

68 

71 

64 

62 

71 

55 

65 

68 

66 

70 

62 

65 

73 

72 

74 

71 

76 

71 

60 

67 

65 

67 

66 

69 

69 

60 

54 

46 

56 

66 

65 

8 

MIN 

41 

37 

43 

37 

36 

43 

43 

46 

40 

41 

41 

51 

51 

49 

43 

40 

44 

38 

35 

33 

37 

37 

35 

39 

34 

45 

34 

34 

37 

33 

30 

39 

6 

INYOKERN 

MAX 

56 

59 

56 

51 

55 

47 

57 

51 

53 

58 

52 

59 

51 

59 

58 

57 

57 

56 

55 

54 

56 

57 

56 

57 

47 

38 

35 

38 

48 

53 

52 

9 

MIN 

24 

22 

27 

39 

30 

23 

25 

27 

35 

39 

43 

36 

30 

32 

37 

34 

24 

34 

27 

25 

22 

25 

19 

37 

19 

8 

23 

15 

20 

27 

6 

IRON  MTN 

MAX 

64 

65 

61 

64 

58 

63 

64 

54 

61 

60 

60 

65 

62 

68 

65 

65 

65 

66 

64 

65 

59 

59 

62 

60 

63 

66 

69 

64 

51 

44 

51 

61 

2 

MIN 

42 

39 

41 

44 

45 

47 

46 

49 

48 

45 

45 

48 

53 

54 

50 

47 

39 

44 

35 

36 

40 

35 

34 

38 

41 

44 

42 

36 

36 

35 

37 

42 

4 

JESS  VALLEY 

MAX 

54 

44 

42 

38 

42 

44 

38 

32 

36 

43 

38 

46 

41 

36 

39 

44 

47 

5  0 

41 

33 

34 

34 

32 

35 

36 

22 

24 

28 

28 

36 

46 

38 

2 

MIN 

24 

20 

22 

14 

10 

12 

22 

16 

-  5 

14 

28 

30 

30 

24 

28 

16 

12 

16 

20 

24 

17 

-  2 

7 

12 

17 

-  8 

-17 

6 

-12 

-  7 

22 

13 

4 

JOICE  ISLAND 

MAX 

61 

55 

53 

48 

55 

59 

55 

52 

51 

52 

54 

53 

56 

58 

61 

56 

58 

53 

47 

54 

52 

47 

51 

53 

48 

47 

47 

46 

49 

51 

56 

62 

9 

MIN 

28 

26 

30 

33 

36 

35 

32 

40 

25 

23 

31 

43 

47 

36 

43 

33 

32 

28 

34 

41 

33 

32 

37 

32 

38 

35 

30 

33 

27 

24 

25 

33 

0 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

66 

58 

58 

57 

48 

52 

48 

48 

56 

49 

54 

56 

56 

50 

58 

54 

52 

55 

58 

46 

51 

50 

42 

45 

47 

42 

34 

36 

35 

36 

48 

49 

6 

MIN 

38 

24 

41 

38 

42 

46 

38 

43 

42 

41 

32 

44 

47 

40 

26 

45 

43 

43 

22 

21 

36 

24 

23 

36 

39 

31 

29 

27 

29 

23 

21 

34 

6 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

62 

60 

54 

56 

62 

58 

56 

56 

48 

61 

60 

60 

65 

58 

57 

58 

61 

56 

54 

49 

46 

49 

50 

49 

50 

48 

40 

47 

46 

51 

52 

54 

2 

MIN 

46 

41 

44 

42 

44 

43 

40 

40 

37 

34 

46 

50 

52 

47 

45 

41 

37 

35 

37 

43 

39 

37 

40 

41 

41 

37 

33 

29 

39 

35 

36 

40 

4 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

55 

63 

61 

55 

54 

55 

51 

51 

54 

60 

55 

56 

55 

55 

53 

62 

54 

62 

62 

52 

46 

43 

49 

53 

50 

45 

36 

34 

42 

48 

53 

52 

7 

MIN 

42 

28 

25 

26 

32 

34 

32 

30 

29 

32 

32 

42 

42 

35 

32 

26 

37 

35 

24 

32 

29 

29 

31 

31 

26 

31 

22 

17 

20 

25 

22 

30 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

60 

60 

60 

55 

52 

55 

51 

46 

55 

50 

58 

60 

61 

61 

58 

58 

55 

49 

45 

55 

54 

53 

46 

46 

52 

51 

45 

44 

42 

47 

50 

52 

9 

MIN 

31 

27 

29 

28 

31 

38 

38 

36 

29 

23 

27 

41 

46 

41 

36 

39 

30 

32 

36 

37 

43 

33 

40 

34 

37 

37 

32 

26 

30 

31 

30 

33 

8 

KETTLEMaN  STA 

MAX 

54 

63 

56 

56 

52 

52 

48 

55 

52 

62 

61 

56 

59 

56 

56 

56 

49 

45 

50 

55 

53 

46 

44 

52 

62 

46 

43 

44 

47 

62 

62 

62 

8 

MIN 

38 

35 

38 

32 

42 

32 

37 

34 

36 

26 

33 

46 

43 

44 

44 

42 

31 

40 

36 

40 

40 

36 

40 

38 

40 

34 

31 

38 

31 

34 

36 

37 

1 

KING  CITY 

MAX 

65 

62 

57 

55 

55 

61 

58 

55 

59 

62 

56 

57 

61 

64 

62 

64 

70 

66 

65 

60 

56 

53 

57 

56 

52 

51 

46 

40 

64 

58 

59 

68 

0 

MIN 

29 

32 

34 

24 

33 

33 

27 

30 

25 

29 

48 

47 

46 

36 

30 

31 

30 

28 

29 

29 

28 

31 

40 

39 

33 

32 

27 

19 

30 

27 

26 

31 

7 

KLAMATH 

MAX 

55 

50 

50 

53 

52 

56 

51 

45 

48 

46 

53 

51 

56 

55 

52 

56 

55 

52 

48 

52 

50 

51 

47 

46 

40 

45 

46 

47 

46 

50 

45 

60 

0 

MiN 

35 

32 

30 

31 

29 

30 

38 

33 

33 

40 

42 

41 

43 

43 

46 

35 

34 

31 

35 

43 

32 

33 

35 

36 

32 

27 

25 

27 

24 

27 

32 

34 

0 

LACUNA  BEACH 

MAX 

62 

73 

72 

68 

63 

61 

61 

61 

59 

58 

57 

60 

52 

55 

52 

60 

60 

MIN 

45 

45 

40 

40 

39 

39 

35 

37 

47 

45 

48 

28 

34 

42 

35 

34 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

48 

53 

46 

42 

36 

42 

42 

40 

41 

41 

44 

46 

46 

42 

42 

43 

41 

41 

47 

41 

35 

40 

35 

40 

37 

35 

26 

24 

24 

31 

38 

6 

35 

3  3 

30 

31 

28 

34 

35 

27 

32 

33 

38 

38 

32 

25 

27 

30 

23 

24 

29 

21 

16 

25 

29 

32 

23 

19 

15 

20 

21 

17 

27 

7 

LAKE  CITY 

MAX 

45 

44 

39 

35 

34 

36 

39 

39 

27 

23 

40 

43 

40 

44 

44 

43 

29 

22 

21 

39 

35 

31 

3  2 

29 

31 

31 

1 1 

12 

17 

14 

36 

32 

4 

19 

2 1 

8 

9 

8 

2  0 

18 

4 

9 

9 

29 

28 

21 

27 

20 

3 

3 

3 

18 

18 

0 

10 

14 

-  2 

-15 

-  4 

-10 

-  9 

-  8 

9 

4 

LAKE  ELEANOR 

MAX 

56 

56 

41 

43 

46 

45 

30 

49 

51 

45 

44 

46 

45 

48 

51 

55 

53 

34 

37 

37 

26 

32 

32 

38 

39 

43 

2 

3  0 

32 

27 

26 

28 

13 

16 

22 

26 

30 

30 

24 

25 

24 

25 

15 

21 

19 

19 

2 

6 

7 

9 

13 

20 

6 

LAKEPORT 

MAX 

55 

50 

52 

49 

51 

56 

51 

46 

48 

49 

46 

51 

50 

50 

55 

52 

52 

53 

52 

48 

49 

47 

5  0 

42 

46 

46 

47 

45 

51 

48 

57 

49 

8 

26 

29 

28 

34 

22 

25 

35 

43 

39 

39 

40 

3? 

26 

25 

29 

39 

25 

26 

35 

28 

31 

23 

21 

21 

19 

21 

26 

28 

7 

LAKESHORE 

MAX 

62 

60 

62 

50 

56 

60 

44 

48 

52 

52 

34 

40 

49 

44 

52 

60 

62 

61 

40 

44 

54 

50 

50 

42 

40 

42 

48 

48 

44 

55 

51 

60 

2 

MIN 

32 

25 

24 

26 

3  0 

26 

20 

20 

33 

34 

36 

38 

35 

34 

34 

32 

30 

34 

22 

24 

25 

26 

22 

20 

16 

21 

27 

26 

22 

27 

6 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

52 

46 

4< 

38 

38 

44 

38 

34 

42 

42 

44 

40 

40 

40 

46 

42 

52 

50 

48 

38 

32 

38 

30 

26 

25 

24 

30 

32 

39 

4 1 

46 

39 

5 

MIN 

18 

2  1 

5 

1 2 

21 

32 

26 

22 

18 

24 

30 

18 

20 

26 

12 

4 

4 

23 

19 

12 

8 

12 

14 

17 

4 

LA  MESA 

MAX 

71 

66 

6? 

58 

61 

65 

57 

56 

64 

60 

64 

66 

66 

63 

63 

72 

69 

7  0 

70 

61 

59 

59 

60 

54 

53 

60 

61 

45 

51 

51 

48 

52 

50 

55 

56 

49 

44 

44 

41 

41 

40 

39 

42 

39 

39 

46 

46 

48 

39 

38 

42 

41 

37 

45 

3 

LANCASTER 

MAX 

50 

54 

5S 

52 

50 

49 

45 

51 

49 

47 

60 

62 

64 

64 

54 

54 

54 

54 

61 

48 

46 

47 

44 

57 

60 

52 

40 

36 

3 1 

45 

50 

6 

MIN 

3  3 

35 

38 

31 

36 

38 

42 

41 

38 

34 

29 

29 

26 

24 

36 

30 

24 

29 

38 

38 

29 

22 

6 

26 

12 

8 

29 

2 

LAS  PLUMAS 

MAX 

62 

57 

57 

53 

60 

60 

56 

53 

53 

52 

54 

54 

57 

62 

62 

64 

62 

57 

52 

51 

52 

52 

50 

49 

50 

48 

49 

60 

60 

53 

64 

MIN 

40 

40 

37 

37 

38 

41 

38 

42 

33 

35 

41 

46 

46 

43 

44 

40 

36 

41 

34 

40 

34 

35 

38 

38 

40 

30 

24 

32 

34 

32 

34 

37 

5 

LE  GRAND 

MAX 

59 

56 

5< 

55 

55 

50 

52 

48 

52 

57 

59 

55 

62 

60 

60 

58 

56 

43 

47 

52 

55 

5  1 

48 

54 

48 

44 

43 

32 

40 

40 

35 

36 

27 

28 

28 

47 

49 

35 

32 

35 

36 

36 

37 

38 

34 

32 

41 

31 

34 

35 

26 

28 

26 

24 

26 

33 

3 

LEMON  COVE 

MAX 

53 

60 

54 

50 

60 

60 

47 

53 

53 

57 

57 

62 

63 

61 

60 

56 

53 

43 

54 

53 

50 

48 

5  0 

53 

MIN 

30 

27 

31 

34 

38 

35 

34 

33 

25 

26 

33 

37 

42 

42 

35 

37 

33 

36 

33 

35 

37 

37 

40 

33 

35 

38 

29 

33 

28 

30 

33 

33 

6 

LINDSAY 

MAX 

52 

61 

56 

53 

59 

58 

48 

50 

47 

57 

57 

57 

65. 

61 

60 

58 

46 

44 

53 

53 

52 

49 

49 

53 

49 

47 

41 

47 

50 

63 

54 

52 

9 

MIN 

28 

28 

27 

32 

36 

30 

36 

28 

28 

26 

32 

43 

49 

40 

30 

32 

34 

36 

36 

32 

38 

32 

37 

30 

34 

34 

28 

32 

28 

27 

28 

32 

7 

LIVERMORE 

MAX 
MIN 

66 
28 

65 

27 

57 

28 

58 
30 

51 
30 

53 
30 

54 
28 

59 
28 

52 
26 

50 
25 

57 
26 

60 
41 

61 
48 

57 
39 

59 
39 

60 
39 

60 
36 

57 
30 

61 
31 

57 
34 

52 
31 

54 

32 

5 1 

34 

52 
34 

53 
35 

32 

30 

29 

29 

61 
26 

50 
26 

55 
31 

0 
6 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

56 

59 

62 

48 

46 

44 

42 

56 

45 

42 

5 1 

51 

47 

26 

35 

52 

47 

8 

MIN 

38 

34 

37 

32 

32 

32 

34 

37 

31 

30 

37 

32 

44 

33 

31 

38 

36 

32 

32 

33 

27 

26 

27 

31 

30 

29 

23 

10 

23 

22 

22 

30 

8 

LOO  I 

MAX 
MIN 

58 
28 

63 
26 

57 
29 

51 
31 

52 
35 

54 
32 

55 
35 

53 
38 

52 
26 

55 
25 

59 
32 

57 
46 

60 
50 

60 
43 

59 
44 

50 
35 

57 
34 

51 

32 

46 

36 

55 
41 

51 

32 

54 

32 

52 
37 

53 

35 

47 
36 

44 
31 

46 

24 

46 

31 

49 

25 

50 
24 

67 
27 

53 
33 

0 
4 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

66 

38 

66 

36 

59 

32 

56 
34 

59 
48 

64 

35 

56 
40 

59 
33 

60 
32 

58 
33 

57 

40 

60 
52 

63 
49 

61 
36 

61 

35 

69 
31 

71 
31 

66 
29 

64 
31 

57 
40 

57 
33 

56 
31 

56 

38 

58 
46 

66 
32 

53 
40 

50 
33 

47 
28 

52 
38 

59 
26 

60 
28 

59 
35 

2 
9 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

65 
47 

73 
43 

6S 
47 

58 
48 

66 

49 

70 
45 

60 
60 

63 

50 

64 
43 

62 
49 

63 

52 

61 

57 

64 
50 

64 
45 

66 
44 

67 
44 

73 
44 

72 
45 

68 
41 

57 
44 

59 
40 

60 
39 

57 
4  1 

52 
45 

60 
48 

57 
47 

53 

39 

48 
33 

49 
38 

58 
39 

62 
37 

61 
44 

9 
6 

8««  reference  notes  lollo-lng  Station  Indax. 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORKIA 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOS  AN6ELES  WB  AP 

MAX 

68 

73 

66 

58 

63 

67 

63 

73 

72 

7  3 

53 

6 1 

5  1 

54 

46 

57 

60 

61 

1 

MIN 

50 

46 

49 

49 

51 

48 

52 

49 

46 

52 

54 

56 

52 

48 

47 

47 

47 

47 

45 

43 

42 

44 

43 

48 

48 

46 

40 

36 

41 

41 

39 

46 

6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

63 

66 

59 

63 

63 

62 

64 

73 

72 

72 

67 

54 

60 

6 1 

56 

61 

61 

3 

MIN 

50 

49 

52 

50 

50 

49 

53 

50 

46 

50 

54 

57 

53 

48 

*7. 

47 

46 

48 

48 

45 

44 

44 

44 

48 

48 

43 

39 

35 

41 

42 

40 

47 

1 

LOS  BANOS 

MAX 

63 

59 

64 

61 

59 

45 

53 

3 

MIN 

27 

25 

30 

27 

39 

32 

37 

36 

27 

26 

31 

46 

47 

36 

33 

35 

29 

32 

40 

39 

36 

31 

39 

31 

36 

33 

24 

26 

24 

25 

26 

32 

5 

LOS  GATOS 

MAX 

62 

60 

3I 

ll 

55 

5 

MIN 

35 

35 

38 

36 

40 

41 

36 

37 

39 

30 

47 

46 

41 

42 

44 

36 

37 

34 

34 

43 

34 

38 

37 

39 

25 

28 

26 

30 

31 

36 

3 

LUCERNE  VALLEY  2  w 

MAX 

56 

54 

54 

0 

MIN 

30 

20 

26 

29 

30 

25 

36 

40 

33 

34 

30 

43 

47 

36 

33 

25 

26 

18 

16 

25 

30 

16 

22 

29 

29 

31 

29 

24 

26 

26 

18 

28 

6 

MADERA 

MAX 

61 

67 

48 

45 

47 

53 

3 

MIN 

28 

29 

28 

33 

38 

27 

37 

33 

26 

26 

39 

44 

50 

34 

32 

35 

35 

37 

36 

37 

35 

33 

40 

33 

35 

33 

25 

28 

24 

25 

27 

32 

9 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

50 

59 

54 

56 

52 

6 

MIN 

27 

29 

32 

29 

38 

32 

38 

34 

28 

25 

28 

46 

45 

39 

43 

42 

30 

26 

29 

42 

39 

32 

38 

30 

38 

34 

30 

32 

44 

29 

26 

34 

0 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

33 

36 

41 

33 

9 

MIN 

22 

20 

20 

16 

15 

16 

16 

20 

-  2 

'2 

23 

30 

28 

22 

23 

19 

12 

11 

13 

25 

16 

-  3 

-^5 

-\ 

11 

^4 

-^3 

^0 

-^4 

-^3 

^1 

11 

6 

MARICOPA 

MAX 

60 

58 

49 

50 

48 

59 

59 

66 

59 

59 

56 

54 

46 

48 

59 

53 

49 

50 

53 

0 

MIN 

39 

36 

35 

37 

35 

37 

38 

34 

34 

31 

41 

45 

40 

36 

38 

35 

36 

31 

35 

40 

34 

38 

43 

40 

37 

32 

25 

34 

32 

31 

36 

° 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

59 

56 

5  3 

52 

47 

59 

56 

5  5 

51 

52 

53 

60 

57 

57 

59 

57 

59 

6  0 

54 

58 

53 

48 

54 

50 

53 

7 

MIN 

32 

33 

36 

35 

39 

41 

36 

37 

29 

28 

37 

42 

47 

40 

48 

36 

35 

33 

37 

40 

33 

35 

40 

34 

40 

37 

28 

33 

29 

29 

30 

35 

6 

MARYSVILLE 

MAX 

62 

64 

58 

58 

51 

59 

60 

56 

56 

53 

51 

55 

55 

57 

59 

58 

63 

60 

57 

46 

56 

54 

51 

52 

53 

45 

42 

49 

50 

53 

5* 

7 

MIN 

30 

31 

32 

32 

35 

33 

31 

38 

28 

28 

33 

42 

48 

42 

47 

36 

33 

32 

38 

40 

33 

31 

36 

36 

36 

31 

28 

34 

26 

27 

28 

34 

MC  CLOUD 

MAX 

49 

49 

42 

50 

42 

42 

34 

36 

36 

36 

40 

47 

49 

45 

36 

43 

40 

41 

2 

MIN 

21 

18 

19 

16 

14 

15 

17 

22 

3 

4 

10 

32 

32 

32 

32 

25 

20 

16 

18 

26 

9 

6 

15 

15 

'5 

-'1 

-  4 

-'l 

-'1 

'2 

*5 

14 

4 

MECCA   3  SE 

MAX 

67 

76 

66 

68 

62 

65 

62 

56 

65 

67 

67 

69 

67 

65 

75 

78 

77 

63 

63 

54 

42 

53 

65 

8 

MIN 

hi 

35 

39 

45 

41 

45 

50 

48 

44 

47 

43 

46 

56 

50 

45 

40 

46 

37 

33 

36 

38 

36 

35 

36 

35 

34 

36 

39 

34 

34 

40 

9 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

56 

53 

52 

5  C 

56 

56 

59 

56 

62 

61 

53 

5  0 

46 

54 

52 

53 

52 

53 

3 

MIN 

25 

21 

28 

33 

39 

33 

35 

33 

24 

29 

32 

41 

47 

34 

36 

34 

33 

33 

35 

30 

40 

28 

34 

33 

26 

25 

34 

23 

24 

31 

6 

MIDDLEWATER 

MAX 

61 

56 

56 

65 

51 

9 

MIN 

36 

31 

30 

32 

39 

37 

36 

28 

34 

29 

37 

44 

51 

38 

35 

38 

35 

38 

40 

30 

37 

32 

36 

38 

36 

34 

30 

21 

32 

29 

30 

34 

6 

MILL  CREEK  2 

MAX 

49 

54 

57 

51 

57 

62 

62 

69 

53 

1 

MIN 

49 

46 

47 

40 

40 

40 

43 

44 

35 

42 

42 

47 

49 

39 

35 

43 

38 

42 

41 

36 

34 

33 

36 

38 

38 

34 

31 

22 

30 

31 

39 

38 

8 

MINERAL 

MAX 

^2 

45 

42 

41 

28 

40 

34 

31 

32 

36 

42 

38 

38 

45 

40 

26 

35 

0 

MIN 

22 

19 

20 

16 

17 

17 

18 

23 

5 

10 

21 

31 

30 

26 

29 

21 

19 

14 

16 

21 

6 

5 

12 

19 

18 

6 

6 

9 

^5 

4 

^6 

1 5 

MODESTO 

MAX 

56 

54 

48 

49 

47 

49 

5  3 

58 

55 

60 

62 

60 

55 

64 

5  0 

47 

54 

51 

53 

54 

47 

44 

45 

48 

52 

2 

MIN 

28 

29 

32 

34 

38 

34 

37 

33 

29 

28 

33 

46 

48 

41 

34 

34 

32 

34 

39 

41 

33 

31 

35 

33 

38 

30 

28 

31 

30 

25 

27 

33 

MONO  LAKE 

MAX 

45 

42 

34 

33 

39 

35 

45 

45 

38 

34 

30 

30 

25 

2  6 

3  2 

40 

30 

32 

36 

22 

20 

19 

29 

32 

9 

MIN 

20 

21 

25 

20 

21 

23 

17 

23 

16 

16 

19 

30 

30 

17 

18 

19 

15 

14 

12 

21 

10 

12 

15 

8 

14 

6 

-  2 

^0 

6 

4 

9 

MONTEREY 

MAX 

70 

61 

53 

^2 

59 

59 

54 

58 

60 

59 

59 

59 

61 

62 

64 

65 

66 

66 

63 

56 

55 

58 

58 

51 

52 

48 

47 

56 

57 

60 

58 

2 

MIN 

41 

39 

40 

41 

42 

42 

40 

40 

33 

35 

40 

48 

47 

42 

44 

39 

38 

36 

38 

42 

38 

38 

39 

40 

40 

34 

27 

33 

29 

32 

36 

36 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

56 

33 

5  3 

47 

47 

45 

45 

43 

43 

41 

52 

5  0 

52 

^2 

5  0 

46 

46 

45 

5  1 

46 

36 

46 

43 

42 

43 

42 

36 

24 

36 

42 

44 

8 

MIN 

34 

31 

29 

26 

27 

27 

27 

38 

24 

28 

27 

36 

37 

36 

27 

25 

26 

30 

22 

32 

28 

21 

25 

33 

33 

23 

21 

18 

13 

21 

15 

27 

1 

MT  BRECKENRIDGE 

MAX 

45 

36 

30 

38 

30 

43 

40 

42 

42 

34 

24 

19 

20 

41 

33 

6 

MIN 

36 

30 

19 

14 

22 

22 

24 

19 

13 

23 

30 

29 

28 

25 

19 

30 

32 

30 

28 

20 

17 

15 

19 

21 

15 

11 

^1 

4 

8 

12 

18 

20 

6 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

55 

50 

55 

40 

50 

55 

50 

51 

57 

59 

54 

52 

60 

51 

1 

MIN 

44 

40 

36 

36 

36 

40 

36 

36 

29 

32 

38 

42 

41 

39 

39 

42 

40 

42 

42 

38 

34 

34 

34 

34 

35 

25 

20 

23 

24 

24 

30 

36 

0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

52 

45 

4 1 

36 

43 

40 

45 

39 

45 

45 

40 

45 

48 

50 

40 

6 

MIN 

43 

41 

33 

29 

30 

32 

31 

25 

22 

33 

33 

37 

32 

32 

34 

35 

39 

40 

37 

29 

25 

27 

29 

le 

23 

16 

16 

20 

20 

25 

30 

29 

9 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

44 

38 

42 

38 

39 

43 

39 

38 

30 

45 

38 

43 

41 

41 

42 

38 

36 

7 

MIN 

14 

8 

11 

5 

3 

2 

8 

21 

0 

-  3 

0 

27 

32 

26 

30 

24 

11 

13 

15 

23 

11 

-  6 

-  2 

4 

4 

-17 

-24 

-  9 

-16 

-14 

-^6 

6 

4 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

56 

40 

44 

40 

39 

5 1 

4  0 

38 

41 

40 

40 

34 

43 

40 

37 

42 

38 

38 

34 

36 

34 

32 

30 

37 

1 

MIN 

24 

18 

18 

18 

15 

15 

29 

16 

8 

21 

31 

32 

33 

32 

26 

22 

18 

20 

27 

29 

8 

7 

12 

10 

7 

10 

7 

'7 

2 

4 

17 

17 

5 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

48 

42 

43 

51 

50 

50 

50 

42 

4 

MIN 

41 

38 

40 

28 

29 

30 

33 

33 

29 

37 

34 

36 

36 

30 

31 

42 

34 

36 

36 

29 

21 

24 

26 

29 

28 

22 

15 

10 

18 

22 

20 

29 

6 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

62 

60 

61 

56 

2 

MIN 

30 

30 

30 

30 

36 

38 

34 

38 

27 

28 

36 

37 

39 

40 

47 

35 

34 

30 

33 

45 

30 

32 

35 

34 

37 

37 

30 

33 

29 

27 

28 

33 

9 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

60 

64 

59 

60 

67 

69 

67 

65 

62 

55 

60 

4 

MIN 

44 

36 

47 

51 

46 

41 

47 

49 

47 

44 

42 

50 

51 

48 

41 

47 

45 

40 

32 

41 

40 

34 

36 

49 

45 

50 

41 

34 

31 

32 

31 

42 

3 

NEVADA  CITY 

MAX 

40 

45 

46 

48 

53 

44 

0 

MIN 

24 

24 

25 

24 

24 

25 

23 

24 

18 

19 

22 

35 

3£ 

30 

31 

27 

25 

24 

25 

29 

26 

23 

23 

25 

32 

18 

19 

24 

16 

16 

17 

24 

4 

NEWARK 

MAX 

61 

60 

59 

69 

55 

7 

MIN 

31 

33 

36 

34 

36 

30 

29 

32 

45 

45 

38 

37 

33 

33 

34 

36 

38 

42 

29 

34 

29 

30 

34 

7 

NEWMAN 

MAX 

63 

59 

56 

64 

9 

MIN 

26 

30 

28 

30 

32 

33 

27 

25 

30 

44 

39 

36 

36 

30 

30 

31 

32 

30 

39 

36 

33 

33 

25 

25 

28 

26 

31 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

tlAX 

63 

6  0 

73 

72 

67 

64 

59 

69 

61 

59 

61 

1 

MIN 

47 

47 

49 

47 

52 

45 

52 

52 

47 

53 

53 

55 

5£ 

48 

47 

43 

52 

43 

44 

42 

42 

40 

46 

48 

50 

49 

43 

37 

43 

40 

38 

46 

8 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

65 

62 

65 

50 

49 

56 

55 

56 

59 

60 

55 

37 

45 

46 

42 

45 

42 

33 

41 

36 

45 

46 

50 

5 

MIN 

27 

27 

24 

22 

26 

23 

25 

22 

17 

19 

22 

27 

40 

31 

24 

25 

26 

25 

21 

29 

22 

22 

25 

21 

26 

26 

7 

11 

10 

9 

11 

22 

3 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

77 

74 

61 

6 

MIN 

46 

37 

41 

46 

48 

43 

45 

5C 

46 

39 

50 

52 

55 

41 

39 

49 

36 

39 

36 

36 

39 

35 

37 

45 

43 

44 

33 

29 

36 

36 

32 

41 

6 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

5 1 

51 

54 

59 

49 

53 

51 

4 

MIN 

27 

26 

29 

32 

34 

31 

34 

35 

26 

26 

29 

44 

47 

42 

37 

38 

31 

32 

38 

38 

31 

33 

35 

35 

36 

31 

23 

24 

21 

24 

24 

32 

0 

OAKLAND 

MAX 

5 1 

5  5 

52 

56 

50 

50 

50 

55 

6 

MIN 

41 

39 

40 

39 

42 

43 

39 

40 

33 

34 

43 

50 

45 

43 

46 

40 

43 

41 

35 

40 

34 

37 

40 

36 

40 

30 

28 

33 

32 

34 

34 

38 

5 

OAKLAND  CITY  HALL 

MAX 

55 

50 

52 

49 

53 

59 

53 

49 

51 

52 

55 

59 

55 

57 

56 

57 

60 

59 

53 

61 

52 

49 

51 

50 

44 

44 

45 

43 

47 

53 

53 

62. 

1 

MIN 

41 

41 

42 

42 

44 

45 

40 

41 

37 

38 

46 

51 

46 

45 

47 

43 

44 

41 

38 

43 

38 

40 

42 

41 

38 

35 

33 

35 

35 

37 

37 

40 

S 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

52 

52 

50 

51 

56 

55 

49 

51 

51 

54 

57 

59 

56 

57 

59 

59 

59 

57 

51 

52 

51 

60 

63 

52 

45 

47 

46 

47 

47 

62 

63 

52 

5 

MIN 

33 

33 

37 

37 

43 

39 

35 

36 

30 

30 

47 

52 

47 

43 

46 

38 

39 

35 

37 

42 

36 

39 

39 

37 

38 

34 

32 

35 

34 

32 

31 

37i 

6 

3ee  reference  i 


following  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

Of  Month 

0) 

§• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MIN 

*6 

46 

51 

4I 

50 

48 

51 

52 

47 

53 

51 

54 

64 

57 

60 
47 

60 
45 

42 

48 

70 
42 

64 
37 

62 

39 

57 
42 

58 

39 

57 
40 

56 
46 

60 
50 

57 

50 

53 
41 

51 
37 

52 
37 

56 
39 

57 
38 

61a6 
43.6 

OJA  1 

MAX 
MIN 

63 
38 

74 
34 

69 
34 

55 
41 

57 
46 

64 
36 

57 
40 

59 

32 

32 

38 

44 

49 

52 

39 

34 

71 

35 

74 
34 

72 
31 

68 

31 

55 
34 

60 
32 

58 
30 

52 
34 

57 
44 

60 
35 

51 
36 

47 

28 

42 

25 

51 
37 

68 

28 

63 
26 

60.3 
35.6 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 
MIN 

59 
43 

52 
40 

50 
35 

40 

35 

40 

32 

40 
31 

42 
34 

41 

36 

45 
29 

36 

35 

4C 

40 

31 

29 

48 

38 

49 
41 

34 

33 

31 

34 
25 

38 
25 

33 
24 

39 
31 

38 
32 

32 
31 

25 
19 

27 
10 

35 
28 

35 
23 

34 
22 

41.4 
31.5 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

64 
29 

56 
26 

59 

30 

53 
30 

57 

38 

56 
31 

33 

46 

27 

26 

24 

31 

44 

50 

39 

33 

59 
33 

57 

30 

36 

4  1 
34 

52 

35 

49 

39 

51 
34 

46 
40 

48 

32 

53 
35 

49 
36 

40 
27 

44 

32 

44 

25 

49 

27 

51 
29 

52.4 
32.7 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

49 

33 

46 
34 

49 

26 

49 

29 

49 
27 

50 
30 

50 
36 

43 
34 

45 
31 

37 

40 

36 

41 

42 

45 

54 

33 

53 
33 

29 

33 

42 

30 

5  0 
30 

48 
32 

44 

36 

40 
32 

43 

26 

42 
22 

45 
25 

47 
24 

49 
26 

43 
30 

48.0 
32.5 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 
MIN 

57 
26 

55 
29 

56 
31 

50 
32 

56 
36 

59 

37 

57 
29 

50 
34 

49 

23 

53 
24 

55 
32 

46 

35 
45 

37 

43 

59 

30 

57 

30 

28 

30 

43 

27 

49 
29 

50 
34 

49 

27 

45 

35 

47 

29 

46 

22 

44 

29 

49 
22 

51 
23 

55 
24 

52.9 
31.2 

ORLAND 

MAX 
MIN 

61 

28 

63 
29 

58 
25 

61 

25 

49 

29 

61 
34 

62 
32 

53 
34 

54 
21 

52 
24 

5  0 
32 

47 

39 

52 
44 

42 

43 

57 
40 

61 

35 

32 

32 

43 

37 

33 

52 
27 

48 

32 

52 
30 

54 

28 

46 
31 

41 

29 

45 

30 

47 

30 

47 
26 

51 
23 

53.1 
31.5 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

50 
34 

49 
33 

50 
32 

50 
28 

26 

47 

21 

46 

30 

33 

33 

35 

34 

37 

39 

38 

36 

55 
36 

53 
32 

31 

35 

32 

34 

50 
33 

46 
31 

48 

41 

46 

36 

45 
32 

42 
25 

44 

20 

42 
21 

40 
24 

49 

20 

51 
27 

47.6 
31.1 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 
MIN 

51 
26 

63 
26 

56 
29 

57 
29 

27 

56 

26 

59 
30 

35 

26 

26 

32 

41 

46 

43 

45 

58 
31 

62 
30 

28 

33 

52 
36 

54 
28 

52 

29 

51 
34 

52 
35 

51 
34 

51 

33 

54 
28 

49 

29 

46 

25 

49 
26 

52 
25 

54.9 
31.5 

OROVILLE  7  SE 

MAX 
MIN 

60 
25 

60 
24 

56 
26 

5  5 
26 

55 
26 

56 
31 

33 

30 

31 

50 
25 

25 

29 

40 

43 

40 

40 

60 
30 

62 

30 

27 

28 

35 

25 

25 

5  0 
30 

52 
32 

50 
35 

49 

30 

46 
26 

46 
24 

45 
23 

48 
20 

50 
22 

53.1 
29.3 

OXNARO 

MAX 
MIN 

67 
39 

70 
39 

66 
40 

60 
46 

58 
46 

60 
47 

66 
40 

59 
46 

62 
48 

42 

62 
42 

70 
44 

72 

57 

44 

37 

36 

42 

57 
47 

42 

32 

5 1 
40 

59 

35 

60 
38 

62.0 
42.3 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

63 
25 

60 
30 

66 

29 

59 
39 

62 
34 

32 

27 

32 

21 

25 

26 

41 

43 

27 

21 

57 
29 

52 
20 

19 

26 

26 

14 

14 

45 

20 

56 

26 

53 
26 

54 
36 

45 
25 

30 
10 

32 
22 

41 
22 

47 
16 

52.4 
25.9 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

27 

23 

24 

37 

35 

34 

35 

40 

31 

35 

36 

41 

43 

36 

31 

56 
30 

55 
29 

25 

23 

37 

29 

23 

28 

55 
33 

53 
32 

45 

30 

33 
20 

26 
4 

30 
24 

39 
11 

44 
9 

49.7 
28.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
42 

69 

33 

70 
46 

61 
41 

62 
44 

66 
41 

6  3 
38 

66 
51 

66 
45 

49 

42 

52 

62 
53 

46 

42 

70 
44 

69 
45 

46 

34 

35 

37 

34 

34 

4C 

62 

31 

50 

56 
37 

55 
35 

49 
36 

53 
36 

65 
36 

64.6 
41.2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

32 

32 

34 

33 

42 

37 

34 

37 

28 

28 

40 

54 

50 

41 

42 

56 
38 

56 
35 

31 

33 

47 

32 

33 

40 

37 

40 

36 

2B 

31 

31 

26 

28 

54.4 
35.9 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MIN 

41 

37 

36 

27 

32 

32 

34 

38 

35 

32 

36 

37 

42 

31 

33 

62 
34 

51 

33 

32 

33 

35 

23 

23 

27 

27 

42 

31 

29 

32 
21 

25 
18 

28 
22 

21 

38 
21 

44.9 
30.7 

MIN 

32 

31 

30 

27 

48 

35 

31 

34 

31 

30 

34 

46 

51 

37 

39 

40 

56 
34 

36 

41 

36 

39 

32 

40 

33 

33 

35 

29 

28 

26 

27 

56 
30 

52.6 
34.6 

PARKER  RESERVOIR 

MIN 

43 

41 

46 

50 

47 

44 

44 

53 

53 

48 

46 

47 

57 

52 

43 

66 

66 
47 

47 

37 

38 

42 

39 

41 

41 

46 

46 

45 

36 

36 

34 

50 
35 

62.1 
44.3 

P  AS ADE  NA 

MIN 

46 

44 

45 

49 

47 

44 

46 

50 

40 

46 

46 

53 

55 

41 

40 

73 
41 

71 
40 

38 

39 

39 

36 

37 

38 

53 
44 

58 
47 

55 
43 

34 

46 

29 

47 
38 

56 

39 

61 
34 

61.4 
42.5 

MIN 

20 

30 

22 

21 

42 

37 

36 

23 

28 

25 

46 

45 

51 

58 
35 

60 
28 

59 
33 

63 
28 

25 

25 

42 

28 

26 

36 

36 

31 

30 

31 

24 

31 

5  3 
24 

24 

55.7 
31.1 

PASO   ROBLES   CAA  AP 

MIN 

25 

27 

24 

24 

40 

34 

36 

34 

27 

27 

46 

46 

59 
40 

37 
34 

31 

59 
33 

62 

31 

6  0 
29 

28 

37 

31 

30 

39 

35 

33 

32 

28 

27 

30 

27 

26 

53.8 
32.0 

PERR IS  1  WSW 

MIN 

39 

34 

45 

40 

49 

38 

44 

45 

46 

47 

44 

45 

44 

58 
40 

63 

38 

67 
40 

68 
41 

39 

32 

33 

35 

32 

30 

41 

39 

40 

33 

32 

32 

34 

29 

58.4 
38.7 

petaluma  fire  STA  2 

MIN 

60 
26 

29 

34 

26 

29 

34 

31 

33 

25 

24 

39 

41 

46 

40 

44 

57 
34 

60 

32 

29 

34 

44 

32 

31 

38 

32 

38 

32 

27 

33 

21 

26 

26 

55.0 
32.6 

PINNACLES  NM 

MIN 

63 
29 

67 
27 

26 

23 

38 

31 

31 

27 

25 

25 

44 

45 

44 

32 

31 

63 

30 

66 

28 

26 

27 

36 

29 

26 

35 

31 

29 

29 

24 

22 

29 

22 

23 

55.3 

O  T  CUA  aCA/^U 
r  1  bMU  BtWl-M 

MIN 

37 

39 

39 

41 

48 

40 

45 

36 

36 

35 

50 

49 

53 

45 

46 

67 
46 

63 
43 

63 
38 

60 
40 

35 
45 

56 
40 

55 
35 

56 
41 

60 
41 

55 

39 

53 
36 

48 
31 

45 
31 

54 

38 

59 
34 

34 

58.2 
40.4 

PLACERVI LLE 

MIN 

26 

25 

26 

26 

28 

28 

26 

27 

22 

22 

49 

23 

53 
42 

33 
38 

32 

50 
32 

50 
28 

50 
26 

53 
25 

50 
25 

51 
34 

40 
30 

44 

28 

44 

26 

45 

26 

44 

35 

38 
23 

39 
17 

37 

22 

36 
20 

41 

19 

43 
20 

46.6 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

60 
39 

55 
39 

52 
37 

46 

34 

45 
34 

53 
34 

50 
31 

34 

31 

48 

25 

52 

25 

47 

32 

51 

38 

35 

51 
35 

37 

54 
37 

59 
36 

37 

36 

33 

30 

29 

28 

31 

32 

24 

20 

23 

23 

25 

28 

47.6 
31.5 

POINT   ARGUELLO  USCG 

MAX 
MIN 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

59 
46 

57 
46 

54 
45 

54 

45 

55 
46 

59 
45 

58 
45 

5  4 
42 

41 

45 

50 

53 

49 

47 

45 

60 
49 

68 

50 

62 
46 

57 
46 

55 
48 

53 
42 

56 
43 

37 
43 

57 
44 

56 
43 

50 
39 

49 
35 

43 
37 

54 
39 

55 
39 

35 
38 

56.1 

POMONA 

MAX 
MIN 

69 
43 

76 
33 

71 
36 

56 
43 

6 1 
46 

67 

37 

6  0 
44 

58 
49 

36 

62 
46 

44 

51 

53 

39 

35 

74 
35 

71 
34 

71 
33 

66 

30 

55 
32 

59 
36 

60 
31 

31 
30 

53 
43 

61 
44 

33 
42 

46 

33 

47 
30 

44 

35 

37 
36 

61 
26 

60.6 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

63 
26 

61 

26 

55 

29 

55 
31 

45 

31 

51 
40 

60 
32 

59 
33 

44 

26 

52 
23 

52 
23 

40 

45 

37 

35 

60 
34 

59 
33 

59 
29 

3  5 
28 

52 
36 

55 
33 

57 
30 

60 
35 

57 
30 

55 
35 

48 

30 

46 
27 

46 
30 

46 
28 

33 
26 

51 
26 

54.8 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

63 
29 

61 
26 

61 
27 

57 

28 

55 

35 

60 
31 

56 
35 

5  0 
29 

55 
30 

52 

26 

28 

40 

50 

42 

62 
34 

60 
34 

59 
28 

45 
31 

42 
35 

53 
34 

53 
39 

53 
31 

50 
35 

50 
30 

33 
31 

31 

38 

49 

26 

39 
32 

48 

29 

50 
25 

54 
27 

54.5 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

55 
10 

50 
12 

48 
16 

44 

9 

37 
15 

43 

9 

11 

34 
23 

-11 

43 
-  4 

6 

26 

30 

22 

46 

25 

41 
10 

42 
21 

3  5 
1 

47 

9 

42 

27 

36 
-  1 

23 
-13 

3  3 
-10 

39 
-  9 

29 
13 

26 
-  7 

23 
-13 

25 
-  2 

22 
-  5 

22 
-11 

46 
-  1 

37.6 

POSEY    3  E 

MAX 
MIN 

53 
33 

57 
27 

51 
26 

43 
24 

48 

28 

26 

4  3 

25 

19 

17 

25 

26 

36 

37 

43 
31 

44 
24 

51 
26 

53 
23 

56 
23 

3 1 
24 

40 
28 

36 

25 

45 
12 

38 

21 

42 
17 

39 
19 

32 
8 

28 
5 

30 
6 

33 
21 

36 
9 

39 
15 

44.0 
22.2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

56 
27 

25 

55 
25 

5 1 
26 

56 
25 

60 

26 

30 

34 

23 

25 

40 

43 

42 

48 
42 

58 
42 

55 
32 

56 
24 

60 
26 

50 
29 

50 
40 

50 
27 

50 
26 

49 

35 

49 
27 

45 
31 

45 

23 

48 

20 

47 

23 

48 

20 

52 
21 

58 
25 

52.1 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

52 

le 

50 
12 

52 
24 

43 
13 

47 
16 

48 
14 

47 
18 

34 
27 

35 
14 

42 
10 

27 

42 
31 

31 

31 

32 

45 
27 

48 
17 

13 

19 

32 

19 

15 

16 

20 

25 

12 

0 

14 

-  1 

2 

10 

41.0 
18.1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

75 
44 

72 
34 

70 

50 

57 
43 

55 
47 

63 

39 

54 

46 

54 
49 

65 
47 

58 
51 

65 
44 

53 

54 

46 

35 

67 

40 

64 

53 

47 

30 

30 

37 

32 

30 

46 

46 

41 

36 

32 

36 

54 

35 

33 

59.6 
41.6 

RANDSBURG 

MAX 

53 

55 
34 

57 

32 

57 
35 

46 
36 

47 

34 

42 
36 

50 
35 

45 

29 

49 
34 

50 
38 

47 
40 

52 
44 

53 
38 

54 

33 

53 
32 

51 
38 

53 
33 

54 
34 

46 

35 

46 

30 

40 
26 

45 
30 

49 
32 

49 
34 

40 
26 

30 
20 

30 
15 

29 
24 

42 
26 

47 
24 

47.2 
32.2 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 

32 

58 
32 

61 
28 

46 
27 

60 
32 

61 

30 

52 

32 

52 

32 

50 
25 

49 

28 

49 

39 

51 
46 

54 
46 

53 
44 

56 
42 

60 
37 

60 
36 

56 
32 

43 
34 

55 
39 

51 
31 

46 

29 

51 
34 

50 
32 

45 
30 

40 

32 

46 

30 

48 
30 

45 
29 

53 
28 

51 
25 

52.2 
33.0 

S«e  reference  i 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

> 
< 

REODINS  FIRE  STA  2 

MAX 

87 

62 

64 

52 

63 

64 

53 

51 

54 

53 

46 

45 

51 

50 

54 

63 

64 

64 

54 

62 

51 

48 

51 

49 

46 

44 

47 

49 

47 

56 

55 

53. 

8 

MIN 

35 

35 

40 

30 

32 

33 

37 

34 

25 

30 

42 

40 

44 

44 

45 

40 

36 

38 

34 

29 

30 

34 

28 

30 

30 

26 

33< 

REOLANDS 

MAX 

69 

74 

68 

55 

58 

63 

51 

56 

64 

61 

62 

62 

60 

59 

65 

70 

67 

67 

66 

52 

56 

60 

63 

53 

57 

46 

46 

44 

39 

53 

69 

58. 

6 

MIN 

43 

40 

45 

42 

46 

40 

46 

48 

45 

42 

42 

36 

38 

35 

3  5 

34 

38 

36 

3  3 

3  2 

43 

42 

42 

28 

33 

29 

39. 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

55 

53 

50 

49 

52 

60 

52 

52 

50 

54 

57 

59 

60 

62 

58 

62 

61 

62 

55 

54 

57 

52 

56 

53 

50 

48 

47 

46 

52 

52 

56 

54i 

5 

MIN 

33 

34 

33 

34 

41 

40 

36 

38 

30 

29 

42 

50 

42 

43 

38 

35 

35 

36. 

RICHMOND 

MAX 

60 

57 

54 

52 

53 

61 

58 

55 

51 

57 

58 

60 

59 

61 

59 

57 

60 

60 

57 

54 

66 

64 

54 

55 

62 

49 

47 

47 

51 

52 

57 

56, 

4 

MIN 

36 

36 

40 

40 

41 

47 

38 

45 

33 

33 

45 

52 

48 

48 

49 

40 

39 

37 

38 

48 

38 

38 

44 

38 

42 

34 

36 

32 

39 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

61 

54 

51 

51 

50 

53 

62 

51 

51 

50 

55 

56 

58 

56 

59 

58 

58 

59 

60 

63 

52 

53 

53 

65 

52 

45 

62 

47 

46 

50 

52 

53. 

6 

MIN 

36 

35 

41 

40 

40 

42 

37 

42 

33 

31 

49 

51 

49 

47 

49 

37 

36 

48 

39 

39 

41 

37 

42 

37 

32 

36 

32 

32 

32 

39. 

3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

67 

74 

68 

59 

69 

67 

60 

59 

65 

59 

63 

58 

64 

68 

65 

66 

65 

68 

64 

61 

56 

58 

53 

54 

58 

54 

49 

46 

44 

54 

59 

60. 

1 

MIN 

'.Z 

32 

41 

40 

48 

38 

46 

50 

41 

46 

45 

52 

65 

40 

36 

41 

31 

32 

35 

31 

30 

44 

40 

45 

35 

31 

33 

37 

31 

39. 

7 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

74 

7X 

76 

71 

54 

59 

64 

53 

60 

64 

60 

64 

62 

61 

60 

65 

66 

67 

70 

68 

52 

58 

60 

55 

54 

60 

48 

47 

46 

44 

57 

60 

3 

MIN 

43 

36 

43 

43 

45 

40 

46 

48 

38 

45 

44 

48 

54 

42 

36 

39 

42 

33 

35 

35 

32 

3  1 

39 

44 

44 

38 

29 

33 

35 

31 

39. 

8 

ROCICLIN 

MAX 

62 

58 

54 

54 

52 

58 

58 

55 

54 

51 

55 

58 

61 

55 

58 

57 

56 

55 

63 

47 

53 

52 

51 

51 

53 

41 

48 

45 

46 

48 

49 

53 

2 

MIN 

21 

27 

29 

29 

34 

30 

30 

33 

25 

23 

23 

42 

46 

40 

39 

30 

29 

29 

30 

38 

29 

28 

28 

28 

40 

3  1 

21 

24 

20 

30 

° 

SACRAMENTO  MB  AP 

MAX 

57 

52 

53 

50 

55 

57 

53 

53 

52 

52 

58 

60 

55 

68 

57 

57 

56 

43 

44 

66 

51 

50 

52 

53 

48 

45 

44 

47 

48 

49 

53 

52 

2 

MIN 

32 

30 

32 

33 

38 

35 

31 

3  2 

28 

27 

34 

48 

47 

40 

44 

34 

33 

29 

39 

42 

34 

34 

38 

36 

29 

30 

28 

29 

34 

^ 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

61 

54 

56 

51 

55 

60 

54 

54 

52 

55 

58 

61 

56 

59 

58 

58 

57 

52 

44 

56 

63 

50 

53 

53 

5C 

44 

45 

47 

5C 

52 

56 

53 

6 

MIN 

31 

32 

38 

3£ 

36 

35 

38 

26 

28 

38 

49 

49 

44 

45 

36 

33 

35 

SAINT  HELENA 

MAX 

61 

57 

57 

51 

59 

62 

58 

50 

56 

58 

54 

52 

55 

68 

60 

60 

62 

61 

50 

55 

56 

50 

50 

50 

50 

45 

46 

45 

52 

56 

66 

54 

7 

MIN 

27 

27 

28 

27 

31 

36 

28 

23 

38 

44 

46 

47 

32 

30 

31 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

57 

53 

56 

49 

50 

51 

56 

49 

47 

50 

54 

58 

55 

56 

57 

57 

55 

54 

51 

50 

52 

46 

49 

60 

46 

45 

43 

44 

48 

49 

54 

51 

4 

MIN 

26 

28 

3  0 

32 

39 

38 

29 

35 

22 

22 

3 1 

47 

45 

40 

45 

30 

36 

3  0 

28 

43 

26 

28 

34 

36 

3C 

28 

26 

23 

23 

31 

6 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

60 

64 

56 

54 

55 

63 

61 

52 

58 

62 

57 

59 

61 

63 

63 

63 

68 

66 

63 

56 

66 

55 

57 

58 

49 

52 

50 

46 

56 

60 

61 

68 

3 

MIN 

33 

36 

37 

31 

45 

39 

37 

34 

30 

35 

40 

48 

47 

40 

38 

35 

36 

37 

36 

43 

3  5 

34 

3  8 

37 

38 

30 

29 

32 

36 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

57 

56 

55 

52 

44 

48 

52 

47 

42 

50 

50 

45 

47 

47 

50 

52 

57 

56 

57 

62 

42 

40 

38 

36 

40 

34 

36 

38 

43 

42 

50 

47 

0 

MIN 

42 

36 

35 

31 

32 

33 

3  0 

3  0 

22 

27 

26 

36 

37 

37 

3  7 

3  5 

32 

25 

23 

2  9 

29 

27 

26 

20 

21 

24 

22 

24 

29 

SALYER  RS 

MAX 

49 

45 

39 

50 

47 

53 

49 

43 

54 

52 

49 

44 

47 

51 

46 

42 

43 

42 

43 

43 

MIN 

35 

32 

31 

27 

35 

39 

43 

41 

3  1 

30 

34 

32 

3  1 

31 

32 

21 

23 

20 

20 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

70 

70 

68 

57 

55 

59 

57 

55 

61 

59 

57 

55 

67 

50 

57 

64 

67 

66 

62 

69 

61 

53 

52 

48 

51 

49 

41 

37 

41 

46 

55 

65 

8 

MIN 

4^ 

45 

45 

39 

42 

43 

45 

46 

36 

45 

44 

49 

50 

^' 

36 

40 

44 

41 

38 

34 

34 

37 

40 

42 

38 

32 

25 

33 

3  3 

34 

40 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

74 

77 

72 

59 

58 

65 

57 

58 

65 

58 

64 

59 

61 

61 

66 

66 

68 

70 

67 

68 

58 

62 

54 

54 

59 

54 

47 

49 

44 

55 

60 

60 

6 

MIN 

42 

35 

43 

44 

46 

38 

45 

50 

39 

45 

43 

54 

44 

38 

43 

33 

32 

39 

3  1 

44 

44 

44 

30 

3  3 

30 

39 

SANDBERG  MB 

MAX 

49 

56 

54 

36 

39 

40 

39 

41 

37 

39 

45 

45 

46 

42 

43 

45 

43 

45 

53 

38 

33 

41 

33 

39 

38 

34 

24 

29 

23 

31 

43 

40 

1 

MIN 

42 

40 

34 

33 

32 

30 

39 

37 

35 

36 

28 

30 

30 

29 

14 

30 

SAN  DIEGO  W8  AP 

MAX 

56 

66 

67 

60 

64 

68 

57 

60 

64 

61 

64 

67 

67 

63 

63 

72 

71 

70 

70 

62 

61 

61 

58 

60 

62 

55 

66 

66 

5? 

59 

62 

63 

0 

MIN 

52 

47 

57 

54 

54 

50 

54 

55 

54 

55 

54 

57 

58 

53 

49 

47 

50 

46 

46 

45 

48 

45 

44 

50 

48 

44 

42 

46 

42 

49 

SAN  FERNANDO 

MAX 

76 

75 

68 

58 

59 

65 

58 

57 

63 

57 

62 

60 

60 

61 

65 

67 

68 

69 

67 

60 

57 

59 

51 

52 

56 

53 

47 

44 

43 

55 

60 

59 

7 

MIN 

42 

40 

43 

45 

47 

45 

48 

48 

41 

47 

47 

49 

42 

39 

39 

52 

57 

49 

36 

34 

41 

30 

36 

38 

41 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCIENC 

MAX 

63 

54 

55 

50 

52 

58 

57 

51 

52 

55 

57 

57 

56 

58 

58 

59 

60 

60 

55 

52 

56 

53 

53 

53 

50 

49 

46 

47 

61 

53 

54 

54 

4 

MIN 

39 

40 

4 1 

42 

43 

44 

41 

44 

■'^ 

38 

45 

50 

48 

46 

47 

43 

42 

41 

39 

45 

41 

36 

34 

36 

40 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

54 

54 

52 

50 

53 

55 

53 

51 

49 

53 

59 

58 

56 

59 

57 

59 

58 

59 

53 

55 

53 

51 

61 

64 

47 

47 

45 

46 

49 

51 

56 

53 

1 

MIN 

35 

35 

36 

38 

41 

39 

37 

38 

33 

32 

51 

51 

4£ 

41 

45 

39 

39 

41 

43 

^' 

40 

41 

40 

4C 

36 

37 

36 

33 

34 

36 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

57 

53 

56 

50 

53 

61 

55 

51 

51 

56 

56 

58 

67 

59 

59 

60 

59 

58 

53 

53 

56 

50 

53 

53 

48 

49 

47 

46 

52 

51 

54 

54 

0 

MIN 

44 

44 

44 

43 

45 

47 

44 

44 

39 

42 

50 

52 

48 

47 

48 

45 

46 

44 

42 

47 

43 

44 

45 

44 

40 

39 

38 

36 

39 

40 

40 

43 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

72 

78 

62 

64 

69 

66 

63 

70 

68 

65 

62 

63 

64 

66 

74 

74 

73 

69 

67 

60 

61 

55 

65 

61 

57 

60 

48 

49 

59 

62 

63 

5 

MIN 

45 

38 

45 

48 

41 

48 

50 

39 

57 

48 

5  3 

56 

40 

39 

39 

38 

37 

36 

38 

35 

3  5 

35 

45 

47 

44 

35 

3] 

39 

40 

32 

41 

.8 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

59 

56 

55 

52 

53 

59 

58 

52 

51 

59 

56 

57 

58 

59 

59 

60 

59 

64 

60 

52 

56 

52 

54 

53 

46 

49 

44 

46 

53 

54 

56 

54 

9 

MIN 

31 

34 

36 

32 

44 

40 

40 

34 

30 

2? 

37 

49 

49 

39 

45 

37 

36 

3  5 

3  3 

45 

30 

3  2 

40 

3 1 

37 

2  8 

28 

29 

34 

3  0 

28 

35 

SAN  JACINTO 

MAX 

69 

72 

68 

53 

58 

63 

53 

53 

61 

60 

60 

57 

57 

58 

59 

67 

67 

65 

66 

55 

53 

57 

51 

62 

56 

49 

45 

42 

46 

52 

61 

57 

4 

MIN 

38 

32 

43 

39 

46 

43 

44 

49 

47 

40 

42 

54 

39 

36 

32 

35 

29 

29 

32 

36 

30 

29 

43 

45 

41 

34 

29 

34 

26 

37 

SAN  JOSE 

MAX 

60 

55 

55 

53 

53 

58 

56 

53 

54 

64 

56 

59 

59 

61 

59 

60 

59 

62 

58 

55 

55 

53 

66 

55 

48 

48 

47 

50 

62 

54 

59 

55 

.7 

MIN 

35 

36 

42 

3£ 

42 

39 

38 

4  ] 

3  3 

32 

45 

50 

6] 

45 

46 

39 

39 

3  7 

37 

47 

37 

38 

43 

40 

42 

37 

31 

35 

33 

39 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

6e 

62 

69 

59 

53 

53 

63 

59 

57 

55 

61 

58 

61 

61 

60 

62 

61 

69 

66 

68 

58 

56 

57 

55 

58 

55 

50 

48 

45 

50 

56 

58 

5 

MIN 

34 

37 

38 

35 

4] 

39 

38 

36 

36 

36 

36 

40 

53 

40 

41 

45 

46 

36 

36 

36 

3  5 

3  4 

34 

40 

38 

3  3 

30 

36 

36 

37 

2 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

73 

64 

65 

58 

56 

55 

63 

53 

57 

61 

55 

59 

58 

63 

60 

65 

70 

72 

70 

67 

54 

60 

54 

50 

54 

54 

50 

45 

43 

53 

58 

58 

7 

MIN 

32 

30 

26 

35 

45 

34 

3  5 

33 

50 

36 

30 

29 

33 

34 

33 

28 

28 

41 

32 

28 

24 

28 

30 

30 

32 

SAN  MATEO 

MAX 

56 

54 

53 

51 

b' 

58 

55 

52 

51 

54 

51 

59 

58 

6C 

59 

60 

63 

60 

57 

53 

55 

51 

53 

57 

51 

46 

49 

54 

52 

53 

58 

55 

0 

MIN 

36 

3? 

3  5 

38 

41 

3E 

42 

32 

32 

48 

43 

37 

3  5 

38 

46 

36 

39 

39 

38 

4] 

38 

3  3 

35 

3  ] 

3] 

32 

38 

5 

SAN  PEDRO 

MAX 

62 

67 

67 

59 

61 

64 

59 

60 

60 

61 

60 

63 

63 

59 

61 

69 

70 

69 

69 

70 

56 

59 

57 

57 

57 

56 

57 

50 

49 

66 

67 

60 

7 

MIN 

50 

48 

51 

52 

52 

51 

52 

52 

46 

50 

54 

56 

55 

5] 

48 

52 

46 

48 

47 

46 

45 

44 

47 

43 

43 

47 

42 

35 

42 

42 

40 

47 

»7 

SAN  RAFAEL 

MAX 

66 

55 

54 

51 

53 

68 

56 

52 

51 

55 

57 

55 

57 

58 

60 

58 

60 

60 

56 

55 

54 

53 

64 

54 

50 

49 

49 

47 

50 

52 

58 

55 

1 

MIN 

36 

37 

38 

37 

3" 

43 

37 

38 

32 

34 

46 

49 

48 

47 

47 

38 

38 

3  6 

40 

45 

37 

37 

40 

37 

4] 

36 

3 1 

36 

30 

29 

38 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

72 

77 

70 

59 

65 

69 

63 

61 

69 

62 

65 

63 

63 

6; 

65 

74 

76 

74 

69 

60 

61 

61 

55 

65 

63 

55 

54 

51 

53 

58 

60 

63 

3 

MIN 

41 

40 

44 

47 

5  G 

43 

5  ] 

52 

41 

52 

5  ] 

54 

43 

40 

56 

38 

40 

4 1 

39 

38 

46 

49 

38 

40 

40 

35 

43 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

7C 

68 

67 

61 

47 

56 

57 

48 

60 

59 

57 

58 

58 

52 

67 

63 

63 

61 

60 

60 

46 

59 

57 

46 

51 

5( 

40 

38 

3( 

43 

53 

54 

9 

MIN 

41 

43 

4  5 

4 ; 

4j 

36 

44 

43 

3 1 

44 

40 

47 

50 

38 

33 

38 

50 

38 

38 

33 

33 

32 

24 

38 

SANTA  BARBARA 

MAX 

68  75 

69 

60 

63 

63 

56 

63 

64 

59 

60 

68 

64 

65 

65 

74 

73 

72 

70 

59 

66 

62 

54 

63 

61 

55 

50 

46 

60 

56 

62 

62 

5 

MIN 

45 

43 

41 

46 

48 

42 

46 

41 

38 

41 

52 

52 

55 

42 

41 

41 

40 

38 

39 

42 

42 

38 

4  3 

48 

39 

43 

36 

29 

42 

34 

35 

42 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

MAX 

64 

70 

65 

58 

60 

62 

56 

63 

62 

60 

60 

60 

63 

70 

62 

70 

68 

65 

66 

58 

65 

59 

54 

55 

59 

54 

49 

47 

54 

58 

59 

60 

>5 

MIN 

41 

39 

37 

46 

45 

39 

44 

37 

35 

36 

50 

52 

44 

40 

35 

3  5 

3  5 

4  1 

37 

3  5 

4  3 

42 

37 

36 

33 

3< 

38 

35 

32 

38 

.8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

56 

56 

55 

53 

52 

58 

55 

54 

52 

62 

56 

59 

59 

61 

60 

61 

60 

61 

58 

54 

55 

55 

5! 

49 

47 

5( 

5; 

54 

55 

.5 

MiN 

32 

33 

39 

36 

41 

39 

37 

35 

30 

29 

43 

52 

50 

43 

46 

34 

3  5 

45 

34 

36 

41 

34 

31 

SANTA  CRUZ 

MAX 

57 

59 

57 

52 

53 

58 

58 

52 

54 

57 

55 

65 

58 

56 

62 

57 

66 

64 

55 

53 

54 

52 

55 

52 

48 

48 

48 

49 

53 

53 

55 

55 

3 

MIN 

35 

34 

38 

42 

42 

41 

36 

37 

29 

3C 

37 

37 

45 

41 

44 

37 

35 

34 

33 

41 

34 

33 

40 

42 

40 

29 

28 

29 

29 

29 

28 

35 

6 

SANTA  MARIA 

MAX 

67  63 

68 

58  58 

60 

62 

59 

58 

63 

69 

59 

61 

63 

61 

60 

62 

64 

64 

66 

66 

67 

55 

57 

55 

54 

53 

49 

46 

64 

59 

60 

0 

MIN 

32 

35 

33 

,    34  4C 

37 

37 

36 

31 

34  34 

46 

51 

40 

38 

37 

40 

38 

37 

35 

33 

32 

33 

42 

34 

35 

32 

29 

31 

31 

31 

35 

7 

3«e  reference  notes  following  StatloD  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN  lA 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  Maria  wb  ap 

MAX 
MIN 

39 

65 

36 

56 

31 

56 
36 

58 
39 

34 

39 

33 

29 

32 

50 

49 

43 

39 

37 

39 

36 

66 
33 

63 

30 

54 

36 

65 
33 

54 

28 

54 

36 

65 
37 

53 

33 

50 
36 

47 

29 

46 

26 

53 
33 

56 
30 

60 
26 

58.0 
35.2 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

67 
49 

73 
47 

64 

51 

57 
49 

63 

50 

66 

50 

60 

53 

62 

51 

64 

47 

61 

52 

64 
54 

63 
55 

56 

49 

47 

7? 
39 

70 
49 

43 

43 

63 
44 

60 
44 

69 
45 

55 
41 

66 
41 

60 
42 

53 
41 

49 

39 

51 
36 

47 
39 

56 
39 

60 
40 

61.2 
46.0 

Santa  paula 

MAX 
MtN 

74 

39 

71 
44 

78 
41 

70 
43 

51 
47 

66 
41 

66 

45 

56 
44 

65 
39 

64 
49 

59 
48 

65 
50 

62 
53 

40 

40 

71 
37 

70 
54 

48 

41 

36 

51 
33 

63 
36 

62 

36 

48 
42 

65 

37 

62 
37 

55 

31 

47 
30 

46 

37 

46 
34 

60 
33 

62.3 
40.6 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

64 

28 

60 
26 

55 
27 

57 

30 

52 
32 

56 

33 

60 
29 

57 

29 

54 

25 

53 

25 

55 
26 

58 
47 

57 
47 

42 

58 
41 

60 
33 

58 
29 

28 

28 

52 
34 

54 

29 

57 
28 

52 
33 

67 
31 

62 
31 

52 
32 

62 
25 

51 
27 

47 
23 

53 
23 

55 
23 

55.6 
30.5 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

61 

39 

50 
38 

50 
32 

50 
31 

51 
32 

51 

32 

56 
36 

52 
35 

42 
33 

52 
33 

61 
46 

51 
43 

63 
45 

46 

46 

51 

40 

54 

38 

33 

5  1 

35 

36 

52 
35 

46 

31 

51 

32 

47 

33 

48 

35 

43 

28 

50 
24 

40 
30 

50 
26 

50 
26 

55 
30 

51.4 
34.9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

64 
41 

61 
41 

55 
42 

56 

37 

51 
36 

56 

39 

56 
39 

47 
34 

48 

30 

47 

31 

46 

32 

42 

36 

49 

38 

48 
40 

42 

49 
43 

56 
43 

41 

36 

32 

33 

32 

33 

33 

45 

30 

38 
.  30 

40 

28 

42 
28 

44 
30 

43 

31 

50 
32 

49.0 
35.3 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

55 
29 

S3 
22 

48 

24 

44 

23 

44 

29 

47 
24 

42 

27 

32 
13 

41 
15 

41 

13 

42 
32 

41 
32 

34 
27 

44 

28 

44 

30 

26 

27 

31 

16 

12 

36 
1  1 

11 

32 
26 

29 
15 

25 
12 

31 
12 

34 

15 

40 

16 

47 

15 

40.7 
21.1 

SIERRA  MADRE  1  N 

MAX 
MIN 

66 

50 

75 

52 

72 

50 

54 
48 

60 
41 

66 
47 

58 
41 

64 

48 

66 

43 

60 
46 

47 

49 

53 

43 

38 

74 

50 

73 
52 

49 

38 

33 

37 

52 
40 

68 
44 

53 
40 

42 
36 

44 
29 

52 
36 

62 
36 

60.8 
43.6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

50 
12 

52 
17 

49 

18 

37 

10 

35 
11 

41 

8 

19 

44 

25 

31 
-13 

27 
-11 

41 
-  1 

42 
33 

31 

37 
24 

27 

44 

7 

42 
6 

0 

3 

19 

10 

-15 

2  0 
-13 

-  5 

33 
24 

32 
11 

23 
-  4 

23 
-  3 

24 
-12 

30 
-11 

24 
-  9 

36.4 
7.0 

SODA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
10 

46 
15 

40 
20 

38 
8 

37 
13 

26 
8 

36 
13 

30 
10 

21 
-  8 

32 
-  5 

39 
4 

34 

20 

24 

20 

31 
23 

41 

13 

31 
9 

-  5 

0 

15 

-  6 

-16 

3  1 
-  4 

13 

21 
13 

23 
6 

14 

0 

17 
4 

31 
1 

32 
-14 

36 
-  3 

32.3 
6.5 

SOMOMA 

MAX 
MIN 

58 
26 

55 
27 

52 

29 

52 

28 

52 

33 

53 

30 

58 

29 

52 
32 

50 

23 

24 

41 

44 

46 

37 

47 

59 
31 

56 
30 

27 

32 

45 

28 

51 

29 

66 

36 

52 
30 

52 
32 

50 
34 

49 

25 

47 
26 

51 
24 

53 

23 

56 
25 

54.0 
31  .4 

SONORA 

MAX 
HIN 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

52 
28 

54 
26 

26 

40 
24 

29 

21 

42 

23 

26 

11 

20 

27 

35 

33 

30 

26 

51 
24 

56 
23 

24 

25 

28 

12 

14 

3 1 
25 

16 

31 
16 

27 
19 

32 
3 

29 
6 

38 
8 

40 
10 

46 
16 

41.9 
21.1 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 
MIN 

56 
40 

55 
40 

49 
36 

39 
29 

39 
29 

40 
30 

40 
34 

39 
32 

44 

31 

39 
31 

41 
34 

44 

37 

33 

43 
30 

41 

28 

42 
32 

45 

30 

42 

27 

40 
28 

25 

20 

22 

27 

29 

30 

20 

20 

15 

18 

19 

18 

39.6 
28.2 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

25 

27 

55 

32 

33 

36 

33 

36 

35 

26 

25 

34 

47 

46 

44 

60 
42 

52 
33 

52 
31 

30 

40 

42 

35 

33 

36 

32 

37 

26 

27 

30 

27 

26 

27 

62.3 
33.4 

9  1           1  yJn    r  1  KC   3  1  « 

MIN 

28 

29 

31 

28 

36 

32 

35 

35 

25 

25 

26 

39 

49 

43 

45 

60 
34 

51 
32 

32 

30 

39 

33 

32 

36 

35 

38 

31 

24 

27 

26 

25 

6 1 
27 

52.5 
32.5 

STOCKTON  MOMRY  BRIDGE 

MIN 

25 

26 

30 

30 

36 

33 

36 

37 

27 

25 

30 

45 

46 

40 

43 

55 
37 

50 
30 

29 

40 

42 

34 

33 

36 

32 

38 

32 

28 

31 

29 

28 

28 

52.9 
33.4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

62 
25 

56 
26 

60 
27 

49 
24 

58 
24 

56 

30 

53 
24 

50 
31 

50 
16 

47 
25 

48 

35 

46 
41 

53 
40 

52 
37 

55 
40 

60 
30 

60 
28 

59 
28 

5  0 
29 

36 

27 

24 

31 

26 

26 

27 

27 

27 

22 

19 

23 

51.6 
28.3 

MIN 

32 

30 

5^ 

29 

40 
27 

27 

27 

27 

27 

17 

24 

30 

43 
31 

42 
32 

41 

31 

42 

31 

49 
31 

50 
29 

27 

30 

30 

20 

22 

20 

22 

23 

16 

14 

16 

16 

15 

16 

42.8 
24.8 

MIN 

41 

37 

41 

41 

42 

49 

47 

46 

41 

46 

43 

60 
45 

59 
47 

69 
39 

67 

33 

70 
42 

74 

52 

7  5 
45 

70 
44 

38 

32 

34 

38 

41 

43 

38 

27 

22 

33 

33 

32 

59.9 

CIICAAIUTI  1  P  AD 

MIN 

IC 

14 

20 

9 

4C 
8 

7 

24 

3  J 
16 

26 
-  6 

29 
0 

43 

0 

42 
32 

36 
33 

40 
29 

44 
28 

39 
19 

37 
10 

34 

8 

46 

12 

38 
24 

27 

5 

29 
-  5 

-  4 

37 

12 

37 
24 

8 

-^8 

^5 

-^6 

-^5 

4 

34.8 

TAQI  C  UTkJ 

MIN 

3< 

32 

30 

23 

22 

22 

26 

26 

41 

25 

38 

25 

38 

28 

40 
30 

38 
28 

45 
26 

40 

32 

36 
26 

32 
23 

37 

25 

27 

40 

20 

14 

20 

22 

23 

22 

15 

^8 

^2 

10 

10 

13 

35.6 
22 . 3 

MIN 

li 

21 

22 

17 

17 

17 

15 

2C 

3 

30 
9 

41 

23 

40 

27 

41 
27 

30 
23 

34 

22 

37 

20 

34 
12 

32 
12 

17 

4 1 

23 

30 
12 

26 

5 

3  1 
7 

32 
18 

26 
19 

10 

16 

2 

5 

^3 

4 

31 
10 

32.7 
14.9 

MIN 

34 

24 

21 

23 

31 

30 

28 

32 

26 

30 

52 
34 

45 
39 

52 
38 

45 
30 

47 

30 

50 
27 

52 
37 

53 
33 

55 
22 

47 

32 

36 

29 

7 

40 

20 

36 
31 

40 
30 

36 
25 

29 
10 

32 
2 

30 
22 

40 
12 

43 
16 

45.0 
2  5.9 

TEJON  RANCHO 

MIN 

65 
41 

33 

36 

36 

38 

36 

37 

38 

37 

30 

40 

45 

52 

43 

56 
39 

56 

38 

55 
32 

49 

30 

5 1 

25 

54 
36 

47 

37 

5  2 
32 

52 
35 

46 

40 

51 

38 

34 

30 

23 

33 

30 

31 

53.0 

THERMAL  CAA  AP 

MIN 

71 
41 

34 

44 

41 

39 

45 

50 

49 

43 

45 

41 

53 

52 

73 
48 

74 
46 

74 
41 

73 
46 

75 

35 

68 
34 

63 
36 

68 
41 

6  5 
37 

67 

36 

41 

66 
38 

67 
48 

61 
36 

36 

45 

39 

57 
36 

65 
35 

65.9 
41 .5 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MIN 

62 
28 

29 

31 

39 

30 

33 

28 

27 

25 

30 

43 

50 

42 

56 
33 

58 
34 

60 

31 

52 
27 

60 
28 

51 
35 

51 
37 

35 

60 

39 

52 
29 

48 
36 

34 

42 
28 

45 
29 

50 
25 

51 
25 

26 

53.9 
32.2 

TIGER  CREEK  PH 

MIN 

60 
32 

55 
30 

51 
31 

29 

32 

30 

30 

34 

23 

29 

29 

34 

39 

34 

52 
33 

54 
30 

52 
30 

56 
30 

56 
31 

49 
32 

46 
30 

41 

30 

40 
30 

43 

32 

42 

32 

3  7 
27 

40 
15 

41 
20 

49 

19 

47 

20 

60 
23 

47.2 

TOPAZ  LAKE 

MAX 
MIN 

51 
17 

55 
31 

41 
24 

36 
27 

35 
17 

49 
19 

48 

15 

24 

10 

13 

15 

34 

31 

20 

20 

39 
23 

35 
23 

37 
14 

54 

20 

47 

28 

35 

20 

31 

10 

38 
21 

40 
16 

38 
18 

30 
13 

21 
5 

25 
2 

24 
2 

26 
-  3 

53 
9 

40.1 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

70 
43 

75 
39 

67 
41 

60 
45 

64 
49 

69 
42 

62 

50 

62 
51 

37 

63 
50 

49 

52 

57 

42 

39 

74 
39 

74 
38 

73 
37 

68 
34 

63 
38 

61 
35 

61 
35 

59 
37 

59 
43 

59 
43 

59 
42 

60 
36 

48 

30 

49 
40 

68 
34 

60 
32 

62.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

60 
28 

54 
31 

53 
32 

57 
29 

48 

29 

46 

35 

54 
36 

46 
34 

51 
27 

26 

30 

35 

4I 

44 

44 

*> 

42 

58 
32 

53 
27 

51 

28 

51 
40 

53 
47 

51 

32 

52 

34 

51 
34 

53 

38 

48 

32 

44 

28 

43 

30 

46 
29 

46 
28 

48 
29 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

58 
26 

56 
29 

59 
32 

50 
30 

48 

39 

59 
36 

56 

31 

53 

32 

51 

28 

25 

29 

46 

46 

40 

60 
45 

60 
38 

57 
31 

53 
26 

51 
36 

55 
43 

55 
35 

51 
33 

64 

37 

55 
33 

49 
40 

46 

32 

47 
29 

45 
30 

50 
30 

52 
26 

60 
27 

54.3 
33.7 

TRONA 

MAX 
MIN 

62 
30 

56 

25 

56 

24 

58 

27 

51 

35 

52 

33 

36 

34 

31 

32 

37 

43 

46 

63 
41 

58 

33 

58 
33 

63 
37 

62 
27 

57 
27 

58 
33 

53 
31 

54 

30 

51 
30 

62 
30 

60 
36 

56 
32 

46 

22 

44 

26 

38 
26 

41 

32 

49 
26 

64.4 
31.6 

TRUCKEE  RS 

MAX 
MIN 

45 
11 

48 
18 

46 

21 

42 

10 

11 

26 
10 

12 

18 

-  8 

-  5 

1 

42 
26 

40 
27 

31 
22 

33 
24 

41 
6 

32 
6 

28 

29 
-  2 

43 
11 

35 

10 

27 
-  9 

27 
-  8 

33 

5 

26 
20 

28 
9 

17 
-10 

16 
-  3 

23 
-13 

21 
-12 

25 
-10 

32.3 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

46 
13 

43 

10 

43 
18 

40 
5 

40 
5 

2 

16 

3  5 
21 

-'5 

9 

26 

26 

32 

41 

31 

41 
29 

40 
18 

39 
12 

40 
13 

39 
22 

38 
19 

36 

15 

31 
4 

31 

2 

33 
11 

27 
13 

24 
-  7 

25 
-  9 

25 
8 

20 
-  7 

28 
-  8 

40 

12 

36.5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

65 
38 

58 
41 

59 
35 

49 

34 

56 
38 

59 
39 

48 
34 

28 

29 

31 

32 

36 

40 

47 
40 

48 
41 

56 
41 

41 

35 

32 

47 
30 

47 

30 

45 

31 

46 

31 

45 

29 

38 

29 

36 
25 

41 

28 

44 

27 

44 

28 

51 
29 

49.6 
33.4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

78 
36 

77 
38 

70 
40 

63 
43 

63 
51 

68 
42 

66 

50 

61 
50 

67 
40 

52 

63 
50 

54 

53 

45 

64 
40 

71 
38 

73 
56 

39 

36 

36 

37 

33 

33 

45 

46 

52 
46 

38 

32 

42 

6  8 
37 

60 
32 

64.2 
42.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

59 

3] 

57 

30 

56 
30 

58 
31 

53 
31 

55 
31 

54 

32 

65 
32 

59 
36 

61 

43 

65 
38 

58 
50 

70 
50 

64 
43 

63 

39 

62 
43 

62 
41 

63 

29 

64 

27 

66 

31 

56 

31 

62 
26 

58 

32 

60 
31 

64 
34 

62 
40 

49 
29 

46 
24 

42 
30 

45 
31 

56 
32 

58,2 
34.1 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

47 

22 

37 
26 

34 

25 

34 

10 

31 
13 

33 
6 

27 
8 

22 
12 

43 
-  6 

37 
10 

33 
25 

33 
25 

33 
21 

29 
U 

42 

10 

34 
9 

47 
8 

42 

40 
9 

32 
17 

32 
-  1 

32 
-  7 

26 

8 

21 
5 

18 

5 

17 
6 

12 
-  5 

18 
-  7 

29 
-  2 

32 
-  6 

39 
10 

31.6 
8.8 

8««  r*ferenc« 


aot«a  follovlng 
19  - 


station  Index. 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Ot  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UK  I  AH 

MAX 

64 

59 

57 

50 

57 

60 

54 

48 

51 

50 

48 

55 

53 

49 

58 

52 

58 

60 

58 

50 

53 

50 

56 

5P 

44 

49 

50 

50 

51 

55 

59 

MIN 

27 

27 

26 

26 

27 

27 

30 

34 

23 

25 

40 

45 

41 

41 

42 

32 

30 

28 

29 

40 

27 

26 

36 

27 

32 

25 

23 

24 

19 

21 

25 

UCLA 

69 

74 

66 

58 

59 

67 

56 

60 

67 

64 

63 

62 

60 

59 

62 

73 

71 

72 

65 

50 

56 

59 

56 

64 

59 

55 

47 

43 

46 

55 

58 

MIN 

49 

52 

54 

48 

47 

47 

50 

50 

45 

47 

52 

53 

55 

47 

47 

54 

49 

46 

42 

43 

43 

45 

42 

41 

35 

32 

31 

36 

42 

UPLAND 

59 

68 

65 

65 

65 

64 

61 

51 

62 

62 

59 

59 

65 

54 

60 

70 

69 

68 

65 

56 

55 

57 

49 

49 

48 

45 

41 

45 

45 

52 

57 

MIN 

35 

39 

40 

38 

39 

38 

44 

43 

43 

45 

46 

45 

51 

40 

39 

42 

46 

40 

36 

35 

35 

41 

44 

40 

32 

28 

34 

43 

36 

58 

56 

68 

60 

51 

43 

47 

46 

47 

55 

55 

56 

57 

50 

48 

58 

55 

50 

48 

45 

46 

44 

45 

43 

45 

42 

43 

49 

55 

MIN 

23 

18 

22 

22 

23 

31 

20 

24 

35 

43 

42 

39 

38 

24 

40 

38 

25 

24 

34 

28 

30 

21 

19 

19 

17 

20 

22 

VAC A  V I LL  E 

MAX 

60 

55 

59 

47 

54 

60 

58 

63 

54 

52 

55 

53 

57 

60 

62 

60 

61 

53 

54 

55 

56 

49 

51 

52 

52 

45 

47 

45 

52 

53 

58 

MIN 

27 

25 

27 

29 

40 

36 

27 

37 

22 

24 

32 

40 

45 

36 

41 

28 

27 

35 

40 

29 

30 

35 

29 

36 

33 

31 

31 

28 

23 

23 

VALYERMO  RS 

56 

59 

62 

68 

49 

45 

43 

58 

44 

42 

47 

55 

51 

52 

52 

51 

62 

56 

44 

46 

44 

42 

52 

57 

43 

33 

32 

32 

41 

54 

MIN 

31 

24 

22 

27 

33 

27 

27 

27 

28 

29 

39 

42 

28 

24 

29 

22 

22 

31 

21 

18 

22 

30 

27 

33 

20 

2 

22 

14 

13 

63 

58 

61 

67 

52 

55 

65 

48 

55 

51 

45 

57 

65 

55 

56 

55 

56 

63 

56 

63 

50 

47 

54 

47 

54 

52 

42 

40 

38 

32 

38 

MIN 

32 

22 

26 

35 

38 

29 

34 

40 

28 

32 

31 

36 

44 

34 

30 

29 

27 

23 

22 

37 

30 

25 

27 

33 

34 

25 

10 

16 

25 

25 

7 

V  I SA  L  I A 

MAX 

65 

53 

61 

54 

55 

53 

54 

46 

46 

43 

59 

59 

63 

64 

64 

61 

54 

45 

42 

52 

55 

55 

49 

49 

57 

49 

45 

46 

47 

51 

55 

MIN 

31 

28 

29 

32 

39 

31 

36 

27 

30 

25 

31 

44 

50 

40 

33 

37 

37 

37 

38 

36 

39 

35 

34 

36 

29 

31 

27 

27 

29 

VOLT A  PH 

MAX 

61 

58 

56 

56 

55 

57 

55 

49 

46 

46 

44 

50 

50 

48 

50 

58 

57 

57 

55 

41 

42 

46 

43 

43 

39 

35 

40 

43 

41 

47 

43 

MIN 

35 

32 

37 

29 

32 

33 

37 

34 

22 

26 

35 

38 

38 

38 

43 

35 

32 

31 

33 

32 

29 

27 

32 

34 

31 

22 

22 

27 

21 

24 

28 

WALNUT  CREEK 

MAX 

62 

59 

52 

59 

47 

53 

59 

59 

51 

49 

50 

61 

57 

56 

60 

60 

59 

57 

55 

51 

53 

54 

43 

51 

54 

45 

47 

45 

44 

53 

50 

MIN 

27 

27 

33 

34 

35 

37 

31 

34 

25 

24 

26 

40 

40 

39 

41 

3  5 

35 

30 

32 

35 

30 

32 

36 

31 

38 

30 

28 

32 

29 

25 

27 

WALNUT  GROVE 

MAX 

58 

52 

58 

62 

63 

58 

55 

52 

51 

63 

57 

56 

63 

60 

60 

60 

57 

59 

46 

54 

57 

60 

53 

64 

46 

44 

46 

47 

49 

50 

57 

MiN 

29 

28 

32 

33 

37 

30 

34 

35 

25 

25 

30 

47 

46 

40 

45 

30 

37 

37 

34 

33 

36 

35 

37 

33 

23 

32 

30 

28 

29 

WARNER  SPR I NG5 

MAX 

68 

68 

60 

54 

48 

64 

51 

50 

56 

52 

57 

57 

57 

54 

60 

60 

57 

59 

61 

66 

49 

62 

48 

47 

52 

47 

37 

39 

33 

41 

50 

MIN 

37 

23 

39 

35 

38 

30 

37 

42 

35 

39 

31 

42 

41 

34 

27 

32 

33 

29 

21 

21 

29 

22 

20 

34 

25 

32 

26 

23 

28 

26 

18 

WASCO 

MAX 

60 

53 

54 

55 

60 

59 

66 

50 

57 

53 

59 

58 

60 

62 

63 

61 

50 

44 

42 

50 

65 

53 

51 

53 

55 

53 

48 

37 

47 

49 

53 

MIN 

29 

26 

26 

22 

30 

26 

29 

28 

29 

23 

28 

36 

42 

36 

29 

30 

30 

34 

32 

30 

37 

26 

33 

33 

32 

34 

26 

23 

28 

24 

23 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

70 

58 

61 

54 

62 

50 

59 

57 

53 

53 

60 

60 

57 

67 

58 

61 

60 

64 

66 

59 

54 

53 

52 

56 

54 

47 

48 

46 

45 

55 

57 

MIN 

32 

32 

34 

34 

39 

40 

37 

37 

31 

30 

33 

33 

48 

43 

43 

38 

37 

34 

35 

33 

33 

35 

36 

40 

30 

26 

29 

30 

30 

30 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

45 

47 

43 

41 

43 

61 

50 

46 

40 

43 

47 

40 

46 

48 

40 

46 

55 

51 

48 

37 

42 

43 

45 

40 

41 

36 

40 

41 

43 

42 

49 

MIN 

28 

23 

30 

24 

16 

14 

18 

29 

18 

18 

21 

33 

35 

37 

36 

31 

20 

22 

24 

27 

21 

19 

16 

23 

25 

10 

-  4 

9 

5 

5 

8 

WESTWOOD  3  WSW 

MAX 

50 

53 

47 

36 

37 

44 

37 

32 

35 

40 

35 

40 

35 

34 

44 

47 

34 

43 

39 

37 

35 

34 

30 

29 

34 

22 

27 

26 

22 

38 

46 

MIN 

15 

14 

24 

9 

11 

9 

19 

21 

-  6 

1 

27 

30 

28 

27 

29 

2 

12 

28 

9 

0 

4 

21 

21 

3 

-  4 

5 

-  6 

-10 

3 

WHEELER 

MAX 

52 

53 

50 

50 

51 

65 

49 

47 

48 

55 

54 

62 

59 

52 

54 

55 

64 

57 

61 

52 

60 

48 

51 

50 

49 

47 

51 

51 

50 

50 

54 

MIN 

41 

39 

35 

37 

35 

38 

39 

36 

31 

36 

44 

47 

49 

48 

45 

35 

38 

35 

39 

34 

31 

34 

34 

37 

30 

25 

31 

29 

29 

J* 

WILLIAMS 

MAX 

63 

61 

56 

69 

49 

62 

56 

54 

54 

52 

47 

50 

59 

56 

56 

57 

60 

60 

56 

47 

58 

57 

46 

53 

53 

53 

46 

44 

47 

48 

51 

MIN 

27 

27 

2  7 

27 

31 

33 

30 

33 

22 

23 

30 

38 

43 

43 

39 

30 

32 

29 

29 

28 

30 

31 

28 

30 

25 

30 

31 

26 

25 

WILLOWS 

MAX 

64 

61 

60 

61 

48 

61 

63 

55 

55 

53 

49 

48 

53 

55 

54 

58 

62 

61 

58 

48 

58 

53 

46 

53 

54 

49 

42 

46 

48 

43 

53 

MIN 

28 

29 

28 

26 

28 

34 

29 

33 

22 

26 

30 

40 

46 

40 

41 

30 

30 

35 

32 

28 

30 

33 

23 

32 

29 

29 

30 

25 

25 

WINTERS 

MAX 

65 

64 

59 

62 

48 

54 

62 

59 

54 

54 

55 

55 

54 

56 

61 

61 

61 

61 

56 

50 

56 

54 

49 

51 

53 

52 

46 

48 

47 

52 

65 

MIN 

27 

28 

29 

29 

33 

34 

28 

31 

25 

24 

31 

38 

45 

40 

42 

28 

34 

38 

30 

31 

34 

33 

35 

33 

30 

31 

30 

24 

25 

WOODFORDS 

MAX 

50 

54 

32 

40 

30 

36 

43 

34 

29 

47 

45 

40 

37 

43 

43 

39 

31 

32 

52 

49 

32 

33 

38 

36 

35 

27 

20 

20 

20 

22 

51 

MIN 

22 

32 

16 

23 

16 

15 

18 

18 

4 

11 

20 

32 

26 

22 

22 

12 

22 

24 

15 

8 

12 

15 

15 

8 

2 

-  1 

6 

-  1 

8 

WOODLAND 

MAX 

64 

65 

58 

59 

50 

58 

64 

56 

67 

54 

55 

56 

56 

56 

60 

58 

61 

59 

45 

50 

50 

54 

49 

63 

53 

55 

45 

47 

51 

50 

54 

MIN 

32 

31 

32 

31 

36 

38 

35 

35 

27 

28 

34 

40 

46 

37 

43 

31 

35 

41 

34 

33 

35 

35 

38 

33 

30 

33 

31 

29 

29 

YORBA  LINDA 

MAX 

71 

81 

72 

57 

65 

68 

54 

62 

69 

60 

64 

61 

63 

66 

66 

75 

71 

73 

73 

55 

63 

63 

51 

55 

64 

53 

46 

50 

47 

60 

64 

MIN 

41 

39 

42 

42 

48 

40 

46 

60 

39 

49 

49 

54 

55 

42 

39 

42 

46 

47 

37 

37 

36 

35 

35 

46 

45 

45 

33 

30 

33 

39 

33 

YOSEMITE  NP 

MAX 

49 

49 

49 

42 

43 

45 

46 

41 

33 

39 

43 

40 

46 

45 

47 

50 

52 

51 

49 

48 

39 

40 

37 

37 

36 

33 

29 

31 

37 

37 

42 

MIN 

25 

26 

25 

25 

30 

28 

26 

25 

14 

18 

19 

32 

35 

31 

27 

29 

27 

27 

27 

31 

21 

21 

30 

20 

20 

25 

7 

11 

13 

13 

15 

YREKA 

MAX 

45 

43 

40 

44 

42 

47 

45 

46 

36 

37 

43 

44 

45 

49 

43 

46 

41 

42 

43 

33 

42 

40 

33 

36 

39 

30 

29 

26 

30 

25 

33 

MIN 

23 

19 

19 

17 

18 

20 

21 

16 

13 

12 

13 

25 

32 

32 

31 

28 

18 

19 

21 

29 

18 

11 

10 

19 

16 

4 

-  3 

-  1 

-  7 

-  5 

4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

HIGHEST  AND  LOWEST  SOIL  TEMPERATURE  FROM  CONTINUOUS  TEMPERATURE  RECORD  AT  DEPTH  SHOWN. 


DEPTH  IN  SOIL 


Day  of  month 


22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

STATION  2 
18  Inches  (c) 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE,  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA, 


53     57     58     58     55     54  52 


50    47     48     45     43    40  46 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMEMT  STATION,  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA. 


53  52 
52  52 


52  52 
51  51 


50  49 
49  48 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SDN.     (c)  RAMONA  SANDY  LOAM 
VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 


UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 


See  reference  Dotee  follovleg  Station  Index, 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORHIA 
JANUARY  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.  07 

.  04 

.  03 

.  03 

.  00 

.  00 

.  04 

.03 

.05 

.04 

.04 

.08 

.10 

.07 

.07 

.05 

.05 

.04 

.05 

.06 

WIND 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.  11 

.05 

.  04 

.  15 

.  05 

,  00 

.  02 

.02 

.02 

.02 

.05 

.04 

.08 

.07 

.04 

.11 

.04 

.15 

.01 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.  08 

.  05 

.  12 

.  09 

* 

* 

* 

.  15 

.08 

.  06 

.  05 

.  01 

.  10 

.11 

.12 

.06 

.10 

.07 

.06 

.08 

WIND 

2 

3 

31 

65 

18 

5 

4 

57 

50 

7 

1 

6 

100 

94 

134 

24 

25 

5 

0 

73 

MAX 

51 

46 

50 

48 

49 

47 

46 

51 

48 

51 

52 

51 

54 

53 

53 

52 

51 

51 

50 

41 

HIN 

31 

28 

29 

44 

37 

34 

36 

34 

31 

35 

40 

43 

44 

36 

30 

33 

30 

31 

30 

35 

BEAUMONT  1  N 

EVAP 

.  12 

.  02 

.  12 

.  02 

_ 

.03 

.04 

.02 

.27 

.10 

.11 

, 

WIND 

30 

38 

33 

12 

12 

30 

24 

2 

39 

65 

31 

• 

34 

27 

18 

76 

141 

61 

10 

9 

BURLINGAME 

EVAP 

.  03 

.  03 

.  00 

.  02 

.  00 

.  03 

.  05 

.02 

.00 

.09 

.07 

.05 

, 

.07 

.05 

.04 

.06 

.04 

.03 

, 

WIND 

29 

25 

27 

34 

43 

18 

22 

63 

39 

33 

71 

66 

151 

75 

19 

39 

29 

28 

37 

151 

MAX 

51 

51 

51 

50 

51 

58 

56 

53 

53 

52 

52 

54 

60 

61 

61 

60 

59 

59 

58 

53 

MIN 

38 

36 

36 

36 

41 

43 

40 

42 

32 

33 

46 

49 

46 

45 

48 

40 

40 

36 

40 

47 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.08 

.13 

.09 

.10 

.08 

.06 

.06 

.  06 

.  06 

.  02 

.  01 

.  09 

.  06 

.07 

.  09 

.  11 

.  12 

.  07 

WIND 

23 

65 

29 

54 

110 

39 

30 

19 

45 

34 

97 

137 

125 

32 

59 

39 

50 

48 

47 

30 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.06 

.03 

.00 

.03 

.03 

.01 

.03 

.  01 

.  01 

.  03 

.  03 

.  03 

.  01 

.04 

.03 

.  03 

.  03 

.03 

.00 

.  02 

WIND 

12 

17 

14 

13 

16 

17 

19 

24 

23 

22 

23 

51 

68 

22 

21 

21 

22 

19 

31 

46 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.06 

.04 

.04 

.04 

♦ 

• 

.17 

.  05 

.  05 

.  04 

.  00 

~ 

~ 

.  07 

.  06 

.03 

* 

* 

WIND 

8 

16 

12 

33 

* 

* 

96 

87 

29 

20 

36 

* 

278 

69 

23 

17 

14 

* 

* 

CHULA  VISTA 

EVAP 

* 

.  19 

.  11 

.  11 

l 

.  16 

.03 

.02 

.03 

.05 

::• 

.04 

.04 

.10 

.08 

.08 

.12 

* 

WIND 

91 

28 

88 

♦ 

147 

27 

17 

50 

21 

31 

48 

33 

49 

44 

31 

57 

• 

» 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.  03 

.  05 

.  02 

.  06 

.  03 

.  05 

.  06 

.04 

.06 

.06 

.04 

.01 

.04 

.04 

.07 

.05 

.06 

.06 

.03 

.02 

WIND 

11 

20 

9 

20 

43 

31 

31 

68 

53 

42 

15 

85 

148 

60 

51 

60 

48 

31 

33 

102 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

.  10 

.  01 

.  01 

* 

* 

.  15 

.  04 

.  03 

.  04 

.  08 

* 

* 

.  10 

.  05 

.  06 

.  03 

.  05 

* 

* 

WIND 

* 

99 

37 

45 

* 

* 

179 

105 

112 

57 

90 

405 

93 

45 

37 

47 

*_ 

MAX 

55 

50 

48 

57 

52 

51 

51 

52 

54 

59 

65 

56 

57 

MIN 

z 

32 

32 

34 

I 

I 

34 

34 

32 

32 

33 

- 

- 

42 

42 

38 

36 

31 

- 

- 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.  12 

.00 

.05 

.06 

.  04 

.00 

.04 

.  07 

.  02 

.  05 

.  07 

.  03 

.  00 

.  02 

.  07 

.05 

.  05 

.  06 

.  06 

.  00 

WIND 

61 

43 

30 

35 

48 

72 

43 

77 

69 

63 

52 

114 

150 

66 

49 

42 

71 

48 

43 

104 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.05 

.02 

.06 

.03 

.05 

.05 

.03 

.04 

.02 

.01 

.08 

.04 

.05 

.13 

.06 

.06 

.04 

.01 

.01 

.06 

WIND 

46 

16 

28 

29 

48 

60 

30 

18 

24 

22 

83 

75 

158 

93 

24 

20 

30 

41 

MAX 

53 

47 

52 

48 

53 

55 

54 

48 

48 

49 

52 

47 

55 

61 

59 

56 

55 

46 

43 

51 

MIN 

33 

32 

32 

33 

35 

39 

39 

34 

32 

32 

32 

39 

42 

44 

38 

38 

33 

33 

37 

37 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.03 

.03 

.07 

.02 

.04 

.04 

.06 

• 

.15 

• 

.00 

- 

.05 

.01 

.06 

.07 

.06 

.05 

.23 

WIND 

- 

9 

31 

24 

32 

19 

25 

110 

50 

50 

107 

46 

155 

94 

43 

30 

20 

MAX 

60 

50 

48 

48 

46 

46 

56 

50 

60 

50 

51 

50 

53 

60 

60 

60 

57 

57 

56 

53 

MIN 

34 

33 

36 

35 

33 

40 

37 

39 

34 

32 

44 

47 

47 

43 

48 

39 

30 

33 

41 

47 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

* 

* 

* 

, 

* 

, 

* 

* 

* 

WIND 

^  39 

• 

• 

» 

» 

• 

• 

490 

♦ 

* 

80 

« 

* 

MAX 

- 

- 

62 

- 

- 

- 

- 

58 

60 

MIN 

24 

43 

I 

I 

I 

42 

41 

_ 

_ 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.13 

.13 

.08 

.09 

.04 

.04 

.05 

.  02 

.  03 

.  04 

.  10 

.  08 

.  15 

.  08 

■  08 

■  08 

.  05 

■  04 

•  0^ 

•  03 

WIND 

33 

44 

43 

40 

65 

46 

47 

41 

38 

51 

53 

82 

117 

102 

47 

43 

43 

50 

44 

114 

LAKESHORE 

EVAP 

.  08 

.  08 

.  06 

.  03 

.05 

. 

. 

_ 

.06 

.03 

.04 

.04 

_ 

WIND 

4 

4 

12 

6 

9 

9 

24 

23 

15 

5 

2 

8 

31 

9 

13 

16 

22 

27 

3 

7 

LODI 

EVAP 

.03 

.  04 

.  01 

.04 

.  03 

.00 

.05 

.03 

.04 

.06 

.05 

.16 

.07 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.09 

WIND 

18 

18 

22 

34 

48 

17 

43 

100 

54 

23 

91 

153 

175 

28 

54 

8 

31 

35 

69 

165 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  05 

.  02 

.  05 

.  02 

* 

.  06 

.03 

.04 

.05 

.03 

.03 

.11 

.07 

.04 

.05 

.07 

.03 

.03 

.03 

.10 

WIND 

68 

41 

75 

50 

63 

39 

66 

193 

79 

53 

96 

300 

309 

104 

80 

128 

65 

148 

238 

MAX 

54 

48 

51 

49 

46 

58 

54 

58 

55 

50 

56 

52 

MIN 

35 

34 

34 

34 

37 

38 

40 

49 

33 

33 

51 

51 

51 

42 

46 

41 

38 

32 

35 

52 

NEWARK 

EVAP 

• 

.06 

.01 

.02 

• 

• 

.08 

.  02 

.  03 

.  04 

.  03 

* 

* 

■ 

WIND 

* 

16 

35 

18 

* 

* 

149 

32 

50 

30 

49 

* 

* 

280 

40 

29 

30 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.03 

.  06 

.  01 

.04 

.02 

* 

* 

.11 

.04 

.04 

.04 

.07 

.07 

.07 

* 

» 

* 

.13 

.07 

WIND 

62 

68 

62 

87 

76 

30 

49 

92 

38 

67 

102 

238 

311 

91 

57 

122 

32 

78 

105 

226 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

* 

.09 

.04 

.03 

* 

* 

.08 

.02 

, 

.03 

« 

, 

.05 

.02 

.05 

.05 

.09 

• 

• 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

.  23 

.00 

.06 

.05 

t 

.07 

.16 

.07 

» 

• 

» 

.29 

♦ 

WIND 

J  49 

40 

268 

94 

6 

87 

* 

268 

• 

361 

77 

* 

* 

154 

• 

MAX 

- 

60 

57 

- 

- 

- 

70 

69 

65 

MIN 

37 

42 

40 

44 

34 

35 

- 

46 

- 

44 

49 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.07 

.09 

.08 

.05 

.03 

.03 

.02 

.  01 

.  04 

.  01 

.  04 

.  04 

.  09 

.20 

.18 

.09 

.07 

.05 

WIND 

51 

45 

82 

98 

137 

50 

38 

33 

122 

65 

57 

66 

131 

56 

71 

297 

154 

113 

42 

54 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.04 

.02 

.05 

.07 

.01 

.02 

.04 

.00 

.00 

.01 

.03 

.13 

.15 

.15 

.04 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.08 

.08 

.15 

.12 

.04 

.11 

.08 

.02 

.03 

.06 

.04 

_ 

.00 

.02 

.01 

.05 

.14 

.12 

.06 

.00 

65 

57 

97 

79 

55 

90 

37 

63 

44 

73 

30 

70 

104 

44 

16 

89 

130 

102 

40 

32 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.00 

.03 

.03 

.00 

.04 

.03 

.00 

.05 

.00 

.04 

.02 

.05 

.07 

.01 

.05 

.04 

.01 

.00 

.03 

.08 

WIND 

25 

25 

20 

15 

25 

05 

25 

45 

60 

5 

45 

110 

85 

20 

35 

40 

15 

30 

55 

75 

MAX 

48 

47 

52 

45 

47 

53 

50 

49 

49 

49 

51 

51 

54 

59 

61 

53 

49 

52 

50 

55 

MIN 

32 

32 

32 

32 

39 

39 

42 

40 

32 

32 

33 

46 

46 

43 

45 

40 

36 

32 

42 

43 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.03 

.09 

.03 

.04 

.03 

.05 

.04 

.00 

.05 

.06 

.05 

.06 

.13 

.11 

.08 

.06 

.10 

.07 

.00 

.11 

WIND 

12 

40 

74 

38 

30 

15 

32 

99 

58 

22 

61 

183 

195 

83 

50 

35 

39 

24 

64 

165 

TURNTABLE  CPiEK 

EVAP 

.21 

.05 

.06 

.03 

.24 

.04 

.11 

.04 

.05 

.06 

.04 

.05 

.00 

.01 

.04 

.17 

.16 

.11 

.02 

WIND 

105 

118 

95 

63 

116 

60 

99 

53 

131 

5 

69 

88 

71 

55 

118 

175 

140 

58 

43 

MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  TABLE  6  REFER  TO 
PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

.05 

.04 

* 

.03 

.17 

.06 

.08 

.08 

1.63 

.02 

• 

.15 

.00 

.08 

.04 

.08 

1.49 

1  n 

■  02 

" 

'  44 

122 

62 

23 

70 

16 

1412 

51 

51 

50 

49.5 

37 

32 

35 

34.3 

.02 

.12 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

.24 

_ 

21 

20 

16 

25 

8 

106 

52 

16 

1018 

.01 

.01 

.06 

.12 

.00 

.06 

.07 

.04 

1.17 

35 

21 

87 

54 

101 

82 

32 

38 

1606 

41 

43 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

39.0 

.  12 

.  06 

.  03 

.  09 

04 

33 

.  08 

.  09 

2.51 

60 

32 

43 

65 

41 

125 

50 

SO 

1691 

.  03 

.  00 

.  01 

03 

06 

00 

03 

03 

72 

14 

20 

41 

31 

33 

26 

21 

23 

773 

07 

02 

* 

06 

03 

1  57 

62 

57 

' 

12 

12 

'  A 

1248 

.05 

.06 

.08 

.10 

.09 

.12 

.15 

.09 

2.44 

48 

83 

105 

83 

121 

92 

69 

48 

1774 

.04 

.03 

.05 

.20 

.04 

.09 

.07 

.07 

1.62 

20 

48 

113 

204 

81 

110 

62 

23 

1749 

r\A 

_ 

n7 

nt 

1 

■  2^ 

'  59 

311 

79 

58 

'  48 

2383 

56 

50 

_ 

51 

47 

51 

55 

53.6 

36 

36 

- 

- 

31 

32 

32 

32 

34.1 

37 

57 

'54 

'  58 

'  53 

44 

*  55 

53 

1869 

.00 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.05 

1.18 

\% 

It 

1^ 

^0 

50^5 

d7 

d7 

34 

34 

37 

24 

31 

31 

32 

30 

35  0 

.04 

.05 

.10. 

J  07 

.07 

.07 

.15 

B 

1.79 

120 

56 

52 

53 

51 

49 

51 

54 

54 

53.7 

32 

37 . 0 

* 

* 

* 

, 

1.24 

1.24 

« 

♦ 

* 

* 

270 

* 

• 

110 

1239 

_ 

_ 

_ 

37 

- 

- 

37 

- 

•04 

00 

• 

53 

32 

73 

58 

68 

78 

_ 

8 

_ 

14 

- 

29 

14 

_ 

17 

19 

- 

13 

- 

14 

- 

404 

.03 

.03 

.09 

.05 

.06 

.03 

.05 

.04 

1.32 

29 

18 

128 

30 

93 

40 

17 

31 

1689 

.02 

.00 

.14 

.05 

.07 

.06 

.05 

.07 

1.54 

53 

57 

252 

178 

194 

132 

66 

55 

3521 

55 

49 

46 

46 

48 

50 

52 

54 

51.  8 

•  0^ 

.  05 

■ 

■ 

•  \9 

9^ 

33 

15 

1  ^fiS 

.01 

.01 

.03 

.05 

.07 

.06 

.03 

.07 

1.28 

68 

58 

117 

59 

128 

100 

57 

37 

2848 

.02 

.00 

B 

1.13 

.04 

.02 

.05 

* 

.31 

.16 

1.99 

66 

35 

63 

260 

99 

2249 

53 

55 

54 

58 

41 

43 

32 

- 

- 

32 

- 

30 

- 

.  01 

.  08 

.  02 

.  02 

.  02 

.  01 

.  07 

.08 

1.76 

64 

63 

145 

121 

66 

170 

88 

62 

2689 

.03 

.01 

.00 

.17 

.05 

.10 

.10 

.07 

B 

1.88 

35 

46 

26 

197 

72 

119 

134 

69 

2176 

.03 

.01 

.00 

.00 

.06 

.04 

.03 

.04 

.87 

65 

70 

20 

30 

1240 

51 

46 

50 

43 

45 

45 

50 

54 

50.5 

38 

40 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

36.6 

.08 

« 

.10 

.07 

.06 

.09 

.06 

.11 

1.95 

51 

37 

115 

75 

105 

71 

50 

46 

2078 

.02 

.02 

* 

* 

* 

.47 

2.10 

67 

63 

121 

166 

96 

174 

135 

79 

2768 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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T»bl«  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

3 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

BIG  BEAR  LAKE  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ILO 
11 

7.0 
18 

15 

T 

6 

6 

1.0 
6 

5 

5 

3.0 
3 

3 

3 

T 

3 

T 

3 

5.0 
8 

3.0 
11 

6.0 
17 

10.  0 
27 

7.0 
34 

BIG  CREEK  PITR  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

T 

1.0 
1 

T 

9.5 
10 

2.5 
6 

3 

1.0 
4 

3 

1.0 

4 

13. 0 

15 

9 

1.0 
7 

3 

3 

2 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

8.2 
2 

8 

7 

2.8 
7 

T 

9 

4.9 
7 

0.2 
11 

0.6 
11 

11 

11 

10 

3.9 
10 

11.4 
18 

24 

24 

T 
24 

3.1 

24 

4.4 

26 

29 

23 

22 

22 

22 

22 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

8.0 
8 

7 

6 

6 

8.0 
11 

6.0 
16 

12 

12 

11 

11 

10 

15  0 

25 

1.0 

23 

22 

22 

20 

2.0 
21 

2.0 
22 

21 

21 

20 

20 

19 

BRIDGEPORT  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

: 

: 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

9 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

1.0 

7 

7 

3.0 
10 

6.0 
12 

5.0 
14 

2.0 
15 

T 
14 

14 

14 

14 

14 

19.0 
32 

29 

27 

27 

3.0 

29 

3.0 

30 

30 

29 

27 

27 

27 

26 

COTAllACA 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3.0 
3 

12.0 
10 

4.0 

5 

5.0 

6 

T 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

2 

- 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

- 

5 

4 

4 

1.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

PORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

8.0 
7 

6 

6 

6 

1.0 

3 

1.0 

2 

T 

2 

T 

2 

1 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 

5 

5 

5 

5 

7.0 
11 

1.0 

9 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

3 

2 

0.5 
2 

0.5 

2 

0.5 
2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

24 

24 

23 

1.0 
24 

24 

11.0 
35 

2.0 
35 

2.0 
36 

34 

34 

33 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 

3 

2 

2 

2 

1.0 

3 

2 

2 

1.0 

3 

T 

3 

2.0 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

6.0 
8 

13.0 
17 

17 

16 

16 

16 

16.0 
32 

4.0 
36 

1.0 
34 

30 

29 

28 

HAIWEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

0.5 
4 

4.0 

7.0 

9 

6 

1.0 
7 

T 

7 

6 

6.5 
12 

4.5 
13 

12 

12 

11 

11 

HVNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

4.0 
10 

1.0 
11 

10 

1.0 

11 

1.0 
10 

10 

9 

2.0 
11 

5.0 
15 

1.0 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

12.5 
28 

1.5 

28 

2.0 

27 

T 

26 

1.0 

26 

20.0 
40 

36 

35 

T 
34 

34 

33 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 
2 

1 

T 

1 

T 

T 

4.0 
4 

4 

4 

T 

4 

1.0 

5 

2.0 
7 

7 

7 

6 

6 

5 

T 

4 

KERN  RIVER  PH  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

0.5 

T 

0.5 

0.5 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 
4 

3 

4.0 
4 

1.0 
4 

T 

3 

2 

5.0 
4 

3.0 
8 

2.0 

8 

16.0 
24 

1.0 

23 

20 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

5 

9.0 

6 

5 

4 

2.0 
3 

8.0 

5 

2.0 

5 

T 

4 

4 

3 

3 

2 

4.0 
4 

2.0 

5 

5 

4 

1.0 
5 

6.0 
6 

6 

5 

5 

5 

4 

LAKE  ELEANOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 
T 

6.0 

6 

5 

4 

2 

2.0 

2 

1.0 
3 

2 

2 

1 

T 

- 

- 

- 

14 

14 

13 

9.0 
21 

3.0 
24 

22 

19 

17 

15 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

13.0 
13 

12 

12 

T 
10 

5.0 
11 

8.0 
18 

1.5 
18 

0.3 
17 

17 

16 

15 

15 

19.0 
34 

1.0 
34 

33 

T 
33 

4.0 

36 

5.0 
40 

0.5 
36 

36 

36 

35 

34 

33 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

0.8 

4 

2 

15 

10 

8 

UANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2.0 

5 

4 

4 

7.0 
8 

5.0 

9 

10.0 
16 

3.0 
16 

14 

12 

12 

12 

12.0 
24 

T 
20 

18 

18 

1.0 
19 

8.0 
26 

4.0 
29 

28 

28 

27 

26 

26 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

1 

1 

10.0 
11 

5.0 
7 

3.0 
10 

2.0 
11 

10 

10 

8 

8 

18.0 

26 

24 

22 

22 

22 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

2 

1 

1 

16.0 
17 

4.0 
15 

7.5 
22 

2.0 
22 

18 

18 

18 

17 

9.5 
27 

3.5 
30 

28 

27 

0.3 
27 

3.0 
30 

1.0 
29 

28 

28 

27 

27 

27 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

5.0 
5 

18.0 
20 

15 

IS 

14 

14 

12 

12 

10.0 
22 

20 

20 

18 

15 

4.0 

18 

18 

18 

17 

15 

14 

- 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

1 

2.0 
1 

T 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUrV 

0.7 

0.8 
1 

1 

1 

11.2 
T 

7.9 
7 

1.1 

7.5 

6 

1.4 

8.0 

9 

2.3 

12 
2.6 

10 
2.6 

10 
2.5 

10 
2.5 

13.7 
10 
2.5 

1.3 
21 
3.8 

21 
3.9 

19 
3.9 

18 
3.9 

0.6 
18 
3.9 

T 
18 
3.9 

18 
3.9 

18 
3.9 

18 
3.9 

17 
3.9 

16 
3.9 

16 
3.9 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.0 
3 

2 

1 

3.0 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 

3 

4.0 
7 

1.0 
8 

14.0 

22 

19 

16 

PALOMAR  HTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

4.0 
4 

7.0 
11 

17.0 

28 

28 

26 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

5.0 
3 

1.5 

0.1 
1 

T 

0.7 
T 

0.2 

1 

0.2 
T 

0.1 

6.0 

2.9 
6 

ia9 

17 

22 

18 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

9 

10 

8 

9 

19 

• 

9.0 

28 

22 

22 

21 

20 

20 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

3 

7.0 
10 

8 

4 

1.5 
4 

0.5 
3 

7.5 
9 

5 

4 

4 

4 

3 

12.3 
14 

0.6 
13 

12 

12 

0.1 

12 

0.8 
12 

0.9 
12 

0.1 
12 

12 

12 

12 

12 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

9.0 
9 

8.0 
17 

17 

17 

8.0 

23 

ILO 
31 

lao 

39 

1.0 

39 

37 

35 

35 

34 

17.0 
50 

6.0 

55 

54 

54 

1.0 

54 

8.0 
59 

4.0 

60 

56 

54 

52 

51 

50 

SO  ENTRANCE  Y03EMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

4.0 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

10.0 
10 

T 

9 

2.0 
8 

7 

0.5 
8 

13.0 
20 

15 

15 

13 

12 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.0 
6 

6 

2 

1 

4.0 
4 

3 

2 

1 

4.0 

5 

7.0 
12 

7.0 

16 

13.0 
27 

1.0 
24 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  camfoknm 

  JANUARY  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

4 

3 

2 

2 

1.0 

2 

2.0 
3 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

13.0 
13 

T 
12 

12 

12 

1.0 

13 

2.0 
14 

11 

11 

11 

10 

10 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

- 

- 

T 

2 

1.5 

2 

3.0 

2 

5.0 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 

5 

5 

T 

3 

T 

3 

3 

4.5 
7 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3.0 

6 

5 

T 

5 

5 

5 

2.0 
7 

6.0 
13 

2.0 

12.0 

1.0 

TABOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1 

5.0 

5 

6.5 
11 

9 

7 

T 

6 

13.0 
19 

9.5 
28 

T 
26 

24 

20 

18 

16 

16.5 
32 

2.0 
34 

32 

30 

T 
27 

4.5 

31 

4.5 
35 

34 

33 

31 

29 

27 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

5.0 
4 

2.0 

1 

1.5 

2 

3.0 
4 

1.0 

2 

TOPAZ  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

3.0 

3 

- 

- 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

0.5 
7 

1.5 
8 

0.5 
8 

14.0 
22 

5.0 
22 

17 

15 

2.5 
17 

2a  0 
34 

2.0 

33 

31 

30 

29 

28 

28 

2ao 

45 

3.0 
45 

43 

0.5 
41 

0.5 
40 

2.0 
40 

6.0 
44 

42 

1.0 
42 

41 

40 

38 

WESTWOOD  3  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

4 

3 

8.0 
11 

1.0 
12 

2.0 
14 

12 

T 
12 

11 

11 

11 

10 

16.0 
26 

25 

24 

22 

2.0 
24 

T 
24 

24 

23 

23 

22 

22 

20 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

T 

2 

T 

11.0 

11 

9 

8 

7 

5 

4 

3 

14.0 
17 

16 

15 

15 

12 

11 

5.0 
16 

2.0 

18 

17 

17 

16 

14 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

T 

3 

3 

5.0 
5 

T 

5 

T 

4 

1.0 

5 

5 

T 

5 

8.0 
13 

T 
11 

T 
10 

9 

9 

8 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

a 

1 

> 
« 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

a 

< 
o 

< 
o 

o 

4!30P  PST 

10130P  PST 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1,00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

8 

+H2  3 

N 

20 

89 

72 

60 

82 

7 

5 

0 

I 

0 

0 

13 

7.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

50 

37 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

4.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

63 

70 

3 

4 

2 

4 

1 

1 

15 

6.  1 

8URBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

9 

3.'! 

++22 

SE 

5  + 

81 

63 

57 

75 

1 

3 

e 

2 

2 

0 

16 

6.4 

EUREKA  WB  CITY 

6.9 

30 

NW 

20 

1 

3 

9 

2 

0 

0 

15 

46 

5.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

4.8 

25 

SE 

13 

94 

81 

66 

91 

6 

4 

2 

2 

0 

0 

14 

•64 

6.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

E 

12 

6.7 

++26 

ENE 

29 

78 

61 

66 

75 

2 

5 

8 

2 

0 

0 

17 

6.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.9 

37 

SE 

29 

73 

58 

58 

72 

1 

6 

7 

1 

1 

0 

16 

47 

6.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

74 

67 

65 

1 

3 

1 

0 

5 

0 

10 

6.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

12 

7.4 

++32 

SW 

13 

65 

71 

65 

81 

1 

6 

3 

1 

1 

0 

12 

5.3 

RED  BLbFF  WB  AIRPORT 

NNW 

20 

9.2 

36 

N 

26 

68 

55 

44 

65 

1 

3 

1 

0 

1 

9 

73 

5.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

9.2 

42 

SW 

13 

88 

72 

59 

84 

3 

4 

1 

0 

0 

12 

69 

5.  7 

SANOBERG  WB 

14.8 

++46 

E 

29 

74 

73 

1 

6 

5 

2 

1 

1 

16 

7.  1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

6.3 

30 

SW 

27 

76 

60 

64 

72 

5 

8 

2 

1 

0 

20 

49 

6.  7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

7.1 

44 

SW 

13 

87 

76 

66 

83 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

15 

5.4 

SAN   FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

7.0 

30 

SW 

19 

79T 

1 

4 

4 

1 

1 

0 

I  1 

62 

5.3 

SAN  JOSE 

S 

2'. 

5.8 

35 

SE 

13 

65 

2 

4 

I 

1 

0 

11 

49 

5.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

6.3 

+  +  26 

WNW 

2  5+ 

87 

b7 

63 

87 

4 

5 

3 

0 

0 

14 

5.7 

t     8:00  A.M. 

++   FASTEST   OBSERVED  ONE   MINUTE   WIND  SPEED.      THIS   STATION    IS   NOT   EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC   RtCOPDING  WIND  INSTRUMENTS. 


WEATHER  SITMMARY  (Continued) 


southern  California.  Unprecedented  snow  caused  widespread 
autoDobile  accidents,  300  in  Los  Angeles  County  alone;  caused 
three  deaths;  and  numerous  injuries.  Snow  made  many  roads 
impassable  and  caused  the  closing  of  15  schools  in  Saugus . 
Newhall,  Antelope  Valley,  and  a  few  in  the  mountainous  area 
of  central  California.  Accumulations  of  snow  broke  branches 
of  some  trees  in  citrus  groves  near  Upland.  Streets  were 
flooded  by  torrential  rains  in  southwest  Los  Angeles,  and 
snow  was  heavy  enough  to  break  branches  from  trees  in  the 


Woodland  Hills  area  of  the  San  Fernando  Valley.  Hail  fell 
at  Long  Beach.  Winds  tore  awnings  and  battered  trees  in  the 
Whittier  area.  Thousands  of  automobiles  and  over  200  trucks 
were  stalled  on  mountain  highways  during  the  storm. 

Maurice  Bergerson 

Cllmatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
JANUARY  1957 


btanon 

6 

Z 

-S 

Drainage  t  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

^jDserver 

Refer 

to 
tables 

1  Index  No.  | 

1  Drainage  J  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

\JDS6TV6t 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Piecdp. 

1  Precipj 

ACTON  ESCONDIDO  FC261B-E 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

J  C  FAS SOLD 

3 

C 

CHUCBUPATE  HANGER  STA 

1754 

VENTURA 

xo 

34  48 

119  00 

5250 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

8A 

WESTERN  SALT  CO 

2  3  5  6 

ALDERPOINT 

^7 

40  11 

123  36 

435 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

2  3  5 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

6 

39  16 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

13 

34  19 

118  33 

2367 

5P 

J  SPRECHER 

3 

C 

CLAREHONT  POUONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  0B3Y 

2  3  5 

33 

32  50 

116  47 

4P 

4P 

ERNEST  W  WRIGHT 

2  3  5 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 

2  3  5 

13 

34  11 

118  08 

5P 

RU6I0  CANON  LiW  ASN 

CLAYTON  1  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  58 

1010 

HID 

HENRY  J  KAISER  CO 

C 

21 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

C 

CLEARLAKE 

6 

34  33 

115  45 

620 

MID 

NAT  CHLORIDE  OF  AM 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

36  58 

122  36 

1352 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

2  3  5 

c 

9 

35  59 

119  29 

205 

5P 

3 

C LOVE RD ALE  3  SSB 

1838 

22 

36  46 

122  59 

320 

8A 

6A 

WILLIE  R  HATCHER 

2  3  5 

17 

38  35 

122  26 

1815 

6P 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

2  3  5 

1640 

22 

38  46 

123  13 

1750 

UID 

FRANK  3  ORNBAUH 

c 

ANTIOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  47 

46 

6P 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

2  3  5 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

27 

37  32 

1J9  17 

7002 

VAR 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

CONTRA  COSTA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

COALINCA 

FRESNO 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

33 

33  33 

116  41 

3900 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COALINGA  1  3E 

1867 

^7 

36  08 

120  20 

663 

UID 

UNION  OIL  COMPANY 

C 

APACHE  CAllP 

VENTURA 

30 

34  52 

119  21 

HID 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

C 

COALINCA  14  NW 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

MID 

CHARLES  M  HERBERT 

C 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3675 

4P 

E  R  SHINN 

3 

ARROVO  SECO  RANGER  3TA 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  11 

1350 

5P 

U  S  roREST  SERVICE 

3 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

4 

36  13 

121  41 

3280 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1698 

4P 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

COLEMAN  PISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  ft  W  SERVICE 

3 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

350 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLFAX 

1912 

e 

39  06 

120  58 

2418 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  C0,2  3  5 

ATLAS  ROAD 

17 

38  25 

122  IS 

UID 

GLADYS  A  DUTRA 

C 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

565 

8A 

PG&E  COMPANY 

ATWELL  CCC  CAMP 

TULARE 

9 

36  28 

118  40 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

COLUSA  1  3SW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

AUBERRY 

0379 

FRESNO 

27 

37  05 

119  29 

2003 

4P 

4P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

2  3  5 

CONCORD  2  SB 

1961 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  00 

260 

9A 

MRS  LETA  V  TILLEY 

AUBURN 

PLACER 

1297 

DAN  BARBER 

CONCORD  3  ESE 

CONTRA  COSTA 

ROBERT  L  ANN AND 

3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

8A 

8A 

HARBOR  MASTER 

2  3  5 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

4 

37  59 

122  01 

110 

UID 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

C 

10 

35  54 

120  03 

532 

BA 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

2  3  5  6 

CORCORAN  1 RR IGAT ION 

AZUSA  FC  143 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

3 

DISTRICT 

2012 

9 

36  06 

119  34 

200 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

2  3  5 

c 

BACKUS  RANCH 

6 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

5P 

0  J  BACKUS 

2  3  5  6 

CORDES 

2015 

23 

38  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

3 

BADGER 

TULARE 

9 

119  01 

3030 

MID 

MRS  LUCILLE E WEDDLE 

C 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

8A 

FRANKLIN  K  REED 

3 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

S 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  34 

610 

4P 

4P 

2  3  5 

SAN  BER'DINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

HID 

TOWN  OF  BAKER 

CORRAL I TOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

730 

ALFRED  T  ENOS 

c 

BAKER  9  NNV 

SAN  BER'DINO 

6 

35  23 

116  07 

1045 

BA 

SA 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

2  3  5 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

19 

36  29 

118  11 

10600 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

S 

BAKERSFIELD  ITB  AIRPORT 

0442 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

489 

MID 

UID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

7 

39  47 

123  15 

1390 

SS 

SS 

HAROLD  R  MOSS 

2  3  5 

BALCH  POWBR  HOUSE 

FRESNO 

PG&E  COMPANY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MID 

U  3  FOREST  SERVICE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

COVINA  TEMPLE  PC  193 

2090 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

3 

26 

33  56 

117  51 

600 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

2092 

36  32 

116  53 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

2  3  5 

COYOTE  C  ANYO  K 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

2300 

3 P  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BARS TOW 

SAN  BER'DINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

6P 

SO  CALIF  WATER  CO 

2  3  5 

COYOTE  WELLS 

2111 

32  44 

115  56 

250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BATES  RIDOE 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

CRAB TREE  MEADOW 

2114 

10 

36  34 

1L8  20 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

115  59 

2580 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

3 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

116  17 

1500 

HID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

c 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

304£ 

7A 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

CRESCENT  CITY 

2147 

DEL  NORTE 

17 

41  45 

124  12 

45 

4P 

CALIF-OREGON  PWR  CO 

2  3  5 

BEAUMONT  1  N 

0609 

28 

33  57 

116  59 

2630 

4P 

4P 

2  3  5  6 

C 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

41  48 

124  05 

120 

CAL  DIV  BEACa  &  PKS 

3 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

VAR 

HETCH  HETCH  ITR  SUP 

S 

CRESCENT  CITY 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

I-OS  ANGELES 

^4 

T  J  LE  BLANC 

MAINTENANCE  STATION 

DEL  NORTE 

HID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

5U4 

5P 

5P 

MRS  N  T  SHAW 

2  3  5 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BER'DINO 

15 

34  15 

117  17 

4530 

HID 

CR  FST  CO  WTR  DIST 

c 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

38  15 

121  26 

17 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

4 

38  03 

122  13 

4P 

CAL  HAWAIIAN  SUG  CO 

2  3  5 

BEEIKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

8P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2  3  5 

C 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

BESWICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

L  W  CAUUACK 

3 

BIE8ER 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

MID 

MRS  GEORGIA M  WOODIN 

c 

CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

80 

4P 

4P 

CULVER  CITY 

2  3  5 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1246 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CUMUINGS 

2218 

UENDOCINO 

7 

39  50 

123  38 

1324 

5P 

D  A  BUTLER 

3 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BER'DINO 

28 

34  14 

116  58 

6815 

5P 

6A 

KENNETH  V  SIMPSON 

2  3  5  7 

c 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

38  57 

122  52 

1421 

8A 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5  7 

CUYAMA 

2236 

30 

34  56 

119  37 

2240 

6A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

2  3  5 

BIG  DALTON  DAM  FC  223B-E 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

D  E  WILSON 

3 

CUYAUACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

116  35 

8A 

8A 

A  M  LEWIS 

2  3  5  7 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

DEP  WATER  RESOURCES 

CUTAMA  RANCH 

SN  LUIS  OB'PO 

34  59 

2150 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

7 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

3 

c 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

BIG  3UR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

220 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BER'DINO 

6 

34  52 

116  52 

1975 

HID 

COOL  WATER  RANCH 

c 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  D-E 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  11 

2315 

5P 

D  J  ROBERTSON 

3 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BER'DINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

UID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

UID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

38  32 

121  45 

51 

SA 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2  3  5  6 

C  G 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

37  06 

118  34 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DAY 

2306 

21 

41  13 

121  23 

3650 

UID 

HERMAN  L  LORENZEN 

C 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL|2  3  5  7 

BLACK  MTN  2  S 

0850 

SANTA  CLARA 

37  17 

122  09 

3P 

MRS  PROCTOR  A CAHILL 

3 

DEER  CREEK  POWER  BOUSE 

2334 

NEVADA 

6 

39  18 

120  51 

3700 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

35  47 

119  15 

323 

BA 

KERN  CO  FSTRY  &  F  D 

3 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

LASSEN 

21 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DEL  UONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

HID 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

C 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENAIR 

37 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

2  3  5 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

9A 

KENNETH  E  UIBBARD 

3 

DE  SABLA 

2402 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

flBLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

6P 

6P 

0  W  MALUGREN 

2  3  5 

DKSCAN30  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3550 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

BLTTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

UID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

117  50 

750 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

MID 

UID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2456 

YUBA 

8 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

BOCA 

0931 

NEVADA 

38 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

HAROLD  hi  PABST 

2  3  5  6  7 

DONNER  MEHORIAL 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

R  H  ALLEN 

2  3  5 

STATE  PARK 

2467 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

CLYDE  E  STRICKLER 

2  3  5 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

850 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DOS  BIOS 

2490 

UENDOCINO 

7 

39  43 

123  21 

927 

8A 

SHERMAN  E  SEARITS 

BORRECO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

SA 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

2  3  5 

DOUBLEBUNK  UEAOOR 

2492 

10 

35  57 

116  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

BOULDER  CREEK 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  08 

130 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

3 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  08 

122  12 

2200 

VINCENT  D  LOCATELLI 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BOULEVARD  5  W 

1009 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

116  20 

3250 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DOYLE  5  SSB 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

2  3  5  7 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34  35 

118  21 

3000 

MID 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  32 

1511 

7A 

JAUES  B  RAY 

3 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

5347 

5P 

5P 

NEVADA    IRRIG  DIST 

2  3  5 

C 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  45 

120  06 

6P 

W  D  MC  LEAN 

2  3  5 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

ALBERT  C  RIST 

3 

DUNN IG AN 

2568 

YOLO 

23 

38  53 

121  58 

63 

URS  ALETHA  G  HUNT 

3 

BRAWLEY 

1048 

IMPERIAL 

32  59 

115  32 

-115 

8A 

8A 

LYLE  C  WHITTED 

2  3  5 

DUNSUUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

17 

38  12 

122  18 

20 

DAN  STEEK 

2  3  5  6 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EAGLE  HOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

33  47 

115  28 

7A 

7A 

METRO  WATER  DIST 

2  3  5 

BREA  DAU 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

EAST  PARE  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

eA 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

2  3  5 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

HID 

VERNON  R  CAKEBREAD 

C 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36  44 

116  23 

10400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

BRIDGEPORT  DAH 

1075 

MONO 

6420 

5P 

5P 

WALKER  RVR   IR  DIST 

2  3  5  7 

EL  CAJON  2  E 

SAN  DIEGO 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2  3  5 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

38 

38  16 

119  17 

6550 

UID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

EL  CAP I TAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEP 

2  3  5 

C 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

7 

40  31 

123  49 

8A 

URS  ALBERT  R  HUNT 

3 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

-  30 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEP 

2  3  5 

c 

BROOKS  FARNOAH  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAU 

2  3  5 

C 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

c 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

BRUSHli'  SPRINGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

4800 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

116  34 

2075 

5P 

E  E  3TUDLEY 

3 

BRY30N 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

HID 

ERNEST  A  WEFERLING 

c 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

2  3  5 

BUCKHORN 

SHASTA 

21 

40  52 

121  51 

3771 

9A 

MRS  HELEN  M  BROOM 

3 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

36 

37  56 

119  14 

9600 

CALIF  ELEC  PWR  CO 

3 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

UID 

HAROLD  W  MC  REYNOLDS 

c 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

C  NORMAN  ADAUS 

3 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

MID 

MRS  LOLA  F  GALLI 

c 

EL  UODENA 

2775 

ORANGE 

26 

33  46 

117  47 

MID 

HOMER  F  WANNAUAESR 

c 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 

4P 

PG&E  COMPANY 

ELS I NO RE 

RIVERSIDE 

1300 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

BUKBANK  FIRE  DEPT  FC  226 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  18 

650 

5P| CHIEF  F  OLCHVARY 

3 

EL3IN0RE  4  SE 

2811 

RIVERSIDE 

28 

33  38 

117  16 

1450 

CLOSED 

11/6/56 

ffBURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

699 

MID 

MIDlU  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ESCOHDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

DARWIN  U  TING 

2  3  5 

BURLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAUE 

2  3  5  6 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2871 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

117  05 

715 

6P 

ALBERT  A  CHURCH 

2  3  5 

c 

BURNEY 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

8A 

8A 

RUTH  C  ESTE3 

2  3  5 

ETIWANDA  1  N 

2895 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  31 

1420 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

URS  MAR  STIRTON 

3 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

UID 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

c 

flUTTONWILLOW 

1244 

KERN 

119  28 

268 

6A 

BUENA  VISTA  W  S  DIS 

2  3  5 

EUREKA  WD  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

124  10 

43 

MID 

MID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

116  47 

1815 

5P 

JAMES  A  WAEELAND 

3 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

484 

5P 

MERCED  IRRIG  DIST 

3 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

EXETER  FAUVBR  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

UID 

CHARLES  0  COULTER 

c 

CACEUUA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

c 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

IS 

HID 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

c 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BER'DINO 

UID 

SAN  BER'DINO  CO  FCD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

2  3  5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

8A 

eA 

CAL  DIV  BEACH  &  PES 

2  3  5 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

116  26 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

2  3  5 

CALAVERAS  RANGER  STATION 

1280! CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3343 

UID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33  21 

HID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

c 

CALEXICO 

1288 

IMPERIAL 

6 

32  40 

115  27 

3 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

3 

FALL  RIVER  HILLS  INTAKE 

2964 

SHASTA 

21 

41  01 

121  28 

3340 

8A 

PG&E  COMPANY 

2  3  5  6  7 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

600 

7A 

URS  LISA  FERGUSON 

3 

RANGER  STATION 

1300 

TULARE 

9 

35  52 

118  41 

2975 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

8A 

WKNTWORTH  LYNCH 

3 

c 

CALI3TOGA 

1312, NAPA 

17 

3S  35 

122  35 

365 

JOSEPH  J  3CH0LL  JR 

3 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FINLEY 

3055 

LAKE 

23 

39  00 

122  52 

1353 

6P 

LORIN  E  FOWLER 

3 

c 

CAHARILLO  2  SB 

1336 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

UID 

ADOHR  FARMS 

c 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

284 

SS 

SS 

RAYMOND  THOMAS  RCH 

2  3  5 

CAHARIU.0  4  NNW 

1338 

VENTURA 

33 

34  16 

119  05 

352 

UID 

ROBERT  S  GRETHER 

c 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7355 

HID 

30  CALIF  EDISON  CO 

c 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BER'DINO 

UID 

JOSEPH  HOLT 

FOLSOH  DAU 

SACRAMENTO 

8A 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

CAMP  BALDY  FC  95  F 

1373 

LOS  ANGELES 

26 

34  14 

117  40 

4300 

8A 

D  GROTB 

3 

c 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BER'DINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

3 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2612 

5P 

7A 

ARCHIE  C  LEACH 

2  3  5 

FONT ANA  KAISER 

3120 

SAN  BER'DINO 

28 

34  05 

117  30 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

2  3  5 

CAIIP  PARDEE 

1428! CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

658 

8A 

8A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

2  3  5  6 

c 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

40  23 

123  20 

2340 

8A 

8A 

MRS  B  E  ESLICK 

2  3  5 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 

1433 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

VAR 

U  3  FOREST  SERVICE 

s 

F0RE3THILL     RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

SN  LUIS  ovePo 

35  21 

120  41 

625 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORT  Bl DWELL 

3137 

HODOC 

18 

41  51 

120  08 

4498 

5P 

5P 

L  J  FEE 

2  3  5  7 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462  YUBA 

E 

39  27 

121  03 

2745 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

c 

FORT  BRAGG 

3161 

UENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

80 

CAL-WEST  RR  &  NAV  CO 

2  3  5 

CAMP  RISHON 

1470 

TULARE 

9 

36  11 

118  40 

3800 

MID 

JESS  L  BURLESON 

c 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

UENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

41  27 

120  52 

4312 

8A 

0  S  FOREST  SERVICE 

3 

FORT  JONES  6  SE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3400 

HID 

CARL  C  CRAMER 

c 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484!  LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

794 

4P 

4P 

PIERCE  COLI^GE  AGR 

2  3  5 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CANTIL  2  E 

KERN 

SS 

S  AND  T  RANCH 

FORT  ROSS 

SONOUA 

6P 

C  A  CALL 

2  3  5 

CANYON  DAM 

1491 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5  7 

FORWARD  HILL 

3204 

SHASTA 

23 

40  26 

121  44 

3300 

6A 

ALVA  J  FORWARD 

3 

CARBON  CANYON  GILUAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  48 

1775 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PREEDOH  8  NNW 

3232 

SANTA  CaUZ 

37  03 

121  49 

1495 

MID 

MRS  EMMA  E  DRAGICH 

c 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BER'DINO 

33  57 

117  48 

1175 

HID 

CORPS  OP  ENGINEERS 

FRENCH  GULCH 

3242 

23 

40  42 

122  36 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

3 

CASTLE  ROCK 

1582 

SAN  JOAQUIN 

21 

7A 

FRESNO  WB  AIRPORT 

UID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

WH  H  ALISON 

2  3^5^^^ 

c 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

119  43 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAHATION 

2  3  5  6 

CAZADERO 

1G02 

SONOMA 

22 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

MRS  HAZEL  L  BOROTRA 

3 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CECILVILLE  SAWYER 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

26 

33  55 

117  52 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3980 

4P 

4P 

HENRY  THIELE 

2  3  5 

FULLERTON  DAH 

3285 

ORANGE 

33  54 

117  53 

310 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

36  47 

118  40 

4650 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

ORANGE 

26 

33  52 

117  54 

336 

5P 

HERRI LL  C  ROYER 

3 

CEDARVILLE 

MODOC 

If 

41  32 

120  10 

4645 

6P 

6P 

CARROLL  A  HIRONYMOUS 

2  3  5 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  48 

340 

7A 

URS  N  E  PANCOAST 

3 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

162- 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

8P 

8P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

38  50 

120  51 

1690 

7A 

R  C  KYLE 

3 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

8 

39  29 

121  14 

2575 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

364 

6A 

0  3  FOREST  SERVICE 

3 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

GEH  LAKE 

3369 

HONO 

36 

37  45 

119  06 

8970 

HID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  36 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

36  54 

120  51 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

c 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

3-4  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

3 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

36  55 

120  46 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

865 

MID 

CORPS  OP  ENGINEERS 

c 

GERLE  CREEK  CAMP 

3386 

ELDORADO 

36  59 

120  23 

5500 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAO 

3 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUIINE 

37 

37  56 

119  55 

4765 

8A 

HETCH  HETCH  WTB  SUP 

2  3  5 

GIANT  FOREST 

TULARE 

36  34 

118  46 

6360 

5P 

MRS  V  L  ANDERSON 

2  3  5  7 

c 

CUBSTER 

17O0 

8 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

MRS  C  B  KROEKSB 

3 

GIBRALTAR  DAH 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

12S0 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

3 

CBICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

121  47 

189 

4P 

4P 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

2  3  5  6 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

4 

37  02 

121  26 

1050 

HID 

WILLIAH  J  KICKBAH 

c 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

20 

38  Si 

121  36 

125 

BA 

f  E  CLINE3MITH 

3 

GILROY  14  ENE 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

BA 

JOE  GULNAC 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

174: 

SN  LDIS  OB'K 

24 

35  41 

120  12 

1975 

HID 

EVERETT  C  HATCH 

c 

GLENDALE  STAPEN  FC  295 G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

116  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

3 

-  28  - 


STATION  INDEX 


otatioD 

1  Index  No.  1 

L/Ounty 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Temp. 

1  Precip, 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

CLENNVILLE  « 

3463 

KERN 

35  43 

118  42 

3130 

5P 

8A 

GLENNVILLE  FULTON 

RANGER  STATION 

346S 

10 

35  44 

118  40 

3500 

HID 

GOLD  RUN 

3491 

39  10 

120  52 

GONZALES  9  ENZ 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  18 

2350 

MID 

GRACE  UEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

8900 

VAR 

GRANITE  BASIN 

3546 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

VAR 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

118  58 

6580 

8A 

8A 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

2693 

3P 

3P 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

39  14 

121  02 

2710 

MID 

0 RATON 

SONOMA 

22 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  27 

116  52 

-168 

6A 

GREENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

NOW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

8 

40  08 

120  56 

3560 

8A 

GRIZZLY  FLATS 

ELDORADO 

16 

38  38 

120  32 

3930 

MID 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

GROVE LAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

MID 

OROVELAND  RANGER  STATION 

3672 

37 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

GUERNEVILLE 

3663 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

115 

7A 

HAINES  CANYON 

LOVER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

24  SO 

5P 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3450 

5P 

HAlirSE 

3710 

INTO 

19 

36  08 

117  57 

3825 

7A 

7A 

HALF  UOON  BAY  2  NNK 

3714 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

HAMILTON  BRANCH  PB 

3725 

PLUMAS 

S 

40  16 

121  05 

4560 

MID 

HAMILTON  CITY 

3729 

GLENN 

23 

39  44 

122  01 

150 

HAMILTON  AtR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

17 

38  04 

122  31 

-2 

UID 

MID 

HAMILTON  AFB  I  E 

3735 

MARIN 

17 

38  03 

122  30 

4P 

4P 

HANTORD 

3747 

36  20 

119  40 

242 

SS 

SS 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3751 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1090 

5P 

5P 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

8A 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

NEVADA 

8 

39  14 

121  16 

580 

8A 

HAT  CREEK  EXP  STATION 

3B21 

3 HA STA 

21 

40  48 

121  31 

3360 

MID 

HAT  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

HAY  IS IDE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  06 

330 

MID 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

8A 

8A 

HA y FORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

40  33 

123  10 

2346 

SP 

HAYWARD 

3863 

ALAMEDA 

^4 

HEALDSBURO 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

101 

6P 

6P 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

HE  MET 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  58 

1595 

HEMET  RESERVOIR 

RIVERSIDE 

116  41 

4400 

MID 

HENS HAW  DAM 

3914' SAN  DIEGO 

33 

33  14 

2700 

8A 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  24 

120  50 

2160 

4P 

HERNANDEZ  7  SE 

SAN  BENITO 

20 

120  42 

2765 

MID 

HETCa  HETCHY 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

8A 

SA 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

38  56 

122  54 

1480 

8A 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

23 

38  50 

122  43 

2980 

eA 

HODGES  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

EOECEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

ROLLISTEH 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

5P 

5P 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

36  51 

121  24 

284 

UID 

HOLY  CITY  3  WWW 

SANTA  CRUZ 

37  10 

122  02 

2200 

8A 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  41 

350 

UID 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

8A 

HOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

39  01 

123  00 

2510 

UID 

UOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

HORSE  CANYON 

4113 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

119  51 

1550 

UID 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

4116 

FRESNO 

11 

36  45 

118  46 

7675 

4144 

SN  LUIS  OBTO 

30 

35  07 

120  23 

770 

UID 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

119  45 

7800 

VAR 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

HYAHPOU 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  28 

1240 

UID 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

4P 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

4P 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

-69 

6P 

6P 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

7A 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INTO 

19 

36  46 

118  20 

9175 

MID 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

6 

33  43 

116  15 

11 

UID 

INYOKERN 

4278 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

5P 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

IOWA  HILL 

4288 

1 

39  05 

120  51 

BA 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BER'DINO 

34  08 

115  08 

922 

7A 

7A 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

ELDORADO 

1 

38  42 

120  21 

6180 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

5P 

5P 

JOHN SO ND ALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4645 

8A 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

MID 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

UID 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33  06 

116  39 

3655 

SS 

SS 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

VAR 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BER'DINO 

6 

34  10 

116  32 

4300 

VAR 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

22 

38  38 

122  39 

1360 

8A 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1385 

9A 

KELSEYVILLE  4  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

UID 

KENTF lELD 

4500 

MARIN 

37  57 

122  33 

10 

8A 

8A 

EERLINGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

CEERN  RIVER  POWER 

HOUSE  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

5P 

5P 

KERN  RIVER  POWER 

HOUSE  NO  3 

45:^3 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

5P 

EETTLEMAN  CITY  1  33W 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

8A 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

120  05 

502 

6P 

6P 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

41  32 

124  02 

25 

P 

MID 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

7 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

23 

38  46 

121  43 

"33 

8A 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

38  48 

120  09 

MID 

LA  BREA  CANYON  HUNT 

4620 

ORANGE 

26 

33  57 

117  50 

700 

VAR 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  14 

1565 

5P 

LAFAYETTE  3  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

625 

5P 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  07 

290 

MID 

CLAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

MID 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

4 

37  19 

122  16 

6P 

LAKE  ALPINE 

466 

ALPINE 

34 

7500 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BER'DINO 

15 

34  i: 

117  12 

525C 

5P 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

18 

41  38 

120  13 

4613 

7A 

7A 

LAKE  ELEANOR 

4679,  TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

8A 

8A 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3170 

MID 

LAKE  PORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

8A 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

MID 

LAKE  SABRINA 

4705 

19 

37  13 

118  36 

9000 

TAR 

LAKES HORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

8P 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

7A 

LAKE  SPAULDING 

47i; 

NEVADA 

LAKE  SPAULDING  DAM 

NEVADA 

39  20 

120  3e 

496C 

45 

4P 

LAO  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

3; 

33  10 

117  00 

1500 

HID 

LA  MESA 

473; 

SAN  DIEGO 

32  46 

117  01 

528 

5P 

5P 

LA  MESA  1  NE 

4736 

SAN  DIEGO 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

1£ 

34  42 

118  OS 

2352 

Mil 

5P 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBTO 

2^ 

35  23 

120  10 

1560 

MID 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTS 

39  41 

121  29 

506 

51 

5P 

LAYTOWVtl.l.B 

4851 

MENDOCINO 

', 

39  42 

123  29 

1640 

MID 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

4855 

SNTA  BARBARA 

32 

34  46 

120  07 

1470 

VAR 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO 

DIVIDE 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

120  11 

970 

TAB 

LEBEC 

486: 

KSRN 

29 

34  SO 

118  52 

3583 

8A 

STATION  PC  352 

4867 

LOS  AN(XL£S 

33 

34  05 

118  53 

1530 

4F 

LE  GRAND 

4884 

MEBCSD 

27 

37  14 

120  15 

2SS 

3F 

5F 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

5F 

5P 

LEVIS  CREEK  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

lie  41 

4650 

TAB 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

395 

7P 

7P 

LITTLE  TUJDNGA 

GOLD  CREEK 

4986 

LOS  AHCBLES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

HID 

LITE  OAK  CAMTON  VC  230  C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  44 

1253 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCU  WTH  SUP 
CORPS  or  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CARL  E  BEYER 

ALOYSUIS  J  KELLET 
HOMER  L  PARNELL 
PAC  COAST  BORAX  CO 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  VTR  t  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 


STATE  DrV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  ENTOMOLOGY 
P  G  ft  E  COMPANY 
R  V  BIRSCHKIND 
METRO  WATER  DI3T 

U  3  FOREST  SERVICE 
MRS  ABB IE  S  DRENNAN 
CITY  FIRE  DEPT 
V  F  IVERSEN 
LAKE  HEMET  WATER  CO 
BLMEH  C  JACKSON 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

ARTHUR  A  ANDERSON 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  C  HOBERG 
SAN  DIEGO  VTR  DEPT 
G  ROBINSON 
R  J  PFEFFER 
ARTHUR  W  HOLSWORTH 
HENRY  B  THOMAS 
HOOPA   INDIAN  AGENCY 
SAMUEL  LEE  SMITH 

MRS  S  LOUISE  RICE 
CLIFFORD  W  CRAVrORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  GRACE  H  BAIR 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  UOSS 
NEW  IDHIA  Q-S  UIN  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 
L  A  WTR  k  PVR  DEPT 
L  A  WTH  &  PVR  DEPT 
US  BUR  OF  PLANT  IND 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  5 
I  E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 
U  S  VEATHER  BUREAU 
VALTER  CANTRALL 

J  W  H  CHARLTON 
JOHN  MERWIN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LEONARD  *  TUTTLE 
JOSEPH  J  GLEBE 
MRS  KAREN  V  HACCI 

DANIEL  T  SMITE 

PAC  COAST  AGGREGATES 

ALGOT  T  LOFBERG 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
PG&E  COMPANT 
STATE  DIV  OF  FSTRT 

HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
MRS  ANNA  M  GOTTEN 
HARRY  STEVENSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  E  BYRD 
MRS  BETTY  T  CLARKE 
LAFAYETTE  FIRE  DEP1 
CITY  ENGINEER 
L  B  WATER  DIST 

JAMES  C  ALLEH 
OKP  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROVEEAD  f  D 
REV  CHARLES F  CATLIN 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
LEONARD  H  MILLER 
MRS  WILLIE  GREENE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 

LA  MESA   IRRIG  DIST 
P  G  *  E  COMPANT 
P  G  k  Z  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR a 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
LA  MESA   IRRIG  DIST 
SO  CALIF  EDISON  CO 
JOHN  S  BOWMAN 
PG&E  COMPANT 
EDWARD  B  DOWNING 

U  S  GEO  SDRTET 


L  A  CO  FIRS  WARDEN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
KAVEAH  LEMON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  DE  CHAIKB 
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Temp. 

Precip. 

LIVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

4 

37  41 

121  47 

480 

8A 

8A 

INDEPENDENT  WB8  CO 

Tn — 

L  rVORN A  HE I GHTS 

CONTRA  COSTA 

122  01 

9A 

MRS  B  E  SPINNEY 

3 

LLANO  SHAVNBB  HILLS  RCU 

6P 

URS  E  A  RBERLE 

2  3  5 

7 

MONTEREY 

1104 

8A 

ARCHIE  M  WEFEHLINC 

3 

C 

LOCKVOOO  USSA 

SAN  DIEGO 

117  15 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

3 

SAN  JOAQUIN 

40 

5P 

LODI   SBVAGE  TREAT  PL 

2  3  3  6 

3000 

VAR 

30  CALIF  EDISON  CO 

8 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

4P 

4P 

LOHPOC  3KW  TREAT  PL 

2  3  5 

19 

36  26 

3950 

HID 

L  A  WTR  k  PVR  DEPT 

C 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

8A 

EDWARD  C  GBRLACH 

3 

LONG  BARN  EXP  STATION 

120  01 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

LONG  BEACH 

JOHN  W  TEED 

2  3  5 

MID 

CHARLES  V  POOLE 

c 

LOS  ALAMOS 

8A  HENRY  R  GEWB 

LOS  ANGELES  VB  AIRPORT 

118  23 

MIDiU  3  VEATHER  BUREAU 

UID 

U  S  VEATHER  BUREAU 

c 

MERCED 

125 

eA 

ROGER  C  RICE 

2  3  5 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  CATOS 

■* 

36  13 

428 

CITY  FIRE  DEPT 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  48 

1000 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

119  41 

HID 

KERN  CO  FSTRT  *  F  D 

C 

VAR 

HETCH  HETCH  VTR  SOP 

s 

LOWER  OTAT  RESERVOIR 

116  56 

MID 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

116  59 

SS 

DONALD  B  VILLIAHS 

LUC I A  W I LLOW  3PR I NG3 

121  27 

STATE  DIV  OF  HVY8 

c 

117  20 

MID 

CORPS  OP  ENGINEERS 

c 

117  27 

2P 

30  CALIF  EDISON  CO 

117  29 

27  0 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

270 

5P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

2  3  5 

123  32 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

34  24 

CORPS  OF  ENGINEERS 

38  52 

122  47 

MID 

MISS  M  L  MAHNKE 

37  37 

119  02 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

36  02 

121  34 

JESSE  FIERfiO 

2  3  5  6 

40  32 

121  34 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

34  54 

120  05 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R  ITERS  IDE 

33  54 

117  15 

IIP 

U  S  AlB  FORCE 

3 

KERN 

35  05 

119  23 

680 

8P 

BANKLINE  OIL  CO 

2  3  5 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLEVILSON 

38  42. 119  47 

MID 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

c 

34  41 

119  59 

VAR 

U  S  GEO  SURVEY 

37  58 

122  08 

HID 

MARGARET  S  PLUUMEH 

37  58 

122  06 

9A 

CHARLES  P  WEAVER 

3 

38  01 

122  08 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

39  09 

121  35 

lOA 

MRS  J  BANTTARI 

2  3  S 

37  53 

119  51 

CITY  SAN  FRANCISCO 

3 

40  11 

121  41 

U  S  VEATHER  BUREAU 

S ISKITOU 

41  16 

122  08 

3300 

8A 

THOMAS  WILLIAMS 

2  3  5 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4485 

4P 

RADIO  STATION  KRFM 

3 

33  33 

116  02 

8A 

8A 

D  B  V  ALEXANDER 

2  3  S 

S ISKITOU 

41  35 

121  37 

TAR 

DEP  VATER  RESOURCES  ' 

36  47 

120  22 

MID 

HENRY  E  SCHREINEB 

36  47 

120  22 

FRANK  P  HOITOZA 

3 

37  18 

120  29 

4P 

CITT  OF  HBBCED 

2  3  3 

37  19 

120  29 

MID 

MKRCSD  IRRIG  DIST 

36  42 

120  52 

SS 

MERCET  HOT  SPRINGS 

3 

38  51 

120  01 

2P 

STATE  OF  CALI F 

PLACER 

39  03 

120  44 

3500 

MID 

ROBERT  T  FRANKLIN 

MIDDLE TO VK 

5598 

LAKE 

23 

38  45 

122  37 

1122 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

3 

U I DDLEVATER 

35  30 

119  49 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

2  3  3 

UILPORD  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

40  08 

120  21 

HID 

D  3  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BER'DINO 

34  05 

117  02 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  3 

SAN  BER'DINO 

34  05 

116  57 

UID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

40  21 

121  36 

US  NAT  PARE  SERVICE 

2  3  5 

40  12 

123  46 

5P 

L  A  SPENGLER 

ST^ISLAUS 

37  39 

121  00 

MID 

HODCSTO  IRRIG  DIST 

2  3  5 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37  38 

121  01 

MID 

CITY  OF  HODESTO 

MOJAVE 

KERN 

35  03 

118  10 

4P 

KERN  CO  FIBE  DEPT 

3 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

MONO  LAKE 

38  01 

119  09 

5P 

5P 

MONO  INN 

2  3  5 

7 

UONTAGUE  SISKIYOU  CO  AP 

S I3K ITOU 

41  47  ll22  26 

MID 

MONTEREY 

MONTE RBY 

36  36 

121  54 

SS 

ROBERT  V  JOHNSON 

2  3  3 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

SHASTA 

40  49 

121  56 

MID 

AARON  SMITH 

MOORPARE  1  S3S 

VENTURA 

34  17 

116  53 

US  SOIL  CON  SERVICE 

3 

UOORPARK  3  SE 

VENTURA 

34  15 

118  51 

MID 

EVERETT  RANCH 

UOORPARK  3  NMV 

VENTURA 

34  20 

118  54 

HID 

GEORGE  H  HERBIKEN 

HORENA  DAM 

32  41 

116  32 

HID 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  BILL  2  E 

37  08 

121  37 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWKES 

3 

UORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  47 

770 

MID 

LEONARD  A  BOSSANA 

C 

UORGAN  HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  39 

HID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

c 

HORONGO  T ALLEY 

34  03 

116  34 

74 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HOUNTAIN  PASS 

SAN  BER'DINO 

35  28 

115  32 

SS 

HT  PASS  SERVICE  STA 

2  3  5 

UOUNT  BRECEENRIDGE 

35  27 

118  35 

5P 

TV  STATION  KERO 

2  3  5 

MOUNT  DANA HER 

ELDORADO 

36  45 

120  49 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

7A 

CAL  DIV  BEACH  ft  PARK 

2  3  S 

MOUNT  DIABLE  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 

CONTRA  COSTA 

37  51 

121  56 

HID 

CAL  DIV  BEACH  ftPABK 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

IIP 

U  8  VB  OBSKBVEB 

2  3  5 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

3 ISKITOU 

12 

41  46 

4396 

6P 

LEWIS  D  PARSONS 

3 

UOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

S  ISKITOU 

41  47 

122  00 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

MOUNT  MADONNA 

37  01 

121  43 

UID 

JAMES  U  5CHELL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

s isK rrou 

41  22 

122  14 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

UOUNT  SHASTA  WB  CITY 

S  ISKITOU 

41  19 

122  19 

MID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

UOUNT  TAMALPAIS  1  S 

37  55 

122  34 

CAL  DIV  BBACBftPARK 

UOUNT  VIl^ON  FC  338  B 

34  14 

118  04 

4P 

U  3  VB  OBSERVER 

2  3  5 

HUIR  WOODS 

37  54 

122  34 

9A 

MUIR  WOODS  NAT  HON 

3 

MUHBO  BASIN 

41  12 

122  32 

TAB 

DEP  WATER  RESOURCES 

UURCELL  RANCH 

Riverside 

33  32 

116  46 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  CIPSON 

3 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

38  17 

122  16 

5P 

6A 

JOHN  F  ALLEMANT 

2  3  5 

NEEDLES 

S  AN  BE  R  0 1  NO 

34  50 

114  38 

HID 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

SAN  BER'DINO 

34  46 

114  37 

MID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

NEEHACH 

lOS  ANGELES 

34  48 

118  35 

5P 

L  A  WTR  k  PWR  DEPT 

3 

IfETADA  CITT 

NEVADA 

39  16 

121  02 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

2  3  5 

37  31 

122  02 

SA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

2  3  5  6 

NEVBDBT  PARK  2  WNV 

34  11 

118  57 

MID 

BORCHARD  RANCH 

NEWBURY  PARK  4  St 

VENTURA 

34  09 

118  58 

7A 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

3 

NEW HALL  SOLEDAD  FC  32C-E 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

D  3  FOREST  SERVICE 

c 

NEWMAN 

37  19 

121  02 

SP 

9A 

RAT  S  WADE 

2  3  3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

33  36 

117  53 

SA 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

2  3  5 

NICOLA US 

SUTTER 

38  54 

121  35 

7A 

MRS  NELLIE  WEBB 

3 

NILAND 

IMPERIAL 

33  17 

115  31 

7A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

37  14 

119  30 

8A 

U  9   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

34  10 

118  23 

3P 

8N  FERN-DO  VLY  TIMES 

2  3  3 

NOVATO  8  nCK 

3B  08 

122  43 

HID 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAEDALE  WOODWARD  DAM 

STANISLAUS 

37  52 

120  52 

8A 

S  SN  JOAQUIN   IR  DI8 

2  3  3  6 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

S  ISKITOU 

41  50 

122  51 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

OAKLAND 

6332 

ALAMEDA 

37  47 

122  10 

440 

ep 

7P 

EARLE  C  LINSLET 

2  3  5 

OAKUJfD  CITT  HALL 

37  48 

122  16 

UID 

U  S  VEATHER  BUREAU 

2  3  S 

OAKLAND  VB  AIRPORT 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

HID 

U  8  WEATHER  BUBEAU 

2  3  3 

OACTILLE  1  VNV 

38  27 

122  25 

NOON 

ALLABD  A  CALKINS  JR 

3 

OASTILLE  4  SV 

38  24 

122  27 

MID 

MRS  L  D  STARKEY 

c 

OCCIDENTAL 

38  25 

122  59 

7A 

ANDREW  J  BLANZT 

3 

OCEANS  IDE  CAMP 

PENDLETON 

SAN  DIEGO 

33  13 

117  24 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

2  3  3 

OCEANS IDE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

33  13 

117  21 

HID 

CITT  OF  OCXANSIDI 

c 

OCOTILLO 

8383 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  08 

aA 

CORPS  OF  KNGIKEIRS 

3 

OILJISIDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

36  18 

120  34 

3620 

TAB 

U  S  VEATHER  BURXAU 

8 

OJAI 

6399 

VENTURA 

34  27 

119  13 

5P 

SP 

VXNTUHA  CO  FIRS  DXP 

2  3  3 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

33  55 

117  51 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ONO 

8455 

SHASTA 

23 

40  29 

132  37 

980 

7A 

ALMA  L  GREO 

3 

OPine  CAMP  FC  57  B-E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

118  08 

4290 

5P 

5P 

L  B  UNFD  SCHOOL  DISt2  3  5 

c 

ORANGE  COUNTY  REBERTOIR 

6473 

ORANGE 

28 

33  56 

117  53 

600 

MID 

CORPS  OF  KNG INKERS 

c 

ORANGE  COTE 

6476 

FRISNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASM 

2  3  3 

OBICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

4P 

4P 

CAL  DIV  BEACH  ft  PARK 

3  3  5 

OBINDA  BOWMAN 

8503 

CONTRA  COSTA 

37  52 

133  10 

550 

TP 

TP 

ARTHUR  W  BOVHAN 

3  3  3 

OBUJfD 

6S06 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

234 

aA 

8A 

ORLAND  UNIT  VU  ASSN 

2  3  8 

OHLEAMS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

6P 

6P 

E  J  ANDERSON 

3  3  3 

OROTILLI  1  tSV 

6521 

8 

39  30 

131  34 

160 

llA 

CITT  OF  OROTIIJJ 

3  3  3 

OBDTILUE  7  81 

6523 

BUTTE 

a 

39  26 

121  39 

530 

6A 

«A 

ALBERT  E  PALMER 

3  3  S 

29  - 
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Station 


OROVILLE  BBIDCE 
OROVILLE  RANGER  STATION 
OSTRANDER  LAKE 

OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PAUfDALE 

PAUIDALB  2  NE 
PAUCDALE  CAA  AIRPORT 
PALU  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALO HA 

PALOMAR  ItTN  0B3ERVAT0BV 
PAL03  VERDES  EST  FC  43  t 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE  tlEADOW 

PAREER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PARKFIELD  8  NNl 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STATION 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NNW 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

PATTIWAY 

PAYNES  CREEK 

PEKDOLA  GUARD  STATION 

PERRIS  1  VSV 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

PETALUMA  1  N 

PIEDRA 

PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON 
PISUO  BEACH 
PIT  RIVER  PWR  HOUSE  5 

PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE  1  W 

PLEASANT  HILL  1  NTT 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

POINT  ARGUELLO  USCG 

POINT  PIBDRAS  BLANCA3 

POKONfl 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP01 

PORTERVILLE 

PORTO LA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MfADOK 
POTRERO  SECO 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  3E 


PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
QUINN  RANGER  STATION 
RAHONA  SPAULDINC 
RANCH ITA 


County 


BUTTE 

MARIPOSA 
VENTURA 
VENTURA 
HERCED 
ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITD 
LOS  ANGELES 


6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDB 
66461  SANTA  CLARA 
6650| MONTEREY 
66571  SAN  DIEGO 
6663  LOS  ANGELES 
6675  SAW  BENITO 
6678  FRESNO 

TUOLUMNE 


SAN  BER-DINO 

MONTEREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEBAMA 

SN  LUIS  OB-PO 
SH  LUIS  OB-PO 
SN  LUIS  OB'PO 
KERN 
TEHAMA 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

SONOUA 

SONOMA 

FRESNO 

: LOS  ANGELES 


LAKE 

ELDORADO 
ELDORADO 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBTO 


CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TUMRE 
FRESNO 
VENTURA 
07l MENDOCINO 
OSj  MENDOCINO 

09'  MENDOCINO 
!!■  SAN  DIEGO 
23  RIVERSIDE 
50.  MONTEREY 
79  TULARE 
95:  PLUMAS 
!  7205'  TULARE 
7231  SAN  DIEGO 


' 7279  SAN  BER'DINO 
I  7292|  TEHAMA 
I  72961  SHASTA  i 
I  7306'  SAN  BER'DINO; 
I  7339I  SAN  MATEO  I 
51  MENDOCINO 
7ni  SACRAMENTO  j 
14  CONTRA  COSTA 
RICHMOND  FIELD  STATION       7416  CONTRA  COSTA  4 


RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  ITB  AIRPORT 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 


RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROC  KLIN 

ROSE  UARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

HELENA  4  WSW 
INT  HELENA  7  NE 


7470  RIVERSIDE 


7473  RIVERSIDE 
7492  PLACER 
7510'  INYO 
75161  PLACER 
7560  FRESNO 
75791  TULARE 
7580.  SHASTA 
7600i  SAN  BER'DINO:  28 
7623|  TUOLUMNE 


SA 


:nt  . 


'  76301 
I  7633 

7637| 
!  7641 

76431 

7646 
i  76491 

76561 
I  76611 
I  7669 


iACRAMENTO 


23 


TEHAMA 
NEVADA 
NAPA 
NAPA 
NAPA 
GLENN 
CONTRA  COSTA 
MONTEREY 


SALINAS  DAU 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALSIPUEDES  JALAMA  DIV 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALTER  RANGER  STATION 


7672  SN  LUIS  OBTQ  24 
7681  SNTA  BAR] 
7684^  SNTA  BARBARA]  32 
7689<  AMADOR 
7698  TRINITY 
7702' CALAVERAS 
SAN  ANTONIO  CANYON  B0UTHi7711  LOS  ANGELl 
SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA     7713' SNTA  BARBARA  I  33 
SAN  BENITO  ,  7719  SAN  BENi: 

SAN  BERNARDINO  CO  H03P     17723  SAN  BKR'DINO|28 

SAN  CLEHENTE  DAM  I  77311  MONTEREY 

SANDBERG  PATROL  I 

STATION  FC  130  B  7734: LOS  ANGELES 

SANDBERG  WB  7735|  LOS  ARGEI^S 

#3AN  DIEGO  WB  AIRPORT  7740;  SAN  DIEGO 

SAN  DIMAS  FIRE  WARD  FC  9Sl  7749'  LOS  ANGELES 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT  7750  LOS  AN8ZLES 
SAN  FELIPE  BELL  STATION  |  7755,  SANTA  CLARA 
SAN  FERNANDO  77591  LOS  ANGELES 

SAN  FERNANDOPOWER  HOUSEa  77621  LOS  ANGELES 


•SAN  FRANCISCO  CALIF 
ACADEMY  OF  SCIENCES 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
fSAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
fSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

aAN  GREGOBIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  HANGER  STA 

SAN  JOAQaiB  KXP  KANCE 

iCSAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LOIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

IVSAN  MATEO 


SAN  ) 


ISLAND 


FRANCISCO  4 


7772  SN  FRANCISCO 

ANGELES 
7779J  LOS  ANGELES 
7785  LOS  ANGELES 

7807[  SAN  MATEO 
78101  RIVERSIDE 
IVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGR 
SN  LUIS  OBTO 
SNTA  BARBARA 
SAN  MATEO 


7813i  1 

78171 

7821 

7834 

7837 

7851 

7861 

7864 


7870  VSNTURA  33  33  14  119  28 

7876  LOS  ANGELES  33  33  43  118  16 
7880  MARIK  17i  37  58|  122  32 


39  31 
39  31 
37  38 


33  ' 

37  27 
36  21 
33  21 

33  48 
36  36 
36  33 

38  03 

34  17 

35  53 

36  01 

34  09 

39  ? 

35  40 
35  40 
34  56 

40  20 


34  40 
36  29 

35  08 
40  59 


38  • 

38  ' 

38  44 

37  57 

38  29 
38  55 
38  57 

34  33 

35  40 


35  48 
37  07 
34  38 


32  57 

33  ; 
36  10 
36  07 
39  56 
36  20 
33  04 
33 

35  22 


34  03 
40  09 
40  35 
34  03 

37  29 
39  16 

38  42 
37  56 
37  55 
33  57 


33  58 

39  10 

37  27 

38  48 

37  19 
35  58 

40  48 

34  12 

38  06 

38  31 

38  35 
40  10 

39  26 
38  30 


38  : 


34 


34  32 
38  30 
40  53 
38  09 
34  10 
34  49 
36  31 
34  08 

36  26 

34  45 
34  45 
32  44 
34  06 
34  12 

37  02 
34  ; 

34 


34  06 

37  18 
33  48 
33  47 
37  05 
37  20 

36  49 

33  36 

35  18 

34  33 

37  : 


19  19 
21  11 

20  30 


16  51 
18  23 
20  50 
20  29 


20  43 

20  38 
19  23 

21  54 


22  38 
22  38 
19  23 


22  52 
20  48 
20  4 
20  49 

22  05 
20  51 

23  42 
23  44 
20  36 


20  28 
18  J4 
18  38 
18  54 


20  57 
18  35 
16  51 
16  32 


16  49 
22  15 
22  24 
17 

22  14 

23  12 

21  10 

22  21 

.22  20 


24 


18 

21  15 
18  52 

18  21 
21  57 
17  05 

19  51 

21  30 


22  32 
22  22 
22  00 


17  40 

20  21 

21  05 
17  16 


17  46 
21  19 

18  28 
18  30 


22  25 
17  54 

17  52 

18  06 


17  31 
20  40 

19  52 
22  20 


ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEP  WATER  RESOURCES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
WHEATLEY3  RANCH 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 


;  DI8T 


PALMDALE 

PALICDALE  IRRIG  DIST 
US  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HIATT 
MISS  LILY  BERG 
P  G  fc  E  COMPANY 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

METRO  WATER  DIST 
HERBERT  H  DURHAM 
MARGE LENE  ROBERTS  HH 
PASADENA  WTR  DEPT 
U  3  FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
HARRY  E  WERNER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
HORACE  L  ROGERS 

U  3  FOREST  SERVICE 
GLENN  M  SMITH 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS    IDA   H  AKER3 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
PG&E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 
P  G  &  B  COMPANY 
INST  P3T  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LOUIS  M  BAUMFALK 
LORRIN  L  CRAIN 
GEORGE  E  HOLMES 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
I  C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OP  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 

P  G  ft  E  COMPANY 
POMERADO  SOILOW  DT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  E  MYERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  3  FOREST  SERVICE 
CORPS  OP  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDINC 
CORPS  OP  ENGINEERS 
KKRH  CO  FIRE  DEPT 

CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  6  WEATHER  BUREAU 
REDDING  FIRE  CHIEF 
DLANDS  DAILY  FACTE 
TY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRI! 

)F  RICHMOND 
RAY  KRONE 

VERSIOE  FIRE  DEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEP  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  C( 
CALIF  STATE  ENG 
LLOYD  D  COMPTON 
STATE  DrV  OF  HW7S 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

U  3  WEATHER  BUREAU 
U  S  WE.ATHER  BUREAU 
U  3  WEATHER  BUREAU 
UNrVERSITY  OF  CALU 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
CLARA  B  ABREAU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
U  3  CIVIL  AERO  ADM 

SN  LUIS  OBTO  CO  FCD 
U  S  GEO  SURVEY 
U  S  GEO  SURVEY 
PG&E  COMPANY 
U  S  FOREST  3ERV 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  CEO  SURVEY 
JOHN  II  SHIELDS 
8  B  CO  HOSPITAL 

CALIF  WTR  ft  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  3  WEATHER  BUREAU 
U  8  WEATHER  BUREAU 
L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  3  FOREST  SERVICE 
MICHAEL  J  PROCTOR 
S  F  HEIGHTS  LEMON  ffi 
CORPS  OF  ENGINEERS 


BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DE  VORS 
CITY  FIRE  DEPT 

POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DFV  OF  F3THT 
U  S  FOREST  SERVICB 
E  0  BILLWILLSR 
MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGIKEERS 
JOHN  H  PEROZZI 


U  1 

CITY  FIHl  DEPT 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


MID  U  S  NAVY 
10|    Spj    5P  MARINE  EXCHANGS  2  3  9 

Spj  CITY  ENCIRSEB  2  3  S 


Refei 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  C 
3 

2  3  5       7  C 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  S 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  5 


2  3  5  6      C  G 


2  3  5 
2  3  S 


otaDon 

1  Index  No.  1 

L^unty 

I  Drainage  X  \ 

Latitude 

Longitude 

5 

■O 

S 
E3 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

SAN  RAMON  1  SSW 

7882 

CONTRA  COSTA 

4 

37  46 

121  59 

559 

MID 

HOWARD  C  WIEDEHAKN 

C 

SANTA  AHA  FIRE  STATION 

7888 

ORAHCE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  AHA  FIRE  DEPT 

;  3  5 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BER-DINO 

34  07 

117  07 

1980 

MID  CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  04 

2765 

IP 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

SANTA  ANITA  FERN  PC  432 

7897 

34  12 

118  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

3 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

SP 

5P 

S  BARBARA  FIHE  DEPT 

2  3  5 

C 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AIM 

2  3  5 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

7908 

SNTA  BARBARA 

30 

34  47 

119  39 

5200 

MID 

CORPS  OF  EHGIHEEH3 

c 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

5P  TV  STATION  CETT 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4 

37  21 

121  56 

88 

9P 

5P 

UNIV  OF  3AHTA  CLARA 

2  3  5 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

4 

36  59 

122  01 

5P 

5P 

ROBERT  E  BUITTON 

2  3  5 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  AHGELBS 

13 

34  07 

117  58 

427 

8Ai CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBTO 

24 

35  22 

120  38 

1250 

CLAREHCE  HC  KU8ICK 

3 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OB-PO 

35  23 

120  38 

1153 

8A 

JOHN  E  JONES  JR 

3 

SANTA  MARIA 

7940 

SNTA  BARBARA 

30 

34  57 

120  26 

224 

8A 

SA 

A  A  HOWARD 

2  3  9 

SANTA  MARIA  14  BNE 

7942 

SNTA  BARBARA 

30 

35  01 

120  12 

815 

JAMES  R  JENSEN 

3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

238 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

3AKTA  MONICA 

7950 

LGS  ANGELES 

33 

34  01 

118  29 

80 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

3 

SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  30 

0 

5P 

2  3  5 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  04 

265 

8A 

8A 

ERVIN  D  STUART 

2  3  5 

SANTA  PAULA  3  SB 

7959 

VENTURA 

33 

34  20 

119  01 

2250 

MID 

SHELL  OIL  CO 

c 

SANTA  ROSA 

7965 

22 

38  27 

122  43 

167 

7A 

7A 

CLARENCE  3  HEWBERBT 

2  3  5 

SANTA  SUSAN A  4  NNE 

7973 

VENTURA 

33 

34  20 

118  42 

1520 

MID 

CERRO  VIE JO  RANCH 

c 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

MID 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

c 

SANTIAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  481 117  43 

1025 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

2105 

6A 

L  A  PWR  ft  LIGHT  DEP 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

SCOTIA 

8045 

HUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

139 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

2  3  5 

SBARSVILLE  LAO 

8068 

SAN  MATEO 

4 

37  24 

122  14 

350 

SEBA3T0P0L  4  S 

8072 

SONOMA 

22 

38  21 

122  50 

175 

HID 

WILLIAM  C  SAHDERS 

c 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

740 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SHAFFER  TOOL  WORKS  BREA 

8119 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

360 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

8A 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  34 

800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SHINGLE 

8173 

ELDORADO 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

3 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

8 

4175 

OA 

WILLIAM  G  KIRCHNER 

Z  3  S 

7 

SIERRA  MADRE  I  N 

8210 

LOS  ANGELES 

34  10 

118  04 

1153 

6P 

6P 

MISS  E  MC  KINNEY 

2  3  5 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

7  C 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

118  10 

115 

3 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

RIVERSIDE 

28 

117  40 

1100 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SIHI 

8256 

VENTURA 

33 

118  47 

765 

HID 

CLOSED 

11/15/56 

SISQUOC  SOUTB  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

30 

2500 

MID 

CORPS  OF  ENGIHEEBS 

C 

SEAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITQOLD 

3 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

24 

1730 

MID 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

C 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

160 

BA 

ORIN  W  VAN  VLECK 

3 

SMITH  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

17 

25 

SA 

WILLIAM  M  RILEY 

3 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

3 

SHOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

VAH 

s 

SODA  SPRIHGS 

8331 

NEVADA 

8 

39  19 

120  23 

6750 

8A 

8A 

ARTHUR  CODILLARD 

2  3  5 

SOLEDAD 

8338 

HOHTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

8A 

JAN  M  JACOBSEN 

3 

SOMESBAR  1  W 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  29 

950 

8A 

EARL  S  BELLHAN 

3 

SOMIS  2  NHW 

8347 

VEHTURA 

33 

34  17 

119  00 

510 

MID 

RICHARD  BARD  JR 

C 

SOMI3  3  HE 

8348 

VENTURA 

33 

118  58 

490 

8A 

LAWTON   INVEST  CO 

3 

SOMIS  3  HW 

VENTURA 

34  17 

119  03 

910 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

3 

SOMIS  5  WNW 

VENTURA 

34  17 

119  04 

520 

MID 

JOHN  DE  BON  I 

c 

80N<nU 

8351 

SONOMA 

38  17 

122  27 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

2  3  9 

TUOLUMNE 

37  59 

1830 

8A 

8A 

P  G  ft  E  COHPAHT 

2  3  9 

8  E  FABALLON 

SN  FRANCISCO 

27 

HID 

U  S  COAST  GUARD 

c 

SO  ENTRANCE  Y03EMITE  NP 

8380 

MARIPOSA 

14 

5135 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERV  ICE 

2  3  9 

7 

SOUTH  LAKE 

8406 

IB 

118  34 

9900 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

S 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY     FC  356  B 

LOS  ANGELES 

117  49 

685 

4P 

R  S  HUTCHINSON 

3 

C 

3PRECKELS  HWY  BRIDGE 

MOHTEREY 

60 

8A 

MRS  W  B  HENNES 

3 

3PRINGVILLE  7  SHE 

TULARE 

2470 

7A 

EUIER  A  SUTTON 

3 

SPRINGVILLB  RANGER  STA 

TULARE 

36  08 

118  48 

1050 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

39  12 

120  14 

8226 

5P 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

2  3  9 

7 

SQUIRREL   INN  1 

SAH  BER'DINO 

5239 

5P 

EDGAR  L  EEISTER 

3 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BER'DINO 

5723 

LEROY  QHP 

2  3  5 

FRESNO 

10200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATUM  MEADOW 

FRESNO 

36  56 

118  55 

8300 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

a 

STAYTON  MINE 

SAN  BENITO 

2979 

HID 

RAHAR  D  KNOX 

c 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

HID 

CITY  OF  STOCKTOH 

c 

STOCKTON  CAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

37  54 

121  15 

22 

HID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

SAN  JOAQUIN 

37  58 

121  18 

11 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

2  3  5 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

HARTIN  P  HUBS 

2  3  5  6 

STONYFORD  RANGER  STA 

COLUSA 

39  23 

122  33 

lies 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

800 

5P 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

2  3  5 

c 

STOUTS  MEADOW 

SHASTA 

41  10 

121  S6 

5300 

a 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

8 

39  34 

121  06 

3784 

SP 

5P 

SOPER- WHEELER  CO 

2  3  5 

SDGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

11 

36  43 

118  40 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

SUNLAHD 

L03  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

1460 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

I  3  5 

8URF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

HID 

US  DISCIPLINARY  BES 

3USANA  KNOLLS 

VENTURA 

33 

34  16 

118  40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

3 

BUSANVILLE 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4195 

HP 

CITY  OF  SUSANVILLE 

3 

SUSANVILLE  AIRPORT 

LASSEN 

IS 

4148 

lOP 

lOP 

MBS  LORRAINE  MUHHA 

2  3  5 

7 

SUSANVILLE  1  WNW 

18 

40  26 

120  40 

4555 

HID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

16 

38  23 

120  48 

1580 

STATE  DrV  OF  FSTRY 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

8752 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1029 

MID 

KEHN  CO  FORESTRY 

ft  FIRE  DEPT 

c 

TAHOE 

8758 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6228 

8A 

8A 

ARTHUR  E  FROOENBERG 

2  3  9  6 

7 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

I 

39  12 

120  22 

6000 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

3 

TEHACHAPI 

CERN 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

HR5  ANITA  COWAN 

2  3  5 

7 

TEHACHAPI  RANGER  STA 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

HID 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

c 

TEJON  RAHCHO 

KERN 

10 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  CO 

2  3  5 

TEHNANT 

SISKIYOU 

12 

4750 

5P 

MRS  MARGARET  KNOLL 

3 

TERMO 

LASSEN 

40  52 

120  27 

5300 

MID 

SULO  E  LAKSO 

c 

THE  CEDARS 

PLACER 

39  IS 

120  21 

5900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8 

THE  GEYSERS 

SONOMA 

22 

38  48 

122  49 

1600 

C 

8892 

R  rVERS I OE 

e 

33  37 

116  10 

-120 

MID 

MID 

U  3  CIVIL  AEBO  ADM 

2  3  5 

c 

THOUSAND  OAKS  2  N 

8905 

VENTURA 

33 

34  12 

118  50 

915 

8A 

HILUDALE  RANCB 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  2 

8914 

TULARE 

9 

36  28 

118  53 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

THHKB  RITERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

9 

36  28 

118  52 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO 

c 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2399 

4P 

4P 

P  G  ft  E  COHPANY 

2  3  5 

c 

TOPANGA  HANGER  STA  FC  6 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  36 

747 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

TOPAZ  LAKE 

MONO 

38 

38  40 

119  33 

5044 

6P 

6P 

TOPAZ  INSPECTION  SXa 

2  3  5 

7 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33 

33  50 

lis  20 

87 

4P 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

2  3  5 

THABUCO  CANTON 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

HID 

ORANGE  CO  PARE  DEPT 

c 

TEACY  2  3SE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

109 

c 

8999 

SAN  JQA  QU I N 

27 

37  42 

121  25 

140 

7A 

7A 

BANTA  CARBOHA   IB  CO 

2  3  5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUB  aSCLAMATIOH 

2  3  5  6 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

2295 

U  3  FOREST  SERVICB 

c 

TBONA 

SAN  BER'DINO 

6 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

8A 

AMEHICAH  P  Ji  0  CO 

2  3  9 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5982 

8A 

8A 

n  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

TUJUNGA  MILL 

CREEK  FC  470 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

HID 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

c 

TULELAKE 

SISKIYOU 

41  58 

121  28 

4036 

5P 

5P 

TULELAKE   IRBIG  DIST 

2  3  5  6 

7  C 

TULELAKE  5  WSW 

9056 

SISKIYOU 

12 

41  55 

121  34 

4033 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

3  6 

TUHJfEL  RANGER  STATION 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

VAR 

U  3  WEATHER  BUREAU 

a 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

DEP  WATER  RESOURCES 

a 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

8A 

W  W  FERGUSON 

TURNTABLE  CREEI 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

1080 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

118 

3P 

3P 

THE   IRVINE  CO 

2  3  5 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

116  03 

1990 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  ft  E  COMPANY 

2  3  5 

7 

UKIAH 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

3P 

5P 

CITY  riRE  DEPT 

2  3  5 

UKIAH  4  W 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MARJORIE  3  DORY 

3 

UKIAH  MASONITE 

9129 

UEHDOCINO 

22 

39  10 

123  12 

615 

HID 

MASONITE  CORP 

C 

UNION  OIL  STEARNS 

AB3ORBTI0N  PLANT 

9138 

OSAHGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEXRS 

UNIVERSITY  OF  CALIPOBNIJ 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

483 

4P 

4P 

UCLA 

2  3  5 

UPLAND 

9157 

26 

34  08 

117  40 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

2  3  9 

UPPEB  LAKE  7  W 

9167 

LACS 

23 

39  11 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEDROHCINI 

3 

UPPER  LAO  RANGER  STA 

9173 

i.ArK 

23 

39  10 

122  95 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SEBVICE 

23  9 

1TPPEB  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

299 

5P 

WESLBT  C  ROSCOE 

3 

UPPER  SAN  LBAHDRO 

FILTERS 

918S 

ALAMEDA 

4 

37  46 

122  10 

413 

HID 

E  BAY  HUN  OTL  DIST 

c 

UPPER  TRSS  PIROS 

9189 

SAJt  BKNITO 

20 

36  38 

121  02 

2090 

HID 

ELDOR  PAJKTHKB 

c 

VACAVILLB 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

178 

ep 

ep 

C  J  UHL 

2  3  5 

VAIXETDN 

9221 

24 

33  33 

120  42 

930 

HID 

HES  AMY  CUBTIS 

c 

VALLEY  CKHTXB  3  NK 

9228 

SAM  DUGO 

33 

33  16 

117  01 

leis 

7A 

c  F  nmsoii 

3 

VALYSBHO  BAHCEB  STATION 
0  Reactivated 

9251 

LOS  AHGELBS 

15 

34  27 

117  51 

3700 

4P 

4P 

U  8  PORIST  SERVICE 

2  3  9 

STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

iTemp.  1 

jPrecipJ 

VAN  HUTS  CITf 

WAREBOUSB  FC  IS 

9260 

LOS  ANGELBS 

34 

11 

118  27 

695 

8A 

3 

JOBN  B  BARPER 

VENTURA 

VENTURA 

ROY  PI NEE ETON 

VERHILION  VALLEY 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLB  PUMP  PLANT 

SAN  BER'DINO 

VICTOR  00  WATER  OIST 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

9345 

LOS  ANCELKS 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

9351 

PLUHAS 

FRANK  OOTTA 

TISALI A 

9367 

TULARE 

TULARE  COUNTY  C  OF  C 

TOLCANOVILLE 

ELDORADO 

1 

38 

59 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

3 

VOLUIEItS 

93S6 

57 

122  26 

1359 

7A 

3 

C 

VOLT A  POVER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

40 

PG&E  COMPANY 

WALL.ACE 

9418 

CALAVERAS 

JAKES  A  FOWLER 

VALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

STUART  P  BERKELEY 

■ALNUT  CREEK 

9423 

RAY  I  WHITTEHORE 

■ALKUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

MRS  MARY  S  NEILL 

WALNUT  OROVE 

9428 

SACRAMENTO 

DELTA  FARM  BUB  CTR 

BY :  PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

34 

00 

117  52 

488 

4P 

E  PEDBRSON 

3 

WARNER  SPRINGS 

9447 

SAN  DIEGO 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

KERN 

FERNANDO  L  ANAYA 

9457 

SNTA  BARBARA 

WILDER  E  PATTERSON 

WATSONVILLE  3  WSW 

94681  SANTA  CRUZ 

CLOSED 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

JOHN  L  KISTLER 

WAWONA  RANGER  STATION 

9462 

MARIPOSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED 

9498 

SISKIYOU 

GEORGE  A  OBSCHGER 

WBLDON 

9512 

KERN 

10 

35 

40 

118  17 

2653 

MID 

WESLET  G  LEAZENBY 

c 

WEST  BIG  PIKE  LOOKOITT 

9532 

SKTA  BARBARA 

34 

42 

119  40 

6500 

VAR 

s 

WESTHAVEK 

9560 

FRESNO 

BOSTON  LAKD  COMPANY 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

W  B  HANKER 

WESTV I LLE 

9597 

PLACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WESTWOOD  3  WSW 

9600 

LASSEN 

WALTER  R  FERGUSON 

WHEATLAND  2  ME 

9605 

YUBA 

THOMAS  A  FERGUSON 

9612 

MENDOCINO 

WOLF  CR  TIMBER  CO 

9615 

KENNETB  P  SHELDON 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

ROSCOE  G  WILBER 

WHITE  HOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37 

30 

118  11 

10150 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2  3  5  7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37 

35 

118  14 

12470 

8A 

8A 

UHIVBRSITTf  OF  CALIF 

2  3  5  7 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

38 

121  05 

353 

7A 

EDMOND  E  PATEN 

3 

WHITTIER  CITY  HALL 

9660 

LOS  ANGELES 

33 

59 

118  02 

350 

5P 

K  R  WARREN 

3 

WILLIAUS 

9677 

COLUSA 

39 

09 

122  09 

86 

8A 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

2  3  5 

C 

WILLITS  HOWARD  FOREST  RS 

9685 

MENDOCINO 

39 

123  19 

1900 

HID 

STATE  DIV  OF  FS THY 

C 

9699 

GLENN 

39 

31 

122  11 

136 

8A 

8A 

H  R  ALLARD 

2  3  5 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

42 

117  05 

1470 

HID 

JIM  M  BLACKMORE 

C 

WINTERS 

9742 

YOLO 

31 

121  58 

135 

8A 

PERRY  CULTON 

2  3  5 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35 

43 

118  27 

SS 

JAMES  H  JORGEHSSN 

3 

WOODCHUCK  MEADOW 

FRESNO 

11 

37 

02 

118  54 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINBBRS 

s 

WOODFORDS 

ALPINE 

38 

47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS  GLEN  BARR 

2  3  5  7 

WOODLAND 

9781 

YOLO 

38 

121  46 

63 

9A 

9A 

WARREN  D  NORTON 

2  3  5 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

4 

37 

07 

121  56 

1600 

6P 

C  F  SCHMITT 

3 

WRIGHTS  LAKE 

98161  ELDORADO 

1 

38 

51 

120  14 

6800 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

33 

S3 

117  49 

395 

6P 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2  3  5 

TOREVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

123  16 

1100 

HID 

MRS  LOLA  A  HULBBRT 

C 

TOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

119  35 

3985 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICB 

2  3  5  7 

C 

TREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122  38 

2631 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

Statio: 


NIW  STATIONS 

BLSIHORE  4  SSE 
MINERAL  KING 
PKAR  LAKE 

StnSET  8BACH  STATE  PARK 


County 


RIVEEtSIDE 
TUURE 
TULARE 
SANTA  CRUZ 


33  37  117  19 
36  26  118  35 
36  36  118  40 
36  54  121 


34  16 

36  17 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


1305 
7973 
9700 


HID  JOHN  L  SWING 
VAR!C0al>9  OF  ENGINEKBB 
TAB. CORPS  OF  ENGINBKRS 
MID  CAL  DIV  BEACH  ft  PARK 

)  SIMI  FIRB  STATION 


I  P  0  k  E  COMPANT 


1  AMERICAN, 
COAST,  18 
MARGARITA , 


2  CALAVERAS,     3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,     6  DESERT, 
N.E.    INTERIOR,      19  OWENS,     20  PAJARO,      21  PIT,      22  RUSSIAN, 
32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY.     36  TURCKEB, 


9  KAVEAH,     10  KERN,     11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  / 
24  SALINAS.     25  SAN  DIEGO.     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN.     28  SANTA  i 
37  TUOLUMNE,     38  WALKBR- 


REFERENCE  NOTES 


Addt! 

San  FranclBco  2,  Calirorni 
The  four-digit  Identlf iCBtloo  nuBbera  in  the  index  number  column 
PlgursB  ftnd  letters     following  tbe  station  nane .  sucb  as  12  5SW . 
Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standai 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  onl; 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree 
Stations  appearing  in  the  index,  but  for  which  data  are  not  Us 
Divisions,  as  used  In  Table  2  and  on  the  maps  becane  effective 
dimensional  units  used  in  this  bull 


you. 
of  tbe  Statio; 


me  and  Decenber  Issui 
he  preceding  12  aontl 


ologlst.  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Sti 
ere  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state 


for  January  1941, 
Temperature  la  °F. .  pr< 


lo  the  June  Issue  of  this  bullel 


Iplti 


Long-tern  means  from  which 

Long-terin  means  for  full-t 
location. 


Amounts  In  Table  3  i 


fn 


the  snowpack  result  : 
I  Tables  3.5,6  and  i 


odard  Weather  Bun 


Ing  gage,  un 
in  Table  7  . 


I  type  pan  of  4-foot  diameter  unlei 
<  based  on  10  years  or  more  of  reci 
I  the  Station  Index  as   -U.  S.  Weatl 


I  ending  generally  with  < 
'  Bureau')  are  based  on  1 


wfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  tbe  24  hours  ending  i 


No  record  : 


on  the  ground  is  j 


;e  following  Table  6. 
:a  for  1950. 

I  period  1921  -  1950,  adjusted  to 

isured  at  selected  stations  when  i 
See  tbe  Station  Index  for  obseri 
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WEATHER  SUMMARY 


A  series  of  storm  fronts  moving  over  the  central  and 
northern  California  coastal  areas  from  the  20th  to  26th  pro- 
duced moderate  to  occasionally  heavy  precipitation,  and  re- 
sulted in  strong  rises  in  many  rivers.  A  report  from  the 
Meteorologist  in  Charge  of  the  San  Francisco  Airport  indi- 
cated that  rains  from  the  storm  of  the  20th  -  21st  primed 
the  relatively  dry  ground  over  the  Russian  River  basin  for 
runoff  from  the  rains  following.  The  Russian  River  crested 
near  31  feet  at  Guerneville  on  the  25th,  about  2  feet  above 
flood  stage,  causing  minor  flooding  in  the  resort  area. 
Minor  agricultural  flooding  was  also  reported  in  the  vicinity 
of  Geyserville  and  the  Alexander  Valley  area  above  Healds- 
burg,  although  established  flood  stages  were  not  reached 
at  Hopland  and  Healdsburg.  A  description  of  some  of  the 
storms  over  the  State  will  be  found  at  the  end  of  this  sum- 
mary. The  Meteorologist  in  Charge  at  Eureka  reported  that 
the  Eel  River  began  rising  on  the  24th  slowly  reaching  a 
crest  of  19.3  feet  about  8:00  a.m.  of  the  25th.  The  river 
then  receded  slowly,  falling  below  flood  stage  about  6:00 
p.m.  of  the  25th.  Several  thousand  acres  of  farmland  were 
under  water  at  the  peak  of  the  flood.  Damage  from  the  flood 
was  mainly  debris  deposit  and  bank  erosion.  The  high  inci- 
dence of  cloudiness  associated  with  the  many  storm  passages 
over  the  State  and  resulting  warm  nights  was  responsible  for 
individual  mean  monthly  temperatures  being  higher  than  the 
usual  February  expectancy. 

Mean  monthly  temperature  departures  were  positive  at  all 
stations,  especially  in  southern  California  where  they  were 
up  to  +10.6°  at  El  Centro  2  SSW.  The  coldest  weather  state- 
wide occurred  during  the  first  few  days,  continuing  a  trend 
begun  the  last  week  of  January.  Every  reporting  station 
in  the  State  except  Avalon  Pleasure  Pier  on  Catalina  Island, 
recorded  their  lowest  minimums  during  the  period  1st  to 
5th.  The  lowest  was  -26°  at  Boca  on  the  3d.  The  rest  of 
the  month,  with  local  exceptions,  was  warmer  than  usual  with 
temperatures,  as  shown  by  Weather  Bureau  Airport  stations, 
as  high  as  16°  above  daily  normals  north  of  the  Tehachapis 
and  as  much  as  20°  above  south  of  the  Tehachapis.  Highest 
maximum  temperatures  were  generally  observed  either  during 
the  period  12th  to  17th  or  24th  to  26th;  the  highest  in  the 
State  being  95°  at  Indio  U.  S.  Date  Garden  on  the  13th.  This 
was  only  the  third  time  since  1921  that  any  station  in  Cal- 
ifornia has  had  a  maximum  temperature  exceeding  94°  in  Feb- 
ruary. Both  Burbank  and  San  Diego  indicated  this  to  be  the 
second  warmest  February  of  record.  Mean  monthly  temperatures 
ranged  from  a  low  of  18.3°  at  White  Mountain  2  to  a  high  of 
65.1°  at  Cow  Creek. 

Despite  relatively  numerous  days  throughout  the  month 
with  precipitation,  especially  in  northern  and  much  of  cen- 
tral California,  monthly  totals  were  generally  not  excess- 
ive as  only  three  sections  -  an  area  south  of  Mt .  Shasta, 
along  the  Sierras  from  about  Strawberry  Valley  southward  to 
the  vicinity  of  Blue  Canyon,  and  in  the  area  from  Healdsburg 
to  Cordes  —  received  on  an  average  of  from  100  to  150  per- 
cent of  their  usual  February  expectancy.  The  rest  of  the 
State  received  near  to  considerably  less  than  average.  In 
southern  California  less  than  70  percent  of  average  fall 
was  the  rule,  and  a  large  majority  of  these  stations  received 
less  than  50  percent.  The  period  23d  -  26th  appeared  to  be 
the  wettest  over  the  State  when  daily  catches  exceeding  two 
inches  were  common.  Four  stations,  all  in  northern  Califor- 
nia, Measured  daily  catches  exceeding  six  inches  on  the 
24th  --  Cordes  6.32;  Lakeshore  6.45;  Vollmers  7.13;  and  the 
greatest  for  the  month,  7.30  at  Strawberry  Valley.  Monthly 
totals  in  excess  of  twenty  inches  were  measured  at  two  sta- 
tions, Lakeshore  20.02,  and  Strawberry  Valley  21.52,  the 
greatest  in  the  State.  This  was  the  wettest  February  since 
1942  at  Blue  Canyon  and  since  1945  at  Sacramento.  On  the 
other  hand,  no  precipitation  fell  all  month  at  Brawley  and 
Coyote  Canyon,  both  in  the  southeastern  desert  area. 

Since  most  of  the  storms  entered  the  State  from  the  south- 
west ,  the  relatively  warm  air  associated  with  them  raised 
the  snow  level,  in  many  instances,  to  above  the  6,000-foot 
mark.  Mountain  stations  reported  their  maximum  depths  in 
most  cases  during  the  early  part  of  the  month.  Toward 
month's  end  Donner  Memorial  State  Park  had  27  inches  on  the 
ground  compared  to  its  maximum  depth  of  50  on  the  9th,  Cisco 
Ranger  Station  had  30  inches  on  the  ground  compared  to  a 
maximum  depth  of  58  on  the  8th,  Soda  Springs  had  50  inches 
compared  to  60  on  the  9th  and  10th,  and  Twin  Lakes  had  54 
inches  compared  to  60  inches  on  the  24th.  Snowfall  was  a 
little  lighter  this  month  than  in  January  with  the  two  high- 
est monthly  falls  being  51.0  inches  at  Soda  Springs  and 
60.5  at  Twin  Lakes. 

According  to  reports  of  the  State  Climatologist  at  San 
Francisco  and  reports  of  the  California  Crop  and  Livestock 
Reporting  Service,  cold  weather  and  frost  during  the  begin- 


ning of  the  month  in  the  north  and  central  coastal  areas 
and  parts  of  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys  contin- 
ued to  retard  vegetative  growth,  but  no  serious  damage  was 
reported.  The  intermittent  rainy  periods  and  warmer  weather 
over  the  State  the  rest  of  February  stimulated  growth  of 
all  grasses  and  crops,  and  greatly  aided  the  development  of 
buds  on  all  fruit  trees.  The  soil  was  sufficiently  saturated 
to  allow  considerable  runoff  into  reservoirs.  This  situa- 
tion was  very  prevalent  in  Los  Angeles  and  Santa  Clara  Coun- 
ties where  heavy  local  irrigation  is  practiced.  Rains  and 
wet  ground  did  delay  cultivation  and  spraying  activities 
in  the  northern  counties,  and  caused  considerable  damage 
to  broccoli  and  cauliflower  from  bacterial  soft  rot  in  the 
Santa  Maria  area.  The  snow  pack  in  the  higher  mountains 
was  only  fair  as  the  accumulation  was  below  normal.  How- 
ever, spring  pasture  prospects  are  good  now  despite  the  very 
dry  fall  season.  The  average  condition  of  range  and  pasture 
feed  at  73  percent  was  four  points  below  February  1956,  but 
still  three  points  above  the  1946-55  average.  Little  sea- 
sonal improvement  was  noted  in  cattle  since  they  did  not 
have  full  access  to  pastures  due  to  wet  soil  conditions. 
The  reported  condition  of  cattle  at  78  percent  was  one  point 
below  both  that  of  February  1956  and  the  10-year  average. 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 

STORMS ,  FEBRUARY  1957 

One  of  a  series  of  storm  systems  (20th  -  28th)  origina- 
ting over  the  eastern  Pacific  Ocean  and  moving  across  the 
State  accompanied  by  strong  winds  and  heavy  rain  caused  ex- 
tensive flood  damage  in  the  Los  Angeles  area  and  wind  damage 
in  the  Santa  Barbara,  Carmel,  and  San  Francisco  Bay  areas 
the  night  of  the  22d.  Communities  principally  affected  in 
southern  California  were  West  Los  Angeles,  Glendale ,  Burbank, 
Santa  Monica,  Inglewood,  Torrance,  Pasadena,  Hollywood, 
Whittier,  Terminal  Island,  and  Santa  Barbara.  Intersections 
were  flooded  by  from  5  to  12  feet  of  water;  many  parked  cars 
were  flooded  and  swept  out  into  the  streets;  basements,  busi- 
ness establishments,  and  homes  were  flooded.  Hollywood  Free- 
way traffic  was  halted,  and  hillside  roads  and  streets  were 
blocked  by  mudslides,  debris,  and  water.  In  Burbank  150 
autos  were  stalled  in  the  streets,  and  an  auto  trailer  court 
was  awash.  Thousands  of  dollars  of  damage  in  all  was  caused 
to  a  motion  picture  studio  in  Glendale,  a  sporting  goods 
store  in  West  Los  Angeles,  and  to  four  racing  sloops  at 
Terminal  Island  which  were  blown  aground.  In  Santa  Barbara 
County  utilities  were  interrupted  in  various  areas,  and  in 
Santa  Barbara  harbor  a  sailing  schooner  was  washed  ashore. 
In  the  San  Francisco  Bay  area  several  pleasure  craft  were 
damaged  in  the  various  harbors,  utilities  disrupted  in  lo- 
cal areas,  and  numerous  trees  damaged  or  blown  over.  Some 
store  windows  were  blown  out  in  San  Jose,  and  33  false  bur- 
glar alarms  were  set  off  by  wind  in  San  Francisco.  Many 
large  trees  were  blown  down  along  the  central  California 
coast.  Auto  accidents,  attributed  to  wet  pavement,  injured 
many,  and  killed  four  persons  in  Long  Beach,  one  in  West 
Los  Angeles,  one  in  the  San  Fernando  Valley,  one  on  the 
Salinas-Monterey  highway,  and  one  in  San  Benito  County.  A 
woman  was  killed  south  of  Carmel  on  the  23d  when  wind  top- 
pled a  large  tree  onto  an  auto,  and  one  man  was  killed  near 
Cupertino  due  to  a  rain-loosened  earthslide  at  Permanente 
Quarry . 

U.  S.  Highway  101  near  Willits  was  closed  by  a  mudslide; 
U.  S.  Highway  40  was  closed  near  Oroville  by  water;  and  the 
Moraga  highway  near  Orinda  was  partially  closed  by  a  land- 
slide. Minor  flooding  occurred  along  the  Russian  River  near 
Geyserville,  the  Alexander  Valley,  and  at  Guerneville  the 
morning  of  the  25th.  Minor  flooding  was  also  reported  in 
Humboldt  County  the  morning  of  the  24th,  with  a  preliminary 
American  Red  Cross  report  listing  minor  damage  to  5  homes. 

In  the  Los  Angeles  area  thunderstorms  »and  rain  during 
the  night  of  the  28th  flooded  streets,  autos,  business  es- 
tablishments, and  residential  areas.  Over  20  utility  pole 
fires  were  started  by  lightning.  Some  communities  affected 
were  Culver  City,  Manhattan  Beach,  San  Fernando,  Torrance, 
North  Hollywood,  Hawthorne,  Fontana,  and  San  Marino.  Else- 
where, San  Marcos  Pass,  near  Santa  Barbara,  was  closed  by 
a  rockslide,  and  in  San  Bernardino  some  streets  were  flooded 
as  overflowing  creeks  dumped  debris  into  residential  areas. 

Louis  Billones 

Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 
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65.  6M 

43. 6M 

54.  6M 

4.3 

76 

13  + 

26 

3+ 

281 

0 

0 

4 

0 

1,90 

- 

,15 

.64 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

LIVERMORE 

AM 

59.2 

42,1 

50.7 

- 

0.1 

72 

16 

26 

3+ 

396 

0 

0 

5 

0 

2,23 

- 

•  24 

.50 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

LOS  GATOS 

61.0 

45.4 

53.2 

2.9 

71 

13+ 

31 

4 

324 

0 

0 

3 

0 

7,31 

1,63 

2.85 

23 

,0 

0 

8 

2 

2 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

59.4 

44,9 

52.2 

71 

15 

29 

3 

351 

0 

0 

3 

0 

4,40 

1.00 

23 

.0 

0 

8 

4 

1 

MONTEREY 

61  .8 

46.5 

64.2 

72 

13 

34 

5 

295 

0 

0 

0 

0 

3.52 

.71 

28 

.0 

0 

9 

3 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

55.  OM 

41, 9M 

48. 5M 

69 

16 

30 

2 

454 

0 

0 

2 

0 

4.87 

1,22 

25 

.0 

0 

9 

3 

2 

MOUNT  HAMILTON 

50.1 

40.1 

45.1 

4.5 

63 

15+ 

25 

2  + 

551 

0 

0 

2 

0 

4.13 

- 

,88 

1.11 

24 

T 

T 

1+ 

9 

3 

2 

NEWARK 

AM 

M 

M 

M 

71 

21 

30 

4+ 

0 

0 

0 

1.96 

.0 

0 

0 

OAKLAND 

60. 9M 

47. 3M 

54.  IM 

3.4 

73 

15 

297 

0 

0 

0 

.0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

57.9 

45,9 

51.9 

1.2 

67 

13+ 

29 

3 

361 

0 

0 

2 

0 

3.12 

- 

.28 

.55 

21 

.0 

0 

9 

3 

0 

ORINDA  BOWMAN 

58. OM 

41. 2M 

49  .  6M 

71 

14+ 

23 

3 

422 

0 

0 

6 

0 

5.62 

•  0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

59.8 

46.9 

53.4 

73 

16+ 

29 

4 

317 

0 

0 

3 

0 

3.03 

.68 

23 

•  0 

0 

7 

2 

0 

PASO  ROBLES 

63.8 

43. 3M 

53. 6M 

4.6 

73 

13  + 

22 

1  + 

308 

0 

0 

6 

0 

1.90. 

- 

1.41 

.61 

28 

.0 

0 

5 

2 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

61.5 

43.7 

52.6 

72 

13 

25 

1  + 

342 

0 

0 

6 

0 

1.77 

.62 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

PINNACLES  NM 

63.3 

41  .0 

52.2 

4.2 

78 

13+ 

23 

1  + 

354 

0 

0 

6 

0 

2.87 

- 

1  .04 

.83 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

PISMo  BEACH 

63.6 

48.9 

66.3 

76 

13 

36 

3 

244 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1.03 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

53.5 

2,6 

68 

1 3 

39 

1 

318 

0 

0 

0 

4.31 

.  16 

1.02 

28 

.  0 

0 

8 

3 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

60.2 

42.4 

51.3 

72 

15 

26 

4 

377 

0 

0 

6 

0 

3.27 

.63 

23 

.0 

0 

8 

2 

0 

REDWOOD  CITY 

2,8 

1 5 

29 

4 

316 

0 

0 

3 

.30 

0 

R ICHMOND 

60.7 

47.9 

54.3 

74 

15 

33 

4 

294 

0 

0 

0 

0 

4.73 

.93 

21 

.0 

0 

8 

5 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

56.1 

47.2 

52.7 

70 

14 

33 

4 

339 

0 

0 

* 

•  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

57.9 

42.0 

50.0 

70 

14+ 

24 

4 

415 

0 

0 

6 

0 

4.77 

1.17 

23 

.0 

0 

10 

4 

1 

SALINAS  CAA  AP 

63.5 

46.8 

56.2 

4,0 

77 

13 

29 

3 

268 

0 

2.30 

- 

.12 

.62 

24 

.0 

0 

6 

2 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

59.0 

47.2 

53.1 

69 

13 

34 

3 

325 

0 

0 

0 

0 

4.23 

.95 

21 

.0 

0 

8 

4 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

58.4 

47.4 

52.9 

2,1 

69 

15 

33 

334 

0 

0 

0 

0 

3.86 

.42 

,79 

24 

.0 

0 

7 

3 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

58.6 

49.3 

54.0 

1,0 

69 

13  + 

40 

3  + 

302 

0 

0 

0 

0 

3.58 

- 

.33 

.64 

26 

.0 

0 

9 

2 

0 

SAN  GREGORiO   3  SE 

58.6 

43.8 

51.3 

70 

13+ 

29 

376 

0 

0 

3 

0 

5,48 

1.34 

23 

•  0 

0 

11 

5 

1 

SAN  JOSE 

R 

60.4 

48.2 

54.3 

1,5 

71 

13+ 

33 

4 

293 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.19 

.55 

24 

•  0 

0 

7 

2 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

63.3 

47,2 

55.3 

1,8 

76 

14 

35 

1  + 

270 

0 

0 

0 

0 

3.92 

- 

.27 

1.87 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN  MATEO 

60.7 

46,4 

63.6 

2,6 

72 

15 

32 

4 

311 

0 

0 

1 

0 

3.70 

.16 

•  93 

28 

.0 

0 

8 

2 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

60.9 

47,1 

54.0 

3,6 

71 

13 

30 

4 

301 

0 

0 

3 

0 

2.60 

- 

.11 

.77 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

SANTA  CRUZ 

60i  1 

46.4 

53.3 

1.6 

71 

13 

28 

3 

324 

0 

0 

3 

0 

4.90 

- 

.30 

1<04 

21 

.0 

0 

9 

4 

1 

WALNUT  CREEK 

AM 

59.3 

43.5 

61.4 

0.9 

72 

16+ 

26 

3  + 

373 

0 

0 

4 

0 

3  .94 

.27 

1^10 

23 

.0 

0 

3 

3 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

60.8 

45.4 

53.1 

1.7 

73 

14 

29 

3 

325 

0 

0 

4 

0 

2.83 

.81 

•  51 

25 

.0 

0 

9 

1 

0 

DIVISION 

52.7 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

59.6 

43,0 

51.3 

74 

15 

26 

4 

378 

0 

0 

5 

0 

3.31 

.76 

23 

.0 

0 

8 

3 

0 

ASH  MTN 

63.5 

42,7 

53.1 

4.1 

71 

15  + 

29 

3  + 

326 

0 

0 

5 

0 

2.69 

2.73 

.75 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

AUBERRY 

59.3 

40.4 

49.9 

3.9 

67 

15  + 

24 

3 

416 

0 

0 

5 

0 

3,63 

1.62 

1.00 

23 

•  0 

0 

8 

2 

1 

AVENAL  9  SSE 

AM 

63.8 

44.  6M 

54. 2M 

78 

26 

25 

4 

298 

0 

0 

5 

0 

.69 

.47 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

63.7 

47.0 

55.4 

2.9 

76 

26 

30 

1  + 

263 

0 

0 

2 

0 

.70 

•*2 

.44 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

52.6 

37.7 

45.2 

4.0 

67 

15 

23 

3 

560 

0 

0 

6 

0 

4.83 

1  .01 

2.92 

23 

•  5 

2 

1 

8 

1 

1 

BUTTONWILLOW 

AM 

62.4 

43.6 

53.0 

3.2 

75 

26 

24 

5 

329 

0 

0 

6 

0 

.54 

.48 

.25 

9 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

50.3 

30.9 

40.6 

2.3 

66 

15  + 

9 

3 

683 

0 

0 

11 

0 

9.83 

.44 

2.47 

26 

3^5 

20 

2+ 

10 

6 

4 

CAMP  PARDEE 

AM 

57.9 

43.8 

50.9 

1.3 

70 

26 

31 

3+ 

390 

0 

0 

2 

0 

2.72 

1.23 

.81 

26 

.0 

0 

8 

1 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

59.1 

42.9 

51,0 

70 

26 

24 

3 

383 

0 

0 

4 

0 

2.53 

.74 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

52.4 

32.8 

42.6 

65 

16  + 

16 

3 

622 

0 

0 

10 

0 

8.50 

2.18 

23 

1.0 

12 

1  + 

9 

5 

3 

COALINGA 

61.9 

44,9 

53.4 

2.8 

74 

25 

26 

4 

321 

0 

0 

5 

0 

1.17 

.41 

.32 

23+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

61.9 

44,  3 

53.1 

72 

26 

26 

4 

327 

0 

0 

6 

0 

.99 

•  35 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

Precipitation 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  195  7 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 

Term  Means 

Highest 

o 
O 

Lowest 

S 

o 

60»8 

44  .  3 

52,6 

3.1 

73 

25 

26 

4 

57«0 

35.0 

46  ,  0 

4.9 

75 

15 

16 

1  + 

61  •  7 

43,1 

52,4 

2.6 

72 

25 

25 

3 

M 

M 

M 

75 

25 

23 

1  + 

61  ,0 

45,6 

53,3 

2.6 

73 

25 

25 

3 

61  •  6 

44.2 

52,9 

2  .  7 

73 

26 

26 

3 

43,5 

28.3 

35,9 

1.6 

54 

17 

12 

3 

61,4 

33.0 

47,2 

76 

15 

1 1 

4 

47,0 

27,7 

37,4 

5.5 

60 

16 

12 

3 

62,6 

44  ,6 

53,6 

3,3 

75 

25 

24 

4 

53,9 

31,7 

42,8 

2.8 

7  2 

16 

16 

3 

45,0 

24,3 

34,7 

4.7 

57 

14 

0 

5 

57,5 

37,9 

47.7 

0,1 

68 

13 

26 

3 

6  2,7 

48  ,9 

55.8 

2,1 

74 

26 

31 

5 

66,3 

39,8 

53.1 

78 

15  + 

2  1 

1 

61,7 

47  ,  0 

54.4 

73 

26 

29 

4 

63,9 

47,5 

55.7 

5,2 

75 

25 

30 

4 

52  ,  8M 

29, 9M 

41. 4M 

3,8 

67 

16  + 

14 

3 

M 

44, 9M 

M 

26 

3 

63,9 

46  ,  3 

55.1 

3,3 

73 

26 

28 

3 

63,4 

44,5 

54.0 

3,2 

73 

25 

26 

4 

59,5 

43,6 

51.6 

2.1 

72 

14 

26 

3  + 

62,9 

44  ,  3 

53,6 

2.9 

76 

25 

26 

1  + 

63,9 

45,3 

54.6 

5,5 

75 

25 

25 

3 

58  ,e 

43,5 

51.2 

72 

14 

28 

5 

62,5 

47,9 

55.2 

2.7 

74 

25 

32 

1 

63, 9M 

42,31^ 

53. IM 

3.7 

77 

25 

25 

1  + 

60.8 

45,5 

53.2 

2.5 

73 

25 

30 

1  + 

60,6 

45,4 

53,0 

4,0 

75 

25 

28 

1  + 

46.3 

31,8 

39.1 

50 

12  + 

15 

3 

64, 2M 

43, 9M 

54,  IM 

2,9 

75 

25 

27 

1  + 

58.1 

35  .9 

47,0 

2.9 

73 

16 

17 

3 

58.8 

41,8 

50,3 

1  ,  5 

72 

26 

24 

3 

61.8 

45,1 

63.5 

3.8 

72 

26 

28 

3 

63  .  3 

44  ,  5 

53.9 

3.9 

73 

24+ 

28 

4 

64,5 

44,9 

54.7 

3.3 

77 

27 

28 

1  + 

54,7 

33,5 

44.1 

67 

15 

15 

3 

55,1 

38,7 

46,9 

68 

17 

26 

3  + 

57,5 

39,8 

48,7 

1.1 

69 

26 

24 

3 

51,4 

31.2 

41,3 

65 

15 

13 

4 

59,9 

44  .  7 

52,3 

73 

25 

28 

4 

59,7 

42,4 

51,1 

1.0 

71 

15+ 

26 

4 

59  .  5 

43.5 

51,5 

72 

14  + 

27 

57,5 

37,8 

47,7 

7.5 

73 

13 

22 

4 

61.0 

45  .8 

53.4 

1.6 

73 

25 

32 

1  + 

63.4 

42.8 

53.1 

3,4 

71 

2  5 

26 

57.6 

33.0 

47.8 

3.7 

74 

15+ 

24 

1  + 

59  ,  0 

43.4 

51.2 

72 

15 

27 

5 

60,6 

44.6 

52.6 

76 

14 

25 

5 

63,1 

45.9 

54.5 

3,2 

75 

26 

27 

3 

63,9 

44,  7  M 

54.  3M 

4,9 

77 

26 

24 

1 

53,5 

33,3 

43.4 

3,8 

67 

15 

19 

1  + 

50.0 

67,6 

43  ,8 

55.7 

85 

13 

31 

1  + 

46,9 

52,4 

-   3  ^  Q 

74 

13 

33 

19 

67,8 

39  ,4 

53,6 

2,9 

86 

14 

27 

1 

65,3 

42  ,8 

54,  1 

6,0 

83 

13 

30 

1  + 

M 

M 

M 

68,6 

48,4 

58,  5 

4,2 

85 

12  + 

36 

1 

68,1 

48,8 

58,5 

4,  5 

88 

13 

34 

1 

62,3 

51,4 

56,  9 

76 

13 

43 

1  + 

65,3 

42,7 

54,0 

80 

13 

27 

1 

37,7 

52,9 

84 

13 

23 

1 

69,3 

44,4 

56,  9 

89 

13 

27 

4 

63  ,91^ 

49,  4M 

56, 7M 

3,4 

76 

13 

38 

1 

67,3 

46,0 

56,  7 

4,3 

87 

13 

33 

3 

46  •  3 

57,6 

4,4 

88 

13 

31 

1  + 

A7*3M 
• 

58,  3M 

3,6 

88 

12 

37 

3 

51,1 

76 

23 

22 

1  + 

to  a 

32  5 

45,7 

5,7 

75 

14 

8 

1 

45,3 

56,5 

2,8 

88 

13 

30 

1 

70  0 

48,1 

59,  1 

4.5 

89 

14 

34 

2 

70  8 

43,2 

57,0 

4.5 

38 

13 

28 

1 

67,3 

44.8 

56,1 

3.7 

85 

12 

29 

1 

70.0 

46,5 

58,3 

5.4 

89 

13 

34 

1 

47  , 1 

58,0 

5.0 

87 

12 

33 

1 

64,9 

37,6 

51,3 

82 

13  + 

24 

1 

59.5 

30,0 

44,8 

5.2 

75 

13 

14 

4 

61.4 

36,5 

49,0 

78 

13 

15 

1 

65.5 

48,5 

57,0 

2.0 

78 

13 

35 

1  + 

66.8 

49.5 

58,2 

4.2 

83 

12+ 

38 

1  + 

62.8 

46,4 

54,6 

79 

12 

27 

4 

66.6 

50.4 

58,5 

2.8 

89 

12 

39 

1 

65.8 

52.4 

59,1 

5.0 

85 

12 

41 

1  + 

67,9 

53.4 

60.7 

4.3 

88 

12 

41 

3 

64,0 

46.0 

55.0 

3.8 

80 

13 

33 

3 

56,1 

40.7 

48.4 

7.4 

69 

13  + 

22 

3 

62,8 

50.0 

56.4 

-  0.8 

72 

10+ 

38 

2 

68.1 

47,2 

57.7 

5.5 

91 

12 

32 

3 

62.6 

49,9 

56.3 

73 

13 

39 

1 

68.3 

45,2 

56.8 

4.6 

85 

13 

29 

4 

53.1 

39,3 

46.2 

5.  2 

66 

15 

28 

4 

Precipitation 


Snow.  Sleet 

No 

ot  Days 

Day 

-c 
a 

c 

V 

Q 

2 

ii 

0 

_ 

8.  § 

2 

0 

o2 

0 

B 

0 

n 

0 

D  u:  H 

6 

0 

2 

0 

a 

-  0 

1.91 

.05 

66 

23 

,  0 

0 

6 

1 

0 

7.47 

-  .09 

2.29 

23 

.0 

0 

9 

4 

2 

4.83 

-  .93 

1.  11 

23 

.0 

0 

4 

1 

.63 

.  0 

'  0 

0 

0 

1.51 

-  .15 

.  44 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

1  .65 

-  .85 

.  40 

23  + 

,0 

0 

5 

0 

0 

6.08 

-  2.69 

1.58 

25 

4.0 

31 

3 

7 

6 

3 

1.83 

.  96 

8 

.  0 

0 

4 

1 

0 

6.57 

-  1.27 

2  .  36 

23 

27 

1+ 

7 

5 

4 

1.17 

.39 

.  38 

8 

•  0 

0 

3 

0 

0 

4,77 

-1.14 

1.17 

25 

.  8 

10 

1 

10 

it 

1 

4.69 

-  1,30 

2.19 

2  3 

27.0 

33 

24 

10 

1 

1 

2,59 

,96 

23 

J 

0 

5 

1 

1 

1,29 

.50 

^'76 

28 

a  0 

Q 

3 

1 

0 

2,10 

*  75 

28 

.  0 

Q 

4 

2 

0 

1,17 

.  51 

23 

.  0 

4 

1 

0 

1,32 

.01 

.60 

23 

.  0 

0 

4 

1 

0 

7,02 

.75 

1.0 

15 

1 

2,10 

-  .25 

.  92 

2  3 

.  0 

0 

5 

1 

0 

1 .61 

-  1.07 

.60 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

1  ,46 

.66 

,  56 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

2,53 

.34 

,  48 

23 

.0 

0 

9 

0 

0 

1,32 

-  .02 

•  38 

27 

•  0 

0 

6 

0 

0 

,67 

-   1  .28 

,  25 

8 

.  0 

0 

2 

0 

0 

2  .60 

.  73 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

.65 

.  32 

.  32 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

1  .45 

-  .42 

,  34 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

1  .27 

.18 

,  57 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

2  ,06 

.31 

,  53 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

2,60 

4.0 

2,20 

,47 

■  73 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

3,33 

-  3,07 

.95 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

1,31 

-  1,07 

.  31 

21 

•  0 

0 

5 

0 

0 

1,35 

-  1,50 

.  55 

23 

•  0 

0 

3 

2 

0 

,94 

-  .23 

.30 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

1  .04 

-  ,77 

.53 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

2  ,56 

1,15 

8 

1  ■  0 

1 

3 

4 

2 

1 

7,82 

,24 

2,07 

23 

4.0 

3 

2 

12 

6 

2 

4,42 

-  1,51 

1,05 

23 

T 

0 

8 

3 

1 

8,71 

3,  56 

23 

1  .0 

11 

2 

9 

4 

3 

2,22 

,46 

21  + 

.  0 

0 

7 

0 

2.59 

,19 

.48 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

2  .06 

.39 

23 

.0 

0 

0 

0 

1.22 

-  1,08 

.  47 

28 

•  0 

0 

3 

0 

0 

1.06 

-  ,98 

.  37 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

2.50 

-   1  ,43 

.91 

8 

.  0 

0 

5 

2 

0 

7.46 

-  ,69 

1.79 

23 

,  9 

11 

6 

3 

1,72 

,  35 

.  43 

23 

.  0 

0 

6 

0 

0 

2,38 

•  55 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

1.33 

,43 

.50 

8 

,  0 

0 

4 

1 

0 

,67 

-  ,54 

«  29 

8 

•  0 

0 

2 

0 

0 

6.54 

,21 

2.23 

23 

1.5 

9 

2 

7 

4 

3 

2.87 

.82 

.  58 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

1  .39 

-  1,62 

.  96 

22 

.  0 

0 

2 

1 

0 

.  62 

-  3,58 

.  40 

23 

*  0 

0 

2 

0 

0 

1  .42 

-  2.25 

.  96 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

3  .99 

-  3.42 

23 

3.0 

5 

2 

•  37 

-  2.04 

.  36 

23 

.0 

0 

1 

0 

2,12 

,94 

23 

.0 

0 

2 

2 

^ 

,  57 

.31 

23 

.  0 

0 

2 

0 

3,23 

2.08 

23 

.  0 

Q 

4 

1 

,  78 

-  3,23 

.  43 

24 

•  0 

0 

2 

0 

2,08 

1,29 

23 

•  0 

0 

3 

1 

1 

,21 

-  2.02 

,  17 

23 

•  0 

0 

1 

0 

1  ,56 

-  2  .02 

1,04 

23 

•  0 

0 

2 

1 

1 

•  73 

-  2.18 

,  3? 

23 

,0 

0 

2 

0 

2,32 

-  1.15 

1  ,85 

23 

•  0 

0 

2 

1 

I 

1,21 

,  49 

9 

4 

0 

0 

1  ,46 

-  6.43 

,  89 

23 

•  0 

0 

2 

2 

0 

,51 

-  2.27 

.  43 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

,  72 

-  3.22 

.  39 

23 

,0 

0 

2 

0 

0 

,77 

-  1.93 

.  4^ 

23 

iO 

0 

2 

0 

0 

,60 

-  2.79 

.  46 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

,71 

-  2.85 

.  46 

23 

•  0 

0 

2 

0 

0 

,76 

-  3,52 

.  76 

23 

.  0 

0 

I 

1 

0 

1,05 

.61 

23 

,0 

0 

2 

1 

0 

-  3,16 

.81 

23 

,0 

3 

1 

0 

1  ,  OC 

.92 

23 

,0 

0 

1 

1 

0 

1,47 

-  1  ,  26 

.  83 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

,  69 

-  2,34 

.53 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

2,97 

1,15 

23 

1 

1,16 

-  1.80 

.79 

23 

,0 

0 

2 

1 

0 

1  ,  94 

-     .  8 1 

•  99 

2  3 

.0 

0 

2 

2 

0 

1,47 

-  1.90 

,83 

23 

,0 

0 

2 

2 

0 

1.62 

-  2.65 

,89 

23 

,0 

0 

2 

2 

0 

2.97 

-  4.91 

1,95 

23 

,0 

12 

1  + 

3 

2 

1 

.86 

-  1.81 

,41 

28 

,0 

0 

2 

0 

0 

2.16 

-  2.28 

1,61 

23 

,0 

0 

2 

1 

1 

.39 

,26 

23 

,0 

0 

2 

0 

0 

4.11 

-  .60 

2,51 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

4.71 

-  4.85 

3,20 

23 

,0 

0 

4 

3 

1 

DENAIR 
DUDLEYS 

electra  ph 

five  points  5  ssw 

fresno  wb  ap  r 

friant  govt  camp  " 

giant  forest 

qlennville 

grant  grove  a 

HANFORO 

HETCH  HETCHY  A 

HUNT 1N6T0N  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY   1   SSW  * 

KETTlEMAN  STA 

LAKE  ELEANOR  f 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LCD  I 

LOS  BANGS 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MAR ICOPA 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MODESTO 

MT  BRECKENRID6E 
NEWMAN 

NORTH  FORK  RS  / 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  ; 

ORANGE  COVE  ) 

PANOCHE  JUNCTION 

PORTERVILLE  f 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PH 

SONORA  > 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

STOCKTON  CAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4  t 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARSONA  I 

TRACY  PUMPING  PLANT 

VISALIA  I 

WASCO  ' 

YOSEMITE  NP 

DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT   1  N 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BONITA 

BURBANK  we  AP  R 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

CORONA 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

EL  CAJON  2  E 

EL  CAPITAN  DAM 

ELS  I  NOR E 

ESCONDIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 
FONTANA  KAISER 
HENS HAW  DAM 
IDYLLWILD  RS 
JULIAN  WYNOLA 
LA6UNA  BEACH 
LA  MESA 

LOMPOC  bEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
MILL  CREEK  2 
MT  WILSON  FC   338B  // 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NORTH  HOLLYWOOD 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAI 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 


341 
524 
349 

321 
332 
808 
494 
76  5 
315 
613 
844 
478 
252 
330 
292 
256 
655 

269 
301 
370 
313 
285 
381 
258 
328 
327 
330 
761 
301 
497 
406 
315 
305 
282 
578 
501 
455 
657 
350 
385 
370 
48  0 
319 
326 
476 
380 
339 
287 
292 
598 


259 
345 
313 

303 

185 
198 
230 
299 
335 
230 
227 
238 
210 
195 
386 
537 
237 
181 
224 
247 
201 
205 
380 
562 
442 
223 
200 
287 
194 
172 
146 
285 
458 
234 
221 
237 
233 
520 


See  Reference  Notes  Follpwing  Station  Index 
-  37  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

4, 
1 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No,  o 

Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Total 

1    Max  Depth  1 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

£ 
2 

0 
o 

1  00 

or  More 

0  > 
S  < 

5  > 

o  i 

hi 

S  > 

OXNARD 

M 

M 

M 

83 

13 

35 

4 

0 

0 

0 

0 

1.35 

- 

1.63 

•  99 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

PAUOMAR  MTN  OBSY  R 

39.3 

39.6 

49.5 

75 

13 

24 

3 

428 

0 

0 

4 

0 

2.55 

1.67 

23 

.0 

20 

1 

2 

2 

1 

PASADENA 

68.7 

49.1 

58.9 

5.1 

88 

12 

37 

1  + 

186 

0 

0 

0 

0 

3.12 

- 

1.09 

2^40 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

PERRIS  1  WSW 

69.0 

42.4 

55.7 

85 

12  + 

30 

1 

255 

0 

0 

6 

0 

.97 

•  70 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

POINT  ARGUELLO  USCG 

M 

M 

M 

2.20 

1.34 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

POMONA 

68.1 

45.4 

56.8 

4.  8 

89 

13 

30 

1  + 

233 

0 

0 

4 

0 

1.49 

- 

2.73 

•  97 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

RAMONA  SPAULDING 

68.3 

44,0 

56.2 

87 

13 

30 

1 

246 

0 

0 

3 

0 

.52 

.30 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

REDLANDS 

68.2 

46.1 

57.2 

4.7 

87 

13 

31 

1 

228 

0 

0 

1 

0 

.77 

- 

2.08 

•  46 

23 

•  0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

68.8 

45.5 

57.2 

3.8 

86 

13 

3  0 

1  + 

220 

0 

0 

3 

0 

.80 

- 

1.41 

.48 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

AM 

69.3 

45.5 

57.4 

89 

14 

31 

1 

219 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.85 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

64.9 

47.0 

56.0 

3.4 

83 

12 

34 

3 

265 

0 

0 

0 

0 

2.49 

- 

3.37 

1.76 

23 

•  0 

0 

2 

2 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70il 

46.3 

58.2 

4.7 

89 

13 

31 

1 

195 

0 

0 

3 

0 

1.92 

- 

1.42 

1.17 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAND8ERG  WB  //R 

54.5 

41  .0 

47.8 

7.0 

68 

13 

26 

3 

475 

0 

0 

2 

0 

1.96 

- 

.76 

1.16 

23 

T 

13 

1 

3 

2 

1 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

67.0 

53.1 

60.  1 

3.8 

83 

13 

43 

1 

146 

0 

0 

0 

0 

.50 

- 

1.76 

.35 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

68.7 

48.5 

58. 6 

4.7 

88 

13 

32 

1 

205 

0 

0 

1 

0 

1.72 

- 

1.68 

.90 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

69.9 

48.5 

59.2 

4.7 

90 

12 

34 

1 

177 

1 

0 

0 

0 

1.82 

- 

2.15 

1.21 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAN  JACINTO 

67.1 

43.4 

55.3 

3.3 

84 

12  + 

28 

1 

268 

0 

0 

4 

0 

.70 

- 

1.60 

.39 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  MARCOS  ranch 

AM 

13 

0 

0 

3 

0 

2  .  85 

23 

.  0 

0 

4 

1 

1 

SAN  PEDRO 

64.8 

52.4 

58.6 

3.2 

80 

12+ 

40 

1 

190 

0 

0 

0 

0 

1.14 

- 

1.31 

•  .71 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

Santa  ana  fire  sta 

68.3 

49  .  3 

58.8 

4.5 

87 

12 

34 

4 

18  0 

0 

0 

0 

0 

1.11 

1.91 

.  70 

23 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

66.6 

44.5 

55.6 

5.3 

82 

14 

34 

1  + 

264 

0 

0 

0 

0 

1.98 

- 

3.22 

.98 

23 

•  0 

0 

3 

2 

0 

SANTA  BARBARA 

67.1 

49  .  0 

56.1 

3.8 

81 

12 

37 

1  + 

195 

0 

3  .  74 

.01 

1.  75 

28 

•  0 

0 

3 

3 

2 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

63.7 

47.4 

55.6 

2.7 

76 

12 

33 

4 

256 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.65 

1.  14 

28 

•  0 

0 

4 

3 

1 

SANTA  MARIA 

AM 

65.0 

45.3 

55.2 

3.6 

77 

14+ 

29 

4 

257 

Q 

2 

0 

2.30 

- 

.28 

.63 

7 

•  0 

0 

4 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

52.8 

46.2 

54.5 

2.7 

77 

12  + 

25 

4 

289 

0 

0 

4 

0 

1.93 

- 

.54 

.78 

8 

•  0 

0 

5 

2 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

63.3 

50.0 

56.7 

1.2 

76 

12  + 

41 

1 

228 

Q 

2.52 

- 

.44 

2.02 

2  3 

•  0 

0 

2 

1 

SANTA  PAULA 

AM 

70.0 

47.4 

56.7 

90 

14 

30 

3 

188 

1 

0 

1 

0 

1.97 

- 

.53 

1.37 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

SIERRA  MADRE   1  N 

67.1 

50.8 

59.0 

3.9 

89 

40 

1 

202 

0 

0 

0 

0 

3.20 

- 

1  .85 

2.27 

.0 

0 

2 

1 

SUNLAND 

69.1 

46.8 

56.0 

90 

13 

33 

1  + 

218 

1 

0 

0 

0 

1.95 

1.32 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

TORRANCE 

66.6 

47.8 

57.2 

3.4 

84 

32 

1 

216 

0 

0 

1 

0 

1.37 

- 

1.92 

1.06 

.0 

0 

2 

1 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

68.3 

46.8 

57.6 

3.2 

65 

12  + 

32 

1 

209 

0 

0 

1 

0 

.50 

- 

2.21 

.46 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

UCLA 

66.4 

52.3 

59.4 

3.5 

66 

12 

43 

1  + 

178 

0 

0 

0 

0 

3.83 

- 

.12 

3.19 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

UPLAND 

67.3 

46.0 

56.7 

5.0 

86 

13 

34 

3 

249 

0 

0 

0 

0 

1.51 

- 

2.83 

.86 

23 

T 

0 

2 

2 

0 

WARNER  SPRINGS 

67.2 

34.1 

50.7 

3.2 

82 

13 

21 

1 

394 

0 

0 

8 

0 

.43 

- 

2.80 

.43 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

YORBA  LINDA 

70.1 

47.4 

58.8 

4.0 

90 

13 

34 

1  + 

182 

1 

0 

0 

0 

.96 

- 

2.34 

.65 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

55.8 

1.65 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

66.2 

41.5 

53.9 

8.2 

80 

13 

21 

4 

306 

0 

0 

7 

0 

.90 

- 

.67 

.62 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

71.5 

45.3 

?8.4 

84 

14 

24 

1 

191 

0 

0 

4 

0 

.05 

.03 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

68.9 

42.7 

55.8 

5.7 

81 

13 

25 

1 

253 

0 

0 

6 

0 

.26 

- 

.34 

.14 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

61.4 

29.5 

45.5 

4.2 

72 

16 

15 

4 

540 

0 

0 

15 

0 

.57 

- 

.34 

.34 

23 

T 

T 

6 

2 

0 

0 

BLYTHE 

78.1 

48.  7M 

63. 4M 

7.0 

91 

13 

34 

1 

91 

1 

0 

0 

0 

.04 

- 

.41 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

77.0 

51.7 

64.4 

90 

11  + 

35 

1 

82 

2 

0 

0 

0 

.03 

- 

.16 

.02 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPROS  3  NNE 

AM 

77. 8M 

47. OM 

62. 4M 

92 

14 

32 

1 

109 

2 

0 

1 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY 

AM 

78.0 

48.9 

63.5 

7.3 

92 

14+ 

34 

1 

97 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL  2  E 

70.3 

38.1 

54.2 

83 

13 

14 

298 

0 

0 

7 

0 

1.07 

.82 

28 

•  0 

0 

2 

1 

0 

COW  CREEK 

77.4 

52.7 

65.1 

6.8 

88 

27 

31 

101 

0 

0 

1 

0 

T 

- 

.38 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

71.4 

43.6 

57.5 

84 

13 

26 

1 

207 

0 

0 

4 

0 

.28 

- 

•  22 

•  15 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

55  .3 

27.9 

41.6 

63 

13  + 

10 

4 

549 

0 

0 

15 

0 

.31 

•  24 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

72.9 

52.2 

62.6 

5.3 

88 

14 

35 

1 

117 

0 

0 

0 

0 

.05 

- 

.33 

•  05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

78.2 

47.9 

63.1 

10.6 

91 

14 

33 

1  + 

96 

1 

0 

0 

0 

.09 

- 

.37 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

60.3 

42.0 

51.2 

4.9 

77 

14 

23 

1 

380 

0 

0 

4 

0 

1.27 

- 

2.09 

1.16 

23 

.0 

5 

1 

1 

1 

1 

HAIWEE 

AM 

58.9 

35.4 

47.2 

2.6 

72 

27 

22 

1  + 

493 

0 

0 

8 

0 

.55 

- 

.52 

.37 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

74.0 

45.5 

59.8 

4.9 

36 

14 

30 

1 

165 

0 

0 

1 

0 

.02 

- 

.46 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

oj 

IMPERIAL 

77.6 

49.9 

63.8 

5.5 

89 

13 

34 

1 

87 

0 

0 

0 

0 

.04 

- 

.64 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

Ol 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.56 

- 

.14 

.32 

28 

2 

0 

0' 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

80.1 

48.9 

64.5 

5.7 

95 

13 

33 

88 

2 

0 

0 

0 

.03 

- 

.44 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

68.6 

40.6 

54.6 

79 

13 

22 

1  + 

285 

0 

0 

6 

0 

.71 

.60 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

IRON  MTN 

AM 

74.5 

50.1 

62.3 

5.5 

68 

14 

35 

1 

118 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.37 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

Oj 

LAKE  ARROWHEAD 

54.5 

33.3 

43.9 

4.9 

68 

13 

20 

4 

583 

0 

0 

9 

0 

4.77 

- 

4.88 

2.80 

23 

•  0 

15 

1 

4 

3 

2 

LANCASTER 

64.5 

40.6 

52.6 

79 

13 

17 

1 

340 

0 

0 

7 

0 

.50 

.38 

23 

.0 

0 

2 

0 

0, 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

62.5 

41.5 

52.0 

5.6 

75 

13 

27 

1 

357 

0 

0 

4 

0 

.96 

- 

.51 

.80 

23 

.0 

7 

1 

2 

1 

O! 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

34  .  5 

51.3 

79 

13 

16 

376 

0 

0 

8 

0 

.  34 

.  23 

28 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

76.0 

48.3 

52.2 

4.5 

90 

14 

33 

r 

124 

1 

0 

0 

0 

.02 

- 

.38 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

58.4 

38.5 

46.5 

71 

13 

23 

456 

0 

0 

6 

0 

.45 

.20 

18 

.0 

2 

0 

01 

NEEDLES  CAA  AP 

73.8 

50.4 

62.1 

5.2 

65 

13 

33 

119 

0 

0 

0 

0 

.14 

.41 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0l| 

palmdale 

66.3 

39.3 

52.8 

6.0 

80 

13 

24 

334 

0 

.73 

1.16 

.0 

0 

0 

oi 

PALMDALE  CAA  AP 

64.3 

40.5 

52.4 

77 

13 

19 

346 

0 

0 

6 

0 

.45 

.26 

23 

.0 

4 

1 

2 

0 

0' 

PALM  SPRINGS 

78.8 

46.1 

63.5 

5.7 

93 

13 

31 

108 

3 

0 

1 

0 

.37 

.91 

.30 

23 

.0 

0 

1 

Q 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

74.3 

52.9 

63.6 

6.6 

87 

15 

36 

98 

0 

0 

0 

0 

.25 

.41 

.  17 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

62.8 

42.5 

52.7 

6.4 

72 

28 

338 

0 

0 

3 

0 

.70 

.64 

•  55 

.0 

0 

2 

1 

o! 

SQUIRREL   INN  2 

53.9 

37.6 

45.8 

6.5 

65 

14 

21 

532 

0 

0 

6 

0 

4.89 

3.69 

2.45 

23 

.0 

5 

2 

2 

TABLE  MOUNTAIN 

48.8 

34.1 

41.5 

6.3 

64 

13 

15 

552 

0 

0 

10 

0 

2.29 

.72 

1.33 

23 

6.6 

20 

1 

3 

1 

1 

THERMAL  CAA  AP 

78.6 

49.4 

64.0 

94 

13 

34 

90 

3 

0 

0 

0 

.05 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

67.6 

43.5 

55.6 

5.3 

82 

27 

26 

256 

0 

u 

5 

0 

.07 

.81 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

73.3 

44.9 

59.1 

8.1 

89 

13 

28 

176 

0 

0 

3 

0 

.02 

.35 

•  02 

23 

•  0 

0 

0 

0 

o: 

VALYERMO  RS 

63.1 

35.4 

49.3 

5.5 

73 

13  + 

16 

434 

0 

0 

7 

0 

1.21 

.98 

1.07 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

65.5 

38.0 

51.8 

6.7 

78 

14  + 

18 

366 

0 

0 

7 

0 

.16 

1.01 

.03 

18+ 

.0 

0 

0 

0 

O'i 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

34.9 

14.5 

24.7 

45 

14 

-  8 

3 

1121 

0 

8 

28 

3 

1.25 

.45 

23 

9^8 

10 

3+ 

3 

0 

O'l 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

24.2 

12.3 

18.3 

36 

15 

-  7 

3 

1303 

0 

24 

28 

2 

.92 

.20 

27 

10.0 

3 

0 

0 

DIVISION 

54.3 

.64 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3  California 

 ,  1   ^   FEBRUARY  1957 


Station 

•3 

Day  of  month 

2 

3 

4   1   5  6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ACTON  eSCONDIDO  FC261BE 
AD  IN  RS 
ALOERPOINT 
ALISO  CN  FC  **6 
ALPINE  1  W 

.86 
2.15 
7.98 
3.29 

.82 

.04 

.30 

T 

,42 

T 

•  15 

•  17 

.11 

.06 

,01 

.05 

.1! 
.5 

.0 

.54 

.03 

.10  1,40 
1.57 
.58 

2.  1{ 

•  36 
1.13 

.48 
1.64 

.44 

1 .55 

.05 

ALT4DENA 
ALTURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

3.15 
1.99 
1.11 
9.55 
3.31 

•  13 
.03 

.02 
•  76 

T 

•  40 
,03 
.42 

,01 

.06 
.01 

T 

.02 
.02 

.10 

.02 

*  10 

•  02 

T 

.02 

,03 
,01 

.0 

.03 

•  01 
.03 

.U 
T 
1.3 
•  3 

2.24 

.05 

.19  2,75 
.53  .76 

.0 

•  U 
3,4( 
.  1 

1.00 
.03 
.40 
.59 

T 
T 

.35 

.K 
.32 

.82 
.10 
.36 
.30 
.20 

ANZA 

ARROVO  SECO  RS 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AUBERRY 

.16 
3.34 
2.69 
1.06 
3.53 

*03 

.03 
.04 

.04 
.75 

.41 
.30 

.02 

.10 
.30 

.02 

T 

.02 
.02 

T 

.02 
T 

*i: 

2.40 
.67 
.70 
.33  1.00 

.  1^ 
.7"= 

.  18 
.47 
.25 

.12 
.03 

•  82 

.36 
.33 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  FC  1*3 
BACKUS  RANCH 

6.13 
1.39 

.69 
2,1^ 

.90 

.26 

•  66 

•  20 

.21 

.20 
.01 

T 

.20 
.01 

T 

,05 

•  04 

,02 

.04 

.03 

,02 

.01 
.06 

.02 

T 

,02 

.02 

.5; 

T 

1.03  .59 
.96  .04 
.47 
1.42 
T  .26 

.7C 

T 

1.04 

.67 
.01 

.26 
T 

.67 
•  62 

BARER  9  NNW 

BAKERSFIELO  WB  AP  R 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 

.05 
.70 
4.48 
.55 
.62 

,02 

,01 

•  01 

•  06 

!67 

,01 

T 

.03 

T 

.21 

T 

T 

T 

.03 

T 
T 

•  01 
.03 

T  .01 
1.42 
.10 
,40 

,03 

T 

.6e 

,  17 

.02 
,74 

T 

.02 

.54 
.45 

BARSTOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  N 
BEL   AIR  FC  10 

.26 
.90 
1.07 
1.42 
3.03 

T 

.05 
.01 
T 

,04 

T 

•  o; 

T 
T 

T 

.03 

•  02 

.07 

T 

.04 
.96 
2,37 

.85 
.95 

T 

.14 

.40 

•  66 

BEN  LOMOND 

BENSONS  FERRY 

BERKELEY  R 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

10.98 
2.73 
4.06 
8.17 
3.99 

.02 

T 

,12 

.04 
.30 

.82 
.60 

.97 
.65 
•  06 
.35 
.11 

T 

•  66 

.04 

.01 

.12 
.02 

T 

.01 
.16 

.02 
.11 

T 

.01 

.21 

.20 
T 

.ac 

,46 
1.05 
.73 
T 

.50  3.00 
.07  ,64 
,23  .39 
.11  .83 
2.64 

2.2-= 

.  le 

.46 

1.69 

.n 

1.10 
.31 

1.10 

,22 

.61 
1.34 

.05 
•  35 
.06 
1.45 

.95 
.59 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  OAlTON  dam  FC  223  BE 

BtC,  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC  **t  DE 

4,83 
2.20 
3.28 
7.82 
3.09 

.06 
,13 

.01 

•  17 

T 

.28 

•  0  1 

•  70 

•  56 

•  10 

.02 
.03 
.06 
,06 

T 
T 

.31 

T 

T 

.02 
.01 

,05 

.01 
,05 
.05 

•  02 

•  03 

T 

.01 

.02 
.02 

.31 

T  2.92 
1  .47 
1.74 

.79  1.60 
2.41 

,2? 

.76 

.19 
3,05 

T 

.03 

.19 
.60 
.69 
.66 
.58 

BI  SHOP  WB  AP  R 

BLACK  MTN  2  S 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 

.57 
9.60 
14.74 
.04 
.03 

.56 

•  25 

•  21 

T 

,26 
1.09 

T 

•  53 
1.03 

.53 

.12 

.09 
.12 

.05 
.21 

,13 

T 

.02 

*'' 

.  11 

.52 

.  56 
1.44 
.01 

T 

.34 
•02  3,50 
.39  2,54 
.01 
.02 

.  It 
2.63 
3.96 

.02 
.46 
.  77 

.03 
1.12 

.05 

T 

.02 
.63 

T 

.01 

BOCA 
BON ITA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD  5  W 

3.23 
.37 
.09 

T 

.56 

.08 

.24 

•  09 

.06 

.10 

.04 

.02 
.02 

,04 

•  50 

•  35 

•  09 

T 

.42 

.97 
.  IC 

1.00 

.13 

BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY 

BREA  BERRV  IMPERIAL 

2. 78 
015.69 

1  .44 
.00 
•  82 

d: 

.10 

,01 

,23 
,05 

T 

1,  56 
•  08 

T 

.46 

.01  •as 

.07  .68 
.82 

.05 
.30 

.03 
.  10 

1.60 
•  16 

BREA  DAM 
BRIDGEPORT  DAM 
8PIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

.76 
1.26 

10.22 
4.00 

11.12 

I 

,06 
.03 
.15 

,02 

T 

.71 
.26 
.44 

T 

,34 
.47 

.05 

T 

.02 
.  05 

.41 

•  06 

,51 
1.29 

.74 
.28 

1.48  ,99 
,02  1*20 
.96  1.63 

.02 
■  30 

2.70 
.86 

3.13 

.14 
1.27 

.91 
1.62 

1.67 
.21 
,67 

.65 

T 

.06 

T 

BULLARDS  BAR  PH 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226 

BURBANK  WB  AP  R 

BURLlNGAME 

BURNEY 

13.93 
2.71 
2.12 
3.60 
4,76 

T 

.63 

.10 
.16 

.20 
T 

.01 
.21 

1.66 

.01 
.33 
.07 

T 

,04 

T 

.01 

.05 

T 

.04 

.17 

.03 

T 

T 

T 
T 

T 

.03 
.03 

.0? 

,  19 

T 

2.06 

.44 
.03 

1,09  1,98 
2.15 
.05  1.49 
.  7A 
.06  .26 

2.84 
.03 

T 

.59 
1.79 

1.36 

.09 
1.11 

1.24 

.40 
.50 

.  26 

.01 
.65 

.50 
.53 
.59 

BURTON  RANCH 
BUTTONWtLLOW 
CABAZON 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 

4.22 
.54 
.61 
.57 

3.23 

.07 

T 

.50 
*  10 

.25 

.25 
.04 

.37 

.02 
.04 

T 

.01 
.02 

.07 

.01 

.01 
.05 

T 

.03 
.03 

T 

T 
T 

.47 
.0: 

.10  1.23 
.03 
.66 
.31 
2,08 

.74 
.04 

.50 
.02 

.27 

.27 
.13 
.11 
.21 
.31 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALEXICO 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

9.83 

6.90 
4,71 
2,96 

,06 

.37 

.05 
.02 

T 

.08 

1.31 

.66 
.04 
.05 

.05 
.  25 

.65 
.01 

T 
T 

.13 

.0<t 

T 

.01 

.54 

1.05 
.02 

.42  1*54 

.39  2.  28 
.03  1.66 
2.42 

1,87 

1.76 
.24 

2.47 

3.03 
.27 

.09 
.70 

.44 

1.06 
.07 

.07 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

.76 
2,72 
4.20 
11  .73 
2.35 

.06 
•  43 

.02 

.  16 
.52 
1.44 

.42 
.21 
T 

.01 

.  10 
.01 
,04 

.03 

.14 
,11 

.02 
.04 

T 

T 

T 

T 

,01 

.03 

T 

T 
T 

.07 

,04 

.90 
.11 

.30 
1.96 
.05  • 

.43 
•  30 

.  Itlr 

4,  24 
.65 

.13 
2.82 
.97 

.01 
.25 
.04 

•  19 
.02 
1.17 
.38 

.63 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL  2  E 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CAZADERO 

2,08 
1,07 
9.79 
2,53 
13,49 

•  59 

T 

T 
T 

,18 
1.79 

.07 

.42 
.27 
.14 

.01 

T 

.03 

.09 

.18 

T 

T 

.01 

T 

.10 

.05 
.75 

.11 
.14 
3.95 

1.29 

.40  2.06 
.16  .7^, 
.64  2.60 

.25 

3,20 
•  54 
1.56 

1.10 

.47 

.65 

1.43 
,91 

.07 
.08 
.05 

•  45 

T 

.01 
.35 

CECILVlLLE  SAWYER 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  FC  2**  0 

7.02 
7,56 
14,23 
1  .58 
3,12 

.27 

.13 
.11 
.40 

,16 
,67 
1.41 

.12 
.10 

.11 

.02 
.01 
*  16 

.06 

T 

.12 
.10 
.17 

T 

.02 
.20 

T 

.15 
1.26 

.02  1.25 

1.34  2.26 
1.39 
1.34 

2.26 

2.69 
,03 

.76 
2.90 

1.60 
.33 

.14 
1.05 

.05 
1.78 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 

8,50 
8,00 
3.86 
2*96 
.21 

T  I 

.05 
.16 

•  08 

T 

•  04 

.07 
.22 

.75 
.20 
.18 
.19 

.28 
.14 

.92 
.04 

T 

.42 
.05 

.05 

•  09 

.06 

.27 
.  3' 
,98 
,  19 
.01 

.34  2.16 

.01  .62 
.31  .24 
.17 

1.37 

,89 
.21 

1.96 

.  14 

1.27 
.03 

.55 

.24 

.02 
.17 

.22 

CISCO  RS 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 

15,22 
1,56 
3,46 

1.17 

.01 

.73 
.02 
,07 
.10 

,06 

1.32 

.76 
.55 
.10 

T 

1,21 
,01 
.02 

,29 
.01 

•  12 
.04 

.25 
.04 

T 

.01 

T 

.01 

.84 
.41 
T 

.76  1.89 
1.04 
.90 

.08  .32 

2.96 
,27 

T 

3,76 

.53 
8.69 
.06 

,03 
T 

,59 
.18 

1.05 

.46 

.27 
.02 

.05 
.32 

COALINGA  1*  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLGATE  PH 

2.34 
3.32 
3.87 

7.94 

.20 
.35 
,24 

,17 

.25 
.15 
,30 
1.33 
.97 

.04 
.15 

.30 

.03 

T 

•  15 
.12 

.02 

•  02 

T 

.08 
.07 

,05 

.7C 
1.7C 
1.1! 

.92 

,14  .38 
.40  1.65 
U04  1.06 

.40 

,60 
1.99 
1.05 

.06 

1  .13 
.92 
1.03 

.10 

•  06 
.77 

•  16 

.08 

.  16 
.IC 
.88 

.48 
.11 

COLUSA   1  SSW 
CONCORD  2  SE 
CONCORD  3  eSE 
CORCORAN  IRRIO  DIST 
COROES 

2.51 
1.96 
3.06 
.99 
16,46 

.05 
.20 

,24 
.06 

.01 

•  45 

•  26 
.27 

•  95 

.04 
.22 

.01 

T 

.01 

T 

.06 

.02 

•  01 

.06 

.75 
»2t 
1.3S 

.02  .56 

•  1.15 
.05  .35 
4.05 

.56 
6.32 

.04 
•  41 
,60 
.02 
2.45 

.14 
.  28 

.95 

.01 
.  33 
.30 
.01 
.15 

.05 

T 

.32 
.05 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

2.60 
,73 
7.88 
1.40 
T 

•  28 

•  29 

T 

,12 

T 

•  04 
.10 

•  05 

•  02 

T 

•  16 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.  15 

T 

.  10 

,oi 

.7E 

.98  .73 
.39 
,06  1.53 
T  .98 

T 

.43 
2.37 

.07 
.68 

.0? 
1.70 

T 

.01 

•  29 

•  40 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  HELLS 
CRESCENT  CITY 

,00 

T 

e«99 

1.06 

,08 

•  64 

.71 

.  15 

.25 

.07 

,27 

•  ,65 

2,00 

.36 

.20 

.11 

DAILY  PRECIPITATION 
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Table  3— Continued  February  1957 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

g  j 

Q 

10  1 

1 

12 

13  1 

14  j  15 

16  1 

17  [ 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  I 

26  1 

27 

28  1  29  j  30 

31 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

•  89 

.64 

•  04 

1.42 

.14 

.15 

.34 

.05 

•  55 

•  52 

.43 

.21 

2.20 

1.44 

3.52 

.13 

■  03 

■  29 

.24 

T 

.02 

.01 

.63 

.02 

■  65 

.52 

.24 

.39 

.02 

.74 

CRYSTAL  LAKE  FCZBSB 

*S4 

.15 

•  66 

•  14 

•  05 

2^50 

1.02 

CULVER  CITY 

2 

.32 

•  02 

1.12 

1.65 

.45 

CUMMINGS 

•  71 

.67 

•  26 

•  96 

.13 

.12 

T 

.30 

.58 

3.20 

3.25 

1.60 

.46 

.06 

CUNNINGHAM 

.10 

.27 

.03 

.02 

1.65 

•  25 

1.85 

2^75 

1.12 

.33 

.20 

21 

■  10 

•  08 

.49 

•  01 

.02 

•  39 

.02 

.10 

CUYAMACA 

1 

.46 

T 

.IS 

T 

•  69 

.  57 

OAGGETT  CAA  AP 

.28 

T 

T 

T 

.13 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

67 

T 

•  65 

T 

T 

•  01 

•  33 

•  05 

•  85 

.36 

.72 

.05 

.43 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

.01 

•  24 

.04 

.02 

DEER  CREEK  PH 

14 

66 

.72 

.30 

•  57 

•  05 

.37 

•  30 

•  16 

•  02 

.14 

U51 

•  73 

2.29 

3.96 

2.26 

1.26 

.03 

DELANO 

57 

•  28 

.19 

•  02 

T 

.02 

T 

.02 

.04 

OENAIR 

1 

91 

•  03 

•  06 

.04 

.01 

.43 

.66 

.17 

•  10 

.16 

.25 

DE  SA6LA 

14 

.96 

•  11 

.10 

•  76 

.66 

.10 

.22 

1.63 

* 

3.61 

3. 65 

1^26 

2.10 

.56 

DE5CAN50  RS 

.05 

•  08 

T 

•  01 

.69 

•  36 

0066 1 NS  COLGATE 

^ 

•  25 

.21 

•  85 

•  02 

•  09 

•  16 

1.60 

.51 

1.30 

1.36 

•  35 

.96 

.04 

.03 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

7 

93 

.36 

•  90 

•  38 

■  23 

.22 

.13 

T 

T 

.  33 

.  30 

1.30 

1.20 

2^15 

.43 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

1 

46 

1.03 

.46 

DOWNIEVILLE  RS 

14 

.34 

.46 

i^6e 

.44 

.10 

.21 

.05 

.01 

T 

T 

•  61 

.83 

1.76 

3.36 

3^34 

.23 

1.26 

DOYLE  5  SSe 

.09 

•  04 

.03 

.04 

.04 

T 

T 

.53 

•  75 

1^56 

T 

.01 

DRY   CANYON  RESERVOI R 

^ 

1* 

.09 

.02 

.01 

.78 

.22 

.02 

DUDLEYS 

7 

47 

•  34 

.86 

.07 

•  37 

.03 

T 

T 

.32 

2.29 

2.16 

.14 

.23 

DUNNIGAN 

2 

96 

.06 

•  30 

.02 

.52 

1.01 

.82 

.21 

T 

DUNSMUIR  RS 

13 

.52 

T 

.36 

1.21 

.06 

.08 

.12 

•  30 

.58 

.29 

1.89 

4.  19 

1.35 

2.60 

.25 

OUTTONS  LANDING 

.06 

T 

.65 

T 

.01 

.78 

•  25 

1,65 

.01 

.53 

.30 

EAGLE  MTN 

•  05 

EAST  PARK  RESERVOIR 

3 

05 

.01 

.24 

T 

T 

•  41 

.01 

1^07 

.83 

,43 

.02 

.01 

T 

EL  CAJON  2  E 

51 

T 

T 

.03 

T 

.05 

•  43 

T 

EL  CAPITAN  DAM 

72 

T 

•  04 

.03 

T 

.01 

.39 

.26 

EL  CENTRO  2  SSW 

09 

.05 

.04 

ELECTRA  PH 

93 

• 

.10 

.05 

•  40 

.01 

.21 

.01 

.03 

.73 

.03 

1.11 

•  77 

.64 

•  31 

.07 

.16 

ELIZABETH  LAKE  FClZSe 

3 

24 

■  32 

.03 

1.54 

1.35 

ELK  VALLEY 

11 

13 

1.23 

.30 

■  70 

•  33 

.13 

.13 

.69 

■  42 

•  37 

3.66 

•  64 

2^53 

T 

ELLERY  LAKE 

30 

T 

•  35 

.20 

.10 

1^00 

.90 

.75 

ELLIOTT 

.10 

•  26 

.06 

T 

T 

.40 

.25 

•  38 

•  03 

.60 

,30 

ELStNORE 

77 

•  03 

.04 

.01 

.49 

.20 

ESCONDIDO 

60 

.05 

.46 

•  09 

ESCONDIOO  CHURCH  RCH 

71 

.03 

.01 

.07 

.46 

.14 

EUREKA  WB  CITY  R 

36 

•  39 

.01 

•  23 

•  14 

.02 

.12 

T 

.  17 

.23 

T 

.69 

.20 

.57 

1.59 

T 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2 

47 

.01 

.04 

•  02 

.11 

.27 

.65 

.78 

.29 

.11 

.02 

.17 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

•  36 

•  27 

T 

.03 

.05 

.66 

.47 

.91 

.66 

.  16 

,29 

.06 

.32 

FAIRMONT 

1 

27 

.01 

•  06 

.02 

1.16 

.02 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

1 

63 

•  21 

.02 

•  02 

•  03 

.01 

.  14 

.50 

,04 

.66 

FERGUSON  RANCH 

98 

.10 

•  21 

.05 

.45 

.54 

1.21 

1.03 

1.14 

.15 

.10 

FIDDLETOWN  lynch  RCH 

79 

.32 

•  72 

•  12 

.39 

.05 

.55 

.46 

.68 

.77 

1  .60 

.73 

FI NLEY 

54 

.10 

.  12 

T 

.20 

2.05 

.  10 

1.23 

2.15 

.17 

,42 

T 

T 

FIVE  POINTS  5  SSW 

63 

• 

.42 

.02 

.19 

FOLSOM  DAM 

03 

.13 

T 

•  50 

T 

.11 

•  03 

T 

.02 

.45 

.34 

.70 

.25 

•  69 

T 

.61 

FONTANA  5  N 

.07 

•  08 

T 

.02 

2.01 

,06 

•  53 

FONTANA  K A 1 SER 

T 

.76 

T 

FOREST  GLEN 

87 

.36 

.99 

.11 

.27 

.02 

T 

.70 

.17 

1.15 

3.64 

1.71 

2,46 

.26 

.03 

FORESTHILL  RS 

10 

84 

.60 

1.20 

.40 

.54 

.10 

.01 

.05 

1.10 

.  86 

1.49 

1.04 

2.60 

.83 

FORT  61DWELL 

2 

30 

.05 

■  24 

.05 

T 

.26 

.01 

T 

.18 

•  06 

.01 

.  33 

,66 

,  28 

.15 

FORT  BRAGG 

24 

.25 

.01 

.15 

•  25 

.01 

.01 

T 

T 

T 

T 

.06 

.42 

.01 

1.38 

1.08 

.28 

,98 

.31 

.04 

FORT  BRAGG  AVN 

.23 

.09 

.15 

.43 

T 

.02 

.01 

.01 

.04 

.09 

.39 

.51 

1.35 

.98 

,  16 

1  ,12 

.07 

FORT  JONES  RS 

04 

.16 

■  02 

•  01 

•  05 

.01 

.01 

T 

.15 

.20 

1.27 

.  22 

.94 

FORT  ROSS 

7 

85 

•  05 

.06 

.36 

.07 

.01 

.06 

.42 

2.06 

.63 

1.39 

.57 

.21 

1.72 

.06 

.14 

FRENCH  GULCH 

9 

93 

T 

.24 

.58 

.04 

.49 

.17 

3.16 

3.12 

.67 

1  .07 

.17 

FRESNO  WB  AP  R 

1 

51 

.01 

•  24 

.20 

T 

T 

.02 

T 

T  T 

T 

.09 

.07 

•  34 

.06 

T 

.04 

T 

.44 

FRIANT  GOVT  CAMp 

1 

65 

•  05 

.32 

.10 

•  09 

T 

.03 

•  09 

.40 

.  13 

.40 

.04 

T 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

82 

T 

.02 

.79 

.01 

FULLERTON  CREEK  5 

1 

24 

.85 

.39 

FULLERTON  0AM 

72 

T 

T 

.02 

.67 

.03 

T 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

1 

10 

T 

.75 

.02 

.33 

GARBERVILLE 

8 

86 

•  36 

.75 

•  09 

.03 

.01 

.62 

.15 

1.60 

2.53 

1.05 

1,41 

.23 

.01 

GARDEN  VALLEY  2  S 

6 

40 

.20 

.97 

.07 

.55 

.10 

.02 

T 

1.10 

.22 

1.07 

.45 

.95 

.70 

GASQUET  RS 

13 

72 

1^00 

.73 

1.79 

.42 

.13 

.26 

.49 

.60 

.40 

.29 

2.45 

2.01 

3.19 

.06 

GEM  LAKE 

2 

70 

.30 

.05 

.05 

.85 

1.20 

.10 

.13 

GEORGETOWN 

e 

56 

.33 

.96 

.12 

•  58 

.09 

.05  .05 

.01 

•  60 

.76 

,96 

1.06 

2  ,05 

.69 

GEORGETOWN  R5 

10,33 

.38 

1.12 

.28 

.69 

.11 

T 

T 

.05 

•  65 

.63 

1.23 

1.45 

2.61 

.93 

GIANT  FOREST 

6 

08 

•  11 

1.34 

.69 

T 

.33 

T 

T 

1.16 

.81 

1.56 

.06 

GIBRALTAR  DAM 

39 

T 

•  44 

.03 

.02 

.03 

.03 

T 

2.76 

.06 

1.02 

GILROY  1*.  ENE 

3 

85 

•  25 

.05 

.24 

.38 

.98 

.23 

1.36 

,23 

.13 

GLENOALE  STAPENHORST 

3 

34 

T 

•  02 

T 

T 

T 

.03 

2.66 

.01 

•  62 

GLENDORA  WEST 

1.84 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.08 

T 

1,22 

•  51 

GLENNVILLE 

1 

83 

.96 

.  17 

T 

•  03 

.20 

.  47 

T 

GOLD  RUN 

12 

33 

■  49 

.31 

1.59 

.07 

.38 

.02 

.25 

.17 

.02 

.  12 

1.76 

.47 

1.94 

3.57 

.30 

,87 

GRANT  GROVE 

6 

57 

T 

U13 

.50 

.11 

.26 

•  06 

2.36 

1.07 

1.04 

GRASS  VALLEY 

11 

39 

T 

.40 

.  15 

U63 

.01 

.23 

.03 

.21 

.07 

•  02 

.09 

1.70 

.66 

1.63 

2.43 

.85 

1.00 

.04 

.04 

GR ATON 

7 

90 

.18 

.04 

1.01 

.02 

.01 

.01 

T 

.26 

2*19 

.31 

1.45 

1.02 

.11 

.95 

.10 

.24 

GREENVILLE  RS 

a 

54 

.35 

.44 

.  15 

.11 

.06 

2.45 

3.42 

.60 

.63 

.33 

GRIZZLY  PEAK 

11 

.07 

•  27 

.41 

.02 

.05 

.03 

.03 

.05 

.94 

.16 

.56 

.48 

.04 

•  49 

.05 

GROVELAND  RS 

6 

85 

.76 

.51 

.28 

.16 

2,  12 

I.IB 

1  .54 

,26 

GUERNEVILLE 

8 

90 

•  26 

.83 

.01 

.01 

.04 

1.97 

.59 

2.29 

.93 

.46 

.52 

.85 

.12 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

3 

85 

.06 

•  04 

3.11 

.09 

.53 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

3 

06 

.12 

.06 

2.  19 

,06 

.63 

HA IWEE 

55 

.04 

T 

T 

•  06 

T 

.37 

.08 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

42 

.11 

.97 

T 

T 

.58 

.92 

.71 

.67 

.26 

HAMILTON  AFB 

5 

76 

•  03 

.66 

.05 

T 

T 

.02 

T 

.01 

•  41 

.97 

.82 

•  B4 

1,24 

,28 

.04 

.  39 

HAMILTON  AFB  1  E 

5 

57 

•  05 

•  45 

.  19 

•  06 

1.20 

•  02 

1.46 

1  .00 

.48 

.32 

.32 

HA  NFORD 

1 

17 

•  06 

•  38 

•  06 

•  02 

.01 

.37 

.25 

HANSEN  DAM 

1 

26 

•  05 

.02 

1.05 

.08 

•  08 

HAPPY  CAMP  RS 

9 

75 

•  48 

.15 

*  44 

•  02 

•  53 

•  01 

•  08 

.46 

.  36 

.57 

2.40 

1.07 

3.16 

.02 

HARRIS  GAGING  STA 

2 

32 

.09 

.79 

•  03 

.02 

•  06 

•  03 

•  35 

.02 

.73 

HARRISON  GULCH  RS 

6 

09 

•  19 

.  28 

T 

.02 

T 

•  06 

.89 

•  20 

1.44 

1.47 

.94 

.45 

.13 

HARRY  L  ENGLEBRI6HT  DAM 

6 

65 

•  19 

.63 

.  12 

•  03 

•  05 

.02 

•  01 

.90 

.67 

1.26 

.89 

.70 

.10 

.66 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

.02 

.22 

.42 

.45 

2.4C 

2.43 

1.13 

1.32 

HAT  CREEK  PH  1 

1 

83 

.19 

.02 

•  04 

T 

T 

•  01 

.02 

•  08 

.52 

.41 

.02 

,52 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

02 

T 

.02 

HAYFORK  RS 

5 

14 

•  22 

.  30 

.35 

.66 

.06 

.87 

1.33 

.50 

•  76 

.07 

healdsburg 

8 

55 

•  11 

.02 

.76 

.04 

.29 

1.48 

.32 

2.25 

2.06 

.18 

.71 

.14 

.19 

HEALDSBURG  2  E 

7 

58 

.12 

.69 

T 

.01 

.02 

.01 

•  04 

1.32 

•  42 

1.56 

1^69 

•  82 

.25 

.54 

,07 

HEMET 

10 

.10 

HENSHAW  DAM 

1 

05 

.06 

.02 

.61 

.36 

HERNANDEZ  2  NW 

2 

62 

.07 

T 

•  02 

.03 

T 

T 

.4( 

.04 

.64 

•  4C 

.26 

T 

.22 

.34 

HETCH  HETCHY 

77 

■  07 

•  10 

.25 

•  23 

.69 

T 

•  01 

T 

.06 

.14 

.30 

•  90 

•  7C 

1.17 

.15 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

9 

47 

T 

T 

.37 

T 

T 

1.6C 

.20 

2.02 

3.22 

1.26 

.58 

.02 

HILTS 

3 

60 

HOBERGS 

16 

05 

.33 

•  62 

.21 

1.26 

.17 

3.68 

3.52 

3.34 

.64 

.08 

T 

HODGES  DAM 

46 

.04 

•  06 

.26 

.  10 

T 

HOEGEES  FC  60A 

4 

81 

.05 

•  07 

.10 

3.45 

1*14 

HOLLISTER 

2 

38 

•  14 

•  04 

.01 

T 

T 

.03 

T 

.46 

.03 

.37 

.  le 

•  55 

.21 

.02 

.34 

HOLV  CITY  3  WNW 

6 

22 

T 

.15 

T 

•  01 

•  66 

•  02 

•  04 

T 

.04 

•  01 

.03 

.04 

•  03 

•  01 

.04 

.3* 

.17 

1.50 

1.50 

1^18 

.03 

.19 

.22 

HOOPA  2  SE 

8 

34 

1*04 

.31 

•  48 

.19 

•  01 

.09 

.3* 

.39 

.41 

1.94 

1^56 

1.56 

.02 

HOPLAND  LARGO  STA 

8 

64 

.23 

T 

•  36 

T 

T 

1.42 

.17 

1.87 

2.47 

1^28 

.49 

.35 

HUNTINGTON  LAKE 

4 

69 

T 

.04 

•  17 

•  39 

•  02 

•  09 

.45 

.03 

.10 

•  01 

.16 

•  10 

2.19 

.33 

•  40 

.01 

.05 

.15 

IDRIA 

2 

59 

•  06 

■  03 

T 

•  03 

.05 

•  02 

t22 

1.46 

.25 

.16 

.07 

•  24 

B«*  r«far*ac«  Botas  (ollcnrliig  StitloD  IndAa, 
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lOVLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 

jess  valley 
johnsondale 

JOICE  island 
JUL  IAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
<£E  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PM  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  LANDING 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  3  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 
LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULOING 

LA  MESA 

LA  MESA   1  NE 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHU2A  PT  STA  FC  352 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

L INDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

LI VERMORE 

LIVORNA  HEIGHTS 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCK  WOOD 
LOCKWOOD  MESA 
LODl 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

LONG  BEACH 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  I 
LOS  ANGELES  WB  CITY  | 
LOS  SANOS 

LOS   BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  GATOS 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RS 

MADERA 

MAO  RIVER  RS 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANZANITA  LAKE 

MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 

MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MIODLETOWN 

MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MODESTO 

MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 

M0RON6O  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BRECKENRI06E 

MOUNT  OANAHER 

MOLWT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  Shasta  wb  city  //r 

MT  WILSON  FC  3368 

MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES   CAA  AP 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  CE 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NILAND 


10.60 

T 

3.05 


1.17 
1.32 
1*90 
10.32 


Day  of  month 


8.90 
1.68 
3.58 


1.27 
1.62 
15.36 
11.27 


3.52 
1.1«» 
4,05 


7  I   B  I   9   I  10  I  U  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  25  I  26  I  27  I  28 


1.50  ,19 

T 

1,01  .17 

T  .41  ,06 


,02  .03 
.01     .04  T 


,16     .41  .04 


T         .03  .02 


T  ,03  .01 


T  .02  ,02 


,01  .01 
.01      .02  T 


T  ,01  ,03 

T  t 

T         T  T 


.05     tOfi  .45 


,85   1,42  1,82 


1,91 
1.00 
1.75 


.04 
2,09  : 
2.02 

,06 


.10 
.47 
.02 


.10 
.20 


1.4?  2.30 


1.24 
1.37 


.11   1.57  1.35 


1.39 
4,82 
1.20 


,48  2,68  3,50 


.07   1.82  3,11 


1.13 
1  ,  69 
.92 


1,15  .01 


.02  2,85  2.60 


1,10  2,9C  : 


.22     .43  1.66 


2.33  1.42 


.25  1.00  .55 


1.63 
1.64 
1.34 


.  26 
1.01  . 
1.13 


1.19  1.32 


1.10     .19  .13 


1.06 
1.06 
1,00 


,73   1.46   1.96  , 
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Table  3— Continued 


Station 

Total 

Daj  of  month 

1   1   2   1  3 

4  5 

6 

I 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  14 

15 

16 

17 

lo 

19 

20 

Zl 

nn 
22 

nn 
2o 

_ 

24 

25 

26 

27 

00  1   nn  nn 

31 

NORTH  FORK  RS 

3.33 

49 

01 

26 

* 

14 

* 

• 

.08 

07 

• 

NORTH  HOLLVWOOD 

2.16 

_ 

'o  1 

*  02 
* 

03 

* 

1*61 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

1.31 

•  09 

'  1  0 

06 

* 

,01 

31 

*  24 
* 

03 

OAK   KNOU.  RS 

3.34 

.14 

•  03 

*  07 

*  J  J 

'o4 

1*01 

•  73 

1  00 

'  21 

OAKLAND 

.41 

.29 

•  05 

• 

.80 

.67 

•  73 

•  06 

.79 

OAKLAND  WB  AP  R 

3.12 

.01 

42 

10 

05 

* 

12 

55 

28 

26 

29 

*  , 

02 

OAKVrLLE  1  WNW 

S.34 

.11 

*  no 
* 

*60 

_ 

J  _ 

_ 

01 

*  02 

*  y^ 

*  04 

2*32 

2*  93 

56 

*  ?fi 
• 

OCCIDENTAL 

9  .66 

.39 

1*09 

03 

02 

* 

*  05 

•  06 

2*6; 

* 

*  59 

1  *  86 

*  76 

*  56 
* 

*60 

1  '  1 1 
* 

OCEANSIDE  PENDLETON 

.39 

y 

T 

T 

y 

'  26 

*  1  3 

OJAI 

4.11 

.01 

•  45 

.05 

•  02 

T 

2.51 

.01 

1.06 

OL INOA 

1.12 

•  04 

70 

,38 

ONO 

6.96 

,16 

* 

17 

* 

• 

1*57 

• 

• 

.60 

.  58 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

4.71 

A 

* 

*  55 

1*70 

ORANGE  COVE 

1.35 

*  51 

•  10 

04 

05 

*  55 

09 

*01 

OR  ICK  PRAIRIE  CR  PARK 

8.79 

1  .00 

.65 

.72 

.12  .03 

T 

.05 

.38 

.52 

.  14 

.53 

1.45 

.21 

2.90 

.09 

orinda  bowman 

.60 

.  17 

.05 

,  02 

04 

* 

85 

51 

12 

72 

* 

ORL AND 

2*96 

.01 

14 

80 

*6f 

'  1  ? 

*0  1 
* 

ORLEANS 

8.06 

•  81 

.03 

.  16 

•  23 

.41 

.20 

*B4 

*  21 

*  38 

2*21 

2*17 

OROVILLE  1  WSW 

4.83 

OROVILLE  7  SE 

6.42 

.45 

.32 

.10 

.8C 

.70 

•  95 

1.30 

.80 

.20 

,80 

OROVILLE  BRIDGE 

5.02 

.38 

.  02 

.09 

.8^ 

.46 

•  72 

1  01 
* 

73 

* 

28 

51 

* 

OtNA  RD 

1.35 

•  15 

•  08 

•  01 

•  01 

T 

.  99 

OZENA 

2.45 

,16 

•  10 

T 

T 

1  .69 

T 

T 

*44 
* 

PACIFIC  HOUSE 

9.05 

.41 

1.15 

•  3C 

.62 

T 

.14  ,02 

T 

T 

T 

.71 

.45 

,97 

1.18 

2,12 

•  96 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

1.95 

T 

,10 

.01 

.07 

1.04 

T 

.73 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

2  .49 

.10 

.10 

T 

T 

.06 

.15 

.  30 

•  63 

10 

,60 

20 

25 

P  ALMDALE 

•  73 

T 

T 

*  35 

PALMDALE  CAA  AP 

.45 

T 

J 

T 

T 

•  26 

•  19 

PALM  SPRINGS 

.37 

7 

.30 

•  07 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

3.03 

.09 

.  34 

•  02 

.04 

.34 

,21 

•  66 

,07 

.50 

,33 

.41 

PALOMA 

5  .  27 

•  29 

09 

* 

* 

•  03 

,01 

T  T 

T 

30 

* 

01 

* 

72 

1 

* 

48 

* 

P ALOMAR  MTNOBSV  fi 

2*55 

1*67 

* 

PALOS  VEROES  EST  FC  43A 

1  .02 

•  02 

•  05 

*  86 

09 

PANOCHE 

1.65 

•  02 

T 

•  03 

•  03 

■  37 

•  35 

•  0^ 

.18 

02 

49 

PANOCHE  JUNCTION 

,94 

.26 

•  30 

.18 

.20 

PARKER  RESERVOIR 

08 

PARKF I  ELD 

2*65 

•  43 

•  33 

,05 

02 

* 

96 

*  14 

44 

04 

PASADENA 

3.12 

T 

T 

.02 

T 

T 

03 

* 

2*40 

*66 
* 

PASkENTA  RS 

4.76 

•  45 

.04 

22 

.03 

2*  24 

1*1* 

48 

•  0*^ 

.07 

PASO  ROBLES 

1.90 

,01 

•  01 

.36 

.01 

•  02 

.02 

.56 

.  17 

.12 

.01 

•  61 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

02 

33 

,02 

19 

33 

* 

05 

* 

62 

1  .69 

,09 

!  1 0 

.52 
* 

•  03 
* 

•  87 

!o8 

pendola  gs 

3.85 

*  55 

T 

1*45 

PERRIS   1  WSW 

.97 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

5  .46 

•  07 

•  47 

.03 

.02 

•  06 

•  84 

•  05 

1,70 

1,29 

.13 

.57 

.08 

.15 

PIEDRA 

1  .66 

.35 

29 
*  - 

05 

04 

•  79 

03 

* 

.07 

.04 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

2*22 

03 

PINNACLES  NM 

2.87 

.03 

* 

* 

* 

* 

PI SMO  BEACH 

2.99 

•  12 

.77 

.05 

•  02 

•  0; 

•  03 

1  .03 

,  04 

.90 

PIT  RIVER  PM  5 

19  .84 

•  53 

.10 

,26 

1,71 

.01 

.02 

•  27 

1.24 

1.30 

1*64 

5,90 

3.74 

2.55 

.57 

PITTS  RANCH 

9  .55 

•  12 

40 

T 

2,20 

16 

42 

.24 

PL ACERV I LLE 

* 

* 

* 

•  ■ 

• 

• 

•  ■ 

PLACERVILLE  IFG 

6,93 

*94 

*  75 

*07  *01 

*n  1 

01 

• 

PLYMOUTH 

4,43 

,25 

*40 

!o6  * 

*6C 

45 

42 

1  14 

'3' 

POINT  ARGUELLO  USCG 

2,20 

,02 

.10 

.36 

,01 

T 

.  19 

.18 

1  .34 

PT  PIEDRAS  BLANCA5 

4,31 

26 

* 

.90 

.09 

.06 

.25 

.60 

.22 

.02 

.01 

,04 

01 

*  Q7 

^  *47 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

3.27 

.03 

T 

* 

• 

.28 

* 

PORTERVILLE 

1  .04 

.53 

•  16 

.03 

!o2 

'10 

*  J  J 

'02 

PORTOLA 

3.30 

•  12 

T 

•  41 

T 

T 

.09  T 

•  74 

1.32 

.40 

.22 

T 

POSEY  3  E 

•  08 

1  15 

* 

• 

37 

05 

7  *  49 

•  17 

•  17 

•  26 

•  10 

*  04 
* 

03 

.27 

88 

1*83 

2*  1' 
* 

*  54 

1  00 
* 

05 

* 

POWAV  VALLEY 

,36 

T 

.01 

!o' 

*  32 

'01 

01 

OUINCY  RS 

10,24 

.28 

•  58 

,  14 

.12  .03 

,06 

2**27 

3,35 

2!  16 

.68 

.52 

RAMONA  SPAULDING 

.52 

T 

T 

.01 

.01 

.02 

.07 

.0: 

.30 

,02 

.08 

RANCHITA 

29 

RANDS  BU  R  G 

*  70 

01 
'  .  . 

'  14 

55 

RAYWOOD  FLATS 

3,31 

.05 

2*41 

*74 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

1  .92 

.03 

28 

*0  1 

•  06 

23 

,11 

•  45 

,  72 

•  01 

.02 

T 

REDDING  FIRE  STA  2 

7  .  57 

*  13 

•  02 

.21 

•  05 

•  02 

.42 

1.50 

.40 

,96 

1.94 

.51 

1.18 

,23 

REDLANDS 

•  77 

.03 

46 

.01 

2^ 

4  ,06 

.05 

18 

""^33 

.01 

02 

.05 

30 

_ 

*98 

*g. 

.12 

47 

REPRE5A 

4,16 

.10 

* 

RICHMOND 

4,73 

,09 

*  50 

*  30 

y 

•  01 

*  9* 

*  02 

*  92 

*  y^ 

'47 

04 

*  59 

RICHMOND  FIELD  STA 

* 

,10 

.46 

*  32 

.01 

T 

.02 

1.06 

.06 

.81 

• 

1.11 

.06 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

.04 

03 

* 

48 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

1,17 

* 

*  26 

*  - 

*  85 
* 

ROCKLIN 

4.39 

•  06 

60 

*04 

.06 

•  02 

0? 

- 

50 

_ 

78 

ROUND  MOUNTAIN 

8.47 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

4,  19 

•  01 

•  63 

•  08 

.01 

.01 

.03 

T 

T 

.06 

.56 

.31 

.69 

.97 

.04 

.63 

•  16 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

4,18 

.02 

.02 

06 

* 

77 

98 

01 

54 

19 

5.90 

.09 

*  7P 

07 

21 

10 

*0' 

*05 

1*30 

2*0' 

*22 

SAINT  HELENA 

8,22 

.06 

SAINT  JOHN 

3.29 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

4.77 

.11 

,30 

•  37 

.03 

.04 

T 

.02 

T 

T 

.64 

.14 

1.17 

•  86 

.19 

.33 

T 

.57 

SALINAS  CAA  AP 

2,30 

.08 

.06 

•  02 

•  01 

01 

* 

* 

•  43 

*  ift 

62 

.03 

2.70 

•  06 

*  AT 

*Ai 

*  -,' 

* 

SALT  SPRINGS  PH 

7,82 

.25 

.05 

.08 

•  01 

.50 

01 

35 

* 

.02 
* 

10 

* 

76 

2*07 

1*5' 

*  99 

21 

.  20 

SALYER  RS 

7.39 

.11 

.85  T 

*6l 

'o7  *03 

*  6( 

'  ^  J 

1 !  4< 

1,09 

1 !  25 

•  43 

SAN  ANDREAS  3  S 

3  ,99 

.02 

•  23 

• 

• 

.14 

.02 

.  36 

.48 

♦ 

2.48 

.26 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

2.49 

01 

01 

76 

05 

1  ,92 

.  04 

• 

* 

SAN  CLEMENTE  DAM 

5,11 

,14 

.11 

•  05 

.05 

*  Ol 
.03 

.15 

•  32 

1  7fl 

•  65 

1,3 

.  18 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

2.21 

02 

02 

16  2 

*  55 

SANDSERG  WB  //R 

1  ,96 

T 

T 

•  07 

T 

T 

.02 

.20 

1.  16 

T 

.51 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

•  01 

.01 

1  '  72 

•  03 

• 

• 

SAN  FERNANDO 

1,72 

90 

0  7 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

4,23 

T 

,17 

36 

*  24 

01 

03  T 

06 

95 

'  81 

37 

62 

*  54 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

3.86 

,05 

•  40 

.08 

T 

T 

•  03 

•  01 

T 

T 

T 

.08 

•  43 

.32 

.49 

•  79 

T 

.58 

.60 

SAN  FRANCISCO  FOB  H 

3,58 

.11 

•  48 

•  06 

*  02 

•  03 

"'" 

•  27 

•  62 

•  40 

■  30 

.64 

.  0] 

2.33 

•  03 

•  ^ 

*«o 

*  AT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC't25eE 

3.23 

*nt 

*  Ai 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

1.82 

SAN  GREGORIO  3  SE 

5.48 

•  10 

.17 

•  48 

•  52 

.01 

.01 

•  02 

•  02 

•  05 

.72 

.11 

1.34 

.79 

.12 

,53 

.49 

SAN  JACINTO 

.70 

01 

^0  3 

03 

45 

*  5  3 

55 

28 

*  33 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

3.92 

•  06 

.37 

•  57 

T 

T 

.02 

T 

T 

U67 

•  40 

.31 

T 

.32 

SAN  MARCOS  RANCH 

3.53 

•  05 

2.65 

•  06 

.15 

SAN  MATEO 

3.70 

.11 

.24 

•  29 

T 

,03 

•02  .01 

.02 

•  32 

.01 

•  84 

.40 

•  07 

.41 

T 

.93 

SAN  PEDRO 

1.14 

•  71 

.43 

SAN  RAFAEL 

7,52 

.05 

1^45 

•  19 

•  03 

.07 

1.71 

.03 

1.59 

.90 

•  69 

•  38 

.01 

.42 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

1.11 

T 

T 

•  03 

T 

T 

.70 

.38 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

1.98 

T 

•  20 

.07 

•  98 

.73 

SANTA  ANITA  FERN   FC  432 

3.63 

.04 

•  05 

.08 

2^60 

.86 

SANTA  BARBARA 

3.74 

T 

.52 

•  04 

T 

•  05 

.04 

1*32 

•  02 

1.75 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

2.91 

•  04 

.53 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.41 

•  77 

U14 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

5.26 

T 

.86 

•  04 

T 

2*25 

*  11 

2.00 

>■  follovinc  BtatloD  Ind«a. 
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Station 

3 

Day  of  month 

O 
H 

1  1 

'  1 

3 

4      5  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25 

26 

27 

28    29  1  30 

31 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  0AM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGAR 1 TA  BOOSTER 

2.60 
4.90 
1*06 
6.76 

T 

.14 
.08 

,18 

T 

,14 

.05 
.56 

.17 

.07 
.35 

.90 
.58 

.05 
•  30 

.01 

•  02 

•  01 

.02 
.04 

•  01 

•  02 

.02 
,02 

,01 
,06 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.3' 

.77 

1.05 
.04  2.76 
2,65 

*6: 

.54 

.ec 

.02 

,52 
,60 

.24 

T 
T 

T 

.22 

T 

1,57 
•  54 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA   14  ENE 

SANTA  MARIA  W8  AP  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

2.30 
2.36 
1.93 
2.95 
2.52 

.01 

T 

.04 

.63 

.12 

T 

.47 
,62 
.78 

.02 

,04 
.46 
,01 
.02 
.02 

.01 
.04 
,01 

T 

.02 

,01 

.04 

.01 

T 

•  01 

T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 

,06 

,07 

T 

.05 

■  49 
,74 
,19  .21 

2,37 
2.02 

T 

■  IG 

,04 

T 

•  04 

.04 

•  37 

•  23 
.53 

•  56 
.46 

jSANTA  PAULA 

iSANTA  ROSA 

.SAUGUS  POWER  PLANT  1 

ISAWVERS  BAR  RS 

'SCOTIA 

1.97 
5.57 
.98 
8.17 
8.92 

.07 
.02 

,10 

,44 
.53 

.03 

.  19 
.82 
.05 
,16 
.67 

.  14 

.15 
.08 
.30 

T 

.06 
.01 

•  07 

T 

.01 

.03 

T 

.01 

T 

.01 

T 

.92 

.45 
.34 

1.37 
.48  1.00 
.58 
.30  .24 
.02  1.58 

.03 
■  75 
,19 
2.27 
2.44 

.  45 

1.46 
1  .00 

•  06 

2,19 
1.69 

.84 

.38 
,28 

.24 
,10 

.01 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 
SHAFFER  TOOL  WORKS 
SHASTA  DAM 
i  SHI NGLE 

5*22 
1*28 
.64 
15.18 
6.02 

.02 

T 

,07 

,28 
.15 

,01 

.56 
•  01 

.75 
.74 

T 

,04 
,41 

T 

.04 

T 

,05 

•  05 

T 

.02 

T 

T 

.03 

.5C 

1.75 
,61 

.21  1.42 
1.20 
,84 
.72  1.30 
•51  .80 

,46 
,  02 

3,54 
.60 

.97 

3,51 
1.56 

1,94 

.48 

1.31 
,59 

.40 

'SIERRA  MAORE  1  N 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  MILL  FC  415 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

1  SLOUGHHOUSE  6  SE 

3.20 
4.85 
1.15 
14.48 

.06 

,13 
.34 

,05 

.24 

•  70 
.41 

,02 
.17 

.05 

.05 
.13 

.07 
.03 

.01 
.02 

.07 

.09 
.06 

.01 

.15 

T 

2.00 
.49 

2.27 
T  .70 
.78 
.60  4.30 
.26  .45 

.02 
1.58 

.03 
3,05 

.26 

1  .63 

1.24 
.68 

1.40 

,21 

.50 
.40 

.72 

.34 
,10 

SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS 
SCLEDAD 
S0MES6AR  1  W 

10.20 
.61 
12.39 
1.62 

.30 

.57 
.76 

1.56 

.96 
1*02 
.33 

•  31 

T 

,38 
.09 

.59 

.09 

.49 

.34 
.03 
.29 

.12 

.11 

.08 

,  59 

.46 

,72 
•  06 
.65 

,42  ,35 
■  40 
,58  1.27 
.30  ,55 
.54  ,09 

1.58 
.21 

1.77 
.07 

1,63 

.60 

4,16 
.32 
1.37 

2,43 
,02 
2.13 

.37 

.74 
.11 
,56 

,18 

SOMIS  3  NE 
SOHIS  3  NW 
1  SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YQSEMlTE  NP 

1.27 
1.54 
6.35 
4.42 

.09 
.15 

,06 

.74 
,22 

.10 
•  15 
,14 
,38 
,68 

.  13 
.10 

,01 

,06 

.19 
.43 

T 

.05 

T 

.01 

.01 

.10 

T 
T 

1.  14 
.35 
.39 

.82 
1,23 
.05  1.42 
.20  1,05 
3.55 

,  12 
,06 

1.65 
.98 

1.60 

.10 

.24 

.80 
1.22 

.51 
.08 

.04 
.30 

,32 
.27 

SPADRA  PAC  FC3568 
5PRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 

1.51 
1.85 
3.17 
3.29 

.04 

.04 

.15 
.67 
.03 
.35 

,03 
.02 
.15 
,46 
,42 

.01 
.02 

.01 

T 

,03 

T 

.03 
.01 

.02 

T 

.01 

T 

T 

.02 

.17 
.06 

,11 

T 

1.08 
.30  .33 
.01  ,45 
2.45 
2.45 

■  04 

,09 
.11 

.  28 
.76 

.21 

.40 
.24 
.87 
.09 
1,49 

STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RS 
STONV  GORGE  RESERVOIR 

2.22 
2.59 
2*06 
3.92 
3.44 

.05 

.03 
.12 
.09 
•  20 

.34 

.32 

T 

.01 
.40 
.16 
,27 

,01 
,02 

.01 

.03 
,05 
,05 

T 

.01 

.02 
.02 
.02 
.01 

.01 

.01 

T 

.02 

.45 
.39 
.29 
.40 
.12 

.14  .16 
.17  ,45 
.05  .39 
.02  1,35 
1.82 

.29 
.06 
.14 
1,17 
1.31 

.48 
.01 
.43 
.06 

.45 

.38 
,03 
,08 

.42 

,03 
.02 

.26 
.02 
.11 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 

SUS ANV I LL  E  AP 

21.52 
1.95 
1.65 
3.81 

.02 

.82 

.42 
.16 

.37 
.05 

1.58 
.08 
•  10 

.03 

,06 

,02 

.01 

T 

.01 

T 

.04 

.19 

,03 

.01 

T 

.76 
.01 

1.51 

.93  4.40 
1.32 
1.45 

.02  .44 
.38 

7.30 
.02 

1.31 
2,11 

1.85 

1.13 
.23 

1.67 

.24 
.04 

.26 

.06 
.02 

.46 

.10 

SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

6.25 
2.29 
6.04 
1.22 

.06 
.27 

T 

.05 

T 

.04 

T 

.41 
.34 
.81 
•  14 
.11 

,05 
.26 
.04 
,  17 

T 
T 

.18 
.13 

.03 
.18 

.03 

T 

.06 

.04 
.07 
,03 

.04 

.06 

T 

■  52 
.22 

.26  .93 
1,33 

.16  .71 
.39 
.36 

.50 
.84 

2.98 

1.86 
,05 

.02 

.38 
.42 

.49 

.47 
.37 

TENNANT 

THERMAL  CAA  AP 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

6.65 
.05 
2.48 
2.50 

.12 
.19 

.02 

.12 

.08 
.04 
,10 

.19 

.  14 
.91 
.83 

T 

.02 
.02 

.02 

.04 
.56 

T 

•  10 

,03 

T 

,02 

■  76 

.68  1.74 
.05 
1,17 
.53 

■05  1.79 

3.15 

.17 
1,33 

.06 

,48 
1.0<* 

.48 
.46 

,11 

.03 
.06 

T 

1*06 
■  24 
•  15 

TOPANGA  RS  FC  6 
TOPAZ  LAKE 
TORRANCE 
TRACV  CAR80NA 
TRACY  PUMP ING  PLANT 

4.46 
1.88 
1.37 
1.72 

.08 

.05 
.02 

T 

.19 

■  10 

,03 

,26 
.23 

.02 
.01 

.04 

,05 

.01 

.03 
.02 

,01 

,23 

T 

T 

.05 

.15 
.48 

3.08 
.50 

1.06 
.26  .43 
.02  .21 

.54 

.  14 
.24 

.42 

T 

,02 
.01 

.33 

.02 

.27 
.02 

1.24 
.03 
.30 
.06 
.55 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

.07 
5,76 
1  .23 
1.87 

.01 
•  02 

.20 
.04 
.02 
.39 

.08 

,08 

.59 
,03 

1.01 

.  18 

.03 

,17 
,06 

T 

,10 
•  03 
.01 

T 

.03 
,01 

T 

.12 

,01 
.01 

.15 
.0^ 
.131 
1.74 

.07 
■17  ,76 
T  .01 
,30  .63 
2,14 

I.IC 
.41 
.03 

1.8G 

1  .87 
.01 
.28 

3.72 

T 

.42 
2.20 

.35 
■  06 
.24 
2,53 

.08 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  lAH 

.50 
.02 
8.69 
7.79 

,15 

.31 
.04 
.29 

,22 
,21 
.03 

,62 
.10 
•  29 

.02 
.10 
.07 

.02 

,55 

T 

,20 

T 

,07 

■  03 

,33 

.0<> 

.05 
.  12 
.04 

.7C 
1.06 
1.09 

.46 
.02 
■05  1.90 
.07  2.15 
.04  2.78 

1.B7 
2,75 
2,40 

1.34 

.40 

1.94 

.23 
.68 
.58 

.03 
.06 
.32 

.02 
T 

.10 
T 

.02 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 

1.41 
3.83 
1.51 
8.71 

.27 
.05 

.08 

T 

.06 

T 

,26 
.29 

.01 

.10 
.11 

T 

.09 
.01 

T 

T 

T 

.05 

T 

,01 

T 

.01 

,30 
.28 

1.32 
1.16 

.59 
3.19 
.86 
.14  2.16 

.23 

2.73 
3.54 

■  77 
.49 

.42 
.72 

.15 
,25 

.53 
.62 
.57 

T 

UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  C I TY  WHSE  FC  15 

12.95 
4.90 
1.39 
1*21 

.68 

.09 
,02 

.98 
.54 

.47 
•  18 

,03 

.01 

,01 

,18 
.01 

.01 

.10 

.03 

,5B 
.05 

.20 
.75 

.30  3,43 
.17  1,05 
.51 
1.07 
1.56 

2,30 
1.34 
.04 

.38 
■  24 

.01 

3.33 
,29 

.05 

•  03 
■  20 

•  74 
,10 
.04 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  PATROL  STA  FC120 
VI NTON 
VI  SAL  I A 

1.63 

•  16 

•  B4 
1.98 
1*33 

T 

•  12 
.50 

,30 
,21 

,02 

T 

■  12 
•  01 

.01 

T 

.08 

,05 

T 

1,27 
.08 
.62 
T  T 

.40 

.32 

,03 

,93 
.15 

.18 

T 

.13 

.16 

.22 

T 

.03 

VOLGA NOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

10,50 
19.30 
6,07 
2.68 
4.31 

,01 

.41 
.65 
1.47 

•  10 

•  09 
.08 

1.25 
.92 
.02 
.13 
.27 

.24 
,06 
•  05 

.71 

.06 
,03 

T 

,03 

■  11 

,06 

■  03 

.04 
■  11 

.02 

.02 

.06 
.01 

.88 
1,32 
.99 
•  52 
.70 

.52  1.50 
•37  3.50 
.25  ,47 
.22  .52 
.05  • 

1.32 
7.13 
1.20 
.65 

2.61 
1.33 
.55 
■  23 

3.48 

.33 

2.80 

,87 
.  37 
.56 

.23 
.35 

WALNUT  CREEK 
WALNUT   CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STa  FC102a 
WARNER  SPRINGS 

3.94 
3.47 
3.59 
1.46 
*43 

.04 

•  72 

T 

•  38 
.  29 

•  12 

•  04 

T 

,02 
.05 

.06 
.05 
,05 

T 

.26 
.27 
.59 

.48  1.10 
,49  .98 
.10  1.00 
1.07 
•  43 

.55 
.28 
.30 

.55 
.51 
.10 

.40 

.26 
.22 

.26 
.33 

•  16 

•  35 

T 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WEED 

WESTHAVEN 

.67 
2.83 
5.84 

1.21 

.20 

T 

.01 

.19 

.29 

*  44 
,19 

•  14 

•  24 

T 

.25 

.02 

T 

.02 
.02 

.02 
.08 

.01 
.03 

.02 

.33 
.82 

•  OS 
.38  .30 
.20  ,66 
•  1,25 
T  .50 

.23 
1,54 
1,30 

.51 
.  97 

1.00 
.95 

.22 
.13 
.25 
,02 

.06 
,20 

.26 

WEST  POINT  3  SW 
WESTWOOD  3  WSW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

6.06 
8.24 

1.25 
.92 

T 

.07 
.04 

•  15 

•  09 

,43 
•  25 

.05 
.05 

T 
T 

•  34 

T 

.06 
■  12 
.16 

T 

T 

•  29 

T 
T 

T 

,30 
,19 

.09 
T 

.01 
.02 
,64 

.71 
.17 
.16 

T 

1*60 
.16  1.68 
.08  1.20 
T  .45 
.04  .08 

.94 
3.22 
.  89 
T 

,0C 

1.20 
.60 

■  47 
.30 

■  IB 

.47 
1,25 
2,66 

,05 
,  02 
,06 
.20 

,15 

T 

,05 

WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  B 
WILLIAMS 
WILLOWS 
W INTERS 

3,74 
1.64 
2.60 
2,25 
3,99 

.08 

T 

.33 

•  23 
.30 
.55 

•  13 

.04 

•  01 

,03 

.4^ 

.71 
.3£ 
.41 

.33  .48 
1.22 
.01  .68 
.13  ^51 
,12  1.15 

,4q 

.50 
.6C 
1.13 

.84 

.  39 
.33 
.36 

,50 

T 

.27 

,42 

WOFFORD  HEIGHTS 

WOOOFORDS 

WOODLAND 

WR  IGHTS 

VORBA  LINDA 

1.87 

3.72 
11.75 
.96 

T 

T 

,05 

T 

•  02 
T 

1*06 

T 

•  40 
.02 
.60 

•  39 
.01 

.02 

•  06 
T 

,06 

.02 
.02 

.02 

■  12 

T 

.02 
.01 

.01 

.21 

.01 
.4C 
,7! 

,42 
1,12 
,05  1.00 
•12  4,45 
.65 

T 

1.39 
•  67 
2,66 

.26 
,55 
,41 
1,16 

.02 
.10 
•  26 

.47 

T 

,75 
.07 

.54 
.25 

YOSEMITE  NP 
YREKA 

6.54 
3.16 

.07 
,22 

T 

.32 

,21 

T 

.08 
.03 

.53 

,07 

T 

.03 

.02 

.01 

T 

T 

.4! 

T  2*23 
•08  ,01 

1,45 

•  o: 

1*00 
1<11 

T 

•  85 

.09 
,64 

.03 
•  15 

DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day 

Of  Monlh 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

5 1 

41 

57 

60 

63 

62 

60 

MIN 

10 

3 

-10 

-10 

4 

19 

18 

21 

15 

20 

15 

35 

30 

26 

28 

27 

24 

29 

34 

34 

38 

37 

35 

34 

37 

34 

27 

ALDERPOINT 

MAX 

59 

48 

51 

5 1 

52 

53 

5  2 

50 

72 

73 

69 

59 

59 

56 

63 

60 

66 

MIN 

32 

34 

29 

28 

27 

29 

33 

40 

39 

36 

37 

34 

40 

46 

40 

36 

41 

42 

45 

46 

47 

47 

48 

50 

48 

50 

49 

49 

ALPINE  1  W 

MAX 

63 

57 

6  0 

65 

69 

69 

66 

78 

66 

56 

54 

54 

61 

60 

62 

69 

6  3 

66 

69 

76 

65 

MIN 

31 

31 

35 

32 

35 

37 

37 

45 

48 

49 

53 

53 

47 

45 

44 

50 

50 

48 

48 

50 

46 

42 

50 

43 

40 

45 

43 

47 

ALTURAS  RS 

MAX 

40 

37 

49 

47 

48 

62 

60 

61 

61 

53 

44 

43 

42 

41 

50 

50 

61 

MIN 

11 

22 

-  8 

-  9 

-  4 

6 

12 

22 

18 

16 

15 

19 

24 

31 

23 

25 

20 

20 

22 

22 

33 

32 

33 

34 

33 

39 

31 

33 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

44 

5  0 

50 

55 

50 

45 

50 

48 

54 

58 

58 

67 

69 

60 

58 

55 

47 

47 

49 

54 

58 

54 

MIN 

33 

27 

28 

27 

35 

36 

36 

36 

34 

41 

42 

44 

49 

47 

51 

42 

36 

42 

40 

40 

43 

46 

46 

49 

49 

49 

43 

48 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

60 

57 

54 

57 

57 

60 

54 

49 

59 

55 

60 

58 

74 

68 

66 

58 

55 

60 

57 

57 

57 

63 

63 

MIN 

30 

36 

30 

26 

27 

30 

40 

43 

37 

41 

43 

45 

49 

48 

45 

46 

45 

48 

49 

48 

50 

48 

45 

50 

52 

52 

51 

51 

ASH  MTN 

MAX 

58 

54 

53 

56 

65 

67 

6  1 

54 

60 

60 

61 

70 

68 

67 

71 

71 

66 

67 

64 

56 

63 

67 

66 

66 

70 

67 

67 

62 

MIN 

30 

30 

29 

29 

31 

40 

45 

47 

47 

46 

47 

52 

49 

46 

44 

47 

49 

46 

45 

46 

44 

42 

42 

41 

45 

47 

43 

46 

AUBERRY 

MAX 

49 

65 

66 

59 

58 

57 

57 

59 

60 

62 

67 

66 

61 

29 

25 

24 

26 

27 

35 

40 

40 

40 

38 

35 

48 

50 

44 

47 

50 

50 

44 

43 

44 

43 

44 

44 

45 

44 

44 

44 

AUBURN 

MAX 

44 

53 

50 

54 

56 

59 

56 

71 

57 

52 

56 

51 

52 

52 

59 

57 

55 

67 

66 

26 

30 

31 

30 

30 

33 

41 

41 

39 

39 

44 

45 

46 

48 

42 

43 

41 

46 

46 

44 

45 

41 

49 

50 

51 

51 

47 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

48 

49 

46 

45 

61 

48 

55 

54 

58 

69 

64 

73 

74 

68 

59 

55 

56 

57 

54 

52 

57 

62 

66 

62 

55 

59 

60 

55 

40 

38 

39 

38 

41 

41 

44 

47 

49 

54 

55 

50 

51 

51 

49 

51 

50 

51 

33 

45 

47 

54 

48 

47 

49 

50 

51 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

60 

64 

47 

56 

60 

64 

63 

53 

52 

56 

61 

62 

64 

70 

66 

68 

69 

68 

63 

65 

66 

65 

69 

66 

66 

78 

74 

66 

27 

29 

27 

25 

26 

33 

39 

46 

46 

49 

51 

53 

52 

53 

53 

52 

53 

53 

52 

41 

42 

46 

53 

52 

49 

48 

BACKUS  RANCH 

MAX 

53 

54 

56 

60 

59 

60 

54 

56 

63 

67 

69 

80 

76 

75 

72 

66 

60 

66 

65 

62 

65 

76 

77 

56 

MIN 

22 

32 

27 

21 

24 

29 

31 

44 

42 

44 

53 

47 

48 

52 

52 

44 

47 

48 

42 

43 

47 

47 

46 

41 

46 

44 

52 

47 

8AKER   9  NNW 

MAX 

6 1 

6  3 

70 

69 

75 

78 

84 

82 

80 

81 

79 

76 

78 

M I N 

24 

31 

35 

27 

31 

33 

33 

39 

47 

50 

52 

50 

52 

50 

52 

56 

51 

52 

51 

46 

46 

49 

54 

51 

51 

50 

50 

52 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

61 

50 

57 

58 

64 

68 

58 

54 

54 

59 

6  1 

62 

62 

64 

60 

64 

68 

62 

64 

64 

71 

71 

76 

59 

MIN 

30 

36 

33 

30 

33 

36 

43 

47 

48 

50 

53 

56 

53 

53 

49 

54 

55 

54 

51 

52 

46 

47 

53 

47 

51 

52 

49 

53 

BARRETT  DAM 

MAX 

56 

64 

56 

59 

65 

70 

72 

70 

68 

76 

80 

74 

85 

86 

81 

62 

60 

53 

57 

59 

64 

63 

7  0 

61 

64 

71 

77 

74 

N 

27 

28 

29 

29 

28 

28 

30 

32 

40 

44 

45 

43 

39 

38 

38 

40 

49 

48 

46 

48 

49 

44 

50 

44 

42 

41 

40 

41 

BARSTOW 

MAX 

55 

56 

58 

58 

59 

60 

59 

60 

67 

70 

76 

75 

72 

73 

70 

7  0 

68 

68 

76 

78 

74 

70 

MIN 

25 

33 

31 

28 

30 

32 

32 

42 

43 

47 

55 

50 

50 

47 

48 

45 

47 

49 

45 

44 

43 

44 

50 

43 

50 

45 

47 

50 

BEAUMONT    1  N 

MAX 

55 

60 

65 

68 

79 

63 

53 

52 

57 

56 

57 

6  3 

6 1 

60 

69 

76 

57 

MIN 

30 

33 

30 

31 

35 

45 

32 

42 

46 

49 

51 

50 

53 

45 

50 

47 

47 

47 

46 

44 

42 

41 

39 

46 

46 

44 

42 

46 

BEN  LOMOND 

MAX 

51 

50 

55 

58 

63 

57 

5  0 

56 

58 

60 

62 

67 

68 

68 

70 

58 

56 

58 

56 

54 

56 

54 

55 

55 

56 

56 

60 

57 

33 

33 

27 

27 

28 

31 

43 

45 

33 

35 

44 

47 

47 

48 

41 

42 

42 

45 

47 

46 

47 

46 

52 

53 

53 

54 

53 

BERKELEY 

MAX 

52 

53 

54 

56 

61 

56 

5  0 

56 

54 

56 

62 

61 

69 

64 

67 

55 

53 

52 

52 

56 

56 

59 

6  0 

59 

65 

59 

65 

60 

MIN 

45 

38 

35 

36 

37 

44 

47 

46 

42 

47 

49 

63 

53 

46 

45 

48 

50 

48 

48 

49 

51 

50 

53 

55 

55 

56 

54 

BIG  BAR  RS 

MAX 

41 

41 

48 

50 

50 

51 

55 

52 

47 

50 

48 

55 

51 

58 

64 

69 

67 

59 

67 

65 

51 

5  1 

56 

58 

55 

54 

63 

67 

MIN 

17 

26 

28 

27 

27 

25 

26 

32 

32 

32 

31 

29 

32 

41 

35 

31 

33 

32 

31 

31 

41 

41 

44 

46 

45 

45 

46 

44 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

BIG  CREEK   PH  1 

MAX 

51 

38 

41 

46 

52 

48 

43 

50 

48 

67 

66 

60 

55 

53 

46 

46 

54 

51 

46 

57 

55 

57 

51 

MIN 

29 

26 

23 

28 

33 

37 

33 

35 

32 

40 

41 

46 

49 

46 

48 

50 

45 

40 

36 

35 

37 

36 

32 

36 

38 

44 

39 

41 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

50 

51 

55 

55 

52 

54 

50 

50 

58 

59 

66 

65 

70 

68 

72 

70 

68 

69 

61 

59 

6  1 

62 

65 

68 

69 

69 

57 

MIN 

17 

18 

21 

15 

16 

21 

26 

27 

23 

32 

34 

37 

33 

35 

38 

39 

39 

33 

29 

30 

26 

28 

36 

31 

34 

34 

33 

38 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

33 

35 

44 

43 

41 

50 

55 

5  0 

48 

36 

37 

43 

36 

42 

46 

42 

52 

49 

MIN 

25 

20 

22 

24 

30 

35 

29 

29 

27 

35 

35 

44 

42 

39 

42 

43 

43 

35 

35 

32 

31 

35 

34 

36 

38 

38 

37 

38 

SLYTHE 

MAX 

65 

64 

66 

70 

73 

84 

82 

77 

74 

72 

71 

78 

75 

77 

85 

87 

66 

85 

MIN 

34 

39 

45 

40 

36 

40 

40 

52 

56 

52 

55 

54 

52 

51 

52 

50 

51 

51 

54 

50 

56 

47 

58 

48 

48 

50 

53 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

64 

64 

65 

68 

69 

70 

90 

82 

81 

77 

73 

72 

76 

83 

85 

83 

84 

35 

41 

45 

44 

40 

45 

43 

53 

60 

56 

59 

59 

57 

55 

57 

54 

53 

56 

55 

55 

54 

48 

58 

47 

51 

53 

58 

56 

BOCA 

MAX 

44 

41 

3  2 

29 

40 

47 

41 

41 

50 

40 

52 

51 

50 

40 

45 

46 

41 

42 

46 

46 

51 

-  9 

-  3 

-26 

-24 

-19 

-12 

0 

17 

4 

10 

17 

23 

27 

26 

20 

22 

26 

21 

20 

21 

27 

26 

26 

32 

32 

32 

27 

23 

BONITA 

MAX 

63 

58 

62 

68 

73 

66 

66 

81 

60 

60 

6  0 

65 

66 

67 

68 

68 

70 

70 

69 

65 

64 

MIN 

36 

38 

43 

38 

38 

40 

39 

49 

51 

52 

55 

52 

47 

46 

55 

56 

54 

54 

55 

55 

51 

45 

54 

48 

47 

53 

55 

50 

80RREG0  SPRGS  3  NNE 

MAX 

63 

65 

67 

70 

72 

74 

74 

77 

78 

85 

82 

87 

92 

90 

B6 

86 

78 

76 

75 

69 

74 

74 

75 

77 

84 

86 

85 

MIN 

32 

34 

37 

35 

39 

38 

38 

54 

53 

56 

52 

50 

50 

52 

47 

49 

47 

51 

46 

51 

45 

55 

47 

55 

47 

54 

55 

BOWMAN  DAM 

MAX 

49 

34 

48 

45 

57 

56 

56 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

55 

MIN 

26 

15 

10 

13 

11 

21 

29 

29 

20 

29 

34 

37 

37 

34 

42 

38 

37 

35 

30 

31 

31 

32 

33 

34 

34 

33 

34 

39 

BRAWLEY 

MAX 

65 

66 

62 

67 

73 

85 

81 

8  0 

79 

76 

71 

74 

83 

88 

88 

MIN 

34 

39 

40 

41 

37 

37 

39 

39 

54 

53 

57 

67 

53 

51 

53 

53 

52 

52 

51 

50 

57 

49 

51 

55 

51 

51 

55 

56 

BRIDGEPORT  DAM 

MAX 

48 

43 

29 

52 

52 

46 

56 

52 

49 

47 

46 

56 

56 

48 

MIN 

2 

7 

7 

10 

4 

3 

20 

25 

3 

12 

27 

27 

28 

20 

24 

33 

32 

29 

22 

26 

28 

25 

32 

33 

33 

31 

24 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

55 

56 

54 

57 

77 

64 

52 

57 

59 

62 

62 

66 

MIN 

23 

27 

22 

22 

24 

32 

32 

38 

41 

38 

40 

51 

39 

39 

49 

51 

52 

55 

55 

53 

BUR8ANK   WB  AP 

MAX 

64 

59 

64 

68 

72 

73 

6  2 

6 1 

71 

76 

77 

87 

88 

80 

60 

58 

58 

6  0 

6  0 

63 

66 

6  8 

6  7 

67 

72 

74 

72 

59 

34 

39 

37 

37 

38 

43 

43 

49 

46 

54 

60 

55 

58 

54 

54 

54 

53 

54 

53 

50 

46 

49 

53 

52 

49 

46 

52 

BURLINGAHE 

MAX 

55 

50 

54 

63 

56 

58 

60 

61 

60 

MIN 

45 

39 

32 

32 

33 

38 

46 

48 

40 

44 

48 

49 

50 

46 

43 

48 

51 

48 

49 

49 

51 

48 

53 

56 

55 

56 

55 

54 

8URNEY 

MAX 

47 

42 

61 

65 

62 

63 

54 

48 

54 

54 

50 

52 

58 

MIN 

7 

13 

-  3 

-  1 

0 

7 

1  1 

23 

21 

19 

21 

19 

20 

32 

25 

25 

25 

23 

28 

37 

35 

40 

31 

25 

37 

42 

41 

28 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

55 

59 

50 

55 

57 

60 

64 

56 

57 

54 

58 

61 

62 

64 

62 

60 

64 

63 

65 

63 

62 

68 

68 

71 

73 

75 

74 

67 

MIN 

26 

28 

29 

25 

24 

28 

35 

43 

47 

48 

53 

53 

50 

52 

46 

49 

54 

54 

51 

48 

43 

42 

48 

46 

49 

47 

49 

52 

CABRILLO  NM 

MAX 

58 

58 

57 

58 

56 

63 

60 

62 

67 

71 

74 

75 

76 

65 

57 

58 

57 

59 

62 

60 

61 

62 

64 

63 

62 

57 

60 

61 

MIN 

43 

44 

47 

48 

49 

43 

45 

52 

54 

51 

58 

62 

58 

55 

53 

53 

53 

50 

53 

54 

51 

50 

54 

53 

50 

53 

50 

54 

CACHUMA  OAM 

MAX 

62 

61 

55 

66 

67 

72 

72 

62 

56 

62 

65 

71 

60 

75 

78 

59 

59 

57 

55 

60 

62 

69 

62 

66 

65 

72 

67 

72 

MIN 

27 

36 

30 

28 

34 

37 

37 

37 

47 

49 

51 

50 

46 

44 

46 

47 

47 

46 

45 

38 

41 

45 

45 

51 

49 

48 

49 

■  reference  ooi 


following  Station  I 


-    44  - 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

V 
19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

20 

44 

36 

46 

48 

52 

50 

46 
34 

40 
30 

46 

32 

50 
36 

56 
36 

56 
38 

52 
36 

66 
36 

66 

36 

64 
34 

60 
34 

54 

32 

52 
34 

38 
34 

40 
32 

46 

34 

42 
40 

46 

38 

56 

38 

46 
34 

56 
34 

50 
30 

•  3 
.9 

CALLAHAN  RS 

MAX 

40 

44 

45 

42 

45 

47 

46 

43 

50 

50 

46 

52 

55 

56 

61 

71 

62 

60 

53 

56 

55 

57 

57 

58 

57 

57 

54 

52 

.4 

MIN 

16 

18 

28 

29 

18 

23 

23 

34 

31 

26 

26 

27 

25 

26 

40 

36 

39 

41 

42 

39 

42 

31 

32 

27 

.e 

CAMPO 

MAX 

65 

57 

55 

64 

62 

72 

70 

69 

75 

79 

74 

83 

84 

80 

76 

62 

53 

61 

60 

61 

60 

70 

59 

64 

72 

76 

74 

65 

66 

•  0 

39 

42 

49 

43 

40 

36 

36 

40 

45 

45 

45 

45 

43 

41 

43 

38 

35 

37 

36 

36 

37 

.7 

CAMP  PARDEE 

MAX 

55 

53 

50 

54 

55 

58 

57 

55 

57 

46 

55 

60 

61 

66 

63 

63 

57 

56 

55 

54 

57 

55 

63 

61 

60 

70 

59 

64 

.9 

45 

46 

47 

43 

47 

46 

49 

46 

49 

53 

53 

52 

48 

48 

43 

.8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

66 

62 

62 

70 

72 

73 

65 

59 

66 

74 

74 

66 

39 

85 

78 

56 

60 

59 

59 

61 

67 

66 

66 

63 

75 

76 

79 

68 

69 

.3 

43 

50 

50 

47 

47 

53 

52 

51 

50 

49 

42 

43 

51 

46 

51 

44 

45 

45 

** 

.4 

CANTIL  2  E 

MAX 

57 

60 

58 

61 

62 

66 

56 

63 

70 

71 

75 

79 

83 

80 

76 

80 

80 

75 

78 

65 

74 

69 

67 

72 

72 

74 

78 

68 

70 

.3 

M  N 

16 

16 

14 

22 

46 

42 

45 

45 

''^ 

40 

42 

45 

50 

43 

43 

38 

39 

48 

46 

42 

42 

45 

47 

38 

.1 

CANYON  DAM 

MAX 

35 

38 

28 

31 

38 

34 

36 

38 

36 

46 

46 

42 

44 

54 

52 

48 

51 

51 

56 

46 

44 

42 

43 

43 

44 

44 

44 

49 

43 

■  1 

MIN 

16 

19 

4 

24 

24 

18 

20 

32 

32 

26 

23 

30 

31 

32 

34 

32 

37 

36 

38 

35 

31 

23 

.7 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

52 

54 

50 

53 

54 

60 

61 

56 

55 

58 

59 

55 

61 

66 

63 

63 

57 

57 

63 

64 

57 

56 

61 

61 

63 

70 

64 

63 

59 

.1 

MIN 

25 

33 

24 

26 

28 

35 

41 

46 

37 

43 

46 

50 

52 

52 

46 

50 

43 

49 

46 

40 

50 

50 

60 

48 

40 

47 

42 

.9 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

48 

42 

45 

52 

54 

56 

52 

44 

49 

53 

56 

55 

56 

65 

73 

72 

71 

71 

65 

56 

52 

55 

51 

50 

51 

61 

60 

60 

.3 

MIN 

29 

16 

20 

20 

19 

28 

20 

19 

23 

24 

35 

32 

28 

30 

30 

26 

26 

34 

36 

36 

40 

40 

37 

42 

33 

32 

26 

■  3 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

AS 

54 

59 

59 

60 

56 

52 

60 

58 

^6 

69 

64 

62 

78 

83 

77 

63 

66 

68 

54 

54 

64 

64 

56 

64 

64 

70 

64 

6? 

.6 

50 

41 

48 

51 

48 

49 

39 

42 

47 

42 

52 

46 

46 

40 

.2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

49 

53 

45 

49 

50 

55 

51 

45 

45 

51 

44 

56 

53 

53 

65 

65 

65 

62 

57 

55 

40 

45 

51 

51 

44 

66 

51 

58 

52 

.4 

32 

32 

37 

41 

39 

34 

31 

36 

35 

33 

33 

33 

33 

38 

33 

38 

32 

.8 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

49 

52 

58 

57 

58 

53 

51 

57 

56 

59 

65 

61 

62 

76 

78 

74 

60 

65 

55 

53 

54 

60 

53 

62 

64 

59 

67 

63 

.2 

N 

36 

23 

26 

30 

38 

43 

34 

39 

42 

39 

49 

42 

41 

48 

51 

50 

49 

52 

62 

53 

55 

56 

48 

49 

42 

•  8 

CHULA  VISTA 

MAX 

58 

60 

61 

64 

65 

60 

71 

72 

76 

75 

64 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

65 

64 

61 

62 

63 

9 

MIN 

38 

40 

42 

42 

43 

45 

55 

50 

50 

54 

55 

55 

55 

53 

48 

52 

49 

52 

64 

53 

49 

•  4 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

64 

57 

60 

66 

70 

70 

64 

61 

70 

77 

75 

86 

87 

80 

70 

57 

56 

59 

57 

61 

64 

68 

65 

68 

70 

71 

66 

64 

67 

.3 

MIN 

34 

36 

34 

38 

40 

39 

48 

47 

58 

54 

52 

52 

51 

50 

50 

48 

41 

45 

50 

46 

49 

46 

47 

46 

0 

CLARKSBURG 

MAX 

54 

55 

54 

54 

57 

61 

54 

51 

53 

52 

58 

64 

60 

64 

73 

64 

69 

53 

60 

55 

56 

59 

63 

64 

61 

67 

58 

87 

59 

.5 

MIN 

31 

32 

29 

28 

3 1 

39 

41 

28 

27 

37 

44 

47 

47 

48 

49 

46 

49 

49 

49 

50 

46 

44 

42 

51 

53 

54 

41 

.8 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

59 

48 

53 

59 

61 

61 

53 

50 

54 

50 

60 

70 

62 

70 

62 

70 

74 

76 

58 

56 

56 

50 

54 

66 

56 

56 

58 

69 

59 

4 

MIN 

3 1 

34 

33 

38 

39 

42 

42 

45 

49 

47 

50 

48 

46 

44 

44 

48 

46 

48 

5  1 

50 

52 

54 

51 

43 

.8 

COALINGA 

MAX 

57 

47 

55 

56 

61 

64 

58 

56 

58 

61 

62 

65 

69 

65 

64 

62 

62 

64 

64 

61 

60 

65 

66 

63 

74 

67 

60 

62 

61 

.9 

MIN 

27 

32 

26 

28 

36 

45 

46 

47 

48 

52 

51 

52 

51 

49 

42 

43 

52 

54 

61 

49 

48 

44 

9 

COLFAX 

MAX 

50 

45 

50 

53 

57 

56 

52 

45 

53 

54 

60 

65 

60 

72 

73 

71 

64 

57 

55 

57 

47 

55 

53 

54 

64 

61 

63 

61 

57 

5 

MIN 

2  7 

30 

22 

22 

31 

38 

40 

40 

35 

39 

42 

43 

46 

42 

53 

40 

50 

45 

4 1 

40 

4  3 

46 

52 

52 

45 

43 

40 

3 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

56 

53 

58 

57 

58 

53 

50 

59 

55 

58 

66 

61 

67 

75 

78 

74 

60 

67 

56 

54 

57 

56 

65 

61 

66 

61 

67 

62 

61 

3 

MIN 

29 

27 

25 

23 

28 

30 

36 

44 

37 

37 

41 

40 

48 

47 

44 

45 

47 

47 

48 

49 

49 

5  1 

51 

54 

56 

53 

42 

4 

CORCORAN   IRRI6  DIST 

MAX 

54 

57 

56 

54 

57 

60 

64 

56 

56 

57 

59 

62 

62 

64 

61 

61 

67 

64 

66 

64 

62 

64 

64 

68 

66 

72 

70 

66 

61 

9 

MIN 

29 

30 

29 

26 

29 

30 

37 

44 

46 

48 

47 

48 

55 

54 

53 

54 

54 

50 

51 

45 

41 

43 

49 

50 

46 

47 

** 

3 

CORONA 

MAX 

64 

60 

64 

68 

72 

70 

64 

60 

71 

79 

78 

87 

38 

80 

73 

60 

60 

60 

62 

60 

65 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

60 

68 

8 

MIN 

31 

36 

35 

3  1 

34 

37 

37 

48 

44 

51 

54 

51 

45 

47 

53 

50 

53 

53 

45 

47 

53 

46 

49 

60 

54 

4e 

3 

COVELO 

MAX 

48 

50 

52 

57 

59 

54 

50 

49 

46 

58 

65 

55 

70 

73 

77 

77 

76 

70 

60 

46 

53 

60 

58 

57 

60 

59 

63 

59 

59 

5 

MIN 

30 

27 

18 

21 

22 

24 

32 

36 

27 

32 

29 

29 

46 

34 

31 

33 

36 

32 

36 

45 

46 

45 

47 

50 

46 

52 

43 

35 

6 

COW  CREEK 

MAX 

60 

63 

66 

66 

67 

67 

69 

72 

76 

75 

79 

65 

81 

87 

86 

86 

31 

84 

63 

76 

76 

77 

82 

83 

84 

84 

88 

84 

77 

4 

MIN 

33 

37 

31 

37 

41 

42 

40 

41 

55 

56 

55 

57 

57 

57 

69 

60 

61 

6  5 

6  0 

59 

54 

62 

59 

53 

52 

CRESCENT  CITY 

MAX 

49 

50 

50 

50 

53 

56 

54 

54 

54 

52 

55 

60 

57 

66 

68 

68 

50 

48 

46 

54 

55 

59 

55 

60 

56 

60 

55 

5 

MIN 

43 

32 

32 

32 

43 

35 

4  1 

41 

37 

33 

36 

37 

50 

47 

40 

46 

42 

45 

46 

48 

47 

50 

46 

48 

41 

CROCKETT 

MAX 

55 

55 

54 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

59 

68 

68 

69 

69 

55 

57 

55 

56 

57 

53 

60 

60 

64 

61 

65 

63 

56 

9 

MIN 

43 

37 

33 

32 

32 

43 

44 

46 

38 

46 

48 

50 

53 

46 

44 

49 

43 

49 

49 

50 

5  0 

54 

57 

54 

55 

64 

54 

4« 

6 

CULVER  CITY 

MAX 

63 

59 

64 

67 

72 

71 

64 

61 

65 

72 

72 

88 

79 

78 

66 

60 

60 

64 

62 

63 

63 

69 

65 

67 

69 

67 

67 

67 

3 

MIN 

38 

39 

37 

39 

41 

45 

42 

51 

43 

52 

56 

58 

54 

52 

54 

55 

54 

54 

52 

46 

5  1 

53 

49 

54 

53 

33 

49 

2 

CUYAMA 

MAX 

51 

61 

48 

49 

62 

64 

66 

62 

54 

56 

67 

67 

72 

68 

56 

74 

60 

64 

62 

62 

57 

64 

76 

63 

63 

70 

71 

65 

62 

8 

MIN 

22 

25 

28 

22 

24 

28 

35 

42 

44 

46 

47 

46 

46 

46 

43 

43 

44 

48 

45 

42 

35 

49 

46 

39 

39 

41 

38 

47 

39 

3 

CUYAMACA 

MAX 

44 

49 

50 

42 

54 

50 

58 

59 

56 

62 

69 

66 

72 

75 

73 

65 

62 

57 

56 

54 

54 

63 

57 

46 

53 

67 

71 

69 

58. 

8 

MIN 

8 

12 

28 

12 

16 

21 

24 

31 

46 

45 

43 

38 

37 

35 

34 

38 

36 

38 

39 

32 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

57 

63 

59 

62 

60 

62 

61 

S3 

69 

75 

76 

78 

34 

81 

60 

79 

76 

78 

75 

66 

73 

73 

71 

72 

80 

60 

76 

69 

71 

4 

MIN 

26 

33 

32 

32 

28 

34 

33 

46 

43 

46 

54 

49 

50 

53 

48 

46 

47 

50 

44 

45 

44 

47 

43 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

55 

55 

52 

57 

59 

60 

54 

46 

58 

53 

55 

62 

59 

66 

73 

69 

67 

59 

62 

56 

54 

56 

55 

60 

59 

66 

58 

66 

59. 

0 

MIN 

33 

31 

29 

26 

30 

40 

4  1 

45 

41 

41 

46 

44 

47 

43 

50 

43 

45 

48 

49 

50 

53 

44. 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

44 

42 

47 

46 

48 

48 

47 

46 

52 

53 

61 

59 

63 

62 

60 

63 

62 

61 

58 

56 

54 

54 

55 

60 

61 

63 

60 

61 

55. 

3 

MIN 

14 

20 

14 

10 

15 

18 

22 

24 

26 

30 

32 

35 

38 

34 

40 

36 

35 

20 

38 

27. 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

40 

42 

40 

40 

41 

42 

43 

39 

42 

42 

44 

43 

42 

60 

59 

42 

49 

49 

50 

49 

43 

46 

46 

47 

52 

47 

56 

52 

46. 

0 

MIN 

16 

24 

9 

11 

17 

21 

31 

33 

30 

31 

32 

31 

34 

31 

30 

34 

31 

29 

34 

30. 

0 

OENAI R 

MAX 

56 

53 

55 

56 

60 

58 

52 

62 

54 

59 

58 

61 

65 

65 

63 

64 

61 

60 

63 

60 

60 

60 

66 

65 

73 

67 

65 

61 

60. 

8 

MIN 

27 

38 

29 

26 

28 

34 

42 

41 

39 

39 

46 

52 

51 

50 

51 

52 

51 

47 

50 

47 

45 

60 

44, 

DE  SABLA 

MAX 

45 

46 

52 

51 

52 

52 

43 

47 

52 

53 

60 

62 

62 

66 

74 

69 

64 

64 

57 

42 

45 

46 

48 

52 

53 

61 

61 

54. 

9 

MIN 

26 

31 

21 

23 

31 

30 

36 

35 

31 

32 

32 

37 

49 

38 

46 

48 

40 

43 

43 

37. 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

49 

50 

58 

61 

57 

52 

48 

54 

60 

68 

63 

64 

73 

75 

72 

58 

47 

48 

57 

54 

52 

64 

60 

65 

60 

58 

8 

MIN 

28 

32 

27 

31 

36 

40 

42 

34 

39 

42 

4  2 

45 

45 

41 

45 

42. 

\ 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

MAX 

41 

40 

33 

43 

45 

47 

47 

41 

40 

40 

40 

54 

50 

50 

50 

52 

44 

53 

57 

52 

37 

40 

46 

40 

40 

40 

43 

52 

44. 
18. 

9 

MIN 

0 

9 

-18 

-13 

-10 

-  1 

3 

27 

7 

18 

33 

25 

30 

27 

20 

22 

31 

20 

20 

24 

30 

30 

32 

33 

^' 

30 

25 

' 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

50 

37 

37 

44 

49 

51 

45 

45 

38 

44 

50 

51 

50 

61 

60 

66 

50 

66 

56 

55 

44 

46 

53 

49 

51 

53 

48 

52 

49. 

8 

MIN 

18 

23 

15 

16 

16 

19 

24 

28 

26 

29 

31 

29 

32 

31 

31 

32 

29 

30 

39 

33 

35 

41 

42 

43 

41 

38 

31 

29. 

9 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

46 

46 

36 

8 

34 

35 

45 

36 

47 

42 

39 

46 

55 

47 

51 

51 

55 

52 

54 

53 

56 

45 

54 

55 

48 

46 

55 

51 

56 

47. 

7 

MIN 

25 

27 

10 

17 

21 

24 

2  7 

23 

26 

3  1 

30 

29 

4 1 

40 

40 

43 

35 

32 

29. 

7 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

51 
16 

41 
28 

48 

16 

52 
16 

56 
20 

55 
26 

50 
34 

49 

39 

59 
28 

56 
34 

62 
41 

64 
42 

62 
42 

68 
43 

75 
36 

73 
48 

62 
36 

58 
42 

59 
36 

46 

42 

49 
40 

55 
30 

51 
44 

49 
44 

65 
45 

59 
36 

62 
33 

57 
42 

57. 
35. 

0 
0 

See  reference  i 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

55 

54 

55 

58 

57 

49 

57 

64 

61 

70 

66 

67 

55 

53 

54 

57 

62 

63 

60 

65 

MIN 

30 

26 

28 

30 

36 

41 

37 

45 

49 

44 

43 

43 

47 

47 

48 

50 

59 

54 

54 

53 

EAGLE  MTN 

MAX 

57 

57 

61 

63 

65 

67 

67 

65 

74 

75 

78 

80 

81 

88 

85 

84 

77 

77 

74 

71 

68 

68 

72 

71 

72 

81 

83 

MIN 

36 

38 

37 

44 

43 

44 

44 

47 

56 

57 

58 

60 

59 

58 

59 

54 

54 

54 

55 

5  1 

55 

52 

54 

61 

61 

59 

EAST  PARK  RES 

MAX 

50 

50 

50 

58 

55 

56 

52 

47 

54 

52 

57 

64 

60 

68 

70 

74 

74 

69 

63 

57 

51 

58 

56 

59 

62 

60 

63 

MIN 

26 

26 

22 

23 

25 

26 

33 

32 

30 

32 

35 

38 

40 

37 

42 

3  9 

38 

40 

40 

47 

47 

44 

45 

52 

51 

53 

48 

48 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

66 

58 

51 

69 

72 

71 

68 

65 

75 

83 

77 

83 

88 

71 

58 

58 

56 

57 

60 

64 

64 

68 

66 

69 

69 

74 

70 

62 

MIN 

30 

32 

41 

32 

32 

35 

36 

45 

49 

48 

52 

48 

43 

42 

55 

54 

53 

52 

53 

50 

49 

44 

53 

47 

41 

50 

53 

48 

EL  capitan  dam 

MAX 

68 

66 

58 

62 

69 

73 

72 

71 

66 

76 

84 

80 

85 

89 

80 

59 

59 

56 

58 

64 

70 

70 

69 

66 

70 

72 

75 

MIN 

36 

34 

37 

39 

41 

43 

42 

48 

53 

55 

59 

58 

52 

53 

53 

51 

51 

52 

51 

46 

53 

49 

44 

41 

50 

51 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

64 

61 

65 

70 

72 

73 

78 

75 

81 

84 

81 

85 

88 

91 

81 

80 

79 

76 

76 

80 

74 

75 

78 

79 

83 

86 

88 

MIN 

33 

33 

41 

41 

36 

41 

40 

51 

56 

53 

51 

55 

54 

50 

53 

48 

50 

48 

56 

47 

47 

52 

49 

50 

52 

55 

ELECTRA  PH 

MAX 

56 

53 

55 

58 

64 

60 

56 

57 

55 

59 

66 

67 

68 

68 

70 

66 

58 

58 

58 

58 

58 

64 

64 

62 

72 

68 

68 

62 

MIN 

26 

37 

25 

26 

27 

33 

41 

46 

33 

41 

45 

46 

52 

42 

42 

50 

50 

48 

49 

44 

51 

52 

52 

52 

46 

50 

ELK  VALLEV 

MAX 

39 

39 

41 

45 

48 

43 

38 

42 

48 

55 

52 

50 

49 

58 

60 

61 

60 

62 

50 

49 

50 

52 

54 

56 

57 

57 

59 

60 

MIN 

32 

28 

25 

23 

28 

26 

29 

33 

29 

23 

27 

26 

38 

41 

37 

30 

29 

35 

41 

42 

43 

46 

45 

44 

48 

43 

37 

ELSINORE 

MAX 

75 

69 

62 

68 

70 

73 

72 

62 

71 

80 

80 

86 

88 

81 

71 

65 

57 

60 

68 

59 

67 

71 

75 

68 

72 

73 

75 

63 

MIN 

28 

33 

32 

30 

31 

35 

36 

35 

36 

50 

52 

49 

45 

45 

45 

52 

50 

50 

50 

49 

46 

44 

51 

43 

48 

45 

50 

50 

ESCONDIDO 

MAX 

65 

67 

60 

66 

68 

68 

65 

63 

71 

78 

78 

85 

84 

78 

59 

59 

58 

58 

61 

63 

64 

68 

66 

66 

66 

69 

71 

60 

MIN 

29 

33 

36 

32 

32 

35 

35 

45 

48 

46 

52 

47 

44 

43 

52 

53 

53 

52 

5  1 

51 

48 

43 

52 

51 

49 

46 

42 

51 

ESC0NI5ID0   CHURCH  RCH 

MAX 

68 

61 

65 

73 

71 

75 

71 

62 

78 

85 

79 

87 

89 

79 

60 

59 

57 

57 

64 

64 

66 

72 

68 

72 

72 

74 

71 

61 

MIN 

34 

36 

38 

36 

38 

39 

39 

45 

51 

51 

55 

55 

52 

49 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

47 

44 

50 

48 

41 

49 

51 

48 

EUREKA   W8  CITY 

MAX 

48 

47 

46 

50 

53 

52 

56 

51 

50 

48 

50 

60 

60 

56 

60 

51 

48 

48 

50 

55 

59 

65 

61 

62 

65 

57 

53 

59 

MIN 

37 

34 

37 

33 

39 

37 

41 

42 

36 

39 

38 

36 

51 

45 

40 

45 

43 

45 

47 

52 

50 

51 

55 

55 

52 

49 

48 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

55 

57 

58 

60 

59 

58 

56 

58 

56 

58 

65 

63 

69 

76 

71 

70 

69 

69 

56 

55 

58 

57 

61 

62 

66 

63 

67 

MIN 

40 

38 

26 

25 

28 

37 

40 

46 

34 

43 

45 

45 

48 

42 

43 

46 

43 

48 

50 

50 

54 

55 

53 

55 

55 

54 

FAI RMONT 

MAX 

50 

55 

48 

48 

56 

52 

53 

57 

49 

60 

64 

67 

68 

77 

69 

70 

70 

67 

65 

52 

52 

61 

61 

55 

55 

69 

68 

MIN 

23 

36 

28 

28 

31 

33 

35 

40 

43 

41 

48 

52 

51 

52 

50 

46 

46 

44 

41 

42 

43 

43 

44 

44 

48 

47 

48 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 

44 

34 

40 

32 

46 

36 

42 

48 

46 

50 

42 

56 

56 

58 

64 

60 

52 

44 

52 

54 

54 

50 

58 

MIN 

8 

14 

-  2 

0 

6 

10 

20 

20 

14 

16 

18 

34 

34 

26 

26 

38 

36 

36 

40 

40 

40 

34 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

59 

52 

60 

61 

63 

59 

62 

69 

66 

75 

72 

73 

62 

MIN 

23 

28 

25 

23 

49 

45 

42 

53 

52 

48 

49 

48 

51 

FOLSOM  DAM 

MAX 

56 

53 

53 

54 

58 

61 

57 

54 

57 

52 

57 

65 

63 

68 

74 

69 

64 

56 

60 

54 

57 

58 

65 

65 

65 

69 

59 

68 

MIN 

36 

35 

32 

36 

36 

39 

39 

44 

39 

43 

46 

47 

49 

44 

45 

49 

49 

47 

49 

49 

52 

55 

54 

53 

50 

52 

FONTANA  KAISER 

MAX 

68 

67 

67 

65 

71 

70 

65 

62 

69 

75 

77 

87 

86 

82 

77 

59 

.59 

58 

60 

60 

63 

71 

65 

67 

70 

74 

71 

65 

MIN 

33 

34 

35 

36 

38 

42 

42 

42 

47 

54 

59 

56 

53 

55 

48 

53 

50 

49 

50 

49 

47 

48 

47 

50 

51 

46 

52 

54 

FOREST  GLEN 

MAX 

50 

42 

43 

44 

50 

54 

52 

40 

45 

45 

48 

50 

50 

50 

54 

63 

55 

64 

64 

45 

53 

55 

52 

48 

55 

58 

60 

MIN 

21 

25 

19 

19 

19 

20 

22 

27 

29 

28 

25 

24 

32 

38 

26 

27 

26 

25 

27 

41 

4  1 

43 

44 

44 

45 

44 

40 

FORT  BIDWELL 

MAX 

40 

37 

34 

30 

49 

37 

40 

45 

43 

37 

52 

45 

46 

48 

54 

45 

47 

48 

51 

44 

43 

52 

54 

55 

47 

48 

55 

55 

MIN 

29 

15 

4 

-  4 

7 

8 

12 

25 

25 

9 

28 

18 

30 

32 

22 

25 

22 

19 

24 

37 

33 

37 

38 

39 

36 

40 

35 

30 

FORT  BRAGG 

MAX 

53 

49 

52 

51 

55 

57 

54 

57 

52 

50 

57 

55 

64 

63 

58 

51 

52 

50 

50 

50 

54 

60 

63 

60 

58 

62 

60 

MIN 

33 

33 

30 

32 

33 

36 

39 

43 

35 

36 

39 

40 

48 

49 

43 

45 

45 

46 

48 

51 

52 

53 

54 

54 

52 

51 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

50 

53 

55 

54 

55 

54 

55 

54 

50 

55 

57 

64 

63 

58 

51 

51 

50 

49 

48 

53 

61 

62 

58 

59 

61 

60 

58 

58 

MIN 

38 

32 

30 

29 

33 

32 

40 

37 

34 

32 

35 

37 

51 

43 

38 

47 

45 

46 

46 

50 

51 

52 

54 

54 

53 

50 

50 

FORT   JONES  RS 

MAX 

42 

43 

41 

43 

41 

46 

49 

44 

43 

43 

51 

48 

48 

58 

60 

62 

63 

62 

60 

55 

55 

53 

56 

53 

53 

58 

59 

60 

MIN 

31 

23 

11 

10 

19 

15 

27 

33 

21 

18 

23 

23 

33 

34 

25 

25 

27 

24 

24 

38 

36 

34 

38 

42 

38 

44 

37 

32 

FORT  ROSS 

MAX 

52 

56 

56 

56 

58 

57 

54 

60 

53 

59 

63 

65 

70 

62 

55 

54 

52 

53 

51 

52 

54 

57 

59 

56 

58 

57 

59 

59 

MIN 

36 

34 

32 

34 

34 

39 

46 

40 

38 

43 

44 

47 

52 

44 

44 

45 

47 

46 

46 

47 

48 

51 

52 

52 

53 

52 

52 

53 

FRESNO  W6  AP 

MAX 

58 

49 

54 

55 

62 

61 

54 

55 

54 

58 

60 

62 

67 

60 

61 

61 

63 

66 

65 

61 

61 

62 

69 

66 

73 

67 

66 

58 

MIN 

29 

32 

25 

28 

30 

35 

45 

46 

45 

48 

49 

52 

55 

55 

54 

56 

55 

48 

47 

51 

47 

42 

52 

51 

51 

51 

47 

50 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

56 

56 

47 

55 

57 

62 

64 

60 

58 

57 

58 

62 

62 

68 

64 

64 

62 

64 

67 

67 

60 

61 

63 

65 

62 

73 

65 

66 

MIN 

32 

36 

26 

27 

33 

34 

39 

45 

39 

40 

48 

49 

54 

54 

51 

52 

52 

52 

45 

48 

49 

42 

46 

52 

52 

53 

43 

46 

GIANT  FOREST 

MAX 

32 

37 

38 

39 

39 

41 

39 

40 

41 

40 

43 

44 

46 

47 

45 

52 

54 

51 

50 

39 

38 

47 

47 

37 

41 

50 

50 

52 

MIN 

18 

18 

12 

18 

19 

27 

29 

32 

24 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

33 

31 

26 

28 

29 

28 

30 

30 

30 

32 

31 

31 

GLENNVILLE 

MAX 

55 

48 

50 

53 

63 

67 

59 

54 

58 

65 

64 

74 

69 

63 

76 

72 

65 

60 

57 

54 

59 

65 

60 

57 

64 

65 

64 

60 

MIN 

17 

19 

20 

11 

19 

26 

29 

42 

30 

42 

44 

40 

41 

32 

40 

39 

43 

42 

39 

32 

29 

29 

40 

32 

42 

34 

32 

40 

GRANT  GROVE 

MAX 

32 

48 

31 

46 

43 

46 

48 

42 

37 

44 

44 

54 

59 

54 

57 

60 

55 

56 

50 

50 

40 

42 

47 

39 

38 

53 

50 

51 

MIN 

17 

17 

12 

13 

17 

22 

28 

32 

23 

23 

34 

34 

36 

35 

36 

32 

27 

27 

25 

29 

28 

30 

32 

32 

31 

34 

GRASS  VALLEY 

MAX 

47 

43 

50 

52 

56 

55 

52 

44 

52 

53 

64 

63 

60 

71 

73 

72 

63 

56 

52 

46 

46 

53 

53 

49 

58 

57 

61 

MIN 

29 

30 

25 

27 

30 

36 

38 

39 

32 

38 

41 

43 

51 

44 

43 

43 

44 

40 

41 

42 

45 

46 

48 

47 

42 

44 

GRATON 

MAX 

52 

52 

54 

57 

58 

52 

50 

56 

52 

56 

64 

59 

69 

71 

69 

54 

52 

55 

52 

51 

56 

58 

58 

56 

61 

58 

65 

61 

MIN 

29 

27 

25 

25 

27 

32 

37 

36 

32 

39 

42 

42 

47 

39 

37 

46 

46 

46 

49 

52 

52 

54 

54 

53 

54 

52 

HAIMEE 

MAX 

52 

45 

54 

46 

45 

54 

50 

52 

56 

54 

56 

61 

64 

70 

64 

65 

65 

62 

63 

63 

60 

60 

61 

59 

64 

66 

72 

66 

MIN 

22 

22 

29 

22 

22 

24 

28 

30 

36 

37 

38 

36 

40 

40 

43 

44 

33 

34 

39 

36 

36 

41 

43 

43 

42 

42 

HALF   MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

56 

55 

51 

53 

58 

61 

57 

50 

56 

53 

61 

62 

65 

69 

63 

72 

54 

54 

62 

54 

56 

56 

56 

60 

57 

63 

58 

61 

MIN 

40 

38 

35 

36 

34 

40 

45 

47 

42 

47 

50 

54 

57 

47 

46 

51 

50 

48 

48 

50 

5  1 

54 

55 

55 

54 

54 

52 

HAMILTON  AFB 

MAX 

54 

54 

52 

55 

57 

53 

51 

55 

52 

56 

60 

58 

66 

68 

66 

56 

55 

56 

55 

54 

56 

55 

60 

59 

61 

60 

62 

MIN 

42 

33 

31 

30 

34 

40 

44 

43 

41 

46 

48 

49 

50 

45 

49 

48 

49 

49 

51 

52 

54 

57 

57 

51 

56 

55 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 

56 

54 

54 

55 

53 

59 

53 

53 

66 

55 

60 

62 

64 

65 

67 

67 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

60 

59 

61 

61 

64 

63 

MIN 

39 

29 

27 

25 

33 

34 

42 

43 

36 

42 

44 

42 

49 

44 

37 

46 

41 

46 

49 

50 

52 

52 

54 

53 

54 

52 

HANFORD 

MAX 

59 

53 

55 

59 

63 

64 

63 

55 

56 

59 

62 

66 

67 

65 

62 

63 

64 

63 

61 

62 

62 

62 

68 

67 

75 

70 

66 

MIN 

27 

29 

26 

24 

28 

32 

42 

46 

45 

47 

45 

52 

54 

53 

52 

52 

54 

52 

47 

49 

46 

39 

52 

51 

61 

49 

45 

49 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

47 

48 

49 

46 

51 

51 

48 

50 

52 

48 

52 

61 

49 

66 

72 

66 

68 

67 

61 

59 

51 

54 

57 

57 

52 

58 

66 

67 

MIN 

35 

31 

29 

27 

26 

27 

29 

32 

33 

30 

31 

29 

38 

40 

34 

30 

31 

31 

32 

42 

41 

43 

44 

47 

46 

49 

45 

38 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

47 

38 

40 

41 

48 

45 

45 

48 

46 

55 

50 

56 

60 

63 

65 

63 

57 

47 

52 

52 

58 

59 

59 

53 

60 

MIN 

8 

23 

1 

3 

9 

14 

22 

18 

19 

18 

20 

36 

28 

25 

23 

25 

39 

36 

38 

38 

41 

39 

41 

41 

29 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

59 

63 

62 

64 

69 

66 

68 

73 

75 

75 

80 

82 

82 

86 

84 

82 

79 

76 

75 

72 

66 

72 

72 

69 

74 

82 

85 

81 

MIN 

30 

35 

37 

36 

33 

37 

36 

39 

53 

52 

54 

55 

50 

47 

50 

47 

45 

50 

49 

48 

50 

42 

48 

41 

46 

56 

59 

51 

I  notes  following  Station  Indes. 
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Table  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1957 


Day   Of  Month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HEALDSBURG 

MAX 

53 
3 1 

56 

56 

28 

62 

54 

49 

58 
38 

53 
35 

69 
40 

68 
43 

60 
44 

70 
49 

78 
40 

72 
39 

64 

43 

53 
48 

56 

47 

55 
48 

52 
47 

55 
49 

59 
52 

58 
53 

59 
55 

61 
55 

59 
54 

67 
53 

62 
54 

59.5 
42,9 

HENSHAW  DAM 

MAX 

50 

57 
27 

52 

54 

62 

64 

30 

66 

66 

3  3 

60 

70 
42 

76 
45 

72 
40 

82 
37 

82 
34 

80 
40 

76 

39 

63 
40 

52 
46 

57 
45 

55 
45 

58 
45 

57 
39 

69 
45 

57 
42 

61 
38 

71 

39 

77 
38 

72 
42 

64.9 
37.6 

HETCH  HETCHY 

MAX 

46 

50 

37 

48 

61 

52 

45 

47 

47 

51 

45 

36 

56 
36 

55 
38 

57 
35 

67 

39 

72 
46 

65 

39 

65 
34 

61 

30 

60 
32 

45 

36 

44 
34 

54 
34 

54 

37 

56 
34 

63 
38 

53 
33 

64 
34 

31I7 

HOLLI STER 

MAX 

59 

56 

62 

68 

67 

63 

65 

58 

63 

61 

67 

67 
51 

76 
68 

71 
50 

69 
45 

61 
51 

58 
52 

56 
51 

56 
49 

57 
46 

66 
49 

61 
47 

69 
54 

69 
57 

71 
53 

65 
56 

73 
55 

66 
53 

46.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

45 

40 

40 

41 

43 

44 

41 

34 

44 

41 

49 

46 
36 

52 
34 

57 
29 

56 
33 

53 
35 

53 
29 

48 

27 

44 

23 

40 
23 

39 

30 

43 

22 

40 
30 

35 
26 

48 
31 

45 
29 

50 
26 

48 
30 

24!? 

IDRIA 

MAX 

55 

53 

49 

51 

57 

60 

54 

52 

50 

61 

57 

65 
40 

68 
43 

62 
44 

64 
44 

64 
46 

60 
40 

59 
40 

57 
35 

51 
38 

55 
38 

57 
36 

54 
42 

54 
43 

65 
43 

62 
44 

56 
41 

57 
40 

37)9 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

55 

53 

52 

52 

57 

98 

58 

50 
36 

56 
38 

67 
39 

73 
39 

73 
37 

75 
31 

72 
31 

69 
40 

66 
32 

50 
34 

54 

29 

54 

32 

50 
34 

50 
34 

54 
29 

54 

32 

60 
29 

64 

27 

66 
33 

65 
33 

58 
34 

3o!o 

IMPERIAL 

MAX 

65 

61 

39 

67 

72 
42 

71 

74 
42 

73 

76 
62 

60 

84 
66 

81 
69 

66 
56 

89 
51 

88 
55 

85 
53 

79 
51 

76 

50 

77 
49 

75 

50 

70 
49 

72 
56 

74 

48 

78 
57 

76 
55 

64 
50 

86 
52 

86 
54 

84 
68 

77.6 
49.9 

INDEPENDENCE 

MAX 

50 

58 

54 

56 

64 

51 

69 

67 
41 

69 
40 

72 
42 

71 
45 

73 

44 

68 
35 

67 

35 

56 

33 

68 
40 

73 
40 

70 
44 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

65 

66 

67 

74 

75 

77 

74 

76 

82 

86 

65 

89 
65 

96 
52 

92 
55 

88 
65 

83 
50 

82 
56 

82 

50 

77 
56 

66 
46 

79 

50 

76 

52 

78 
56 

82 
51 

66 
52 

88 
55 

69 
59 

60 
53 

48.9 

INYOKERN 

MAX 

55 

59 

58 

60 

62 

64 

58 

64 

67 

65 

72 

74 
47 

79 
48 

78 
47 

76 
58 

77 
47 

73 

48 

72 
52 

72 
34 

65 
44 

68 
40 

66 
39 

65 
43 

71 
34 

75 
51 

77 
40 

74 
45 

74 
47 

40.6 

IRON  MTN 

MAX 

57 

59 

61 

63 

67 

68 

68 

68 

73 

76 

78 

58 

60 
69 

54 

55 

83 
57 

61 
55 

61 
54 

76 
54 

75 
53 

71 

52 

73 
50 

73 
51 

75 
52 

75 
53 

81 

56 

64 
56 

83 
56 

74.5 
50.1 

JESS  VALLEY 

MAX 

36 

30 

38 

43 

48 

42 

42 

44 

48 

46 

55 

67 
22 

60 
37 

66 
30 

62 
28 

60 
28 

58 
26 

59 
22 

50 
24 

38 
3J 

41 

30 

46 
34 

42 

38 

43 
34 

44 

32 

44 

38 

53 
26 

50 
28 

47.7 
24.4 

JOICE  ISLAND 

MAX 

54 

64 

55 

63 

60 
32 

68 
36 

58 

57 

63 

57 

72 
43 

70 
42 

58 
45 

56 
47 

56 
47 

54 
48 

55 
48 

57 
49 

64 
50 

61 

50 

59 
54 

66 
52 

59 
55 

66 
54 

58 
51 

59.2 
43.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

57 
15 

49 

1 9 

48 

57 

56 

3  0 

63 

38 

63 

60 

37 

73 
40 

69 

66 

77 
44 

76 
46 

76 
32 

72 
45 

65 
42 

54 
34 

48 

42 

47 

43 

56 
43 

54 
43 

62 

32 

46 

42 

56 
44 

68 
33 

72 
35 

67 

33 

59 
36 

61.4 
36.5 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

26 

58 
27 

61 

30 

56 
37 

60 
43 

56 

57 

33 

63 
33 

63 
43 

62 
40 

70 
42 

69 
37 

72 

41 

58 
41 

56 
48 

57 
49 

55 
50 

56 
52 

59 
54 

59 
54 

60 

55 

59 
54 

66 

52 

59.7 
42.8 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

59 
37 

58 
37 

54 
38 

56 
37 

61 
31 

67 

62 

55 

66 

63 

60 

59 
54 

61 
54 

62 
52 

61 

51 

59 

52 

64 

5' 

62 
55 

60 

53 

59 

51 

68 
47 

70 
51 

70 
54 

67 
51 

73 

66 

74 

56 

70 
51 

66 
54 

62.7 
48.9 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

59 
21 

56 

30 

55 
2  3 

59 
2  3 

63 

65 

59 

56 

66 

64 

67 

75 
50 

72 
53 

74 

38 

78 
50 

78 

53 

71 
44 

69 
45 

70 
36 

69 
36 

66 

37 

67 
38 

64 

46 

63 
48 

70 
45 

70 
43 

69 
39 

62 
42 

66.3 
39.8 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

53 
32 

57 
35 

49 
33 

55 
29 

56 

3  3 

60 

38 

64 
4  3 

62 

56 

66 
48 

61 

62 
61 

62 
54 

66 
54 

62 
54 

60 
54 

65 
54 

64 

54 

65 

53 

64 

52 

64 
45 

64 

46 

63 
54 

68 
51 

69 
54 

73 
54 

69 
49 

60 
51 

Sl«7 
47.0 

KETTLEMAN  STA 

MAX 
MIN 

63 
34 

58 
36 

56 
34 

58 

30 

62 
37 

66 

38 

61 
46 

59 
48 

56 
46 

62 
48 

61 
49 

65 
54 

69 
54 

65 
55 

62 

53 

64 

52 

64 
54 

72 

52 

68 
52 

60 

52 

63 
45 

64 
49 

68 

56 

72 
52 

75 
55 

67 
56 

66 
41 

63 
52 

63.9 
47.5 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

56 

29 

54 

33 

59 

26 

61 
26 

68 
27 

70 
35 

65 
4  1 

61 
46 

65 
40 

67 
40 

69 
39 

76 
52 

72 
49 

76 
46 

71 

50 

65 

50 

65 
44 

59 
49 

59 
47 

62 
45 

61 
46 

66 

53 

63 
54 

74 

53 

66 

55 

70 
50 

69 
53 

65.6 
43.6 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

48 
39 

50 
34 

50 
31 

51 
30 

55 
34 

60 
32 

49 
37 

49 

42 

54 
36 

55 
32 

55 
34 

61 
37 

67 
48 

63 
46 

71 
39 

60 
42 

46 
42 

48 
42 

50 
44 

52 
45 

55 
48 

60 
48 

61 

52 

60 

53 

61 

52 

62 

53 

62 
47 

63 
46 

56.1 
41.6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
35 

59 
41 

61 
37 

63 
35 

64 

37 

65 
40 

64 

39 

61 
40 

68 
48 

73 
64 

73 
56 

77 
58 

78 
57 

75 
47 

63 
55 

59 
55 

58 
54 

61 

52 

62 
55 

61 
58 

64 

45 

77 
45 

65 

55 

65 
50 

63 
50 

65 

50 

65 
55 

62 
54 

65.5 
48.5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

44 

23 

42 

29 

41 
23 

48 

20 

50 
23 

61 

27 

51 

3  0 

46 
36 

55 
36 

57 
36 

55 
39 

67 
38 

68 
36 

67 
39 

64 

39 

60 
38 

58 
35 

55 
35 

52 
36 

55 
36 

57 

32 

5  3 

32 

48 

36 

46 

37 

61 
34 

62 
36 

59 
35 

54 

37 

54.6 
33.3 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

44 

27 

39 
20 

30 
15 

33 

31 

0 

45 
11 

35 
1 1 

39 
18 

48 

20 

41 
10 

42 

9 

51 

19 

44 

20 

44 
31 

49 

26 

50 
21 

45 
19 

45 
17 

48 

18 

49 

28 

46 

30 

45 

30 

5  1 
37 

51 
37 

'♦6 
33 

51 
38 

47 

29 

52 
28 

44.4 
21.3 

LAKE  ELEANOR 

MAX 
MIN 

46 
15 

49 
25 

38 
14 

45 
18 

49 

20 

52 
16 

48 

30 

45 

33 

44 

26 

51 

27 

68 
36 

53 
37 

63 
36 

67 
40 

67 
37 

61 

35 

57 
32 

55 
34 

40 

36 

56 

33 

59 
39 

52 

34 

60 

35 

52.8 
29.9 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

51 

30 

51 
25 

51 

22 

56 
24 

56 
23 

52 
29 

49 

35 

54 

29 

50 
29 

50 
26 

60 
34 

56 
36 

69 
45 

65 
37 

71 
33 

70 
36 

70 
37 

62 

37 

61 
38 

51 

42 

53 
47 

55 
48 

55 
48 

56 

52 

56 
52 

57 
51 

61 
50 

69 
49 

57.8 
37.3 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

32 
26 

52 
24 

58 
21 

64 

22 

66 
24 

62 

26 

48 

32 

49 

36 

66 
34 

60 
30 

65 
32 

64 

33 

64 
34 

74 
43 

77 
43 

78 
42 

79 
43 

65 
30 

53 
44 

48 
44 

51 
44 

54 
48 

55 
50 

56 
50 

56 
46 

58 
51 

70 
46 

71 
46 

59.5 
37.4 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

36 

12 

34 
14 

46 
4 

44 

8 

48 

10 

48 

18 

42 

26 

36 
31 

44 

22 

46 

27 

56 

33 

54 
32 

52 
36 

54 
30 

60 
42 

54 
36 

56 
34 

52 
34 

50 
26 

39 
30 

39 
31 

41 
31 

42 

33 

41 
36 

46 

38 

44 
34 

52 
34 

47 
34 

46.5 
27.8 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

63 
38 

57 
38 

60 
43 

67 

40 

71 

43 

68 

43 

68 
4  7 

65 
49 

72 
53 

80 

77 

83 
67 

83 
54 

52 

53 

58 
54 

52 

52 

52 

53 

51 

46 

54 

49 

46 

51 

52 

62 
51 

66.8 
49.5 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

48 

17 

51 

30 

52 

28 

57 
26 

53 
28 

66 
31 

53 
31 

54 
45 

62 
41 

68 
46 

66 

50 

72 
46 

79 
45 

76 
47 

76 
41 

72 
43 

74 
46 

73 
44 

64 
45 

56 
45 

71 
42 

42 

47 

47 

48 

40 

49 

46 

64.5 
40.6 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

50 
35 

51 
37 

56 
34 

57 
34 

58 

39 

57 

42 

63 
40 

52 
41 

59 
40 

60 
44 

67 
44 

64 
49 

64 
53 

76 
50 

81 
49 

74 

48 

69 
46 

48 

51 

48 

48 

52 

52 

53 

56 

52 

50 

49 

61.6 
45.9 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

56 

28 

53 
34 

56 

26 

68 

27 

61 

29 

62 
34 

57 
44 

58 
47 

40 

44 

48 

53 

54 

50 

52 

52 

50 

50 

50 

51 

43 

53 

53 

53 

51 

48 

49 

44.9 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

60 
33 

52 
31 

55 
28 

57 
31 

62 

32 

64 

36 

59 
46 

61 
47 

63 
47 

59 
46 

63 
46 

66 
54 

67 
66 

62 
57 

67 
46 

54 

56 

55 

50 

48 

48 

44 

50 

50 

53 

52 

48 

61 

52 

63.9 
46.3 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

59 
23 

53 
28 

56 
28 

58 
26 

63 
27 

64 
32 

58 
40 

56 
46 

60 
49 

69 
49 

61 

52 

64 

55 

68 
66 

62 
63 

65 
46 

65 
48 

65 

52 

66 
55 

66 
49 

62 
49 

65 
42 

66 

42 

69 

52 

67 
45 

73 
52 

72 
46 

70 
48 

62 
49 

63.4 
44.5 

LIVERMORE 

MAX 
MIN 

50 
27 

52 
34 

51 
26 

58 
26 

59 
27 

60 
28 

54 

36 

49 
43 

57 
33 

52 
41 

58 
45 

57 
46 

60 
61 

71 
43 

72 
43 

70 
44 

60 
49 

55 
48 

53 
47 

57 
47 

56 
46 

62 

42 

60 
45 

65 

53 

62 
51 

71 
52 

61 

53 

63 
51 

59.2 
42  . 1 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

53 
27 

52 
33 

46 

28 

68 

29 

62 
31 

54 

34 

54 
37 

56 
40 

59 
40 

66 
47 

70 
51 

70 
50 

75 

52 

72 
53 

71 
51 

70 
47 

68 
49 

65 
46 

66 
43 

54 

39 

64 

40 

66 

40 

58 
42 

60 
36 

69 
41 

73 
45 

69 
45 

60 
45 

62.5 
41.5 

LODI 

MAX 
MIN 

55 
29 

52 

33 

55 
26 

56 
26 

62 

31 

54 

33 

49 

40 

58 
44 

53 
35 

56 

40 

62 
45 

60 
47 

67 
47 

72 
47 

63 

60 

65 
48 

56 
44 

58 
48 

57 
49 

59 
48 

57 
50 

60 
44 

64 
54 

62 
54 

69 
54 

60 
51 

65 
51 

60 
52 

59.5 
43.6 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

59 

30 

56 
38 

61 
31 

60 
27 

64 

31 

67 

33 

57 
37 

59 
60 

61 
48 

62 
50 

69 
52 

79 
64 

71 
52 

66 
52 

66 
49 

56 
52 

55 
51 

55 
51 

54 

50 

62 
50 

65 
42 

62 
51 

66 
54 

64 
54 

65 

53 

66 
53 

66 
49 

63 
54 

62.8 
4«.4 

See  reference  i 
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Table  5  ■  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

 r 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LONO  BEACH 

MAX 

62 

61 

65 

65 

67 

65 

63 

60 

68 

74 

75 

89 

85 

80 

63 

60 

61 

64 

60 

64 

65 

67 

65 

67 

66 

63 

61 

MIN 

39 

42 

43 

40 

40 

45 

43 

52 

50 

54 

67 

66 

55 

61 

52 

63 

54 

54 

54 

53 

46 

51 

53 

52 

53 

53 

54 

54 

LOS   ANGELES   WB  AP 

MAX 

60 

56 

63 

67 

69 

67 

6  1 

61 

65 

74 

71 

85 

80 

76 

69 

59 

60 

64 

63 

63 

64 

66 

66 

66 

67 

60 

66 

62 

MIN 

^1 

43 

41 

44 

45 

49 

47 

53 

50 

64 

68 

61 

67 

55 

65 

56 

56 

56 

55 

55 

50 

55 

55 

53 

55 

56 

57 

56 

LOS  ANGELES  W8  CITY 

MAX 

64 

59 

64 

68 

72 

72 

63 

63 

68 

76 

78 

88 

86 

79 

60 

60 

60 

68 

62 

MIN 

43 

44 

41 

44 

48 

52 

47 

54 

54 

68 

64 

63 

63 

66 

66 

66 

56 

56 

55 

54 

51 

54 

55 

54 

52 

53 

57 

55 

LOS  BANDS 

MAX 

59 

56 

58 

60 

60 

57 

63 

62 

61 

59 

60 

62 

69 

73 

66 

69 

62 

61 

63 

59 

59 

69 

71 

76 

66 

63 

62 

MIN 

26 

35 

28 

26 

27 

35 

42 

39 

44 

41 

47 

51 

53 

48 

49 

49 

51 

50 

50 

46 

49 

47 

53 

53 

50 

53 

47 

51 

LOS  GATOS 

MAX 

56 

53 

60 

60 

63 

59 

56 

60 

55 

60 

61 

60 

71 

71 

70 

65 

67 

62 

56 

55 

59 

59 

59 

58 

67 

66 

68 

63 

MIN 

39 

32 

32 

31 

33 

37 

-.7 

46 

36 

43 

43 

50 

63 

49 

42 

49 

60 

49 

48 

48 

51 

50 

49 

53 

52 

52 

54 

53 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

55 

60 

55 

58 

59 

59 

6  0 

67 

66 

70 

71 

76 

79 

77 

75 

76 

72 

75 

68 

68 

69 

68 

63 

72 

74 

78 

73 

63 

MIN 

19 

25 

23 

18 

16 

27 

26 

36 

35 

36 

40 

43 

37 

36 

39 

37 

35 

36 

44 

35 

45 

37 

50 

37 

31 

37 

45 

40 

MADERA 

MAX 

56 

55 

57 

59 

62 

64 

62 

57 

60 

61 

62 

63 

70 

69 

61 

63 

65 

66 

68 

65 

61 

62 

7  0 

70 

75 

73 

65 

64 

MIN 

30 

32 

25 

28 

32 

35 

44 

45 

46 

44 

47 

62 

63 

52 

54 

56 

53 

48 

46 

48 

50 

42 

54 

54 

53 

51 

47 

49 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

55 

52 

57 

58 

60 

54 

62 

56 

53 

54 

60 

59 

63 

72 

67 

62 

56 

56 

55 

58 

56 

56 

63 

61 

67 

59 

65 

59 

MIN 

31 

37 

36 

29 

28 

37 

41 

45 

38 

39 

44 

39 

45 

45 

45 

45 

44 

48 

48 

47 

50 

47 

53 

53 

53 

49 

51 

50 

MAI^ZANITA  LAKE 

MAX 

38 

31 

25 

38 

35 

40 

42 

38 

36 

42 

40 

47 

50 

50 

48 

57 

54 

52 

53 

43 

35 

40 

42 

41 

38 

44 

43 

47 

MIN 

10 

1 

0 

0 

0 

14 

17 

22 

1 

10 

12 

14 

26 

30 

36 

31 

29 

27 

25 

32 

30 

32 

34 

34 

32 

37 

32 

31 

MARICOPA 

MAX 

59 

51 

54 

54 

59 

66 

56 

5  5 

58 

59 

59 

60 

63 

65 

60 

60 

64 

62 

63 

61 

69 

69 

72 

72 

74 

72 

70 

63 

MIN 

32 

36 

34 

33 

36 

39 

44 

48 

49 

49 

50 

52 

51 

53 

62 

51 

54 

56 

54 

49 

46 

49 

59 

54 

53 

54 

49 

54 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

67 

59 

66 

MIN 

39 

34 

29 

30 

31 

38 

43 

45 

37 

40 

47 

48 

51 

45 

43 

47 

50 

48 

49 

48 

45 

50 

49 

56 

54 

54 

55 

63 

MARYSVILLE 

MAX 

55 

54 

53 

57 

64 

60 

55 

51 

56 

56 

59 

65 

60 

65 

76 

73 

66 

5  8 

6  5 

55 

55 

59 

61 

61 

61 

66 

60 

67 

MIN 

34 

31 

28 

28 

33 

36 

39 

46 

38 

39 

46 

44 

50 

46 

44 

49 

45 

50 

49 

49 

50 

52 

53 

54 

55 

55 

63 

51 

MC  CLOUD 

MAX 

42 

33 

42 

45 

45 

46 

51 

45 

40 

47 

48 

52 

55 

46 

59 

62 

65 

65 

46 

48 

48 

50 

58 

MIN 

13 

9 

6 

7 

9 

16 

20 

28 

30 

17 

19 

22 

23 

30 

31 

31 

30 

28 

34 

34 

35 

39 

40 

43 

36 

41 

35 

33 

MECCA    3  SE 

MAX 

63 

62 

62 

63 

71 

72 

74 

71 

73 

78 

6  1 

82 

87 

90 

89 

81 

77 

76 

68 

72 

73 

73 

78 

78 

86 

86 

89 

MiN 

33 

36 

40 

37 

35 

39 

39 

43 

49 

49 

68 

55 

52 

52 

56 

51 

50 

50 

50 

56 

48 

59 

47 

50 

51 

53 

55 

59 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

57 

56 

5  7 

58 

62 

62 

6  2 

60 

64 

63 

6 1 

70 

70 

63 

64 

65 

6  5 

67 

64 

62 

62 

69 

62 

77 

7  3 

65 

66 

MIN 

25 

35 

25 

25 

25 

34 

34 

44 

39 

41 

40 

45 

49 

45 

54 

61 

49 

47 

48 

48 

42 

40 

59 

51 

50 

47 

49 

MIODLEWATER 

MAX 

56 

53 

62 

54 

57 

60 

69 

55 

56 

59 

57 

60 

63 

62 

60 

66 

60 

61 

6  3 

66 

73 

7 1 

60 

MIN 

30 

33 

30 

37 

34 

32 

43 

45 

45 

49 

51 

54 

47 

52 

47 

51 

54 

62 

51 

49 

44 

44 

54 

52 

49 

49 

45 

51 

MILL  CREEK  2 

MAX 

58 

58 

64 

56 

62 

63 

64 

57 

66 

72 

73 

76 

80 

78 

75 

69 

61 

50 

6  5 

6 1 

60 

71 

69 

MIN 

36 

37 

33 

39 

42 

46 

46 

45 

50 

52 

59 

59 

58 

52 

60 

44 

44 

42 

45 

42 

41 

40 

46 

41 

44 

6; 

46 

46 

MINERAL 

MAX 

40 

35 

34 

42 

39 

44 

43 

40 

37 

40 

46 

52 

64 

62 

50 

55 

58 

4  3 

42 

45 

51 

MIN 

14 

7 

0 

3 

8 

19 

23 

26 

16 

18 

21 

22 

30 

28 

34 

30 

28 

28 

30 

33 

33 

34 

33 

35 

37 

39 

30 

34 

MODESTO 

MAX 

56 

52 

6  5 

56 

60 

56 

52 

57 

54 

59 

59 

61 

67 

69 

62 

67 

57 

62 

61 

63 

66 

61 

MIN 

28 

36 

30 

26 

32 

37 

43 

42 

39 

41 

46 

51 

53 

51 

49 

51 

48 

49 

50 

49 

51 

47 

54 

55 

55 

52 

50 

53 

MONO  LAICE 

MAX 

45 

26 

27 

26 

33 

4  1 

46 

43 

44 

47 

45 

46 

42 

41 

46 

42 

52 

52 

56 

46 

MIN 

14 

17 

15 

14 

14 

14 

18 

30 

21 

29 

30 

31 

30 

26 

26 

26 

31 

28 

26 

31 

29 

26 

32 

33 

33 

35 

34 

33 

MONTEREY 

MAX 

57 

56 

56 

60 

62 

63 

55 

64 

61 

64 

66 

70 

72 

69 

62 

64 

65 

53 

59 

65 

59 

63 

60 

67 

60 

69 

61 

MIN 

39 

40 

36 

36 

34 

42 

46 

45 

38 

43 

44 

49 

57 

46 

46 

49 

49 

49 

48 

47 

48 

50 

52 

56 

55 

52 

52 

52 

MOUNTAIN  Pass 

MAX 

47 

46 

45 

47 

50 

54 

57 

57 

58 

57 

65 

65 

71 

70 

65 

66 

62 

61 

54 

55 

58 

61 

53 

56 

63 

68 

65 

60 

MIN 

25 

35 

23 

26 

28 

30 

31 

45 

38 

39 

44 

46 

50 

50 

47 

46 

43 

4  0 

40 

38 

37 

38 

43 

39 

40 

41 

39 

38 

MT  BRECKENRIDGE 

MAX 

39 

32 

41 

39 

47 

48 

47 

39 

47 

41 

50 

60 

66 

60 

56 

66 

53 

47 

45 

40 

41 

46 

39 

36 

50 

49 

49 

45 

MIN 

26 

20 

15 

28 

26 

34 

3  1 

29 

25 

37 

37 

43 

46 

42 

42 

42 

38 

35 

29 

26 

27 

29 

22 

28 

34 

37 

31 

29 

MT   DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

63 

48 

49 

63 

55 

58 

46 

46 

63 

50 

56 

63 

63 

65 

56 

69 

61 

6  0 

59 

43 

46 

5  1 

55 

52 

52 

62 

60 

MIN 

36 

30 

32 

36 

38 

41 

40 

40 

36 

39 

45 

47 

47 

49 

51 

42 

43 

44 

42 

36 

40 

42 

41 

42 

49 

49 

51 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

42 

35 

4  5 

47 

52 

45 

4  0 

43 

46 

56 

57 

68 

63 

62 

63 

54 

39 

45 

55 

49 

55 

47 

MIN 

33 

25 

25 

36 

36 

43 

33 

34 

35 

40 

43 

61 

50 

46 

48 

53 

50 

46 

37 

33 

39 

36 

36 

41 

44 

44 

43 

39 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

42 

39 

4  0 

36 

35 

41 

37 

42 

40 

45 

41 

46 

45 

46 

50 

62 

52 

53 

52 

46 

54 

50 

61 

MIN 

12 

13 

-  2 

-  4 

-  2 

0 

9 

21 

13 

3 

15 

14 

20 

26 

23 

25 

24 

22 

23 

31 

31 

33 

36 

41 

33 

28 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

33 

35 

3  6 

45 

44 

52 

44 

41 

44 

47 

52 

45 

55 

52 

65 

66 

56 

59 

46 

41 

47 

45 

46 

49 

4? 

55 

58 

56 

MIN 

24 

22 

16 

12 

23 

23 

31 

32 

26 

16 

26 

26 

38 

34 

31 

32 

31 

27 

31 

36 

36 

41 

39 

40 

42 

37 

35 

34 

MT  WILSON  FC  3366 

MAX 

45 

48 

48 

52 

56 

53 

46 

58 

60 

62 

66 

69 

69 

66 

64 

59 

60 

MIN 

38 

30 

22 

35 

36 

39 

39 

36 

42 

47 

60 

53 

54 

54 

52 

49 

46 

41 

34 

34 

35 

37 

35 

34 

40 

50 

43 

36 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

60 

62 

59 

59 

60 

60 

67 

66 

72 

71 

72 

69 

58 

65 

MIN 

40 

29 

27 

28 

26 

36 

40 

39 

37 

42 

46 

47 

47 

44 

40 

47 

46 

47 

47 

46 

50 

51 

53 

55 

5: 

5< 

55 

53 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

56 

61 

63 

64 

66 

65 

64 

76 

75 

71 

78 

81 

85 

64 

79 

81 

79 

7  5 

72 

71 

72 

73 

72 

8C 

83 

82 

60 

MIN 

33 

35 

43 

36 

36 

45 

40 

53 

55 

55 

67 

57 

56 

52 

65 

60 

54 

63 

53 

49 

63 

45 

58 

56 

51 

54 

53 

54 

NEVADA  CITY 

MAX 

46 

43 

40 

45 

47 

49 

54 

46 

45 

50 

52 

58 

61 

59 

62 

71 

62 

60 

53 

54 

45 

48 

54 

50 

51 

58 

51 

59 

MIN 

22 

23 

18 

20 

22 

25 

30 

39 

27 

29 

34 

34 

39 

34 

34 

39 

35 

36 

42 

41 

41 

40 

43 

46 

47 

46 

39 

38 

NEWARK 

MAX 

57 

58 

56 

57 

58 

59 

61 

61 

63 

70 

70 

70 

54 

56 

58 

69 

71 

66 

MIN 

33 

30 

30 

31 

40 

43 

37 

40 

48 

46 

45 

46 

49 

49 

52 

50 

54 

54 

NEWMAN 

MAX 

60 

62 

61 

61 

56 

58 

60 

57 

60 

62 

65 

73 

66 

70 

6  7 

68 

62 

59 

7  1 

75 

72 

65 

64 

MIN 

27 

29 

27 

27 

37 

38 

40 

41 

40 

49 

53 

46 

48 

46 

50 

50 

47 

50 

58 

51 

53 

46 

52 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

58 

58 

57 

61 

62 

62 

60 

62 

63 

72 

69 

78 

72 

68 

58 

59 

56 

59 

60 

61 

60 

64 

65 

63 

64 

60 

62 

MIN 

41 

38 

41 

39 

41 

41 

43 

49 

49 

53 

55 

55 

52 

53 

55 

55 

56 

54 

56 

52 

49 

50 

55 

53 

54 

53 

55 

55 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

50 

52 

41 

48 

55 

59 

69 

53 

55 

55 

58 

56 

64 

67 

61 

73 

67 

63 

6  0 

61 

64 

MIN 

19 

22 

17 

19 

26 

30 

37 

41 

30 

30 

42 

46 

42 

41 

42 

47 

42 

43 

34 

36 

41 

35 

45 

36 

4; 

4; 

37 

37 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

64 

56 

61 

66 

75 

75 

66 

61 

69 

75 

80 

91 

87 

60 

70 

56 

57 

60 

59 

63 

66 

66 

68 

64 

69 

74 

71 

58 

MIN 

35 

36 

32 

34 

37 

44 

40 

49 

45 

53 

57 

56 

57 

52 

54 

65 

51 

60 

46 

52 

44 

46 

53 

49 

45 

51 

49 

49 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

54 

54 

52 

56 

55 

58 

55 

51 

57 

62 

68 

61 

62 

65 

58 

6  3 

61 

57 

60 

59 

59 

59 

60 

60 

62 

72 

62 

65 

MIN 

28 

34 

24 

27 

33 

35 

36 

41 

35 

36 

44 

46 

49 

49 

60 

50 

46 

47 

47 

48 

49 

46 

37 

37 

51 

51 

46 

51 

OAKLAND 

MAX 

56 

56 

59 

53 

61 

60 

61 

69 

66 

73 

59 

55 

64 

55 

55 

55 

60 

62 

59 

69 

65 

82 

63 

MIN 

42 

43 

45 

41 

45 

43 

46 

51 

43 

44 

46 

46 

46 

46 

47 

46 

46 

51 

54 

53 

54 

53 

51 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

51 

52 

51 

56 

57 

53 

50 

66 

54 

58 

62 

59 

67 

62 

65 

56 

55 

52 

54 

57 

59 

60 

62 

59 

67 

59 

65 

62 

MIN 

44 

34 

29 

32 

34 

39 

43 

42 

39 

45 

48 

48 

49 

46 

44 

48 

51 

48 

46 

50 

51 

48 

53 

56 

55 

55 

64 

53 

See  reference  ootes  i 


owing  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 
MIN 

59 
39 

58 
40 

66 
40 

63 
40 

61 

40 

63 
43 

60 
41 

62 
49 

64 

51 

66 
54 

72 
57 

72 
57 

73 
62 

66 
50 

56 
56 

59 

55 

58 
54 

60 
56 

61 
56 

61 

53 

61 

50 

62 
48 

62 

55 

63 

52 

63 
50 

61 

55 

63 
53 

62 
64 

62.6 
49.9 

OJAI 

MAX 
MIN 

63 
30 

60 
32 

66 
30 

68 
29 

73 
31 

71 
36 

66 
37 

55 
47 

65 
46 

72 
52 

72 
55 

84 
52 

85 
63 

61 
49 

70 
49 

61 

53 

56 
52 

60 

52 

59 
51 

62 
49 

69 
42 

62 
45 

67 

52 

66 
45 

77 
54 

74 
45 

76 
46 

71 
63 

68.3 
45.2 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 
MIN 

40 
29 

40 

30 

46 

29 

46 

28 

46 

30 

50 
33 

44 

33 

44 

31 

57 
39 

62 
48 

63 
48 

63 
47 

65 
49 

64 
46 

66 
46 

63 
46 

51 
40 

52 
42 

48 
40 

46 

39 

51 

37 

55 
36 

46 

40 

46 

39 

61 
45 

63 
44 

65 
45 

46 
37 

53.1 
39.3 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

54 
29 

57 
30 

48 

28 

56 
29 

57 

31 

63 

35 

63 
43 

55 
46 

57 
44 

56 
46 

58 
49 

61 
53 

63 
55 

66 
66 

62 
51 

65 
54 

63 
55 

64 
54 

67 
48 

66 
49 

61 
45 

63 
41 

65 
52 

67 
48 

67 
46 

72 
49 

67 
46 

67 
48 

61.8 
45.1 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

47 
30 

46 
29 

49 

29 

50 
29 

54 

30 

57 
31 

60 
35 

49 
40 

54 
33 

53 
33 

55 
30 

54 
34 

53 
46 

65 
40 

66 
36 

62 
40 

48 
41 

47 
41 

50 
43 

52 
45 

54 
47 

58 
46 

57 
50 

59 
53 

58 
49 

57 
54 

64 
47 

62 
45 

54  .  7 
39.6 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 
MIN 

52 
42 

52 
29 

56 
23 

58 
24 

59 
26 

54 
32 

46 
41 

54 
42 

61 

32 

57 
39 

60 

42 

60 
43 

66 
47 

71 
40 

71 
40 

60 
41 

53 
48 

58 
46 

52 
46 

55 
46 

56 
49 

56 
44 

65 
53 

59 
54 

63 
53 

59 
50 

56.0 
41.2 

ORLANO 

MAX 
MIN 

52 
26 

56 
26 

53 
28 

57 

23 

56 
26 

55 

30 

64 

37 

47 

38 

53 
37 

55 
38 

59 
38 

64 
41 

62 
45 

66 
47 

74 
51 

78 
46 

77 
46 

64 
46 

63 
44 

59 
48 

56 
49 

54 
49 

56 
52 

59 
52 

61 
53 

64 

55 

60 
53 

66 
46 

60.1 
41,9 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

43 
36 

51 
35 

51 
32 

50 

30 

54 

33 

53 

30 

45 
34 

47 
39 

64 

38 

53 
35 

54 
33 

62 
31 

52 
43 

67 
45 

70 
34 

66 

34 

66 

36 

65 

36 

66 

36 

57 
37 

55 
44 

65 
46 

60 
47 

60 
49 

53 
48 

63 
49 

54 
49 

66 
45 

38.6 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 
MIN 

55 
34 

52 
34 

52 
22 

56 
26 

58 
30 

59 

30 

53 
36 

53 
42 

59 
31 

66 
38 

60 
44 

67 
41 

63 
47 

64 

39 

77 

39 

76 

43 

69 
44 

61 
49 

66 
49 

56 
48 

60 
48 

60 
49 

64 

61 

62 

52 

64 

55 

67 

53 

66 
46 

67 
46 

41.6 

OROVILLE  7  SE 

MAX 
MIN 

52 
30 

46 

30 

51 
22 

62 
25 

56 

25 

58 
30 

66 
31 

50 
35 

55 
32 

54 

36 

60 
40 

66 
40 

60 
45 

60 
40 

72 
40 

75 
45 

68 
43 

57 
48 

64 

47 

52 
46 

50 
46 

52 
46 

62 
49 

60 
50 

67 
50 

65 
63 

60 
45 

66 
45 

40.0 

OXNARD 

MAX 
MIN 

61 
37 

64 

35 

71 

40 

64 
46 

60 
40 

58 
50 

76 
47 

79 
66 

63 
56 

73 
50 

64 
54 

63 
54 

61 
54 

63 

52 

64 
47 

64 

54 

66 
51 

63 

56 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

49 

24 

55 
32 

54 

27 

61 

25 

60 

28 

59 
31 

57 

34 

62 
46 

64 

32 

66 

37 

69 
62 

75 
46 

60 
47 

77 
46 

77 
46 

72 
35 

76 
36 

69 
44 

59 
45 

57 
43 

69 
42 

69 
41 

64 

38 

63 

37 

75 
47 

77 
43 

72 
45 

69 
46 

39.3 

PALMDALE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

45 
19 

52 
32 

52 
29 

59 
26 

56 
28 

57 
32 

55 
33 

67 
42 

60 
40 

70 
46 

66 

50 

74 
47 

77 
47 

75 
45 

75 
44 

75 
43 

73 
48 

67 
43 

60 
43 

57 
44 

68 
42 

67 
41 

61 
46 

61 
46 

72 
45 

75 
42 

71 
45 

62 
45 

64.  3 
40.5 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 
31 

65 
35 

69 
39 

71 

35 

72 
34 

75 
40 

73 
39 

74 
47 

79 
52 

65 
54 

04 
58 

89 
54 

93 
64 

92 
51 

91 
62 

85 
52 

79 

50 

61 
54 

76 
47 

69 

50 

72 
51 

75 
46 

71 
55 

76 
46 

86 
49 

88 
51 

87 
55 

84 
56 

48!l 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

55 
44 

54 
36 

51 

30 

54 

29 

61 

30 

56 
37 

66 
45 

64 
47 

56 
35 

54 

45 

60 
49 

60 
51 

62 
64 

68 
47 

69 
44 

73 

53 

56 
53 

53 
50 

53 
50 

54 

50 

69 
62 

62 
46 

60 
60 

67 
60 

63 
57 

73 
67 

61 
67 

67 
65 

46.9 

PALOMAR  MTN  08SV 

MAX 
MIN 

46 

29 

50 
36 

45 
24 

46 

29 

53 
32 

54 
34 

55 
36 

57 
38 

58 
44 

62 
46 

65 
61 

74 
51 

76 
46 

71 
52 

71 
48 

72 
40 

66 
45 

52 
41 

54 
35 

54 
34 

50 
37 

60 
36 

60 
37 

49 
34 

68 
36 

66 
46 

65 
44 

62 
42 

39.6 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 
MIN 

56 

29 

54 

33 

56 
32 

59 

28 

59 
31 

61 

29 

66 
44 

57 
46 

59 
47 

58 
45 

62 
46 

63 
51 

71 
62 

66 
51 

64 
48 

67 
47 

67 
46 

66 

50 

63 
47 

64 

51 

62 

60 
40 

68 

53 

73 

52 

73 
49 

72 

53 

70 
48 

63 
53 

44.5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

56 
36 

63 

40 

63 
45 

63 
44 

66 
44 

66 
45 

66 

43 

71 

46 

78 
56 

76 

58 

75 

59 

81 
59 

81 
60 

86 
67 

67 
58 

63 

58 

83 
59 

82 
58 

75 
56 

71 
54 

72 
57 

69 

53 

76 

56 

72 
53 

74 
53 

60 
57 

62 
57 

63 
59 

52.9 

PASADENA 

MAX 
MIN 

64 

37 

59 
38 

63 
37 

69 
38 

71 
41 

73 
46 

67 
42 

61 
53 

70 
49 

77 
54 

76 
60 

66 
56 

67 
66 

82 
55 

76 
53 

58 
63 

58 
53 

60 
52 

59 
53 

62 
50 

65 
44 

67 
46 

66 
52 

68 
51 

70 
48 

72 
47 

71 
53 

65 
54 

49.1 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

57 
22 

55 
31 

56 
22 

60 
27 

63 
23 

69 

29 

62 

36 

56 
46 

60 
45 

64 

47 

64 

49 

68 

50 

73 
50 

71 
50 

73 
49 

62 

50 

67 

52 

64 

51 

59 

57 

65 

42 

63 
41 

63 

52 

61 

51 

70 
53 

69 

52 

68 

52 

66 
51 

43.3 

PASO   ROBLES   CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
25 

51 
32 

64 
26 

59 
25 

62 
27 

66 

32 

55 
39 

56 
46 

59 
44 

62 
48 

63 
46 

66 

50 

72 
50 

66 
46 

70 
47 

58 

50 

66 
51 

63 
51 

69 
48 

56 
47 

64 
43 

60 
46 

67 
50 

61 
51 

71 
52 

60 
50 

64 

50 

59 
49 

61.5 
43,7 

PERRIS   1  WSW 

MAX 
MIN 

62 

30 

66 

31 

69 
31 

70 
32 

71 
31 

70 
31 

67 

36 

66 
45 

71 
45 

60 
47 

76 
41 

86 
45 

85 
46 

80 
47 

70 
46 

65 
44 

64 
44 

55 
47 

68 
50 

61 
49 

63 

50 

66 
47 

71 

45 

67 
44 

68 
45 

68 
46 

70 
46 

66 
46 

69.0 
42,4 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

56 
32 

56 

29 

57 
26 

69 
26 

62 
26 

60 
34 

64 

34 

58 
40 

54 

38 

58 
41 

64 
45 

60 
45 

72 
50 

70 
44 

73 
43 

65 
43 

66 
46 

58 
46 

53 
47 

54 
47 

56 
49 

58 
49 

61 

53 

61 

55 

64 
54 

61 

55 

66 
54 

65 

53 

60,8 
43,1 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

57 
23 

51 
28 

59 
23 

63 
23 

66 
24 

62 

32 

62 

39 

54 
43 

62 
34 

63 
41 

67 
44 

70 
49 

78 
48 

74 
45 

78 
44 

70 
47 

62 
48 

66 
46 

56 
45 

54 
44 

57 
41 

57 
42 

62 
49 

57 

51 

71 
47 

63 
47 

69 
47 

64 

52 

63,3 
41  ,0 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

56 
44 

59 
40 

62 
36 

64 

37 

63 

39 

60 
42 

56 
43 

58 
49 

60 
48 

60 
52 

73 
64 

75 
57 

76 
58 

75 
68 

72 
60 

56 

52 

59 
52 

56 
50 

55 
50 

59 
50 

61 
50 

61 
49 

63 
50 

62 
53 

68 
54 

66 

63 

74 
49 

71 
49 

48.9 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

46 

23 

47 
24 

43 

21 

46 

22 

48 

23 

53 
26 

56 
33 

52 
42 

47 

30 

54 
37 

53 
41 

61 
40 

64 
44 

62 
39 

68 
37 

65 

39 

65 

39 

53 
46 

55 
45 

62 
42 

50 
44 

51 

39 

54 

45 

68 
46 

56 
49 

65 
47 

56 
41 

62 
41 

54.7 
37.3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

48 

30 

44 

30 

49 

29 

51 

29 

65 
32 

65 
36 

62 

42 

45 

39 

53 
32 

51 
36 

62 
41 

64 
45 

61 
51 

70 
47 

70 
47 

61 
52 

57 
41 

52 
43 

52 
42 

46 

40 

47 
41 

56 
42 

51 
44 

50 
44 

62 
44 

54 
49 

62 
44 

56 
46 

54.8 
40.6 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 
MIN 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

53 
39 

51 
41 

56 
40 

57 
42 

69 
44 

59 
45 

62 
48 

64 
49 

64 

49 

60 
50 

64 

53 

67 
54 

68 
54 

61 
51 

54 
50 

54 
51 

56 

50 

55 
52 

55 
49 

57 
49 

67 
50 

55 
51 

60 
54 

59 
53 

60 
54 

57 
52 

55 
51 

57 
52 

57.7 
49.2 

POMONA 

MAX 
MIN 

66 

30 

60 
35 

62 

32 

68 
30 

73 
31 

71 

37 

64 

36 

60 
48 

72 
45 

80 
49 

76 

55 

67 
51 

89 
47 

81 
49 

67 
61 

58 
52 

57 
52 

60 
51 

59 
51 

63 
48 

64 

43 

69 
43 

65 

52 

67 

50 

70 

62 

70 
48 

71 
51 

59 
52 

68.1 
45.4 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

60 
27 

67 
27 

55 
27 

66 
25 

56 
27 

58 

28 

66 
42 

52 
44 

58 
34 

55 
36 

54 
44 

62 
47 

60 
52 

68 
41 

72 
41 

71 

40 

60 
48 

58 
48 

56 
47 

55 
48 

69 
49 

59 
50 

69 
49 

65 
54 

63 
52 

70 
52 

63 
55 

67 
52 

60.2 
42.4 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

56 
26 

60 
30 

53 
31 

57 
28 

59 
28 

66 
33 

67 

39 

58 
44 

57 
48 

63 
50 

60 
51 

62 
52 

64 
56 

67 
53 

62 
51 

66 

52 

65 
56 

67 

55 

70 
50 

64 
49 

63 

42 

66 

42 

69 
49 

68 
46 

69 
46 

75 
48 

77 
48 

72 
51 

64.5 
44.9 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

42 

10 

40 
13 

37 

11 

31 
-  8 

45 
-  4 

5 

45 

18 

40 

28 

36 
7 

45 
14 

55 
30 

47 

24 

49 
35 

49 
24 

53 
31 

53 
22 

59 
25 

66 
21 

58 
25 

48 
30 

49 

30 

49 

32 

47 

26 

45 

33 

46 
37 

47 
40 

56 
31 

54 

30 

47.5 
22.1 

POSEY   3  E 

MAX 
MIN 

51 
16 

40 
18 

46 
16 

50 
17 

55 
21 

59 
28 

61 
32 

47 

35 

56 
29 

54 
35 

68 
37 

66 
40 

64 
64 

61 
44 

67 
54 

64 

52 

59 
39 

56 
33 

52 
31 

44 

31 

53 
30 

58 

30 

51 
39 

48 

32 

56 
39 

59 
36 

66 
32 

53 
38 

54.7 
33.5 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

57 

33 

50 
25 

57 

23 

58 
23 

69 
25 

60 
29 

54 

35 

51 

35 

57 
31 

58 
35 

65 
34 

60 
36 

70 
48 

72 
37 

76 

35 

76 
37 

75 
43 

66 

43 

61 
45 

50 
45 

66 
47 

60 
49 

56 

53 

59 
50 

59 
53 

63 
45 

49 

61  .1 
38.6 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

39 
17 

42 

25 

42 

7 

43 

6 

47 

9 

42 
15 

43 
16 

43 

31 

38 
30 

43 

29 

53 
29 

43 
27 

50 
34 

58 
33 

61 
25 

57 

27 

63 

29 

64 

24 

53 
33 

46 
40 

60 
34 

52 
34 

48 
39 

50 
42 

55 
40 

49 
43 

60 
40 

55 
34 

49,6 
28,4 

RAMONA  SPAULDING 

RAND5BURG 

MAX 
MIN 

MAX 

65 
30 

50 

58 
32 

56 
35 

61 

38 

52 
29 

67 
32 

55 
30 

72 
36 

52 

70 
36 

56 
36 

69 
34 

55 
36 

65 
45 

55 
40 

76 
48 

60 
39 

80 
47 

63 
46 

80 
60 

69 

53 

86 
49 

72 
61 

87 
45 

71 
42 

82 
42 

70 
50 

62 
46 

70 
62 

52 

70 
52 

50 

69 
52 

56 

50 

66 

50 

58 
49 

43 

61 

50 

41 

62 
46 

39 

69 
44 

41 

65 

52 

43 

67 
49 

42 

71 
41 

45 

78 
42 

46 

71 
46 

47 

59 
46 

59 
44 

68,3 
44,0 

62,8 
42.5 

RED, BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 

26 

53 
27 

58 
27 

55 
26 

54 

30 

58 
33 

47 

37 

53 
39 

57 
34 

56 
37 

66 
40 

61 

38 

65 
50 

74 
45 

78 
52 

77 
48 

73 
45 

63 
47 

56 
46 

55 
48 

64 
48 

58 
5  1 

58 
52 

61 

53 

61 

54 

59 

55 

68 
51 

63 
49 

60.4 
42,6 

S«e  referent 

note 

a  tollovlDg 

Station  iDdez. 

-  49  - 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1957 


Day 

Ol  Month 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

REDD1N5  FIRE  STA  2 

MAX 

t^a 

54 

6  0 

58 

57 

64 

56 

5  0 

60 

60 

67 

66 

71 

76 

79 

80 

77 

75 

58 

61 

59 

60 

60 

58 

59 

61 

69 

70 

63.3 

MIN 

30 

29 

31 

30 

32 

37 

39 

42 

34 

39 

41 

43 

52 

49 

58 

49 

41 

44 

46 

49 

47 

50 

50 

53 

53 

50 

50 

53 

43.6 

REOLANDS 

59 

56 

57 

68.2 

MIN 

31 

36 

35 

34 

36 

40 

38 

46 

46 

50 

55 

53 

52 

51 

47 

53 

5 1 

50 

50 

49 

44 

46 

52 

48 

51 

45 

50 

51 

46.1 

REDWOOD  CITY 

69 

56 

54 

56 

58 

62 

61 

62 

63 

70 

65 

60.8 

MIN 

45 

38 

31 

29 

31 

38 

45 

48 

36 

45 

48 

51 

51 

46 

43 

43 

50 

50 

50 

52 

45 

54 

58 

56 

56 

54 

55 

46  .4 

R  ICHMOf^tD 

68 

58 

58 

55 

58 

58 

6  0 

6  1 

62 

65 

61 

65 

64 

60.7 

MIN 

45 

37 

34 

33 

35 

42 

49 

47 

40 

47 

49 

52 

56 

46 

44 

49 

48 

50 

51 

52 

52 

54 

56 

57 

56 

55 

55 

47.9 

RICHMOND  FIELD  STA 

69 

57 

55 

53 

56 

68 

58.1 

MIN 

45 

35 

34 

33 

34 

40 

47 

48 

40 

43 

49 

52 

58 

46 

44 

46 

50 

45 

49 

50 

51 

52 

54 

56 

56 

55 

55 

55 

47.2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

60 

58 

61 

68.8 

MIN 

30 

36 

35 

30 

32 

37 

38 

46 

44 

51 

55 

50 

47 

48 

60 

53 

53 

51 

53 

41 

44 

46 

53 

47 

52 

48 

52 

51 

45.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

82 

64 

60 

74 

69.3 

MIN 

31 

36 

34 

32 

35 

39 

38 

46 

45 

51 

55 

52 

50 

49 

48 

51 

52 

50 

51 

50 

43 

43 

53 

48 

50 

44 

48 

50 

^5.5 

ROC     I N 

73 

68 

64 

67 

60.0 

MIN 

29 

32 

22 

24 

28 

33 

33 

38 

32 

33 

34 

43 

44 

43 

42 

40 

46 

46 

47 

44 

46 

45 

45 

52 

53 

53 

48 

46 

40.0 

SACRAMENTO  WB  AP 

63 

60 

68 

58 

60 

59.4 

MIN 

33 

32 

26 

30 

32 

38 

41 

40 

38 

43 

47 

46 

49 

48 

45 

49 

49 

50 

49 

50 

46 

53 

55 

55 

55 

54 

54 

44.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

70 

59 

64 

61 

60 

60.2 

MIN 

36 

36 

30 

29 

38 

36 

43 

43 

36 

45 

47 

48 

50 

48 

46 

50 

50 

51 

51 

50 

53 

55 

55 

55 

54 

54 

46.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

50 

55 

57 

60 

63 

59 

50 

57 

55 

60 

66 

66 

71 

75 

74 

61 

55 

6  3 

5  5 

5 1 

56 

6  1 

5  9 

60 

65 

59 

68 

60 

60.4 

MIN 

30 

27 

23 

25 

26 

32 

37 

42 

31 

39 

41 

41 

49 

40 

37 

41 

48 

48 

46 

45 

49 

51 

53 

56 

55 

55 

54 

52 

42.0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

50 

70 

69 

61 

57.9 

MIN 

42 

30 

25 

24 

25 

30 

39 

44 

32 

43 

40 

45 

47 

41 

40 

38 

42 

46 

45 

46 

49 

43 

52 

54 

54 

55 

54 

50 

42.0 

SAL  I NAS  CAA  AP 

63 

55 

66 

64 

71 

70 

77 

76 

70 

57 

59 

61 

66 

65 

63 

70 

63 

63.5 

MIN 

36 

39 

29 

31 

36 

40 

46 

40 

37 

48 

49 

57 

52 

49 

47 

51 

51 

51 

49 

50 

49 

49 

54 

55 

54 

54 

53 

53 

46.8 

Salt  springs  ph 

MAX 

47 

5  0 

66 

68 

61 

61 

55.1 

MIN 

26 

27 

26 

26 

32 

34 

38 

36 

34 

36 

41 

42 

47 

45 

52 

44 

47 

38 

42 

40 

39 

39 

40 

40 

44 

42 

41 

44 

38.7 

SALYER  RS 

MAX 

42 

57 

50 

64 

70 

MIN 

21 

35 

27 

30 

29 

41 

45 

48 

4£ 

48 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

60 

5  7 

61 

66 

67 

67 

76 

74 

56 

52 

56 

58 

65 

62 

67 

68 

64.9 

MIN 

39 

39 

34 

40 

45 

49 

45 

49 

46 

55 

58 

60 

61 

56 

53 

47 

47 

46 

41 

42 

42 

48 

39 

43 

51 

46 

48 

47  .  0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

67 

50 

65 

68 

70 

60 

59 

60 

63 

64 

67 

62 

70.1 

MIN 

31 

36 

38 

32 

32 

40 

38 

48 

46 

52 

42 

52 

50 

49 

50 

52 

52 

51 

46 

45 

52 

50 

53 

47 

53 

53 

46.  3 

SANDBERG  WB 

MAX 

53 

41 

42 

49 

46 

66 

64 

58 

47 

45 

54 

56 

49 

62 

52 

54.5 

MIN 

36 

27 

26 

38 

37 

38 

33 

38 

40 

47 

46 

52 

55 

50 

53 

41 

39 

37 

39 

41 

40 

37 

42 

43 

41 

39 

41.0 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

63 

59 

62 

67 

61 

60 

61 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

64 

66 

63 

67.0 

MIN 

43 

45 

48 

46 

45 

47 

47 

54 

57 

56 

58 

58 

55 

53 

56 

55 

56 

55 

54 

52 

57 

54 

53 

56 

55 

58 

53. 1 

SAN  FERNANDO 

MAX 

63 

59 

63 

68 

72 

59 

59 

6  0 

60 

51 

66 

6  5 

64 

65 

74 

75 

76 

66 

68.7 

MIN 

32 

35 

37 

37 

40 

51 

40 

48 

46 

52 

61 

62 

66 

53 

57 

52 

54 

49 

42 

45 

51 

49 

46 

45 

50 

54 

48.5 

San   FRAN  ACAD  OF  SCI 

MAX 

62 

54 

65 

59.0 

MIN 

44 

40 

34 

37 

39 

45 

46 

47 

42 

48 

49 

53 

53 

46 

43 

4  5 

50 

47 

48 

46 

50 

49 

50 

55 

54 

54 

53 

52 

47.2 

San  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

60 

66 

57 

54 

56 

58.4 

MIN 

46 

40 

33 

35 

36 

41 

47 

44 

41 

46 

49 

49 

50 

47 

43 

48 

51 

49 

49 

49 

52 

46 

55 

57 

5< 

57 

55 

55 

47.4 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

56 

54 

60 

58.6 

MIN 

46 

44 

40 

40 

43 

46 

48 

48 

44 

50 

51 

55 

49 

48 

46 

50 

50 

48 

49 

50 

51 

52 

54 

57 

56 

56 

55 

54 

49.3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

60 

60 

60 

66 

69.9 

MIN 

34 

37 

35 

35 

36 

42 

41 

52 

47 

53 

58 

55 

56 

52 

52 

54 

54 

53 

54 

52 

44 

47 

53 

52 

4C 

5C 

55 

55 

48.5 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

54 

53 

53 

56 

60 

58.8 

MIN 

41 

33 

29 

30 

30 

37 

41 

40 

35 

35 

35 

52 

56 

42 

41 

49 

49 

48 

46 

48 

49 

43 

52 

55 

5; 

5f 

53 

51 

43.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

56 

63 

59 

61 

67,1 

MIN 

26 

34 

32 

30 

29 

35 

36 

44 

44 

56 

52 

46 

44 

45 

45 

5  2 

51 

50 

49 

45 

42 

51 

45 

4- 

4C 

43 

53 

43.4 

SAN  JOSE 

MAX 

54 

61 

56 

56 

61 

60.4 

MIN 

43 

41 

34 

33 

35 

40 

49 

47 

38 

45 

50 

52 

53 

49 

46 

50 

50 

51 

51 

52 

55 

57 

Si 

5< 

55 

57 

46.2 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

59 

59 

54 

59 

64 

66 

69 

76 

59 

60 

59 

55 

59 

69 

62 

62 

61 

69 

64 

71 

63.3 

MIN 

35 

35 

37 

38 

40 

36 

39 

43 

50 

51 

52 

57 

59 

56 

49 

49 

48 

47 

45 

48 

48 

52 

52 

50 

49 

47.2 

SAN  Marcos  ranch 

MAX 

62 

6 1 

56 

65 

68 

71 

70 

65 

76 

68 

64 

58 

62 

70 

62 

65 

61 

66.3 

MIN 

26 

40 

26 

27 

34 

41 

35 

39 

48 

47 

52 

53 

53 

44 

42 

50 

49 

48 

38 

38 

43 

42 

51 

49 

41 

51 

47 

43.1 

SAN  MaTEO 

MAX 

65 

55 

58 

58 

61 

59 

63 

52 

69 

62 

66 

65 

60.7 

MIN 

44 

36 

33 

32 

35 

38 

46 

47 

39 

44 

46 

49 

50 

45 

43 

48 

50 

48 

48 

51 

50 

47 

53 

55 

55 

56 

54 

54 

46.4 

San  Pedro 

MAX 

80 

65 

62 

61 

64.  S 

MIN 

40 

46 

42 

45 

46 

50 

46 

47 

53 

56 

59 

64 

57 

57 

54 

54 

54 

55 

55 

53 

52 

53 

52 

55 

54 

55 

56 

56 

52.4 

San  Rafael 

58 

58 

63 

61 

71 

68 

73 

71 

59 

65 

60.2 

MIN 

43 

31 

33 

34 

34 

42 

47 

47 

39 

39 

46 

41 

51 

45 

42 

45 

48 

49 

49 

50 

45 

53 

55 

5! 

5< 

55 

54 

45.7 

Santa  ana  fire  sta 

MAX 

64 

60 

60 

59 

62 

65 

63 

65 

68.3 

MIN 

37 

40 

36 

34 

37 

42 

41 

48 

46 

53 

56 

55 

52 

52 

55 

55 

54 

53 

54 

54 

47 

49 

55 

53 

5! 

54 

53 

55 

49.3 

SANTA   ANA  RIVER   PH  1 

MAX 

67 

67 

59 

61 

70 

70 

76 

55 

70 

66.6 

MIN 

34 

36 

34 

34 

37 

40 

41 

48 

49 

50 

56 

57 

53 

51 

53 

45 

45 

45 

42 

41 

38 

47 

42 

4: 

4? 

44 

46 

44.5 

SANTA  BARBARA 

73 

61 

77 

73 

59 

73 

67 

67,1 

MIN 

37 

39 

41 

37 

36 

41 

41 

51 

49 

53 

56 

55 

56 

50 

54 

55 

54 

54 

53 

52 

45 

49 

54 

4? 

5; 

51 

50 

55 

49,0 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

65 

65 

56 

56 

60 

65 

72 

76 

74 

68 

59 

59 

58 

58 

63.7 

MIN 

34 

37 

39 

33 

34 

38 

39 

50 

48 

52 

56 

53 

54 

49 

53 

54 

53 

46 

43 

47 

49 

4? 

5; 

5; 

51 

53 

47  .4 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

59 

56 

60 

63 

61 

71 

67 

67 

60 

56 

64 

60,9 

MIN 

44 

37 

31 

30 

32 

39 

48 

47 

36 

45 

47 

51 

52 

49 

48 

51 

51 

50 

49 

50 

51 

50 

54 

56 

5! 

55 

55 

55 

47,1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

55 

53 

56 

60 

61 

61 

54 

57 

61 

62 

69 

67 

71 

67 

64 

56 

57 

56 

56 

57 

55 

57 

56 

57 

64 

60 

68 

64 

60,1 

MIN 

33 

34 

28 

29 

31 

42 

44 

46 

39 

46 

49 

59 

59 

45 

42 

50 

51 

51 

49 

50 

50 

51 

53 

55 

55 

50 

56 

54 

46,4 

SANTA  MARIA 

MAX 

63 

58 

56 

65 

64 

66 

70 

56 

65 

63 

71 

72 

74 

77 

77 

58 

56 

56 

56 

54 

59 

68 

66 

69 

67 

69 

69 

74 

es,o 

MIN. 

30 

34 

33 

29 

33 

38 

41 

44 

49 

44 

50 

55 

51 

48 

49 

50 

51 

48 

49 

48 

44 

48 

47 

49 

52 

52 

52 

51 

45,3 

S«e  reference  notea  followlDg  Stktton  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  195  7 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Santa  Maria  wb  ap 

MAX 
M I  N 

57 

30 

54 
36 

62 

32 

62 
26 

64 

32 

67 
36 

57 
41 

56 
5 1 

62 
49 

63 
51 

70 
5  1 

77 

55 

72 

77 

56 

57 
5  2 

56 

54 

51 

53 
49 

59 
47 

66 
44 

64 

5  0 

65 
50 

65 
53 

65 
54 

63 
52 

70 
46 

62 
53 

62 

46 

8 
2 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

59 

59 

58 

64 

62 

62 

60 

59 

62 

62 

65 

76 

76 

67 

63 

59 

60 

62 

67 

60 

63 

65 

64 

63 

66 

67 

63 

60 

63 

3 

MI  N 

itl 

43 

43 

42 

43 

42 

45 

4  3 

51 

55 

56 

55 

55 

54 

49 

5  2 

5  0 

54 

50 

48 

54 

^' 

50 

0 

SANTA  PAULA 

MAX 

67 

66 

63 

71 

70 

77 

76 

59 

56 

69 

75 

78 

88 

90 

81 

64 

61 

62 

62 

63 

65 

70 

65 

72 

69 

74 

72 

76 

70 

0 

36 

34 

30 

39 

54 

53 

50 

42 

45 

50 

47 

55 

47 

48 

47 

4 

SANTA  ROSA 

MAX 

58 

53 

56 

57 

60 

61 

56 

50 

59 

55 

58 

67 

61 

72 

70 

72 

54 

52 

56 

51 

53 

57 

61 

61 

59 

63 

58 

67 

MIN 

26 

28 

26 

26 

26 

27 

34 

40 

33 

40 

40 

46 

46 

47 

50 

5  2 

54 

55 

54 

54 

41 

2 

SCOTIA 

MAX 

52 

50 

48 

48 

51 

56 

58 

57 

50 

56 

54 

58 

58 

69 

60 

69 

66 

49 

46 

54 

55 

61 

64 

62 

61 

64 

61 

63 

32 

37 

37 

30 

30 

35 

40 

43 

43 

43 

44 

46 

46 

5  1 

51 

52 

52 

55 

52 

42 

8 

Shasta  dam 

MAX 

51 

41 

48 

52 

51 

53 

55 

46 

47 

54 

53 

60 

58 

59 

66 

68 

74 

72 

62 

53 

48 

51 

57 

54 

56 

57 

56 

65 

56 

33 

33 

3  2 

32 

32 

38 

54 

49 

43 

43 

45 

45 

46 

46 

46 

49 

51 

49 

42 

3 

SIERRA  MADRE   1  N 

MAX 

65 

58 

62 

69 

72 

71 

64 

61 

69 

75 

76 

89 

88 

82 

69 

55 

57 

56 

56 

59 

61 

66 

64 

65 

70 

70 

69 

62 

67 

^ 

MIN 

40 

42 

42 

4  1 

51 

50 

51 

50 

49 

46 

48 

50 

50 

48 

50 

51 

50 

>8 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

50 

43 

32 

27 

32 

35 

36 

45 

41 

39 

47 

52 

47 

50 

47 

58 

41 

54 

53 

54 

42 

48 

48 

45 

45 

52 

46 

55 

45 

28 

25 

22 

26 

31 

3  1 

36 

35 

37 

42 

32 

29 

20 

1 

SOOA  SPRINGS 

MAX 

39 

36 

29 

41 

36 

38 

43 

36 

32 

36 

46 

50 

51 

47 

44 

49 

44 

45 

51 

44 

34 

35 

43 

34 

36 

38 

38 

50 

40 

9 

17 

-15 

-15 

-10 

—  2 

8 

26 

1 

10 

30 

24 

30 

22 

32 

32 

33 

28 

28 

30 

3 1 

32 

32 

34 

27 

27 

19 

7 

SONOMA 

MAX 

54 

54 

55 

58 

61 

58 

55 

56 

59 

58 

67 

63 

70 

75 

69 

68 

6  5 

60 

55 

54 

56 

59 

60 

60 

65 

62 

65 

63 

60 

9 

32 

28 

2  3 

25 

25 

33 

39 

40 

32 

41 

4  3 

43 

49 

41 

40 

48 

54 

63 

42 

6 

SONORA 

MAX 

50 

52 

38 

52 

52 

60 

58 

52 

53 

53 

57 

62 

65 

64 

66 

68 

62 

60 

62 

58 

52 

52 

58 

56 

52 

69 

58 

68 

57 

5 

28 

28 

24 

28 

28 

32 

40 

43 

3  3 

35 

40 

49 

43 

44 

45 

39 

B 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE  NP 

MAX 

50 

39 

48 

49 

52 

51 

50 

40 

49 

47 

54 

52 

60 

64 

65 

63 

61 

55 

53 

46 

43 

48 

47 

40 

57 

54 

56 

42 

51 

4 

MIN 

19 

25 

17 

13 

22 

26 

33 

3  4 

23 

35 

36 

39 

39 

36 

36 

43 

36 

30 

33 

34 

33 

31 

31 

2 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

41 

40 

39 

48 

50 

47 

50 

44 

52 

56 

57 

63 

65 

66 

61 

60 

63 

62 

60 

53 

50 

52 

46 

56 

55 

64 

56 

52 

53 

9 

MIN 

29 

29 

2  1 

26 

3 1 

28 

34 

37 

39 

45 

47 

42 

44 

34 

36 

39 

45 

40 

35 

37 

6 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

57 

52 

56 

55 

60 

55 

50 

59 

52 

56 

62 

61 

67 

70 

62 

66 

56 

57 

58 

59 

59 

58 

66 

64 

73 

59 

67 

60 

59 

9 

36 

50 

50 

47 

52 

4* 

7 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

57 

56 

53 

55 

55 

60 

54 

51 

58 

52 

57 

62 

62 

66 

71 

63 

66 

57 

58 

57 

60 

58 

58 

66 

64 

71 

60 

64 

59 

7 

45 

45 

50 

50 

54 

51 

42 

4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

57 

55 

55 

57 

59 

52 

49 

56 

52 

55 

59 

61 

66 

72 

60 

68 

58 

57 

58 

56 

59 

57 

66 

65 

72 

59 

63 

60 

59 

5 

48 

49 

52 

43 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

50 

51 

58 

54 

53 

55 

52 

51 

53 

56 

63 

62 

67 

71 

75 

76 

70 

64 

59 

55 

56 

57 

60 

64 

64 

63 

65 

63 

60 

3 

26 

24 

40 

39 

49 

38 

4 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

41 

43 

49 

48 

53 

49 

32 

38 

42 

51 

59 

58 

60 

61 

70 

65 

66 

52 

50 

41 

41 

47 

45 

46 

49 

46 

56 

54 

50 

5 

43 

42 

34 

3* 

7 

SUNLAND 

MAX 

66 

60 

64 

67 

74 

75 

63 

59 

70 

76 

74 

89 

90 

83 

69 

58 

55 

57 

61 

58 

70 

67 

66 

67 

75 

78 

80 

64 

69 

1 

MIN 

39 

50 

50 

50 

46 

8 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

43 

35 

32 

35 

39 

39 

39 

44 

37 

40 

47 

47 

43 

42 

57 

54 

55 

55 

54 

47 

53 

50 

51 

48 

52 

50 

54 

51 

46 

2 

MIN 

28 

25 

25 

31 

25 

7 

TABLE  MTN 

MAX 

51 

40 

33 

47 

45 

49 

42 

40 

50 

51 

55 

61 

64 

61 

53 

50 

48 

45 

50 

43 

48 

50 

36 

45 

53 

56 

51 

46 

4B 

8 

MIN 

34 

28 

26 

42 

37 

" 

33 

26 

34 

29 

34 

1 

TAHOE 

MAX 

42 

38 

31 

32 

40 

43 

40 

40 

40 

36 

40 

45 

41 

45 

45 

45 

41 

44 

44 

46 

36 

38 

42 

38 

38 

42 

42 

43 

40 

7 

MIN 

16 

^' 

16 

29 

30 

32 

28 

25 

2 

TEHACHAPI 

MAX 

50 

43 

47 

52 

52 

54 

52 

48 

58 

60 

65 

70 

73 

62 

68 

70 

61 

57 

57 

46 

54 

59 

67 

51 

61 

61 

61 

52 

57 

5 

MIN 

26 

22 

34 

52 

46 

41 

40 

37 

8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

58 

49 

53 

54 

58 

64 

60 

54 

52 

63 

57 

57 

68 

60 

61 

55 

58 

57 

57 

66 

70 

69 

71 

73 

70 

70 

61 

61 

0 

MIN 

32 

32 

33 

39 

50 

51 

47 

53 

52 

50 

45 

46 

5  0 

48 

52 

5  1 

50 

51 

45 

8 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

64 

64 

69 

72 

74 

76 

73 

73 

80 

82 

84 

89 

94 

90 

85 

80 

78 

74 

69 

76 

73 

75 

61 

87 

88 

90 

82 

78 

6 

MIN 

34 

36 

42 

38 

42 

55 

51 

56 

52 

53 

46 

52 

50 

58 

50 

57 

52 

56 

56 

49 

4 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

57 

56 

54 

57 

65 

64 

59 

54 

60 

60 

61 

66 

68 

65 

69 

67 

66 

67 

64 

60 

65 

68 

68 

64 

71 

69 

68 

63 

63 

4 

MIN 

27 

28 

29 

26 

28 

34 

41 

36 

52 

54 

51 

47 

47 

42 

39 

50 

44 

41 

46 

42 

48 

42 

8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

50 

45 

51 

54 

57 

50 

47 

46 

50 

50 

61 

65 

56 

72 

74 

74 

7  0 

60 

54 

51 

50 

58 

56 

55 

64 

62 

64 

64 

57 

6 

MIN 

24 

33 

24 

24 

■'^ 

36 

38 

39 

41 

4  0 

46 

47 

46 

44 

40 

44 

38 

0 

TOPAZ  LAKE 

MAX 

53 

40 

41 

39 

51 

43 

46 

49 

42 

44 

57 

54 

60 

54 

52 

55 

50 

56 

59 

50 

55 

59 

52 

48 

58 

57 

56 

50 

51 

1 

M  I N 

24 

28 

12 

18 

31 

34 

35 

33 

34 

31 

34 

38 

34 

38 

29 

38 

43 

33 

34 

30 

3 

TORRANCE 

MAX 

61 

58 

65 

70 

71 

66 

58 

62 

66 

73 

73 

72 

84 

75 

64 

63 

75 

61 

64 

67 

66 

67 

65 

63 

67 

66 

6 

MIN 

32 

39 

34 

43 

35 

41 

42 

46 

54 

56 

53 

54 

4 1 

51 

44 

50 

53 

51 

53 

53 

54 

51 

47 

8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

55 

56 

53 

54 

55 

59 

53 

49 

54 

54 

55 

58 

59 

66 

72 

60 

58 

56 

58 

60 

58 

57 

68 

67 

71 

59 

59 

0 

MIN 

28 

34 

31 

30 

27 

30 

42 

44 

40 

42 

43 

49 

50 

50 

48 

41 

50 

42 

42 

55 

51 

52 

52 

52 

43 

4 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

55 

55 

55 

59 

60 

56 

50 

60 

54 

56 

58 

60 

66 

76 

65 

65 

57 

58 

60 

62 

58 

67 

68 

70 

65 

63 

60 

6 

MIN 

32 

37 

29 

34 

25 

37 

4  3 

46 

39 

42 

45 

48 

50 

49 

49 

46 

50 

45 

54 

54 

51 

52 

52 

52 

44 

6 

TRONA 

MAX 

52 

57 

62 

59 

61 

58 

61 

60 

63 

65 

66 

70 

71 

76 

77 

74 

71 

71 

61 

67 

67 

71 

60 

80 

82 

67, 

6 

MIN 

27 

32 

27 

26 

47 

52 

48 

52 

54 

49 

45 

43 

46 

52 

47 

47 

47 

46 

51 

43 

5 

TRUCKEE  RS 

MAX 

42 

40 

32 

30 

38 

42 

41 

43 

37 

36 

40 

50 

45 

44 

46 

46 

47 

50 

48 

37 

40 

45 

40 

40 

45 

44 

47 

42, 

0 

MIN 

7 

19 

-10 

-  7 

-  3 

7 

2  8 

24 

27 

22 

23 

29 

22 

20 

22 

31 

31 

32 

32 

33 

36 

30 

27 

20, 

4 

TULELAKE 

MAX 

39 

34 

34 

39 

45 

41 

48 

39 

44 

46 

51 

47 

53 

54 

56 

54 

54 

46 

46 

48 

50 

50 

49 

49 

53 

54 

47, 

6 

MIN 

26 

9 

5 

19 

28 

2  1 

20 

32 

32 

19 

25 

24 

25 

19 

34 

31 

36 

34 

38 

34 

42 

32 

34 

23, 

9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

51 

38 

49 

53 

53 

55 

57 

47 

46 

55 

54 

62 

61 

58 

69 

73 

76 

72 

63 

53 

49 

55 

57 

55 

57 

55 

69 

57 

1 

MIN 

30 

32 

32 

31 

31 

32 

39 

38 

34 

37 

38 

42 

44 

48 

50 

54 

50 

39 

39 

46 

41 

47 

46 

49 

50 

49 

52 

41, 

5 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

63 

60 

64 

67 

70 

68 

65 

61 

72 

79 

78 

85 

85 

78 

70 

60 

60 

62 

64 

62 

66 

67 

69 

70 

68 

66 

67 

65 

68, 

3 

MIN 

32 

38 

36 

34 

33 

38 

37 

45 

47 

51 

56 

50 

47 

44 

45 

57 

57 

56 

52 

51 

43 

43 

56 

52 

53 

52 

53 

52 

4«, 

8 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

58 
28 

61 

34 

60 
36 

65 

30 

64 

29 

62 
34 

60 
40 

72 
45 

74 

50 

80 

50 

82 

57 

80 
51 

69 
47 

85 
46 

80 
54 

78 
46 

76 
44 

76 
51 

75 
44 

69 
45 

73 
46 

73 
44 

69 

57 

75 
41 

80 
55 

82 
48 

79 
54 

76 
50 

7S, 
**, 

3 
« 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

36 
2 

28 
14 

39 
-  2 

36 
-  1 

36 
6 

37 
19 

35 
25 

31 
26 

41 
8 

40 
24 

48 

47 

44 

44 

30 

51 
32 

45 
26 

46 

43 

20 

36 
24 

34 

28 

41 

20 

35 
28 

33 
27 

42 

30 

39 
31 

47 

20 

43 
30 

40, 
22) 

1 
0 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

50 
37 

56 
26 

57 
23 

61 

25 

61 

25 

54 
29 

51 
36 

53 
37 

52 
30 

58 
35 

67 
36 

63 
37 

72 
46 

71 

39 

79 
36 

73 
36 

66 
45 

64 
45 

63 
41 

52 
44 

60 
45 

60 
49 

57 
48 

60 
51 

59 
47 

61 

50 

66 

50 

65 
49 

SI, 
39, 

1 
3 

8ae  r«fer«DC«  ooten 


folloalng  Station  lodes. 
51 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UCLA 

MAX 

62 

58 

63 

67 

72 

73 

64 

62 

66 

76 

76 

86 

81 

77 

58 

58 

69 

61 

59 

61 

62 

66 

64 

63 

69 

68 

66 

61 

MIN 

43 

43 

43 

64 

64 

56 

54 

54 

55 

5 1 

49 

5  0 

5  2 

53 

50 

53 

52 

55 

If 

'•3 

UPLAND 

MAX 

62 

63 

64 

63 

70 

69 

69 

65 

61 

77 

79 

85 

86 

76 

70 

56 

56 

60 

63 

68 

63 

65 

71 

74 

72 

71 

67 

i3 

MIN 

36 

36 

34 

42 

60 

65 

49 

49 

48 

50 

48 

47 

43 

43 

47 

47 

47 

49 

44 

43 

46 

.0 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

51 

50 

53 

59 

60 

56 

58 

53 

47 

67 

64 

68 

70 

72 

74 

65 

61 

52 

55 

58 

67 

63 

61 

60 

,3 

MIN 

30 

28 

22 

32 

35 

30 

33 

32 

45 

43 

46 

33 

.8 

VACAVILLE 

MAX 

56 

64 

57 

68 

59 

56 

52 

59 

55 

57 

55 

61 

67 

76 

71 

62 

57 

53 

56 

66 

61 

6£ 

67 

60 

65 

58 

59 

8 

MIN 

44 

40 

52 

52 

51 

42 

0 

VALVERMO  RS 

MAX 

56 

53 

48 

68 

52 

54 

66 

60 

60 

67 

68 

70 

73 

72 

72 

7 1 

65 

66 

57 

63 

65 

59 

63 

68 

73 

67 

64 

63 

MIN 

19 

27 

37 

40 

42 

41 

34 

^' 

36 

34 

42 

40 

38 

37 

43 

35 

•  4 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

50 

59 

53 

53 

60 

58 

60 

56 

59 

63 

70 

72 

75 

78 

76 

75 

76 

70 

68 

64 

55 

68 

68 

62 

62 

74 

78 

71 

65 

,5 

MIN 

40 

41 

43 

42 

40 

39 

38 

42 

42 

40 

41 

45 

38 

>0 

VI  SAL  I  A 

MAX 

58 

60 

62 

57 

59 

66 

66 

56 

56 

60 

60 

62 

66 

65 

59 

65 

69 

64 

69 

66 

62 

66 

66 

71 

64 

75 

72 

70 

63 

1 

MIN 

31 

30 

30 

37 

44 

46 

46 

49 

49 

54 

56 

56 

49 

53 

55 

53 

49 

50 

45 

43 

52 

48 

51 

60 

48 

51 

45 

■  9 

VOLTA  PH 

MAX 

46 

47 

55 

53 

51 

56 

54 

47 

54 

54 

62 

62 

62 

70 

74 

76 

72 

69 

68 

49 

48 

54 

57 

56 

67 

57 

63 

62 

68 

0 

MIN 

28 

24 

26 

39 

36 

38 

49 

43 

44 

48 

43 

3  5 

46 

44 

42 

47 

45 

48 

48 

51 

43 

49 

39 

4 

WALNUT  CREEK 

MAX 

59 

56 

53 

58 

67 

57 

55 

52 

58 

53 

56 

59 

65 

72 

72 

64 

57 

54 

55 

58 

59 

66 

62 

62 

69 

61 

64 

59 

i3 

MIN 

^6 

48 

50 

48 

48 

49 

46 

54 

53 

5  3 

52 

43 

5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

56 

57 

66 

68 

61 

58 

58 

60 

53 

55 

62 

62 

65 

73 

66 

60 

60 

61 

67 

60 

59 

73 

6C 

69 

70 

68 

68 

62 

2 

MIN 

3 1 

33 

28 

27 

30 

36 

40 

40 

37 

41 

46 

47 

46 

48 

48 

46 

48 

51 

43 

9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

60 

55 

55 

61 

61 

67 

66 

64 

70 

76 

74 

81 

82 

80 

77 

60 

69 

61 

61 

67 

60 

60 

71 

77 

74 

70 

67 

2 

MIN 

36 

38 

42 

40 

39 

39 

33 

43 

33 

36 

35 

36 

36 

34 

1 

WASCO 

MAX 

55 

60 

52 

56 

58 

62 

67 

55 

56 

56 

60 

61 

63 

63 

65 

65 

66 

65 

64 

71 

69 

74 

73 

77 

74 

74 

63 

9 

MIN 

53 

66 

^' 

44 

44 

5  2 

45 

53 

49 

47 

50 

44 

7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

57 

54 

54 

54 

61 

64 

62 

50 

55 

60 

63 

69 

67 

73 

71 

66 

65 

57 

57 

55 

58 

56 

59 

63 

63 

67 

60 

70 

60 

8 

MIN 

32 

43 

44 

52 

50 

'■^ 

50 

^' 

55 

53 

45 

4 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

54 

39 

46 

48 

48 

52 

52 

45 

45 

44 

44 

62 

48 

66 

66 

67 

72 

67 

72 

68 

58 

56 

47 

63 

53 

51 

60 

61 

54 

4 

MIN 

27 

26 

24 

30 

43 

40 

4  0 

40 

47 

44 

44 

42 

39 

30 

5 

WESTWOOD  3  WSW 

MAX 

39 

46 

43 

43 

47 

42 

42 

36 

41 

48 

54 

53 

53 

48 

51 

59 

62 

44 

40 

44 

49 

42 

43 

46 

51 

47 

46 

8 

MIN 

24 

23 

?  1 

25 

33 

32 

3  6 

32 

34 

36 

37 

34 

30 

22 

1 

WHEELER 

MAX 

54 

63 

53 

53 

52 

53 

63 

62 

64 

59 

60 

50 

60 

52 

66 

57 

58 

57 

61 

61 

55 

69 

55 

7 

MIN 

44 

41 

45 

47 

46 

49 

50 

5 1 

53 

53 

63 

47 

50 

44 

5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

33 

22 

25 

27 

30 

35 

31 

30 

36 

38 

41 

42 

45 

41 

35 

36 

36 

34 

32 

37 

29 

33 

40 

38 

37 

34 

9 

MIN 

14 

1 0 

20 

17 

19 

16 

21 

20 

19 

20 

17 

14 

5 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

22 

20 

11 

20 

14 

19 

22 

20 

19 

27 

29 

35 

31 

34 

38 

34 

31 

28 

23 

21 

20 

20 

27 

19 

20 

26 

25 

23 

24 

2 

MIN 

20 

16 

13 

16 

1 0 

13 

12 

3 

WILLIAMS 

MAX 

52 

68 

54 

58 

57 

58 

53 

46 

58 

59 

62 

66 

61 

70 

75 

78 

73 

65 

57 

55 

58 

61 

60 

61 

65 

66 

66 

61 

8 

MIN 

29 

29 

29 

25 

25 

3  \ 

34 

36 

33 

34 

36 

41 

46 

52 

44 

44 

51 

41 

4 

WILLOWS 

MAX 

56 

55 

54 

59 

57 

67 

57 

47 

54 

55 

56 

66 

62 

69 

75 

78 

75 

60 

63 

69 

56 

57 

59 

61 

62 

65 

61 

67 

60 

9 

MIN 

25 

28 

25 

23 

28 

30 

35 

3  3 

34 

38 

37 

40 

46 

38 

34 

34 

49 

40 

0 

WINTERS 

MAX 

68 

57 

54 

59 

60 

61 

64 

52 

60 

56 

57 

65 

62 

69 

77 

73 

60 

65 

56 

63 

58 

56 

60 

62 

64 

60 

67 

61 

8 

MIN 

46 

44 

60 

68 

42 

5 

WOOOFORDS 

MAX 

47 

37 

32 

42 

49 

40 

44 

44 

39 

40 

51 

51 

59 

50 

48 

62 

55 

46 

48 

53 

48 

44 

66 

52 

63 

44 

47 

1 

MIN 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

33 

3  2 

32 

35 

39 

32 

31 

9 

WOODLAND 

MAX 

57 

58 

54 

61 

62 

62 

56 

50 

61 

55 

68 

66 

60 

70 

74 

62 

67 

56 

64 

58 

57 

63 

62 

68 

58 

69 

61 

7 

MIN 

42 

42 

49 

44 

47 

47 

49 

50 

49 

54 

54 

53 

54 

44 

4 

YORBA  LINDA 

MAX 

67 

62 

65 

72 

76 

71 

65 

61 

73 

80 

80 

88 

90 

81 

60 

59 

60 

63 

64 

65 

70 

70 

70 

73 

73 

70 

71 

64 

70 

1 

MIN 

34 

38 

34 

35 

36 

46 

54 

55 

53 

51 

47 

4 

YOSEMITE  NP 

MAX 

49 

40 

43 

47 

53 

50 

46 

47 

62 

48 

62 

62 

58 

64 

67 

63 

65 

62 

60 

50 

46 

53 

64 

48 

61 

56 

61 

53 

53 

5 

MIN 

19 

26 

19 

21 

28 

28 

32 

32 

29 

31 

34 

36 

36 

35 

40 

44 

41 

37 

32 

33 

38 

35 

37 

36 

40 

38 

36 

38 

33 

3 

YREKA 

MAX 

41 

42 

41 

38 

39 

45 

44 

49 

44 

45 

41 

45 

47 

63 

61 

62 

60 

62 

60 

61 

62 

53 

66 

56 

49 

58 

54 

61 

49 

9 

MIN 

14 

20 

12 

13 

14 

18 

19 

29 

22 

20 

25 

26 

26 

38 

33 

29 

29 

27 

28 

29 

37 

40 

41 

42 

40 

41 

40 

37 

28 

1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

HIGHEST  AND  LOWEST  SOIL  TEMPERATURE  FROM  CONTINUOUS  TEMPERATURE  RECORD  AT  DEPTH  SHOWN. 


DEPTH  IN  SOIL 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

DAI 

lis  I 

LGRK 

;ULTI 

JRAL 

COU 

^GE 

UN 

VER. 

JITT 

OF  ( 

;alii 

fORN 

A. 

4  Inches  (a) 

MAX 

52 

54 

53 

56 

55 

57 

52 

47 

58 

52 

54 

57 

56 

64 

66 

68 

66 

61 

64 

60 

56 

57 

58 

59 

58 

66 

59 

65 

58.2 

MIN 

42 

41 

40 

39 

39 

43 

45 

47 

45 

46 

50 

49 

51 

53 

51 

54 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

55 

56 

57 

56 

56 

49.4 

STATION  1 

RIVERSIDE  CITRUS  E3 

IPERIMENT  STATION,  Ul 

IIVERSITY  OF 

CAL 

FORNIA. 

12  Inches  (b) 

UAX 

46 

47 

48 

48 

49 

50 

49 

50 

53 

56 

57 

59 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

59 

60 

60 

59 

55.4 

MIN 

45 

46 

46 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

53 

56 

58 

58 

60 

59 

60 

59 

56 

56 

56 

55 

55 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

54.0 

STATION  2 

18   Inches  (c) 

MAX 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

50.5 

HIN 

46 

46 

47 

47 

46 

46 

47 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

53 

53 

54 

54 

49.9 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  - 
VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 


BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUM.     (c)  RAUONA  SANST  LOAU  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 


S«e  reference  notes  folloelng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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ratCAWT  19S7 


1 

2 

 1 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

K> 

31 

12 

13 

U 

15 

1£ 

17 

la 

19 

TO 

2, 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

Ajmoca  popisc  platt  3 

ETAP 
VIXD 

.OS 

.01 

.10 

V 

.06 

•« 

.00 

.04 

.03 

.02 

.02 

.00 

.03 

.15 

.06 

.06 

.05 

.03 

.  'Jl 

.OS 

.01 

.04 

.06 

.00 

-03 

1  - 1  % 

iTzxju.  9  sax 

ZTAP 

.06 

.Vi 

.OS 

.09 

.12 

.04 

.00 

.01 

.10 

.03 

.01 

.09 

.04 

.OS 

.10 

- 

-07 

.13 

.10 

68 
45 

.13 
- 

.11 

66 
41 

.15 

.15 
73 
74 
47 

.1; 

.06 
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.11 
20 

55 
30 

.06 
2 

32 

.08 
3 
54 

.05 
69 
32 
34 

.04 

20 
58 
42 

.07 
13 
61 
48 

.11 
46 
63 
52 

.09 

71 
4S 

.12 
6 
72 
31 

.23 
51 
71 
50 

.23 
23 
71 
49 

.19 

73 
47 

- 

.18 
11 
72 
48 

.13 
49 
70 
48 

- 

.19 
137 
66 
42 

- 

.17 

60 
44 

.16 

58 
43 

! 

.13 

65 
44 

.26 
71 
69 
47 

.21 
182 
63 
47 

.07 
40 
54 

50 

2.43 

1572 
63.1 
43.'^ 

BSixman  i  s 

ETAP 

wrm 

.04 

28 

.06 
« 

.07 
42 

.13 
1 

.10 
42 

.11 
37 

.13 
19 

.02 
12 

.07 
20 

.03 

6 

.11 
23 

.14 
21 

.13 
13 

.13 
5 

.17 
27 

.07 
22 

.03 
10 

.02 
13 

.01 
24 

.C6 
14 

.07 
11 

.06 
57 

.06 
20 

.13 
33 

.06 
40 

.09 
26 

.09 
9 

.04 

2 

2.22 
579 
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ETAP 
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57 
46 
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34 
57 
41 
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42 
37 
33 

.09 
27 
59 
33 
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23 

se 
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.04 
48 
56 
40 

42 

33 
46 

.00 
39 
60 
46 

.06 
19 
60 
43 

.03 
19 
59 
45 

.06 

13 
63 
50 

.09 

6 
62 
32 

.03 
20 
67 
57 

.05 
32 
68 
49 

.06 
48 
68 
43 

.05 
25 
68 

50 

.06 
72 

53 
51 

.02 
56 

49 

.08 
39 
59 
48 

.05 
56 
59 
50 

.03 
44 

59 
51 

.00 
38 
62 
51 

156 

53 

224 

52 

39 

S3 

34 

56 

.00 

25 

56 

.03 
24 

56 

1.03 
1412 

47.3 
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51 

.06 
25 
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60 
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38 
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43 
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44 
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31 
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25 
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34 

.07 

16 
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37 
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42 
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26 
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.06 
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22 
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17 
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13 

.03 
13 

.03 
22 

.00 
17 

.03 
18 

.03 
17 

.00 

16 

.  03 
21 
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28 

.03 
15 

23 
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62 

59 
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19 

IS 
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TDD 
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36 

.15 
88 

.07 

23 

.04 

10 

29 

92 

.21 
57 

.02 

31 

.11 

23 

.07 

21 

.23 
49 

.07 
38 

.04 

32 

66 

.03 
68 

171 

.14 

332 

.11 

106 

.02 
27 

.OS 
26 

S  1.54 
1425 

JETAP 
Tin 

.10 
59 

• 

' 

.24 

161 

.10 
31 

.10 
40 

.10 
50 

.06 
46 

■ 

• 

.24 

95 

.06 

26 

.11 

.15 
46 

.07 
69 

• 

• 

.13 
142 

.06 
70 

.08 
60 

.09 
60 

.12 
64 

.09 
68 

• 

.24 
149 

.14 

95 

.10 
66 

.14 
74 

2.52 
1524 

MTIS  AOl  OOUEGE 
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33 

.06 
70 
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74 
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27 

.06 
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« 
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62 

.09 
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.04 

43 

.02 

21 
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39 

.06 
37 

.04 

33 
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34 
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14 
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20 

.05 
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32 
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• 
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130 

.06 
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19 
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57 
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40 
72 
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63 
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236 
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43 
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143 
52 
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.03 
40 
34 
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34 
48 
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33 
57 
51 
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654 
61 
54 

.11 
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.02 
51 

.08 

51 
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59.9 
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.06 
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49 
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56 
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39 
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33 
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61 
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56 
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27 
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30 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORHIA 
PEBRnART  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

T 

BIG  CREEK  P»R  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

0.5 
1 

T 

T 
T 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.4 

21 

2.1 

26 

26 

25 

24 

24 

4.5 
24 

4.8 

30 

31 

30 

28 

27 

24 

23 

20 

15 

12 

9 

7 

2.6 

5 

5.7 
10 

7 

0.1 
4 

1 

T 

T 

T 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

2.0 
19 

18 

18 

18 

18 

17 

2.0 
18 

1.0 
18 

17 

17 

15 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

BRIDGEPORT  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

7 

5 

5 

4 

2 

1 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

7.0 

32 

31 

30 

30 

29 

2.0 
31 

4.0 
31 

T 
30 

29 

29 

28 

26 

24 

23 

22 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

15 

13 

12 

7 

7 

6 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  B I DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4.0 

7 

7 

6 

6 

5 

T 

5 

T 

5 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

1.0 
31 

30 

30 

29 

28 

1.0 
28 

28 

28 

27 

27 

26 

20 

20 

18 

18 

17 

17 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 

SN  ON  om> 

27 

27 

T 

26 

24 

24 

23 

2.0 
24 

24 

24 

20 

20 

18 

14 

12 

9 

T 

T 

T 

5.0 

5 

5 

4 

4 

4 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

0.8 
9 

9 

9 

6 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

T 
31 

0.5 
30 

29 

28 

28 

2.5 
30 

3.0 
32 

T 
31 

31 

28 

25 

23 

21 

21 

20 

19 

19 

18 

T 
18 

1.0 
19 

1.0 
19 

17.0 
32 

2.0 
33 

30 

29 

28 

T 
27 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2.0 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

3.0 
3 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4.0 
6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
1 

LAKE  ELEANOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

1.0 
12 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

4 

2 

- 

- 

T 

T 

T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

32 

6.0 

38 

37 

37 

36 

36 

1.0 

37 

8.0 

45 

0.5 
45 

42 

39 

37 

34 

32 

30 

29 

27 

26 

25 

24 

6.0 
29 

26 

24 

21 

18 

16 

13 

10 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

5 

3 

2 

T 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

8.0 

30 

29 

28 

28 

27 

27 

4.0 

28 

2.0 
30 

29 

26 

26 

23 

22 

20 

18 

16 

15 

14 

13 

3.0 
16 

12 

10 

8 

8 

T 

T 

T 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
18 

4.0 

22 

19 

18 

18 

17 

16 

2.0 

18 

T 
17 

16 

16 

14 

11 

10 

6 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

2.0 
28 

28 

28 

27 

27 

26 

4.0 

30 

1.0 
31 

30 

28 

27 

25 

23 

22 

20 

18 

16 

15 

13 

1.0 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

2.0 
13 

10 

9 

7 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

MT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.9 
14 
3.9 

0.1 
16 
4.0 

15 
3.7 

14 
3.7 

14 
3.5 

13 
3.4 

4.5 
12 
3.4 

0.5 
14 
4.0 

12 
4.0 

12 
4.0 

12 
4.0 

10 
3.5 

8 

3.1 

6 

2.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

1 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

14 

12 

8 

7 

4 

2 

1 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

T 

9 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

2.5 

13 

13 

13 

11 

9 

9 

0.7 
10 

2.0 
11 

11 

11 

10 

8 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

51 

6.0 

55 

54 

54 

53 

52 

51 

8.0 

58 

4.0 

60 

60 

58 

56 

52 

50 

48 

44 

42 

40 

37 

35 

8.0 

42 

4.0 
44 

7.0 

50 

8.0 

57 

54 

50 

6.0 

54 

50 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

1.0 
11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

15 

- 

- 

- 

8 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

3.0 
11 

10 

9 

9 

9 

1.5 
11 

10 

10 

9 

7 

6 

5 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

16 

15 

12 

8 

6 

T 

5 

4 

4 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

6.0 

5 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

5.0 

30 

28 

28 

27 

26 

26 

6.5 
32 

1.5 

33 

32 

30 

29 

29 

24 

22 

20 

20 

19 

18 

18 

4.0 

22 

19 

2.5 

20 

1.5 
21 

1.0 

21 

19 

19 

18 

TOPAZ  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  54- 


Table  7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
rEBRUARY  1957 


Day  of  month 


^lanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

g 

10 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUliLAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

5.5 
42 

41 

40 

39 

38 

2.0 

39 

4.5 
41 

1.0 
41 

40 

37 

35 

33 

32 

32 

30 

30 

29 

29 

°28 

^33 

33 

50 

13.0 

60 

6 . 0 
59 

2.5 
59 

0.  5 
55 

1 . 0 
54 

WESTWOOD  3  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
20 

8.0 
28 

27 

26 

25 

25 

2.0 
27 

1.0 

28 

27 

25 

23 

22 

20 

17 

16 

14 

13 

12 

11 

11 

10 

9 

8 

6 

5 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

2.0 

10 

10 

g 

0.5 

T 

T 

2 

2 

T 

1 

1.8 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

2.0 

3 

T 

3 

2.5 

5 

4 

1.0 

5 

T 

5 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

T 

2.0 

T 

0.5 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

0.5 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

T 
13 

12 

12 

11 

9 

7 

1.0 
8 

6 

5 

3 

2 

2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

1.5 

9 

8 

7 

7 

6 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

D.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4 : 30A  PST 

< 
o 

o 

4:30P  PST 

10:30P  PSI 

Trace 

,01-09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

3 
i- 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

N 

7 

3.7 

++32 

SSE 

22 

89 

71 

62 

81 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

14 

8.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

43 

35 

3- 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

6.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

70 

76 

3 

0 

6 

4 

4 

2 

19 

7.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

14 

3.2 

++23 

ESE 

23 

84 

60 

57 

76 

5 

4 

0 

1 

1 

0 

11 

7.5 

EUREKA  WB  CITY 

6.2 

35 

SW 

24 

3 

2 

7 

2 

1 

0 

15 

32 

8.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

E 

10 

4.  1 

21 

SE 

22 

92 

77 

69 

88 

9 

6 

4 

0 

0 

0 

19 

35 

8.4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

25 

6.2 

++23 

SSE 

23 

83 

63 

72 

82 

6 

3 

0 

2 

0 

0 

11 

7.8 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.5 

24 

S 

22+ 

75 

57 

60 

76 

9 

1 

0 

2 

0 

0 

12 

49 

7.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

83 

72 

65 

2 

5 

3 

3 

0 

2 

IS 

6.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WSW 

9 

6.6 

++29 

SSW 

24 

90 

83 

74 

86 

6 

3 

6 

3 

0 

0 

18 

8.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

29 

10.6 

43 

SE 

23 

80 

67 

57 

77 

4 

5 

4 

1 

0 

0 

14 

51 

7.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

16 

8.8 

36 

SE 

23 

91 

80 

68 

87 

2 

7 

2 

5 

0 

0 

16 

40 

8.3 

SANDBERG  WB 

13.3 

++36 

S 

22 

60 

65 

5 

2 

1 

1 

1 

0 

10 

7.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

9 

5.6 

19 

S 

23 

82 

63 

65 

79 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

12 

45 

7.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SSW 

8 

6.8 

44 

S 

23 

93 

86 

75 

88 

6 

5 

4 

3 

0 

0 

18 

8.6 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

6.9 

32 

SW 

24 

88t 

3 

6 

7 

2 

0 

0 

18 

33 

7.8 

SAN  JOSE 

SE 

23 

5.6 

36 

SE 

22 

73 

0 

5 

5 

2 

0 

0 

12 

19 

8.0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

6.1 

++31 

ESE 

22 

91 

72 

71 

90 

6 

4 

3 

2 

0 

0 

15 

8.3 

t     8:00  A.M. 

FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  55  - 


-  57  - 


-  58  - 


I 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
FEBBUAHY  1957 


Station 

Index  No.  1 

County 

I  Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

g 
> 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 
"Z, 

1 
S 

County 

Drainage  I  [ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1  Predp: 

Temp.  1 

Precip.  1 

ACTOK  KSCOKDIDO  FC261B-K 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

J  C  FASSOLD 

3 

C 

CHDCHDP&TE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

ADIH  RANGER  STATION 

0029 

MODOC 

21 

41  12 

4193 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

175B 

SAN  DIEGO 

8A 

WESTERN  SALT  CO 

2  3  3  6 

ALDERPOINT 

0OB8 

HUMBOLDT 

7 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

2  3  5 

CISCO  RANGEB  STATION 

PLACER 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALI30  CANYON  PC  446 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

2367 

J  SPRECHER 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

AU>INE  1  W 

0136 

SAN  DIKGO 

4P 

ERNEST  W  WRIGHT 

CLARKSBURG 

1784 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

1125 

RUBIO  CANON  LfcW  ASN 

3 

CLAYTON  1  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

HID 

HENRY  J  KAISER  CO 

C 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

4365 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

C 

CLEARLAEE 

AMBOY 

0176 

SAN  BER-DINO 

620 

NAT  CHLORIDE  OF  AM 

c 

HIGECLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

38  58 

122  38 

6P| EDWARD  J  SERRA 

ANCIOLA 

0204 

ANG lOLA  BLEV  k  WHSE 

CLOVERDALE  3  SSE 

38  46 

122  59 

8A 

8A 

WILLIE  R  HATCHER 

2  3  5 

ANCWIN  PAC  UNION  COLLEGE 

KAPA 

17 

38  35 

122  26 

1815 

6P 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

2  3  5 

CLOVERDALE  11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

PRANE  3  ORNBAUM 

C 

ANTIOCa  1  E 

CONTRA  COSTA 

46 

EDWARD  C  JENNINGS 

CLOVER  UEAOOWS  CS 

MADEBA 

37  32 

119  17 

TAB 

V  8  FOREST  SERVICE 

AKTIOCa  PDMPING  PLANT  3 

CONTRA  COSTA 

60 

HA 

U  S  BUR  RECUUIATION 

COALINGA 

FRESNO 

36  08 

120  22 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

3900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

36  08 

120  20 

HID 

UNION  OIL  COMPANY 

APACHE  CAUP 

VENTURA 

KERN  CO  ROAD  CAHP 

COALINGA  14  NW 

FRESNO 

36  14 

120  34 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

ARROYO  3EC0 

MONTEREY 

800 

CHARLES  U  HERBERT 

C0LBY3  FC  33  D 

1896 

LOS  ANGELES 

34  18 

118  07 

4P 

E  R  SHINN 

ARROYO  SECO  RANGER  STA 

LOS  ANGELES 

1350 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  IIO(mTAIN 

TULARE 

1698 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SH^.STA 

40  24 

122  09 

7A 

U  S  F  a  W  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAfiEIM  NO  1 

ORANGE 

330 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PLACER 

39  06 

120  58 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

ATLAS  ROAD 

GLADYS  A  DUTBA 

c 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

39  20 

121  11 

8A 

P  G  4  E  COMPANY 

ATWELL  CCC  CAMP 

0374 

TUIABE 

9 

36  28 

118  40 

6400 

TAR 

CORPS  OF  ENGINEEBS 

s 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

BEHNEBD  J  STEPHENS 

2  3  5 

FRESNO 

2003 

4P 

4P 

UNION  ELEU  SCHOOL 

2  3  5 

CONCOBD  2  SB 

CONTRA  COSTA 

4 

37  37 

122  00 

260 

MRS  LETA  V  TILLET 

3 

AUBURN 

PLACER 

1297 

7A 

DAN  BARBER 

CONCORD  3  ESE 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  38 

121  59 

210 

9A 

ROBERT  L  ANNANO 

3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

IDS  ANGELES 

0 

SA 

HARBOR  MASTER 

CONCORD  1  SB 

1965 

CONTRA  COSTA 

37  39 

122  01 

110 

MID 

MRS  JEANETTE  M  BALE 

C 

AVENAL  9  SSE 

KINGS 

532 

TIDEWATER  OIL  CO 

CORCORAN  IRRIGATION 

AZDSA  FC  143 

LOS  ANGELES 

607 

CORNELIUS  SMITH 

DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

8A 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

2  3  5 

C 

BACKUS  RANCH 

KERN 

2645 

5P 

0  J  BACKUS 

CORDES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

3 

TULARE 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  54l 122  22 

487 

8A 

FRANKLIN  E  REED 

3 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

7300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  34 

610 

4P 

4P'  JAMESON  COMPANY 

2  3  5 

BAKER 

043^ 

SAN  BER'DINO 

TOWN  OF  BAKER 

CORRAL I TOS  ENOS  RANCH 

SANTA  CRUZ 

37  00 

121  49 

730 

MID 

ALFRED  T  ENOS 

C 

BAE£R  9  XNW 

SAN  BER'DINO 

6 

35  23 

116  07 

1045 

L  A  WTH  g>  PWR  DEPT 

2  3  5 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29)  118  11 

10600 

DEP  WATER  RESOURCES 

S 

BAKERSFIELD  TO  AIRPORT 

489 

MID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1390 

SS 

SS 

HAROLD  R  MOSS 

2  3  5 

BALCR  POrER  HOUSE 

1750 

PG&E  COMPANY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOCINO 

39  SO 

123  05 

1514 

MID 

U  3  FOREST  SERVICE 

C 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

3 

BARNESON  PARK 

ORANGE 

600 

CORPS  OP  ENGINEERS 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

6 

36  32: 116  53 

-152 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

7A 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BARSTOV 

SAN  BEB'DTNO 

2142 

6P 

SO  CALIF  WATER  CO 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

5300 

V  3  FOREST  SERVICE 

CRABTBEE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

2580 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

HID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

3045 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

CRESCENT  CITY 

DEL  NORTE 

17 

41  15 

124  12 

4P 

CALIF-OREGON  PWR  CO 

BEAUMONT  1  N 

060? 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

116  59 

2630 

4P 

8  L  TATE 

2  3  5  6 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NOBTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  &  PES 

3 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

6500 

HETCB  HETCH  WTR  SUP 

CRESCENT  CITY 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

540 

T  J  LE  BLANC 

MAINTENANCE  STATION 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

HID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

5P 

MRS  N  T  SHAW 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BER'DINO 

15 

34  15 

117  17 

MID 

CR  FST  CO  WTH  DIST 

BEN30NS  FEEIRY 

SAN  JOAQUIN 

17 

DAVID  P  CAMERON  JR 

If 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  03 

122  13 

4P 

CAL  HAWAIIAN  SUG  CO 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

299 

8P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

BESVICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

6140 

U  3  WEATHER  BUREAU 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5P 

L  W  CAMMACK 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

4130 

MRS  GEORGIA H  WOODIN 

CDLVEH  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

4P 

CULVER  CITY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TR I N I TY 

1248 

U  S  FOREST  SERVICE 

CUUMINGS 

2218 

MENDOCINO 

7 

39  50 

123  38 

5P 

D  A  BUTLER 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

074  2 

SAN  BER'DINO 

6815 

KENNETH  V  SIMPSON 

CUNNINGHAM 

2224 

23 

38  57 

122  52 

8A 

MRS  M  V  CUHNINGHAH 

BIG  CREEK  PVR  BOUSE  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5  7 

COT AHA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

8A 

JOHN  S  HOWELL 

2  3  5 

BIG  DALTON  DAM  FC  223B-E 

0758 

LOS  ANGELES 

1573 

D  E  WILSON 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

8A 

A  H  LEWIS 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

DEP  WATER  P^SOURCES 

CUTAMA  RANCH 

2248 

3N  LUIS  OHPO 

30 

34  39 

119  40 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

6860 

HOWARD  ROVE 

CUYAMA  RANGEB  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30134  51 

119  29 

MID 

V  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

220 

STATE  PARK  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BER'DINO 

34  52 

116  52 

HID 

COOL  WATER  RANCH 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

2315 

D  J  ROBERTSON 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BER'DINO 

34  52 

116  47 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

BIPJIINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

YOLO 

23 

38  32 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DAY 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

MIDI  HERMAN  L  LORENZEN 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

4108 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INTO 

6 

37  22 

117  59 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

BLACK  UTN  2  3 

0850 

2331 

MRS  PROCTOR  A CAH ILL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

120  51 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

BLACKS  MOUNTAIN 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3 

DELANO 

2346 

ORN 

119  15 

323 

8A 

KERN  CO  FSTRY  &  F  D 

3 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

5600 

U  S  FOREST  SERVICE 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

121  52 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

5280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENA I R 

2389 

STANISLAUS 

120  48 

5P 

W  F  MOORE 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 ! HUMBOLDT 

17 

40  55 

KENNETH  E  HIBBARD 

DE  SAB  LA 

BUTTE 

121  37 

4P 

PG&E  COMPANY 

0924 

5 

33  37 

266 

6P 

0  W  MALMCREN 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLYTEE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

390 

STATE  DIV  OF  FSTBY 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  39 

117  50 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

390 

U  S  CrVIL  AERO  ADM 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

YUBA 

39  21 

4P 

PG&E  COMPANY 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

5532 

HAROLD  M  PABST 

DONNER  MEMORIAL 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

5P 

R  M  ALLEN 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

8A 

CLYDE  E  STRICKLEH 

BORREGO  DESERT  PARE 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

850 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

7 

39  43 

123  21 

8A 

SHERMAN  E  SHARIT3 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

2  3  5 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULA BE 

10 

35  37 

118  36 

6200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

BOULDER  CREEK 

DOWNEY  FIRE  DEPT  PC107C 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  08 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

SANTA  CRUZ 

37  08 

MID 

VINCENT  D  LOCATELLI 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BOULEVARD  5  W 

1009 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

3250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34  35 

3000 

MID 

L  A  WTR  b  PWR  DEPT 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  32 

7A 

JAUES  B  RAY 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

5347 

5P 

SP 

NEVADA    IRRIG  DIST 

DUDLEYS 

MARIPOSA 

14 

37  45 

120  06 

6P 

W  D  MC  LEAN 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  52 

8A 

ALBERT  C  BIST 

23 

38  53 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

BRAWLEY 

1048 

IMPERIAL 

6 

32  59 

-119 

8A 

LYLE  C  WHITTED 

DDNSMUIS  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

41  34 

5759 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DUTT0N3  LANDING 

2580 

NAPA 

17 

38  12 

122  18 

8A 

DAN  STEEE 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

26 

33  55 

350 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

33  47 

115  28 

7A 

METRO  WATER  DIST 

BREA  DAM 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

2  3  5 

BRENTWOOD  6  SV 

1060: CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

325 

MID 

VERNON  R  CAKEBREAD 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

TULARE 

11 

36  44 

118  23 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRIDGEPORT  DAM 

MONO 

38 

38  19 

5P 

5P 

WALKER  RVR   IR  DIST 

EL  CAJON  2  E 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

116  55 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

BRIDGEPORT  HANGER  STA 

1076' MONO 

38! 38  16 

6550 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

EL  CAP I TAN  DAM 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEP 

2  3  5 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

BUMBO LDT 

40  31 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

5P 

LL  CENTRO  WATER  DEP 

BROOKS  PARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

38  46 

350 

9A 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

ELECTRA  POWER  BOUSE 

2728 

AMADOR 

.1 

38  20 

120  40 

5P 

P  G  t  E  COMPANY 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130! BUTTE 

8 

39  41 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELIZABETH  LAKE  CANTON 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

4800 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

5P 

E  E  STUDLEY 

BRYSON 

11421  MONTEREY 

24 

35  48 

925 

HID, ERNEST  A  WEPERLING 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

5P| ROBERT  E  BOTTEL 

BUCKHORN 

SHASTA 

21 

40  52 

9A 

CLOSED 

ELLERT  UKE 

2756 

MONO 

38 

37  56 

119  14 

MID 

CALIF  ELEC  PWR  CO 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

5200 

MID 

HAROLD  W  MC  REYNOLDS 

C 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

3 

BUENA  VISTA 

SAN  BENITO 

36  46 

1640 

MID 

MRS  LOLA  F  GALL I 

EL  HODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

MID 

HOMER  F  WANNAMAKER 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 

YUBA 

8 

39  25 

1740 

4P 

P  C  «  S  COICPAHT 

ELS  I MORE 

2805 

RIVERSIDE 

2B 

33  40 

117  21 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BURBANK  FIRE  DKPT  PC  226 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

5P 

CHIEF  F  OLCHVABT 

EL3IN0BE  4  SB 

RIVERSIDE 

2S 

33  38 

117  16 

MID 

CLOSED 

#BORBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELAS 

13 

34  12 

699 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ESCONDIDO 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

6P 

DARWIN  H  TING 

BURLINGAUE 

SAN  MATEO 

37  35 

10 

4P 

4P 

CITY  OF  BUBLINCAME 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2671 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

117  05 

6P 

ALBERT  A  CHURCH 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  53 

3127 

8A 

SA 

RUTH  C  ESTBS 

ETIWANDA  1  N 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

MRS  MAR  STIRTON 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

MID 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

BUTTONWILLOW 

1244 

KERN 

10 

35  24 

268 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIS 

* 

EUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

HIDiU  S  WEATHER  BUREAU 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

5P 

JAMES  A  WAKELAHD 

EXCHEQUER  RESERTOIR 

2920 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

3P 

MERCED  IRRIG  DIST 

CABRILLO  HAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  3 

EKETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

MID 

CHARLES  0  COULTER 

C 

CACHDMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

781 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FAIRFIELD 

SOLANO 

23 

36  IS 

122  03 

HID 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BER'DINO 

34  23 

4810 

MID 

SAN  BER'DINO  CO  FCD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

2 

38  17 

4696 

BA 

8A 

CAL  DIV  BEACB  b  PKS 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

6A 

L  A  WTH  L  PWR  DEPT 

CALAVERAS  RANGER  STATION 

1280 

34 

38  12 

3343 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

HID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CALEXICO 

1288 

IMPERIAL 

6 

32  40 

3 

8A 

IMPERIAL  IRBIG  DIST 

FALL  RIVER  HILLS  INTAKE 

SHASTA 

41  01 

8A 

PG&E  COMPANY 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS 

FERGUSON  RANCH 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

MRS  LISA  FERGUSON 

RANGER  STATION 

1300 

TULARE 

35  52 

2975 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

FIDDLBTOWN  LYNCH  RANCH 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

8A 

WENTWORTH  LYNCH 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

34  44 

120  00 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

41  18 

122  48 

3P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FINLBT 

3055 

LAKE 

23 

39  00 

122  52 

6P 

LORIN  E  FOWLER 

CAMARILLO  2  SB 

1336 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

MID 

ADOHH  FARMS 

c 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

284 

SS 

SS 

RAYMOND  THOMAS  RCB 

2  3  5 

CAMARILLO  4  NNW 

1338 

VENTURA 

33 

34  16 

352 

MID 

ROBERT  S  CRETHER 

FLORENCE  LAIX 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

HID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BER'DINO 

28 

34  09 

5800 

MID 

JOSEPH  HOLT 

F0L30H  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAMP  BALDY  FC  65  F 

1373 

LOS  ANGELES 

26 

34  14 

4300 

8A 

D  GROTH 

FONTANA  5  N 

SAN  BER'DINO 

28 

34  11 

117  27 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

CAMPO 

1424' SAN  DIEGO 

33 

32  37 

2612 

5P 

7A 

ARCHIE  C  LEACH 

FONT ANA  KAISER 

SAN  BER'DINO 

34  05 

117  30 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

16 

38  15 

656 

8A 

E  BAY  MDN  UTL  DIST 

FOREST  GLEN 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

MBS  B  E  ESLICK 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 

1433 

8 

39  38 

SS65 

TAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

PORESTHILL    RANGEB  STA 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

8N  LUIS  OBPO 

4 

35  21 

625 

8A 

CORPS  OF  ENGINEEBS 

FORT  BIDWELL 

MODOC 

18 

41  51 

120  08 

5P 

L  J  FEE 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

TUBA 

8 

39  27 

2745 

8A 

D  S  FOREST  SERVICE 

FOBT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  48 

8A 

CAL-WEST  Rfi&NAV  CO 

CAtfP  WISBDN 

1470 

TULARE 

9 

36  11 

3800 

MID 

JESS  L  BURLESON 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

IIP 

U  S  WB  OBSSKVEB 

CANBY  RANGER  STATION 

1476  MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

FOBT  JONES  6  SB 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3400 

HID 

CABL  C  CRAMER 

C 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

4P 

4P 

PIERCE  COLLEGE  AGE 

PORT  JONES  RANGER  STA 

SISKITOU 

12 

41  36 

122  51 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANTIL  2  E 

1488 

KERN 

35  19 

19S5 

SS 

SS 

S  AND  T  RANCH 

FORT  ROSS 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

6P 

C  A  CALL 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

G 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5  7 

FORWARD  MILL 

SHASTA 

40  26 

121  44 

3300 

8A 

ALVA  J  FORWARD 

3 

CARBON  CANYON  CILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  48 

1775 

HID 

CORPS  OP  ENGINEERS 

C 

FREEDOM  8  NNW 

SANTA  CRUZ 

20 

121  49 

1495 

MID 

MRS  EMMA  E  DRAGICH 

C 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

BAN  BER'DINO 

26 

33  57 

117  4B 

1175 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FRENCH  GOICH 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

CASTLE  ROCK 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  38 

121  29 

624 

7A 

CLOSED 

12/31/56 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRESNO 

36  46 

119  42 

331 

HID 

MID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

CATHAY  BULL  RUN  BAKCB 

19B8 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

WU  H  ALISON 

2  3  5 

c 

FHIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

C&ZADERO 

1602 

SOItOlU 

22 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

MBS  HAZEL  L  BOROTRA 

3 

FULLBRTON  ARROUES  RANCH 

O RANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CECILVILLE  SAWTEB 

PULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MOONTAIN  VIEW 

1606 

StSKITOU 

12 

41  06 

123  03 

3980 

4P 

4P 

HENRY  THIELE 

2  3  5 

FULLEBTON  DAM 

3285 

OBANGE 

26 

33  54 

117  53 

310 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

CEDAR  GBOVB 

1600 

FRESNO 

11 

36  47 

lis  40 

4650 

4P 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

FDLLSBTON  HILLCBEST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  52 

117  54 

336 

5P 

ORRILL  C  ROTER 

3 

CKDARVILLE 

1614 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

4645 

ep 

6P 

CABROLL  A  HIBONTMOUS 

2  3  5 

GARBEBVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  48 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

CENTERVILLB  POWER  HOUSE 

1624 

23 

39  47 

121  40 

522 

8P 

P  G  ft  E  COMPANY 

2  3  5 

GABDEN  VALLEY  2  3 

ELDORADO 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

a  C  KYLE 

3 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

8 

121  14 

2575 

8A 

U  8  FOREST  SBBVICS 

3 

CASQUET  BANGER  STATION 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

384 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CHATSWORTH  HEYNBMAJIN 

fTKll  LAKE 

3369 

HO  NO 

38 

37  45 

119  OB 

6970 

HID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

HANCB 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  36 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEEBS 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BBEEDLOTE 

3 

c 

CHATSWORTH  FC  24  D 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

3 

GEORGETOWN  RANGEB  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38  55 

120  48 

3001 

8A 

0  S  FOREST  SERVICE 

3 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

865 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

ELDORADO 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

U  3  WEATHER  BUREAU 

3 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TDOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

SA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

2  3  3 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

36  34 

118  46 

6360 

5P 

8A 

MRS  V  L  ANDERSON 

2  3  5  7 

C 

CHSSTKR 

1700 

FLUMAS 

8 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

MBS  C  B  EBOEKER 

3 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1230 

6P 

SNTA  BARBARA WTH  DEP 

3 

CHICO  EXPERIMENT  BTA 

1713 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

US  PLANT  INTRO  GBUN 

2  3  5  6 

c 

GILBOY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

4 

37  02 

121  26 

1050 

MID 

WILLIAM  J  KICKHAH 

C 

(^BITTEMDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54, 

121  36 

125 

8A 

W  E  CLINESUITB 

3 

GILBOY  14  ENS 

3422 

SANTA  CLABA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

JOE  GULNAC 

3 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

3N  LUIS  OBIC 

24 

35  41 

120  12 

1975 

KID 

EVEHBTT  C  HATCH 

C 

GLENDALE  STAPEN  FC  295  G 

3450 

LOS  ANGELES 

34  09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPBNBOBST 

3 

STATION  INDEX 


Index  No. 

County 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

v_/osei  ver 

IXemp. 

Precdp. 

GLENDORA  VEST  PC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  VEST 

GLENNVILLE 

3463 

10 

35  43 

lis  42 

5P 

KERN  CO  FSTRY  fc  F  D 

GLENNVILLE  FULTON 

RANGER  STATION 

3465 

KERN 

10 

35  44 

LIS  40 

3500 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  52 

3240 

4P 

JOHN  F  VALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  18 

MID 

HRS  ALTA  H  BOGUE 

GRACE  UEADOII 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

HETCH  HETCH  VTH  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

lie  58 

6560 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3571 

39  12 

121  02 

2693 

3P 

3P 

CARL  t  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

8 

39  14 

121  02 

2710 

HID 

ALOYSUIS  J  SSLLEY 

G RATON 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  51 

190 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREIINLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  27 

116  52 

-168 

SA 

8A 

PAC  COAST  BORAX  CO 

GREENVIEV 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

NOCH 

HRS  EMMA  ft  PEREIHA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  08 

120  56 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

16 

38  38 

120  32 

3930 

HID 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELANO  2 

3669 

TUOLUMNB 

37 

37  50 

120  14 

2825 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STATION 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3683 

38  30 

123  00 

115 

7A 

JOSEPH  E  BUTTOER 

HAINES  CANYON 

LOVER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  15 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIVEE 

3710 

INTO 

19 

36  08 

117  57 

7A 

7A 

L  A  VTR  Jk  PVR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNV 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILIDN  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  05 

4560 

MID 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  CITY 

3729 

GLENN 

23 

39  44 

122  01 

150 

8A 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

17 

38  04 

122  31 

-2 

MID 

HID 

U  S  AIR  FORCE 

3735 

38  03 

122  30 

10 

4P 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORD 

3747 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

SS 

SS 

STATE  DrV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

975 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1090 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

6P 

OLIN  LEVIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLCBRIGHT  DAM 

3800 

NEVADA 

6 

39  14 

121  16 

580 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAT  CREEK  EXP  STATION 

3821 

SHASTA 

21 

40  48 

121  31 

3360 

U  S  BUR  ENTOMOLOGY 

HAT  CREEK  PVR  HOUSE  NO  I 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

8A 

P  G  t  E  COMPANY 

HAVISIDE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

4 

122  06 

330 

R  V  aiRSCHKIND 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

8A 

8A 

METRO  WATER  DIST 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HATVARD 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

1000 

HID 

MRS  ABB IE  S  DRENNAN 

HEALD3BURG 

3875' SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

101 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2  E 

SONOMA 

22 

3S  37 

122  52 

102 

8A 

V  F  IVERSEN 

HE  MET 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  58 

1595 

SA 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

HEUET  RESEBVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  41 

4400 

HID 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAV  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

8A 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NV 

3925 

SAN  BENITO 

36  24 

120  50 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

HID 

MRS     CLORKNE  AKERS 

HETCB  HBTCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  VTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

SA 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  37 

2915 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

23 

38  50 

122  43 

8A 

GEORGE  G  HOBERG 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  VTR  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

C  ROBINSON 

H0LLI3TBR 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

5P 

5P 

R  J  PFEFFER 

BOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

HID 

ARTHUR  W  HOLS WORTH 

HOLY  CITY  3  VNW 

4056 

SANTA  CRUZ 

4 

37  10 

122  02 

2200 

8A 

HENRY  B  THOMAS 

K>OPA 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  41 

350 

HID 

HOOPA  INDIAN  AGENCY 

4084 

HUMBOLDT 

41  02 

123  39 

315 

SA 

BOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MID 

HRS  S  LOUISE  RICE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CANYON 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

119  51 

1550 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HORSE  CORRAL  HEADOV 

FRESNO 

11 

36  45 

118  46 

7675 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

SN  LUIS  OBTO 

30 

35  07 

770 

HID 

MRS  GRACE  U  BAIR 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

VAR 

HETCH  HETCH  VTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HYAMPOM 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  28 

1240 

HID 

FRANCES  V  HOSS 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

4P 

NEW   IDRIA  Q-S  UIN  CO 

IDTLLVILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33  45 

116  43 

5397 

4P 

4P 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

-69 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

L  A  VTR  ft  PVR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

19 

36  46 

ly  20 

9175 

MID 

L  A  VTR  ft  PVR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

42591  RIVERSIDE 

33  43 

ire  15 

11 

HID 

8A 

US  BUR  OF  PLANT  IND 

INYOKERN 

4278 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

U  S  N  0  T  S 

lOVA  HILL 

4288 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

8A 

I  E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

42971  SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

115  08 

922 

7A 

METRO  VATEB  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

ELDORADO 

38  42 

120  21 

6180 

VAR 

U  S  VEATHER  BUREAU 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

5P 

5P 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4645 

8A 

J  V  H  CHARLTON 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLAKO 

38  11 

122  03 

10 

HID 

VAR 

JOHN  MBRWIN 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

HID 

STATE  DIV  OF  PSTBY 

JULIAN  VYNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3655 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEE 

JUNCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOVS 

4442 

27 

37  18 

119  06 

9110 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SEE  RANCH 

4467, SAN  BER'DINO 

34  10 

116  32 

4300 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480' SONOMA 

22 

38  38 

122  39 

1360 

8A 

LEONARD  V  TUTTLE 

KELSEYVILLE 

4488! LAKE 

23 

38  59 

122  SO 

1385 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

4493;  LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

MID 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KEKTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

10 

OA 

8A 

DANIEL  V  SMITH 

KERLINGEK 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

8A 

PSC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

ALGOT  T  LOFBERG 

'ORN  RIVER  POVER 

HOUSE  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  POVKH 

HOUSE  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KE1TLKMAN  CITY  1  3SV 

4534 

11 

36  00 

119  58 

310 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

CETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

502 

6P 

6P 

PG&E  CCWPANT 

4555 

36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

STATE  DrV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

P 

HID 

HAROLD  DEL  PONTE 

ENEELAND  10  SSB 

4587 

7 

40  38 

123  54 

2356 

HID 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

23 

38  48 

121  43 

33 

8A 

TtRRY  H  COTTEN 

KYBURZ  STRAVBERHY 

4616 

ELDORADO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  BREA  CANYON  HUNT 

4620 

ORANGE 

26 

33  57 

117  50 

VAR 

CORPS  OP  ENGINEERS 

LA  CRESCENTA  FC  251 

46281  LOS  ANGELES 

13 

34  13 

5P 

HRS  E  BYRD 

LAFAYETTE  3  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

625 

5P 

MRS  BETTY  T  CLARKE 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  07 

290 

HID 

LAFAYETTE  FIRE  DEPT 

'UGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

4P 

CITY  ENGINEER 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

HID 

L  8  WATER  DIST 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

4 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

7500 

DEP  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROVHEAD 

4671 

SAN  BER'DINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROVHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

18 

41  38 

120  13 

4613 

7A 

7A 

REV  CHARLES F CATLIN 

LAKE  ELEANOR 

4679'  TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

SA 

HETCB  HETCH  VTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3170 

MID 

LEONARD  H  MILLER 

LAKE PORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

HRS  WILLIE  GREENE 

LAKKPORT  SOS 

4703!  LAEE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

US  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

4705'  INYO 

19 

37  13 

118  36 

9000 

VAR 

CALIF  ELEC  POVER  CO 

LAKE3B0RE 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENS 

4711 

SAN  OIEGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

7A 

LA  MESA   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

5P 

P  G  6  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4960 

4F 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

LAKE  VOHLTORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

MID 

ESCONDIDO  MTL  WTRtt 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

32  46 

117  01 

528 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LA  MESA  1  HE 

4736 

SAN  DIEGO 

25 

32  47 

117  00 

660 

7A 

LA  MESA   IRHIC  DIST 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  08 

HID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4767!  SN  LUIS  OBTC 

24 

35  23 

120  10 

1560 

MID 

JOHN  S  BOWMAN 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

P  G  ft  E  COMPANY 

UYTOKVILLE 

4851 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

1640 

HID 

LA  lACA  FOXBN  DIVIDE 

4855 

SNTA  BARBARA 

32 

34  46 

120  07 

1470 

D  S  GEO  SURVEY 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO 

DIVIDE 

4858 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

120  11 

970 

VAH 

U  S  GEO  SDKVBT 

LKBEC 

KERN 

29 

34  5C 

118  52 

3583 

8A 

KERK  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  S3 

1530 

L  A  CO  FIRE  VARDEN 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5F 

5F 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

5F 

5P 

KAVEAE  LEMON  CO 

LEVIS  CREEK  KINGS  CAITTOH 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

lis  41 

4650 

VAR 

U  S  VEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

36  11 

119  04 

39S 

7P 

FRANK  OB  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA 

GOID  CREEK 

4886 

LOS  Ain^ELES 

13 

34  19 

lie  18 

2750 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CAJfYOK  IC  230  C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  44 

1255 

5P 

C  F  ELDEB 

2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5  6 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5  6 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


Statio 


LIVERMORE 
LIVORMA  HEIGHTS 
LLANO  8HAVNEE  HILLS  RCH 
LOCEVOOD 
LOCKVOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOWS 
LQMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONVOOD 
POVER  HOUSE 

LONE  TREE  CANTON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
LONG  BEACH 
LORAINE 
LOS  ALAHOS 

LOS  ANGELES  VB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  VB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 
LOS  GATOS 


LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOVER  KIBBEY  RIDGE 
LOVER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  V 
LUCIA  VILLOV  SPRINGS 
LTTLE  CREEK  FOOTHILL 

BOULEVARD 
LYTLE  CREEK  POVER  HOUSE 
LTTLE  CREEK  RANGER  ST, 

MADERA 

HAD  RIVKH  RANGER  STA 
HAGIC  MOUNTAIN 
HAHNEE 
HAMMOTH  PASS 
UAKDBVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MANZANITA  MOIFNTAIN 
MARCH  FIELD 


MARIPOSA 
HARKLEBVILLE 
MAHRE  RANCH 
MARTINEZ  2  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  1  NNV 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MEECEY  HOT  SPRINGS 
KEYBRS  INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 


LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
NERAL 

RANDA  SPENGLER  RANCH 
MODESTO 


! MONTEREY 

I  MONTGOMERY  CREEK  2  SSV 
MOORPARE  1  SSE 
IMOORPARK  3  SE 
[mOORPARK  3  NNV 
IHORENA  DAM 
jMORCAN  HILL  2  E 

'HORG^N  hill  BOSSANA  RCH 

MORGAN   HILL  SCS 

MORONOO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
.MOUNT  BRECKENRIDGE 

MOUNT  DANA HER 
'MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
i MOUNT  DIABLE  STATE 
PARK  HEADQUARTERS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 
HOUNT  SHASTA  SLOPE 
HOUNT  SHASTA  VB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  1  S 
MOUNT  VILSON  FC  338  B 
UUIR  VOODS 
MUMBO  RASIN 
MURCELL  RANCH 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
HEVARK 

NEVBURY  PARI  2  VNW 
NEVBURY  PARK  4  SV 
NEVHALL  SOLEDAD  FC  32C-E 

NEVHALL  V  S  RANGER  STA 
NEVHAN 

NSVPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLA US 

NILAND 

NORTH  PORK  RANGER  STA 
NORTH  HOLLYVOOD 
NOVATO  8  VN¥ 
OAKDALE  VOODVARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 

OAKLAND 

OAKLAND  CITY  HALL 
OAKLAND  fB  AIRPORT 

riLLE  1  VNV 
OAKVILLE  4  SV 

I DENTAL 
OCEANS IDE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAQDIN  BIDCE 

OLINDA 
OHO 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORINDA  BOVMAH 

ORLAND 

ORLEANS 
OROTtLLE  1  VSW 
OBOVILLE  7  SE 


County 


ALAMEDA 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 

SNTA  BARBARA 


LOS  . 
KERN 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 

SANTA  CLARA 

SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  OIEGO 
SAN  BER'DINO 
MONTEREY 

SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 


MONO 

SAN  JOAQUIN 
SHASTA 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

KERN 

MARIPOSA 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 
RIVERSIDE 
SISKIYOU 
FRESNO 


MERCED 
FRESNO 
ELDORADO 
PLACER 


SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DINO 

TEBAHA 

HUMBOLDT 

STANISUUS 

STANISLAUS 


TULARE 
MONO 

I  YOU 
MONTEREY 
SHASTA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLAHA 
SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 


SISKIYOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 


RIVERSIDE 

NAPA 
NAPA 

SAN  BER'DINO 
DINO' 
LOS  ANGELES 
NEVADA 

LAKEDA 
VENTURA 
VENTURA 
LOS 


SUTTER 

IMPERIAL 

MADERA 

LOS  ANGELES 


ALAMEDA 

ALAMEDA 

ALAMEDA 

NAPA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 


6395  FRESNO 
6399  VENTURA 
6432  ORANGE 
5  SHASTA 
6465  I  LOS  ANGELES 
473 


38  07 
37  19 
34  40 


121  47 

122  01 
117  45 
121  05 

117  15 
121  17 

119  19 

120  28 

118  03 


'  37  121  23 
1  11  120 

I  46  118  12 

■  18. 118  26 

I  451 120  17 

•  118  23 

118  14 

120  51 

120  56 

121  59 


35  37 
38  01 
32  37 
34  27 


34  07 
34  12 
34  14 


34  . 
37  58 

37  58 

38  01 

39  09 
37  53 

I  11 
16 


37  1 
36  42 

38  51 


647 


FRESNO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
GLENN 

HUMBOLDT 


35  28 
35  27 
38  45 


41  46 
41  47 
37  01 

41  19 
37  55 
34  14 

37  54 
41  12 
33  32 

38  18 


34  22 
37  19 
33  36 


119  41 

119  53 
116  56 
116  59 


117  20 
117  27 
117  29 


123  32 
118 

122  47 

119  02 
121  34 
121  34 

120  05 


119  58 
119  47 
119  59 
122  08 
122  06 
122  08 
121  35 
119  51 

121  41 

122  08 

119  26 
116  02 
121  37 

120  22 
120  22 
120  29 
120  29 
120  52 


121  50 

122  00 
121  43 


122  34 
122  32 
116  46 

122  17 
122  16 
114  36 
114  37 


118  31 
121  02 

117  53 
121  35 
115  31 

119  30 

118  23 


22  . 


122  10 
122  16 
122  12 
122  2S 
122  28 
122  59 

17  24 
17  21 
16  08 


8  120  24 

34  27  1 119  15 

33  55  117  51 
291122  37 

34  15  1 118  08 


33  ( 


33  56 

36  37 
41  20 

37  52 
39  45 


17  53 
119  IS 
124  02 
122  10 
122  12 


41  18  123  32 
39  30  121  34 
39  26  121  29 


Obser- 
vation 
time 


IRCHIE  H  VEFERLING 
7a'SAN  DIEGO  WATER  CO 
5P  LODI  SBVAGE  TREAT  PL 

SO  CALIF  EDISON  CO 
4P  LOMPOC  SBV  TREAT  PL 

L  A  WTR  ft  PWH  DEPT 

EDWARD  C  CERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  H  GEVE 
U  S  VEATHER  BUREAU 
U  S  VEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
CITY  FIRE  DEPT 


U  S  FOREST  SERVICE 
)i  KERN  CO  FSTRY  ft  F  D 
[1  HETCH  HETCH  VTR  SUP 
»!  SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
;  DONALD  B  VILLIAMS 
1  STATE  DIV  OF  HWYS 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  30  CALIF  EDISON  CO 
'  U  S  FOREST  SERVICE 

.  STATE  DIV  OF  FSTRY 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
i|  MISS  M  L  HAHNEE 
llDEP  VATEB  RESOURCES 


2  3  5 
3 

2  3  5 


ICE 


ERRO 
I  US  NAT  PARK  SI 
i|C0RPS  OF  ENGINEERS 
'i  U  S  AIR  FORCE 
'j  BANKLINE  OIL  CO 

jMRS  GABRIELLEWILSON 
iiELOISE  B  FAIRBANKS 

I U  S  GEO  SURVEY 
i;  MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

iCITY  FIRE  DEPT 
MRS  J  BANTTARI 
CITY  SAN  FRANCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  VILLIAMS 


RADIO  STATION  KBFM  '  3 
D  B  V  ALEXANDER  [2  3  5 

DEP  VATER  RESOURCES ! 
HENRY  E  SCiDtEINER 


CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIF 
ROBERT  T  FRANH-IN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


•ARK  ; 


VICE 


L  A  SPENGLER 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KXRN  CO  FIRE  DEPT 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 


ROBERT  W  JOHNSON 
AARON  SMITH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
EVERETT  RANCH 
GEORGE  H  HERRIEEN 
SAN  DIEGO  VATER  CO 
HRS  TIIELMA  F  DOWNER 

LEONARD  A  BOSSANA  [ 
US  SOIL  CON  SERVICE  ! 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
MT  PASS  SERVICE  STA  \: 
TV  STATION  KERO  I 
STATE  DIV  OF  FSTRY  | 
CAL  DIV  BEACH &PARK  ': 


|2  3  5 

LEVIS  D  PARSONS  |  3 

U  S  FOREST  SERVICE    |2  3  5 
JAMES  M  SCHELL  ' 
DEP  WATER  RESOURCES, 
U  S  VEATHER  BUREAU    i2  3  5 
CAL  DIV  BEACH  ft  PARK i 
U  3  WB  OBSERVER 
MUIR  VOODS  NAT  HON 


DEP  WATER 

CORPS  OF  I 


G INKERS 


2  3  5 


.  S  GIPSON 
8A  JOHN  F  ALLEMANT 
HID  CITY  OF  NEEDLES 
MIdI U  S  CIVIL  AERO  ADM 

L  A  VTR  ft  PVR  DEPT    i  3 
CITY  OF  NEVADA  CITY. 2  3  5 
LESLIE  SALT  COMPANY j2  3  5  6 
BORCHARD  RANCH  | 
RANCHO  SIERRA  VISTA [  3 
L  A  CO  FIRE  VARDEN  3 

IID  U  S  FOREST  SERVICE  i 

S  VADE  |2  3  5 

5A  : NEWPORT  HARBOR  DEPT  ,2  3  5 
7AiMRS  NELLIE  VEBB  :  3 

7A;  IMPERIAL   IRRIG  DIST  3 
8A;U  S  FOREST  SERVICE    '2  3  5 
5P  SN  FERN'DO  VLY  TIMES  J2  3  5 
HIDIEDVARD  L  THOMPSON 

SN  JOAQUIN  IR  DIS!2  3  5  6 
3  FOREST  SERVICE    1  3 


EARLE  G  LINSLEY  |2  3  5 

CLOSED  11/1/54 
U  3  VEATHER  BUREAU  |2  3  5 
ALLARD  A  CALKINS  JR  3 
RICHARD  PLEINER 
ANDREV  J  BLANET  I  3 


U  3  MARINE  CORPS 
CITY  OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 


VAR  U  3  VEATHER  BUREAU  : 
5P  VENTURA  CO  FIRE  DEP  2  3  5 
8A  CORPS  OF  ENGINEERS  3 
LHA  L  GREEN  3 
'l  B  UNFD  SCHOOL  DI3T2  3  5 
CORPS  or  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASN  ! 
CAL  DIV  BEACH  ft  PARK  I 
ARTHUR  V  SOVMAN 
ORUND  UNIT  TU  ASSN  : 


E  J 


2  3  5 

2  3  9 

2  3  5 

2  3  5 


-  61  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

s 

J 
Q 

Latitude 

Longitude 

d 

(D 
£3 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

iTemp. 

PrecipJ 

OHOVILLK  BRIDGE 

BUTTE 

ROBERT  E  SKINNEB 

OROVILLE  RANGiiR  STATION 

STATE  DTV  OF  FSTRT 

OSTRAKDER  LAXE 

DEP  WATER  RESOUBCES 

OXNARD 

VENTURA 

AHER  CRYSTAL  SUG  CO 

VENTURA 

WHEATLEYS  RANCH 

PACHECO  PASS 

MERCED 

U  3  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

ELDORADO 

FLOYD  R  F'OOLE 

PACOIHA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

13 

1500 

E  K  BARR 

PAICINES  OHHWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

920 

HOON 

JOHN  P  OHRWALL 

3 

PALHDALE 

6624 

LOS  AJfCELBS 

34  35 

118  07 

5P 

5P 

PALHDAIiE  I RR I C  D I  ST 

2  3  5 

PALHDAUE  2  NE 

LOS  ANGELES 

PALHDAliE  CAA  AIRPORT 

PAUl  SPRINGS 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  cm  HALL 

SANTA  CLARA 

ENGINEERING  DEPT 

MONTEREY 

JAMES  A  BELL 

PALOHAR  UTN  0B3ERVATORT 

SAN  01 EGO 

PAI/IMAR  OBSERVATORY 

PAL03  VBRDES  EST  FC  43  A 

LOS  ANGELES 

PANOCHB 

SAN  BENITO 

27 

1265 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6678 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

P  G  a  E  COMPANY 

2  3  5 

PARADISE  HEADOV 

6688 

TUOLUMNB 

38  03 

119  40 

VAR 

S 

PARXER  RESERVOIR 

SAN  BER'DINO 

METRO  WATER  DIST 

PAREFIELD 

MONTEREY 

HERBERT  8  DURHAM 

PA  RKF I  ELD  8  NTfT 

MARCELEKE  ROBERTS  ffi 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

PASADEN  A  WTR  DEPT 

PASKENTA  RANCER  STATION 

TEHAMA 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

LESTER  M  FRENCH 

PASO  ROBLES  3  NNW 

SN  LUIS  OB" PC 

HARHT  E  WERNER 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OB'PO 

24 

803 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

PATTIWAY 

6754 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

386B 

7A 

EIUDSON  RANCH 

3 

PAYNES  CR£EK 

6761 

TEHAMA 

40  20 

121  54 

7A 

HORACE  L  ROGERS 

3 

PSNDOLA  GUARD  STATION 

3NTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FERRIS  1  WS* 

RIVERS  IDE 

GLENN  H  SMITH 

PETALUMA  PIRE  STATION  2 

SONOMA 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUHA  1  N 

SONOMA 

VICTOR  E  CBAIX 

PIEDRA 

FRESNO 

KRS  IDA  B  AKERS 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  PC  321  E 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

PINNACLES  NATIONAL  HON 

SAN  BENITO 

20 

1300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PISHO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OB'PO 

4 

35  08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

2  3  5 

6946 

40  59 

121  59 

5P 

3 

} 

PLACERVILIJi  1  w 

6963 

ELDORADO 

6982 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

LORRIN  L  CHAIN 

MENDOCINO 

GEORGE  E  HOLMES 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

7011 

MENDOCINO 

17 

60 

U  S  COAST  GOAUD 

POINT  ARCUELLO  USCG 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  33 

120  36 

63 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

2  3  5 

35  40 

121  17 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

2  3  5 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

J  E  ADAH SON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

7070 

CONTRA  COSTA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

JOHN  H  DAYBELL 

7085 

PLUMAS 

I  C  BALDWIN 

7093 

TOLA  RE 

CORPS  OF  ENGnlEERS 

7096 

TULARE 

W I LL I AM  R  BOOTH 

7097 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTREBO  SECO 

7105 

VENTURA 

32 

4850 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  3  NN« 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

HID 

OTTO  R  HUGHES 

C 

7108 

MENDOCINO 

39  18 

123  04 

HID 

RUSSELL  E  NEAR 

C 

POTTER  VALLEY  PlTR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

P  G  It  E  COMPANY 

POWAT  VALUry 

71II 

SAN  DIEGO 

33 

POMERADO  SOIL  OCN  DT 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PHIE3T  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

RUTH  E  MYERS 

QUAKING  ASPEN 

7179,  TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QDINCT  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

7205 

TULARE 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAllONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

1470 

LOUIS  B  SPAinj)INO 

RANCH ITA 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

116  32 

4O00 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

6P 

6P 

2  3  5 

C 

7279 

SAN  BER'DINO 

6 

7292 

TEHAMA 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7296 

SHASTA 

23 

SAN  BER-DINO;  28 

SAN  MATEO 

4 

7351 

MENDOCINO 

22 

7370 

SACRAMENTO 

vPRICHMOND 

CONTRA  COSTA!  4 

55 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

8A 

5P 

RAT  KRONE 

2  3  5  6 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DBPT 

2  3  5 

7473 

RIVERSIDE 

28 

CITRUS  EXP  STATION 

7492 

PLACER 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7510 

INYO 

19 

DEP  WATER  RESOURCES 

7516 

PLACER 

1 

RAYMOND  H  JOHNSON 

7560 

FRESNO 

27 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7579 

TULARE 

10 

CALIF  STATE  EHG 

ROUND  MOUNTAIN 

7580 

SHASTA 

23 

2010 

LLOYD  D  COMPTON 

RUNNING  SPRINGS 

7600 

SAN  BER'DINO 

28 

34  12 

117  05 

6000 

MID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

c 

7623:  TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

VAR 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

3 

SACRAMENTO 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7633 

SACRAMENTO 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7637 

TEHAMA 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7641 

NEVADA 

36 

UNIVERSITT  OF  CALIF 

7643 

NAPA 

17 

EDWIN  L  PAULSON 

7646 

NAPA 

17 

EDWIN  H  LEARNED 

7649 

NAPA 

23 

C  LA  RA  B  Afi  REA  U 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

145 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

76611  CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  V  BENEDICT 

2  3  5 

C 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  36 

HID 

HID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

7672 

SN  LUIS  OB'Pt 

24 

120  30 

3 

SNTA  BARBARA 

3 

7684 

SNTA  BARBARA 

32 

U  S  GEO  SURVEY 

76891 

AMADOR 

16 

PG&E  COMPANY 

7698!  TRINITY 

35 

7702 

CALAVERAS 

2 

3 

LOS  ANGELES 

28 

2  3  5 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

7713 

SNTA  BARBARA 

33 

1000 

U  3  GEO  SURVEY 

3 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1360 

HID 

JOHM  H  SHIELDS 

C 

7723 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  le 

6P 

6P 

2  3  5 

7731 

MONTEREY 

4 

121  42 

7A 

3 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

3 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

D  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

C 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

2  3  5 

C 

7749 

LOS  ANGEIJES 

26 

3 

7750 

LOS  ANSELES 

26 

c 

SAN  FELIPE  BELL  STATION 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

35S 

c 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  28 

965 

6P 

6P 

S  F  HE IGHTS  LEMON  ffi 

2  3  5 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

7765 

SN  FRANCISCO 

4 

37  46 

122  28 

4P 

4P 

2  3  5 

C 

7767 

SN  FRANCISCO 

37  47 

122  30 

HID 

7769 

SAN  MATEO 

4 

37  37 

122  23 

MIB 

HID 

2  3  5 

7772 

SN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

HID 

HID 

2  3  5 

c 

SAN  GABRIEL  CANYON  PB 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

3 

SAN  GABRIEL  DAM  FC42SBE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5F 

E  K  DS  VORE 

3 

c 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

118  06 

4P 

4F 

2  3  5 

SAN  GREGOBIO  3  SK 

7807 

SAN  MATEO 

4 

37  18 

122  20 

355 

5F 

5F 

POMPON 10  RANCH 

2  3  5 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1550 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

2  3  5 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

HID 

STATE  DIV  OF  FSTHY 

SAN  JOAgUIS  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

119  44 

1470 

HID 

U  a  FOREST  SERVICE 

c 

»SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

4 

37  20 

121  53 

MID 

HID 

E  0  BILLWILLER 

2  3  5 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

550 

HID 

MRS  M  A  BINGHAM 

c 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

HID 

CORPS  OF  ENGIKEEHS 

c 

SAN  LOIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBTO 

4 

35  18 

120  40 

7A 

7A 

JOHN  H  PEROZZI 

2  3  5 

c 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  52 

800 

7A 

7A 

U  S  BUB  RECLAMATION 

2  3  5 

c 

iVSAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

4 

37  34 

122  20 

30 

5P 

5P 

CITY  PIRE  DEPT 

2  3  5 

SAN  NICOLAS  ISUND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

503 

HID 

U  S  NAVY 

c 

(WSAM  PEDRO 

7876 

Wa  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5F 

MARINE  EXCHANGE 

2  3  5 

ira«N  ElATASL 

7880 

MARIN 

17 

37  56 

122  32 

31 

SP 

5P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5 

Statio 


SAN  RAMON  1  SSW 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CUARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  UARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  HAR 

SANTA  HAR 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  HON 

SANTA  HON 

SANTA  PAULA 

SANTA  PAULA  3  3E 

SANTA  ROSA 

SANTA  SU3ANA  4  NNE 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
3EBASTOPOL  4  S 

SEPULVEDA  DAM 

SHAFFER  TOOL  WORKS  BREA 

SHASTA  DAH 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SHINGLE 

ERRA  CITY 
ERRA  MADRE  1  N 
ERRAVILLE  RANCER  STA 
GNAL  HILL  PC  415 
LVERADO  RANGER  STA 


SI3QU0C  SOUTB  FORK  CAMP 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 

SO  LED  AD 
S0ME3BAR  1  W 
30HI3  2  NNW 
SOHIS  3  NE 
S0HI3  3  NW 
SOHIS  5  WNW 
SONCMA 
SONORA 

S  E  PARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SOUTH  LAKE 
SPADHA  PACIFIC 

COLONY     FC  356  B 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINCVILLE  7  EKE 
SPRINGVILLE  R,\NGER  STA 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL  INN  2 
STATE  LAKES 

STATUU  MEADOW 
STAYTON  MINE 
STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 
STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 

SUGARLOAF  MEADOW 
iSUNLAKD 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TABLE  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI  RANGER  STA 

TEJON  RANG  HO 

TENNANT 

TERUO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

THOUSAND  OAKS  2  N 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  2 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 

TOPAZ  LAKE 

TORRANCE 

TRABUCO  CANYON 

TRACY  2  SSK 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PimPING  PLANT 

riTY  CENTER  RS 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL 

CREEK  FC  470 
TULELAEE 
TULELAKE  5  WSW 
TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALHS 
TWIN  LAKES 

KIAH 

KIAH  4  W 

KIAH  MASON I TE 

NION  OIL  STEARNS 
ABSORBTION  PLANT 


UN  11 


ITY  OF  CALIFOHNI/ 
AT  LOS  ANGELES 
UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 
UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VACAVILLE 

VALLETON 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RANGER  STATION 

S  Reactivated 


County 


CONTRA  COSTA     4  37  46 

ORANGE  28  33  45 

SAN  BER'~DIN0i28  34  07 
SW!  BER'D!NOl28|34 

ANGELES    'l3|34  12 

BARBARA  I  33 i 34  26 


■.mm  BARBARA  I  33 
1  SNTA  BARBARA  30 
I)  SNTA  BARBAR 
M  SANTA  CLARA 


SANTA  CRUZ 

13 

SN  LUIS  OBTOI24 

OB'PO 
SNTA  BARBAR.A 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 


VENTURA 

SONOMA 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 

OR/VNGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LOS  ANGELES 
ORANGE 
SHASTA 
LOS  ANGELES 
ELDORADO 
SIERRA 
LOS 


SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

DEL  NORTE 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

HUMBOLDT 

VENTURA 

VENTURA 

VENTURA 

VENTURA 

SONOMA 


LOS 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 
PLACER 
SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
FRESNO 

FRESNO 
SAN  BENITO 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

TULARE 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA  32 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
KERN 


KERN 
KERN 
KERN 

SISKIYOU 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

MONO 

LOS  ANGELES 
ORANGE 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 


TRINITY 

SAN  BER'DINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 


ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 

MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


34  26 
34  ■ 


36  59 

34  07 

35  22 


40  29 

37  24 

38  21 


33  55 
40  43 
33  57 


34  10 
39  35 
33  48 
33  45 


38  41 
36  05 
38  28 
41  57 


36  08 
39  12 
34  14 
34  14 
36  56 

36  56 

36  55 

37  56 
37  54 
37  58 
37  51 
39  23 

I  35 
41  10 


36  43 
16 
34  41 
34  16 

0  25 
40  23 
40  26 
3ft  23 

34  23 

35  09 

10 
12 
35  08 
35  08 
35  02 

1  35 
40  52 
39  15 
38  48 
33  37 


34  12 
36  28 
36  28 
38  28 
34  05 
38  40 
33  50 
33  39 


46 

33  44 

34  08 

38  42 

39  09 
39  09 
39  10 

33  56 


21  59 
17  52 
17  07 

17  04 

18  01 

19  42 
19  50 
19  39 


21  56 

22  01 

17  58 
20  38 
20  38 
20  26 
20  12 
20  27 

18  29 

18  30 

19  04 

19  01 


24  06 
22  14 
22  50 

8  28 
7  54 
22  25 

17  54 
20  55 
20  38 

18  04 
20  22 
18  10 
17  40 


23  08 

20  40 

21  05 

24  12 
IG  41 

19  30 

20  23 


21  19 
23  29 

9  00 

8  58 

9  03 
9  04 

22  27 

20  23 

23  00 

19  38 

18  34 

17  49 

21  41 

18  42 
18  48 

20  14 
17  15 

17  14 

18  35 


2%  20 

21  15 
21  18 

21  23 

22  33 

22  32 


20  34 
18  40 

20  39 
20  33 


27 
18  45 

21  55 
20  27 
20  21 

22  49 
16  10 


18  50  915 
18  S3  950 
18  52  1140 

20  27  2355 

18  36  I  747 

19  33  '  5044 
18  20 
17  36 

21  25 
21  25 


2295 
1695 
5982 

4600 
4036 
4033 
8950 

19  20  8600 

20  5 

22  11 
17  4 

16  03 
20  03 

23  12 
23  16 
23  12 

17  52 


Obser- 
vation 
time 


18  27 
17  40 

23  02 
22  55 

24  11 


20  42 
17  01 
7  51 


Refer 

to 
tables 


I  HOWARD  C  WIEDEMANN  ' 
•'SANTA  ANA  FIRE  DEPT  ! 2  3  5 
tICORPS  OF  ENGINEERS  ' 
';S0  CALIF  EDISON  CO     2  3  5 
'Ig  ROBINSON  I  3 

>'S  BARBARA  FIRE  DEPT  '  2  3  5 
1,  U  S  CIVIL  AERO  ADM  12  3  5 
I  CORPS  OF  ENGINEERS  I 


P  ROBERT  E  BURTON  l2  3  5 

fl I  CORPS  OF  ENGINEERS  I  3 

P  CLARENCE  HC  KUSICK  '  3 

A I  JOHN  E  JONES  JR  1  3 
AAA  HOWARD  235 

A  JAMES  R  JENSEN  ,  3 

D  U  S  WEATHER  BUREAU  '2  3  5 

P  CITY  SANTA  MONICA  3 

P  S  M  LIFEGUARD  3ER  |2  3  5 

A  ERVIN  D  STUART  !2  3  5 

dI SHELL  OIL  CO  I 
A  CLARENCE  S  NEWBERRY  2  3  5 
D  CERRO  VIEJO  RANCH 
D'SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
A.CORPS  OF  ENGINEERS  3 
a!l  A  PWR  &  LIGHT  DEP  3 
A,U  S  FOREST  SERVICE  3 
A  I  PACIFIC  LUMBER  CO       2  3  5 


,  CORPS  OF  ENGINEERS 
, 'CORPS  OF  ENGINEERS 
,  U  S  BUR  RECLAMATION 
,  .CORPS  OF  ENGINEERS 
,  THEODORE  B  HEUSNER 
.  WILLIAM  G  KIBCHNER 
'  HISS  E  MC  KINNEY 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
•  cm  ENGINEER 
I  CORPS  OP  ENGINEERS 


,  JOHN  K  LEITHOLD 
'  CALIF  DIV  OF  FSTRY 
,  ORIN  W  VAN  VLECK 
.  WILLIAH  M  RILEY 
.  P/LM  SPRINGS  WTR  CO 
iIdEP  WATER  RESOURCES 
,  'ARTHUR  COUILLARD 


2  3  5       7  C 


F.ARL  3  BELLMAN  | 
RICHARD  BARD  JR 
LAWTON   INVEST  CD 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
JOHN  DE  BON I 
LAURENCE  W  DICKEY  : 
P  G  Si  E  COMPANY  I 
V  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE  : 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ITCHINSOH 
B  HENNES  j 
ELMER  A  SUTTON  ' 
U  S  FOREST  SERVICE 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
5P  (EDGAR  L  EEISTER 
5P  LEROY  KEMP 
AR  (CORPS  OF  ENGINEERS 

VAR  |cORPS  OF  ENGINEERS 
IID  IRANAR  B  KNOX 
IID  CITY  OF  STOCKTON 
IID  lu  S  CIVIL  AERO  ADM     l2  3  5 
8A  ISTOCKTON  FIRE  DEPT 
5P  jMARTIN  P  MUHS 
8A  U  S  FOREST  SERVICE 
5P  lORLAND  UNIT  WU  ASSN  |2  ; 
»AR  IdeP  WATER  RESOUR  

5P 

AB  IcORPS  OF  ENGINEERS 
7P  FRANK  T  STEVENS 
ID  US  DISCIPLINARY  BK5 
8A  I  SUSANA  KN  FIRE  STA 
8fl|CITY  OF  SUSANVILLE 
OP  MRS  LORRAINE  MUMHA 
ID  [STATE  DIV  OF  FSTRY 
8A  ISTATE  DIV  OF  FSTRY 
5P  SMITHSONIAN  OBSY 
ID  KERN  CO  FORESTRY 

a  FIRE  DEPT 
8A  [ARTHUR  E  FRODENBERG 
ArIdeP  WATER  RESOURCES 
6P i  6P  MRS  ANITA  COWAN 

IMID  IeERN  CO  FIRE  DEPT 
6P     6P  TEJON  RANCH  CO 

5P|HRS  MARGARET  KNOLL 
ID  IsULO  E  LAKSO 
VAR  CORPS  OF  ENGINEERS 
ANK  A  DEWEY 
S  CIVIL  AERD  ADM 


2  3  5  6  7 


2  3  5 


:llsdale  ranch 
)  calif  edison  co  12  3  5 
i  calif  edison  co  i 

P  G  i  E  COMPANY  '2  3  5 

L  A  CO  FIRE  WARDEN    1  3 

TOPAZ   INSPECTION  STAi2  3  5 

TORRANCE  FIRE  DEPT     2  3  5 
ORANGE  CO  PARK  DEPT  i 
AAGE  R  TUGEL 

BANTA  CARBONA   IR  CO  |2  3  5 


U  S  BUR  1 
U  3  FOREST  SERVICE  j 
AMERICAN  P  ft  G  CO       2  3  5 
U  S  FOREST  SERVICE    j2  3  5 

LOS  ANGELES  CO  PCD  j 
TULELAKE   IRRIG  DIST  |2  3  5  6  ' 
TULELAKE  IRRlG  DIST  '     3  6 
U  S  WEATHER  BUREAU  j 
DEP  WATER  RESOURCES  I 


W  W  FERGUSON 
U  S  BUR 
THE   IRVINE  CO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
P  C  t  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPT 
HARJORIE  S  DORY 
HASONITE  CORP 

CORPS  OP  ENGINEERS 


UCLA 
ROBERT  BEARD 
PETER  V  PEDRONCINI 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  R03C0E 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 
ELDON  FAMCHER 

C  J  UHL 

HRS  AMY  CURTIS 

C  F  IVERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 


I 


STATION  INDEX 


Index  No. 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vatioD 
time 

vjDserver 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

0. 

■R 
S 

£ 

7AII  mnfS  CITY 

VAREBOOSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

34 

11 

118 

27 

695 

SA 

W  G  WOODSON 

VKNAOO 

9273 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

MID 

JOHN  B  HARPER 

TEKTURA 

9285 

VENTURA 

34 

17 

119 

18 

45 

8A 

ROY  P I HKE  RTON 

3 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37 

118 

59 

7520 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORY  I LLE  PUMP  PLAKT 

9325 

SAN  BER'DINO 

6 

34 

33 

H7 

18 

2900 

8A 

8A 

V ICTDR  CO  WATER  DIST 

2  3  5 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

8 

49 

120 

11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

3 

VISALIA 

9367 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

354 

9A 

9A 

TULARE  COUNTY  C  OF  C 

2  3  5 

VOLCANOV I LLE 

9382 

ELDORADO 

1 

38 

59 

120 

47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

3 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

26 

13S9 

7A 

W  J  VOLUIERS 

3 

C 
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CALIFORNIA  -  MARCH  1957 


WEATHER  SUMMARY 


The  series  of  storm  fronts  that  were  passing  over  the 
State  during  the  last  week  of  February  continued  on  into 
March.  Generous  amounts  of  precipitation  were  recorded  in 
northern  California  during  the  first  twelve  days  and  inter- 
mittently the  rest  of  the  month.  Despite  this  high  fre- 
quency of  occurrence  ,  the  character  of  the  precipitation 
was  such  that  flooding  was  kept  to  a  minimum.  As  a  result 
reservoirs  were  filled  and  there  was  an  increase  in  the  sup- 
ply of  underground  moisture.  However,  south  of  the  37°  par- 
allel the  benefits  were  not  realized  to  this  extent  as  rain- 
fall was  somewhat  below  the  usual  March  expectancy.  Many 
of  the  storm  fronts  produced  little  or  no  rain,  but  instead 
strong,  dry  northerly  winds.  A  description  of  the  damages 
attributed  to  windiness  and  locally  heavy  rains  will  be 
found  at  the  end  of  this  summary.  The  temperature  pattern 
over  the  State  was  close  to  normal  although  a  little  on  the 
warm  side.  Probably  the  outstanding  phenomenon  for  the 
month  was  not  attributable  to  weather,  but  to  a  rather  se- 
vere earthquake  that  struck  the  S^an  Francisco  Bay  Area  and 
vicinity  on  the  22d  and  early  morning  hours  of  the  23d  caus- 
ing considerable  damage  to  structures  and  roads,  especially 
in  the  Lake  Merced  -  Daly  City  area. 

Mean  monthly  temperature  departures  were  not  excessive  , 
remaining  generally  in  the  -0.5°  to  +2.5°  range,  the  higher 
positive  values  occurring  in  southern  California.  The  ex- 
tremes in  anomaly  ranged  from  -4.0°  at  Avalon  Pleasure  Pier 
to  +7.7°  at  Bridgeport  Dam.  Statewide  daily  temperature 
departures,  with  some  exceptions,  were  above  average  during 
the  first  ten  days,  up  to  16°  above,  due  for  the  most  part 
to  the  amount  of  cloudiness  associated  with  the  storms 
that  held  minimum  temperatures  relatively  high.  Colder 
weather  set  in  north  of  the  Tehachapis  from  the  12th  to 
18th,  21st  to  23d,  and  again  from  the  30th  to  31st,  dur- 
ing which  periods  temperatures  were  as  much  as  13°  below  av- 
erage. The  lowest  temperature  in  the  State,  -8°,  was  re- 
corded at  both  White  Mountain  1  and  White  Mountain  2  on  the 
22d.  South  of  the  Tehachapis  below-average  daily  tempera- 
tures were  noted  generally  from  the  16th  to  18th  and  in  some 
areas  from  the  20th  to  23d,  dropping  to  as  much  as  12°  be- 
low average.  The  lowest  temperature  recorded  in  this  sec- 
tion was  15°  at  Table  Mountain  on  the  22d.  The  remaining 
periods  of  March  were  near  or  up  to  12°  above  average  state- 
wide. Both  El  Centre  2  SSW  and  Brawley  reported  the  high- 
est temperature  for  the  month,  93°,  the  former  on  the  8th 
and  25th  and  the  latter  on  the  8th  and  9th.  Mean  monthly 
temperatures  ranged  from  a  high  of  71.2°  at  Cow  Creek  to  a 
low  of  15.7°  at  White  Mountain  2. 

In  spite  of  the  numerous  days  with  precipitation  in  the 
northern  half  of  the  State,  only  a  few  areas  along  the 
northwestern  coast  and  on  or  in  the  vicinity  of  the  wind- 
ward side  of  the  Sierras  mostly  north  of  the  39°  parallel, 
measured  monthly  totals  exceeding  100  percent  of  their  March 
averages.  Most  of  the  precipitation  fell  either  during 
the  first  twelve  days  or  on  the  last  few  days  of  the  month. 
Eureka  reported  21  days  with  measurable  rain,  but  on  only 
two  of  them  did  the  daily  catch  exceed  an  inch.  This  was 
also  Eureka's  wettest  March  since  1938.  Klamath  reported 
both  the  greatest  monthly  total,  23.27  inches,  and  the  great- 
est daily  catch,  4.70  inches,  on  the  11th.  Other  stations 
measuring  monthly  totals  exceeding  twenty  inches  were  Cres- 
cent City  7  ENE,  20.85,  and  Gasquet  Ranger  Station,  21.71. 
South  of  the  Tehachapis  the  greatest  monthly  fall  was  3.92 
inches  at  Somis  3  NE  which  also  received  the  greatest  24- 
hour  fall,  2.81  inches,  on  the  1st.  A  few  scattered  thun- 
derstorms were  reported  in  various  areas  of  the  State  ac- 
companied locally  by  hail.  No  precipitation  fell  all  month 
at  either  Brawley  or  Coyote  Canyon,  and  only  a  trace  was 
observed  at  scattered  points  in  the  San  Joaquin  Valley,  east 
of  the  Sierras,  and  in  the  desert  basins.  Snowfall  was  be- 
low average  for  this  time  of  the  year  at  mountain  stations, 
especially  in  the  mountains  of  southern  California.  Soda 
Springs  had  44  inches  on  the  ground  by  month's  end  compared 
to  its  March  maximum  of  63  inches  on  the  16th.  Twin  Lakes' 
maximum  depth  of  73  inches  on  the  16th  was  reduced  to  62 
inches  by  the  31st. 

According  to  reports  from  the  California  Weekly  Weather 
and  Crop  Bulletin  and  reports  of  the  California  Crop  and 
Livestock  Reporting  Service,  the  general  rains  and  mild 
weather  throughout  most  of  the  State  resulted  in  continued 
rapid  development  of  range  and  pasture  feed.  The  warm  weath- 
er and  rainy  periods  favored  agriculture  in  general  in  the 
Sacramento  Valley  and  north  and  central  coastal  counties, 
as  grains,  pastures,  and  cover  crops  made  excellent  growth. 
The  dry,  warm  periods  between  rains  were  beneficial  in  per- 
mitting bees  to  work  well  in  almonds  and  apricots.  However, 
.the  weather  was  also  conducive  to  the  advancement  of  brown 
rot  and  shot  hole  in  almonds  and  apricots;  and  spraying, 
leveling,  and  plowing  were  hampered  or  stopped  by  the  wet 


ground.  Growing  areas  over  the  rest  of  the  State  also  far 
well  with  from  light  to  occasionally  moderate  rainy  perio 
followed  by  drying  conditions.  However,  lack  of  adequa 
moisture  in  the  southern  half  during  the  last  decade  of  t 
month  was  being  felt  as  grain  began  to  burn  in  the  San 
Maria  area,  soil  moisture  was  being  rapidly  depleted  by  dr' 
ing  winds  and  above  normal  temperatures  in  the  Los  Angel 
area,  and  winds  caused  some  damage,  mostly  to  melon  vine 
in  Imperial  County.  Springtime  pests  were  also  plagui 
growers,  and  spraying  activities  were  somewhat  hampered  d 
to  the  rainy  periods.  Below  freezing  temperatures  and  soi 
frost  in  the  upper  San  Joaquin  Valley  on  the  13th  and  14 
and  in  the  higher  foothill  areas  in  the  Sacramento  Val] 
on  the  morning  of  the  22d  damaged  some  fruit  trees  that  h 
already  begun  to  blossom. 

Below  normal  snowfall  in  the  higher  ranges  presaged 
possible  shortage  of  summer  stock  water.     Drying  winds  b 
also  dissipated  part  of  the  moisture  supply.     Prospects  f 
spring  and  summer  feed  were  still     good  although  the  S 
Joaquin  Valley  as  well  as  the  central  and  southern  coastl 
areas  will  need  more  rain  to  prevent  feed  from  maturi 
short.     The  average  condition  of  range  and  pasture  feed 
84  percent  was  12  points  above  March  1956,   and  11  poir 
above  the   1946-55  average.     Cattle  were  generally     in  gel 
condition  and  made  good  gains.     However,  there  will  be  fev 
early  grass  fat  beef  cattle  in  some  areas  due  to  the  eE 
lier  shortage  of  natural  feed.     The  reported  condition 
cattle  and  calves  at  82  percent  of  normal  was  4  points  abc 
March  1956,  and  2  points  above  the  ten- year  average. 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cent 
San  Francisco,  California 

STORMS,   MARCH  1957 

On  the  8th  to  10th,  a  steep  pressure  gradient  behin< 
storm  front  caused  locally  strong  winds  over  much  of  1 
State.     Light  to  moderate  rains  occurred  in  northern  id 
central  California  with  scattered  thunderstorms  in  the  c< 
tral  Sierras,  and  locally  heavy  rain  in  the  Los  Angeles  -.i 
San  Bernardino  County  areas.     Gusty  winds  reached  41  m.p 
at  San  Francisco  Airport ,  and  winds  in  excess  of  30  kni 
occurred  at  Pt  .   Arguello  and  Pt.   Piedras  Blancas.  Mil 
damage  occurred  in  San  Bernardino  and  in  the  nearby  Elcjr 
Gulch  area  from  local  flooding. 

On  the  11th  strong  winds  blew  trees  down  across  highwis 
and  power  and  telephone  lines  near  Hatchett  Mountain  fii 
Shasta  County.     Winds  reached  43  m.p.h.  at  Red  Bluff. 

On  the  15th  to  16th  light  rains  in  central  Califor 
coastal  areas  caught  apricot  blossoms  at  a  critical  stai 
and  may  result  in  a  crop  reduction.  Brief,  but  torrent 
rain  in  the  southern  California  coastal  area  caused  ten? 
rary  flooding  in  the  San  Fernando  Valley  and  several  mi 
mud  slides  on  the  coast  highway  north  of  Santa  Monica.  Wi 
reaching  speeds  up  to  70  m.p.h.  caused  extensive  dam: 
to  Hoover  Dam  powerlines  in  an  area  13  miles  north 
Needles . 

On  the  19th  strong  gusty  winds  blew  down  a  large  oak  t 
in  Santa  Barbara  breaking  telephone  lines. 

On  the  21st  to  22d  strong  Santa  Ana-type  winds  with  gull 
36  to  52  m.p.h.  were  reported  in  the  southern  Califor! 
coastal  basin.     About  80  trees  were  uprooted,  and  6  hop 
and  3  parked  cars  were  damaged  by  falling  trees.     Power lijjs 
were  down  over  a  widespread  area,  and  streets  were  litteld 
with  debris  requiring  a    major  cleanup  job.     At  Culver  C  jy 
a  6,000  lb.  aluminum  canopy  shed,     80  ft.  by  40  ft., 
blown  a  distance  of  60  feet  into  a  vacant  lot.     Several  ol||e 
trees  were  uprooted  in  the  San  Bernardino  area. 

On  the  29th  a  steep  pressure  gradient  behind  a  stlm 
front  caused  strong  northerly  winds  in  the  lower  »n 
Joaquin  Valley  on  the  30th  and  in  the  Mojave  Desert  on  le 
30th  and  31st.  Strong  winds  at  Lindsay  in  Tulare  Coufy 
blew  down  several  television  antennas  on  the  30th.  EdwaSs 
Air  Force  Base,  near  Lancaster,  reported  winds  of  80  m.pj: 
on  the  31st.  The  cooperative  observer  at  Lancaster  reporl  d 
the  instrument  shelter  was  blown  over  and  all  thermomet 
broken. 


Maurice  P.  Bergerson 

Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 
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iSCOT |A 
TsONOMA 

"tulelake  / 

*UKIAH 

..  WEAVERVI  LLE  RS 
KfJHEELER 

Iyreka 
t  division 
sacramento  drainage 

'aOIN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BOWMAN  0AM 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 

CHICO  EXP  STATION 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

OOWNIEVILLE  RS 

EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

FOLSOM  0AM 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAS  PLUMAS 

MANZANITA  LAKE 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
ORLAND 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
PLACERVI  LLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTOLA 
QUINCY  RS 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  67  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

i 

ij 

Date 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Q 

Snov 

Sleet 

No 

oi  Days 

Max 

Min 

Total 

Max.  Deplh  1 

c 
o 
O 
c 

0 

Date 

10  or  More  | 

50  or  More  1 

1  00 

or  More 

» 

S  < 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

64  .7 

46.4 

55.6 

0.7 

80 

28 

38 

22 

289 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.00 

.46 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

59.5 

43.5 

51.5 

74 

27 

31 

13 

410 

0 

0 

1 

0 

7.31 

1.10 

12 

.0 

0 

12 

5 

2 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

51  .  5M 

27  .8M 

39.  7M 

2.2 

66 

28 

17 

22 

779 

0 

0 

23 

u 

2.50 

.26 

.  78 

9 

8.  1 

2 

13 

a 

2 

0 

SODA  SPRINGS 

AM 

41 .  0 

18.6 

29.8 

- 

0.1 

54 

8 

-  3 

22 

1084 

0 

3 

30 

2 

7  .74 

.92 

1 .  32 

5 

49.0 

63 

16 

13 

7 

1 

STONY  aORGE  RESERVOIR 

62  •  4 

42  .  3 

52.4 

0 .  5 

72 

19+ 

30 

22 

384 

c 

0 

2 

1  .44 

.99 

•    .  35 

15 

0 

5 

u 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

50.1 

33.3 

41.7 

64 

26  + 

25 

22 

713 

0 

0 

15 

0 

11.08 

1.97 

5 

1.0 

1 

15 

13 

8 

4 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

59.1 

42.8 

51.0 

73 

27 

33 

13  + 

430 

0 

0 

0 

9  .42 

2.74 

12 

■  0 

0 

13 

5 

3 

TWIN  LAKES 

40.5 

18.0 

29.3 

_ 

0.5 

50 

7 

2 

22 

1100 

0 

2 

30 

0 

7.83 

1.06 

1.92 

5 

56  .  0 

73 

15 

14 

6 

3 

UPPER  LAKE  RS 

61  .  3M 

36. 7M 

49. OM 

_ 

0  .  5 

73 

2  7 

25 

22 

489 

0 

0 

10 

4.60 

.  35 

1  .06 

1  5 

.  0 

0 

11 

4 

1 

VACAVI LLE 

65.8 

43.5 

54.7 

1  .  2 

80 

28 

32 

18 

313 

0 

0 

1 

0 

2  .03 

-   1  .46 

.60 

1 

.  0 

0 

9 

1 

0 

VOLTA  PH 

57.6 

40.1 

48.9 

70 

26 

29 

2  1 

491 

0 

0 

4 

0 

6  .93 

2  .41 

1.13 

5 

4  ,  0 

T 

15 

15 

6 

1 

WALNUT  GROVE 

65.7 

44 . 3 

55.0 

81 

28 

35 

22  + 

299 

0 

0 

0 

0 

2  .00 

.65 

6 

,  0 

0 

5 

1 

0 

WESTWOOD  3  WSW 

47.3 

27  .4 

37.4 

63 

27 

14 

13 

853 

0 

0 

26 

0 

5.26 

.  78 

1  2 

10.0 

6 

12 

13 

4 

0 

WILLIAMS 

Am 

65  .4 

42.7 

54.  1 

77 

27+ 

33 

18  + 

332 

0 

0 

0 

0 

.70 

.27 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WI LLOWS 

AM 

64.3 

43.3 

53.8 

_ 

0.2 

75 

20  + 

34 

22 

340 

0 

0 

0 

0 

1  .21 

-  .99 

.28 

1 

.  0 

0 

7 

0 

0 

WINTERS 

AM 

65  .2 

44. 5M 

54. 9M 

78 

29 

36 

14 

294 

0 

0 

0 

0 

.95 

.  45 

15 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WOODLAND 

AM 

67  .6 

45.3 

55.5 

0.7 

78 

8  + 

36 

14  + 

257 

0 

0 

0 

0 

1  .25 

-  1.17 

.  24 

4 

.  0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

47.  7 

4,81 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

48  .  7 

21.9 

35.3 

2.6 

63 

28 

9 

23 

912 

0 

0 

28 

u 

1  ,84 

-  1.37 

.  44 

5 

5 .  0 

1 

9  + 

4 

0 

0 

BRIDGEPORT  DAM 

55.  7M 

24. 6M 

40. 2M 

7.7 

68 

8 

12 

22 

764 

0 

0 

26 

0 

T 

-  .91 

T 

30 

T 

T 

30 

0 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

49  . 1 

22.4 

35.8 

62 

28 

7 

14 

902 

0 

0 

29 

6,25 

1.22 

5 

29.5 

23 

15 

12 

3 

1 

DOYLE  5  SSE 

AM 

53.8 

32.7 

43.3 

68 

28 

20 

23 

666 

0 

0 

17 

0 

1  .29 

.40 

12 

2 

21 

5 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

52.3 

31.0 

41.7 

2.2 

65 

2  7 

20 

23 

719 

0 

1 5 

2.73 

.82 

.55 

1  2 

5.0 

2 

12 

11 

2 

0 

LAKE  CITY 

AM 

49.3 

28.3 

38.8 

_ 

1.2 

64 

28 

16 

14 

802 

0 

0 

23 

0 

5  .44 

3.19 

.79 

13 

20.  3 

9 

13 

14 

5 

1 

MONO  LAKE 

53.6 

29.6 

41.6 

65 

7 

20 

23 

718 

0 

0 

21 

0 

.14 

.03 

1 2 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

41  .2 

29.0 

35.1 

50 

8 

11 

12 

917 

0 

1 

24 

0 

4.03 

1.14 

30 

49 

10 

12 

1 

1 

SUSANVILLE  AP 

53.6 

30.5 

42.1 

1.2 

68 

2  6 

1 8 

23 

705 

0 

0 

19 

0 

1  .11 

-1.27 

.  39 

1  2 

2.5 

T 

12 

4 

0 

0 

TAHOE 

AM 

42.  0 

26.2 

34.  1 

1.4 

55 

9 

16 

14 

960 

0 

3 

28 

0 

4.70 

.87 

1.31 

6 

23.5 

20 

13 

11 

3 

1 

TOPAZ  LAKE 

56.1 

33.6 

44.9 

68 

7  + 

22 

14 

615 

0 

0 

16 

0 

.72 

.21 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

45.0 

23.2 

34.  1 

0.8 

59 

28 

8 

22 

962 

0 

1 

28 

0 

4  .08 

-  .28 

.81 

5 

22.0 

13 

4 

10 

4 

0 

WOODFORDS 

52.2 

28.6 

40.4 

2  .  0 

64 

6  + 

16 

22 

756 

0 

0 

21 

0 

1  .27 

-  .84 

,23 

9  + 

4.0 

T 

12 

5 

0 

0 

DIVISION 

39.0 

2.51 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

61.6 

39.8 

50.7 

_ 

0.1 

74 

24 

30 

24 

435 

0 

0 

2 

0 

3  .86 

-  6.84 

1,11 

15 

.  0 

0 

10 

2 

1 

BERKELEY  R 

60.1 

47.4 

63.8 

0.7 

70 

27 

39 

16 

341 

0 

0 

0 

0 

3  .34 

-  .28 

.72 

6 

.  0 

0 

9 

2 

0 

BURLINGAME 

60.  1 

47.1 

53.6 

70 

28 

37 

22 

343 

0 

0 

0 

0 

2.U4 

.58 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

CROCKETT 

62.4 

47.7 

55.1 

71 

28 

38 

21 

3  02 

0 

0 

0 

0 

1  .78 

.62 

.44 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

59.  2M 

45. 9M 

52. 6M 

0.9 

67 

29 

37 

22 

378 

0 

0 

0 

0 

5  .98 

2.54 

.0 

0 

HOLLISTER 

57  .9 

44.6 

56.3 

2.2 

81 

28 

35 

14  + 

263 

0 

0 

0 

0 

.55 

-  1.60 

.16 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

KING  CITY 

68 .  8M 

40. 8M 

64.  8M 

0.6 

87 

28 

28 

26 

312 

0 

0 

6 

0 

.20 

-  1  .69 

.13 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIVERMORE 

AM 

64  .0 

42  .6 

63.3 

_ 

0  .  1 

79 

29 

31 

22 

364 

0 

0 

2 

u 

1  .30 

-  .94 

.  32 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

LOS  GATOS 

65.8 

43.8 

54.8 

1.7 

81 

28 

35 

22 

310 

0 

0 

0 

0 

1  .45 

-  3.29 

.  50 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

63.9 

46.5 

55.2 

73 

29 

37 

22 

294 

0 

0 

0 

0 

2  .05 

.  69 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

MONTEREY 

62.  6M 

46. 3M 

64. 6M 

77 

28 

39 

16 

320 

0 

0 

0 

u 

1  .92 

.51 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

58  .0 

41.2 

49.6 

76 

29 

32 

22 

472 

0 

0 

1 

0 

2  .40 

.52 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

MOUNT  HAMILTON 

49.9 

35.5 

42.7 

0.  2 

65 

7 

24 

21 

684 

0 

0 

13 

0 

3.52 

-1.18 

T 

0 

0 

NEWARK 

AM 

M 

M 

M 

73 

29 

37 

15 

0 

0 

0 

0 

1  .63 

.40 

1  1 

.0 

0 

8 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

60.7 

46  .4 

63.6 

0.2 

71 

28 

38 

23 

3  46 

0 

0 

0 

0 

2.16 

-  .16 

.49 

3 

.0 

0 

7 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

61.5 

41.9 

61.7 

75 

19  + 

30 

23 

402 

0 

0 

3 

0 

4.03 

.70 

5 

.0 

0 

9 

3 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

64.4 

46.4 

55.4 

75 

29 

34 

23 

289 

0 

0 

0 

0 

1  .51 

.54 

9 

,  0 

0 

3 

1 

0 

PASO  ROBLES 

68.2 

40.8 

54.5 

2.2 

83 

28 

29 

23 

320 

0 

0 

5 

0 

.31 

-  2.49 

.16 

9 

,  0 

0 

2 

0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

66.4 

39.9 

53.2 

83 

28 

29 

23 

351 

0 

0 

3 

0 

.31 

.22 

9 

T 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES  NM 

66.8 

39.9 

63.4 

2.1 

83 

28 

29 

14  + 

356 

0 

0 

3 

0 

.79 

-2.73 

.31 

1 

,  0 

0 

3 

0 

0 

PISMO  BEACH 

65.5 

46.5 

56.0 

77 

24+ 

39 

15  + 

270 

0 

0 

0 

0 

.63 

.38 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

65.8 

46.8 

51.3 

- 

0.4 

62 

7 

41 

14 

417 

0 

0 

0 

0 

1.17 

-  2.46 

.56 

9 

,0 

0 

4 

1 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

63.9 

41  ,6 

52.8 

74 

28  + 

31 

23 

372 

0 

0 

5 

0 

1  .84 

.42 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

64.8 

45.6 

56.2 

1.2 

76 

28 

37 

14  + 

298 

0 

0 

0 

0 

1  .42 

-   1  .41 

.53 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHMOND 

62.2 

48.3 

55.3 

7 1 

27 

39 

16 

294 

0 

0 

0 

0 

2.02 

.51 

9 

.  0 

0 

6 

1 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

59.  9M 

48. 2M 

64.  IM 

71 

28 

39 

15 

333 

0 

0 

0 

0 

♦ 

.0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

41.9 

61.7 

74 

27 

29 

2  3 

406 

0 

0 

4 

0 

3.09 

.63 

6 

.  0 

0 

9 

1 

0 

SALINAS  CAA  AP 

65  .0 

43.8 

54.4 

1.  1 

82 

28 

34 

14 

323 

0 

0 

0 

0 

.95 

-  1.31 

.32 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

59.  4M 

46.8 

63. IM 

70 

27 

38 

16  + 

369 

0 

0 

0 

3.89 

1.08 

5 

.0 

0 

10 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

60.3 

47.1 

53.7 

0.9 

71 

28 

39 

22  + 

342 

0 

0 

0 

0 

2  .06 

-  ,38 

,50 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

59.2 

49.1 

54.2 

- 

0.7 

70 

27 

44 

16 

330 

0 

0 

0 

2  .39 

-  ,39 

,47 

3 

.0 

0 

8 

0 

0 

SAN  GREGORIO  .3  SE 

60.1 

41.8 

51.0 

72 

28 

31 

22  + 

427 

0 

0 

3 

0 

4.92 

.96 

1  1 

.0 

0 

10 

3 

0 

SAN  JOSE  R 

64  .  5 

47.1 

55.8 

0.6 

81 

2  8 

38 

22 

278 

0 

0 

0 

0 

.82 

-   1  ,07 

.26 

9 

.0 

3 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

65.1 

45.5 

56.3 

0.4 

80 

8 

36 

15 

294 

0 

0 

0 

0 

1.17 

-  2,30 

.58 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  MATEO 

62.9 

47.0 

55.0 

0.8 

73 

2  8 

38 

22 

304 

0 

0 

0 

0 

2.26 

-1.14 

.66 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65.2 

46.6 

55.9 

3.2 

82 

28 

36 

22 

280 

0 

0 

0 

0 

.99 

-  1.55 

.37 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

64.8 

43.6 

64.2 

0.5 

73 

28 

33 

22  + 

328 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-  2.11 

.61 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

WALNUT  CREEK 

AM 

63.7 

43.4 

53.6 

_ 

0.3 

77 

29 

31 

22 

350 

0 

0 

2 

0 

2.14 

-  .49 

.62 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

62.6 

43.2 

63.0 

0.7 

77 

29 

33 

22 

364 

0 

0 

0 

0 

1.77 

-  1.54 

.46 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

53.5 

2.02 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

65  .0 

43.9 

64.5 

0.9 

78 

28 

33 

14 

318 

0 

0 

0 

0 

1  .34 

-  .56 

.33 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

65.2 

43.8 

64.6 

80 

29 

34 

14  + 

319 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.66 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

ASH  MTN 

64.8 

43,3 

54.1 

1.1 

77 

8 

31 

22 

331 

0 

0 

1 

0 

2.69 

-  1.74 

.80 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

AUBERRY 

62.8 

37.1 

50.0 

0.6 

74 

27  + 

27 

22 

460 

0 

0 

3 

0 

2.51 

-  1.68 

.54 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

AVENAL  9  SSE 

AM 

71. OM 

42.5 

56.  8M 

86 

29 

30 

23 

265 

0 

0 

4 

0 

.55 

.42 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 

69.8 

45  .9 

67.9 

0.8 

84 

28 

36 

13  + 

223 

0 

0 

0 

0 

.16 

-  .96 

.09 

16 

,  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

52.0 

35.2 

43.6 

0.6 

64 

7+ 

24 

22  + 

667 

0 

0 

9 

0 

3.46 

-  1.41 

.79 

15 

2,5 

T 

15 

9 

2 

0 

BUTTONWI LLOW 

AM 

68.6 

44.8 

56.7 

1.2 

83 

29 

34 

22  + 

260 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  ,47 

.18 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

60.5 

30.9 

40.7 

1.5 

66 

28 

25 

10 

751 

0 

0 

22 

0 

8.40 

-  .36 

2.05 

5 

5,1 

5 

16 

13 

7 

2 

CAMP  PARDEE 

AM 

62.3 

43.9 

53.1 

1.8 

79 

29 

34 

22 

361 

0 

0 

0 

0 

4.65 

1.08 

1.41 

5 

,  0 

0 

9 

3 

1 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

62.4 

40.7 

51.6 

78 

29 

30 

22 

413 

0 

0 

2 

0 

2  .88 

.96 

1 

,0 

0 

9 

1 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

52.2 

32  .8 

42.5 

66 

29 

24 

17 

69  0 

0 

0 

15 

0 

6.75 

1.28 

5 

6,0 

5 

15 

11 

5 

1 

Precipitation 
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CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Temperature 


Average 
Maximum 

O'  5 

2  S 
<  2 

Average 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Highesl 

0) 

a. 
g 

oi  Days 

Total 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

>- 
& 

S 
1 

Days 

Max 

Mm 

4) 

s  > 
si 

hi 

67.2 

42.6 

54.9 

0  . 

1 

83 

2  3 

31 

14 

309 

0 

0 

1 

0 

.31 

- 

.84 

.  16 

AM 

67  .2 

•  ^ 

55.0 

79 

^? 

7^ 

305 

0 

0 

2 

.69 

*^7 

66.  U 

54.7 

1. 

0 

83 

7^ 

316 

0 

1 

1  •  57 

.42 

58  .  7 

46.1 

1. 

1 

73 

7  1 

^ 

579 

^ 

14 

5.25 

.74 

03.2 

54.1 

u . 

7 

80 

_ 

to 

7^4- 

2 

6  .40 

1.17 

7  17 
2  ,12 

72  .3 

42  .  3 

57.4 

86 

23 

236 

2 

T 

66.  3 

43  .  5 

54  •  9 

-  0. 

6 

80 

34 

308 

0 

.53 

1.10 

* 

AM 

65.9 

42.3 

54.1 

Q. 

1 

79 

29 

2  2 

33  4 

2 

1.60 

.61 

.  56 

^^6  .  9 

^1*  *  7 

36.8 

-  1. 

1 

64 

27 

4.65 

1.86 

^  '70 

59  .  0 

I 

45.7 

75 

1  ^ 

77 

1 7 

2.23 

AM 

44.  8 

35.  7 

1. 

6 

63 

24 

4.67 

2.17 

70.  IM 

56  •  4M 

1.7 

8  0 

7-1 

767 

1 

Q 

■  56 

1.05 

AM 

56  •  2 

^  •  ' 

44.3 

-  0, 

6 

7  1 

29 

24 

22 

1 9 

1^ 

6.29 

1*12 

1*03 

43.9 

23  7 
• 

3  3.8 

1  . 

4 

7^ 

7 

9 

1  3 

96  0 

?? 

3.24 

.  76 

60*2 

48.5 

-  3  . 

3 

0^ 

2  8 

27 

1 6 

50  5 

Q 

Q 

.71 

1.98 

•  13 

68.5 

49*4 
* 

0  . 

9 

27 

40 

13  + 

0 

^  '  1  5 

.92 

,  54 

67.6 

an 

2  8 

2  8 

2  3 

356 

0 

Q 

g 

•  07 

AM 

67  .  5 

Va*  H 

2  9 

3  5 

1  3 

26  0 

0 

0 

• 

•  45 

69  •  1 

43  '  5 

3. 

5 

2  8 

40 

1  4 

198 

0 

0 

Q 

.  49 

AM 

52  .  4M 

33  *3M 
* 

42  •  9 

1  . 

1 

ft7 

29 

2  5 

2  2 

679 

0 

0 

4 

0 

is'  1  R 
• 

1.11 

M 

28 

32 

2  3 

0 

0 

0 

.33 

67.5 

46  *6M 

5 7  .  IM 

1  . 

1 

80 

27 

33 

1  3 

229 

0 

0 

0 

RA 
.86 

17  0 

.  54 

67  .  7 

55.2 

0, 

0 

7  9 

2  7 

3  1 

13  + 

298 

0 

0 

2 

1.43 

.61 

65  ,2 

43*0 

54.1 

0. 

6 

8  2 

2  8 

3 1 

2  3 

3  33 

0 

0 

2 

2  .^2 

•  59 

71.0 

4  3.9 

57.5 

2. 

1 

2  8 

3  2 

2  3 

267 

Q 

Q 

1 

1  *  1*^ 

,96 

69.1 

42  •  9 

56.0 

2. 

9 

8  1 

28 

3  3 

14  + 

278 

Q 

0 

u 

nit 

,65 

.46 

63.2 

45.5 

54.4 

7  9 

2  8 

36 

14 

7ot 

Q 

0 

1.17 

.  28 

68.7 

58.6 

1  . 

3 

8  3 

2  8 

37 

2  2 

0 

!  *f  ^ 

1,27 

68  .6M 

2^  * 

55  •  IM 

1 , 

8 

82 

3  0 

2  3 

'07 

Q 

Q 

1.10 

' 

•  56 

68  .  3 

56.4 

1  • 

1 

83 

?fl 

777 

0 

0 

*?7 

•  18 

66  •  6 

5  5.6 

1. 

7 

84 

7fl 

35 

2  3 

?ftR 

^ 

1.17 

.59 

.26 

42.0 

26*8 

34.4 

6  0 

942 

Q 

3 

2  5 

0 

70  .  7M 

43  .9M 

57.  3M 

1 . 

6 

80 

77  + 

7  3 

- 

0 

Q 

1  .48 

.  66 

AM 

60.  3M 

36.7m 

48.  5M 

0. 

6 

7  4 

no 

8 

^ 

.80 

AM 

63.6 

43.6 

53 . 6 

0. 

7 

77 

7? 

1 

70 

•  66 

AM 

65.9 

54.3 

0  . 

1 

79 

?H 

^0 
^ 

77 

:: 

Q 

Q 

3 

Q 

1.29 

'no 

.  94 

69  .  5 

56.9 

2  , 

4 

65 

28 

23 
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0 

Q 

,32 

*  88 

,17 

AM 

68.1 

3  *  Q 

56.0 

0. 

3 

80 

28  + 

33 

13  + 

27  5 

0 

Q 

1.46 

_ 

.33 

.61 

51.6 

^1  *  ? 

41.4 

66 

2  1 

2  2 

722 

0 

0 

20 

0 

3  .69 

.  95 

59  .  1 

• 

48.0 

70 

2  7 

3  0 

14  + 

524 

Q 

0 

10 

0 

8.36 

1.36 

2.64 

AM 

61.6 

50.1 

-  1. 

2 

78 

1  0 

5 

5.12 

.73 

1.35 

52.2 

41.4 

66 

7 

2  2 

7 
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0 

0 

21 

0 
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• 

55.1 
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0 

0 
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0 

1.51 
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43.3 
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0 
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I 
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28 
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22 
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Precipitation 


No  of  Days 


COALINGA 

CORCORAN   IRRIG  OIST 
OENA  IR 
DUDLEYS 
ELECTRA  PH 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
SLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

K.ERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
LAKE  ELEANOR 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LOS  BANDS 
MADERA 

mandeville  island 
maricopa 

merced  fire  sta  2 
middlewater 

MODESTO 

MT  BRECKENRIDGE 
NEWMAN 

NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE  JUNCTION 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
SALT  SPRINGS  PH 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  h 
STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
ALPINE   1  W 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT   1  N 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BONITA 

BURBANK  WB  AP  f 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CORONA 

culver  city 
cuyamaca 
el  cajon  2  e 
el  capitan  dam 
els inore 
escondido 

escondido  church  rch 
fontana  kaiser 
henshaw  dam 
idyllwild  rs 

JULIAN  WYNOLA 

laguna  beach 

LA  MESA 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
MILL  CREEK  2 
MT  WILSON  FC  338B 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  HOLLYWOOD 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAI 


.0 

18.8 


2.5 

23.0 
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Temperature 
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Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 
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0 
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M 

M 
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28 
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0 
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1.99 
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0 
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1 

1 
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36.0 

46.1 
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7 
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0 
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1  .42 
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9 

T 

0 

3 

1 

0 
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70,9 

48.0 

59.5 

3.1 
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7  + 

41 

2  3 
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0 

0 

0 

0 

1  .39 

1  .39 
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1  6 

.  0 

0 

3 

2 

0 

PERRIS   1  WSW 

71.0 

40.3 

55.7 

84 

8 

33 

2  1 

281 

0 

0 

0 

u 

.95 

.41 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

POINT  AROUELLO  USC6 

M 

M 

M 

.48 

.28 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

POMONA 

69.4 

43.7 

56.6 

1.6 

86 

27 

34 

22  + 

256 

0 

0 

0 

0 

1.19 

1.72 

.61 

1 6 

.  0 

0 

4 

1 

0 

RAMONA  SPAULDING 

68.0 

41.2 

54.6 

84 

7 

32 

23  + 

316 

0 

0 

2 

0 

1.40 

.42 

1 

.  0 

0 

4 

0 

0 

REDLANDS 

69.8 

45.3 

57.6 

2  .  0 

85 

7 

34 

23 

231 

0 

0 

0 

0 

1  .17 

- 

1  .46 

.67 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

70.5 

44.8 

57.7 

1.2 

85 

27 

36 

24 

221 

0 

0 

0 

0 

.93 

- 

1.16 

.52 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

69.7 

44.9 

57.3 

85 

8+ 

38 

14 

236 

0 

0 

0 

0 

1  .32 

.  86 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  ANTONIO  CN  I10UTH 

64.3 

44.5 

54.4 

-  1.2 

79 

7 

35 

22 

325 

0 

0 

0 

0 

1  .75 

2.86 

.71 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70.7 

46.7 

58.7 

2.5 

86 

7 

38 

14 

189 

0 

0 

0 

0 

,96 

- 

1  .88 

.53 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANDBERS  WB  //R 

51.5 

37.2 

44.4 

-  0.3 

69 

7 

27 

13  + 

632 

0 

0 

8 

0 

,92 

- 

.89 

.37 

16 

T 

16 

2 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

67.1 

52.2 

59.7 

1.6 

78 

29 

43 

23 
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0 

0 

0 

0 

.75 

.77 

.28 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

70.8 

47.5 

59.2 

2.5 

83 

7  + 

38 

15 

191 

0 

0 

0 

0 

1.55 

- 

1  .32 

.75 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

71.9 

47.8 

59.9 

3.0 

87 

27 

39 

23 

161 

0 

0 

0 

0 

2.22 

- 

1  .03 

.87 

16 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  JACINTO 

67.8 

41.5 

54.7 

-  0.1 

82 

7  + 

25 

23 

312 

0 

0 

3 

0 

1  .70 

.63 

1.11 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

68.8 

38.9 

53.9 

83 

28 

27 

22 

338 

0 

0 

5 

u 

1  .76 

1  .25 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAM   DPn on 

66  . 1 

51.6 

5  8.4 

1.3 

79 

27 

46 

14 

201 

0 

0 

0 

0 

.73 

1.08 

.31 

19 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

69.6 

47  .9 

58.8 

2.0 

83 

27 

35 

22 

190 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SANTA  ANA  RIVER   PH  1 

64  .  6 

43.1 

53.9 

0.6 

78 

7 

37 

17  + 

3  39 

0 

0 

0 

0 

2.05 

2  .96 

.  67 

10 

.  0 

0 

4 

2 

0 

SANTA  BARBARA 

70.3 

46  .  8 

58.6 

2.7 

80 

28 

39 

22 

193 

0 

0 

0 

0 

.54 

- 

2.40 

.40 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

67  .6 

45.6 

56.6 

1.5 

77 

31 

38 

14  + 

252 

0 

0 

0 

0 

.  39 

1  .99 

.21 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

66.6 

44.3 

55.5 

1.8 

79 

24+ 

37 

16  + 

288 

0 

0 

0 

0 

1.10 

- 

1.68 

.39 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

SANTA  MARIA   WB   AP  R 

63.8 

43.2 

53.6 

-  0.5 

76 

7  + 

33 

14  + 

351 

0 

0 

0 

0 

.62 

1.77 

.21 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

64.7 

50. 3M 

57. 6M 

0.6 

71 

7 

42 

14 

228 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.62 

.65 

1 9 

.0 

0 

4 

2 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

72.5 

43.9 

58.2 

88 

29 

32 

22 

216 

0 

0 

1 

0 

1  .95 

1  .33 

1.10 

1 

.  0 

0 

4 

1 

1 

SIERRA  MAORE   1  N 

68.  8M 

47. 7M 

68. 3M 

1.1 

84 

7+ 

40 

14 

207 

0 

0 

0 

0 

1.73 

2.69 

.65 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

SUNLANO 

72.6 

44.7 

58.  7 

86 

28 

37 

3  + 

213 

0 

0 

0 

1  .34 

.  55 

16 

.  0 

0 

3 

1 

0 

TORRANCE 

68.0 

44.9 

56.6 

0.7 

80 

27  + 

37 

24 

256 

0 

0 

0 

1  .26 

.83 

.  57 

1 

.  0 

0 

3 

1 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

70.5 

44.3 

67.4 

0.7 

83 

27 

33 

22 

230 

0 

0 

0 

0 

1.15 

1.12 

.56 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

UCLA 

67.7 

50.0 

58.9 

1.7 

83 

27 

44 

18 

195 

0 

0 

0 

0 

.98 

2  .22 

.64 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

UPLAND 

65  .9 

45.7 

55.8 

2.2 

84 

7 

37 

18  + 

285 

0 

0 

0 

0 

1  .36 

3.03 

.47 

1 6 

.0 

0 

3 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

64.9 

33.5 

49.2 

-  0.8 

80 

7 

22 

22 

484 

0 

0 

14 

0 

1  .38 

1  .16 

.44 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

YORBA  LINDA 

72.5 

43.9 

58.2 

1.3 

89 

27 

33 

22 

211 

0 

0 

0 

b 

1  .01 

1.37 

.60 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

55.5 

1.36 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

65.4 

42.6 

54.0 

3.5 

78 

7  + 

27 

14 

334 

0 

0 

2 

0 

.72 

.79 

,31 

16 

.  0 

0 

4 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

75.0 

49.0 

62  .0 

86 

8 

40 

17 

119 

0 

0 

0 

0 

.19 

,10 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

71.1 

43.8 

57.5 

-  0.4 

80 

7  + 

31 

22 

227 

0 

u 

1 

u 

.42 

.29 

,  35 

1 6 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

66  .0 

32.7 

49.4 

2.0 

74 

6  + 

22 

17 

478 

0 

0 

1 7 

0 

.07 

.59 

,06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

80. 3 

52.0 

66.2 

3.8 

92 

8 

42 

17 

37 

3 

0 

0 

0 

.01 

.40 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

79.3 

52.5 

65.9 

91 

8 

43 

17 

39 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.32 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

78.0 

48.7 

63.4 

89 

8+ 

37 

24 

103 

0 

0 

0 

.09 

.05 

1  9 

.0 

0 

0 

0 

0 

8RAWLEY 

AM 

79.9 

51.2 

66.6 

2.2 

93 

8  + 

42 

17  + 

53 

2 

0 

0 

.00 

.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL  2  E 

71  .OM 

37. 5M 

54. 3M 

84 

26 

24 

1  3 

343 

0 

0 

8 

u 

.21 

.  13 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

COW  CREEK 

83.6 

58. 7M 

71.2M 

4.3 

90 

7  + 

48 

15 

6 

3 

0 

0 

0 

.05 

.14 

•  06 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

72  .9 

45.0 

59.0 

85 

7 

33 

14 

192 

0 

0 

0 

0 

.10 

.42 

,10 

1 6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

57.  9M 

30. 6M 

44. 4M 

70 

26 

21 

14+ 

631 

0 

0 

17 

0 

.02 

,02 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

75  .2 

54.5 

64.9 

1.3 

87 

9  + 

46 

17 

67 

0 

0 

0 

0 

.04 

.31 

,04 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

80.8 

49.1 

65.0 

1.2 

93 

8  + 

39 

23 

51 

3 

0 

0 

0 

.02 

.21 

,02 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FAI RMONT 

AM 

58.7 

41.3 

50.0 

-  0.6 

75 

8 

33 

15  + 

458 

0 

0 

0 

0 

1  .46 

1  .06 

,90 

.  0 

0 

2 

2 

0 

HAIWEE 

AM 

62.7 

39.  1 

50.9 

0.2 

72 

26 

30 

14 

429 

0 

0 

2 

0 

.84 

.21 

,84 

.  0 

0 

I 

1 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

75.1 

47.0 

61.1 

C.7 

88 

8  + 

37 

17 

143 

0 

0 

0 

0 

.06 

.32 

•  06 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

79.5 

50.4 

65.0 

1.0 

91 

31 

40 

16 

55 

3 

0 

0 

0 

.07 

- 

,12 

,05 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

75 

7  + 

28 

18 

0 

0 

0 

.47 

.01 

,26 

.0 

0 

2 

0 

0 

I NDIO  US  DATE  GARDEN 

80.5 

50.6 

65.6 

0.8 

91 

6  + 

35 

24 

50 

6 

0 

0 

0 

.05 

- 

.24 

.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

70.6 

41  .6 

56.1 

80 

7 

32 

20 

270 

0 

0 

1 

0 

,10 

,09 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  RON  MTN 

AM 

77.4 

52.7 

65.1 

2.1 

90 

9 

43 

17 

61 

1 

0 

0 

0 

.02 

.32 

,02 

1  7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

55  .3 

33.6 

44.  5 

2.3 

67 

7 

24 

22 

630 

0 

0 

13 

0 

2.81 

5.14 

1 ,06 

16 

7.0 

5 

4 

1 

LANCASTER 

66.  IM 

40. 9M 

53. 5M 

81 

28 

28 

14  + 

349 

0 

0 

4 

0 

.61 

.38 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

63.7 

40.6 

52.2 

1.7 

77 

7 

28 

22 

390 

0 

0 

3 

0 

.79 

- 

.47 

.40 

T 

0 

2 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

67.1 

36.1 

51.6 

80 

7 

25 

14  + 

409 

0 

0 

6 

0 

.35 

.  16 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

MFC  r  A  1 

0.6 

28 

24 

0 

0 

0 

Q 

Q 

MOUNTAIN  PASS 

60.0 

36.3 

48.2 

72 

7  + 

25 

22 

513 

0 

0 

9 

0 

.46 

.28 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

76.9 

50.4 

63.7 

0.7 

89 

8 

41 

26 

83 

0 

0 

0 

0 

•  02 

.40 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

69.3 

40.0 

54.7 

2.7 

81 

7  + 

26 

23 

315 

0 

0 

3 

0 

.65 

1.04 

.55 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

65.8 

39.5 

52.7 

80 

7  + 

24 

2  3 

376 

0 

0 

5 

0 

.58 

.43 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

80.9 

47.3 

64.  1 

0.6 

92 

7  + 

38 

24 

79 

8 

0 

0 

0 

.25 

.34 

.23 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

77.4 

55.0 

66.2 

2,4 

90 

9 

46 

14 

37 

1 

0 

0 

0 

.03 

.71 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

64.6 

43.0 

53.8 

1.9 

75 

7 

32 

17  + 

340 

0 

0 

3 

0 

.43 

.69 

.36 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

51.5 

34.9 

43.2 

0,4 

64 

7 

24 

23 

670 

0 

0 

12 

0 

3.02 

4.18 

1.00 

16 

9.0 

5 

3 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

47.1 

30.1 

38.6 

1.5 

62 

7 

16 

22 

810 

0 

1 

19 

0 

1  .00 

.78 

.44 

10.0 

4 

16 

3 

0 

0 

THERMAL  CAA  AP 

80.  1 

51.4 

65.8 

91 

7 

38 

24 

39 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

73.3 

47.2 

60.3 

3  .  2 

84 

9 

40 

14+ 

162 

0 

0 

0 

0 

.40 

.08 

.40 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

75.3 

43.4 

59.4 

2.4 

87 

7 

26 

16 

186 

0 

0 

2 

0 

.15 

.26 

.13 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RS 

63.9m 

34. IM 

49. OM 

1.1 

76 

7  + 

21 

22 

487 

0 

0 

10 

0 

.68 

.93 

.45 

.0 

0 

2 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

66.0 

38.2 

62.1 

1.8 

80 

8 

24 

23 

392 

0 

0 

6 

0 

.62 

.40 

.21 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

32.7 

14.0 

23.4 

44 

8 

-  8 

22 

1283 

0 

14 

31 

2 

.86 

.71 

9.5 

13 

1  + 

2 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

22.0 

9.4 

15.7 

34 

8 

-  8 

22 

1620 

0 

30 

31 

3 

2.41 

1.20 

26.0 

25 

5+ 

4 

1 

1 

DIVISION 

55.6 

.49 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  70  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  month 

2  1 

3 

4  J 

j  1 

g 

7  1 

Q  1 

g 

in 

1 

19 

14 

 L 

15 

16 

17 

 ^ 

18 

19 

20  { 

 L 



21 

22  23 

1 

24 

25 

 L 

26  27 

28 

29 

30 

31 

VCTON  ESCONOIDO  FC2618E 

1 

.47 

•  51 

.21 

.06 

•  61 

•  02 

 ~ 

.06 

2 

•  37 

•  01 

.09 

■  17 

•  04 

•  26 

.36 

iLDE  RPO 1  NT 

9 

24 

•  42 

1.13 

90 

lie 

I44 

.05 

•  41 

l!21 

•  40 

uio 

.••i 

.38 

.07 

.03 

■  05 

•  10 

■  62 

.32 

ILISO  CN  FC  UU6 

2 

10 

.92 

.45 

<6<> 

.09 

ILPINE  1  W 

1 

46 

•  45 

.26 

.34 

•  38 

•  03 

1 

64 

.70 

.36 

.04 

• 

.54 

T 

2 

.05 

•  05 

.35 

25 

.35 

•  15 

.30 

.25 

•  05 

.05 

T 

T 

T  T 

T 

•  10 

•  10  T 

T 

•  20 

.30 

INGI  OLA 

42 

.16 

.  18 

T 

.OB 

INGVIN  PAC  UNION  COL 

.14 

•  01 

•  43 

•  30 

70 

.03 

.03 

.01 

.  38 

.01 

.11 

.42 

.03 

1.05 

.03 

.16 

.01 

■  31 

.25 

INTIOCH  1  E 

1 

34 

.12 

.33 

.02 

n 

.28 

.03 

.27 

VNTI OCM  PUMp  PlT  3 

1 

61 

.65 

T 

•  34 

06 

.03 

•  20 

T 

T 

.22 

•  04 

T 

T 

•  04 

.03 

53 

•  30 

.18 

.03 

.02 

\RROVO  SECO  RS  FC   5  S  C 

1 

62 

.45 

.50 

.05 

■  39 

T 

.01 

02 

* 

\SH  MTN 

2 

•  69 

.80 

T 

•  41 

.02 

05 

.06 

.23 

.40 

•  64 

•  06 

iSSOC  OIL   ANAHEIM  1 

64 

.23 

.41 

2 

51 

•  44 

•  46 

24 

.04 

.20 

.64 

.24 

•  25 

5 

87 

.06 

.99 

•  56 

•  53 

.03 

.  36 

.05 

•  03 

.35 

.  36 

T 

■  04 

•  43 

.17 

IVAUON  PLEASURE  PIER 

1 

07 

.15 

.35 

•  26 

■  29 

WENAL  9  SSE 

55 

.42 

.01 

03 

.01 

.03 

T 

VZUSA  FC  U3 

2 

45 

.86 

.60 

.27 

•  70 

■  02 

• 

72 

.15 

.15 

.  11 

•  31 

T 

T 

19 

.10 

•  09 

IAKERSFIElO  W9  ap  r 

16 

T 

T 

.07 

T 

T 

•  09 

T 

T 

T 

JALCH  DM 

2 

63 

.46 

.03 

.04 

21 

.32 

.53 

.03 

.16 

.03 

T 

•  03 

•  69 

T 

■  03 

.05 

JARNESON  PARK 

75 

•  30 

•  45 

JARRETT  DAM 

1 

40 

•  20 

.20 

.59 

•  40 

.01 

T 

iARSTOW 

42 

•  07 

•  35 

3 

10 

1.28 

1.40 

■  42 

lEAUMONT  PUMPING  PLANT 

3 

16 

1.21 

1^55 

.02 

■  38 

JEAUMONT    1  N 

2 

04 

.47 

•  53 

.70 

T 

•  34 

JEL  air  FC  10 

1 

03 

•  22 

.  13 

•  62 

.06 

JEN  LOMOND 

3 

86 

.16 

1.11 

■  12 

.13 

.20 

1 

97 

.24 

.03 

44 

.26 

•  39 

.  14 

.33 

■  08 

■  0  3 

.03 

JERK.ELEV  R 

3 

34 

.06 

•  56 

.28 

72 

.06 

.01 

.48 

.02 

.23 

.21 

•  27 

■  24 

.20 

IIG  BAR  RS 

8 

10 

.01 

.03 

.45 

1 

97 

•  51 

T 

•  25 

.02 

.51 

1.31 

.50 

.55 

■  46 

.36 

T 

.05 

■  07 

.73 

.32 

JIG  BEAR  LAKE  0AM 

2 

86 

1.48 

.09 

•  47 

•  47 

■  37 

T 

JIG  C^EEK  PH  1 

3 

45 

.01 

.08 

34 

.23 

.02 

'' 

■  02 

•  20 

•  22 

)IG  DALTON  OAM  FC  223  BE 

1 

76 

.48 

.01 

.65 

.06 

.01 

■  53 

.01 

■  01 

JIG  PINES  PARK  FC  93 

1 

23 

.36 

•  27 

■  52 

.06 

JIG  5UR  STATE  PARK 

2 

86 

•  76 

.05 

.55 

•  37 

.17 

.25 

.02 

•  03 

■  65 

•  01 

JIG  TUJUNGA  OAM  FC  46  0£ 

1 

29 

.35 

.28 

■  64 

•  02 

3ISH0P  WB  AP  R 

07 

•  01 

47 

.07 

.36 

.54 

40 

.09 

•  76 

.31 

•  15 

•  74 

■  10 

■  04 

■  53 

•  02 

•  36 

JLUE  CANYON  WB  AP  //R 

11 

27 

•  09 

.21 

•  80 

1.93 

1 

55 

•  15 

•  71 

.50 

.61 

.89 

.56 

•  01 

1^47 

T 

.05 

•  36 

■  02 

■  04 

■  64 

T 

•  68 

JLYTME 

01 

.01 

T 

JLVTHE  CAA  AP 

r 

T 

Ion  HA 

1 

84 

.01 

.06 

44 

.02 

•  40 

•  07 

T 

04 

■  02 

•  36 

1 

21 

•  43 

.02 

•  06 

•  09 

•  36 

•  23 

T 

JORREGO  DESERT  PARK 

11 

•  01 

•  03 

•  07 

JORREGO  SPRGS  3  NNE 

09 

.04 

T 

T 

.05 

JOUQUET  CANYON 

1 

08 

.09 

.03 

•  02 

.20 

•  04 

■  50 

■  03 

.03 

.05 

■  09 

BRADLEY^* 

11 

..21 

1.  34 

2.53 

1  •OO 

•  25 

•  40 

•  09 

.56 

68 

•  36 

•  21 

.09 

iRAWLEY 

00 

JHEA  BERRY  IMPERIAL 

1 

06 

•  48 

•  14 

■  44 

J  R  EA  DA  M 

1 

02 

•  41 

T 

•  23 

•  38 

T 

r 

T 

JR  iogevi'lle'^*'^nnw 

14 

64 

.87 

.72 

2 

72 

.56 

.27 

.68 

.23 

.97 

1.85 

.69 

•  97 

•  46 

•  56 

■  22 

•  21 

•  15 

•  84 

.67 

JR00K5  FARNMAM  RCH 

99 

.11 

.11 

•  05 

06 

.18 

.02 

.19 

■  03 

T 

•  20 

.05 

5RUSH  CREEK  RS 

6 

75 

.32 

T 

.93 

1 

05 

.48 

.48 

.06 

.01 

.41 

.30 

.70 

1^01 

■  14 

•  50 

.36 

jULLAROS  BAR  PH 

11 

09 

.14 

.10 

•  58 

2.06 

1 

79 

.56 

.93 

.06 

•  02 

•  97 

•  40 

1.61 

■  22 

■  22 

.24 

.66 

.53 

3IJRBANK  FIRE  OEPT  FC  226 

1 

27 

•  26 

jURBANK  MS  AP  R 

1 

12 

T^^ 

T 

.01 

.31 

T 

■  78 

•  01 

.01 

T 

T 

T 

T 

3UftL[NGAME 

2 

04 

.09 

.23 

23 

.03 

.43 

.16 

.04 

•  58 

■  01 

.12 

.05 

.07 

3URNEY 

3 

52 

•  02 

•  05 

.21 

59 

.16 

•  31 

T 

.04 

.56 

.05 

.16 

•  36 

•  05 

■  11 

T 

T 

•  03 

.02 

.61 

.19 

3URT0N  RANCH 

2 

01 

•  20 

.25 

35 

.05 

•  45 

.25 

.16 

•  02 

•  05 

.07 

.14 

46 

.07 

.11 

"abazon""'"'^'^ 

, 

.41 

T 

•  28 

•  34 

T 

;abrillo  nm 

81 

.15 

.04 

•  12 

■  25 

.01 

.24 

:acmuma  dam 

1 

27 

.57 

T 

T 

•  31 

•  28 

T 

.11 

CALAVERAS  BIG  TREES 

40 

.32 

.56 

•  10 

.54 

2 

05 

.88 

.90 

•  22 

•  79 

.18 

U12 

.38 

•  36 

"AL? STOGA 

10 

10 

•  16 

.06 

.41 

50 

*  16 

T 

T 

.  33 

T 

.68 

.04 

■  49 

■  21 

.32 

•  07 

CALLAHAN  RS 

34 

•  01 

.01 

.07 

.36 

40 

.12 

•  22 

.46 

•  01 

.35 

1.28 

.05 

.04 

■  01 

.32 

•  01 

•  08 

•  01 

.24 

.02 

•  25 

CAMP  BALOY  FC  85  F 

2 

11 

.95 

.02 

T 

•  58 

■  32 

■  24 

■ 

1 

57 

•  26 

.32 

•  58 

•  37 

.04 

T 

T 

55 

•  02 

•  56 

1 

.01 

.01 

20 

06 

"AMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1 

06 

•  34 

T 

T 

02 

T 

*  13 

.19 

.01 

.07 

.10 

•  16 

.02 

.02 

T 

CAMPTONVlLLE  RS 

51 

•  26 

•  14 

1.61 

2 

03 

.  14 

.60 

.19 

1.15 

•  46 

.74 

■  19 

CANBY  RS 

2 

16 

•  03 

•  17 

27 

•  37 

•  11 

T 

.23 

.  13 

•  03 

•  01 

•  09 

.04 

■  11 

•  07 

•  06 

T 

T 

.44 

-AMfirA 

^ 

03 

.  33 

•  01 

•  59 

•  06 

.03 

.01 

'ANTIL  2  E*^  PIERCE  COL 

21 

.05 

.11 

.24 

•  44 

51 

.11 

.63 

.82 

•  24 

•  ''4 

•  37 

.13 

•  30 

.14 

•  31 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

•  96 

.23 

•  12 

37 

.09 

T 

.44 

•  16 

.10 

.01 

.28 

T 

•  12 

.32 

CA2ADER0 

9 

46 

•  21 

•  49 

46 

.05 

.67 

.61 

•  05 

.51 

1.27 

1.77 

U55 

.50 

CECI LV 1 LLE  SAWYER 

47 

.15 

.07 

•  33 

•  85 

91 

•  10 

.02 

.04 

•  49 

.20 

1.48 

.24 

• 

•  62 

•  14 

•  11 

.73 

•  03 

.67 

i-tn  1  CKV  1  LLC  rn 

•  20 

.15 

•  39 

.70 

33 

.06 

•  02 

.  36 

.37 

.13 

1 . 22 

CHALLENGE  RS 

.20 

.29 

.30 

.90 

2 

13 

.71 

T 

.70 

.05 

.02 

.82 

.24 

•  69 

1.17 

.07 

T 

•  49 

.37 

CHATSWORTM  HEYNEMaNN  RCH 

88 

2.13 

.25 

.46 

.04 

CHATSWORTH  FC  2*.  D 

69 

T 

.65 

.04 

i-HERRY  VALLEY  OAM 

.36 

.05 

.02 

•  37 

1 

28 

.71 

.76 

.  16 

.87 

•  19 

.95 

.02 

T 

T 

•  35 

•  66 

T 

^HEST^R 

^9 

T 

•  47 

•  47 

61 

.21 

.41 

T 

T 

.48 

.08 

•  28 

»,HICO  EXP  STATION 

•  36 

•  02 

•  20 

•  22 

15 

•  01 

•  11 

.08 

.09 

•  43 

.13 

.56 

.22 

CHITTENDEN  PASS 

.24 

•  29 

16 

.11 

•  37 

.07 

.20 

.05 

.05 

CHULA  VISTA 

1 

01 

.07 

•  25 

.01 

.15 

•  22 

.07 

.22 

■  02 

CISCO 

.28 

T 

.65 

2 

07 

•  72 

r 

1.21 

.09 

1.30 

.67 

•  50 

.58 

■  29 

T 

.26 

.57 

.52 

LLAKEMONT  POMONA  COLLEGE 

. 

- 

•  61 

•  29 

•  18 

•  01 

.06 

•  06 

.04 

CLARKSBURG 

_ 

02 

.24 

.36 

32 

•  12 

•  30 

•  05 

•  34 

.13 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

2 

14 

•  09 

•  14 

.  18 

37 

•  08 

•  24 

•  62 

■  22 

•  20 

•  24 

.09 

CLOVERDALE  3  SSE 

3 

81 

.09 

•  03 

.35 

62 

.20 

•  03 

.32 

« 

•  93 

.20 

■  59 

.12 

COAL  I NGA 

31 

.18 

.02 

T 

•  11 

T 

T 

T 

T 

T 

•  52 

.15 

■  04 

•  10 

•  08 

C0LBYS*'fC53D^*^ 

1 

•  36 

•  29 

.  34 

.04 

.62 

.07 

•  46 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

.05 

46 

•  99 

.95 

•  01 

.01 

.51 

.07 

1.22 

•  16 

•  18 

•  05 

•  75 

COLFAX 

8 

45 

.11 

.12 

•  34 

.35 

2 

85 

.45 

.60 

.10 

.66 

.20 

.90 

•  48 

■  13 

■  34 

COLGATE  PH 

.12 

.05 

1.26 

1 

66 

.34 

.38 

•  42 

•  12 

.36 

.39 

•  15 

•  03 

■  76 

.28 

COLUSA  1  SSW 

10 

.30 

•  14 

.07 

•  03 

•  15 

T 

•  15 

•  16 

CONCORD  2  SE 

1 

31 

•  15 

28 

T 

.40 

•  03 

•  04 

■  15 

•  10 

T 

CONCORD  3  ESE 

1 

49 

.13 

•  13 

23 

•  02 

.  37 

•  10 

•  05 

•  15 

.06 

•  06 

.17 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

69 

•  38 

•  02 

•  07 

.14 

.06 

CORDES 

6 

59 

T 

.82 

.81 

33 

•  58 

•  06 

1.12 

•  13 

•  71 

•  45 

•  94 

•  24 

.45 

•  17 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

1 

53 

•  05 

T 

•  17 

.15 

05 

T 

•  05 

.26 

.09 

.34 

•  13 

T 

T 

T 

CORONA 
COVELO 

1 
6 

01 
14 

•  66 

T 

.01 

.68 

.82 

1 

12 

•  34 

•  01 
.15 

.06 

•  34 

.70 

•  22 

«4B 

•  27 
.02 

•  12 

T 

•  80 

.02 

•  33 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2 

70 

1.65 

.13 

•  22 

■  70 

T 

T 

COW  CREEK 

05 

•  05 

T 

COYOTE  CANYON 

•  00 

COYOTE  WELLS 

•  20 

.20 

-  71  - 
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Station 

Total 

Day  of  month 

1  j 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 1- 

20 

 L 

21 

22  23 

 1  ' 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

1 

29  1 

30 

31 

CRESCENT  C I TY 

16,87 

• 

• 

.73 

1.76 

.25 

1.91 

■  27 

,07 

1.56 

.20 

2.42 

.61 

.15 

1.31 

•  40 

.30 

.30 

* 

* 

.85 

1.61 

* 

1.28 

.07 

•  62 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

20, es 

•  07 

.13 

1,11 

2.  60 

1  .49 

•  92 

T 

1,73 

.  22 

1  .46 

3.15 

•  41 

.02  1.21 

•  49 

•  36 

•  1  0 

.60 

.  26 

1  ,94 

•  96 

1  •04 

CROCKETT 

1.78 

,06 

.0  5 

,44 

.01 

.38 

.26 

.  12 

.10 

•  25 

•  04 

CRYSTAL  LAKE  PC2  83B 

CULVER  CITY 

1.10 

,  28 

.  16 

* 

CUMM I NGS 

12,98 

T 

1.05 

1.32 

1,90 

.79 

,06 

.57 

.62 

.87 

1.78 

,6B 

.73  .32 

,40 

.22 

T 

,13 

1^05 

.08 

•  39 

CUNNINGHAM 

2.96 

.05 

.  26 

•  52 

•  15 

.08 

•  60 

•  07 

.40 

.26 

* 

.03 

•  31 

•  05 

CUYAMACA 

3.37 

,61 

,25 

1.41 

.78 

.12 

•  20 

,0 

•  ^ 

DAV I S  AGR  COLLEGE 

1.26 

,22 

.03 

.28 

•  15 

.06 

.05 

.03 

.  26 

•  09 

''' 

•  06 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

,02 

T 

.02 

DEER  CREEK  PH 

12,57 

''' 

.26 

•  39 

1.10 

2,90 

.47 

1.31 

2.19 

.72 

1.01 

•  79 

.03 

•  46 

.07 

.54 

•  33 

DELANO 

1.07 

,  35 

■  02 

■  01 

.11 

.  46 

DENA I R 

.67 

•  08 

.06 

.  29 

.0] 

.17 

•  04 

,06 

DE  SASLA 

6.90 

.10 

.57 

.50 

1.15 

.36 

.92 

,82 

.22 

.70 

•  68 

.33 

.50 

descanso  rs 

2*h(i 

.55 

.30 

.01 

.97 

.57 

.05 

.01 

DOBBINS  COLGATE 

6.79 

.10 

.03 

,90 

1.23 

1,38 

.38 

•  63 

.10 

.76 

*w 

*nc 

*l  fi 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

5.25 

.10 

.15 

.37 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

,  31 

'at 

.45 

DOWNIEVILLE  RS 

.21 

.68 

*^ 

70 

.  6 

.  9 

.41 

* 

96 

46 

79 

12 

DOYLE  5  SSE 

1.29 

T 

T 

T 

.15 

•  06 

•  14 

.02 

,40 

.06 

T 

•  02 

T 

«  19 

T 

T 

•  04 

•  20 

T 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

3  .O^t 

1  .94 

T 

.  42 

•  06 

•  0  3 

.07 

•  02 

DUDLEYS 

5.25 

.04 

•  07 

.  32 

1.41 

■  08 

.88 

,6] 

•  46 

•  43 

*  1 1 

Dunn igan 

*06 

DUNSMUIR  RS 

7.19 

,45 

•  23 

T 

•  03 

1.04 

.  18 

2*21 

.05 

•  36 

•  4 

.51 

''' 

.0 

•  24 

•  0 

DUTTONS  LANDING 

* 

,41 

.27 

,25 

•  15 

.02 

,11 

.19 

,05 

.36 

■  18 

♦ 

* 

EAGLE  mTN 

.0'' 

.04 

EAST  PARK  RESERVOIR 

1.13 

.07 

,03 

•  03 

.  04 

•  02 

T 

.  26 

.07 

*  in 

•  30 

•  01 

•  19 

EL  CAJON  2  E 

EL  CAPITAN  DAM 

1.66 

,85 

•  18 

■  51 

•  31 

.01 

EL  CENTRO  2  SSW 

.02 

.02 

ELECTRA  PN 

•  42 

.07 

.15 

■  76 

2,12 

•  20 

1.27 

.  37 

,09 

.20 

•  20 

•  28 

.11 

•  14 

ELIZABETH  LAKE  FC12eB 

1.36 

.40 

.20 

•  06 

•  64 

•  06 

ELK  VALLEY 

.70 

1  .  54 

,70 

1.1* 

.14 

.  38 

3.17 

2  ,  1£ 

.37 

•04  l»12 

.04 

•  14 

•  23 

•  25 

•  91 

1.13 

.  10 

1*12 

ELLERY  LAKE 

lt65 

*^ 

.4 

.20 

.30 

.  0 

* 

.40 

.10 

ELL90TT 

2.92 

.52 

.01 

.33 

,92 

.21 

.  35 

.16 

.07 

•  13 

•  22 

T 

T 

T 

ELSINORE 

.67 

.34 

.01 

.  14 

,18 

escondido 

l,*e 

■  48 

.09 

.32 

.  26 

•  31 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

.40 

.05 

■  30 

•  ^ 

EUREKA  WB  CITY  R 

8,77 

.0 

.63 

1,32 

.32 

•  24 

•  24 

.05 

1.  2 

.50 

•  04 

T         •  0 

•  6 

' 

•  14 

.  9 

*  ^ 

37 

* 

*  ^ 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

3.11 

.61 

.05 

•  03 

.24 

.77 

.50 

.22 

.23 

.28 

•  01 

•  17 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

1.78 

.22 

•  16 

.12 

•  14 

.09 

.10 

.08 

•  46 

,09 

,16 

■  16 

FA  I RMONT 

1.46 

,  90 

•  50 

•  04 

.02 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

.07 

.22 

.  26 

.10 

.03 

*  27 

,04 

•  08 

.06 

•  05 

•  09 

FERGUSON  RANCH 

4.17 

07 

* 

.14 

.45 

,60 

■  64 

.0*« 

■  42 

•  10 

.27 

•  04 

*4' 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 

5.72 

•  22 

,17 

■  46 

1.86 

•  87 

.59 

.10 

.37 

.15 

,38 

•  23 

•  30 

FINLEY 

2.31 

•  02 

•  23 

,  15 

•  50 

T 

.07 

.48 

•  04 

•  57 

.14 

,26 

•  05 

FIVE  POINTS  5  SSW 

T 

FOLSOM  DAM 

.42 

1 ,  47 

•  50 

.29 

.21 

•  35 

•  05 

•  19 

•  03 

FONTANA  5  N 

1.39 

*  51 

.47 

.  2 

*  36 
* 

*  ^ 

FONTANA  KAISER 

.55 

T 

• 

.23 

,32 

T 

FOREST  GLEN 

11,63 

.03 

,78 

.90 

FORESTHILL  RS 

9.59 

.  24 

.16 

1,16 

2.  52 

1  ■  IS 

1,04 

•  12 

.98 

.  38 

.50 

•  64 

• 

•  04 

•  1( 

■  12 

FORT  6IDWELL 

.10 

•  40 

•  20 

.5C 

.10 

.  55 

.13 

•  02 

,04 

•  10 

•  26 

FORT  BRAGG 

7.84 

' 

*2* 
.  4 

.74 

1.83 

1.20 

.04 

,  13 

.08 

1.01 

■  1  3 

.58 

.39 

41 
,4 

*ol 

.  4 

•  01 

.04 

.  2 

•  22 

FORT  BRAGG  AVN 

6.95 

.03 

.84 

1,41 

.72 

.79 

•  13 

.03 

.34 

.39 

.03 

•21  •TO 

,19 

.33 

•  04 

•  02 

T 

T 

•  54 

T 

•  21 

FORT  JONES  RS 

4.81 

•  If 

.37 

.46 

*v* 

•  42 

''" 

•  52 

I.6.: 

•  17 

•  19 

.01 

•  09 

.03 

.12 

''" 

•  22 

T 

•  36 

FORT  ROSS 

7.1& 

•  09 

1^98 

•  67 

,  95 

■  26 

•  19 

.  17 

.04 

•  37 

.  36 

•  05 

•17  ^56 

• 

.60 

*  1  ^ 

'q^ 

FORWARD  MILL 

•  24 

•  10 

•  16 

•  1 2 

•  87 

FRENCH  GULCH 

6.23 

.48 

•  8 

.44 

.09 

.60 

.02 

•  21 

1.01 

.11 

.^7 

* 

03 

* 

• 

FRESNO  WB  AP  R 

.5^ 

.23 

.01 

.01 

T 

■  22 

T 

,02 

•  03 

.01 

-RIANT  GOVT  CAMP 

1.60 

.02 

.03 

,02 

.01 

■  35 

.  40 

•  21 

'ULLERTON  ARROUES  RCH 

1.12 

■  50 

•  41 

•  02 

■ULLERTON  CREEK  5 

ULLERTON  DAM 

1.04 

.41 

T 

.24 

.39 

"'' 

-■ULLERTON  HILLCREST  RES 

.76 

.12 

.23 

•  41 

T 

T 

GARBERVILLE 

8.79 

.02 

■  22 

.51 

1.38 

■  8] 

.04 

.50 

.26 

1.65 

•  36 

1,06 

•  69 

.01 

•  06 

•  19 

•  50 

•  33 

GARDEN  VALLEY  2  S 

7.76 

,  21 

.25 

•  98 

2,50 

1.1? 

.54 

.01 

.  7= 

•  18 

■  15 

•  53 

•  0  ; 

•  06 

•  ^; 

GASQUET  RS 

.27 

•  89 

2.  92 

79 

05 

.  46 

1.  24 

4.  2€ 

1*12 

•  42 

•  44 

•  11 

.  23 

1.96 

•  38 

1.0; 

1.37 

GEM  LAKE 

1.30 

'  ^ 

.30 

•  20 

.10 

•  20 

.05 

'  ^ 

GEORGETOWN 

8.16 

.16 

.08 

■  94 

2. 12 

1.16 

■  65 

.92 

.05 

•  25 

•  74 

.27 

•  11 

.''5 

■  03 

GEORGETOWN  RS 

9.19 

• 

•  95 

2.10 

1  .06 

1.09 

•  02 

T 

1.13 

.23 

•  28 

•  3^ 

•  1  3 

* 

■  20 

GIANT  FOREST 

4,65 

1  .49 

•  15 

•  1  6 

.05 

•  09 

.  26 

.40 

.  66 

T 

.11 

T 

•  75 

•  16 

.09 

•  06 

.22 

GIBRALTAR  DAM 

.06 

■  02 

•  01 

*  rt^ 

•  04 

•  15 

GILROY  1*,  ENE 

1,16 

.29 

.40 

.23 

.05 

•  6 

.05 

•  0 

•  ^ 

GLENDALE  STAPENHORST 

1.49 

.45 

.17 

.03 

•  64 

GLENDORA  WEST 

2.42 

1,19 

,02 

•  27 

•  20 

•  67 

•  01 

.06 

GLENNVI LLE 

2.23 

•  78 

•  10 

GOLD  RUN 

.06 

.87 

1.22 

1.72 

■  42 

1  07 

.05 

1.01 

.  36 

1*15 

•  22 

*  28 

,61 

.  1 1 

•  53 

GRANT  GROVE 

4,67 

1*  25 
* 

.11 

.04 

,10 

■  23 

•  29 

•  60 

.24 

1^29 

•  11 

•  03 

•  01 

.16 

GRASS  VALLEY 

6.73 

.27 

.08 

.23 

1.45 

1,74 

.35 

•  64 

.06 

.94 

.24 

K40 

■  26 

•  13 

T 

.03 

.''T 

.44 

GRATON 

3.51 

.11 

,01 

.42 

■  07 

■  16 

T 

.  17 

•  23 

"'' 

.07 

,  35 

,07 

•  94 

.36 

,37 

•  Ot 

GREENVILLE  RS 

4.42 

.15 

.  44 

•  46 

.  24 

.72 

.02 

,  66 

.11 

■  23 

•  53 

•  15 

.42 

•  27 

GRIZZLY  PEAK 

,16 

.02 

.73 

1.09 

•  11 

.11 

•  36 

,26 

•  41 

GROVELAND  RS 

4.93 

,61 

.43 

1.11 

* 

.58 

•  60 

.  28 

,15 

.63 

,07 

•  45 

GUERNEVILLE 

4.70 

•  25 

.06 

.52 

.31 

.05 

.01 

.47 

.01 

.74 

.07 

•  66 

•  27 

•  66 

,03 

•  12 

.27 

■  la 

HAINES  CYN  LOWER   FC  364 

1.34 

•  45 

.27 

•  62 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

1.52 

.50 

■  30 

.72 

HAlWEE 

,84 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

5  .98 

•  48 

1  .89 

.92 

.65 

« 

•  95 

■  16 

,08 

•  42 

.12 

T 

.09 

•22 

HAMILTON  AFB 

1.99 

■  16 

.17 

.05 

T 

.09 

.22 

.02 

.31 

.01 

•12  ^61 

T 

.05 

.11 

•03 

HAMILTON  AFB  1  E 

2.03 

,06 

.21 

.21 

.  18 

.02 

•  30 

.21 

•  64 

.02 

•  04 

.07 

•  05 

HANFORD 

.56 

•  25 

•  04 

.12 

.  10 

•  05 

HANSEN  DAM 

1.06 

,52 

•  60 

•  05 

T 

HAPPY  CAMP  RS 

13.51 

•  ^ 

.01 

,36 

1,  16 

•  41 

■  70 

.01 

T 

.56 

,  19 

2.43 

2.23 

•  74 

■01  1*18 

•  05 

•  43 

•  03 

•  04 

•  01 

•  11 

■  62 

•  03 

•  64 

.07 

1^25 

HARRIS  GAGING  STA 

.64 

.04 

.02 

.22 

.03 

.10 

•  06 

.15 

HARRISON  GULCH  RS 

4,69 

.12 

.37 

,82 

.  18 

T 

•  23 

T 

.97 

.  17 

(34 

•  26 

•  63 

,06 

T 

T 

T 

•  02 

.^2 

HARRY  L  ENGLEBR16HT  DAM 

3.61 

•  ■f  ^ 

•  41 

■  82 

•  15 

•  35 

,  23 

•  13 

.30 

•  35 

•  03 

.05 

.52 

•  14 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

7  .69 

•  25 

■  0  5 

•  77 

1  •  59 

•  40 

•  02 

.  16 

.93 

.27 

•  21 

•  75 

•  50 

.07 

.05 

•  12 

.60 

•  24 

HAT  CREEK  PH  1 

2.19 

*  ^ 

•  09 

•  16 

.30 

•  06 

•  01 

.  36 

.03 

.03 

•  16 

.05 

.03 

.05 

.02 

.01 

.59 

•  20 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

.06 

.06 

HAYFORK  RS 

5,55 

■  42 

•  91 

•  33 

•  17 

,24 

.97 

•34  .52 

•  83 

•  02 

.03 

•75 

HE ALDS6URG 

3.00 

•  10 

■  22 

.06 

.  37 

.15 

•  14 

,30 

.03 

•  87 

.49 

•  16 

.01 

•06 

HEALDSeURG  2  E 

.19 

.05 

.24 

•  37 

.05 

.02 

.26 

■  25 

.25 

.65 

•  09 

•  39 

.04 

•  06 

•  17 

HEMET 

2.14 

1.51 

.  18 

•  12 

•  33 

HENSHAW  DAM 

2.30 

.97 

,03 

.91 

•  39 

HERNANDEZ  2  NW 

.73 

,17 

T 

■  18 

•  01 

•  16 

.01 

.02 

T 

•  02 

HETCH  HETCHY 

6.29 

.24 

,12 

T 

.37 

■  96 

.75 

1.03 

.25 

.28 

.40 

.  80 

•  02 

T 

•  34 

•  71 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

2.87 

.03 

.50 

■  49 

•  12 

.70 

.23  ^22 

•  04 

.54 

HILTS 

5.29 

.32 

•  65 

.69 

T 

•  53 

1.46 

.57 

.05 

.42 

T 

T 

T 

.29 

T 

.06 

T 

.05 

HOBERGS 

6.64 

.26 

.12 

•  41 

.21 

•  33 

.22 

.39 

.22 

•  04 

.86 

T 

1.06 

•  66 

•  96 

T 

.06 

•  51 

.09 

HODGES  DAM 

1.47 

,36 

.13 

.30 

•  41 

.03 

•  04 

HOEGEES  FC  60A 

2.24 

.55 

1.12 

•  40 

•  17 

HOLLISTER 

.55 

T 

•  11 

.10 

■  01 

T 

.  16 

.07 

T 

•  08 

•  02 

HOLY  CITY  3  WNW 

3.06 

•  33 

,06 

•  02 

.42 

•  21 

.17 

•  01 

T 

.47 

.04 

,02 

,32 

•  12 

•  01 

•  27 

.19 

.22 

.16 

HOOPA  2  SE 

12,46 

.30 

•  50 

1.20 

•  94 

•  02 

,01 

■  34 

2.  10 

2,03 

.13 

,65 

1^23  .10 

.49 

.02 

.26 

,26 

•  02 

•  01 

,01 

.60 

.05 

.99 

HOPLAND  LARGO  STA 

4.31 

.07 

.05 

•  03 

.46 

■  86 

•  24 

,04 

.24 

T 

.40 

.14 

.49 

.47 

•  30 

.03 

.34 

.13 

HUNTINGTON  LAKE 

3.24 

.20 

•  12 

T 

.15 

.38 

.19 

.76 

.02 

.36 

.07 

T 

•  46 

.04 

•  01 

•  01 

.30 

.17 

-  72  - 


DAILY  PRECIPITATION 


able  3— Continued 


oiation 

Total 

Day  of  month 

I  j 

2  j 

3 

4  1 

5  1 

5 

7  1 

 L 

8  1 

 L 

9 

10  1 

 L 

11  1 

 L 

12 

14  1 

15 

I  IB  1 

17 

lOR  lA 

.71 

.13 

.13 

.12 

05 

.  05 

•  08 

04 

lIOVLLWILD  R5 

2 

•  47 

1.26 

.07 

•  33 

•  44 

IMPERIAL 

■  Ol 

.02 

ilNOEPENDENCE 

.4' 

•  26 

.21 

'INDIO  US  DATE  GARDEN 

.05 

INrOKERN 

.IC 

.09 

1  •oi 

INYOKERN  ARMITAOE 

■  02 

1  .02 

IOWA  HILL 

1.09 

.23 

.77 

1.92 

- 

.87 

•  03 

.62 

.15 

.21 

.43 

.65 

IRON  MTN 

•  02 

T 

•  02 

JESS  VALLEY 

.36 

T 

.16 

.19 

.30 

.45 

.42 

21 

* 

"'' 

.30 

.09 

T 

;  .05 

J0HN50NDALE 

V  3 

.S3 

92 

.04 

JOICE  ISLAND 

1 

.96 

* 

•  84 

* 

JULIAN  WYNOLA 

3 

,00 

1.10 

.94 

.58 

JUNCAL  DAM 

.7f 

.39 

.20 

.04 

.02 

KE  LLOGG 

(04 

.30 

.68 

•  90 

.40 

.40 

.70 

.30 

» 

.22 

■CELSEYVILLE 

2 

.24 

•  0  5 

.  06 

.19 

49 

13 

.  02 

.  39 

.13 

<£NTFIELD 

<^ 

.70 

.19 

.06 

.31 

.  16 

.09 

■  02 

*  ^  j 

.11 

1.6j 

.03 

.11 

HERL INGER 

1 

,1.9 

.25 

♦ 

• 

.42 

.26 

.03 

.4: 

.05 

.01 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

1 

.15 

•  96 

■  0^ 

.10 

KERN  RIVER  PM  1 

•  13 

.01 

.15 

.12 

T 

T 

.04 

.24 

•  03 

KERN  RIVER  PM  3 

.  13 

.07 

T 

•  06 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 

.60 

.<.5 

.04 

.01 

.10 

kettleman  STA 

.61 

.49 

T 

.01 

.  11 

T 

T 

T 

K I NG  city 

.20 

.02 

.01 

.  13 

.04 

T 

KLAMATH  R 

23 

.13 

1.64 

2.50 

.73 

2.24 

•  01 

1.02 

.  56 

81 

* 

4  70 
* 

.46 

.12 

1.09 

•  54 

.15 

KNIGHTS  LANDING 

1 

.69 

.19 

.09 

.32 

IQ 

16 

.  13 

.16 

LA  CRESCENTA  FC  251 

1 

.44 

.35 

•  34 

.07 

•  62 

LAFAYETTE  3  NNE 

2 

.40 

.23 

.10 

.  53 

.03 

.43 

.22 

•  11 

.27 

LAGUNA  BEACM 

.8< 

*  14 

•  65 

LA  MONDA 

•  12 

.35 

.75 

.45 

.22 

.68 

* 

36 

.17 

.16 

■  12 

LAKE  ARROWHEAD 

2 

.81 

.60 

•  13 

.52 

•  50 

^ 

LAKE  CITY 

5 

•  44 

.19 

.12 

.53 

.62 

.59 

.  17 

T 

.06 

.  29 

.13 

.  76 

.79 

T 

T 

T 

LAKE  ELEANOR 

6 

.18 

.39 

.14 

.03 

.  36 

•  11 

.60 

.72 

.  IT 

.69 

.17 

.87 

LAKEPORT 

2 

.8C 

.08 

•  21 

.60 

.16 

.07 

.46 

.16 

.42 

•  21 

.11 

LAKEShORE 

.37 

.78 

.65 

.13 

.  17 

.37 

.  61 

•  02 

1  •  36 

.08 

.05 

1.75 

1.29 

LAKESIDE  2  ENE 

1 

.16 

.29 

.22 

.01 

•  02 

.23 

.  38 

LAKE  SPAULOING 

10 

.76 

.08 

.22 

•  29 

1.03 

^.09 

.46 

1.50 

L .  59 

.50 

.65 

•  39 

LA  MESA 

1 

.34 

.40 

.08 

•  02 

■  06 

.24 

.39 

LA  MESA  1  NE 

1 

.17 

.29 

.20 

•  02 

.01 

.25 

.07 

LANCASTER 

.61 

.20 

.03 

•  36 

LAS  PLUMAS 

5 

.93 

.  20 

•  22 

•  55 

1.12 

.57 

•  12 

•  52 

.44 

.87 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  B 

1 

.46 

.56 

•  58 

LE  GRAND 

1 

.13 

.33 

.05 

.10 

•  25 

.27 

•  05 

LEMON  COVE 

.86 

.01 

.01 

T 

T 

•  28 

■  54 

LINDSAY 

^ 

•  34 

.20 

.02 

•  51 

01 

* 

■  32 

Live  OAK  CANYON   FC  230  C 

1 

.53 

•  43 

•  37 

LIVERMORE 

1 

*30 

•  20 

.01 

.01 

.12 

.12 

.02 

.02 

T 

.09 

T 

.14 

■  10 

LlVORNA  HEIGHTS 

1 

.62 

•  22 

.10 

•  17 

.01 

•  41 

.14 

.15 

.14 

■  07 

.01 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

79 

.'•0 

•  OS 

.31 

LOCKWOOD 

.43 

T 

LOCKWOOD  MESA 

1 

.11 

•  15 

.34 

.02 

.  24 

.31 
* 

LODI 

2 

.02 

•  08 

•  32 

.15 

•  59 

•  03 

•  33 

.18 

•  02 

.26 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.77 

.02 

•  01 

•  02 

.01 

.02 

•  20 

.04 

.01 

.28 

LONE  TREE  CANYON 

1 

08 

•  11 

.09 

.34 

•  13 

.02 

•  34 

.03 

LONG  BEACH 

.63 

•  09 

.  15 

•  22 

LOS  ALAMOS 

1 

.24 

.76 

•  05 

•  15 

•  17 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

95 

.22 

T 

•  18 

.38 

T 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

1 

02 

•  09 

T 

•  36 

.52 

LOS  BANDS 

1 

.66 

.96 

.14 

•  02 

•  03 

•  32 

•  01 

•  10 

•  07 

LOS  8AN0S  ARBURUA  RCH 

.43 

.04 

•  12 

•  04 

T 

.11 

T 

LOS  6AT0S 

1 

.46 

•  02 

.05 

.06 

•  05 

•  50 

•  20 

05 

30 

•  03 

LOS  PRIETOS  RS 

58 

•  35 

•  09 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

35 

•  07 

•  12 

T 

•  16 

T 

LYTLE  CREEK  PH 

1 

85 

•  48 

.04 

•  05 

•  29 

.03 

.87 

.03 

HADERA 

.48 

.01 

.06 

.03 

.03 

•  12 

.  27 

.07 

.07 

MAD  RIVER  R5 

11 

80 

.16 

56 

.85 

•  10 

•  12 

T 

•  56 

•  47 

1.  86 

70 

1  12 

.  33 

1.42 

MANOEVILLE  ISLAND 

1 

17 

.23 

.04 

•  28 

•  26 

.09 

•  25 

MANZANITA  LAKE 

6 

81 

T 

.24 

.60 

•  32 

•  60 

.08 

.59 

.05 

.06 

.70 

.  36 

T 

.41 

T 

MARCH  FIELD 

67 

•  32 

.20 

.01 

.14 

MARICOPA 

.02 

1 .  27 

•  14 

.01 

MARIPOSA 

3 

37 

1  02 

20 

*  34 

.05 
* 

.25 

48 

MARTINEZ  3  SSE 

1 

81 

•  37 

.13 

.26 

*  46 

.02 

•  14 

.01 

.10 

•  04 

.02 

MARTINEZ  FIRE  STA 

2 

06 

.49 

.11 

.27 

.03 

.59 

.02 

.16 

.04 

.14 

MARYSVILLE 

1 

95 

.06 

T 

.34 

•  40 

.07 

•  15 

.17 

.23 

•  25 

MATHER 

•  38 

.05 

.35 

.34 

.19 

61 

•  40 

* 

.41 

.80 

T 

MC  CLOUD 

7 

34 

30 

51 

10 

•  02 

1«  24 

.15 

.  31 

17 

29 

U31 

•  44 

MEADOW  LAKE 

02 

1.05 

.27 

.34 

.05 

.  29 

.19 

•  27 

.  60 

.  29 

.60 

MECCA  3  SE 

03 

.03 

MENDOTA  DAM 

1 

05 

.29 

•  28 

.02 

.40 

T 

.03 

.03 

T 

MERCED  FIRE  STA  2 

10 

•  58 

.07 

.11 

•  16 

.  14 

HERCEY  HOT  SPRINGS 

32 

.06 

•  21 

.05 

MEYERS  INSPECTION  STA 

6 

22 

T 

.24 

T 

.60  2 

.42 

.21 

•  72 

T 

•  50 

.08 

T 

.31 

•  15 

MIOOLETOWN 

2 

85 

.06 

•  28 

•  26 

.06 

.36 

.74 

.09 

.33 

• 

MIDDLEHATER 

37 

.18 

•  16 

.03 

MILL  CREEK  2 

.69 

.37 

•  45 

•  55 

.35 

T 

MINERAL 

7 

47 

.02 

•  36 

05 

38  1 

50 

66 

.02 

•  89 

•  14 

.07 

.10 

•  22 

27 

•  46 

.07 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

9 

11 

.76 

•  76 

.86 

.69 

•  70 

•  41 

.07 

1.49 

•  03 

•  44 

MODESTO 

1 

17 

.19 

.09 

.25 

•  07 

.25 

.07 

T 

•  05 

MOJAVE 

57 

.15 

.20 

•  21 

MONO  LAKE 

T 

T 

.06 

MONTEREY 

1 

92 

04 

26 

10 

04 

•  51 

.06 

.  22 

09 

24 

•  16 

MOORPARK  1  SSE 

3 

59 

2.54 

.  21 

.76 

MORGAN  HILL  2  E 

1 

30 

.15 

.21 

•  07 

.09 

•  35 

•  11 

•  09 

.03 

T 

.  10 

MORONGO  VALLEY 

42 

.30 

.10 

T 

•  02 

MOUNTAIN  PASS 

.28 

.07 

.11 

MT  BRECKENRIOGE 

15 

_ 

_ 

- 

MOUNT  DANAHER 

6 

44 

.27 

I 

U17  ; 

.30  1 

.09 

.90 

.95 

.44 

•  04 

•  09 

♦ 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

2 

60 

.21 

.03 

.36 

.51 

.06 

T 

.52 

T 

.27 

.13 

•  11 

MOUNT  HAMILTON 

3 

52 

.16 

• 

.57 

.31 

.44 

.05 

•  OS 

.52 

• 

•  32 

.16 

.26 

.15 

MOUNT  HEBRON  9  E 

^ 

92 

.02 

.11 

.11 

.10 

.12 

.07 

.26 

.08 

MOUNT  HEBRON  RS 

2 

02 

.07 

.01 

.44 

.07 

■  23 

MOUNT  Shasta  wb  city  //r 

<^ 

41 

.14 

•  13 

.40 

.01 

.01 

•  83 

.  35 

T 

.46 

.09 

.01 

.75 

•  16 

.34 

MT  WILSON  FC  338B  // 

I 

47 

.39 

•  55 

.07 

•  41 

.02 

MUIR  WOODS 

7 

88 

.47 

•  30 

.06 

2.33  1 

•  13 

.59 

■  41 

.08 

.48 

•  06 

•  95 

•  06 

.10 

NAPA 

.22 

.01 

.33 

i  16 

•  10 

•  06 

.  23 

•  05 

•  30 

•  04 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

2 

06 

02 

•  27 

•  12 

.26 

04 

.35 

.06 

•  IS 

NEEDLES  CAA  AP 

02 

•  02 

T 

•  03 

NEENACH 

•  14 

.03 

.21 

•  12 

•  34 

NEVADA  CITY 

6 

28 

.15 

.06 

.60  1 

.43 

.53 

•  67 

.13 

•  05  ] 

.04 

.35 

.04 

U06| 

•  66 

•  16 

NEWARK 

1 

63 

.17 

.17 

•  13 

.02 

.10 

NEWBURY  PARK  SW 

2 

71 

1.14 

.05 

.58 

.75 

NEwhAlL  SOLEDAD  FC  32  C 

2 

60 

1.95 

•  25 

.35 

NEWMAN 

1 

48 

.66 

.17 

.12 

.02 

•  24 

.06 

•  15 

.37 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

64 

•  OS 

•  02 

T 

NICOLAUS 

2 

05 

.33 

.03 

.32 

.37 

.12 

«23 

.05 

•  14 

.16 

N I  LAND 

T 

.37 

.01 

NORTH  FORK  RS 

19 

.80 

.25 

.38 

.17 

.29 

.13 

T 

•  53 

.75 

.14 

.24 

NORTH  HOLLYWOOD 

1 

08 

.06 

T 

•  26 

.04 

.65 

•  02 

19     20  21 


22    23    24    25    26  27 


•Oi  .03 
.04  T 


28    29  30 
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Day  of  month 

Station 

 1- 

 r 

 r 

1  [- 

 r— 

I  r 



 r- 

 [- 

 1- 

 r- 

 r 

 1  [ 

 r- 

 !- 

H 

1  I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  27 

28 

29 

30 

31 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

2.6« 

.66 

.10 

.26 

•  51 

.23 

.23 

.11 

.18 

.09 

.08 

.13 

T 

OAK   KNOLL  RS 

.02 

.  12 

.98 

•  33 

.26 

.12 

.26 

1.B5 

* 

.16 

.09 

•  42 

.09 

.08 

.35 

•  36 

OAKLAND  W6  AP  " 

2  •  11 

•  0. 

.02 

.0  1 

•  0 

26 

*fti 

'iB 

OAttVILLE  1  WNW 

1  *  ?i 

' 

*?i 

.07 

•  f  ? 

•  1^ 

*?- 

'43 

OCCIDENTAL 

6  »7e 

.  29 

,11 

1.19 

.61 

*  79 

.07 

.  96 

.06 

1.04 

*  2, 

.63 

• 

•  ZO 

OCEANSlDe  PENDLETON 

1  *42 

.98 

.04 

.06 

•  34 

T 

OJAI 

.61 

.09 

.  17 

.05 

.15 

.15 

OL INDA 

5*I- 

•  38 

.39 

06 

34 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

2  •  04 

•  85 

•  55 

.  6 

ORANGE  COVE 

1  .29 

,94 

.02 

.24 

T 

.06 

.03 

ORICK,  PRAIRIE  CR  PARK 

19.29 

,04 

.03 

•  91 

1.56 

.77 

1^64 

.15 

1.91 

,27 

3.07 

1.  16 

26 

03 

1  33 

.24 

.64 

.49 

.  16 

,  34 

1.76 

.04 

1^28 

.17 

U02 

ORINDA  BOWMAN 

i" 

• 

.0  2 

.  50 

.04 

* 

• 

•  06 

ORLAND 

*  7fi 

*n- 

*  19 

*ft5 

ORLEANS 

13.51 

•  0  3 

. 

.  56 

.  86 

.02 

•  0 

2.95 

1.55 

.58 

.15 

.83 

.02 

.41 

.05 

* 

.03 

•  90 

* 

.05 

•  94 

OROVILLE  1  WSW 

2.40 

.28 

.32 

.42 

.05 

.  16 

.17 

26 

.33 

.30 

•  07 

OROVILLE  7  SE 

3.64 

.85 

•  05 

.40 

.60 

.10 

.30 

.15 

*lo 

.65 

.42 

.22 

OROV I LLE  BR IDGE 

,  33 

.43 

.06 

*  rt' 

.  15 

*  1 1 

.60 

.33 

.08 

OXNARO 

*0Q 

*  ^1 

*  34 

T 

_ 

*rt7 

PACIFIC  HOUSE 

9,27 

.03 

.21 

.67 

2.51 

1,18 

1.01 

.08 

1.12 

.49 

•  83 

.10 

.24 

•  60 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

2.08 

i  88 

T 

.37 

T 

.75 

.02 

.01 

•  05 

PAICInES  ohrwall  rch 

*  a' 

.24 

•  05 

•  ^- 

.  12 

* \^ 

•  05 

_ 

T 

PALMDALE  CAA  AP 

.58 

.09 

.05 

•  43 

T 

PALM  SPRINGS 

.25 

.23 

T 

T 

•  02 

T 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1.51 

.23 

.29 

•  07 

,02 

.54 

.08 

06 

.07 

.06 

.05 

•  01 

*^o 

.  12 

.09 

.08 

!o9 

•  15 

I. 

•  03 

•03 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

1  *t' 

•  02 

* 

•  ^ 

*  7- 

*  ?7 
• 

PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 

*  Ql 

PANOCHE 

.42 

.05 

•  05 

•  23 

.05 

•  04 

T 

T 

PANOCHE  JUNCTION 

.32 

.10 

,05 

•  17 

P  ARKF I elo 

i*Vt 

'46 

04 

05 

.10 

09 

PASADENA 

•  66 

.  43 

.01 

.75 

•  ^ 

•  02 

PASKENTA  RS 

2*52 

.05 

.02 

.22 

.25 

,  14 

•  03 

,31 

.01 
* 

38 

.54 

.28 

T 

.02 

.27 

PASO  ROBLES 

•  31 

.12 

.  16 

*  02 

.01 

pattiway*"^^  *^ 

5  *?< 

.  22 

,06 

*03 

.  39 

•  06 

1.08 

•  06 

PENOOLA  GS 

2' 

18 

•  02 

PERRIS  I  WSW 

•  95 

.41 

.14 

.02 

.18 

.20 

T 

petaluma  fire  STA  2 

2.34 

.26 

.41 

•  14 

.35 

.06 

.  13 

.01 

.19 

06 

* 

44 

.03 

.14 

•  13 

•  02 

.03 

•  18 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

*50 

*  m 

.  0 

.01 

PINNACLES  NM 

" 

. 

• 

*  ,1 
.21 

.11 

T 

.04 

* 

*ft  1 
•  01 

.01 

PI  SMC  BEACH 

.63 

.05 

.02 

.36 

,02 

07 

.03 

.06 

PIT  RIVER  PH  5 

12.64 

.01 

.40 

•  77 

1.12 

.60 

.59 

.10 

.01 

1.26 

1,85 

2.30 

.05 

- 

,92 

1.22 

.46 

■  05 

.04 

•  02 

.20 

•  69 

.01 

.17 

PITTS  RANCH 

•  30 

* 

.23 

PL ACERV I LLE 

6*81 
* 

- 

* 

*70 
* 

1  *89 

*Of 

.15 

•  08 

.02 

_ 

• 

PLACERVILLE  IF6 

*  17 
* 

* 

2*02 
* 

*  gt 
* 

* 

*  ft 
• 

*ftr 
I  •00 

•  30 

•  05 

*60 
* 

0  1 

* 

.05 

* 

• 

PLYMOUTH 

6.00 

.40 

•  80 

2.00 

.87 

.45 

.40 

•  55 

•  23 

.30 

POINT  AR6UELL0  USC6 

.48 

.02 

.28 

.02 

T 

•  1? 

T 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

1.17 

•  25 

.01 

01 

03 

• 

T 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

•  35 

•  16 

.19 

■  IB 

.42 

.02 

.08 

•  05 

•  10 

• 

* 

• 

■ 

PORTERVILLE 

1  .46 

.61 

.11 

.07 

.18 

.12 

.37 

PORTOLA 

2.56 

.05 

T 

.05 

•  07 

.62 

.26 

.03 

■ 

.14 

*  31 

T 

•  24 

•  30 

•  11 

.03 

POTTER  VALLEY  PH 

.57 

.62 

1.21 

.  30 

*  ^- 

•  02 

•  30 

.62 

1  8 

0  1 

1  13 

.07 

•  51 

•  01 

•  14 

POWAY  VALLEY 

1.27 

• 

'  ^ 

•  10 

.  28 

* 

T 

QUINCY  RS 

4.42 

.10 

•  20 

.53 

.14 

.76 

.01 

.66 

.55 

.62 

•  37 

RAMONA  SPAUL0IN6 

1.4C 

.42 

.03 

.17 

.40 

.37 

T 

.0: 

RANCH  IT  A 

.0- 

.35 

1.87 

1 .  8 

.12 

.  26 

•  24 

.  17 

RED  BLUFF  WB  AP  f 

2.61 

.06 

T 

.13 

.59 

.29 

.03 

T 

T 

T 

.22 

.02 

.02 
* 

40 

.02 

.14 

.  12 

T 

T 

•  02 

•  47 

T 

.OE 

REDOING  FIRE  STA  2 

5.81 

.02 

.67 

.45 

.38 

.62 

.05 

.79 

.79 

*64 
• 

.49 

T 

T 

•  61 

T 

•  IC 

REOLANDS 

1*1? 

•  36 

REDWOOD  C I TY 

*ni 

•  02 

.0- 
.0. 

REPRESA 

3*88 

*42 

1*  19 

*  73 

*o* 

16 

T 

.76 

*1  8 

27 

RICHMOND 

2.02 

.01 

.30 

.07 

.22 

.51 

.16 

•  13 

38 

T 

.06 

•  09 

•0: 

RICHMOND  FIELD  STA 

• 

• 

1.00 

* 

.27 

•  65 

.17 

* 

•  32 

•  05 

.11 

• 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

.0? 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

1  *32 

07 

*ft^ 

•  07 

ROCKLl N 

3  *  29 
* 

!o5 
* 

40 

* 

1,08 
* 

50 

• 

•  ^ 

*  n? 

•  02 

" 

.36 

* 

■  06 

.10 

•  0 

ROUND  MOUNTAIN 

9.71 

.15 

.14 

2.14 

1.29 

.95 

.31 

.20 

.96 

32 

1.06 

.29 

U16 

•  7< 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

2.07 

.09 

,41 

,17 

.38 

T 

.14 

.05 

T 

.06 

_ 

•  04 

*46 

T 

.23 

T 

SACRAMENTO  WB  CITY  i: 

*n\ 

'  ft 

•  1  2 

'  ^' 

* 

SAGEHEN  CREEK 

* 

03 

*36 

•  23 

*»  A 

S A  I  NT  HELENA 

• 

* 

,31 

.04 

.  56 

~ 

.02 

.  14 

.01 

.45 

.21 

•  84 

.08 

~ 

•  19 

• 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

3. OS 

•  43 

.17 

.63 

.04 

.44 

.39 

* 

•  03 

.15 

•  2. 

SALINAS  CAA  AP 

.96 

.02 

•  07 

.08 

.05 

T 

.11 

.  32 

T 

.07 

*nT 
•  03 

• 

.02 

T 

T 

•  05 

•  0' 

S  A  L I N  A  S  DA  M 

a  'Sa 

.05 

•  22 

•  06 

.01 

•  05 

SALT  SPRI NGS  PH 

•  36 

. 

.  1  3 

'  * 

^*  ft/1 

•  ^2 

.60 

*03 

*  66 

06 

44 

* 

•  03 

•  56 

SALYER  RS 

.05 

.69 

2.  00 

.  79 

.  21 

.  23 

.13 

.85 

1  .60 

,60 

T 

.67 

.  39 

.55 

.02 

.13 

T 

.  17 

•  06 

•  53 

SAN  ANDREAS  3  S 

5.49 

.71 

* 

.63 

1.46 

,65 

•  53 

.43 

.47 

.22 

* 

•2] 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

1.75 

.36 

.07 

•  51 

•  02 

.71 

.04 

02 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSp 

1 

*  ^\ 

•  01 

•  23 

•  18 

SAN  CLEhENTE  OAM 

.  19 

.  04 

■  17 

•  21 

.03 

.05 

* 

* 

•  33 

•  04 

.12 

•  10 

SANDBERG  PTL  STA  FC1306 

SANDBERG  //R 

.92 

•  01 

•  03 

T 

.34 

.07 

.05 

.37 

T 

.05 

T 

T 

T 

[ 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

•  75 

.20 

T 

.06 

T 

.11 

•  28 

T 

•  10 

T 

T 

T 

San  dimas  fire  wdn  fc  95 

1 

.  16 

•  29 

,02 

SAN  FERNANDO 

*30 
*  .  , 

•  44 

•  02 

*7R 

.01 

.03 

San  FRAN  ACAD  OF  SCI 

3*89 

20 

.08 

.32 

.  1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

2^06 

T 

•  41 

.09 

.21 

.02 

.09 

.32 

•  03 

.01 

.15 

.03 

.50 

T 

T 

T 

T 

•  13 

•oL 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

2.39 

T 

.47 

.41 

•  21 

.04 

•  09 

.29 

.02 

.05 

.13 

.01 

T 

•  15 

ill 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

?  *?a 

*  ^ft 

•  06 

•  57 

SAN  GABRIEL  DAM  FC423BE 

*  86 
.44 

.06 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  OREGORIO  3  SE 

4.92 

.08 

.37 

.77 

•  46 

.16 

.03 

.  86 

.96 

.36 

.34 

•  01 

•  01 

•  01 

•  22 

•1 

SAN  JACINTO 

1  .70 

1.11 

•  09 

.05 

.  11 

.34 

•  IS 

.04 

.04 

.02 

■  26 

.04 

•  03 

•  11 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

1.17 

.58 

T 

.08 

.28 

.07 

•  07 

.06 

.01 

.02 

SAN  MARCOS  RANCH 

1  .76 

1,  25 

T 

.29 

.10 

•  12 

SAN  MATEO 

2.25 

,66 

.14 

.15 

.12 

.05 

T 

•  45 

.16 

.01 

•  30 

•  05 

•  10 

T 

SAN  PEDRO 

.73 

.03 

.  12 

.01 

•  17 

•  09 

.31 

SAN  RAFAEL 

.70 

.28 

•  05 

U25 

Santa  ana  fire  st a 

•  04 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

2^05 

.65 

.34 

.03 

.67 

.  35 

.01 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

1.73 

.42 

•  97 

.34 

SANTA  BARBARA 

.54 

•  40 

•  05 

•  09 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

.39 

.01 

.21 

.08 

.05 

.04 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

1.74 

.20 

•  20 

•  03 

.76 

.20 

•  20 

.02 

T 

.13 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.99 

T 

.09 

.06 

.07 

.  37 

.04 

.03 

.17 

.11 

SANTA  CRUZ 

2,03 

.05 

.42 

.28 

.03 

.3C 

.11 

.04 

.51 

•  01 

.19 

•  01 

SANTA  FE  DAM 

2.6C 

1.70 

.40 

.70 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

.9C 

.04 

.02 

.52 

.13 

.  12 

.03 

.04 
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Station 

1 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8  j 

9 

10  1 

11 

12 

13 

 L 

14 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19  1 

 L 

20  1 

1 

21 

22  I  22 

 1  

24 

J  

25  1 

 L 

26  1 

 L 

27 

28  I 

 L 

29 

 L 

30 

31 

'ANTA  MARGAR I TA  BOOSTER 

1 

•  82 

^!39 

•  01 

.20 

■  02 

•  03 

.02 

ANTA  MARIA 

1 

•  10 

•  03 

.02 

.02 

T 

T 

•  10 

•  14 

T 

.04 

.10 

T 

•  05 

■  19 

.02 

ANTA  MARIA   1*.  ENE 

1 

•  50 

.54 

•  11 

.28 

.02 

.40 

•  15 

ANTA  MARIA  WB  AP  R 

•  52 

.02 

T 

T 

•  02 

.21 

.02 

•  03 

.08 

T 

.12 

■  02 

- 

ANTA  MONICA 

1 

•  n 

.32 

.13 

•  53 

.ANTA  MONICA  PIER 

1 

•  80 

•  55 

T 

■  65 

.01 

1 

•  95 

ilio 

.03 

•  29 

•  37 

•  16 

■  ANTA  ROSA 

2 

•  49 

.24 

.02 

.32 

•  36 

.06 

.23 

T 

.23 

.07 

.42 

•  14 

•  10 

•  03 

•  10 

I.ANTIAGO  DAM 

1 

•  36 

.63 

.24 

•  45 

.04 

i.AUGJS  power  PLANT  1 

2 

.69 

1.88 

.02 

•  24 

■  55 

.08 

.02 

•  04 

.04 

■  02 

11 

•  45 

.17 

•  72 

.12 

.76 

?.ei 

.40 

.29 

•  19 

.13 

.19 

•  63 

•  03 

.09 

.15 

473 

.73 

'COTIA 

8 

•  22 

.28 

.48 

.02 

.6C 

T 

.24 

.  24 

•  32 

T 

.65 

.25 

.81 

•  03 

T 

•  24 

•  01 

•  1  3 

•  14 

[.earsville  lake 

.23 

•  01 

.43 

w 

•  02 

T 

.68 

.  33 

.11 

.01 

.22 

•  24 

T 

•  0  ■ 

*06 

*  r 

•  14 

•EPULVEDA  DAM 

1 

.2G 

•  55 

.20 

.52 

.01 

I.HAFFER  TOOL  WORKS 

1 

•  16 

.57 

*  59 

T 

7 

.31 

.18 

.15 

.92 

•  02 

•  02 

.3: 

.10 

5 

•  65 

•  14 

•  11 

.84 

1.90 

.73 

.  34 

.03 

.75 

.06 

•  13 

.41 

I.IERRA  MADRE  1  N 

1 

•  64 

•  01 

.65 

.43 

T 

ilERRAVILLE  RS 

2 

.06 

.03 

.31 

.02 

.78 

T 

.52 

.14 

T 

.10 

•  02 

'> IGNAL  HiLL  FC  415 

.67 

•  14 

•  10 

.03 

.22 

.16 

iKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

9 

•  06 

.03 

•  09 

1.20 

ill 

.  84 

.17 

.27 

.10 

.97 

•  12 

1  .44 

•  13 

•  14 

.*5 

•  30 

I>L0UGHH0USE  6  SE 

3 

.94 

■  65 

.43 

.34 

*  32 

•  09 

.22 

.11 

.23 

:iMITH  RIVER  3  WNW 

16 

.37 

•  03 

•  25 

1.20 

.05 

.50 

.42 

.02 

1.56 

.36 

1.20 

.46 

•  22 

1.29 

.  32 

.45 

.67 

03 

* 

2  20 
* 

•  6 

'ho 

iNOW  CREEK  UPPER 

1 

.13 

.55 

.08 

T 

.50 

T 

JOOA  SPRINGS 

7 

.74 

.02 

.23 

.02 

.74 

.32 

.70 

.67 

.07 

.92 

.34 

.46 

.62 

.01 

.23 

.06 

.01 

*32 

•  55 

.25 

iOLEOAD 

67 

26 

06 

.09 

'lOMESSAR   1  W 

14 

.87 

.03 

.03 

1.01 

.74 

.08 

.24 

1 44 

•  24 

.96 

).85 

.65 

•  39 

•  27 

.07 

.06 

1  0  1 

T 

.81 

(06 

.13 

62 

1.19 

>OMIS  3  NE 

3 

.92 

2.81 

.02 

.27 

.  75 

.07 

iOMIS  3  NW 

2 

69 

1.78 

• 

.26 

.  35 

■  10 

3 

»04 

•  09 

•  62 

.27 

.41 

.05 

•  13 

T 

.33 

.04 

.82 

T 

.28 

'>ONOR  A 

5 

12 

.43 

.22 

.66 
.68 

•  05 

,23 

iO  ENTRANCE  VOSEMJTE  NP 

4 

81 

lid 

.23 

.15 

!o9 

.  77 

•  65 

!62 

.04 

.27 

T 

T 

T 

.45 

» 10 

iPAORA  PAC  FC   356  C 

1 

02 

.22 

•  18 

.03 

.  59 

T 

sPRECKELS  HWY  BRIDGE 

1 

56 

•  28 

.16 

•  05 

•  01 

•  23 

•  26 

.04 

.06 

•  07 

.02 

.24 

•  09 

«06 

.01 

jPRINGVILLE  7  ENE 

2 

52 

.20 

.34 

.01 

.  13 

.68 

1.03 

•  05 

.06 

'SQUAW  VALLEV  LODGE 

4 

03 

.36 

.13 

.02 

•  23 

.42 

.11 

•  09 

.  14 

•  31 

.06 

•  16 

•  21 

UU 

.02 

'SQUI  RREL   1  NN  1 

2 

79 

*42 

.65 

^54 

.56 

•  60 

'SQUIRREL   INN  2 

3 

02 

•  57 

.30 

.74 

.35 

1.00 

.05 

•  01 

STOCKTON  CAA  AP 

1 

51 

.01 

.27 

.09 

.34 

T 

.34 

T 

T 

.17 

•  02 

.15 

•  12 

T 

STOCKTON  FIRE  STA  i* 

1 

91 

•  27 

.35 

•  36 

.15 

T 

.  33 

.02 

•  06 

T 

.12 

•  14 

•  08 

•  03 

T 

ISTOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

1 

32 

14 

22 

.35 

.01 

.10 

T 

iSTONVFORD  RS 

1 

56 

.09 

.04 

.03 

.02 

•  05 

.04 

T 

.27 

!l3 

•  49 

T 

•  05 

•  37 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1 

44 

.13 

.06 

.07 

.06 

.22 

•  36 

•  33 

.21 

:STRAWBERRY  VALLEY 

11 

08 

.01 

•  36 

•  76 

1.18 

.97 

.50 

.93 

.14 

.06 

1.75 

1.60 

.22 

.01 

.26 

•  49 

•  62 

SUNLAND 

1 

34 

.35 

•  01 

.  36 

.03 

.55 

.01 

.01 

SUSANA  KNOLLS 

3 

36 

2.53 

.08 

1 

20 

.04 

.06 

.  14 

.07 

.08 

.05 

.01 

.  12 

.06 

T 

.04 

•  06 

.15 

•  22 

•  10 

SUSANVILLE  AP 

1 

1 1 

.03 

•  05 

.08 

.03 

.39 

.16 

•  04 

•  11 

•  15 

•  07 

SUTTER  HILL  RS 

5 

96 

.64 

•  31 

.74 

•  00 

.60 

•  45 

.14 

.22 

•  05 

.03 

.30 

.34 

•  1^ 

T 

Table  mount a  I n 

1 

00 

•  44 

.21 

T 

.30 

.05 

T 

70 

.33 

.31 

.23 

.67 

.13 

.04 

.01 

.21 

•  06 

TEMACHAP I 

1 

20 

•  09 

.05 

.04 

.49 

.08 

.02 

.42 

.01 

tejon  RANCHO 

2 

97 

•  10 

•  25 

.13 

1.22 

.  15 

T 

1.08 

T 

T 

■  04 

,  TENNANT 

2 

93 

T 

•  16 

•  08 

•  05 

•  74 

.09 

.58 

T 

.07 

.70 

.03 

T 

•  23 

.20 

03 

•  03 

T 

T 

T 

thousand  OAKS  2  N 

2 

02 

.10 

2 

10 

•  59 

.29 

.02 

.01 

•  04 

.01 

.67 

•  05 

•  42 

T  IGER  CREEK  PH 

e 

07 

.09 

.09 

.12 

.52 

.60 

.46 

1.08 

.88 

.10 

.43 

•  55 

•  04 

•  33 

•  32 

.26 

T0PAN6A  RS  FC  6 

1 

10 

•  16 

•  16 

•  56 

•  16 

TOPAZ  LAKE 

72 

•  09 

•  04 

•  08 

T 

.11 

.21 

T 

.02 

T 

•  06 

•  11 

TORRANCE 

1 

26 

.34 

22 

TRACY  CARBON A 

1 

96 

!43 

.02 

•  34 

.22 

.07 

.74 

•  02 

.03 

•  01 

.02 

,06 

TRACY  PUMPING  PLANT 

93 

.29 

.02 

.05 

•  30 

.02 

.20 

•  05 

TRONA 

40 

•  40 

T 

T 

TRUCKEE  RS 

4 

08 

.07 

.07 

.29 

•  81 

•  16 

.61 

.03 

.68 

.30 

.03 

.22 

.14 

•  10 

.50 

.03 

'  TULELAKE  //R 

2 

21 

•  05 

.17 

.03 

.07 

.01 

.03 

•  17 

.18 

.20 

16 

10 

1 

62 

.67 

.15 

.  16 

.06 

.02 

*  14 

.13 

.02 

.08 

•  19 

1  TURNTABLE  CREEK 

.10 

1  .23 

•  B4 

.67 

•  16 

•  02 

•  34 

•  28 

.74 

T 

.40 

.13 

1*80 

.04 

.07 

•  44 

•  16 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

1 

15 

.29 

.03 

.23 

.55 

.03 

•  02 

twentynine  palms 

15 

•  13 

.02 

TWIN  LAKES 

.17 

28 

02 

.55 

^ 

91 

.02 

*56 

•  50 

•  01 

•  13 

T 

.05 

•  22 

.01 

.03 

.64 

•  20 

.25 

.64 

.02 

.19 

.32 

.12 

UKIAH  t,  W 

Q 

49 

.05 

•  15 

•  90 

•  70 

•  47 

.03 

•  60 

T 

.18 

.24 

•  34 

•  88 

.45 

•  50 

.04 

T 

T 

T 

T 

•  14 

.61 

•  21 

UCLA 

98 

.10 

.  16 

.64 

•  08 

T 

UPLAND 

1 

36 

.02 

.35 

.08 

.47 

UPPER  LAKE  7  W 

•  52 

•  54 

•  14 

*  22 

.53 

*  03 

.26 

54 

UPPER  LAKE  RS 

50 

.02 

•  50 

•  34 

.70 

•  30 

•  15 

•  62 

.16 

1^05 

.19 

.37 

•  10 

'  UPPER  MATTOLE 

14 

•  78 

1.38 

.18 

•  35 

•  03 

•  17 

1^09 

1.16 

1.40 

.42 

.25 

1.46 

.14 

1.48 

■  07 

■  04 

.13 

1^46 

.70 

VACAVILLE 

2 

03 

•  50 

•  14 

.10 

•  16 

•  10 

.09 

•  13 

•  43 

•  08 

.10 

.20 

VALLEY  CENTER  3  NE 

2 

02 

•  74 

•  12 

.73 

.43 

■ 

68 

•  45 

23 

'  VAN  NUVS  CITY  WHSE  FC  15 

1 

59 

•  67 

.01 

.24 

.66 

.01 

VENTURA 

•  72 

.35 

T 

T 

■  15 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

62 

•  07 

.01 

.21 

.13 

•  20 

V  INCENT  PATROL  STA  FC120 

83 

•  20 

•  13 

•  48 

.02 

VINTON 

97 

•  04 

.12 

.24 

.04 

■  08 

T 

•  04 

•  15 

.03 

1 

26 

.79 

.02 

.  16 

.02 

•  02 

•  22 

T 

.03 

VOLCANOVILLE 

36 

•  21 

.17 

T 

.70 

•  83 

•  06 

1.03 

.04 

.93 

•  20 

T 

•  32 

•  70 

T 

.33 

.01 

•  24 

.54 

.07 

VOLLMERS 

8 

75 

.26 

.62 

.48 

.19 

.07 

1.  35 

.23 

.61 

•  03 

•  53 

i.n 

1*34 

•  10 

•  04 

T 

T 

.11 

•  11 

.59 

•  12 

VOLTA  PM 

6 

93 

•  19 

.17 

•  43 

.80 

.  13 

.36 

•  20 

•  15 

.52 

•  09 

.14 

.99 

•  53 

T 

•  60 

.07 

.41 

,  , 

•  73 

•  34 

.  36 

.  29 

32 

09 

•  24 

.05 

WALMAR  SCHOOL 

.62 

•  20 

.13 

•  05 

.05 

•  11 

WALNUT  CREEK 

2 

"l4 

•  33 

.  16 

.  33 

.04 

•  52 

.16 

.15 

.16 

.06 

T 

.  WALNUT  CREEK  4  £ 

1 

40 

.07 

T 

•  10 

.21 

.01 

.40 

.10 

•  11 

.15 

•  06 

.03 

•  03 

•  06 

.07 

WALNUT  GROVE 

2 

00 

•  05 

.40 

•  05 

•  55 

•  32 

.15 

•  38 

.07 

.03 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

Ofi 

•  29 

•  11 

58 

•  13 

WARNER  SPRINGS 

•  44 

T 

.20 

.42 

.19 

WASCO 

•  32 

•  02 

T 

.02 

.54 

.03 

•  09 

T 

T 

T 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

1 

77 

*  29 

T 

.46 

.  14 

.10 

.32 

.05 

T 

.19 

.01 

.13 

.45 

T 

•  03 

.30 

WEAVERVJLLE  RS 

6 

69 

.03 

.  56 

.  38 

.51 

•  03 

•  40 

•  06 

.26 

.37 

.30 

.19 

•  05 

.08 

•  06 

•  64 

.05 

T 

.  17 

.37 

•  11 

•  34 

WEST  POINT  3  SW 

_ 

, 

.  27 

•  09 

•  23 

.93 

.97 

•  23 

1.07 

.62 

.13 

.43 

.35 

T 

T 

'   WESTWOOO  3  WSW 

•  12 

•  52 

.45 

.75 

•  16 

.67 

.02 

T 

•  76 

.07 

.49 

.24 

.21 

.08 

.17 

.05 

•  02 

•  41 

.15 

.26 

WHEELER 

11 

.16 

.04 

•  06 

.22 

1 .92 

.46 

•  14 

•  24 

.13 

.23 

•  89 

.69 

.21 

.17 

1.22 

.18 

•  05 

•  10 

WHITE  MOUNTAIN  I 

66 

•  71 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE 

2 

41 

1.20 

•  08 

.09 

.20 

.04 

•  05 

T 

T 

•  04 

■  36 

•  07 

T 

•  10 

i09 

.02 

WHITE  ROCK 

4 

47 

•  42 

T 

.60 

•  39 

.79 

•  25 

•  13 

•  23 

.13 

.46 

•  02 

•  04 

.01 

WMITTIER  FC  106  C 

99 

■  23 

•  07 

.07 

•  67 

WILLIAMS 

70 

.27 

•  03 

.09 

.03 

T 

.02 

.10 

•  11 

T 

.09 

WILLOWS 

1 

.21 

.28 

.03 

.05 

.11 

T 

•05 

•  17 

WINTERS 

96 

•  25 

.05 

.06 

•  02 

•  46 

•  04 

.02 

•  06 

WOFFORD  HEIGHTS 

07 

.05 

.02 

T 

•  01 

WOODFOROS 

1 

•  27 

•  09 

.15 

•  15 

T 

.23 

.23 

T 

•  02 

•  03 

T 

.21 

•  15 

WOODLAND 

1 

.26 

•  18 

.01 

•  24 

.21 

•  06 

•  08 

.03 

.22 

.05 

•  11 

.07 

WRIGHTS 

3 

.51 

.10 

•  21 

•  26 

.37 

•  07 

1^02 

.49 

•  07 

•  61 

•  22 

.09 

VORBA  LINOA 
YOSEMITE  NP 
VREKA 

1 
5 

.01 
.05 
•  96 

•  10 
.28 

.05 

T 

•  02 

.31 

•  05 
.11 

.18 
.58 

.  17 

T 

•  60 
.98 

•  09 

.02 

.08 

.52 
•  05 

•  14 

•  20 

.31 
•  56 

■  02 

•  01 

T 
T 

•  03 

.15 

•  22 

.06 

•  S3 
T 

.37 

T 

1.23 

8«a  r*t,rtac  oat*,  foilovloi  Station  In^t. 


-  7S  - 


I 


DAILY  TEMPERATURES  ^.^^^°?S^r5 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AOIN  RS 

MAX 

5i, 

48 

52 

44 

44 

53 

54 

58 

47 

47 

51 

49 

39 

46 

48 

42 

59 

53 

60 

56 

53 

46 

58 

60 

53 

61 

65 

63 

57 

48 

44 

52i 

1 

MIN 

36 

33 

33 

34 

37 

36 

37 

35 

33 

23 

32 

25 

8 

24 

31 

34 

28 

25 

30 

22 

20 

22 

31 

38 

25 

31 

40 

32 

30 

30 

29. 

7 

ALDERPOINT 

MAX 

61 

61 

61 

53 

53 

55 

62 

60 

61 

51 

59 

55 

54 

55 

55 

48 

56 

65 

64 

69 

57 

57 

60 

60 

60 

64 

74 

75 

68 

56 

55 

59* 

5 

MIN 

49 

42 

46 

47 

47 

49 

49 

49 

41 

37 

47 

38 

35 

31 

44 

37 

43 

43 

35 

34 

31 

31 

32 

47 

41 

46 

47 

39 

46 

41. 

1 

ALPINE  1  W 

MAX 

61 

62 

62 

64 

68 

72 

82 

75 

66 

62 

66 

64 

63 

69 

69 

61 

58 

62 

58 

68 

57 

64 

69 

72 

76 

76 

62 

83 

80 

69 

72 

68 1 

1 

MIN 

46 

44 

45 

44 

44 

47 

46 

47 

49 

38 

39 

48 

44 

37 

37 

41 

35 

45 

39 

43 

35 

31 

36 

41 

40 

45 

49 

46 

43 

41 

41 

9 

ALTURAS  RS 

MAX 

61 

57 

56 

57 

45 

44 

52 

55 

57 

58 

61 

55 

41 

36 

48 

49 

50 

54 

55 

60 

60 

39 

40 

60 

62 

51 

62 

69 

60 

53 

54 

53 1 

5 

MIN 

33 

31 

32 

30 

37 

37 

39 

38 

36 

34 

24 

28 

18 

15 

20 

25 

26 

23 

25 

24 

19 

16 

30 

34 

22 

23 

34 

39 

27 

28 

28. 

4 

AN6WIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

51 

53 

46 

56 

51 

59 

60 

55 

54 

55 

51 

49 

55 

49 

46 

52 

57 

65 

57 

s 

U6 

64 

64 

63 

67 

56 

70 

56 

59 

57 

56. 

6 

MIN 

44 

44 

36 

44 

47 

48 

44 

46 

40 

32 

42 

37 

31 

40 

28 

36 

35 

39 

33 

30 

34 

39 

40 

39 

46 

45 

47 

43 

35 

41 

39 

5 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

63 

60 

56 

61 

61 

67 

67 

64 

61 

64 

63 

59 

60 

65 

64 

58 

63 

66 

71 

66 

60 

64 

70 

70 

68 

73 

76 

76 

67 

66 

65 

65 

0 

50 

47 

44 

51 

53 

52 

43 

48 

47 

45 

48 

49 

41 

33 

45 

34 

41 

35 

36 

41 

39 

36 

34 

36 

45 

50 

42 

51 

51 

43 

50 

43 

9 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

59 

63 

60 

56 

60 

61 

66 

66 

64 

60 

65 

64 

59 

59 

64 

61 

61 

62 

67 

72 

67 

61 

65 

71 

72 

69 

75 

75 

80 

68 

68 

65 

2 

MIN 

49 

45 

42 

51 

53 

50 

44 

46 

46 

45 

46 

50 

41 

34 

43 

34 

42 

36 

42 

39 

41 

37 

36 

34 

43 

47 

42 

52 

52 

44 

47 

43 

8 

ASH  MTN 

MAX 

61 

60 

55 

62 

65 

62 

72 

77 

75 

55 

64 

62 

55 

63 

65 

60 

57 

66 

64 

69 

67 

56 

58 

69 

71 

68 

75 

74 

71 

65 

66 

64 

8 

MIN 

45 

44 

42 

40 

47 

44 

48 

46 

49 

50 

39 

47 

34 

35 

41 

41 

37 

42 

44 

42 

42 

31 

36 

40 

44 

45 

46 

56 

56 

45 

45 

43 

3 

AU8ERRV 

MAX 

46 

55 

56 

59 

60 

56 

66 

71 

69 

59 

59 

57 

55 

59 

59 

58 

58 

62 

65 

66 

64 

66 

65 

65 

67 

68 

74 

73 

74 

70 

65 

62 

6 

MIN 

44 

37 

37 

40 

44 

45 

43 

41 

37 

33 

35 

42 

31 

33 

33 

34 

41 

41 

40 

28 

27 

33 

35 

40 

41 

42 

40 

33 

33 

33 

37 

1 

AUBURN 

60 

54 

53 

50 

52 

52 

65 

65 

65 

56 

62 

55 

54 

55 

61 

53 

54 

62 

63 

69 

65 

56 

59 

67 

67 

65 

68 

75 

77 

61 

62 

60 

8 

MIN 

48 

45 

39 

42 

46 

49 

45 

46 

45 

38 

41 

45 

38 

35 

38 

36 

41 

43 

35 

35 

37 

40 

44 

43 

44 

46 

47 

39 

40 

41 

6 

AVALON  PLEASURE  P  i  ER 

57 

59 

61 

59 

61 

62 

57 

55 

56 

63 

64 

58 

57 

59 

55 

52 

55 

59 

58 

57 

56 

64 

71 

60 

62 

60 

61 

66 

69 

65 

58 

9 

MIN 

46 

44 

46 

50 

48 

47 

49 

50 

44 

45 

50 

46 

42 

43 

47 

41 

43 

49 

50 

46 

50 

43 

44 

43 

47 

45 

49 

46 

47 

46 

48 

46 

4 

A VENAL  9  SSE 

61 

62 

65 

67 

69 

71 

67 

75 

75 

60 

69 

72 

63 

64 

67 

65 

66 

59 

73 

74 

81 

70 

75 

77 

60 

79 

82 

66 

61 

73 

71 

0 

MIN 

51 

53 

37 

47 

,47 

48 

46 

46 

52 

34 

38 

47 

31 

32 

42 

36 

50 

40 

43 

32 

30 

35 

39 

44 

43 

56 

56 

40 

43 

42 

5 

BACKUS  RANCH 

MAX 

59 

59 

60 

62 

65 

71 

78 

74 

58 

58 

72 

69 

50 

63 

64 

50 

50 

62 

65 

70 

54 

57 

63 

72 

77 

75 

77 

76 

74 

67 

74 

65 

4 

MIN 

41 

43 

45 

45 

48 

52 

42 

48 

46 

43 

46 

39 

36 

27 

33 

39 

33 

45 

50 

44 

36 

28 

37 

52 

52 

40 

54 

48 

43 

50 

42 

6 

BAKER  9  NNW 

MAX 

75 

69 

72 

72 

75 

79 

81 

66 

81 

72 

73 

76 

75 

70 

70 

77 

63 

63 

72 

75 

82 

70 

64 

70 

75 

81 

80 

82 

82 

83 

60 

75 

0 

MIN 

47 

43 

46 

45 

52 

52 

54 

55 

60 

41 

43 

51 

50 

44 

41 

50 

40 

46 

52 

51 

58 

50 

44 

42 

47 

51 

52 

53 

53 

66 

49 

49 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

66 

65 

63 

66 

72 

70 

76 

79 

64 

61 

69 

66 

60 

67 

73 

60 

61 

68 

69 

77 

62 

65 

71 

74 

76 

75 

83 

84 

79 

68 

74 

69 

6 

MIN 

52 

50 

44 

50 

55 

53 

48 

50 

47 

44 

43 

47 

36 

36 

42 

43 

39 

41 

50 

48 

39 

36 

37 

42 

46 

49 

50 

56 

56 

45 

46 

45 

9 

BARRETT  DAM 

64 

58 

59 

60 

63 

68 

72 

86 

80 

54 

61 

65 

63 

61 

72 

70 

53 

55 

61 

56 

70 

55 

65 

66 

72 

77 

76 

80 

79 

77 

67 

66 

6 

MIN 

46 

45 

47 

45 

45 

46 

42 

41 

45 

40 

44 

44 

45 

34 

35 

39 

34 

37 

36 

39 

34 

30 

30 

34 

36 

39 

43 

41 

46 

39 

39 

7 

BAR STOW 

MAX 

65 

64 

68 

70 

71 

77 

60 

60 

77 

64 

74 

70 

63 

65 

70 

69 

57 

65 

67 

77 

75 

60 

65 

72 

79 

76 

77 

80 

75 

75 

74 

71 

1 

MIN 

44 

42 

45 

47 

52 

49 

45 

45 

49 

41 

39 

46 

40 

33 

37 

38 

39 

42 

51 

44 

50 

31 

33 

36 

42 

47 

45 

53 

55 

49 

49 

43 

S 

BEAUMONT  1  N 

58 

56 

54 

60 

56 

73 

61 

77 

51 

62 

62 

57 

58 

65 

67 

52 

52 

57 

59 

69 

55 

60 

64 

73 

76 

75 

77 

77 

73 

67 

71 

64 

3 

MIN 

44 

45 

44 

41 

46 

47 

48 

42 

47 

39 

38 

45 

47 

33 

36 

36 

34 

45 

36 

45 

28 

31 

31 

36 

40 

44 

46 

42 

41 

47 

40 

6 

BEN  LOMOND 

55 

56 

53 

56 

58 

60 

70 

60 

55 

64 

62 

56 

55 

60 

54 

56 

55 

57 

70 

69 

65 

68 

70 

74 

69 

67 

66 

61 

64 

66 

60 

61 

i6 

MIN 

47 

45 

41 

47 

51 

50 

48 

49 

47 

45 

37 

46 

37 

35 

42 

34 

36 

35 

36 

35 

33 

32 

30 

33 

35 

36 

38 

39 

37 

42 

39 

8 

BERKELEY 

55 

57 

57 

55 

56 

60 

65 

56 

58 

58 

56 

56 

57 

60 

57 

55 

60 

63 

64 

59 

59 

64 

67 

64 

62 

64 

70 

66 

59 

61 

61 

60 

1 

MIN 

51 

49 

45 

52 

53 

53 

51 

52 

46 

43 

50 

49 

42 

43 

46 

39 

46 

46 

45 

49 

43 

41 

42 

44 

49 

50 

46 

52 

52 

46 

51 

47 

•  4 

BIG  BAR  RS 

59 

64 

60 

46 

50 

51 

62 

60 

65 

55 

57 

54 

47 

54 

51 

49 

51 

52 

64 

71 

55 

54 

52 

63 

67 

62 

72 

78 

71 

50 

52 

58 

0 

MIN 

44 

36 

41 

40 

42 

42 

46 

44 

39 

34 

39 

35 

31 

34 

37 

3  3 

34 

36 

38 

30 

26 

25 

29 

45 

43 

33 

37 

44 

38 

41 

37 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MIN 

BIG  CREEK  PH  1 

44 

46 

47 

50 

47 

55 

64 

62 

56 

47 

52 

48 

40 

50 

59 

40 

43 

46 

54 

56 

54 

43 

50 

54 

56 

56 

63 

64 

60 

52 

50 

52 

0 

MIN 

38 

37 

32 

34 

39 

40 

43 

47 

33 

30 

34 

34 

25 

32 

36 

28 

32 

37 

38 

34 

24 

24 

36 

36 

42 

43 

46 

40 

34 

39 

35 

2 

BISHOP  WB  AP 

59 

62 

63 

67 

68 

74 

74 

72 

63 

66 

69 

64 

61 

59 

63 

57 

55 

57 

64 

72 

63 

54 

64 

72 

72 

69 

71 

73 

71 

72 

73 

66 

lO 

MIN 

41 

35 

30 

31 

39 

39 

36 

35 

44 

31 

28 

40 

28 

24 

25 

28 

31 

32 

29 

33 

26 

24 

28 

32 

36 

29 

44 

38 

40 

35 

32 

i7 

BLUE  CANYON  WB  AP 

42 

43 

38 

40 

40 

48 

56 

54 

38 

45 

40 

35 

37 

42 

34 

30 

46 

46 

54 

47 

35 

44 

51 

54 

47 

60 

59 

59 

42 

49 

37 

44 

i9 

MIN 

37 

30 

30 

34 

36 

39 

40 

32 

29 

26 

33 

24 

22 

26 

25 

26 

28 

36 

33 

24 

21 

32 

38 

39 

36 

41 

41 

28 

25 

27 

31 

.0 

BLYTHE 

75 

76 

78 

78 

81 

88 

91 

92 

81 

79 

78 

81 

78 

79 

81 

73 

73 

76 

73 

77 

75 

70 

70 

80 

63 

87 

87 

83 

91 

85 

69 

80 

i3 

MIN 

53 

49 

51 

52 

54 

60 

64 

65 

59 

52 

52 

54 

61 

47 

54 

""^ 

42 

45 

52 

52 

52 

49 

46 

44 

43 

52 

57 

50 

49 

55 

51 

52 

iO 

BLYTHE  CAA  AP 

76 

75 

78 

79 

83 

85 

89 

91 

79 

77 

80 

61 

75 

75 

81 

72 

69 

76 

71 

77 

77 

68 

70 

77 

63 

85 

85 

62 

88 

83 

90 

79 

■  3i 

MIN 

55 

50 

51 

51 

54 

58 

60 

57 

57 

50 

48 

54 

51 

50 

46 

43 

48 

56 

53 

55 

50 

50 

46 

47 

54 

61 

55 

52 

55 

57 

52 

•  Si 

BOCA 

44 

52 

46 

42 

43 

42 

54 

61 

61 

44 

46 

46 

33 

39 

49 

43 

34 

46 

49 

54 

54 

37 

41 

56 

61 

50 

58 

63 

60 

47 

52 

i7 

MIN 

26 

30 

22 

27 

34 

33 

23 

21 

25 

15 

25 

28 

22 

11 

17 

15 

22 

16 

23 

11 

9 

17 

30 

22 

16 

29 

33 

16 

19 

21 

.9 

BONITA 

65 

66 

65 

67 

69 

70 

77 

67 

63 

66 

65 

68 

66 

67 

68 

62 

61 

63 

61 

69 

59 

66 

72 

75 

75 

73 

86 

80 

82 

69 

71 

■  6 

MIN 

52 

51 

47 

48 

50 

54 

48 

50 

56 

44 

42 

■  50 

48 

40 

44 

43 

39 

39 

52 

44 

50 

38 

33 

37 

39 

47 

45 

51 

46 

49 

44 

45 

iS 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

88 

72 

74 

75 

60 

83 

65 

89 

86 

69 

77 

78 

79 

75 

76 

81 

66 

68 

69 

63 

80 

72 

70 

73 

78 

84 

84 

85 

86 

89 

62 

MIN 

55 

44 

52 

57 

51 

56 

51 

50 

59 

42 

43 

46 

53 

40 

41 

52 

38 

41 

51 

43 

51 

49 

49 

37 

42 

52 

50 

53 

56 

56 

49 

48 

I7 

BOWMAN  DAM 

55 

54 

54 

46 

50 

52 

56 

57 

54 

48 

52 

53 

45 

49 

55 

50 

49 

52 

56 

55 

49 

57 

56 

55 

53 

54 

55 

60 

62 

61 

54 

53 

6 

MIN 

35 

36 

30 

31 

35 

37 

32 

35 

31 

23 

33 

25 

22 

21 

29 

20 

21 

26 

31 

30 

21 

26 

29 

33 

37 

33 

32 

24 

21 

25 

31 

28 

.9 

BRAWLEY 

66 

75 

77 

79 

81 

81 

89 

93 

93 

74 

79 

81 

81 

78 

80 

63 

70 

69 

72 

64 

80 

77 

70 

74 

79 

86 

81 

89 

84 

88 

65 

MIN 

57 

55 

52 

55 

52 

52 

55 

55 

58 

51 

49 

50 

55 

46 

46 

52 

42 

47 

55 

49 

52 

49 

43 

42 

45 

52 

52 

54 

54 

59 

53 

51 

'2 

BRIDGEPORT  DAM 

MAX 

50 

49 

53 

60 

63 

66 

68 

53 

56 

55 

52 

58 

52 

55 

41 

48 

49 

51 

57 

55 

41 

53 

62 

61 

57 

64 

59 

58 

59 

66 

MIN 

33 

17 

30 

38 

30 

26 

25 

30 

16 

23 

32 

21 

16 

16 

18 

21 

20 

21 

27 

12 

13 

19 

29 

29 

21 

39 

37 

22 

36 

24 

I 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

60 

57 

64 

57 

62 

63 

72 

66 

66 

66 

67 

61 

58 

58 

64 

56 

56 

59 

64 

73 

73 

62 

63 

70 

70 

68 

76 

74 

80 

64 

70 

65 

MIN 

51 

45 

42 

45 

53 

53 

47 

49 

46 

35 

45 

47 

33 

31 

46 

3  5 

43 

31 

34 

37 

30 

30 

30 

33 

42 

40 

38 

49 

46 

34 

50 

41 

i 

BURBANK   WB  AP 

66 

61 

66 

76 

68 

77 

85 

69 

57 

74 

68 

64 

66 

74 

66 

63 

55 

65 

75 

74 

66 

69 

72 

77 

77 

75 

83 

80 

75 

77 

71 

70 

it 

MIN 

49 

50 

44 

47 

54 

60 

52 

52 

48 

45 

44 

51 

48 

41 

43 

46 

47 

44 

53 

53 

50 

46 

44 

46 

48 

49 

51 

59 

55 

52 

49 

49 

BURL IN6AME 

MAX 

57 

54 

55 

59 

61 

61 

62 

61 

57 

61 

61 

60 

55 

60 

60 

57 

60 

60 

62 

59 

58 

59 

65 

65 

59 

63 

63 

70 

62 

58 

58 

60 

1 

MIN 

51 

50 

49 

54 

54 

54 

49 

52 

48 

47 

49 

51 

44 

39 

49 

38 

49 

42 

43 

46 

44 

37 

38 

38 

50 

52 

46 

50 

53 

43 

51 

47 

1 

BURNEY 

MAX 

62 

52 

52 

46 

49 

46 

56 

58 

59 

51 

49 

51 

43 

45 

48 

48 

42 

53 

58 

62 

5B 

46 

51 

62 

61 

55 

62 

68 

67 

50 

44 

53 

MIN 

31 

33 

32 

38 

41 

42 

39 

35 

38 

27 

40 

33 

21 

28 

31 

30 

29 

27 

24 

27 

29 

18 

19 

29 

40 

26 

26 

36 

36 

29 

31 

31 

] 

BUTTONWILLOW 

MAX 

61 

67 

63 

63 

68 

72 

67 

74 

64 

59 

64 

69 

66 

60 

67 

72 

59 

61 

65 

70 

77 

61 

63 

71 

74 

76 

73 

SO 

83 

78 

76 

66' 

MIN 

47 

51 

47 

47 

51 

54 

44 

46 

51 

41 

37 

43 

37 

35 

39 

45 

48 

38 

48 

44 

48 

34 

34 

43 

41 

46 

45 

56 

56 

44 

46 

44 

i 

CABRILLO  NM 

MAX 

63 

63 

62 

65 

65 

63 

68 

60 

63 

62 

63 

62 

63 

62 

62 

58 

61 

58 

62 

62 

60 

60 

63 

66 

65 

66 

66 

70 

69 

66 

65 

63 

MIN 

50 

52 

51 

51 

53 

55 

53 

52 

53 

49 

50 

49 

50 

46 

50 

48 

45 

46 

50 

51 

44 

44 

43 

46 

49 

50 

52 

54 

53 

54 

52 

49 

r 

9«e  reference  notee  folloDlng  StatloD  lodez. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNrA 
MARCH  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lACHUMA  OAt^ 

MAX 

61 

65 

54 

64 

67 

67 

72 

83 

75 

57 

68 

66 

63 

64 

69 

70 

57 

54 

61 

72 

67 

63 

65 

72 

60 

74 

79 

82 

76 

75 

72 

68 

2 

MIN 

47 

43 

49 

46 

46 

40 

42 

46 

40 

41 

41 

35 

42 

43 

40 

41 

36 

3  0 

32 

35 

36 

41 

48 

46 

44 

37 

40 

3 

:alaveras  big  trees 

MAX 

48 

44 

44 

44 

46 

44 

58 

64 

62 

39 

50 

50 

38 

42 

52 

36 

40 

50 

48 

58 

56 

42 

47 

64 

68 

66 

60 

66 

64 

50 

65 

MIN 

38 

28 

30 

3  6 

36 

32 

26 

26 

30 

30 

26 

26 

26 

29 

32 

34 

32 

38 

38 

29 

29 

to 

1 

:allahan  rs 

MAX 

58 

54 

54 

50 

54 

62 

62 

58 

51 

54 

50 

44 

45 

47 

48 

46 

46 

50 

60 

56 

46 

50 

68 

54 

69 

63 

69 

66 

58 

49 

61 

MIN 

22 

30 

38 

24 

35 

29 

27 

33 

26 

21 

23 

^26 

33 

32 

29 

43 

38 

26 

36 

32 

4 

CAMPO 

MAX 

55 

57 

59 

63 

69 

73 

81 

77 

64 

59 

64 

64 

61 

67 

68 

58 

54 

59 

54 

66 

57 

59 

59 

70 

75 

75 

73 

77 

76 

67 

72 

5 

MIN 

A5 

44 

43 

43 

41 

46 

38 

37 

41 

38 

39 

41 

41 

28 

31 

26 

29 

43 

3 1 

42 

26 

25 

24 

31 

31 

36 

40 

35 

42 

33 

36 

2 

:AMP  PARDEE 

MAX 

59 

60 

55 

54 

57 

55 

63 

67 

68 

58 

62 

62 

56 

56 

62 

54 

54 

61 

66 

69 

66 

58 

60 

64 

69 

64 

69 

74 

79 

66 

63 

MIN 

48 

5 1 

32 

4  7 

39 

4 1 

38 

41 

43 

43 

44 

38 

34 

37 

43 

42 

43 

46 

61 

47 

40 

45 

tl 

1 

:anoga  park  pierce  col 

MAX 

64 

61 

66 

71 

70 

80 

84 

82 

69 

70 

68 

63 

66 

74 

71 

65 

58 

61 

73 

79 

75 

65 

71 

61 

33 

79 

65 

86 

60 

76 

74 

MIN 

46 

43 

45 

49 

43 

46 

41 

41 

43 

44 

53 

50 

43 

42 

44 

0 

:antil  2  E 

MAX 

61 

60 

62 

65 

71 

78 

82 

00 

71 

70 

73 

71 

72 

68 

72 

62 

59 

67 

71 

72 

66 

64 

67 

78 

62 

64 

82 

72 

73 

72 

MtN 

3  0 

47 

36 

4  7 

39 

45 

37 

46 

38 

39 

39 

37 

34 

31 

49 

32 

32 

34 

37 

5 

:anvon  dam 

MAX 

44 

46 

42 

44 

41 

50 

52 

51 

48 

40 

41 

40 

41 

45 

41 

36 

46 

52 

54 

52 

46 

47 

56 

62 

64 

59 

64 

60 

54 

42 

42 

MIN 

35 

28 

32 

36 

36 

3  5 

3 1 

28 

26 

25 

24 

26 

26 

26 

20 

22 

26 

33 

30 

26 

36 

32 

25 

32 

29 

1 

:athay  bull  run  rch 

MAX 

56 

61 

57 

59 

60 

68 

65 

73 

70 

56 

60 

63 

52 

54 

62 

55 

51 

57 

66 

65 

69 

54 

57 

64 

66 

67 

67 

76 

76 

72 

62 

62 

MIN 

49 

49 

3  5 

45 

48 

44 

48 

47 

46 

33 

37 

46 

34 

34 

39 

36 

33 

36 

37 

40 

42 

54 

37 

43 

40 

7 

:6CILVILLE  SAWYER 

MAX 

58 

53 

48 

47 

48 

58 

54 

60 

50 

56 

48 

43 

45 

43 

45 

43 

49 

57 

65 

57 

48 

64 

51 

48 

64 

67 

70 

69 

66 

45 

44 

53 

0 

MIN 

:enterville  ph 

MAX 

58 

58 

52 

55 

57 

62 

67 

66 

63 

66 

58 

60 

61 

62 

53 

54 

63 

68 

74 

66 

73 

64 

72 

72 

72 

70 

76 

77 

65 

62 

64 

64 

2 

MIN 

50 

45 

44 

50 

52 

52 

48 

47 

43 

36 

53 

44 

34 

33 

42 

39 

44 

36 

36 

42 

35 

34 

40 

42 

8 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

47 

46 

47 

50 

50 

43 

58 

65 

59 

40 

52 

53 

37 

41 

52 

43 

44 

47 

50 

69 

68 

45 

62 

60 

61 

61 

63 

65 

66 

49 

56 

52 

,2 

MIN 

38 

33 

28 

24 

31 

34 

26 

26 

28 

32 

36 

35 

36 

43 

39 

35 

32 

8 

ICHICO  EXP  STA 

MAX 

60 

58 

53 

55 

56 

65 

67 

64 

62 

63 

57 

58 

59 

61 

54 

53 

59 

66 

73 

65 

60 

62 

70 

71 

67 

75 

75 

76 

62 

61 

64 

63 

MIN 

52 

46 

53 

54 

50 

40 

50 

45 

35 

40 

47 

41 

46 

36 

40 

42 

36 

29 

30 

40 

46 

40 

43 

65 

62 

37 

48 

44 

i 

CHULA  VISTA 

MAX 

62 

62 

62 

62 

64 

65 

63 

65 

62 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

58 

60 

61 

66 

58 

70 

65 

63 

72 

71 

70 

70 

63 

7 

MIN 

54 

43 

48 

43 

36 

60 

52 

48 

•  6 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

63 

58 

60 

64 

59 

72 

84 

84 

58 

65 

67 

58 

64 

74 

68 

58 

66 

64 

70 

75 

61 

66 

70 

74 

76 

75 

84 

84 

76 

75 

71 

68 

8 

MIN 

5  0 

50 

40 

40 

42 

40 

40 

40 

44 

i 

CLARKSBURG 

MAX 

59 

60 

63 

54 

57 

57 

69 

67 

64 

65 

65 

60 

57 

57 

62 

60 

59 

61 

65 

70 

65 

60 

64 

70 

70 

67 

74 

74 

77 

67 

69 

64 

I 

MIN 

50 

40 

40 

38 

45 

39 

41 

40 

41 

45 

53 

42 

49 

44 

3 

CLEARLAKE   HI    1  NNE 

MAX 

57 

57 

57 

55 

54 

63 

65 

62 

51 

59 

58 

61 

55 

59 

52 

52 

52 

64 

70 

62 

64 

59 

69 

70 

64 

69 

72 

70 

68 

64 

58 

60 

i4 

MIN 

35 

38 

30 

34 

26 

45 

36 

43 

*' 

38 

B 

CLOVERDALE  3  5SE 

MAX 

61 

60 

60 

55 

57 

57 

66 

67 

60 

58 

59 

56 

56 

60 

57 

56 

54 

59 

70 

75 

66 

65 

73 

73 

70 

75 

71 

74 

71 

59 

67 

63 

ti 

MIN 

33 

44 

43 

42 

48 

42 

60 

43 

i5 

COALINGA 

MAX 

65 

61 

62 

65 

66 

65 

69 

75 

56 

64 

66 

64 

60 

63 

62 

59 

56 

68 

73 

74 

61 

64 

70 

74 

74 

73 

76 

63 

76 

69 

69 

67 

2 

MIN 

51 

49 

38 

50 

46 

46 

46 

45 

35 

41 

43 

36 

41 

40 

36 

46 

42 

39 

" 

36 

39 

44 

66 

56 

38 

** 

42 

6 

COLFAX 

MAX 

53 

51 

50 

54 

50 

60 

62 

63 

55 

58 

58 

49 

51 

57 

56 

48 

58 

60 

66 

65 

60 

56 

64 

64 

66 

68 

72 

73 

67 

60 

66 

69 

0 

MIN 

47 

44 

43 

48 

46 

43 

45 

41 

48 

40 

" 

34 

35 

40 

s 

COLUSA   I  SSW 

MAX 

58 

60 

55 

58 

61 

70 

66 

60 

64 

65 

62 

59 

59 

61 

58 

56 

61 

65 

74 

74 

61 

63 

71 

71 

70 

77 

75 

77 

67 

66 

70 

65 

0 

MIN 

53 

50 

44 

50 

52 

51 

5  3 

5  3 

49 

40 

46 

46 

47 

37 

45 

41 

34 

50 

38 

44 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 

59 

62 

63 

61 

65 

69 

65 

70 

74 

61 

63 

67 

62 

61 

63 

68 

60 

60 

69 

71 

75 

61 

63 

69 

73 

76 

_  71 

78 

79 

77 

70 

47 

2 

MIN 

52 

52 

39 

38 

52 

50 

48 

46 

41 

38 

40 

45 

36 

34 

42 

37 

40 

47 

46 

26 

34 

42 

46 

46 

45 

42 

s 

CORONA 

MAX 

64 

61 

63 

67 

64 

74 

82 

79 

62 

67 

69 

64 

66 

74 

68 

63 

59 

65 

72 

76 

70 

66 

73 

76 

78 

77 

87 

81 

80 

72 

74 

70 

e 

MIN 

50 

47 

46 

48 

43 

44 

40 

44 

3 

COVELO 

MAX 

63 

60 

50 

50 

51 

62 

63 

61 

55 

54 

54 

48 

55 

55 

50 

48 

56 

63 

72 

60 

53 

62 

67 

63 

63 

74 

75 

70 

60 

54 

55 

56 

9 

MIN 

47 

39 

44 

46 

46 

44 

45 

42 

43 

30 

30 

37 

30 

37 

36 

38 

6 

COW  CREEK 

MAX 

76 

78 

79 

80 

81 

87 

90 

90 

67 

81 

81 

88 

84 

75 

85 

81 

67 

76 

84 

89 

67 

80 

79 

64 

88 

86 

66 

89 

89 

68 

90 

83 

6 

MIN 

55 

52 

56 

53 

56 

59 

59 

61 

67 

58 

58 

50 

70 

69 

63 

61 

66 

62 

58 

7 

CRESCENT  CITY 

MAX 

60 

53 

52 

52 

54 

59 

58 

60 

53 

52 

52 

53 

54 

50 

60 

59 

59 

55 

65 

53 

67 

63 

62 

57 

51 

55 

56 

7 

MIN 

39 

46 

48 

49 

50 

43 

42 

46 

48 

40 

37 

42 

45 

49 

40 

45 

38 

45 

46 

43 

7 

CROCKETT 

MAX 

55 

60 

57 

58 

57 

66 

65 

65 

59 

61 

57 

57 

58 

61 

60 

56 

61 

66 

64 

58 

66 

69 

68 

69 

65 

69 

66 

71 

64 

64 

62 

62 

4 

MIN 

53 

50 

48 

53 

54 

54 

49 

54 

48 

45 

51 

60 

44 

41 

49 

42 

47 

42 

47 

7 

CULVER  CITY 

MAX 

65 

63 

64 

66 

67 

71 

79 

74 

67 

70 

66 

65 

65 

69 

65 

62 

60 

66 

72 

74 

64 

69 

69 

71 

72 

69 

82 

77 

73 

69 

66 

68 

8 

MIN 

50 

49 

47 

46 

55 

54 

50 

53 

52 

46 

47 

51 

49 

44 

45 

48 

47 

43 

48 

9 

CUYAMACA 

MAX 

56 

43 

45 

49 

54 

60 

64 

72 

69 

42 

52 

58 

48 

50 

55 

60 

40 

44 

46 

51 

66 

44 

51 

'o 

64 

68 

65 

64 

67 

66 

58 

65 

6 

MIN 

37 

36 

37 

36 

38 

42 

37 

39 

39 

32 

33 

33 

34 

32 

32 

33 

26 

28 

32 

3* 

8 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

66 

68 

71 

73 

77 

78 

65 

62 

66 

71 

76 

71 

66 

68 

74 

58 

58 

67 

69 

80 

65 

64 

66 

76 

81 

80 

78 

83 

80 

78 

81 

72 

9 

MIN 

46 

45 

47 

49 

54 

50 

5  0 

46 

47 

41 

41 

47 

43 

33 

40 

38 

49 

45 

43 

36 

34 

40 

46 

46 

46 

64 

55 

52 

46 

45 

e 

DAVIS  A6R  COLLEGE 

MAX 

58 

59 

63 

54 

58 

59 

72 

66 

61 

66 

67 

60 

59 

57 

62 

60 

57 

62 

65 

71 

69 

61 

62 

70 

71 

66 

76 

74 

76 

64 

69 

64 

5 

MIN 

53 

49 

42 

53 

53 

53 

47 

52 

49 

40 

47 

50 

40 

34 

46 

34 

44 

40 

40 

37 

37 

39 

34 

44 

42 

45 

63 

51 

38 

49 

44 

3 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

49 

52 

51 

56 

59 

65 

66 

66 

61 

56 

59 

62 

50 

49 

55 

53 

50 

56 

65 

60 

47 

66 

65 

70 

67 

64 

64 

57 

9 

MIN 

36 

31 

31 

29 

36 

36 

38 

35 

40 

27 

26 

36 

28 

21 

24 

35 

26 

2  1 

26 

33 

32 

29 

41 

30 

8 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

49 

48 

44 

46 

46 

55 

59 

60 

53 

53 

60 

44 

48 

52 

41 

41 

52 

56 

63 

60 

52 

53 

61 

62 

56 

66 

68 

67 

59 

54 

51 

53 

8 

MIN 

39 

42 

31 

35 

43 

43 

34 

37 

38 

28 

38 

36 

31 

27 

33 

30 

29 

22 

24 

28 

31 

30 

43 

40 

30 

30 

33 

1 

DENAt  R 

MAX 

64 

62 

59 

60 

61 

66 

70 

69 

60 

64 

65 

61 

58 

63 

59 

67 

70 

71 

64 

63 

69 

73 

69 

74 

76 

83 

73 

67 

66 

66 

0 

MIN 

52 

49 

38 

51 

54 

50 

50 

48 

47 

41 

50 

49 

38 

33 

41 

38 

40 

36 

40 

39 

36 

36 

32 

35 

38 

47 

41 

64 

51 

41 

43 

43 

3 

DE  SABLA 

48 

44 

48 

47 

47 

54 

58 

57 

51 

55 

57 

46 

47 

61 

51 

43 

62 

58 

64 

64 

58 

64 

62 

62 

61 

67 

66 

66 

62 

53 

53 

55 

1 

MIN 

44 

44 

36 

41 

45 

45 

42 

42 

40 

31 

43 

36 

28 

32 

37 

32 

32 

32 

32 

37 

30 

27 

29 

34 

41 

38 

38 

48 

42 

31 

37 

37 

0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

52 

54 

57 

55 

51 

62 

66 

66 

62 

56 

52 

54 

60 

58 

53 
45 

60 
42 

66 
36 

71 

40 

71 
43 

64 

32 

66 

32 

53 
42 

72 
44 

76 
43 

78 
64 

66 
48 

51 
36 

59 
43 

60 
42 

8 
9 

50 

50 

39 

46 

49 

50 

46 

47 

37 

50 

44 

36 

35 

42 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

42 

47 

47 

40 

43 

43 

51 

57 

54 

58 

49 

42 

38 

40 

49 

43 
21 

49 

17 

52 
14 

51 
21 

66 
17 

55 
21 

41 
8 

44 

8 

56 
20 

60 
26 

52 
22 

56 
20 

62 
32 

58 
32 

43 
13 

43 
30 

49 
22 

1 
« 

MIN 

29 

33 

24 

32 

34 

32 

23 

23 

24 

10 

31 

28 

22 

7 

20 

OOHNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

56 
37 

53 
41 

47 
34 

45 

38 

49 
41 

63 
43 

57 
35 

63 
37 

64 

29 

54 

32 

49 
34 

42 
31 

46 

27 

55 
30 

44 

31 

44 

28 

66 

60 

62 

61 

49 

55 

65 

62 

59 

68 

70 

68 
^1 

54 
33 

59 

56 

32 

0 
6 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

50 
39 

52 
41 

54 

31 

49 

38 

48 
40 

49 
41 

61 
34 

65 

35 

67 

38 

50 
27 

53 
31 

51 

34 

42 

28 

38 
25 

55 

33 

51 

32 

42 
29 

63 
25 

56 
29 

5S 
26 

61 

25 

39 
21 

43 

20 

57 
31 

64 
44 

59 
28 

58 

30 

66 
46 

66 
42 

56 
29 

65 
38 

53 
32 

8 
7 

Se«  refer«DC«  i 


■  fol loving 
77  - 


Station  Index. 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


notes  folloBlog  Station  1 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

DUDLEYS 

MAX 

50 

59 

56 

66 

66 

67 

53 

56 

58 

61 

49 

56 

49 

56 

63 

62 

62 

52 

59 

63 

64 

64 

70 

73 

63 

62 

64 

66,7 

MIN 

43 

42 

41 

39 

37 

35 

39 

27 

29 

36 

26 

26 

30 

34 

25 

31 

30 

38 

28 

23 

21 

28 

30 

33 

34 

45 

45 

44 

34 

33,5? 

duttons  landing 

MAX 

60 

59 

56 

57 

65 

63 

60 

67 

57 

56 

60 

6  0 

63 

67 

61 

58 

68 

66 

69 

70 

69 

MIN 

41 

52 

53 

47 

49 

37 

47 

38 

35 

40 

34 

40 

41 

39 

34 

33 

44 

45 

47 

51 

EAGLE  MTN 

MAX 

77 

70 

71 

75 

78 

78 

62 

65 

87 

73 

74 

75 

77 

70 

72 

71 

69 

65 

68 

67 

77 

72 

64 

68 

75 

81 

83 

81 

60 

87 

79 

76.2  J 

MIN 

33 

51 

56 

58 

56 

58 

59 

60 

65 

55 

52 

64 

54 

50 

49 

52 

45 

47 

50 

55 

55 

49 

50 

47 

53 

60 

61 

58 

60 

69 

57 

54. S  1 

EAST  PARK.  RES 

MAX 

59 

57 

58 

64 

62 

58 

63 

64 

60 

60 

63 

60 

53 

54 

61 

53 

52 

52 

62 

70 

67 

56 

59 

66 

68 

66 

72 

70 

73 

62 

60 

61.1  , 

MIN 

50 

42 

42 

44 

46 

45 

50 

47 

36 

44 

43 

33 

35 

41 

33 

36 

33 

36 

41 

37 

28 

30 

37 

46 

40 

39 

51 

46 

33 

43 

40.*  . 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

60 

63 

62 

67 

70 

64 

84 

68 

58 

65 

65 

56 

56 

72 

71 

60 

61 

62 

59 

70 

58 

66 

74 

76 

79 

76 

86 

82 

81 

70 

75 

66.4 

MIN 

50 

47 

45 

50 

51 

44 

45 

53 

42 

38 

51 

43 

36 

39 

40 

39 

37 

50 

42 

50 

35 

29 

31 

34 

36 

40 

46 

42 

46 

43 

42,5 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

66 

62 

63 

64 

67 

70 

75 

85 

72 

57 

63 

66 

67 

71 

73 

70 

66 

59 

62 

67 

72 

67 

68 

73 

75 

77 

76 

86 

80 

81 

71 

69.6 

MIN 

50 

46 

49 

47 

49 

52 

54 

53 

54 

45 

46 

49 

60 

45 

43 

46 

42 

44 

49 

48 

52 

43 

35 

43 

46 

41 

47 

52 

56 

56 

47.8 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

76 

76 

76 

79 

80 

84 

85 

93 

85 

78 

82 

63 

77 

79 

86 

79 

71 

73 

67 

79 

79 

71 

77 

77 

93 

86 

86 

64 

89 

83 

92 

80.8 

MIN 

56 

5  2 

56 

49 

46 

4  3 

53 

42 

44 

54 

41 

43 

54 

46 

51 

45 

39 

40 

43 

46 

49 

53 

56 

60 

50 

49.1 

ELECTRA  PH 

MAX 

60 

57 

56 

59 

57 

66 

72 

73 

62 

63 

63 

60 

58 

64 

62 

64 

66 

70 

68 

66 

62 

68 

70 

68 

72 

76 

60 

72 

66 

64 

65. J 

MIN 

52 

52 

50 

46 

47 

35 

46 

48 

40 

35 

44 

40 

39 

40 

40 

42 

36 

30 

32 

38 

40 

40 

44 

52 

48 

38 

46 

42, « 

ELK  VALLEY 

MAX 

60 

50 

49 

50 

49 

54 

56 

66 

54 

58 

49 

46 

47 

48 

44 

45 

51 

58 

63 

57 

41 

52 

60 

56 

69 

63 

69 

66 

56 

46 

48 

54,1 

MIN 

36 

38 

45 

44 

44 

49 

45 

36 

36 

41 

33 

29 

36 

33 

30 

34 

36 

31 

37 

30 

26 

30 

39 

46 

40 

34 

43 

36 

36 

42 

37,5 

ELSINORE 

MAX 

60 

62 

63 

68 

69 

75 

85 

60 

61 

68 

73 

71 

64 

73 

74 

59 

58 

60 

69 

73 

61 

63 

74 

76 

80 

82 

64 

84 

60 

73 

77 

70.9  1 

MIN 

49 

49 

45 

42 

46 

46 

45 

44 

51 

40 

42 

40 

41 

35 

35 

40 

36 

40 

47 

39 

47 

34 

38 

31 

34 

36 

42 

49 

43 

42 

40 

41.6  |! 

ESCONOIDO 

MAX 

61 

65 

64 

66 

66 

69 

80 

70 

67 

67 

66 

64 

64 

70 

68 

66 

69 

6  0 

62 

70 

61 

64 

68 

68 

76 

74 

86 

77 

61 

73 

71 

68,2  l|  1 

MIN 

4B 

46 

45 

45 

46 

50 

45 

44 

49 

41 

39 

50 

47 

37 

39 

39 

36 

39 

49 

40 

39 

36 

34 

34 

32 

39 

42 

46 

44 

43 

42 

42.2  l| 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

MAX 

61 

68 

67 

70 

71 

76 

86 

72 

57 

67 

69 

66 

76 

73 

64 

63 

6  0 

61 

72 

60 

72 

77 

79 

79 

77 

66 

79 

63 

7; 

75 

T1.3  1 

MIN 

48 

46 

47 

44 

46 

48 

50 

45 

49 

41 

41 

46 

48 

40 

39 

37 

39 

48 

62 

48 

36 

36 

38 

39 

39 

44 

51 

47 

46 

43 

44,1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

51 

55 

54 

56 

56 

61 

61 

61 

53 

67 

56 

50 

51 

56 

52 

63 

64 

61 

50 

49 

61 

53 

57 

56 

57 

55 

65 

56 

56 

54 

55.1  1 

MIN 

46 

49 

50 

54 

52 

46 

45 

47 

44 

38 

38 

45 

39 

38 

46 

43 

46 

41 

39 

36 

36 

44 

60 

48 

46 

48 

47 

42 

47 

44.6| 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

56 

60 

60 

58 

59 

68 

67 

64 

64 

66 

60 

57 

58 

62 

61 

69 

62 

67 

73 

67 

62 

65 

76 

69 

68 

73 

75 

75 

66 

70 

64 

64.9  Ji 

MIN 

53 

47 

44 

53 

53 

53 

45 

51 

48 

41 

48 

49 

40 

36 

46 

35 

44 

41 

39 

46 

38 

36 

33 

36 

47 

40 

43 

52 

62 

39 

49 

44.5 

FAIRMONT 

MAX 

53 

55 

54 

58 

57 

55 

66 

75 

69 

60 

54 

63 

53 

48 

67 

59 

48 

45 

54 

61 

63 

43 

52 

59 

65 

68 

70 

70 

73 

64 

58 

58,7l  ( 

MIN 

41 

41 

41 

41 

46 

50 

46 

47 

43 

40 

40 

42 

35 

34 

33 

37 

35 

36 

38 

46 

42 

33 

33 

34 

42 

51 

47 

48 

64 

40 

41 

41>3j 

FALL  RIVER  MILLS  INTAK5 

MAX 

60 

54 

50 

48 

48 

56 

54 

54 

48 

64 

40 

44 

46 

46 

54 

56 

62 

56 

44 

48 

60 

54 

62 

64 

64 

48 

52.8  JM 

MIN 

34 

36 

38 

42 

42 

40 

34 

34 

30 

32 

22 

24 

30 

30 

30 

28 

30 

28 

22 

22 

36 

26 

30 

30 

40 

30 

31.6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

66 

66 

66 

71 

70 

74 

73 

86 

81 

74 

71 

67 

64 

72 

64 

65 

69 

74 

77 

79 

69 

68 

73 

77 

78 

77 

78 

62 

78 

73 

72 

72.5!j  B 

MIN 

51 

47 

38 

51 

51 

50 

48 

48 

43 

35 

41 

46 

36 

37 

36 

40 

36 

42 

46 

37 

40 

33 

30 

30 

39 

43 

42 

56 

56 

41 

43 

42.3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

65 

59 

58 

63 

58 

57 

63 

66 

67 

61 

66 

59 

59 

68 

62 

58 

58 

64 

66 

71 

66 

60 

62 

68 

70 

66 

72 

76 

80 

66 

65 

63. t|  E 

MIN 

53 

48 

47 

46 

52 

52 

52 

53 

49 

40 

50 

49 

42 

40 

46 

38 

42 

46 

48 

45 

40 

38 

43 

47 

48 

45 

45 

57 

61 

45 

45 

46, e 

FONTANA  KAISER 

MAX 

63 

67 

61 

65 

60 

72 

83 

81 

65 

66 

67 

63 

63 

73 

69 

64 

64 

64 

72 

74 

63 

66 

70 

76 

79 

76 

84 

60 

78 

76 

74 

'0'2l  li 

MIN 

49 

50 

50 

47 

50 

50 

53 

52 

51 

44 

43 

51 

47 

41 

43 

50 

43 

43 

50 

48 

61 

43 

49 

44 

46 

48 

51 

58 

52 

61 

53 

4S,i 

FOREST  GLEN 

MAX 

60 

62 

56 

48 

48 

50 

58 

58 

60 

50 

56 

49 

43 

47 

50 

42 

43 

41 

52 

64 

62 

47 

55 

63 

63 

57 

67 

72 

68 

50 

52 

54.;  |[ 

MIN 

41 

36 

37 

38 

38 

42 

45 

41 

36 

32 

38 

32 

29 

30 

33 

28 

32 

30 

34 

33 

28 

22 

23 

26 

32 

43 

29 

31 

39 

36 

39 

34.) 

FORT  BIOWELL 

MAX 

5e 

48 

44 

42 

47 

55 

57 

61 

55 

49 

53 

48 

40 

48 

45 

43 

64 

52 

59 

59 

42 

47 

53 

59 

56 

60 

65 

60 

62 

54 

47 

62. ■[  ti 

MIN 

34 

36 

34 

32 

35 

35 

43 

37 

33 

29 

37 

26 

23 

21 

36 

25 

30 

29 

26 

27 

26 

25 

20 

33 

41 

22 

24 

32 

41 

33 

36 

31. if 

FORT  BRAGG 

MAX 

58 

52 

56 

54 

54 

58 

60 

63 

60 

54 

57 

64 

57 

54 

68 

49 

55 

62 

56 

58 

66 

53 

55 

57 

55 

67 

54 

58 

62 

68 

57 

56. ill  m 

MIN 

51 

47 

48 

49 

49 

50 

51 

46 

45 

41 

47 

44 

36 

39 

44 

34 

36 

41 

40 

45 

40 

40 

38 

39 

47 

49 

45 

47 

51 

40 

45 

44.: 

FORT  BRAS6  AVN 

MAX 

53 

58 

54 

54 

57 

60 

59 

59 

57 

57 

64 

55 

55 

56 

52 

52 

60 

60 

56 

56 

65 

57 

57 

66 

66 

54 

67 

60 

56 

55 

59 

56.-  Bi 

MIN 

49 

47 

47 

49 

50 

53 

46 

46 

40 

37 

48 

44 

36 

37 

45 

34 

43 

36 

36 

45 

41 

38 

33 

36 

48 

47 

42 

48 

48 

38 

49 

43.' 

FORT  JONES  RS 

MAX 

58 

66 

52 

47 

52 

59 

62 

60 

52 

67 

51 

44 

45 

50 

50 

46 

47 

62 

62 

60 

46 

52 

54 

59 

60 

65 

66 

66 

65 

49 

49 

54..  Ill 

MIN 

42 

29 

31 

34 

40 

42 

41 

35 

38 

30 

39 

31 

23 

32 

36 

24 

37 

30 

26 

35 

26 

24 

25 

36 

49 

30 

32 

45 

40 

29 

36 

33.' 

FORT  ROSS 

MAX 

60 

60 

54 

56 

58 

62 

56 

59 

60 

62 

57 

59 

59 

61 

56 

60 

57 

64 

63 

64 

60 

64 

64 

62 

66 

61 

56 

63 

61 

63 

64 

60.1  III 

MIN 

52 

44 

44 

52 

52 

52 

46 

47 

42 

40 

46 

44 

46 

37 

48 

37 

46 

42 

42 

42 

38 

36 

36 

36 

42 

44 

44 

44 

48 

39 

47 

43. 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

61 

61 

60 

64 

66 

66 

72 

75 

60 

61 

66 

59 

57 

65 

64 

57 

61 

68 

70 

72 

59 

61 

69 

71 

72 

70 

80 

78 

74 

67 

69 

66.'  m 

MIN 

52 

47 

37 

49 

52 

52 

53 

50 

46 

39 

42 

42 

37 

34 

41 

39 

38 

44 

43 

42 

42 

34 

36 

38 

40 

42 

45 

57 

49 

43 

43 

43.1 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

59 

61 

61 

61 

64 

63 

68 

73 

71 

61 

62 

66 

60 

58 

65 

63 

57 

61 

66 

69 

72 

58 

61 

69 

70 

71 

72 

79 

78 

73 

68 

65.1'  m 

MIN 

50 

51 

37 

46 

49 

51 

52 

49 

50 

35 

35 

49 

33 

32 

40 

38 

36 

42 

39 

40 

40 

29 

33 

37 

41 

40 

46 

53 

57 

39 

41 

42. 

GIANT  FOREST 

MAX 

47 

39 

43 

46 

49 

48 

64 

64 

56 

38 

42 

51 

38 

37 

60 

47 

36 

37 

46 

45 

50 

41 

38 

47 

52 

64 

48 

59 

55 

45 

50 

**•  m 

MIN 

32 

29 

26 

26 

28 

28 

33 

33 

32 

26 

25 

26 

19 

18 

24 

25 

18 

23 

24 

28 

29 

16 

19 

22 

28 

31 

31 

33 

36 

30 

30 

2«.  " 

GLENNVILLE 

MAX 

50 

51 

58 

55 

57 

61 

72 

75 

63 

52 

54 

57 

48 

61 

62 

56 

52 

57 

60 

63 

55 

55 

60 

62 

63 

62 

72 

70 

66 

59 

60 

59,  HI 

MIN 

40 

36 

38 

35 

38 

45 

31 

32 

37 

37 

37 

28 

25 

22 

26 

31 

25 

27 

35 

29 

33 

16 

2  1 

25 

28 

29 

31 

41 

37 

37 

30 

31.|  " 

GRANT  GROVE 

MAX 

42 

39 

43 

47 

45 

43 

54 

63 

55 

35 

43 

49 

36 

35 

47 

^2 

36 

42 

47 

48 

35 

36 

45 

51 

56 

50 

55 

64 

43 

42 

44.  m 

MIN 

31 

29 

25 

25 

27 

35 

34 

34 

31 

22 

23 

25 

16 

19 

25 

23 

15 

23 

25 

28 

30 

15 

17 

25 

32 

33 

33 

34 

37 

24 

27 

261  " 

GRASS  VALLEY 

MAX 

50 

49 

47 

49 

48 

56 

60 

67 

55 

57 

57 

48 

46 

55 

55 

49 

66 

59 

65 

63 

56 

59 

63 

67 

63 

67 

70 

74 

65 

57 

56 

5'''  111! 

MIN 

45 

43 

35 

46 

45 

47 

43 

44 

40 

32 

43 

39 

32 

32 

38 

33 

32 

35 

37 

40 

30 

28 

33 

37 

43 

40 

41 

51 

45 

33 

40 

38.  " 

GRATON 

MAX 

59 

61 

56 

58 

59 

67 

65 

57 

62 

59 

57 

55 

59 

61 

67 

55 

57 

65 

69 

64 

61 

64 

69 

67 

66 

69 

70 

69 

59 

63 

64 

MIN 

52 

44 

41 

50 

52 

52 

46 

45 

43 

35 

43 

43 

34 

32 

46 

30 

44 

34 

37 

42 

36 

30 

32 

33 

37 

43 

42 

44 

50 

34 

46 

41. 

HA  I  WEE 

MAX 

55 

55 

57 

60 

64 

70 

70 

71 

70 

62 

64 

64 

64 

66 

56 

65 

51 

50 

56 

60 

70 

69 

62 

63 

68 

72 

66 

69 

71 

62 

71 

til  i:> 

MIN 

40 

36 

36 

35 

38 

43 

43 

44 

50 

39 

37 

38 

34 

30 

32 

40 

33 

35 

39 

39 

40 

34 

34 

36 

38 

43 

41 

45 

51 

46 

42 

39| 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

57 

56 

57 

57 

64 

55 

51 

60 

59 

66 

53 

58 

60 

66 

56 

62 

61 

60 

55 

62 

62 

62 

59 

66 

61 

67 

65 

56 

MIN 

51 

53 

54 

48 

50 

48 

44 

45 

50 

42 

39 

46 

39 

47 

44 

41 

49 

44 

37 

39 

40 

51 

47 

45 

48 

50 

51 

43 

45,! 

HAMILTON  AFB 

MAX 

59 

58 

59 

60 

59 

67 

63 

59 

58 

62 

59 

56 

66 

61 

58 

56 

63 

63 

62 

57 

63 

66 

66 

65 

66 

68 

70 

61 

62 

62 

61'  ■ 

MIN 

50 

49 

45 

51 

55 

52 

49 

51 

47 

44 

49 

45 

43 

39 

45 

39 

44 

42 

41 

44 

46 

44 

40 

41 

48 

48 

45 

62 

46 

42 

50 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 

58 

58 

57 

60 

59 

65 

64 

63 

58 

62 

60 

57 

56 

63 

64 

65 

68 

65 

61 

65 

68 

68 

65 

72 

66 

72 

66 

63 

63 

63 

MIN 

51 

46 

43 

49 

52 

51 

44 

46 

42 

40 

46 

46 

43 

34 

48 

36 

46 

36 

37 

40 

39 

37 

34 

34 

45 

45 

41 

46 

50 

38 

47 

«  \ 

HANFORD 

MAX 

66 

62 

62 

66 

69 

68 

71 

76 

73 

74 

69 

64 

65 

68 

60 

58 

70 

72 

74 

72 

67 

69 

74 

76 

73 

79 

80 

78 

73 

73 

70  i| 

MIN 

51 

51 

37 

37 

49 

51 

55 

46 

36 

36 

41 

44 

34 

39 

43 

40 

38 

39 

44 

40 

42 

35 

31 

36 

46 

44 

44 

56 

66 

42 

42 

42 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 

52 

69 

55 

50 

53 

63 

63 

61 

66 

58 

56 

42 

60 

48 

47 

49 

58 

63 

68 

63 

50 

60 

98 

57 

62 

72 

74 

71 

60 

50 

49 

57- 

MIN 

45 

34 

39 

39 

44 

46 

49 

49 

41 

37 

36 

32 

32 

33 

33 

33 

35 

40 

36 

40 

30 

30 

31 

40 

45 

40 

37 

44 

44 

37 

39 

38 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

65 

56 

56 

54 

50 

60 

59 

60 

54 

54 

45 

46 

50 

50 

56 

59 

66 

62 

48 

51 

64 

59 

65 

70 

67 

53 

48 

56i 

MIN 

32 

33 

31 

41 

42 

39 

35 

40 

26 

33 

23 

28 

33 

31 

26 

26 

29 

31 

19 

20 

31 

28 

27 

37 

39 

29 

31 

3l! 

i 

-  78  - 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

Avei 

HAVFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

79 
50 

59 
41 

7  1 
46 

7  5 
47 

77 
49 

78 
56 

83 
51 

98 
48 

88 
56 

72 
52 

74 
40 

74 
47 

75 
45 

69 
47 

72 
39 

45 

37 

65 
39 

69 
61 

65 
45 

77 

50 

71 
47 

55 
42 

67 
40 

71 
40 

82 
49 

82 
63 

82 
47 

83 

50 

85 
51 

81 
48 

75.1 
47.0 

HEALDSBURG 

MAX 
MIN 

53 

45 

43 

52 

52 

53 

54 

48 

46 

39 

45 

44 

35 

34 

48 

64 

32 

58 
44 

67 

37 

71 
38 

69 

43 

61 

35 

68 
40 

71 
37 

59 

35 

71 
43 

73 
44 

72 
44 

70 
47 

61 
51 

65 
36 

65 
47 

63.7 
43.4 

HENSHAW  0AM 

MAX 
MIN 

45 

43 

43 

41 

42 

40 

38 

43 

35 

37 

38 

43 

32 

32 

55 
33 

45 

31 

52 
33 

59 
44 

53 
34 

65 
43 

50 
29 

61 
27 

62 
27 

58 

32 

73 
35 

73 
36 

75 
40 

72 

38 

74 
42 

65 
39 

62.5 
37,4 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

40 

40 

30 

31 

33 

36 

37 

37 

32 

29 

29 

32 

40 
27 

50 
28 

57 
29 

49 
30 

45 
25 

52 
31 

55 
31 

54 

33 

53 
31 

49 

24 

53 

29 

61 

30 

55 

33 

51 

35 

66 
36 

70 
42 

71 
41 

51 
29 

62 
31 

56.2 
32.3 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

61 
51 

63 
48 

43 

63 
52 

52 

68 
53 

77 

52 

70 
49 

48 

66 
40 

67 

50 

64 
49 

63 
38 

67 
35 

62 
42 

6C 
37 

58 
41 

72 
40 

75 
42 

65 
46 

53 

39 

68 
37 

76 

36 

77 
39 

71 
40 

78 
48 

80 
44 

81 
52 

69 
51 

71 
47 

59 
44 

67,9 
44.6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

30 

29 

20 

22 

31 

30 

29 

28 

30 

40 
15 

45 
20 

42 
28 

33 
9 

43 
16 

40 
22 

3  5 
21 

36 
10 

40 
20 

46 

20 

47 

22 

41 

28 

35 
10 

46 

22 

60 
24 

50 
28 

48 

27 

52 
28 

53 
33 

47 

32 

47 
22 

43 
29 

43,9 
23.7 

IDRIA 

MAX 
MIN 

37 

40 

32 

40 

40 

42 

38 

42 

39 

31 

36 

32 

29 

57 
31 

55 
37 

48 
27 

47 

30 

57 
31 

63 
37 

66 
40 

57 
31 

56 
31 

53 
32 

60 
36 

70 
41 

56 
41 

59 
42 

75 
51 

69 
43 

62 
34 

60 
48 

60.2 
36.8 

IDYLLWILD  RS 

MAX 
MIN 

31 

30 

34 

31 

40 

37 

35 

32 

34 

52 
26 

26 

26 

50 
32 

59 
25 

60 
25 

52 
27 

40 
20 

52 
24 

47 
35 

69 
29 

55 
28 

49 
22 

57 
23 

62 
25 

68 
30 

56 
34 

57 
38 

62 
35 

65 
37 

60 
32 

57,6 
30,2 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

57 

53 

55 

79 
52 

8 1 
49 

86 

52 

9  0 
56 

90 
56 

84 
58 

78 
49 

80 
48 

81 
48 

76 
54 

77 
46 

82 
46 

76 

40 

58 
41 

70 
47 

65 
54 

78 
49 

75 

61 

70 

49 

73 
43 

77 
41 

83 
45 

84 
49 

85 
52 

82 
55 

88 
57 

84 
59 

91 
52 

79,5 
50,4 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

59 
40 

62 
33 

66 
40 

43 

42 

41 

34 

70 
41 

59 
33 

53 
29 

60 
32 

67 

28 

60 
35 

65 

37 

76 
46 

60 
32 

74 

29 

74 
45 

70 
39 

71 
49 

75 
46 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

52 

55 

57 

57 

51 

56 

54 

9  0 
49 

58 

46 

46 

55 

53 

81 
41 

81 
45 

66 
51 

71 
49 

72 
49 

59 
51 

78 
43 

75 
48 

72 
50 

76 
44 

85 
35 

85 
47 

90 
51 

91 
53 

87 
53 

90 
64 

87 
59 

89 
56 

80,5 
50,6 

INYOICERN 

MAX 
MIN 

45 

39 

40 

42 

43 

46 

50 

46 

50 

40 

37 

41 

45 

33 

70 
34 

66 
44 

55 
37 

65 
37 

59 
60 

76 

32 

71 
42 

51 
35 

55 

36 

74 

38 

72 

36 

78 
40 

76 
42 

77 
51 

76 
47 

74 

50 

77 
42 

70,6 
41,6 

IRON  MTN 

MAX 
MIN 

61 

50 

51 

51 

56 

57 

57 

83 

60 

86 

59 

62 

55 

7  5 
51 

78 
53 

80 
55 

71 
52 

73 
47 

49 

43 

68 
46 

72 
48 

70 
51 

SO 
52 

77 
50 

65 
44 

66 
46 

75 
50 

62 

53 

84 

58 

84 

56 

81 
53 

85 
60 

80 
58 

77,4 
52,7 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

53 
32 

46 
34 

4  0 

30 

42 

32 

40 
34 

48 

32 

5  3 
33 

58 
37 

45 

28 

40 
20 

44 
32 

42 
24 

36 
15 

44 

18 

45 

31 

42 

24 

50 
24 

52 
23 

55 
23 

56 

28 

36 

20 

42 
16 

55 
16 

58 
30 

50 
36 

57 
21 

64 
25 

58 
38 

51 
34 

48 
24 

44 

30 

48,4 
27,3 

JOICE  ISLAND 

MAX 
MIN 

53 

48 

46 

58 
52 

59 
54 

67 
53 

49 

58 
49 

6  1 
48 

63 
43 

62 
50 

57 
48 

58 
40 

62 
36 

58 
45 

67 
39 

50 
44 

66 

38 

70 
43 

64 
47 

70 
39 

64 

37 

58 
37 

57 
42 

67 
48 

68 
50 

72 
48 

72 
52 

73 
52 

61 
40 

63,3 
45,7 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

41 

41 

40 

42 

36 

37 

75 

39 

7  0 
52 

36 

33 

56 
42 

55 
47 

53 
38 

60 
30 

50 
28 

45 

32 

48 
26 

52 
29 

47 
41 

50 
30 

50 
41 

55 
28 

56 
27 

64 

27 

69 
30 

68 
32 

68 
37 

66 
43 

67 

35 

60 
50 

63 
32 

56.6 
36,3 

KENTFIELD 

MAX 

MIN 

59 
52 

58 
49 

60 
44 

61 
44 

67 

53 

59 
52 

65 
45 

65 
47 

64 
42 

60 
47 

59 

39 

60 
33 

62 

39 

72 

35 

66 
44 

59 
40 

65 
34 

70 
36 

70 
45 

67 
45 

73 
42 

71 
48 

74 
52 

61 
40 

66 
49 

64,5 
43,9 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

65 

53 

60 
53 

60 
47 

63 
49 

65 
53 

64 

53 

73 
52 

79 
56 

72 
50 

58 
47 

67 
47 

61 
51 

59 
40 

63 
41 

72 
51 

65 
45 

50 
43 

65 
45 

63 
52 

75 
49 

73 
45 

62 
40 

59 
44 

72 
49 

75 
50 

73 
51 

63 
55 

82 
59 

80 
60 

73 
49 

73 
50 

68,5 
49.4 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

60 
43 

60 
37 

61 
35 

68 
45 

68 
44 

68 

43 

77 

39 

76 
44 

70 
46 

60 
35 

67 

33 

64 

36 

59 
43 

57 
29 

68 
31 

63 
41 

57 
33 

66 
34 

67 
48 

71 
35 

66 
47 

57 
29 

56 
28 

71 

33 

73 
37 

71 
39 

77 
40 

80 
57 

76 
51 

71 
45 

70 
37 

67.6 
39,3 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 
MIN 

53 

55 

63 
40 

46 

52 

51 

50 

49 

50 

60 
40 

42 

48 

35 

61 

35 

42 

56 
44 

61 
39 

41 

58 
48 

73 
46 

75 
44 

61 
37 

54 
40 

70 
46 

73 
41 

74 
50 

73 
53 

76 
56 

60 
44 

75 
43 

70 
50 

67.5 
45,5 

KETTLEMAN  STA 

MAX 
MIN 

65 
55 

61 

53 

64 

42 

65 

50 

67 

52 

65 

52 

71 
52 

78 
44 

64 
44 

65 
41 

69 
50 

53 
53 

60 
41 

64 
40 

65 
44 

66 
54 

56 
46 

69 
45 

74 

60 

77 
50 

68 

42 

64 
42 

70 
42 

75 
52 

76 

52 

76 
48 

79 
53 

83 
60 

77 
57 

71 
47 

72 
50 

69,1 
48.5 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

68 
51 

59 
48 

60 
38 

67 
38 

66 
51 

70 
52 

79 

52 

77 
49 

51 
48 

65 
35 

55 
34 

63 
46 

60 
32 

65 
35 

60 
37 

57 
36 

70 
31 

75 
43 

68 
46 

61 

39 

65 

30 

75 
29 

78 
29 

73 

28 

77 
49 

81 
45 

87 

60 

75 
50 

70 
37 

68 
35 

58,8 
40.8 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

53 
48 

56 
43 

51 
45 

55 
48 

54 
50 

58 
51 

60 
52 

56 
49 

55 
43 

52 
44 

53 
48 

52 
40 

56 
40 

63 
35 

51 
42 

50 
37 

60 
42 

5  0 
43 

58 
38 

63 
43 

51 
36 

54 

33 

57 
35 

66 
43 

58 
50 

66 
42 

57 
46 

55 
46 

52 
41 

53 
45 

55.2 
43.4 

LAGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

65 

52 

65 
48 

65 
48 

65 
46 

65 
46 

66 

52 

74 

49 

68 
53 

60 
53 

65 
43 

54 
45 

55 
51 

63 
58 

52 
50 

63 

59 

60 
51 

60 
56 

68 
41 

79 
61 

59 

58 

64 

46 

65 
39 

69 

37 

71 
41 

75 
46 

70 
45 

70 
43 

70 
42 

75 
35 

69 

39 

66 

30 

67,0 
47.2 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

45 
34 

42 

35 

55 

30 

57 
33 

63 
40 

64 

40 

67 
40 

63 
47 

53 
35 

54 

31 

56 

30 

62 
32 

49 
29 

55 
27 

53 
35 

46 

30 

41 

28 

48 

30 

51 
34 

59 
34 

50 
34 

44 

24 

49 

30 

59 
32 

64 
32 

62 
35 

64 

33 

65 
39 

60 
41 

60 
35 

63 
33 

55,3 
33.6 

UKE  CITY 

MAX 
MIN 

55 
29 

54 

33 

43 
30 

43 

32 

48 
35 

44 

32 

53 
37 

57 
35 

52 
35 

40 
23 

44 

32 

51 
28 

34 
19 

39 
16 

45 
21 

46 

25 

38 
24 

48 

27 

50 
25 

54 

28 

66 
22 

36 
22 

41 

20 

54 

27 

58 
34 

51 
25 

56 
27 

64 

33 

61 
37 

54 
30 

49 
32 

49,3 
28,3 

LAKE  ELEANOR 

MAX 
MIN 

48 
38 

46 
39 

50 
30 

49 
34 

49 

35 

43 
37 

58 
36 

66 

39 

59 
32 

50 
28 

52 
32 

53 
35 

36 
27 

45 
29 

53 
32 

44 

29 

42 
26 

32 

33 

34 

29 

26 

5  0 

28 

60 
34 

37 

62 
37 

65 
43 

40 

50 
29 

56 
40 

52,4 
33,3 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

57 
51 

62 
42 

54 
42 

55 
42 

60 
48 

64 

50 

63 
39 

63 
47 

58 
42 

57 
43 

53 
38 

51 
40 

57 
30 

56 
31 

53 
43 

52 
29 

52 
40 

30 

33 

36 

30 

27 

30 

32 

31 

39 

39 

46 

45 

32 

60 
42 

60,6 
36,4 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

60 
49 

64 
48 

54 
45 

53 
45 

58 
60 

58 

50 

62 
48 

60 
46 

54 
44 

56 
34 

53 
42 

54 
36 

59 
30 

53 
38 

47 
40 

50 
33 

58 

32 

68 
34 

39 

56 

38 

60 
30 

64 

27 

34 

37 

62 
45 

78 
42 

38 

72 
48 

56 
38 

58 
34 

63 
42 

61,2 
39,0 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

44 
34 

44 

36 

40 
26 

40 

32 

42 
36 

48 
36 

56 

30 

55 
32 

46 
30 

46 

20 

44 

30 

38 
26 

40 
24 

44 
18 

42 
30 

35 
20 

50 
22 

48 
20 

54 

26 

62 
26 

24 

43 
18 

26 

26 

48 
30 

58 
29 

60 
30 

59 
38 

52 
32 

50 
22 

46 
28 

47,8 
27,7 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

61 
51 

63 

50 

63 
49 

66 
46 

68 
52 

69 

53 

81 

51 

67 
48 

59 
49 

63 
45 

63 
44 

64 
52 

54 
48 

56 
42 

68 
45 

50 
46 

58 
41 

41 

51 

46 

51 

41 

38 

41 

45 

44 

48 

53 

51 

52 

49 

67,1 
47,2 

LANCA  STER 

MAX 
MIN 

61 
37 

59 
44 

65 
43 

63 
42 

64 

52 

71 

50 

80 
39 

78 
46 

58 
43 

61 
41 

70 
39 

60 
43 

55 
3* 

64 
28 

65 
32 

55 
39 

50 
38 

33 

46 

45 

36 

37 

28 

32 

42 

49 

39 

52 

52 

44 

6«,1 
40,9 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

63 
51 

55 
52 

55 
46 

56 
49 

56 
53 

65 
52 

66 
50 

66 

52 

62 
50 

64 
*4 

52 
52 

58 
48 

56 
38 

62 
42 

58 
45 

56 
41 

51 
44 

65 
42 

44 

48 

36 

37 

42 

45 

52 

49 

50 

57 

48 

42 

60 
49 

64.0 
46.6 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

52 

52 

37 

52 

55 

72 
49 

72 
43 

72 
48 

57 
36 

57 
34 

58 
39 

69 
37 

71 
41 

40 

35 

69 

32 

35 

36 

49 

49 

80 
56 

55 

45 

46 

43.9 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

64 

52 

61 
49 

58 
46 

67 
45 

65 
49 

68 

53 

74 

65 

74 
48 

58 
48 

55 
44 

58 
44 

64 
49 

55 
33 

64 

75 

52 

52 

35 

40 

44 

47 

73 
41 

48 

57 

58 

69 
42 

46 

67,5 
46,6 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

62 

52 

62 
47 

58 
41 

66 
41 

68 
49 

67 
46 

72 
54 

77 
44 

65 
51 

61 
40 

55 
44 

62 
47 

59 
31 

65 
33 

68 
37 

58 
44 

60 
36 

40 

41 

42 

46 

31 

35 

37 

40 

42 

43 

53 

63 

40 

42 

67,7 
42.6 

LIVERMORE 

MAX 
MIN 

60 
49 

59 
48 

57 
43 

56 
47 

60 

52 

61 

53 

63 
49 

68 
47 

62 
47 

50 
40 

53 
49 

53 
49 

59 
41 

55 
34 

65 

37 

51 
40 

57 
38 

37 

55 
37 

71 
40 

63 
37 

31 

63 

32 

36 

44 

45 

44 

43 

51 

41 

39 

64.0 
42.6 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 
MIN 

57 

56 
40 

61 
37 

62 
41 

64 

69 
46 

77 
48 

76 
49 

50 
39 

60 
37 

68 
38 

60 
41 

51 
33 

62 
31 

55 
39 

54 
34 

47 

31 

55 

33 

59 
42 

70 
44 

58 
37 

58 
28 

58 
33 

68 
38 

73 
47 

70 
47 

70 
49 

75 
52 

70 
52 

69 
3« 

72 
4« 

63,7 
40,6 

LODl 

MAX 
MIN 

63 
52 

60 
48 

59 
39 

58 
51 

59 
53 

67 
49 

68 
47 

65 
49 

51 
48 

64 
40 

64 
49 

59 
49 

57 
36 

53 
35 

60 
45 

58 
36 

52 
42 

56 

36 

59 

40 

69 

40 

63 

36 

61 
32 

59 
31 

73 
37 

68 
41 

74 
43 

76 
42 

82 
53 

67 
50 

68 

38 

68 
45 

55,2 
43,0 

S«e  reference  notes  following  Statlor  Index. 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

64 

60 

62 

62 

61 

68 

76 

65 

57 

62 

63 

62 

61 

62 

64 

57 

58 

6  3 

11 

64. 

8 

MIN 

50 

51 

42 

52 

51 

50 

41 

44 

51 

45 

52 

49 

41 

33 

43 

44 

37 

35 

46 

41 

48 

40 

42 

31 

36 

46 

50 

51 

48 

48 

44i 

6 

LONG  BEACH 

MAX 

64 

62 

55 

66 

8 

MIN 

53 

50 

48 

47 

51 

50 

49 

54 

52 

44 

45 

53 

46 

44 

45 

48 

44 

44 

49 

48 

53 

48 

45 

44 

45 

49 

50 

54 

53 

50 

47 

46 

5 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

65 

59 

57 

64 

70 

67 

7 

MIN 

54 

52 

52 

51 

56 

55 

55 

55 

52 

48 

52 

54 

52 

49 

49 

51 

49 

47 

54 

54 

54 

51 

46 

46 

50 

51 

54 

57 

55 

54 

52 

52 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

64 

63 

62 

57 

65 

74 

74 

64 

69 

70 

5 

MIN 

54 

53 

52 

52 

57 

56 

59 

55 

52 

49 

50 

53 

49 

47 

49 

50 

49 

49 

55 

54 

54 

50 

46 

49 

51 

53 

56 

61 

57 

55 

52 

52 

6 

LOS  BANOS 

MAX 

59 

62 

63 

7  0 

71 

0 

MIN 

46 

49 

41 

51 

53 

49 

52 

46 

47 

44 

51 

51 

37 

34 

41 

38 

40 

40 

41 

42 

42 

39 

32 

37 

39 

42 

44 

66 

53 

41 

42 

43 

9 

LOS  GATOS 

MAX 

58 

57 

60 

65 

8 

MIN 

51 

48 

40 

51 

53 

51 

53 

49 

47 

37 

37 

49 

40 

36 

47 

37 

44 

41 

41 

45 

39 

35 

36 

38 

36 

47 

39 

54 

50 

40 

44 

43 

8 

LUCERNE  VALLEV  2  W 

MAX 

60 

50 

56 

62 

67 

1 

MIN 

39 

36 

39 

43 

33 

35 

36 

38 

37 

39 

34 

33 

37 

25 

32 

36 

33 

34 

46 

42 

36 

25 

25 

30 

27 

46 

33 

42 

40 

45 

43 

35 

1 

MADERA 

MAX 

64 

59 

62 

69 

1 

MIN 

52 

50 

39 

51 

52 

48 

46 

50 

49 

39 

43 

49 

35 

33 

41 

38 

36 

40 

40 

41 

38 

33 

33 

36 

37 

43 

43 

65 

58 

38 

43 

42 

9 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

61 

58 

61 

63 

2 

MIN 

51 

47 

40 

51 

52 

50 

44 

47 

46 

46 

50 

50 

43 

36 

44 

40 

41 

41 

43 

40 

43 

45 

41 

41 

41 

52 

44 

54 

51 

47 

49 

45 

5 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

38 

42 

30 

42 

47 

48 

48 

50 

49 

40 

42 

5 

MIN 

33 

31 

27 

31 

32 

32 

29 

30 

29 

19 

29 

21 

6 

11 

28 

21 

20 

26 

27 

27 

19 

15 

19 

28 

32 

27 

27 

34 

32 

1£ 

27 

5 

MARICOPA 

MAX 

64 

69 

69 

58 

63 

69 

74 

63 

61 

69 

74 

78 

66 

68 

7 

MIN 

55 

53 

49 

46 

56 

55 

49 

52 

48 

44 

50 

49 

39 

39 

42 

42 

41 

42 

50 

52 

48 

37 

41 

46 

50 

51 

62 

6C 

60 

48 

49 

48 

4 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

60 

59 

60 

62 

62 

65 

60 

64 

61 

59 

59 

63 

60 

58 

63 

67 

72 

66 

6  0 

65 

7  0 

70 

66 

72 

73 

64 

67 

63 

9 

MIN 

53 

49 

45 

52 

54 

54 

47 

50 

46 

41 

48 

50 

43 

38 

52 

39 

47 

40 

42 

44 

42 

37 

38 

39 

50 

51 

45 

52 

67 

43 

62 

46 

5 

MARYSVILLE 

MAX 

61 

59 

58 

Is 

65 

1 

MIN 

54 

50 

48 

44 

53 

54 

52 

52 

49 

42 

50 

46 

39 

40 

46 

40 

46 

39 

42 

45 

40 

37 

38 

42 

45 

45 

57 

51 

4C 

50 

46 

1 

MC  CLOUD 

MAX 

59 

57 

43 

39 

39 

43 

51 

7 

MIN 

39 

32 

37 

37 

39 

42 

42 

37 

36 

27 

37 

32 

21 

29 

32 

30 

30 

27 

29 

29 

23 

18 

21 

32 

41 

30 

28 

36 

40 

33 

35 

4 

MECCA  3  Se 

MAX 

79 

79 

66 

70 

78 

3 

MIN 

54 

48 

52 

53 

52 

55 

56 

52 

54 

50 

47 

50 

56 

44 

46 

50 

43 

42 

49 

46 

54 

47 

46 

41 

45 

51 

56 

It 

51 

56 

51 

50 

2 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

69 

66 

81 

66 

61 

63 

60 

68 

6 

MIN 

49 

50 

38 

50 

53 

51 

47 

46 

42 

42 

48 

36 

32 

31 

31 

41 

41 

36 

39 

36 

30 

35 

3: 

42 

44 

46 

42 

43 

41 

5 

MIDDLEWATER 

MAX 

70 

63 

57 

68 

68 

3 

MIN 

46 

44 

40 

48 

49 

51 

45 

47 

49 

40 

41 

47 

35 

35 

42 

42 

38 

36 

50 

47 

46 

34 

37 

42 

45 

48 

48 

It 

69 

42 

45 

44 

4 

MILL  CREEK  2 

MAX 

66 

64 

46 

64 

3 

MIN 

40 

44 

43 

40 

46 

46 

53 

56 

45 

39 

40 

42 

40 

42 

44 

32 

33 

39 

46 

45 

43 

39 

39 

42 

45 

45 

52 

5d 

51 

41 

45 

43 

6 

MINERAL 

MAX 

56 

41 

41 

38 

37 

46 

59 

46 

6 

MIN 

35 

35 

29 

31 

32 

33 

33 

31 

32 

25 

29 

25 

15 

21 

28 

23 

23 

25 

26 

27 

20 

16 

21 

25 

31 

26 

27 

37 

32 

22 

29 

27 

2 

MODESTO 

MAX 

59 

60 

67 

61 

65 

66 

59 

59 

65 

60 

60 

62 

69 

64 

66 

6 

MIN 

52 

45 

40 

52 

53 

50 

54 

50 

47 

40 

52 

41 

40 

36 

43 

37 

42 

40 

42 

43 

41 

40 

35 

39 

42 

47 

46 

56 

41 

42 

46 

44 

5 

MONO  LAKE 

MAX 

52 

59 

65 

64 

50 

45 

49 

56 

47 

47 

45 

44 

58 

47 

42 

61 

59 

53 

6 

MIN 

34 

33 

26 

30 

31 

33 

32 

34 

31 

23 

26 

33 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

24 

21 

20 

26 

2? 

32 

33 

33 

3e 

37 

38 

29 

6 

HpNTEREY 

MAX 

65 

65 

62 

61 

62 

61 

60 

61 

62 

6 

MIN 

49 

48 

44 

48 

50 

52 

48 

49 

48 

42 

49 

49 

42 

40 

47 

39 

41 

43 

47 

48 

49 

46 

5C 

43 

46 

46 

3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

62 

51 

54 

60 

0 

MIN 

38 

34 

36 

35 

34 

34 

43 

44 

44 

30 

35 

43 

35 

28 

31 

29 

30 

31 

34 

38 

39 

25 

28 

31 

35 

41 

41 

4C 

4e 

4C 

50 

36 

3 

MT  BRECKENRIDGE 

MAX 

35 

35 

40 

42 

0 

MIN 

28 

29 

23 

25 

30 

33 

38 

42 

25 

21 

26 

28 

14 

21 

30 

19 

15 

24 

26 

29 

20 

15 

22 

2S 

32 

32 

39 

3« 

33 

2; 

21 

26 

8 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

46 

51 

54 

65 

60 

60 

58 

0 

MIN 

46 

39 

38 

43 

42 

50 

50 

45 

40 

37 

41 

40 

33 

35 

36 

33 

35 

41 

42 

40 

36 

32 

42 

44 

41 

42 

52 

6« 

4  = 

3? 

43 

41 

2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

41 

38 

42 

49 

.9 

MIN 

40 

32 

33 

41 

42 

41 

48 

37 

32 

30 

36 

30 

27 

31 

29 

25 

28 

35 

39 

31 

24 

28 

37 

43 

43 

43 

46 

4E 

34 

32 

34 

35 

5 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

45 

42 

48 

•  2 

MIN 

37 

30 

30 

36 

37 

37 

36 

36 

32 

28 

32 

28 

15 

27 

30 

24 

26 

27 

21 

26 

20 

18 

19 

33 

4C 

22 

25 

34 

31 

2" 

35 

29 

3 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

46 

46 

39 

39 

46 

47 

50 

0 

MIN 

42 

33 

33 

36 

39 

42 

44 

41 

26 

28 

36 

28 

22 

31 

29 

27 

29 

30 

28 

30 

29 

24 

22 

37 

35 

29 

31 

43 

3C 

3C 

34 

32 

i3 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

67 

54 

50 

44 

35 

45 

50 

59 

54 

i2 

MIN 

33 

33 

32 

35 

42 

42 

50 

49 

32 

30 

39 

36 

29 

33 

37 

27 

25 

27 

33 

36 

34 

24 

30 

3? 

4? 

44 

47 

4S 

4  = 

37 

45 

36 

7 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

59 

57 

61 

64 

5 

MIN 

52 

46 

41 

53 

53 

53 

50 

50 

49 

37 

48 

46 

36 

35 

46 

32 

46 

36 

40 

46 

34 

34 

34 

37 

36 

36 

45 

52 

52 

3E 

49 

43 

■  5 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

71 

67 

76 

■  9 

MIN 

52 

47 

51 

47 

54 

50 

58 

57 

57 

50 

49 

57 

54 

50 

42 

48 

45 

45 

48 

55 

55 

44 

44 

45 

41 

51 

64 

4e 

5C 

5C 

55 

50 

4 

NEVADA  CITY 

MAX 

50 

46 

46 

56 

2 

MIN 

42 

44 

32 

37 

45 

47 

38 

40 

41 

29 

34 

40 

32 

29 

34 

33 

30 

29 

30 

32 

30 

24 

26 

2e 

3E 

32 

32 

44 

45 

30 

4C 

35 

0 

NEWARK 

MAX 

60 

6  0 

66 

67 

69 

71 

73 

MIN 

53 

48 

54 

54 

53 

44 

44 

51 

43 

42 

37 

41 

40 

45 

39 

40 

50 

51 

45 

54 

53 

NEWMAN 

MAX 

67 

88 

65 

66 

72 

72 

62 

66 

60 

65 

65 

66 

80 

8C 

70 

70 

7 

MIN 

50 

46 

40 

48 

51 

53 

47 

48 

36 

49 

38 

35 

43 

40 

38 

42 

42 

40 

40 

34 

3? 

45 

47 

56 

5C 

40 

43 

9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

62 

62 

63 

62 

64 

69 

67 

60 

63 

62 

62 

62 

63 

62 

58 

59 

61 

65 

62 

62 

65 

74 

73 

74 

73 

68 

69 

67 

64 

64 

64 

6 

MIN 

52 

50 

51 

52 

56 

53 

51 

54 

56 

42 

46 

52 

48 

45 

48 

48 

48 

49 

51 

48 

54 

41 

42 

43 

44 

50 

49 

54 

52 

63 

50 

49.4 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

55 

33 

46 

50 

56 

59 

69 

68 

60 

50 

60 

55 

50 

60 

3 

MIN 

37 

44 

38 

32 

41 

38 

42 

37 

44 

31 

33 

40 

28 

29 

32 

35 

29 

37 

36 

36 

40 

37 

39 

47 

47 

32 

30 

36 

7 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

72 

85 

61 

62 

72 

70 

65 

66 

75 

70 

58 

53 

65 

75 

70 

3 

MIN 

48 

48 

41 

43 

53 

60 

52 

50 

52 

46 

44 

53 

47 

39 

40 

46 

40 

41 

51 

52 

53 

47 

50 

44 

48 

46 

56 

52 

4S 

40 

47 

8 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

59 

63 

58 

57 

58 

58 

76 

70 

66 

60 

63 

65 

57 

57 

71 

55 

56 

53 

65 

63 

66 

58 

61 

65 

69 

66 

70 

72 

77 

71 

65 

63 

6 

MIN 

53 

48 

39 

51 

52 

49 

51 

51 

48 

37 

45 

50 

42 

37 

45 

36 

42 

37 

37 

42 

35 

31 

36 

41 

42 

43 

45 

52 

49 

40 

45 

43 

6 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

56 

56 

54 

56 

58 

60 

65 

58 

59 

61 

60 

57 

56 

60 

58 

55 

60 

63 

65 

59 

60 

63 

66 

65 

60 

66 

69 

71 

62 

61 

61 

60 

7 

MIN 

51 

44 

43 

51 

53 

53 

53 

51 

46 

40 

50 

48 

44 

40 

46 

40 

47 

43 

43 

46 

43 

39 

38 

41 

61 

49 

49 

52 

50 

42 

50 

46 

4 

See  refarenca  notas  follovlDg  StatloD  Index. 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 
MIN 

62 
54 

63 
52 

61 
52 

62 
50 

63 
53 

63 
52 

67 
48 

66 
53 

59 
56 

61 
45 

61 
44 

62 
63 

61 
48 

62 
43 

61 
46 

61 

45 

58 
42 

44 

51 

63 
48 

44 

6  3 
40 

70 
42 

66 
40 

64 
43 

64 

45 

66 
41 

70 
61 

69 
49 

65 
45 

62 
46 

63.1 

47*2 

OJAI 

MAX 
MIN 

68 
43 

58 
47 

69 
40 

72 
42 

72 
45 

60 
46 

65 
46 

74 
45 

59 
43 

73 
39 

69 
37 

61 
43 

67 
37 

74 
36 

69 
37 

66 
45 

57 
42 

64 
39 

73 
48 

46 

47 

33 

35 

It 

42 

42 

45 

55 

62 

76 
44 

76 
43 

72.2 
42.5 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 
MIN 

46 
36 

43 

35 

50 
34 

58 
40 

60 
44 

66 
49 

69 
46 

59 
43 

43 
38 

66 
30 

55 
38 

49 
33 

53 
34 

57 
33 

56 
35 

39 
32 

37 
30 

50 
33 

55 
32 

61 
43 

45 
40 

56 
30 

57 
35 

44 

33 

37 

43 

40 

30 

42 

4; 

54.1 
37.  3 

ORANGE  COVE 

MAX 

58 
50 

60 
50 

61 
41 

58 
43 

66 
48 

66 
46 

67 

56 

71 
49 

75 
51 

59 
40 

62 
40 

66 
46 

60 
32 

60 
35 

65 
36 

67 
43 

57 
35 

61 
41 

67 
42 

70 
40 

72 
44 

6  0 
30 

32 

31 

40 

40 

4< 

64 

65 

36 

4: 

65.9 
42.6 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

57 
47 

56 
41 

51 
45 

54 
49 

54 
49 

58 
50 

58 
51 

55 
48 

54 
42 

53 
43 

53 
48 

52 
38 

52 
35 

63 
41 

50 
42 

51 

35 

60 
41 

58 
42 

59 
36 

52 
42 

50 
34 

53 
30 

57 
33 

66 
43 

49 

40 

4C 

42 

45 

40 

4e 

55.1 
42.2 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

58 
49 

57 
47 

53 
40 

56 
51 

56 
52 

61 

52 

67 
45 

58 
45 

57 
47 

60 
37 

57 
46 

55 
47 

57 
36 

60 
34 

60 
46 

53 
32 

60 
43 

66 
34 

75 
34 

60 
43 

56 
36 

6  3 
31 

70 
30 

6£ 

33 

44 

44 

35 

49 

50 

35 

4i 

61.5 
41.9 

ORLANO 

MAX 
MIN 

63 
50 

59 
51 

58 
44 

52 
48 

55 
51 

60 
52 

67 
52 

66 
49 

64 
48 

63 
36 

65 
48 

64 
42 

59 
35 

68 
36 

63 
43 

54 
36 

55 
39 

57 
35 

66 
43 

76 
40 

69 
40 

60 
36 

6  3 
40 

5C 
36 

70 
48 

49 

38 

52 

47 

36 

4t 

63.6 
43.7 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

67 
50 

60 
50 

54 
45 

51 
44 

53 
47 

58 
48 

62 
51 

60 
48 

56 
39 

53 
41 

52 
37 

50 
39 

53 
39 

50 
40 

46 
40 

52 
37 

60 
37 

66 
41 

66 
39 

52 
43 

50 
32 

37 

41 

3£ 

40 

41 

42 

46 

44 

42 

3! 

57.3 
41.8 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 
MIN 

64 
51 

61 

50 

60 
42 

56 
46 

57 
52 

59 
54 

68 
51 

67 
49 

66 
49 

63 
42 

65 
51 

68 
47 

58 
37 

60 
38 

64 
47 

56 
41 

57 
45 

61 
36 

65 
39 

74 
46 

40 

31 

33 

47 

46 

41 

41 

55 

52 

41 

62 
48 

64.5 

OROVILLE  7  SE 

MAX 
MIN 

62 
47 

58 
47 

58 
40 

50 
40 

56 
47 

57 
50 

67 
47 

64 
48 

65 
47 

62 
38 

65 
45 

56 
46 

57 
35 

56 
34 

58 
36 

55 
39 

53 
42 

6  0 
35 

64 
37 

71 
40 

64 

30 

58 
26 

60 
31 

67 
36 

44 

36 

40 

43 

50 

38 

45 

61.9 

OXNARD 

MAX 

63 
51 

65 
45 

64 

51 

65 
46 

76 
48 

71 
51 

64 
41 

62 
48 

64 
42 

64 
41 

62 
40 

62 
41 

67 
50 

66 
44 

64 
49 

65 
36 

70 
40 

45 

47 

54 

55 

PALMOALE 

MAX 

60 
40 

61 

35 

66 
37 

66 
37 

66 

52 

71 
49 

81 
44 

81 
46 

72 
43 

70 
39 

70 
38 

66 
44 

66 
35 

65 
30 

69 
37 

62 
37 

49 
37 

60 
33 

67 
45 

76 
40 

66 

45 

6  1 

31 

65 
26 

73 
34 

78 
41 

75 
44 

77 
42 

53 

75 
56 

73 
33 

3« 

69.3 

40.0 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

61 
41 

60 
43 

66 
43 

65 
45 

65 
52 

70 
48 

S  0 
40 

79 
41 

69 
40 

61 
38 

70 
34 

59 
45 

56 
32 

64 
27 

66 
35 

50 
37 

49 
37 

33 

46 

39 

38 

I2 

24 

70 
31 

37 

73 
44 

76 
38 

80 
50 

73 
51 

69 
44 

73 
39 

65.6 
39.5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

74 

50 

75 
46 

73 
46 

80 
48 

79 

50 

90 
54 

92 
51 

90 
62 

82 
57 

60 
43 

80 
43 

78 
46 

74 
46 

78 
43 

60 
39 

78 
49 

69 
40 

72 
39 

70 
44 

82 
47 

77 
53 

72 
49 

75 
40 

3E 

43 

51 

51 

54 

55 

11 

41 

80.9 
47  .3 

PALO  ALTO  CITV  HALL 

MAX 
MIN 

62 
53 

59 
54 

56 
43 

54 

53 

63 
54 

64 
53 

64 
49 

66 
49 

67 
50 

68 
40 

66 
60 

65 
52 

60 
44 

58 
36 

64 
51 

62 
38 

56 
49 

64 
42 

67 
40 

71 
45 

65 
44 

68 
36 

64 

34 

71 
36 

68 
47 

64 
48 

74 
49 

73 
52 

75 
53 

68 
41 

52 

64.4 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

50 
33 

41 
34 

50 
33 

50 
33 

58 
38 

69 
41 

72 
49 

69 
44 

55 
33 

47 
29 

56 
37 

52 
38 

50 
31 

58 
34 

60 
37 

55 
29 

38 
21 

46 

26 

47 
34 

56 
36 

57 
32 

47 

31 

49 
27 

55 
36 

66 
46 

66 
44 

68 
46 

67 
47 

64 
40 

60 
36 

42 

56.2 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

63 

50 

62 

50 

63 
39 

66 
50 

68 
51 

71 
50 

70 
50 

74 
47 

65 
36 

66 
35 

68 
46 

64 
47 

63 
36 

64 
38 

68 
37 

60 
37 

60 
36 

69 
41 

74 

50 

77 
40 

63 
44 

65 
44 

70 
34 

75 
42 

76 
42 

75 
45 

77 
46 

85 
58 

79 
56 

80 
48 

75 
45 

69.5 
44.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

84 

54 

72 
55 

74 
55 

77 
56 

78 
57 

80 
57 

82 
60 

87 
63 

90 
65 

79 
53 

77 
54 

78 
56 

78 
54 

72 
46 

75 

60 

60 
63 

75 
48 

70 
52 

76 
67 

74 

56 

75 
66 

73 
51 

64 

52 

66 
47 

72 
52 

81 
56 

64 
60 

86 
58 

76 
55 

84 

59 

80 
56 

77.4 

PASADENA 

MAX 

66 
48 

58 
50 

65 
46 

70 
46 

66 

52 

77 
52 

84 
51 

80 
50 

64 
51 

66 
43 

67 
43 

66 
52 

67 
44 

75 
43 

72 
43 

65 
46 

55 
46 

64 
45 

73 
52 

72 
60 

67 

52 

69 
45 

72 
41 

76 
43 

77 
47 

76 
43 

84 
50 

80 
59 

76 
53 

73 
53 

74 
47 

70.9 

PASO  ROBLES 

MAX 

63 
49 

59 
48 

62 
36 

68 
46 

70 
52 

68 

52 

75 
45 

68 
45 

58 
49 

65 
34 

68 
46 

67 
46 

60 

39 

65 
31 

64 

32 

57 
39 

56 
36 

67 
30 

73 
45 

72 
39 

69 
42 

65 
34 

73 
29 

76 
31 

76 
31 

76 
41 

78 
40 

83 
50 

73 
49 

71 
41 

70 
38 

68.2 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

62 
49 

58 
43 

60 
36 

67 
48 

66 
52 

65 
61 

72 
46 

65 
44 

58 
41 

65 
36 

66 
44 

62 
39 

59 
36 

66 
30 

59 
33 

55 
38 

54 
36 

66 
31 

71 
43 

69 
41 

60 
39 

64 

33 

71 
29 

74 
33 

73 
34 

75 

39 

78 
40 

63 
48 

74 
48 

70 
40 

70 
39 

66.4 

PERRIS  1  WSW 

MAX 

60 
48 

60 
45 

62 
46 

65 
45 

70 
45 

73 
46 

61 
47 

84 
46 

72 
44 

66 
41 

67 
39 

66 
38 

67 
36 

72 
38 

68 
39 

61 

38 

63 
35 

63 
37 

64 

39 

70 
38 

72 
33 

73 
36 

75 
38 

74 

37 

77 

38 

78 
39 

60 
39 

61 
41 

81 
40 

80 
39 

78 
38 

71.0 

PETALUHA  FIRE  STA  2 

MAX 

60 
53 

59 
46 

57 
42 

57 

50 

59 
52 

65 
54 

66 

48 

65 
47 

60 
47 

64 

36 

60 
49 

58 
48 

60 
32 

64 
34 

60 
48 

56 

32 

60 
45 

68 
37 

69 
39 

61 
42 

59 
38 

67 
39 

70 
32 

66 
36 

65 
47 

70 
48 

72 
46 

71 
46 

63 
51 

62 
37 

62 
48 

63,1 

PINNACLES  NM 

MAX 

64 
48 

58 
46 

60 
37 

62 

60 

63 
48 

69 
50 

78 
46 

74 
47 

63 
47 

64 
35 

64 
41 

62 
43 

56 
32 

64 
29 

68 
34 

66 
33 

56 
34 

65 
34 

71 
40 

69 

35 

60 
36 

63 
33 

73 
29 

75 
33 

74 
34 

76 
42 

76 
41 

83 
52 

79 
48 

70 
41 

64 
39 

39*9 

PISMO  BEACH 

MAX 

61 

52 

59 
51 

64 
45 

63 
62 

66 

51 

73 
52 

70 
51 

66 
47 

69 
51 

63 
47 

66 
45 

66 
50 

60 
41 

60 
43 

61 
39 

56 
45 

58 
41 

59 
39 

70 
49 

70 
46 

69 
44 

66 
43 

68 
40 

77 
43 

73 
46 

77 
49 

69 
47 

63 
46 

64 
51 

68 
4« 

68 
48 

65.5 

PLACERVILLE 

MAX 

59 
46 

53 
44 

50 
33 

49 
44 

53 
48 

62 
48 

62 
40 

63 

42 

67 
31 

66 
30 

58 
43 

64 
42 

46 
35 

60 
30 

66 

30 

60 
29 

52 
32 

57 
33 

69 
35 

65 
35 

64 

32 

52 
26 

56 
29 

62 
31 

65 
37 

63 
35 

66 
36 

72 
50 

73 
45 

64 

30 

60 
41 

58.7 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

49 
44 

45 
42 

47 

37 

50 
41 

49 
45 

45 

41 

46 

57 

39 

35 

50 
41 

45 
36 

48 
31 

55 
33 

45 
40 

47 
31 

66 
34 

59 
37 

64 

43 

63 
44 

50 

30 

55 
34 

61 

36 

64 
41 

60 
46 

65 
44 

44 

71 
51 

59 
42 

59 
36 

39 

55.8 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 
52 

55 
49 

56 
43 

59 
52 

58 
62 

66 
61 

6  2 
49 

54 
48 

55 
49 

55 
46 

56 
46 

55 
49 

53 
46 

57 
41 

56 
42 

63 
42 

57 
43 

56 
46 

56 
49 

54 
49 

62 
46 

54 
42 

68 
43 

56 
42 

55 
45 

65 
46 

52 
48 

57 
50 

57 
50 

55 
47 

57 
48 

55.8 
46.8 

POMONA 

MAX 

64 
47 

60 
45 

62 
49 

63 

48 

60 
46 

74 

50 

66 
47 

75 
45 

69 
51 

66 
40 

69 
38 

61 
50 

65 
46 

75 
36 

70 
38 

66 
42 

57 
41 

65 
40 

70 
49 

74 
40 

62 
50 

66 
34 

71 
34 

76 
35 

78 
39 

76 
42 

86 
44 

80 
51 

76 
49 

72 
49 

73 
41 

69.4 
43.7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

60 
52 

58 
48 

59 
42 

56 
43 

60 
52 

60 
53 

67 
48 

66 
48 

61 
48 

60 
39 

64 
41 

61 
60 

57 
41 

60 
32 

66 
38 

61 
36 

68 
40 

64 

35 

69 
36 

71 
38 

60 
32 

60 
32 

65 
31 

70 
32 

70 
3« 

66 
46 

73 
40 

74 
43 

74 
52 

67 
40 

65 
44 

63.9 
41.6 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

60 
51 

60 
48 

63 
43 

60 
42 

66 
47 

71 
49 

68 
48 

75 
46 

78 

52 

59 
44 

62 
46 

69 
48 

64 

33 

62 
34 

66 

39 

71 
45 

60 
35 

61 

42 

69 
45 

70 
44 

74 

47 

64 

33 

61 

38 

71 
41 

74 
43 

76 
44 

70 
46 

80 
4« 

79 
56 

80 
43 

69 
43 

68.1 
43.9 

PORTOLA 

MAX 

50 
35 

49 
37 

26 

33 

47 

38 

38 

27 

21 

32 

20 

32 

30 

25 

50 
19 

47 
32 

43 

26 

51 
23 

53 
19 

56 

22 

57 
22 

52 
25 

45 
15 

58 
16 

61 
24 

56 
30 

59 
23 

66 
23 

63 
41 

55 
34 

52 
22 

50 
32 

52.2 
27.1 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

34 

32 

32 

34 

33 

35 

36 

36 

32 

31 

34 

30 

27 

24 

53 
30 

48 
29 

45 
23 

60 
27 

51 
36 

65 
32 

51 

29 

42 
21 

51 
23 

56 
28 

56 
31 

55 
31 

64 
35 

64 
41 

60 
38 

50 
32 

50 
32 

51.6 
31.2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

61 
50 

61 
45 

57 
45 

64 
48 

54 
49 

63 
51 

65 
46 

66 
46 

56 
43 

56 
35 

53 
44 

64 

39 

57 
31 

67 
34 

54 
45 

52 
29 

56 
41 

65 
32 

71 
34 

63 
38 

56 

32 

63 
28 

70 
29 

67 

33 

64 
41 

73 
41 

75 
39 

72 
49 

68 
48 

59 
33 

58 
43 

61.3 
40.  0 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

53 
35 

53 
40 

31 

60 
37 

50 
40 

60 
41 

64 

38 

63 

33 

50 
38 

63 
26 

5  0 
36 

34 

26 

26 

35 

42 
32 

57 

30 

60 
26 

65 
27 

61 

29 

50 
30 

65 
21 

67 
21 

69 

27 

60 

37 

69 
31 

71 
2B 

68 
45 

0 

50 
33 

60 
35 

55.8 
32.5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

58 
49 

60 
47 

62 
49 

65 
43 

68 
45 

75 
51 

84 
45 

77 
43 

66 
50 

63 
39 

67 
37 

65 
49 

46 

73 
34 

35 

56 
39 

57 
33 

59 
35 

58 
47 

68 
37 

57 
49 

66 
34 

71 

32 

74 

32 

76 
35 

76 
36 

81 
41 

79 
45 

77 
40 

70 
42 

74 
37 

68.0 
41.2 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

56 
39 

59 
41 

61 
42 

66 
44 

66 
49 

70 
46 

76 
47 

73 
64 

62 
43 

63 
40 

68 
38 

59 
47 

69 
39 

62 
37 

64 
44 

52 
35 

50 
32 

60 
36 

62 
47 

70 
45 

59 
42 

55 
32 

61 

32 

68 
39 

73 
45 

70 
48 

73 
49 

74 
56 

68 
54 

72 
45 

72 
46 

M>6 
43.0 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
52 

59 
50 

52 
47 

65 
51 

69 
53 

63 
54 

63 
53 

63 

50 

64 
48 

63 
43 

59 
50 

53 
43 

58 
38 

60 
40 

52 
44 

52 
38 

59 
42 

68 

38 

75 
44 

65 
43 

59 

36 

64 

37 

70 

39 

68 

42 

66 

52 

73 
47 

73 
41 

72 
54 

62 
43 

60 

37 

65 
47 

62.5 
45.1 

I  foUovlDg  StktloD  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Day 

Of  Month 

0) 

Station 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

65 

59 

53 

57 

64 

63 

63 

65 

63 

59 

58 

60 

57 

53 

53 

59 

69 

76 

75 

64 

65 

72 

72 

68 

82 

75 

76 

67 

59 

65 

64. 

6 

MIN 

52 

45 

44 

37 

37 

41 

42 

47 

39 

37 

41 

44 

51 

49 

46 

52 

49 

38 

47 

44* 

8 

REDLANDS 

MAX 

61 

63 

60 

65 

59 

72 

85 

79 

53 

67 

68 

60 

64 

76 

71 

57 

57 

66 

70 

75 

62 

66 

74 

80 

80 

78 

84 

83 

81 

74 

75 

69. 

8 

MIN 

47 

44 

43 

43 

41 

49 

44 

50 

39 

34 

43 

44 

45 

48 

54 

49 

46 

44 

45. 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

59 

58 

56 

62 

64 

65 

70 

65 

59 

64 

65 

60 

59 

63 

60 

59 

62 

68 

72 

66 

60 

64 

70 

71 

66 

75 

73 

76 

66 

67 

64 

64. 

8 

49 

41 

47 

40 

37 

50 

37 

48 

42 

41 

42 

44 

37 

38 

37 

47 

48 

48 

51 

62 

41 

52 

46. 

6 

RICHMOND 

MAX 

58 

62 

56 

59 

58 

63 

63 

62 

58 

61 

58 

57 

58 

61 

59 

68 

61 

66 

67 

63 

59 

63 

69 

66 

65 

68 

71 

70 

61 

67 

62 

62. 

2 

53 

50 

51 

39 

48 

44 

45 

60 

42 

42 

40 

41 

52 

52 

60 

63 

54 

46 

64 

48  . 

3 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

61 

54 

58 

55 

55 

56 

54 

63 

59 

58 

60 

58 

57 

67 

56 

56 

58 

62 

62 

61 

63 

64 

69 

62 

62 

63 

71 

65 

58 

61 

59. 

9 

49 

51 

60 

45 

39 

48 

45 

45 

60 

46 

41 

40 

44 

52 

52 

50 

53 

53 

44 

53 

48. 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

61, 

64 

63 

66 

64 

73 

84 

78 

61 

67 

68 

62 

65 

74 

69 

63 

59 

65 

71 

75 

64 

66 

72 

77 

78 

77 

85 

80 

80 

76 

74 

70. 

5 

MIN 

43 

41 

42 

50 

42 

51 

39 

37 

36 

39 

43 

44 

52 

46 

60 

43 

44  . 

8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

59 

65 

60 

61 

65 

64 

72 

85 

78 

59 

67 

68 

62 

65 

75 

70 

57 

59 

66 

70 

77 

65 

65 

70 

79 

80 

78 

85 

82 

80 

72 

69. 

7 

MIN 

40 

43 

42 

40 

44 

42 

51 

40 

43 

39 

39 

43 

45 

53 

48 

49 

43 

44  * 

9 

ROCKLIN 

MAX 

63 

58 

58 

54 

56 

57 

68 

67 

67 

63 

66 

68 

58 

56 

62 

58 

56 

66 

63 

68 

66 

58 

60 

67 

68 

67 

71 

75 

80 

66 

63 

63. 

3 

MIN 

41 

39 

39 

3  9 

39 

39 

36 

29 

30 

32 

3E 

39 

39 

46 

50 

39 

40 

41 . 

5 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

60 

59 

53 

57 

58 

68 

65 

64 

61 

65 

61 

58 

58 

62 

61 

57 

62 

64 

70 

66 

60 

62 

68 

69 

67 

74 

74 

79 

66 

66 

69 

64. 

0 

5  1 

47 

45 

36 

37 

45 

4  0 

39 

39 

37 

40 

46 

45 

55 

45 

40 

49 

44. 

8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

59 

61 

53 

58 

57 

71 

67 

64 

63 

67 

61 

58 

57 

63 

60 

59 

63 

65 

71 

67 

60 

62 

70 

71 

69 

74 

76 

80 

66 

66 

68 

64 

7 

47 

53 

54 

53 

5  2 

53 

49 

42 

50 

48 

43 

39 

44 

39 

45 

42 

46 

44 

41 

38 

39 

43 

47 

46 

49 

57 

49 

40 

49 

46. 

4 

SAINT  HELENA 

MAX 

57 

62 

55 

58 

58 

65 

68 

62 

63 

62 

59 

57 

61 

63 

57 

56 

62 

66 

75 

66 

60 

66 

72 

71 

70 

76 

75 

77 

63 

67 

66 

64 

3 

MIN 

54 

46 

43 

48 

52 

51 

46 

47 

47 

38 

50 

47 

35 

32 

47 

31 

43 

34 

37 

36 

34 

3  1 

32 

32 

39 

41 

41 

46 

49 

35 

49 

41 

8 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

55 

55 

53 

55 

55 

64 

65 

62 

57 

59 

66 

54 

55 

60 

56 

53 

61 

65 

70 

65 

67 

61 

68 

70 

70 

72 

74 

73 

62 

62 

59 

61 

4 

47 

40 

51 

52 

52 

46 

45 

46 

37 

46 

47 

36 

33 

46 

32 

42 

34 

34 

46 

39 

30 

29 

32 

34 

45 

39 

51 

49 

38 

49 

41 

9 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

58 

57 

59 

62 

64 

66 

77 

64 

59 

64 

63 

61 

58 

64 

60 

59 

58 

70 

70 

63 

60 

64 

74 

72 

67 

71 

73 

82 

67 

64 

64 

65 

0 

MIN 

39 

41 

41 

43 

47 

39 

38 

35 

37 

46 

46 

47 

51 

46 

42 

47 

43 

8 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

53 

53 

51 

-1 

47 

63 

69 

68 

60 

58 

57 

61 

47 

56 

56 

43 

64 

56 

64 

62 

58 

65 

64 

67 

66 

66 

70 

69 

68 

62 

68 

59 

1 

37 

40 

45 

42 

35 

32 

34 

34 

31 

30 

34 

30 

32 

36 

38 

40 

32 

30 

30 

37 

39 

40 

43 

49 

41 

32 

40 

36 

8 

SALVER  RS 

MAX 

50 

60 

52 

60 

55 

59 

51 

44 

56 

52 

62 

53 

64 

70 

52 

52 

60 

74 

66 

37 

42 

37 

34 

36 

39 

38 

37 

40 

42 

35 

32 

33 

39 

47 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

56 

55 

55 

60 

60 

69 

79 

75 

65 

61 

56 

56 

67 

68 

65 

62 

46 

68 

66 

68 

66 

59 

64 

70 

73 

72 

72 

78 

71 

65 

67 

64 

3 

39 

38 

38 

47 

49 

45 

36 

37 

46 

46 

47 

51 

56 

53 

43 

46 

44 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

65 

61 

60 

66 

63 

74 

86 

80 

62 

68 

69 

63 

66 

75 

71 

60 

59 

67 

73 

75 

63 

66 

71 

79 

80 

79 

84 

62 

79 

73 

75 

70 

7 

5  3 

45 

41 

50 

48 

38 

40 

44 

44 

43 

60 

44 

52 

45 

46 

48 

42 

46 

46 

63 

60 

47 

44 

46 

7 

SANDBERG  WB 

MAX 

49 

46 

50 

49 

49 

54 

69 

63 

41 

44 

55 

49 

39 

52 

53 

37 

38 

49 

52 

55 

40 

40 

50 

60 

60 

61 

63 

66 

56 

50 

56 

61 

5 

38 

42 

43 

5  1 

41 

35 

33 

37 

32 

27 

33 

37 

31 

31 

33 

39 

40 

29 

27 

32 

42 

43 

40 

46 

51 

40 

32 

37 

37 

2 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

65 

65 

65 

67 

66 

68 

75 

65 

62 

65 

64 

66 

66 

67 

66 

61 

61 

61 

64 

66 

61 

66 

70 

72 

73 

69 

76 

76 

78 

67 

67 

67 

1 

55 

54 

53 

56 

57 

55 

54 

55 

49 

50 

55 

52 

48 

51 

60 

48 

49 

54 

50 

54 

45 

43 

47 

50 

53 

53 

57 

56 

56 

55 

52 

2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

64 

59 

66 

72 

69 

79 

83 

77 

63 

68 

67 

66 

65 

73 

70 

63 

67 

62 

73 

77 

67 

65 

70 

78 

78 

76 

83 

83 

77 

76 

71 

70 

8 

45 

45 

52 

55 

57 

47 

49 

45 

40 

49 

46 

42 

38 

46 

44 

40 

50 

56 

51 

45 

44 

50 

50 

48 

47 

57 

51 

48 

45 

47 

5 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCIENC 

MAX 

54 

57 

57 

55 

56 

57 

67 

58 

58 

59 

58 

56 

58 

54 

59 

62 

63 

57 

53 

60 

69 

67 

57 

6< 

70 

64 

59 

54 

59 

59 

4 

49 

49 

52 

52 

53 

49 

52 

49 

46 

49 

48 

42 

43 

41 

38 

45 

36 

42 

47 

4< 

47 

48 

5] 

42 

51 

46 

8 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

58 

55 

56 

61 

60 

62 

64 

58 

56 

62 

59 

66 

57 

61 

57 

54 

59 

63 

65 

59 

55 

60 

67 

64 

68 

6< 

67 

71 

61 

59 

60 

60 

3 

50 

63 

49 

50 

49 

47 

49 

46 

41 

44 

40 

48 

42 

5( 

46 

51 

60 

44 

50 

47 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

56 

54 

54 

57 

58 

61 

63 

56 

56 

59 

57 

55 

57 

60 

57 

53 

69 

63 

62 

57 

54 

58 

67 

60 

58 

66 

70 

67 

69 

58 

69 

59 

2 

52 

52 

52 

49 

48 

50 

50 

46 

46 

46 

44 

49 

46 

46 

47 

4£ 

60 

4( 

47 

52 

5C 

48 

50 

49 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

67 

61 

67 

71 

65 

77 

85 

80 

64 

70 

69 

66 

68 

76 

70 

66 

68 

65 

74 

72 

68 

70 

73 

7« 

78 

77 

87 

82 

80 

75 

73 

71 

9 

45 

42 

54 

45 

41 

4 1 

48 

44 

47 

39 

45 

45 

4G 

57 

52 

52 

57 

47 

8 

SAN  GRE60RI0  3  SE 

MAX 

58 

53 

54 

58 

58 

63 

66 

55 

54 

61 

69 

56 

66 

60 

66 

55 

63 

63 

63 

59 

53 

60 

65 

62 

60 

69 

70 

72 

62 

59 

60 

60 

.1 

47 

41 

51 

52 

51 

4 1 

48 

47 

38 

46 

34 

38 

34 

43 

35 

42 

38 

36 

47 

41 

31 

31 

31 

43 

43 

43 

46 

60 

37 

43 

41 

.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

58 

60 

60 

63 

60 

73 

82 

77 

57 

64 

66 

60 

63 

72 

69 

55 

65 

60 

66 

70 

60 

63 

70 

76 

78 

78 

62 

81 

78 

72 

74 

67 

>8 

MIN 

49 

49 

49 

47 

46 

46 

46 

43 

51 

42 

38 

49 

47 

33 

36 

37 

38 

39 

46 

39 

49 

29 

25 

31 

35 

37 

39 

49 

41 

41 

39 

41 

(5 

SAN  JOSE 

MAX 

59 

59 

55 

61 

63 

65 

69 

64 

58 

65 

66 

59 

59 

67 

57 

59 

61 

67 

70 

66 

61 

63 

70 

71 

64  71 

74 

81 

68  64 

65 

64 

•  5 

MIN 

54 

50 

45 

53 

54 

64 

54 

50 

49 

40 

51 

52 

43 

40 

48 

41 

45 

43 

43 

46 

43 

38 

39 

40 

4e 

50  48 

55 

63 

45 

47 

47 

,1 

SAN  LUIS  OBI SPO  POLY 

MAX 

59 

62 

56 

6C 

65 

64 

71 

80 

55 

60 

62 

65 

6C 

59 

66 

58 

56 

58 

67 

70 

63 

62 

65 

73 

71 

71 

72 

78 

75  67 

67 

65 

.1 

50 

55 

45 

45 

46 

48 

45 

36 

38 

39 

38 

47 

45 

4  3 

43 

4: 

47 

48  45 

48 

50  48 

46 

45 

,5 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

68 

65 

65 

69 

70 

72 

81 

75 

57 

68 

66 

64 

64 

70 

66 

57 

54 

61 

72 

68 

63 

66 

70 

78 

74  7£ 

82 

83 

75 

72 

71 

68 

•  8 

45 

51 

52 

40 

42 

50 

35 

34 

40 

35 

29 

32 

36 

38 

42 

39 

35 

39 

30 

27 

29 

3: 

38     33  48 

49 

44  36 

34 

38 

|9 

SAN  MATEO 

MAX 

56 

56 

56 

60 

62 

64 

63 

62 

57 

64 

63 

60 

59 

63 

59 

57 

60 

67 

69 

64 

57 

62 

70 

68 

61 

72  72 

73 

70  62 

61 

62 

.9 

MIN 

52 

49 

48 

53 

53 

53 

42 

50 

46 

55 

49 

50 

44 

41 

48 

39 

48 

5  0 

39 

49 

51 

46 

60 

50  44 

44 

47 

.0 

SAN  PEORO 

MAX 

62 

6C 

63 

66 

64 

65 

74 

61 

60 

63 

63 

62 

63 

67 

62 

64 

69 

61 

70 

66 

63 

63 

68 

6-: 

67     65  79 

74 

67  66 

65 

65 

.1 

53 

5C 

55 

57 

5  5 

55 

51 

5C 

50 

55 

5] 

46 

49 

51 

47 

49     53  53 

67 

51 

52 

5] 

51 

.6 

SAN  RAFAEL 

MAX 

67 

58 

57 

62 

59 

67 

65 

64 

58 

63 

59 

59 

59 

63 

69 

56 

59 

65 

71 

69 

59 

66 

69 

e< 

66     64  72 

74 

62 

65 

63 

63 

•  6 

52 

47 

49 

49 

41 

39 

49 

37 

40 

50     51  46 

61 

52  41 

5] 

46 

,  3 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 

68 

64 

65 

67 

66 

69 

80 

74 

61 

67 

66 

66 

62 

75 

69 

63 

60 

63 

72 

73 

65 

69 

77 

7- 

73     73  83 

79 

74  71 

72 

69 

.6 

MIN 

53 

50 

48 

4G 

52 

51 

50 

52 

54 

45 

45 

53 

46 

42 

45 

47 

45 

35 

45     47  48 

55 

46  52 

47 

47 

.9 

SANTA   ANA  RIVER   PH  1 

MAX 

55 

54 

51 

58 

57 

70 

78 

76 

73 

63 

62 

60 

57 

65 

67 

63 

47 

59 

62 

66 

54 

57 

64 

73 

76     76  75 

74 

74  72 

67 

64 

.6 

MIN 

42 

46 

43 

42 

45 

47 

52 

49 

45 

39 

38 

42 

40 

38 

43 

39 

37 

38 

37 

43 

43 

38 

38 

43 

44     45  53 

53 

50  41 

43 

43 

■  1 

SANTA  BARBARA 

MAX 

66 

63 

65 

74 

68 

76 

77 

73 

60 

71 

68 

69 

72 

69 

67 

64 

60 

63 

74 

79 

71 

66 

71 

72 

72    71  77 

80 

74  73 

74 

70 

.3 

MIN 

50 

48 

45 

49 

51 

49 

48 

49 

52 

47 

44 

47 

43 

41 

42 

47 

44 

43 

51 

52 

49 

39 

41 

42 

44     48  49 

49 

53  48 

48 

46 

.8 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

MAX 

64 

64 

65 

70 

66 

76 

75 

67 

60 

72 

63 

65 

7( 

64 

62 

63 

57 

60 

73 

76 

70 

64 

7C 

6( 

70     68  72 

72 

73  71 

T, 

67 

•  6 

45 

42 

53 

5C 

46 

5  1 

42 

43 

3E 

38 

45 

43 

47     46  48 

52 

51  51 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

6C 

6C 

55 

61 

63 

66 

68 

63 

60 

66 

65 

60 

5! 

67 

58 

69 

62 

66 

70 

67 

65 

71 

71 

65     73  73 

82 

72  65 

66 

65 

.2 

53 

53 

54 

5  3 

49 

4^ 

5 1 

50 

47 

39 

46 

41 

44     49  48 

54 

53  43 

41 

SANTA  CRUZ 

MAX 

61 

60 

58 

58 

58 

64 

72 

69 

66 

64 

67 

63 

59 

65 

59 

57 

59 

66 

6« 

66 

69 

64 

68 

6< 

65     71  72 

73 

65  68 

64 

.8 

MIN 

51 

4fi 

41 

5C 

5- 

50 

52 

53 

36 

4C 

34 

37 

41 

39     44  46 

62 

46  38 

4< 

SANTA  MARIA 

MAX 

65 

64 

58 

61 

65 

64 

75 

78 

57 

59 

64 

64 

63 

62 

65 

63 

58 

61 

66 

69 

64 

63 

70 

79 

79     69  69 

76 

78  71 

66 

66 

.6 

MIN 

51 

47 

49 

46 

52 

49 

45 

46 

47 

41 

42 

44 

44 

46 

37 

41 

46 

37 

44 

43 

43 

38 

38 

38 

38     42  45 

49 

51 

45 

51 

44 

.3 

S««  r«forence  not«a  follovlng  StstlOD  lodsx. 
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Table  5  •  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


SANTA   MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SCOTIA 
SHASTA  DAM 
SIERRA  MADRE    1  N 
SIERRAVILLE  R5 
SODA  SPRINGS 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  2 

STOCKTON  CAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

ST.'^AWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANVILLE  AP 

TABLE  MTN 

TAHOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL  CAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPAZ  LAKE 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULELAKE 
TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Month 


62  54  60 
51     48  42 


63  63 

52  52 


59  70 
4B  48 


62  59  65 
53     43  41 


64  51  58 
50     45  44 


69  58  63 
51      49  47 


62  56  62 
47      49  47 


48  52  50 
33     35  29 


37  40  36 
30     31  20 


58  61  56 
53     45  42 


54  56  5  0 
48  46 


44  4  5 
38  27 


44  40  38 

32  28  32 

40  42  51 

32  34  30 


60  58 
46  42 


60     65  68 


63  59  56 
53     49  42 


52  44  38 
40     39  32 


64  58 
44     44     3  7 


52  52  46 
38  35 


40  42 
23  27 


40  43  40 
32     32  23 


51  48  46 
40     42  38 


64  6  0 
48  50 


77  78  77 
54     55  58 


53  51 
46  45 


64  63 

53     48  45 


62  60 
47  42 


63  56  55 
53     48  47 


64  69 
45  44 


55  49  43 
36     29  25 


66  57  61 
49     43  47 


65  62  66 
51     48  47 


68  79  73 
47     42  48 


44  35  32 
25     28  10 


62  62  66 
52     52  50 


66  66  67 
54     54  54 


55  56  60 
43     52  52 


55  55  56 
48     49  50 


51  53  55 
44     46  49 


47     50  50 


44     52  51 

36     37  40 


33     36  38 


56  60 
47  54 


53  56 
40  46 


27     24  27 


50  58  57 
34     42  40 


59  59 

52  54 


58  60  58 
46     50  49 


60  56  66 
52     54  51 


55  61  62 
45     49  51 


43  44  51 
35     41  42 


75  71  82 
41     44  54 


50  47  59 
38     40  41 


45  50  55 
28     35  35 


37  39 
30  33 


56     64  55 


58  64  63 
52     51  52 


81     82  89 

55     55  55 


64  66 
42  48 


54  52 
42  46 


54  54 
36  39 


67  64  74 
45     43  52 


55  60  58 
44     53  50 


62  60  66 
52     54  60 


70  72  76 
43     50  51 


40     41  39 

31     33  33 


48     44  54 

34     36  36 


50  53  54 
44     47  46 


66  65  70 
46     50  48 


71  82  81 
49     53  55 


36  34  46 
26     30  29 


76  54  56 
43      46  46 


71  67  60 
53     53  53 


76  65 
54  46 


66  66  60 
45     46  46 


61  59  63 
50     50  43 


59  61  58 
50     49  46 


52     53  50 


58     64  62 

29     28  32 


43  54  52 
2  0     2  2  26 


65  65 
46  47 


61  61  70 
42  41 


66  60  51 
32     34  32 


46  50  46 
37     42  26 


64  58  50 
44     46  32 


70  65  60 
52     49  47 


67  67  63 
48     46  46 


66  64  60 
50     49  49 


62  61  60 
49     51  46 


58  55  47 
39     39  34 


85  76  68 
61     49  46 


64  63  56 
33     31  39 


62  57  43 
44     42  26 


48  50  55 
26     27  26 


73  72  57 
35     36  33 


69  77  70 
48     49  45 


91  87  76 
56     52  56 


73  79  71 
52     42  48 


33     34  36 


75  71  61 
46     49  56 


53     49  48 


65 
49  48 


80  62  64 
52     55  56 


50  56  57 
27     26  29 


57  55  62 
35     37  33 


58  59  51 
5  0     49  46 


82     76  65 


67  8  6  84 
46     47  54 


50  47  41 
17     34  22 


10     11     12    13    14      15    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


60  60  61 
40     46  47 


63  66  65 
49     49  48 


40     48  45 


6  3  61  58 
36     38  45 


57  62  59 
40     46  41 


62  56  54 
41     41  41 


66  65  60 
43     45  50 


42  50  52 
26     33  30 


33     41  35 


62  58  56 
40     49  48 


62  68  67 
30     32  41 


62  53  45 
25     28  33 


37  39  34 
32     34  11 


30     35  34 


56  64  66 
40     43  51 


66  65  57 
43     52  51 


63  62 
37  45 


49  43  41 
29     39  30 


44     37  48 


56  52  38 
26     37  29 


40  53  51 
23     35  34 


44  54  50 
36     34  37 


56  64  61 
44     42  45 


80  76  80 
50     52  54 


58  65  63 
42     42  46 


59  58  55 
33     38  42 


57  56 
26  37 


64  65 
42  45 


60  65  66 
45     48  50 


65  65  61 
45     50  51 


69     72  76 


13     29  28 


50  52  45 
24    32  26 


66  69  66 
44     40  61 


71  73  74 
43     44  39 


37     36  33 


59  64  64 
43     42  46 


37     39  37 


59  61  63 
35     33  34 


53  57  55 
36     38  43 


56  62 
36  42 


66  74  69 
45     40  48 


37  40  63 
24     22  27 


26     34  41 


50  58  62 
32     32  38 


40  48  47 
23     26  32 


36     41  38 


45  52  46 
29     29  36 


65  62 
35  43 


59  57  64 
41     35  43 


60  66  62 
40     35  44 


42     49  37 


76  77  69 
41     44  40 


44     47  46 

25     26  30 


21     15  24 


43  57  60 
30     28  28 


38     35  43 


76  79  60 
55     43  45 


57  64  66 
35     35  37 


43  57  52 
29     22  40 


65  69  65 
45     40  39 


60  59  66 
41     36  44 


69  65  64 
41     38  46 


75  65  69 
45     40  40 


31     35  44 


39  45  47 
27     26  26 


52     56  61 


41  38  44 

68     69  76 

42  36  27 


36     40  34 


69  67  57 
46     43  40 


32     33  35 


46     55  63 


47  45  55 
37     33  37 


46  36 
26  25 


34     28  45 


60  58  59 
38     31  45 


50  64  58 
36     34  36 


36  42  47 
26     22  28 


39  44  43 
31     35  29 


41     39  46 

28     27  28 


60  62 
37  41 


63  58 
36  42 


58  62 
38  39 


55  53  63 
32     38  34 


39  51 
26  28 


58 
42 


42  62  53 
30     27  23 


46  44 

32  29 


61  56  60 
40     39  38 


68  71 
51  48 


62  56  67 
44     37  38 


50  58  59 
33     32  34 


62  69 
46  46 


61  61  64 
41     41  42 


59  63 
37  40 


74  62 
46  41 


40  34  46 
22     19  17 


48  51 
28  28 


48  48  55 

37  33  37 

60  61  63 

41  41  40 

73  59  69 

25  33  33 

27  42  4  0 


tee  reference  i 


folloelng  Stetion  Index. 


68  63  64 
50     51  51 


68  78  76 
50     42  46 


66  71 
36  36 


65  71  65 
47     46  39 


51  58  57 
26     22  25 


41  48  45 
21     10  20 


66  72  63 
36     36  38 


57  58 
29  29 


46  42  38 
32    36  26 


48     54  46 

35     36  32 


72  67  60 
41     43  39 


66  70  68 
41     42  39 


72  70 
38  41 


74  77 
46  46 


55  61 
26  23 


36  50 
26  30 


41  44  49 
26     34  26 


57  59  50 
43     37  32 


62  71  67 
47     47  41 


69  76  77 
52     46  51 


66  70  68 
43     40  46 


68  66 
37  36 


56  61  50 
28     30  32 


66  70 
39  38 


66  72 
43  43 


72  65  60 
42     48  40 


69  72  80 
52    45  43 


47  49 
23  19 


57  54  39 
23    26  19 


66    72  82 

47     45  37 


72  73  69 
60     41  50 


67  80  77 
48     50  46 


43  42  37 
17      14  16 


63     72  76 

33    35  35 


65     70  67 


63  68  72 
32     32  33 


51  54  62 
35     36  40 


62  65 
41 


68  71  75 
43     41  46 


31     35  51 


61  66  71 
40     30  30 


39  48  49 
24    33  36 


46  45  54 
30    24  33 


63     71  72 

37     35  39 


59  63  68 
38     35  39 


65  72  75 
34     34  36 


52  52  59 
25    29  33 


67  75  60 
40     38  40 


31     36  46 

15     20  29 


32  34  43 
23     27  29 


47  57  60 
25     23  27 


61  67  70 
32     34  36 


57  64  68 
28     31  35 


55  64 

23  31 


70  72  72 
45     38  37 


62  64  72 
41     41  38 


70 
40 


34    36  51 


43  56  55 
17     15  32 


58  62  68 
34     40  41 


69  77  75 
33     37  38 


35     46  49 


66  76  73 
38     42  44 


61  60  67 
50    49  45 


66  63  74 
46     49  47 


52  41  49 
24     20  14 


70  69  72 
31     39  41 


42  44  46 
31     26  31 


68  74  78 
47     47  43 


72  66  73 
45     42  45 


72  76  76 
40     47  44 


58  69  67 
43     25  27 


59  61  54 
38     37  37 


50  45  47 
30     26  24 


59  61  66 
40     39  34 


72  66  77: 
40     42  44 


65  66 
39  40 


72  72  80 
40     45  46 


76  71  76 
39     49  47 


78  82  80 
44     62  46 


57     45  52 

31     22  21 


54  56 
36  19 


65  «5  73 
47     48  47 


82  81  80 
45     54  46 


44  47 

27  18 


70  67  63  66 
56     65     51  65 


64  68  76  77 
55     51     44  41 


73  73  60  66 
45     47  36 


63  69  64  56 
47     49     42  45 


65  63  49  51 
35     37     22  26 


53  61  36  49 
33     27  11 


73  64  66  64 
47     61     36  47 


74  76  66  64 
45     41     36  42 


64  69  67  67 
54    46    41  48 


73  68 
48  41 


86  80  78 
60     51  46 


54  54 
25  35 


57  62  52  56 
41     39     29  40 


64  54  40  40 
36     32     18  29 


70  61  54  55 
46     40     36  37 


67  86  87  86 
56     53     57  53 


69  62  62 
44     34  42 


56  61  55 
41     29  42 


76  63  69  70 
62     50     42  47 


69  69  68 
52    45  *7 


79  82 
54  47 


56    45  48 

32     16  23 


58  51  41  43 
39    33     22  32 


72  70  St  55 
60    48     38  43 


46     42  46 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFCIIA 
MARCH  in 


Day 

Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UK  I  AH 

MAX 

63 

62 

53 

56 

66 

64 

67 

61 

59 

58 

59 

56 

62 

58 

52 

55 

57 

67 

74 

65 

59 

66 

73 

69 

68 

74 

72 

74 

67 

64 

61 

6  i 

MIN 

45 

45 

46 

50 

50 

51 

45 

47 

44 

38 

44 

41 

33 

34 

45 

30 

41 

3  3 

35 

40 

34 

3  0 

3 1 

34 

47 

45 

42 

49 

48 

35 

45 

4 

UCLA 

MAX 

63 

60 

61 

68 

67 

72 

79 

76 

57 

72 

67 

62 

64 

69 

63 

62 

56 

62 

72 

72 

65 

67 

66 

72 

69 

70 

83 

78 

71 

70 

65 

6 

MIN 

50 

49 

47 

48 

53 

56 

56 

5  1 

51 

47 

48 

52 

47 

46 

46 

46 

45 

44 

60 

48 

49 

54 

48 

47 

5 

UPLAND 

MAX 

66 

55 

55 

63 

54 

70 

84 

76 

53 

64 

61 

57 

62 

71 

66 

54 

52 

62 

68 

71 

59 

63 

69 

74 

72 

74 

73 

79 

75 

68 

71 

6 

MIN 

44 

46 

46 

42 

42 

46 

5  3 

53 

48 

41 

42 

47 

42 

39 

44 

40 

44 

50 

46 

58 

54 

45 

48 

4' 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

56 

58 

54 

64 

63 

63 

55 

53 

56 

57 

52 

52 

60 

64 

70 

68 

53 

60 

60 

61 

69 

70 

73 

70 

63 

65 

63 

6; 

MIN 

48 

41 

47 

50 

39 

45 

31 

38 

28 

31 

41 

40 

38 

27 

31 

34 

28 

28 

30 

36 

3  5 

34 

46 

45 

44 

30 

3( 

VACAVI LLE 

MAX 

58 

64 

54 

57 

60 

74 

66 

63 

66 

68 

60 

59 

60 

64 

59 

59 

61 

67 

75 

70 

63 

65 

71 

75 

67 

75 

75 

80 

65 

70 

70 

6! 

MIN 

52 

46 

40 

51 

53 

53 

45 

50 

47 

37 

47 

49 

37 

33 

48 

33 

42 

32 

40 

40 

40 

38 

33 

36 

44 

44 

42 

54 

52 

38 

51 

4; 

VALYERMO  RS 

MAX 

59 

55 

62 

62 

65 

67 

76 

76 

65 

65 

67 

61 

51 

61 

64 

55 

45 

56 

59 

68 

64 

52 

67 

73 

69 

72 

73 

70 

67 

70 

63 

MIN 

35 

34 

33 

39 

38 

44 

37 

38 

38 

35 

30 

34 

29 

26 

30 

35 

29 

28 

37 

33 

32 

21 

24 

34 

38 

41 

45 

38 

34 

35 

34' 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

60 

61 

59 

65 

65 

70 

75 

80 

76 

59 

63 

69 

60 

56 

66 

65 

50 

55 

63 

63 

72 

59 

56 

61 

69 

76 

73 

75 

76 

74 

72 

66 

MIN 

39 

41 

39 

40 

47 

47 

40 

45 

46 

36 

33 

38 

37 

27 

35 

26 

36 

35 

45 

40 

44 

28 

24 

29 

36 

42 

38 

45 

47 

44 

37 

38 

VISALIA 

MAX 

70 

69 

62 

60 

67 

70 

67 

73 

77 

61 

65 

69 

62 

65 

67 

71 

61 

62 

71 

72 

75 

63 

65 

70 

74 

76 

71 

81 

79 

78 

69 

69 

MIN 

49 

49 

40 

46 

52 

50 

53 

46 

51 

41 

43 

47 

35 

35 

41 

43 

38 

4  0 

44 

43 

45 

32 

36 

41 

43 

42 

46 

56 

58 

43 

46 

44 

VOLTA  PH 

MAX 

60 

57 

54 

50 

50 

54 

58 

57 

56 

57 

54 

51 

51 

52 

48 

47 

53 

62 

68 

67 

55 

59 

65 

63 

62 

70 

67 

67 

68 

51 

53 

57 

MIN 

48 

38 

42 

44 

47 

48 

46 

46 

42 

34 

45 

36 

31 

37 

40 

32 

36 

37 

45 

42 

29 

31 

34 

37 

47 

43 

42 

50 

3£ 

34 

43 

40 

WALNUT  CREEK 

MAX 

62 

60 

60 

55 

59 

60 

65 

66 

60 

60 

65 

60 

58 

54 

65 

60 

57 

65 

65 

70 

65 

59 

65 

69 

72 

66 

72 

74 

77 

65 

65 

63 

MIN 

52 

48 

40 

50 

53 

53 

47 

46 

48 

36 

47 

50 

40 

34 

43 

35 

45 

36 

37 

47 

40 

3 1 

32 

37 

46 

46 

42 

49 

50 

37 

49 

43 

WALNUT  GROVE 

MAX 

60 

60 

60 

61 

57 

69 

65 

62 

62 

66 

62 

62 

59 

63 

60 

57 

62 

66 

70 

68 

73 

62 

70 

73 

69 

75 

80 

81 

68 

68 

67 

65 

MIN 

53 

49 

43 

54 

47 

50 

48 

41 

46 

49 

40 

38 

45 

37 

43 

41 

46 

36 

39 

42 

46 

45 

44 

53 

3fi 

49 

44 

VARNER  SPRINGS 

MAX 

55 

57 

57 

61 

64 

75 

80 

77 

68 

56 

61 

61 

58 

64 

65 

63 

53 

59 

53 

66 

66 

58 

60 

69 

75 

75 

74 

72 

74 

67 

68 

64 

MIN 

37 

39 

39 

35 

35 

40 

38 

35 

39 

34 

29 

32 

39 

28 

29 

31 

27 

3  0 

40 

30 

39 

22 

23 

27 

29 

32 

36 

39 

33 

36 

30 

33 

wsco 

MAX 

60 

70 

67 

65 

63 

72 

69 

75 

77 

65 

64 

69 

67 

61 

67 

73 

60 

62 

68 

72 

76 

62 

65 

72 

75 

77 

74 

81 

64 

80 

70 

69 

MIN 

51 

52 

42 

48 

52 

53 

45 

47 

52 

43 

38 

47 

37 

36 

41 

45 

38 

4  0 

49 

45 

48 

3  5 

36 

42 

42 

49 

48 

58 

59 

44 

45 

45 

VAT50NVILLE  WATERWORKS 

MAX 

60 

60 

58 

56 

58 

58 

64 

73 

55 

61 

59 

62 

60 

60 

62 

62 

55 

56 

65 

66 

61 

62 

64 

71 

66 

65 

71 

72 

77 

62 

65 

62 

MIN 

51 

50 

39 

43 

53 

53 

47 

49 

49 

37 

42 

50 

40 

36 

42 

36 

41 

4  1 

40 

45 

35 

33 

35 

38 

38 

45 

49 

50 

51 

39 

43 

43 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

61 

63 

62 

57 

45 

48 

50 

60 

60 

57 

52 

57 

53 

44 

49 

50 

43 

49 

60 

67 

57 

50 

57 

62 

60 

64 

69 

76 

65 

47 

49 

56 

1 

MIN 

39 

34 

36 

39 

43 

43 

46 

43 

39 

32 

38 

34 

25 

25 

38 

27 

34 

3  0 

30 

32 

28 

2  3 

29 

44 

39 

26 

36 

43 

32 

39 

34 

WESTWOOD  3  WSW 

MAX 

46 

46 

40 

43 

40 

49 

55 

45 

56 

45 

41 

39 

40 

44 

40 

35 

50 

52 

55 

53 

42 

44 

52 

59 

53 

55 

63 

57 

44 

42 

40 

47 

MIN 

35 

35 

28 

33 

34 

37 

32 

29 

32 

23 

35 

25 

14 

18 

30 

25 

24 

26 

25 

26 

22 

1  5 

17 

27 

29 

32 

26 

30 

32 

30 

23 

27 

WHEELER 

MAX 

56 

54 

54 

54 

54 

57 

57 

56 

57 

54 

53 

53 

51 

54 

53 

52 

60 

55 

57 

53 

53 

52 

55 

53 

55 

53 

53 

62 

55 

55 

56 

54 

1 

MIN 

49 

41 

49 

46 

49 

52 

50 

46 

42 

40 

48 

43 

35 

37 

39 

37 

42 

42 

44 

42 

36 

33 

35 

36 

39 

45 

48 

4fi 

45 

3S 

46 

42 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

29 

38 

31 

28 

34 

35 

40 

44 

41 

30 

34 

34 

28 

28 

31 

29 

22 

24 

26 

30 

35 

23 

20 

33 

39 

38 

37 

39 

38 

34 

39 

32 

MIN 

21 

1 2 

23 

27 

29 

25 

1 8 

2 1 

18 

1 1 

1 5 

10 

0 

3 

1 8 

8 

14 

1 9 

18 

24 

21 

19 

24 

14 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

18 

26 

19 

15 

20 

23 

27 

34 

31 

20 

22 

23 

29 

15 

21 

18 

14 

13 

16 

20 

26 

11 

9 

23 

30 

26 

29 

31 

26 

22 

26 

22 

MIN 

14 

10 

6 

5 

13 

19 

19 

19 

12 

6 

13 

8 

-  1 

6 

9 

6 

3 

3 

6 

8 

-  2 

1 0 

17 

16 

14 

IE 

1 5 

£ 

16 

9 

< 

WILLIAMS 

MAX 

60 

59 

61 

60 

59 

64 

73 

66 

66 

63 

67 

61 

58 

59 

64 

57 

56 

59 

64 

74 

74 

61 

63 

73 

69 

70 

77 

76 

77 

66 

71 

65 

MIN 

52 

49 

44 

45 

46 

51 

5  0 

52 

50 

41 

45 

46 

37 

37 

43 

37 

43 

3  3 

41 

41 

33 

34 

35 

37 

37 

45 

39 

52 

51 

37 

40 

42 

■ 

WILLOWS 

MAX 

61 

58 

58 

54 

57 

61 

67 

66 

64 

64 

65 

64 

60 

65 

63 

55 

55 

65 

62 

75 

71 

61 

63 

71 

69 

68 

75 

75 

74 

63 

64 

64 

:1 

MIN 

54 

51 

44 

45 

49 

51 

5  0 

50 

48 

39 

44 

44 

36 

39 

44 

36 

43 

3  5 

40 

41 

37 

34 

36 

37 

47 

46 

38 

54 

49 

36 

45 

43 

WINTERS 

MAX 

56 

60 

63 

55 

60 

61 

71 

66 

65 

64 

65 

61 

58 

59 

58 

60 

58 

63 

66 

73 

69 

62 

64 

70 

72 

69 

76 

74 

78 

75 

70 

65 

2 

MIN 

53 

49 

46 

50 

46 

41 

45 

50 

39 

36 

46 

40 

43 

39 

40 

45 

41 

39 

40 

38 

47 

45 

44 

54 

52 

40 

51 

44 

6| 

WOODFORDS 

MAX 

50 

43 

46 

50 

46 

64 

63 

64 

51 

52 

52 

45 

38 

52 

47 

45 

48 

47 

45 

56 

57 

41 

53 

62 

55 

57 

64 

62 

54 

56 

52 

52 

2 

MIN 

31 

34 

32 

35 

35 

36 

3  7 

30 

20 

33 

27 

24 

19 

31 

26 

20 

25 

25 

29 

24 

16 

17 

30 

33 

31 

28 

4C 

35 

22 

34 

28 

6 

WOODLAND 

MAX 

63 

67 

64 

53 

58 

61 

73 

78 

64 

67 

69 

69 

60 

65 

64 

61 

60 

65 

68 

75 

77 

64 

65 

74 

73 

70 

78 

77 

77 

67 

71 

67 

•  6 

MIN 

54 

49 

42 

50 

53 

54 

5 1 

52 

49 

42 

47 

50 

40 

36 

46 

36 

44 

39 

43 

42 

38 

38 

40 

39 

45 

46 

45 

54 

51 

3S 

51 

45 

3 

YORBA  LINDA 

MAX 

69 

64 

67 

70 

64 

76 

87 

67 

58 

71 

72 

68 

70 

79 

72 

65 

60 

65 

74 

78 

57 

73 

76 

79 

80 

78 

89 

84 

80 

77 

77 

72 

5 

MIN 

49 

46 

46 

45 

47 

45 

49 

48 

52 

40 

40 

51 

42 

36 

42 

43 

40 

40 

60 

41 

50 

33 

36 

36 

39 

40 

44 

51 

47 

46 

45 

43 

YOSEMITE  NP 

MAX 

51 

54 

53 

54 

48 

62 

71 

57 

52 

58 

61 

53 

51 

59 

51 

45 

50 

54 

61 

67 

56 

56 

62 

64 

60 

68 

71 

70 

59 

62 

57 

58 

0 

32 

28 

YREKA 

MAX 

61 

58 

53 

44 

46 

52 

60 

62 

62 

51 

55 

51 

45 

45 

52 

51 

45 

51 

53 

52 

55 

46 

49 

54 

57 

57 

62 

67 

56 

51 

48 

53 

3 

MIN 

45 

32 

32 

34 

40 

41 

42 

42 

39 

32 

35 

24 

22 

24 

34 

26 

32 

34 

32 

37 

30 

26 

27 

34 

42 

31 

35 

40 

42 

31 

27 

33 

i7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

HIGHEST  AND  LOWEST  SOIL  TEMPERATURE  FROM  CONTINUOUS  TEMPERATURE  RECORD  AT  DEPTH  SHOWN. 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

OAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

UNIVERSITY 

OF 

CALIFORNIA. 

4  Inches  (a) 

MAX 

59 

60 

65 

54 

57 

59 

71 

68 

65 

69 

71 

63 

62 

64 

68 

59 

62 

62 

71 

74 

74 

70 

67 

72 

74 

73 

75 

79 

81 

71 

76 

67. t 

HIK 

56 

53 

SO 

54 

55 

55 

56 

57 

54 

51 

53 

53 

47 

45 

52 

43 

48 

45 

50 

52 

50 

47 

47 

48 

53 

54 

54 

60 

59 

52 

58 

52. ( 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION,   UNIVERSITY  OF 

CALIFORNIA. 

STATION  1 

12  Inches  (b) 

IlAX 

59 

58 

58 

57 

57 

58 

60 

61 

60 

60 

59 

59 

60 

61 

61 

60 

59 

57 

57 

61 

61 

60 

60 

62 

63 

64 

66 

66 

66 

68 

68 

60. i 

UIN 

58 

58 

58 

56 

57 

56 

57 

59 

60 

59 

58 

59 

59 

58 

60 

59 

57 

56 

56 

57 

60 

58 

58 

59 

60 

62 

63 

65 

65 

66 

66 

59.: 

STATION  2 

18  Inches 

UAX 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

55 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

54. < 

HIK 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

54.' 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     (b)  RAllONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.   (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL. 


B««  ref«ranc«  Dot«8  follovlng  Stalloa  Index, 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IQ 

on 

aMTTriPH   DIIMDTNP.   PI  ANT  T 

EVAP 

.02 

.07 

.09 

.02 

.01 

.01 

.07 

.08 

.  06 

15 

.  20 

14 

.  15 

.15 

.  15 

WIND 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.00 

.  15 

.05 

.  11 

.09 

.08 

.09 

.04 

28 

.10 

.  15 

.08 

.  15 

.  15 

.  22 

.  21 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.04 

.28 

.22 

.23 

.  15 

.20 

.20 

.23 

.  14 

.22 

.25 

.07 

.22 

.24 

.24 

.  14 

.07 

.  10 

.  19 

.32 

WIND 

36 

117 

178 

183 

68 

187 

56 

48 

120 

234 

206 

79 

131 

50 

67 

105 

46 

12 

46 

235 

WAX 

59 

59 

63 

63 

63 

70 

77 

73 

64 

61 

70 

HIN 

43 

43 

41 

44 

45 

48 

46 

47 

45 

39 

41 

40 

38 

30 

_ 

41 

36 

38 

47 

49 

BEAUMONT  1  N 

EVAP 

.07 

.06 

.20 

.02 

.08 

.  16 

.20 

• 

.  40 

.  20 

17 

10 

16 

WIND 

14 

36 

24 

43 

42 

49 

21 

26 

29 

44 

76 

19 

BURLINGAME 

EVAP 

.07 

.06 

.02 

.04 

.01 

.05 

.  10 

.  12 

.  15 

.  09 

.  12 

.  13 

.  03 

06 

WIND 

141 

139 

60 

112 

61 

74 

45 

102 

95 

45 

71 

92 

MAX 

59 

60 

60 

59 

64 

67 

71 

70 

63 

69 

68 

68 

74 

68 

67 

66 

64 

72 

72 

70 

HIN 

53 

49 

47 

53 

54 

55 

53 

52 

53 

44 

52 

56 

45 

42 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.08 

.12 

.07 

.10 

.  13 

.13 

.13 

.  16 

.09 

.05 

.15 

.11 

.18 

.17 

.14 

.06 

.17 

.  10 

.06 

.16 

WIND 

35 

35 

90 

78 

112 

93 

38 

37 

34 

102 

67 

38 

66 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

. 

.03 

.02 

.01 

• 

. 

.05 

.06 

.03 

.04 

.06 

.03 

.  11 

.10 

.04 

.01 

.10 

.10 

.  10 

.10 

WIND 

16 

27 

18 

33 

24 

12 

14 

18 

39 

16 

28 

29 

46 

29 

32 

36 

38 

29 

21 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

_ 

.06 

« 

.04 

. 

« 

.11 

.06 

* 

• 

.31 

.07 

* 

.24 

.06 

* 

♦ 

.28 

.  12 

.14 

WIND 

26 

74 

* 

158 

115 

88 

18 

29 

* 

♦ 

251 

95 

• 

75 

86 

• 

* 

159 

16 

42 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.08 

.08 

.  16 

.  14 

.  14 

.  14 

.11 

.  11 

.  24 

.  16 

.  15 

.  21 

.  16 

14 

35 

14 

07 

12 

WIND 

* 

215 

79 

83 

134 

77 

64 

« 

230 

67 

47 

26 

DAV I S  AGR  COLLE  GE 

EVAP 

.02 

.02 

.07 

.01 

.  01 

.01 

.08 

.05 

.  07 

.  09 

.  08 

.  08 

16 

10 

08 

12 

09 

13 

WIND 

45 

10 

83 

53 

13 

68 

14 

43 

93 

38 

54 

23 

71 

31 

43 

21 

27 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.00 

* 

• 

.11 

.01 

.01 

.10 

.05 

08 

WIND 

• 

• 

447 

214 

171 

61 

115 

402 

51 

71 

60 

_ 

_ 

65 

57 

60 

69 

69 

- 

64 

60 

61 

69 

67 

- 

- 

63 

74 

75 

HIN 

53 

_ 

43 

53 

54 

53 

58 

- 

- 

40 

48 

41 

39 

41 

- 

- 

37 

43 

46 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

- 

.11 

• 

.  18 

- 

- 

- 

.05 

WIND 

60 

50 

230 

92 

153 

30 

150 

210 

210 

160 

45 

55 

130 

* 

150 

60 

40 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.08 

.07 

.00 

.00 

.03 

.07 

.  10 

.00 

.06 

.  14 

.09 

.  10 

.  12 

.  12 

.01 

.23 

.  13 

.  16 

.  17 

WIND 

42 

51 

50 

106 

92 

44 

25 

40 

63 

51 

60 

79 

71 

43 

56 

113 

78 

70 

62 

40 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.  12 

.  11 

.  02 

.  10 

.08 

.  15 

.  12 

.06 

.18 

.  11 

.  15 

.  10 

WIND 

59 

27 

65 

24 

52 

44 

19 

47 

48 

71 

50 

57 

51 

84 

74 

84 

86 

45 

46 

47 

MAX 

58 

63 

64 

62 

66 

65 

69 

78 

69 

62 

61 

71 

60 

62 

67 

56 

62 

62 

71 

69 

MIN 

54 

41 

42 

46 

39 

38 

42 

44 

41 

42 

46 

46 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.04 

.  15 

.09 

.08 

.03 

.05 

.07 

.  10 

.  15 

.  15 

.  10 

.  16 

.  11 

.  15 

.26 

.  14 

.  12 

.  13 

.  15 

.  15 

WIND 

56 

170 

111 

48 

62 

56 

52 

65 

155 

120 

127 

190 

104 

74 

133 

112 

150 

50 

70 

80 

MAX 

62 

63 

60 

59 

60 

68 

69 

68 

68 

65 

63 

61 

67 

67 

68 

67 

66 

71 

74 

74 

MIN 

40 

40 

50 

49 

41 

40 

50 

37 

46 

43 

44 

45 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

WIND 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

• 

• 

♦ 

.  15 

* 

* 

.  11 

.  22 

.  78 

WIND 

• 

• 

360 

• 

* 

* 

* 

580 

• 

» 

MAX 

_ 

_ 

_ 

70 

_ 

_ 

79 

_ 

- 

- 

80 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

82 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

51 

- 

- 

55 

- 

46 

42 

KETFLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.00 

.01 

.  10 

.  09 

.  12 

.13 

.07 

.  11 

.26 

.08 

.  13 

.  13 

.  12 

.15 

.22 

.  15 

.22 

.  13 

.  23 

.27 

WIND 

102 

42 

57 

45 

46 

53 

44 

49 

121 

70 

54 

84 

71 

84 

61 

108 

80 

74 

73 

86 

LAtCESHORE 

EVAP 

.05 

.  10 

.00 

.00 

.02 

.04 

.06 

- 

02 

13 

09 

.  05 

.  08 

.  13 

.  12 

WIND 

7 

16 

14 

36 

22 

32 

37 

4 

58 

44 

2 

4 

15 

10 

6 

14 

15 

17 

LODI 

EVAP 

.07 

.08 

.05 

.00 

.00 

.08 

.07 

.07 

19 

02 

.  20 

.  08 

.  08 

.  17 

.  12 

.  12 

.21 

WIND 

50 

56 

49 

108 

70 

52 

32 

49 

72 

74 

49 

130 

87 

32 

74 

64 

110 

53 

45 

75 

HANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.05 

.08 

.06 

.08 

.00 

.  13 

.04 

.05 

20 

20 

.  21 

.  10 

.  08 

.  15 

.  17 

.  23 

.  28 

WIND 

131 

147 

95 

170 

118 

135 

49 

198 

257 

133 

248 

207 

122 

185 

109 

164 

124 

117 

178 

MAX 

62 

63 

61 

59 

59 

68 

68 

65 

64 

68 

69 

65 

63 

69 

60 

64 

60 

73 

74 

71 

MIN 

55 

52 

45 

51 

54 

62 

59 

55 

46 

48 

41 

60 

43 

49 

58 

NEWARK 

EVAP 

.02 

. 

. 

.  13 

.00 

.03 

.08 

.04 

• 

• 

.40 

.  13 

.  14 

.09 

.  15 

* 

• 

.32 

.  14 

.  13 

WIND 

33 

* 

* 

202 

32 

26 

30 

52 

* 

208 

93 

79 

38 

90 

* 

* 

221 

46 

55 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.00 

.03 

.  10 

.09 

.  10 

.  20 

.  10 

.  11 

.  13 

.  05 

.  11 

.  15 

.06 

.21 

.  16 

.  14 

WIND 

136 

170 

42 

106 

67 

69 

55 

63 

99 

154 

165 

165 

206 

76 

83 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.02 

* 

* 

.01 

- 

.00 

.04 

.07 

.24 

, 

.03 

.03 

.04 

.  15 

.08 

.  13 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

* 

.  16 

* 

.  14 

.  07 

.39 

.14 

.  14 

.  15 

.07 

* 

.36 

.  12 

.  16 

WIND 

288 

344 

95 

• 

< 

339 

172 

67 

62 

184 

• 

347 

58 

127 

MAX 

- 

- 

- 

67 

- 

- 

72 

69 

69 

65 

70 

69 

MIN 

- 

- 

48 

- 

46 

53 

43 

51 

43 

45 

49 

I 

40 

46 

50 

.09 

.07 

.07 

.09 

.05 

.08 

.  17 

.  13 

.03 

.  13 

.13 

.10 

.  14 

.16 

.13 

.  11 

.  10 

.  12 

.  12 

.20 

WIND 

76 

63 

47 

59 

62 

46 

50 

63 

61 

79 

68 

63 

59 

78 

58 

120 

78 

45 

81 

103 

RAIT    QDDTMPG  DU 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

- 

- 

06 

.  09 

.02 

.  11 

.  04 

.  10 

.06 

.  18 

WIND 

SHASTA  DAM 

.08 

.03 

.09 

.06 

.00 

.04 

.03 

.05 

12 

01 

.  05 

.  08 

.  12 

.  03 

.  03 

.05 

.  14 

.16 

.15 

WIND 

37 

43 

62 

58 

50 

25 

22 

18 

74 

32 

31 

73 

41 

35 

19 

41 

37 

69 

72 

52 

STOCKTON  MOWRY  BR I DGE 

.00 

.  11 

.08 

• 

.00 

.00 

.00 

.  11 

07 

00 

.  08 

.  02 

.  04 

.  11 

.08 

.09 

.  15 

.  17 

.15 

.24 

WIND 

55 

160 

90 

50 

40 

80 

150 

75 

205 

10 

15 

50 

90 

115 

45 

50 

115 

MAX 

63 

54 

53 

57 

58 

66 

73 

63 

64 

69 

75 

67 

71 

71 

63 

65 

61 

76 

77 

68 

HIN 

54 

48 

44 

52 

53 

52 

54 

56 

56 

56 

46 

43 

50 

41 

45 

43 

47 

48 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  12 

.27 

♦ 

.01 

.  11 

.10 

.09 

.  17 

.23 

.19 

.  17 

.22 

.15 

.08 

.27 

.  14 

.  15 

.  12 

.30 

WIND 

105 

274 

193 

70 

91 

165 

91 

63 

129 

220 

117 

157 

104 

71 

109 

123 

105 

135 

60 

175 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.  11 

.00 

.04 

.04 

.00 

.00 

.00 

.00 

.12 

.14 

.00 

.05 

.12 

.05 

.00 

.08 

.23 

.17 

WIND 

57 

27 

91 

77 

98 

13 

20 

17 

116 

46 

47 

155 

73 

51 

37 

57 

47 

87 

139 

65 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.  15 

.00 

WIND 

46 

125 

71 

61 

57 

75 

40 

44 

83 

118 

78 

126 

103 

38 

62 

89 

50 

33 

46 

135 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

.  25 

.  17 

.  15 

.  11 

.  04 

.  06 

.  12 

.  02 

.  09 

.  17 

3  36 

.  35 

.  15 

.  15 

.  30 

.  20 

.  30 

.  19 

.  30 

.  20 

.  35 

B5.39 

.23 

.21 

.24 

.42 

.25 

.26 

.30 

.23 

.39 

.33 

6.88 

144 

76 

54 

175 

138 

35 

60 

46 

269 

169 

3495 

64 

69 

75 

76 

79 

77 

75 

78 

65 

73 

31 

31 

39 

46 

46 

40 

53 

50 

42 

44 

42^2 

.66 

.  19 

.  19 

.  16 

.  16 

.  06 

.  18 

.  18 

.  20 

.20 

4  49 

44 

58 

24 

20 

12 

51 

23 

13 

55 

13 

972 

.  22 

.  15 

.  20 

.  14 

.  12 

.09 

.  12 

.  11 

.  16 

.  13 

B3  52 

112 

75 

82 

112 

106 

72 

69 

51 

100 

102 

2585 

73 

73 

71 

68 

71 

70 

73 

67 

71 

71 

68.0 

40 

40 

42 

51 

52 

50 

52 

54 

46 

53 

48  6 

.  19 

.  21 

.  20 

.20 

.  16 

.  16 

.  IS 

.20 

.  20 

.20 

4.42 

89 

54 

57 

46 

45 

49 

37 

70 

102 

78 

1935 

.  13 

.  10 

.  10 

.  10 

.  06 

.  10 

.  10 

.  10 

.  09 

.  13 

2. 13 

37 

36 

23 

21 

15 

21 

25 

38 

32 

35 

857 

.  14 

* 

* 

.  35 

.15 

.13 

.  20 

.  19 

* 

.27 

B3  21 

31 

* 

* 

59 

24 

18 

30 

83 

* 

84 

1619 

.  06 

* 

.  66 

.  19 

.  14 

.  18 

.  02 

.  12 

.  21 

4  39 

111 

• 

• 

239 

62 

59 

63 

46 

97 

109 

2548 

.  17 

.  24 

.  13 

.  12 

.  10 

.  19 

.  13 

.  17 

.  10 

.  15 

3  19 

55 

86 

16 

11 

12 

36 

10 

33 

55 

41 

1254 

.  20 

.  53 

.  13 

.  11 

.  12 

.  18 

i.  35 

3.49 

137 

• 

• 

279 

99 

66 

66 

94 

* 

^377 

3698 

69 

- 

- 

75 

72 

74 

73 

74 

- 

- 

34 

- 

- 

36 

48 

49 

50 

53 

- 

- 

_ 

.  08 

.  14 

.  11 

.  16 

.  11 

.  15 

.  24 

.  17 

.  10 

i.  00 

B3.51 

70 

40 

100 

ioo 

40 

90 

90 

'70 

6  65 

2615 

.  19 

.21 

.  19 

.  18 

.09 

.  16 

.23 

.20 

.  15 

.  17 

3.64 

59 

81 

63 

51 

59 

38 

41 

66 

76 

64 

1932 

.29 

.20 

.  14 

.  16 

.  17 

.  14 

.  16 

.  15 

.  18 

.  14 

3.70 

136 

62 

40 

34 

43 

66 

48 

58 

66 

37 

1746 

62 

68 

71 

75 

75 

73 

80 

75 

72 

72 

67.7 

32 

40 

40 

45 

47 

48 

52 

56 

46 

46 

45.8 

.  17 

.  19 

.  15 

.  18 

.  15 

.  15 

.  15 

.  13 

.  20 

.  20 

4.42 

173 

67 

74 

107 

87 

90 

34 

78 

130 

178 

3335 

70 

72 

72 

70 

75 

72 

75 

72 

71 

71 

68 . 0 

35 

41 

43 

48 

44 

42 

52 

54 

43 

59 

46.2 

.  13 

.  16 

.  14 

.02 

.09 

.63 

* 

.  38 

.  36 

3.07 

« 

* 

• 

290 

• 

• 

150 

• 

• 

164 

2394 

85 

~ 

90 

86 

- 

41 

52 

46 

- 

! 

.  29 

.  22 

.25 

.  26 

.23 

.  24 

.28 

.28 

.  27 

5 . 58 

104 

99 

50 

57 

69 

54 

53 

60 

85 

70 

2164 

.  10 

.  07 

.  08 

.  05 

.  13 

.  13 

.  08 

.05 

.05 

.05 

B2  23 

13 

12 

7 

7 

10 

13 

6 

9 

4 

10 

467 

.  24 

.  08 

.  16 

.  11 

.  18 

.  12 

.  22 

.  17 

.  04 

.  28 

109 

35 

39 

64 

59 

26 

61 

83 

83 

112 

2144 

.  38 

.  15 

.  23 

.  19 

.  21 

.  18 

.  24 

.  22 

.  22 

.  20 

4.98 

286 

106 

92 

157 

191 

102 

112 

182 

212 

195 

4874 

66 

73 

72 

70 

75 

78 

80 

72 

72 

68 

67.6 

59 

42 

45 

50 

52 

49 

60 

58 

48 

61 

51.8 

.  12 

* 

* 

.32 

.  14 

.  14 

.  12 

.  14 

* 

i.  33 

3.26 

59 

* 

* 

189 

49 

42 

46 

61 

* 

il98 

1970 

.  11 

.33 

.  14 

.18 

.04 

.24 

.  13 

.34 

.  16 

.02 

3.74 

158 

111 

80 

55 

103 

58 

37 

132 

65 

102 

3070 

.  14 

.41 

.  11 

.  10 

.  13 

.  IS 

A  16 

B2. 19 

.  17 

* 

.  39 

.  41 

.  06 

* 

ml 

3.52 

70 

* 

221 

• 

208 

116 

* 

3041 

73 

72 

- 

39 

42 

52 

53 

I 

I 

- 

.29 

.28 

.23 

.  18 

,  15 

.21 

.  17 

.20 

.20 

.  19 

274 

278 

113 

66 

69 

59 

62 

111 

102 

88 

2736 

15 

.  15 

.  16 

.  16 

.  10 

.  24 

.  12 

.  10 

.  06 

.  07 

B2  40 

.  10 

.  17 

.  13 

.  08 

.  08 

.  20 

.  15 

.  10 

.03 

.02 

2  61 

28 

65 

40 

22 

48 

69 

41 

30 

46 

27 

1336 

.  22 

.  17 

.  15 

.  15 

.  21 

.  15 

.  24 

.  19 

,  15 

.  24 

3.60 

55 

50 

40 

75 

100 

40 

50 

95 

85 

135 

2475 

70 

76 

75 

76 

79 

79 

84 

70 

74 

74 

68.9 

37 

40 

46 

48 

49 

52 

56 

46 

44 

50 

48.5 

.30 

.15 

.27 

.30 

.  15 

.  18 

.26 

.20 

.  19 

.27 

5.47 

127 

70 

78 

237 

141 

57 

74 

122 

133 

162 

3948 

.  19 

.05 

.  10 

.09 

.05 

.25 

.  10 

.14 

.05 

.01 

B2.46 

59 

94 

42 

17 

53 

100 

50 

36 

51 

27 

1919 

.30 

.00 

.  15 

.20 

.  15 

.  15 

.  IS 

.17 

.  15 

.28 

120 

45 

42 

92 

83 

41 

50 

94 

70 

112 

2363 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  I 
i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


N  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


S««  refereiic«  aot«a  following  8t« 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTimAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

1 

BIG  BEAR  LAKE  DAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

2.0 
2 

3.0 
3 

2.0 

5 

T 

BIG  CREEK  PWH  BOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

2.0 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.3 

T 

2 

T 

T 

T 

0.4 
T 

1.7 

\ 

T 

T 
T 

3.7 

5.5 
7 

T 

5 

ILO 
8 

T 
14 

12 

T 
10 

8 

0.7 
7 

0.2 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

1.8 
T 

2 

2.5 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1.0 

\ 

2.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

BRIDGEPORT  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

0.5 
2 

T 

T 

3.0 
2 

3.0 
2 

1 

2.0 
1 

3.0 
3 

1 

T 

T 

1.0 

1.0 

CUYASIACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

FORT  BIDffELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

2 

2.0 
T 

T 

T 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

T 

6 

T 

6 

O.S 
6 

5 

4 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
4 

T 

T 
T 

0.3 
T 

T 
T 

T 

5.0 

5 

1.0 

6 

T 

5 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
g 

5 

5 

4 

T 

2.0 

2 

3.0 
4 

T 

1.0 
X 

T 

9.0 

9 

1.0 
9 

9 

8 

6 

4 

T 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 

HWITINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

28 

T 
27 

T 
27 

2.0 

28 

T 
27 

26 

25 

25 

7.0 
30 

T 
28 

27 

2.0 

29 

1.0 

20 

29 

T 
28 

8.0 

36 

35 

T 
34 

34 

32 

T 
31 

T 
31 

30 

29 

28 

27 

26 

24 

0.5 
25 

0.5 
25 

23 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

3.0 

2 

1.0 
2 

T 

2.0 

2 

2.0 

2.0 
2 

LAKE  ARROITHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3.0 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.3 
1 

3.0 

4.0 
3 

12.0 
9 

6 

3 

T 

2 

T 
T 

LAKE  ELEANOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

1.0 
10 

3.0 

2.0 

5.0 

5.0 
9 

6.0 
13 

3.0 

9 

g 

g 

1.0 

7 

T 

7 

5 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

3.0 
T 

LLANO  SBAWNEE  RILLS  RCB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 
T 

T 
T 

5.0 

5 

lao 

14 

10 

8 

4.0 
12 

T 
10 

8 

T 

7 

8 

2.0 

8 

7 

7 

T 

T 

T 

3.0 

3 

2.0 

3 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
T 

5.0 
5 

4.0 
6 

T 

2 

T 

T 

UINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

2.5 
T 

T 

3.0 

3 

3.0 

6 

3 

3.0 

5 

4.5 
9 

0.3 

5 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
1 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.4 

T 

0.1 

2.5 

T 

2.0 
1 

4.0 

5 

0.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

PALOHAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

T 

1.1 

0.1 
T 

1.0 
1 

1.0 

1.8 
] 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
49 

T 
49 

T 
48 

5.0 

52 

6.0 

55 

55 

53 

51 

7.0 

58 

56 

55 

7.0 

57 

3.0 
58 

56 

8.0 

61 

3.0 

63 

61 

58 

56 

54 

2.0 

55 

1.0 

55 

53 

52 

51 

4S 

48 

45 

1.0 

42 

5.0 

46 

1.0 

44 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
oil  un  unu 

2.0 
2 

2.0 
2 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
■Ml   \jn  urlLl 

4.0 
39 

39 

39 

7.0 
46 

1.0 
47 

47 

47 

46 

2.0 
48 

1.0 
49 

47 

1.0 

48 

46 

44 

41 

38 

37 

35 

35 

34 

6.0 
40 

1.0 

41 

38 

36 

36 

35 

32 

1.0 

33 

31 

30 

31 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

3.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

0.5 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
1 

T 
T 

4.0 

4 

3 

T 

2 

T 

1 

T 

TAEOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

16 

2.5 
18 

17 

16 

15 

14 

5.5 
19 

14 

13 

5.0 
18 

2.5 
20 

18 

1.0 

16 

2.5 
18 

17 

16 

15 

14 

2.0 
16 

T 
16 

15 

14 

12 

12 

10 

9 

7 

2.5 

9 

8 

See  reference  notes  following  Station  Index- 


CALIFORNIA 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

52 

1.0 

51 

4.0 
51 

4.0 

55 

15.0 
68 

2.0 
63 

60 

58 

9.0 

66 

0.5 

65 

T 
64 

5.5 
68 

2.0 

68 

66 

7.5 
72 

4.0 
73 

71 

69 

67 

66 

1.5 

66 

0.5 

65 

64 

63 

T 
62 

61 

60 

0.5 
59 

5.0 
61 

4.0 

62 

1.5 

62 

WKST»OOD  3  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

5.0 

5 

T 

2 

T 

4.0 

4 

T 

4 

2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
13 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

T 
12 

10 

8 

T 

6 

T 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

0.5 
4 

1.0 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
22 

21 

1.0 
22 

1.0 

23 

2.0 

25 

0.5 

25 

23 

20 

0.5 

19 

0.5 
19 

18 

0.5 
18 

17 

17 

17 

T 
16 

T 
16 

1.0 
17 

4.0 
21 

1.0 

22 

T 
20 

18 

16 

IS 

13 

1.0 
12 

10 

1.0 

10 

9 

9 

8 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4 :30A  PST 

10:30A  PSl 

4:30P  PST 

Q. 
O 

<n 
o 

Trace 

.01-.09 

,10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

11 

5.4 

++26 

NNW 

29 

81 

55 

40 

68 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

7.1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

27 

20 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

6.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

72 

75 

2 

5 

3 

8 

3 

0 

21 

8.6 

BUDBANK  WB  AIRPORT 

S 

14 

5.5 

++38 

NNW 

21 

74 

47 

44 

68 

7 

3 

1 

1 

0 

0 

12 

6.2 

EUREKA  WB  CITY 

7.4 

31 

SW 

11 

5 

5 

9 

5 

2 

0 

26 

23 

8.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

21 

6.4 

30 

NW 

21 

88 

61 

46 

78 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

9 

69 

7.1 

VOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

22 

8.2 

++37 

N 

21 

79 

54 

64 

76 

4 

0 

4 

0 

» 

0 

8 

6.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.6 

30 

NW 

13 

76 

47 

50 

72 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

7 

70 

5.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

82 

67 

62 

4 

8 

9 

2 

0 

0 

23 

8.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

W 

17 

9.4 

++25 

SW 

8+ 

84 

70 

63 

79 

3 

7 

7 

0 

0 

0 

17 

6.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

9.9 

43 

SE 

11 

78 

61 

51 

69 

9 

7 

7 

1 

0 

0 

24 

58 

7.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

10.0 

36 

SW 

20 

89 

66 

55 

79 

5 

5 

6 

0 

0 

0 

16 

73 

7.1 

SANDBERG  WB 

++56 

WUW 

29 

65 

62 

5 

S 

2 

0 

0 

0 

12 

7.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

10 

6.9 

25 

SW 

16 

SO 

59 

59 

76 

6 

1 

4 

0 

0 

0 

11 

60 

6.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

29 

10.3 

40 

WNW 

9 

89 

73 

73 

84 

6 

7 

5 

1 

0 

0 

19 

7.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

9.2 

27 

W 

31 

80t 

2 

7 

8 

0 

0 

0 

17 

56 

6.5 

SAN  JOSE 

NW 

31 

6.3 

26 

SW 

8 

66 

1 

7 

3 

0 

0 

0 

11 

48 

5.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

8.2 

++23 

NW 

13+ 

91 

59 

69 

87 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

12 

5.9 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 
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Index  No. 

Oounty 

a> 

& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

ID 
& 

■i 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Temp,  j 

IPrecip.l 

ACTON  ESCONDIDO  FC261B-S 

con 

LOS  ANGELES 

34  30 

lis  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLD 

3 

C 

CEUCEVPATE  RANGER  STA 

1754 

34  48 

119  00 

5250 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

AD IN  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CEULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

8A 

WESTERN  SALT  CO 

2  3  5  6 

ALDERPOINT 

D08E 

HUMBOLDT 

7 

40  11 

123  36 

435 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

2  3  5 

CISCO  RANGER  STATION 

1766 

PLACER 

8 

39  16 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

ALISO  CAIfYON  FC  446 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

5P 

J  3PRECHER 

3 

C 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKET!  0B3Y 

2  3  5 

ALPINE  1  » 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  47 

1700 

4P 

ERNEST  W  WRIGHT 

2  3  5 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

8A 

8A 

AMZR  CRYSTAL  SUG  CO 

2  3  5 

ALTADEKA 

0144 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  08 

1125 

5P 

RUBIO  CANON  L&W  ASK 

3 

CLAYTON  1  3W 

1786 

CONTRA  COSTA 

4 

37  56 

121  56 

1010 

MID 

UENRY  J  KAISER  CO 

c 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 

C 

CLEARLAKE 

0176 

SAN  BER'DINO 

6 

34  33 

115  45 

620 

MID 

NAT  CHLORIDE  OF  AM 

C 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

38  58 

122  38 

1352 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

2  3  5 

c 

ANCIOLA 

0204 

TULARB 

9 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  ft  WHSE 

3 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

SA 

8A 

WILLIE  R  HATCHER 

2  3  5 

ANCWIN  PAC  UNION  COLl^CE 

0212 

NAPA 

17 

38  35 

122  26 

1815 

PACIFIC  UNION  COL 

2  3  5 

CLOVEHDALE  11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

MID 

FRANK  S  ORNBAUM 

c 

ANTIOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

38  00 

121  47 

46 

6P 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

2  3  5 

CLOVEH^ADOWS  GS 

1844 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

s 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

CONTRA  COSTA 

27 

SA 

U  3  BUR  RECLAMATION 

FRESNO 

27 

36  08 

120  22 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

115  41 

3900 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COALINGA  1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  20 

663 

HID 

UNION  OIL  COMPANY 

c 

APACHE  CAMP 

VENTUR,\ 

30 

34  52 

119  21 

4600 

UID 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

C 

COALINGA  14  NW 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

36  14 

121  29 

800 

MID 

CHARLES  M  HERBERT 

C 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3675 

3 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

34  12 

118  10 

5P 

D  G  STARR 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

4 

36  13,  121  41 

J2aO 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1698 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  &  W  SERVICE 

3 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

350 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  58 

2418 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

2  3  5 

ATLAS  ROAD 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1735 

MID 

GLADYS  A  DUTRA 

c 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

8A 

P  G  i  E  COMPANY 

3 

ATWELL  CCC  CAMP 

0374 

TULARE 

9 

36  2B 

118  40 

6400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

2  3  5 

0379 

37  05 

119  29 

2003 

4P 

4P 

2  3  5 

CONCORD  2  SE 

1961 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  00 

9A 

MRS  LETA  V  TILLEY 

3 

AUBURN 

PLACER 

1 

7A 

DAN  BARBER 

CONCORD  3  ESE 

CONTRA  COSTA 

4 

37  58 

121  59 

210 

9A 

ROBERT  L  ANNAND 

3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

0 

8A 

8A 

HARBOR  MASTER 

2  3  5 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

4 

37  59 

122  01 

110 

MID 

MRS  JEANETTE  H  HALE 

c 

AVENAL  9  SSE 

039S 

KINGS 

10 

35  54 

120  03 

532 

8A 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

2  3  5  6 

CORCORAN  IRRIGATION 

AZUSA  FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

607 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

BA 

8A 

S  3  WHITEHEAD 

2  3  5 

c 

BACKUS  RANCH 

0418 

KERN 

6 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

2  3  5  6 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

BADGER 

0422 

TULARE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE E WEDOLE 

c 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

8A 

FRANKLIN  K  REED 

3 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

37  40 

119  40 

7300 

VAR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

s 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  34 

610 

4P 

4P 

JAMESON  COMPANY 

2  3  5 

BAKER 

0436 

SAN  BER'DINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

MID 

TOWN  OF  BAKER 

c 

CORRALITOS  ENOS  RANCH 

2051 

S.INTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

730 

MID 

ALFRED  T  ENOS 

BAKER  9  NNT» 

SAN  BER'DINO 

35  23 

116  07 

1045 

8A 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

2  3  5 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

s 

0442 

35  25 

119  03 

HIO 

MID 

2  3  5 

c 

2081 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1390 

SS 

SSi  HAROLD  R  MOSS 

2  3  5 

BALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

11 

1750 

5P 

PG&E  COMPANY 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

U  3  FOREST  SERVICE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEttftMA 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

209C 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5F 

WILLIAM  B  TEMPLE 

3 

BARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

J3  56 

117  51 

600 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

6 

36  32! lie  53 

-152 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

2  3  5 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEER3 

3 

0519 

SAN  BER'DINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

6P 

SO  CALIF  WATER  CO 

2  3  5 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  58 

250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BATES  BIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

BEAIIUONT 

0606 

RIVERSIDE 

33  56 

116  59 

8A 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

3 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

116  17 

1500 

HID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

c 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

3045 

BEAUMONT  IRRIG  DIST 

CRESCENT  CITY 

2147 

DEL  NORTE 

17 

45 

4P 

4P 

CALIF-OREGON  PWR  CO 

BEAUMONT  1  N 

0609 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

116  59 

2630 

4P 

4P 

B  L  TATE 

2  3  5  6 

C 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  L  PKS 

0617 

38  00 

119  47 

6500 

VAR 

s 

CRESCENT  CITY 

BEL  AIR  PC  10 

LOS  ANGELES 

33 

5P 

T  J  LE  BLANC 

MAINTENANCE  STATION 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

50 

MID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

4 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  N  T  SHAW 

2  3  5 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BER'DINO 

15 

117  17 

4530 

MID 

CH  FST  CO  WTB  DIST 

c 

BENSONS  FERRY 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  15 

121  26 

7A 

DAVID  P  CAMERON  JR 

3 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  03 

122  13 

12 

4P 

4P 

CAL  aAWAIIAN  SUG  CO 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

4 

37  52 

122  15 

299 

3P 

8P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2  3  5 

C 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

BESWICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

NORMAN  WHITE 

BIEBER 

LASSEN 

41  07 

121  OS 

4130 

MRS  GEORGIA M  WOODIN 

c 

CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

118  23 

80 

4P 

4P 

CULVER  CITY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

40  45 

123  15 

1248 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1324 

D  A  BUTLER 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BER'DINO 

34  14 

116  58 

6815 

5P 

6A 

KENNETH  V  SIMPSON 

2  3  5  7 

c 

CUNNINGHAM 

2224 

23 

1421 

MRS  M  V  CUNNINOOAU 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5  7 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

BIG  DALTON  DAM  FC  223B  E 

0758 

26 

117  49 

1575 

5P 

3 

2239 

32  59 

116  35 

4650 

8A 

2  3  5  7 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

DEP  WATER  RESOURCES 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OPPO 

30 

34  59 

119  40 

MIE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

7 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

HOWARD  ROWE 

3 

c 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

220 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BER'DINO 

6 

34  52 

116  52 

1975 

UID 

COOL  WATER  RANCH 

c 

BIO  TUJUNGA  DAM  FC  16  D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

118  11 

2315 

5P 

D  J  ROBERTSON 

3 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BER'DINO 

34  52 

116  47 

1922 

HID 

MID 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

YOLO 

23 

38  32 

121  45 

51 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

C  G 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

11 

37  06 

118  34 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DAY 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

MID 

HERMAN  L  LORENZEN 

c 

BISHOP  WP  AIRPORT 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

C 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

6 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

BUCK  MTN  2  S 

0850 

SANTA  CLARA 

37  17 

122  09 

3P 

MRS  PROCTOR  A CAHILL 

3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

3700 

5P 

5P 

P  G  a  E  COMPAXY 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

DELA»0 

2346 

KERN 

9 

35  47 

119  15 

323 

8A 

KERN  CO  FSTRY  &  F  D 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

3 

2362 

MONTE  HEY 

36  36 

121  52 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

8 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

DENAIR 

STAKISLAOS 

37 

37  32 

120  48 

5P 

5F 

R  F  MOORE 

2  3  5 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

9A 

KENNETH  E  HIBBARD 

3 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

;¥BLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

266 

6P 

0  W  H.ALUGREN 

2  3  5 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3550 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

BLYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

HID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

750 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

BLYTIIE  CAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

YUBA 

8 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

4P 

PG&E  COUPAKY 

BOCA 

0931 , NEVADA 

36 

39  23 

5532 

8A 

"sA 

HAROLD  U  PABST 

2  3  5  6  7 

DONNSR  MEMORIAL 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

R  M  ALLEN 

2  3  5 

STATE  PARK 

2467 

NEVADA 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

8A 

CLYDE  E  STRICKLER 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

116  25 

850 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

7 

927 

8A 

SHERMAN  E  SHARITS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

SA 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

2  3  5 

DOUBLEBUNE  MEADOW 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

6200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

BOULDER  CREEK 

2494 

33  56 

118  08 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

LOCATELLI  R;\NCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

4 

37  08 

122  12 

2200 

MID 

VINCENT  D  LOCATELLI 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

2895 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BOULEVARD  5  W 

1009 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

116  20 

3250 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

2  3  5  7 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34  35 

118  21 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  32 

1511 

7A 

JAMES  B  RAY 

BOWMAN  DAM 

1018 

8 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

NEVADA   IRRIG  DIST 

2  3  5 

c 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  45 

120  oe 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

2  3  5 

BRADLEY 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

8A 

ALBERT  C  HIST 

3 

DUNNICAN 

2568 

YOLO 

23 

38  53 

121  56 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

IMPERIAL 

6 

32  59 

115  32 

-119 

8A 

LYLE  C  WHITTED 

2  3  5 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

38  12 

122  18 

20 

8A 

SA 

DAN  STEELE 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

26 

33  55 

117  54 

350 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

973 

7A 

METRO  WATER  DIST 

BREA  DAM 

1057 

26 

33  53 

117  56 

275 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

1060 

CONTRA  COSTA 

37  53 

121  47 

325 

HID 

C 

36  44 

118  23 

CORPS  OF  ENC INEERS 

3 

BRIDGEPORT  DAM 

1075 

MONO 

38 

5P 

WALKER  RVR   IR  DIST 

2  3  5  7 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

116  55 

^^525 

SS 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2  3  5 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

38  16 

119  17 

6550 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

EL  CAPITAM  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

8A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEP 

2  3  5 

C 

BRIDGEVILLE  1  NNW 

1080 

7 

40  31 

123  49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

3 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  34 

-  30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  HATER  DEP 

C 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

2  3  5 

C 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

11301  BUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

c 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

4800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

5P 

E  E  STUDLEY 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

MID 

ERNEST  A  WEFERLING 

c 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  KORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

BUCKMORN 

1149 

SHASTA 

21 

40  52 

121  51 

3771 

9A 

CLOSED 

2/18/57 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

38 

9600 

CALIF  ELEC  PWR  CO 

BUCKS  UKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

5200 

MID 

HAROLD  WMC  REVHOLDS 

c 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

1170 

SAN  BENITO 

36  46 

121  11 

1640 

MID 

MRS  LOLA  F  GALLI 

c 

2775 

33  48 

117  47 

464 

HOMER  F  WANNAMAKER 

C 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 

1180 

YUBA 

8 

4P 

PG&E  COMPANY 

ELS  1 NO RE 

2805 

RIVERSIDE 

28 

6P 

"ep 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  18 

650 

5P 

CHIEF  F  OLCHVARY 

3 

ELSINORE  4  SE 

2811 

RIVERSIDE 

33  38 

117  16 

1450 

MID 

11/6/56 

ffBURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 
4 

34  12 

118  22 

699 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

DARWIN  M  TING 

2  3  5 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

2  3  5  6 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2871 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

117  05 

715 

2  3  5 

c 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  S3 

121  40 

3127 

BA 

RUTH  C  ESTES 

2  3  5 

ETIWANDA  1  N 

2895 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  31 

1420 

UID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

MID 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

c 

BUTTONWILLOW 

1244 

KERN 

10 

35  24 

119  28 

268 

8A 

6A 

BUENA  VISTA  W  S  DIS 

2  3  5 

EUREKA  WB  CITY 

2910 

17 

40  48 

124  10 

43 

MID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

116  47 

1815 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

3 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

464 

5P 

MERCED  IRRIG  DIST 

3 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

MID 

CHARLES  0  COULTER 

c 

CACHUMA  DAM 

1253' SNTA  BARBARA 

34  35 

119  59 

781 

8A 

8A 

2  3  5  6 

c 

FAIRFIELD 

2933 

38  15 

122  03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

c 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BER' DJNO 

6 

UID 

SAN  BER'DINO  CO  FCD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

2  3  5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

2 

38  17 

120  19 

4696 

8A 

8A 

CAL  DIV  BEACH  &  PKS 

2  3  5 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

2  3  5 

CALAVERAS  RANGER  STATION 

1280 

38  12 

120  22 

3343 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

542 

MID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

c 

CA LEX  ICO 

1288 

IMPERIAL 

6 

32  40 

115  27 

3 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

3 

PALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SHASTA 

21 

121  28 

3340 

PG&E  COMPANY 

2  3  5  6  7 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

3 

RANGER  STATION 

1300 

TULARE 

9 

35  52 

118  41 

2975 

U  3  FOREST  SERVICE 

c 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

8A 

WKNTWORTH  LYNCH 

3 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

365 

7A 

JOSEPH  J  3CH0LL  JR 

3 

FIGUERQA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FINLEY 

3055 

LAKE 

23 

39  00 

122  52 

1353 

6P 

LOR IN  E  FOWLER 

3 

c 

CAHARILLO  2  SE 

1336 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

HID 

ADOHR  FARMS 

c 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRE3N0 

36  21 

120  09 

284 

S3 

RAYMOND  THOMAS  8CH 

2  3  5 

CAMARILLO  4  NNW 

1338 

VENTURA 

34  16 

119  05 

352 

MID 

ROBERT  3  CRETUER 

c 

FLORENCE  LAKE 

3093 

27 

37  16 

118  58 

7355 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

c 

CAMP  AKGELUS 

SAN  BER'DINO 

28 

UID 

JOSEPH  HOLT 

FOLSOM  DAM 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

8A 

8A 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

1373 

LOS  ANGELES 

26 

34  14 

117  40 

4300 

8A 

HERBERT  STONE 

3 

c 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BER'DINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GETCHELL 

3 

1424, SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2612 

5P 

7A 

ARCHIE  C  LEACH 

2  3  5 

FOKTANA  KAISER 

3120 

SAN  BER'DINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

2  3  5 

CAMP  PARDEE 

1428 

16 

38  15 

120  51 

658 

8A 

SA 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

2  3  5  6 

c 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

6A 

8A 

MRS  B  B  ESLICK 

2  3  5 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 

1433 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

FORESTHILL     RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

SN  LUIS  OBTO 

35  21 

120  41 

625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORT  B I DWELL 

HODOC 

18 

41  51 

120  08 

4498 

5P 

5P 

L  J  FEE 

2  3  5  7 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

a 

39  27 

121  03 

2745 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

c 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

80 

8A 

8A 

CAL-WBST  RB  &  NAV  CO 

2  3  5 

c 

CAMP  WISHON 

1470 

9 

36  11 

118  40 

3800 

UID 

JESS  L  BURLESON 

c 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

lip 

0  3  WB  OBSERVER 

2  3  5 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

SA 

0  3  FOREST  SERVICE 

3 

FORT  JONES  6  SB 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3400 

MID 

CARL  C  CRAMER 

c 

LOS  ANGELES 

34  11 

118  34 

794 

4P 

4P 

PIERCE  COLLEGE  AGR 

2  3  5 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

41  36 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

CANTIL  2  E 

1488 

KERN 

6 

SS 

S  AND  T  RANCH 

FORT  ROSS 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

6P 

C  A  CALL 

2  3  5 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

8 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5  7 

FORWARD  MILL 

3204 

SHASTA 

40  26 

121  44 

3300 

8A 

ALVA  J  FORWARD 

3 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  48 

1775 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

UID 

MRS  ANNA  E  DBAGICH 

c 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BER-DINO 

26 

33  57 

117  48 

1175 

HID 

CORPS  OF  KNG INKERS 

c 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

122  38 

1100 

SA 

MRS  CLARA  JONES 

3 

CASTLE  ROCK 

1582 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  38 

121  29 

624 

7A 

CLOSED 

12/31/56 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

119  42 

331 

MID 

MID 

V  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

WM  B  ALISON 

2  3  5 

c 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

D  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

CAZADEHO 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

MRS  BAZEL  L  BOROTRA 

3 

FULLERTON  ARROUE3  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

CORPS  OF  ENGIKEBRS 

3 

CECILVILLE  SAWYER 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3980 

4P 

4P 

HENRY  THIKLE 

2  3  5 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORAKGE 

26 

33  54 

117  53 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

1609 

FRESNO 

36  47 

118  40 

4650 

4P 

BA 

US  NAT  PARE  SERVICE 

2  3  5 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

33  52 

117  54 

336 

5P 

MERRILL  C  ROYER 

3 

CEDARVILLE 

1614 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

4645 

6P 

6P 

CARROLL  A  HIRONYMOUS 

2  3  5 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

^7 

40  06 

123  48 

340 

7A 

MRS  N  B  PANCOAST 

3 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

8P 

8P 

P  G  a  E  COMPANY 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  2  3 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

B  C  KYLE 

3 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

8 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

GASQUET  RANGER  STATION 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

8A 

0  S  FOREST  SERVICE 

3 

CHATS WORTH  HEYNEMANN 

r.KU  LAKE 

3369 

37  45 

119  08 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  36 

7A 

CORPS  OF  .ENGINEERS 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

3 

c 

CHAT3W0RTH  PC  21  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

VAR 

LONKIE  BATWAT 

3 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38  55 

120  48 

3001 

8A 

D  3  FOREST  SERVICE 

3 

CHATSWOHTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

865 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

I 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

U  3  WEATHER  BUREAU 

s 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

8A 

8A 

HETCH  HETCH  WTB  SUP 

2  3  5 

GIANT  P0R13T 

3397 

TULARE 

9 

36  34 

118  46 

6360 

5P 

2  3  5  7 

c 

CHBSTER 

1700 

PLUMAS 

8 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

MRS  C  B  KBOEKER 

3 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DBP 

3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

2  3  5  6 

c 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

1050 

UID 

WILLIAM  J  KICKHAM 

c 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

3AK  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

8A 

W  E  CLINESMITH 

3 

GILROT  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

8A 

JOE  GULNAC 

3 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OB'R 

24 

35  41 

120  12 

1975 

MID 

EVERETT  C  HATCH 

c 

GLENDALE  STAPEN  FC  295 G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

lie  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENH0R3T 

3 

92  - 
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0. 

g 
o 
f- 

Precip 

GLEKDORA  WEST  FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  H  VEST 

3 

CLEHNVILLE 

3463 

10 

35  43 

118  42 

3130 

8A 

KERN  CO  FSTRT  &  F  D 

GLEHNVILLE  FULTON 

RAKGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ftm 

PLACER 

JOHN  F  WALL 

G0N2ALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  UEADOW 

TUOLUMNE 

HETCH  KETCH  WTH  SUP 

GRANITE  BASIN 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

US  NAT  PARE  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

NEVADA 

GRASS  VALLEY  2  (ftfE 

3572 

NEVADA 

e 

39  14 

121  02 

2710 

MID 

ALOYSUIS  J  KELLEY 

G RATON 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  51 

190 

6P 

GREENLAND  RANCH 

GRSENV lEW 

SISKlTOU 

GREENVILLE  RANGER  STA 

PLUMAS 

U  S  FOREST  SERV ICE 

GRIZZLY  FLATS 

ELDORADO 

GRIZZLY  PEAK 

CONTRA  COSTA 

CROVELAKD  2 

TUOLUMNE 

GROVKLAND  RAKGER  STATION 

TUOLUMNE 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CUBRNEV I LLE 

SONOMA 

JOSEPH  E  BUTTNKR 

3 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3 

HAINES  CANYON 

0PPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED 

3 

L  A  WTH  &  PWR  OEPT 

2  3  5  7 

HALF  MOON  BAY  3  NNW 

SAN  MATEO 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

2  3  5 

HAMILTON  BRANCH  PH 

PLUMAS 

ALBION  A  SARGENT 

HAUILTON  CITY 

GLENN 

CLOSED  2A/56 

HAUILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB  1  E 

3735 

MARIN 

L  J  E  LDE  R 

HANFORD 

3747 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

SS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAH 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  IS 

118  24 

975 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISK lYOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  BARB.IR.^ 

OLIN  LEWIS 

3 

HARRISON  GULCB  RS 

3791 

SHASTA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

HARBY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

3600 

NEVADA 

HAT  CREEK  EXP  STATION 

3821 

SHASTA 

HAT  CEIEEK  PWR  HOUSE  NO  1 

3824 

SHASTA 

HAVISIDE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

BAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2346 

8A 

BAYWARD 

3863 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  58 

MID 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

^101 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

SONOMA 

W  P  IVERSEN 

3 

3896 

LAKE  HEKET  WATER  CO 

3 

HE  MET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAW  DAM 

3914  SAN  DIEGO 

8A 

HERNANDEZ  2  NW 

SAN  BENITO 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

HETCH  HETCHY 

3939: TUOLUMNE 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

23 

38  56 

122  54 

1480 

8A 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  37 

2915 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HO BERGS 

LAKE 

GEORGE  G  HOBERG 

BODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

3 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

G  ROBINSON 

3 

4022 

SAN  BENITO 

5P 

HOLLISTER  2 

SAN  BENITO 

ARTHUR  W  HOLSWOBTH 

HOLY  C I TY  3  WNH 

4056 

SANTA  CRUZ 

4082 

HUMBOLDT 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

HOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MID 

HOP LAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

8A 

HORSE  CANYON 

4113 

SNTA  BARBARA 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

4115 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

SN  LUIS  OBPD 

MRS  GRACE  U  BAIR 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

5P 

HYAHPOH 

4191 

TRINITY 

FRANCES  V  MOSS 

42041  SAN  BENITO 

NEW  IDRIA  Q-S  MIN  CO 

IDTLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

-69 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

INDE  PE  NDEN  C  E 

4232 

INYO 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

L  A  WTR  &  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

US  BUR  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

INYO^RN 

4278 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

2  3  5 

INYOiSRN  ARUITAGE 

4280 

KERN 

U  S  N  0  T  S 

IOWA  HILL 

4288 

PLACER 

I  E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BER-DINO 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

ELDORADO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

4374 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389; TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4645 

8A 

J  W  H  CHARLTON 

JO ICE  ISLAND 

4392; SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

VAR 

JOHN  MERWIN 

4412 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

JULIAN  iTYNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

CHARLES  VILINEK 

2  3  5 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

JOHN  K  CHASE 

3 

4442 

FRESNO 

30  CALIF  EDISON  CO 

4467 

SAN  BER'DINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

SONOMA 

LEONARD  W  TUTTLE 

KELSEYV ILLE 

4488!  LAKE 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  4  SV 

4493,  LAKE 

MRS  KAREN  V  DACCI 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

45 

8A 

RICHARD  R  KLEIN 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PflC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

ALGOT  T  LOFBERG 

#K£RN  RIVER  POWER 

HOUSE  NO  1 

4520 

KERN 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

KERN  RIVER  POWER 

HOUSE  NO  3 

KERN 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KINGS 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

2  3  5  6 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

6P 

PG&E  COMPANY 

2  3  5 

KING  CITY 

MONTEREY 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

2  3  5 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

7 

40  38 

123  54 

2356 

MID 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

YOLO 

8A 

TERRY   B  COTTEN 

3 

EYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

MID 

HARRY  STEVENSON 

LA  BREA  CANYON  HUNT 

4620 

ORANGE 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

4628 

LOS  ANGELES 

5P 

MRS  E  BYRD 

LAFAYETTE  3  NNE 

CONTRA  COSTA 

5P 

MRS  BETTY  T  CLARKE 

3 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

MID 

LAFAYETTE  FIRE  DEPT 

ALAG  UNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

4P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

MID 

L  B  WATER  DIST 

U  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

ep 

JAMES  C  ALLEN 

3 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

3^ 

3S  28 

120  01 

750C 

VAR 

OEP  WATER  RESOURCES 

LAKE  A  RROWHBAD 

467: 

SAN  BER'DINO 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

2  3  5  7 

LAtX  CITY 

MODOC 

7A!  REV  CHARLES F CATLIN 

2  3  5  7 

LAKE  ELEANOR 

4679:  TUOLUMNE 

8A 

HETCB  KETCH  WTR  SUP 

2  3  5  7 

LAKE  MOUNTAIN 

TRINITY 

MID 

LEONARD  a  MILLER 

LAKE  PORT 

4701 

LAKE 

23 

5P 

8A 

MRS  WILLIE  GREENE 

2  3  5 

LAKE PORT  SCS 

4703!  LAKE 

HID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

INTO 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709!  SHASTA 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

7A 

LA  MESA   IRRIG  DIST 

3 

LAKE  SPAULDING 

4713  NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

P  C  fc  E  COMPANY 

2  3  5  7 

LAKE  SPAULDING  DAH 

4714 

NEVADA 

4P 

P  G  a  E  COMPANY 

2  3  5  6 

LAKE  WOHLFORD 

4726'  SAN  DIEGO 

MID 

ESCONDIDO  MTL  WTHCC 

4735'  SAN  DIEGO 

25 

32  46 

117  01 

52f 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

2  3  5 

LA  MESA  1  NE 

SAN  DIEGO 

25 

32  47 

117  00 

660 

LA  MESA   IRRIG  DIST 

3 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  08 

2352 

HID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

LA  PANZA  RANCH 

4767|  SN  LUIS  OB'PC 

24 

35  23 

120  10 

1560 

MID 

JOHN  S  BOWMAN 

LAS  PLUMAS 

48121  BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

P  G  t  K  COMPANT 

2  3  5 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

1640 

MID 

EDWARD  E  DOWNING 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

48SS 

SNTA  BARBARA 

32 

34  46 

120  07 

1470 

VAH 

U  S  GEO  SDRVEY 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO 

DIV  IDE 

4S5E 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

120  11 

970 

VAR 

U  S  GEO  SHRVET 

LEBEC 

486: 

KERN 

2S 

34  50 

118  52 

3583 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

3 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 

486' 

LOS  ANGELES 

33 

34  OS 

118  53 

1530 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

LE  GRAND 

4S84 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

SP 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

2  3  5 

LEMON  COVE 

489( 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

5F 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

2  3  5 

LEWIS  CREEK  KINGS  CANTON 

492C 

FRESNO 

H 

36  48 

118  41 

465< 

VAH 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

S 

36  11 

119  04 

395 

7P 

7P 

FRANK  DE  CHAIhfE 

2  3  5 

LITTLE  TUJDNGA 

GOLD  CREEK 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  IB 

2750 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANTON  rc  230  C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1255 

5P 

C  P  ELDER 

3 

Station 

z 

County 
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H 

TempJ 

PredpJ 

LrVEHMORB 

4997 

ALAMEDA 

4 

37  41 

121  47 

480 

SA 

8A 

INDEPENDENT  WHS  CO 

2  3  5 

LIVORNA  HEIGHTS 

5000 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

122  01 

450 

9A 

HRS  B  E  SPINKET 

3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCB 

5002 

LOS  ANGELES 

117  45 

3820 

6P 

6P 

HRS  B  A  EBERLE 

2  3  5  7 

LOCKWOOD 

5017 

MONTEREY 

121  05 

1104 

8A 

ARCHIE  H  WEFERLINC 

3 

C 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

32  59 

117  15 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

3 

5032 

SAN  JOAQUIN 

121  17 

40 

5P 

5P 

LODI  3BVAGE  TREAT  PL 

2  3  5  6 

LOGAN  MEADOWS 

5040 

MADERA 

27 

37  19 

119  19 

3000 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

3 

LQMPOC  SEWAGE  PLANT 

50S4 

SNTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  28 

72 

4P 

4P 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

2  3  5 

lONE  PINE  COTTONWOOD 

POWER  HOUSE 

5067 

INTO 

36  26 

118  03 

3950 

MID 

L  A  WTR  k  PWa  DEPT 

LONE  TREE  CAKYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

8A 

EDWARD  C  GERLACB 

3 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38  11 

120  01 

5200 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

JOHN  W  TEED 

LORAINE 

5098 

KERN 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

HENRY  R  GEWE 

LOS  ANGELES  VB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

U  3  WEATHUR  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANGS 

5118 

MERCED 

RO<^,ER  C  RICE 

LOS  BANGS  ARBURUA  RANCH 

5119 

MERCED 

SS 

ARBUKUA  RANCH 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

428 

5P 

cm  FIRE  DEPT 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  48 

lOQO 

5P 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

LOST  HILLS 

KERN 

10 

35  37 

119  41 

285 

MID 

KERN  CO  FSTRT  ft  F  D 

c 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

119  53 

HETCH  HETCH  WTH  SUP 

LOWER  OTAT  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

500 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

5182 

SAN  BER'DINO 

DONALD  B  WILLIAHS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

121  27 

340 

HID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CREEK  FOOTHILL 

BOULEVARD 

5212 

SAN  BER'DINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BER'DINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BER'DINO 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

36  56 

120  04 

270 

5P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

5258 

LAKE 

HID 

MISS  M  L  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

DEP  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MANZANITA  MOUNTAIN 

5314 

SNTA  BARBARA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

5338 

KERN 

BANKLINE  OIL  CO 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  56 

2011 

9A 

HRS  GABRIELLE  WILSON 

3 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

MID 

ELOI3E  B  FAIRBANKS 

c 

MARRE  RANCH 

5365 

SNTA  BARBARA 

U  S  GEO  SURVEY 

MARTINEZ  2  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

CHARI^S  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

CITY  FIRE  DEPT 

MARYSVILLE 

5385 

YUBA 

MRS  J  BANTTARI 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

5444 

TEHAMA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

S ISKIYOU 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4465 

7A 

RADIO  STATION  KRFH 

3 

MECCA   3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

6 

33  33 

116  03 

-175 

8A 

8A 

D  B  W  AI^XANDER 

2  3  5 

MEDICINE  LACE 

5505 

SISKIYOU 

DEP  WATER  RESOURCES 

MENDOTA  1  NNW 

5526 

FRESNO 

HENRY  E  SCHREINEH 

MENWTA  DAM 

5528 

FRESNO 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

MERCED  IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

METERS  INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

STATE  OP  CALIF 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

ROBERT  T  FRANKLIN 

M IDDLETOWH 

5598 

LAKE 

23 

38  45 

122  37 

1122 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3 

MIDDLEWATER 

5602 

KERN 

35  30 

119  49 

803 

5P 

5A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

2  3  5 

HILFORD  LAUFWAN  RS 

5623 

LASSEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BER'DINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BER'DINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

L  A  SPENGLER 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

MODESTO  IRHtG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

Its  10 

8000 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

MONO  INN 

2  3  5  7 

MONTAGUE  SISKIYOU  CO  AP 

5785 

SISKIYOU 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

MID 

AARON  SMITH 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MOORPARK  3  SE 

5825 

VBNTUEA 

MID 

EVERETT  RANCH 

MOORPARK  3  NNW 

VENTURA 

MID 

GEORGE  H  blERRIKEH 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

HID 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

8A 

MRS  THELHA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  47 

770 

HID 

LEONARD  A  BOSSANA 

C 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

MID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

C 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BER'DINO 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BER'DINO 

SS 

MT  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  BRECKENRIDGE 

5903 

KERN 

5P 

TV  STATION  EERO 

MOUNT  DANAHER 

ELDORADO 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

7A 

CAL  DIV  BEACH  &  PARK 

MOUNT  DIABLE  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 

5916 

CONTRA  COSTA 

CAL  DIV  BEACB  bPARE 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

HP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

SISKIYOU 

12 

41  46 

121  50 

4396 

6P 

LEWIS  D  PARSONS 

3 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

MID' JAMES  M  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS  1  S 

5995 

UARIN 

MID 

CAL  DIV  BEACH  It  PARK 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

9A 

MUIR  WOODS  NAT  HON 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

MURCELL  RANCH 

6035 

RIVERSIDE 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

3 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

8A 

JOHN  F  ALLKMANT 

2  3  5 

NEEDLES 

6115 

SAN  BER'DINO 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BER'DINO 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

NEENACa 

6122 

LOS  ANGELES 

5P 

L  A  WTR  k  PWR  DEPT 

NEVADA  CITT 

6136 

NEVADA 

SA 

CITY  OF  NEVADA  CITT 

NEWARK 

ALAMEDA 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURT  PARK  2  WNW 

6147 

VENTURA 

HID 

BORCHARD  RANCH 

NEWBUHT  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

7A 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

6168 

STANISLAUS 

27 

37  19 

121  02 

91 

5P 

9A 

RAY  S  WADE 

2  3  5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

5A 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

NICOLA US 

6193 

SUTTER 

8 

38  54 

MRS  NELLIE  WEBB 

3 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

7A 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

HAQERA 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NORTH  HOLLTWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

5P 

SN  FERN'EO  VLY  TIMES 

2  3  5 

NOVATO  8  WNW 

6290 

MARIN 

HID 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6305 

STANISLAUS 

8A 

S  SN  JOAQUIN   IR  DIS 

2  3  5  6 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

SISKIYOU 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

OAKLAND 

6332 

ALAMEDA 

4 

37  47 

122  10 

440 

6P 

7P 

EARLE  G  LINSLEY 

2  3  5 

OAKLAND  CITY  HALL 

6333 

ALAMEDA 

4 

37  48 

122  16 

36 

HID 

HID 

11/1/54 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

4 

37  44 

122  12 

3 

HID 

HID 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

OAKVILLE  1  WNW 

6351 

NAPA 

NOON 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

3 

OAKVILLE  4  SW 

6354 

NAPA 

17 

38  23 

122  28 

1465 

MID 

RICHARD  PLEi!<ER 

C 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

3 

OCEANS IDE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

4P 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

2  3  5 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

31 

HID 

CITT  OP  OCEANSIDE 

C 

OCOTILLO 

6383 

SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  08 

170 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

36  16 

120  24 

3620 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8 

OJAI 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

lie  15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEP 

2  3  5 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

520 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ONO 

6455 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

980 

7A 

ALMA  L  GREEN 

3 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

118  06 

5P 

L  B  UNFD  SCHOOL  DIST2  3  5 

C 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

33  56 

117  53 

600 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASN 

2  3  5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

CAL  DIV  BEACH  &  PARK 

2  3  5 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

122  10 

550 

7P 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

2  3  5 

ORLAND 

6506 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

SA 

SA 

ORIAND  UNIT  WU  ASSN 

2  3  9 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

6P 

ep 

E  J  ANDERSON 

2  3  5 

OROTILLE  1  W3W 

6521 

BUTTE 

8 

39  30 

121  34 

160 

llA 

CITT  OP  OROVILLE 

2  3  5 

OROVILLE  7  SS 

6523 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

6A 

6A 

ALBERT  E  PALMER 

2  3  5 

-  93  - 


STATION  INDEX 


Station 


OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RAHGER  STATION 
03TRANDER  LAKE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIUA  DAM  FC  33  A-E 
PAICIKE3  OHBHALL  RANCH 
PALMDALE 

PALUDALE  2  NK 

PALMDAIX  CAA  AIRPORT 

PAUl  SPRINGS 

PAU»  ALTO  CITY  HALL 

PALOUA 

PALOHAR  HTN  OBSEHVATORT 
PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE  MEAJX)W 

PARKER  RESERVOIR 
PARZFIELD 
PARKFIELD  8  NKH 
PASADENA 

PA3KENTA  RANGER  STATION 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NNW 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

PATTIBAY 

PAYNES  CREEK 

PENDOLA  GUARD  STATION 

PERRIS  1  WSW 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

PETALUHA  1  N 

PIEDRA 

PIKE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  HON 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PWR  HOUSE  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE  1  W 
PLEASANT  HILL  1  NW 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARENA  LIGHT  STA 
POINT  ARGUELLO  IJSCG 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POUONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTE KVILLZ 

PORTUGUESE  MEAJDOW 
POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MEADOH 
POTRERO  SECO 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

POWAY  VALLEY 

PRADO  DAH 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

qUIHCY  RANGER  STATION 

QUINN  R.mGER  STATION 

a\HONA  SPAULDING 

RANCH ITA 

RANDSBURC 

RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
fBICHMONT) 
RICHKOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

ROSE  MARIE  tlEADOW 
ROUND  tfEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
ffSACRAUENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  tSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
3 A  INT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  CAA  AIRPORT 

SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALSIPUEDES  JALAMA  DIV 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALTER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  ANTONIO  CANYON  MOUTH 
SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBBRC  PATHOL 

STATION  FC  130  B 
SANDBERC  WB 
*SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WARD  FC  9! 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  BELL  STATION 
SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDOPOWER  BOUSES 

#SAN  FRANCISCO  CALIF 
ACADEMY  OP  SCIENCI 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
*SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
ffSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
3AN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAH  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGOBIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAQDIN  ESP  RANGE 

iVSAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTI3TA 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  KAROOS  RANCH 

DSAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
#SAN  PEDRO 
«SAN  RAFAEL 


6525 
6528 
6552 
6S69 
6576 
6583 


6950 
6960 
6962 
6963 
6982 

7009 
7011 
7016 
7024 

7050 
7070 
7077 
7085 
7093 
7096 
7097 
7105 
710 
710 


County 


BUTTE 

MARIPOSA 
VENTURA 
VENTURA 
tOERCED 
ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
TUOLUMNE 

SAN  BEB' DINO 

24 

27 

LOS  ANGELES  13 
TEHAMA 
SN  LUIS  OB'PO 
SN  LUIS  OB'PO  24 
SN  LUIS  OB'PO  24 


TEHAMA 


SAN  BENITO 
SN  LUIS  OB'PO 
SttASTA 

LAKE 

ELDORADO 
ELDORADO 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OB'PO 


PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

VENTURA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 


MENDOCINO 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 
7195i  PLUMAS 
7205  TUURE 
7231  SAN  DIEGO 
7244  SAN  DIEGO 
7253  KERN 


7473 
7492 
7510 
7516 
7560 

7580 
7600 
7623 

7630 
7633 
7637 
7541 
7643 
7646 
7649 
7656 
7661 
7569 

7672 
7681 
76B4 
7689 


SAN  BER'DINO 
TEHAMA 
SHASTA 
SAN  BER'DINO  28 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


INYO 
PLACER 
FRESNO 
TULARE 
SHASTA 
SAN  BER'DINO 
TUOLUMNE 


SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

NAPA 

GLEKN 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 

SN  LUIS  OBTC 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 


MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

3AN  DIECO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANfiELES 
SANTA  CLARA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


7765  SN  FRANCISCO  4 


SN  FRANCISCO 
7776  LOS  ANGELES  I 
7779]  LOS  ANGELES  '. 
7785  LOS  ANGELES  1 


37  46  122  28 


37  37  122  23 

37  47]  122  25 

117  54 

34  12j 

34  06  118  06 


05  119  44 

20  121  53 

I  49  121  31 

I  36  117  31 

I  18  120  40 

I  33  119  52 

'  34  122  20 


7870  VENTURA  33  33  14  119  28 

7876  LOS  ANGELES  33  33  43  118  16 
7880  MARIN  17  37  58(  122  32 


7807 
7810 
7813 
7817 
7821 
7834 
7837 
7851 
7861 
78S4 


SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENI- 
ORANGE 
SN  LUIS  OBTO 
SNTA    BARBARA  : 
SAN  MATEO 


39  31 
39  31 
37  38 
34  11 


34  35 

34  36 
34  38 
33  49 

37  27 
36  21 
33  21 

33  48 
36  36 
36  33 

38  03 

34  17 

35  53 

36  01 

34  09 

39  53 

35  38 
35  40 
35  40 
34  56 

40  20 

34  31 


36  29 
35  08 
40  59 

38  56 
38  44 
38  44 


38  55 
38  57 

34  33 

35  40 


37  07 

34  38 
39  22 
39  18 

39  22 

32  57 

33  53 
36  10 
36  07 
39  56 
36  20 
33  04 
33  12 

35  22 


34  03 

37  29 
39  16 

38  42 
37  56 
37  55 
33  57 


35  58 
40  48 
34  12 
38  06 


39  : 

38  : 

38  30 

38  34 

39  43 

37  50 
36  40 

35  20 
32|  34  35 

34  32 

38  30 

40  53 
38  09 
34  1< 
34  49 

36  31 


34  ( 


34  45 
34 

32  44 
34  06 
34  12 
37  02 
34  16 
34  19 


119  33 
119  10 
119  19 


116  32 
122  08 

121  30 

116  51 

118  23 
120  50 
120  29 

119  40 

114  10 

120  26 
120  29 

118  09 

122  33 
120  41 
120  43 

120  38 

119  23 

121  54 

119  34 

117  15 

122  38 
122  38 


122  52 
120  48 
120  44 
120  49 

122  05 
120  51 

123  42 
123  44 

120  36 

121  17 

117  46 

122  01 

119  01 

120  28 

118  34 
118  36 
118  54 


LI9  : 


I  07 


123  08 
117  04 

117  38 
120  41 

118  32 
120  57 
118  35 
116  51 

116  32 

117  39 

116  49 
122  15 
122  24 


122  21 
122  20 
117  24 


121  15 
118  52 

118  21 
121  57 
117  05 

119  51 

121  30 

121  30 

122  48 

120  14 
122  28 
122  32 
122  22 
122  00 
122  06 

121  36 

120  30 
120  24 
120  23 


117  40 

120  21 

121  05 
117  16 


121  1 
118  28 
118  30 


Obser- 
vation 
time 


1050 
6250 
9700 
239 
10000 
9000 
2010 
6000 
7900 

17 


1350 
250 
1150 
3700 


355 
1550 
1560 
1470 


Observer 


ROBERT  B  SKINKES 
STATE  DIV  OP  FSTRY 
DEP  WATER  RESOURCES 
AKER  CRYSTAL  3UG  CO 
WHEATLEYS  RANCH 
D  3  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
Z  K  BARR 
JOHN  P  OHRVALL 
PALMDALE  IRBIG  DIST 

PALMD.VLE   IRRIG  DIST 
US  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HI ATT 
MISS  LILY  BERG 
PG&E  COMPANY 
HETCH  HETCH  WTR  SITP 

METRO  WATER  DIST 
HERBERT  H  DURHAM 
MARCELENE  ROBERTS  HH 
PASADENA  WTR  DEPT 

0  S  FOREST  SERVICE 
LESTER  U  FRENCH 
HARRY  E  WERNER 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
HORACE  L  ROGERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
GLENN  M  SMITH 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS  IDA  H  AKER3 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARE  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ft  E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 
P  G  k  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LOUIS  M  BAUMFALK 
LORRIN  L  CHAIN 
GEORGE  E  HOLMES 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAM30N 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAYBELL 

1  C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  K  HUGHES 
RUSSELL  E  HEAR 

P  G  a  E  COMPANY 
POHERADO  SOILOtK  DT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  E  MYERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIE  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CALIF  ELEC  POIfER  CO 
U  3  WEATHER  BUREAU 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTE 
CITY  FIRE  DEPT 
THOMAS  M  JAMESI 
FOUSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEP  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
LLOTD  D  COMPTON 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
CLARA  B  ABHEAU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  V  BENEDICT 
U  S  CrVlL  AERO  ADM 

SN  LUIS  OB'PO  CO  PCD 

U  S  GEO  SURVEY 

U  S  GEO  SURVEY 

P  G  ft  E  COMPANY 
U  3  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMSNT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  GEO  SURVEY 
JOHM  M  SHIELDS 
3  B  CO  HOSPITAL 

CALIF  WTR  &  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
V  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  S  FOREST  SERVICE 


4P  CALIF  ACAD  OP  SCI 
MID 

mid]  U  8  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DB  VORE 
CITY  FIRE  DEPT 

POMPON 10  RANCH 
BYRON  J0HAN3EN 
STATE  DIV  OF  FSTHT 
U  3  FOREST  SERVICE 
E  O  BILLWILLER 
MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  B  PEROZZI 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPT 


MtD  U  S  NAVY 
lOj    5P    5P  MARINE  EXCHANGE  2  3  5 

Spj    5P|  CITY  ENGINEER  2  3  5 
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2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  C 
3 

2  3  5      7  C 


2  3  3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


Station 

Index  No.  | 

County 

& 

j; 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

d 

1 

SAN  RAMON  1  SSW 

7882 

CONTRA  COSTA 

37  46 

121  59 

555 

MID 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

C 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  AHA  RIVER  PB  3 

SAN  BER^DINO 

28 

34  07 

117  07 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PB  NO  1 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  04 

IP 

SO  CALIP  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  01 

5P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BABBARA 

33 

34  26 

119  42 

S  BARBARA  FIBE  DEPT 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

SHTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

MID 

U  3  CIVIL  AERO  AEH 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

SNTA  BARBARA 

30 

34  47 

119  39 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

34  32 

119  57 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA 

^4 

37  21 

121  56 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CURA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

4 

36  59 

122  01 

125 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

2  3  5 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

3N  LUIS  OBTO 

24 

35  22 

120  38 

6P 

CLARENCE  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

3N  LUIS  OB'PC 

35  23 

120  38 

8A 1  JOHN  E  JONES  JR 

SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

30 

34  57 1 120  26 

8A 

A  A  HOWARD 

SANTA  MARIA  14  EKE 

SNTA  BARBARA 

35  01 

120  12 

7A 

JAMES  R  JENSEN 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

33 

CITY  SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

5P| S  H  LIFEGUARD  SER 

VENTURA 

8A 

ERVIN  D  STUART 

SANTA  PAULA  3  SB 

7959 

VENTURA 

33 

2250 

MID 

SHELL  OIL  CO 

c 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22 

CLARENCE  3  NEWBERRY 

SANTA  SUSAN A  4  NNE 

VENTURA 

34  20 

MID 

CERRO  VIE JO  RANCH 

SANTA  YNEZ 

SNTA  BARBARA 

32 

MID 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

28 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAUGU3  POWER  PLANT  NO  1 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

6A 

L  A  PWR  ft  LIGHT  DEP 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SCOTIA 

HUMBOLDT 

7 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

4 

8A 

AUSTIN  CL,\PP 

SEBASTOPOL  4  3 

SONOMA 

HID 

WILLIAM  G  SANDERS 

SEPDLVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

740 

8Ai CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SHAFFER  TOOL  WORKS  BREA 

ORANGE 

26 

SHASTA  DAH 

SHASTA 

23 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

SHINGLE 

ELDORADO 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

39  34 

120  38 

WILLIAM  G  KIRCHNEn 

SIERRA  HADRE  1  N 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  04 

SIEHRAVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

8 

SIGNAL  HILL  FC  115 

LOS  AKGELES 

13 

SIMI 

8256 

VENTURA 

33 

765 

11/15/56 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

30 

SCAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

22 

SLACK  CANYON 

24 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

SMITH  RIVER  3  WTJW 

DEL  NORTE 

17 

41  57 

124  12 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

6 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

MARIPOSA 

14 

SODA  SPR INGS 

NEVADA 

8A 

ARTHUR  COUILLARD 

SOLEDAD 

8338 

MONTEREY 

24 

204 

3 

SOHESBAR  1  W 

HUMBOLDT 

12 

soMis  2  ton 

VENTURA 

33 

SOHIS  3  NE 

VENTURA 

33 

SOMIS  3  N« 

VENTURA 

33 

SOHIS  5  WNW 

VENTURA 

33 

JOHN  DE  BON I 

SONCMA 

SONOMA 

17 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

37 

P  G  ft  E  COMPANY 

S  F.  FARALLON 

SN  FRANCISCO 

4 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

4P 

US  NAT  PARE  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

19 

9500 

CALIF  ELBC  POWER  CO 

s 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY     FC  356  C 

LOS  ANGELES 

26 

a  3  HUTCHINSON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

24 

MRS  W  B  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

TULARE 

9 

EU(ER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

TULARE 

9 

36  08 

118  48 

U  3  FOREST  SERVICE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL  INN  1 

SAN  BER'DINO 

15 

EDGAR  L  EEISTER 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BER'DINO 

15 

LEROY  KEMP 

STATE  LAKE3 

FRESNO 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATUM  MEADOW 

FRESNO 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAYTON  MINE 

8517 

SAN  BENITO 

RANAR  B  KNOX 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

27 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  CAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

27 

U  S  CrVIL  AERO  ADM 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

SAN  JOAQUIN 

27 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

MARTIN  P  HUBS 

STONYFORD  RANGER  STA 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

U  3  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

23 

ORLAND  UNIT  WU  A33N 

STOUTS  MEADOW 

SHASTA 

21 

DEP  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

YUBA 

8 

5P 

SOPER- WHEELER  CO 

SUGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

11 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

SUN LAND 

LOS  ANGELES 

13 

FRANK  T  STEVENS 

1 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

US  DISCIPLINARY  BKS 

3 US AN A  KNOLLS 

VENTURA 

33 

SU3ANA  KN  FIRB  STA 

SUSANVILLE 

LASSEN 

18 

CITY  OF  SUSANVILLE 

3 

3USANVILLE  AIRPORT 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE  1  WNW 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  BILL  RANGER  STA 

AMADOR 

16 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

6 

SMITHSONIAN  OBSY 

2  3  5  7 

MID 

KERN  CO  FORESTRY 

ft  FIRE  DEPT 

c 

TAHDE 

8758 

PLACER 

36 

6228 

8A 

ARTHUR  £  FRODENBERG 

2  3  5  6  7 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

1 

DEP  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

KERN 

10 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

2  3  5  7 

TEHACHAPI  RANGER  STA 

KERN 

10 

HID 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

KERN 

10 

TEJON  RANCH  CO 

2  3  5 

TENNANT 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  55 

5P 

MRS  MARGARET  KNOLL 

TERMO 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

MID 

3UL0  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

PLACER 

1 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

SONOMA 

22 

HID 

FRANK  A  DEWEY 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

THOUSAND  OAKS  2  N 

8905 

VENTURA 

33 

915 

8A 

HILl^DALE  RANCH 

3 

THREE  RIVERS  EDISON  PB  2 

TULARE 

9 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

TULARE 

9 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

4P 

PG&E  COMPANY 

2  3  3 
3 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 

LOS  ANGELES 

33 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TOPAZ  LAKE 

HONO 

38 

38  40 

119  33 

6P 

TOPAZ   INSPECTION  STfll2  3  5  7 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33 

33  50 

118  20 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

2  3  5 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

33 

MID 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSB 

SAN  JOAQUIN 

27 

HID 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

SAN  JOAQUIN 

37  42 

121  25 

7A 

BANTA  CARBONA  IB  CO 

2  3  5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

U  3  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

TRINITY  CENTER  RS 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

MID 

U  3  FOREST  SERVICE 

TRONA 

SAN  BER'DINO 

6 

35  47 

117  23 

8A 

AMERICAN  P  ft  0  CO 

2  3  5 

THUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

TUJUNCA  MILL 

CREEK  PC  470 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

lis  OS 

HID 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULELAKE 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

5P 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

2  3  5  6  7 

TULELAKE  S  WSW 

SISKIYOU 

12 

41  55 

121  34 

5P 

TirLELAKE   IRRIG  DIST 

3  6 

TUNNEL  RANGER  STATION 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

37  53 

119  20 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

104 

8A 

W  W  FERGUSON 

3 

TURNTABLE  CREEK 

23 

40  46 

122  18 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

3P 

THE   IRVINE  CO 

2  3  5 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BER'DINO 

6 

34  08 

116  03 

1990 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

38  42 

120  03 

7829 

P  G  ft  E  COMPANY 

2  3  5  7 

UKIAB 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

UKIAB  4  W 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MARJORIE  S  DORY 

3 

UXIAH  MASON I TE 

9129 

MENDOCINO 

22 

39  10 

123  12 

61S 

HID 

MASON  I TB  CORP 

C 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORBTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

, 

UNIVERSITY  OP  CALIFORNI 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

440 

4P 

4P 

UCLA 

2  3  5 

UPLAND 

9157 

SAN  BER'DINO 

26 

34  08 

117  40 

1840 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

2  3  5 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEDRONCIHI 

3 

UPPEB  LAKE  RANGER  STA 

9173 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2'3  5 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40  IS 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  H03C0E 

3 

UPPES  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

4 

37  46 

122  10 

413 

HID 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

c 

UPPER  TRBS  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

MID 

ELDON  PANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

C  J  UHL 

2  3  5 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

HRS  AMY  CURTIS 

c 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9328 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  P  IVKRSON 

3 

VALTERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3700 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

-  94 
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(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
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time 
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iTemp.  1 

|Precip.| 

VAN  lOJYS  CIT? 

VA REHOUSE  PC  IS 

LOS  ANGELES 

13 

W  C  WOODSON 

VENA DO 

9273 

SONOMA 

22 

38 

37 

123  01 

1260 

MID 

JOHN  B  HARPER 

C 

VENTURA 

928  5 

VENTURA 

33 

34 

17 

119  18 

8A 

ROY  PINKERTON 

3 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

37 

22 

118  59 

7520 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

S 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BER'DINO 

6 

34 

33 

117  18 

2900 

8A 

8A 

VICTDROO  WATER  DIST 

2  3  3 

C 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39 

49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

3 

VISALIA 

9367 

TULARE 

36 

20 

119  16 

354 

TULARE  COUNTY  C  OF  C 

2  3  5 

VOLCANOV I LLE 

9382 

ELDORADO 

38 

59 

120  47 

3036 

ELMER  C  OGLE 

3 

VOLUIERS 

9386 

SHASTA 

23 

7A 

W  J  VOLLUERS 

VOLTA  POVER  BOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40 

27 

121  52 

2200 

4P 

4P 

P  G  »  E  COMPANY 

2  3  5 

C 

WALLACE 

9418 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120  59 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

3 

WALHAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

37 

122  05 

400N 

STUART  P  BERDLEY 

3 

WALNUT  CREEK 

9423 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122  04 

190 

8A 

RAY  I  WUITTEMORE 

2  3  5 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37 

54 

122  01 

220 

MID 

TOMAS  S  VANASEK 

C 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37 

54 

121  59 

400 

9A 

MRS  ERNA  G  IRVING 

3 

WALNUT  GROVE 

23 

38 

14 

121  31 

23 

5P 
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I  GLENN  BAKER 


AMERICAN,  2  CA 
COAST,  18  N.E. 
MARGARITA ,     32  , 


1  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,      6  DESERT,     7  EEL,  8 
INTERIOR,      19  OWENS,     20  PAJARO,      21  PIT,      22  RUSSIAN,      23  SACRAMENTO,      24  SALINAS. 
ANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TURCKEE .     37  TUOLUMKE, 


REACTIVATED  STATION 

SPRINGVILLE  TULB 

HEADWORES 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
10  KERN,      11  KIN< 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI Imatologist ,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street.  San  Francisco 
California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  ^nd  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  Id  this  Issue. 
Divisions,   as  used  In  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimenslooal  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "f..  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S°F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observatioos  taken  at  the  pres. 
location. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive 
servations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,    include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  Ice, 

Data  In  Tables  3.   S.  6, and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  lists  observation  times  In  local  standard  time. 

lu  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST.  except  for  Bishop  WB  AP.  I 


I  Tables  3,  6,  7.  and  the  Station  Index.  No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.  Consult  the  annual  issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation 
a  later  date  or  dates. 

1  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precip- 
itation Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Dally  Soli  Temperatures  are  published, 

itered.    less  than  10  days"  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,    if  carried  for  this  station, 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or  August  or  delayed  data  Decenber  Issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 
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CALIFORNIA  -  APRIL  1957 


WEATHER  SUMMARY 


The  weather  picture  over  California  during  April  showed 
temperatures  to  be  near  average  and  precipitation  to  be 
near  or,  in  most  instances,  slightly  above  average.  On  the 
1st  most  of  southern  California  was  hit  by  strong  winds  near 
gale  force  following  the  passage  of  a  strong  weather  front 
on  March  31.  Los  Angeles  Airport  reported  gusts  to  59  m.p.h., 
Sandberg  71,  Biirbank  44,  Van  Nuys  Airport  up  to  50,  Antelope 
Valley  60,  Santa  Monica  Pier  40,  Del  Rosa  60,  and  Camp  Del 
Mar  40.  The  winds  were  reported  to  have  generated  one  of 
the  worst  duststorms  in  ten  years  in  the  Mojave  Desert, 
closing  U.  S.  99  near  Indio  for  several  hours.  During  the 
remainder  of  the  month  three  storms  of  major  proportions 
were  reported  over  sections  of  the  State  resulting  in  local 
downpours,  gusty  winds,  hail,  and  the  usual  powerline  and 
antenna  damage.  Details  of  these  storms  will  be  found  fol- 
lowing this  summary.  The  rains  brought  seasonal  improvement 
in  range  and  pasture  conditions,  but  occurred  a  little  late 
to  be  of  maximum  benefit  to  pastures  that  had  pretty  well 
matured  in  the  San  Joaquin  Valley  and  parts  of  the  Sacramento 
Valley.  The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  runoff 
continued  to  be  deficient  in  the  section  from  southern  Cal- 
ifornia northward  to  the  Central  Valley,  and  water  levels 
were  at  or  near  record-low  levels  for  April  in  southern 
California.  The  prospect  was  for  below-normal  snowmelt  as 
the  high  mountain  snowpack  remained  deficient. 

Mean  monthly  temperatures  were  near  average  statewide 
with  most  stations  having  departures  in  the  -3.0°  to  +1.5° 
range;  the  greater  number  of  negative  departures  occurring 
south  of  the  Tehachapis.  Extremes  of  anomaly  ranged  from 
+4.1°  at  Santa  Clara  University  to  -4.8°  at  Avalon  Pleasure 
Pier.  With  some  exceptions,  the  first  ten  days  of  April 
were  relatively  warm  over  the  State  when  daily  temperature 
departures  were  up  to  14°  above  average.  Cooler  weather 
set  in  by  the  11th  in  the  northern  part  and  spread  over  the 
rest  of  the  State  by  the  16th,  persisting  generally  through 
the  24th.  Temperatures  dropped  to  as  much  as  18°  below  av- 
erage during  this  period.  During  the  last  five  days  the 
weather  warmed  considerably  in  the  northern  sections  under 
the  influence  of  dry,  northerly  winds  with  temperatures 
rising  to  as  much  as  16°  above  mean  daily  averages.  On  the 
28th  and  29th  maximum  temperatures  were  near  or  slightly 
above  90°  in  the  San  Francisco  Bay  Area  and  in  the  lower 
interior  valleys.  Days  of  highest  maximums  varied  over  the 
State,  but  the  most  consistent  period  was  from  the  28th  to 
30th.  The  100°-reading  at  Greenland  Ranch  on  the  29th  was 
the  high  for  the  State.  Lowest  minimum  temperatures  were, 
to  a  great  extent,  observed  during  the  first  ten  days,  and 
south  of  the  Tehachapis  more  often  from  the  21st  to  23d. 
White  Mountain  2  recorded  the  month's  lowest,  -1°,  on  the 
2d.  Mean  monthly  temperatures  ranged  from  a  high  of  78.6° 
at  Greenland  Ranch  to  a  low  of  20.2°  at  White  Mountain  2. 

North  of  the  Tehachapis  most  of  the  monthly  precipitation 
was  measured  during  the  period  12th  to  21st,  and  south  of 
them  from  the  17th  to  23d.  Fortunately,  except  in  local 
areas,  the  lack  of  widespread  heavy  rain  held  flooding  down 
to  a  minimum.  A  large  number  of  stations  throughout  the 
State  received  totals  ranging  from  near  average  for  April 
to  150  percent  of  average.  A  severe  rain  squall  passed  over 
San  Francisco  around  1:00  p.m.  the  17th  causing  an  abrupt 
pressure  jump,  a  rapid  temperature  drop,  gusty  winds,  and 
a  heavy,  brief  shower.  Hailstones  reported  to  be  the  size 
of  marbles  were  seen  in  parts  of  San  Francisco  and  Berkeley. 
Two  stations  received  monthly  precipitation  totals  in  excess 
of  six  inches  —  Vollmers  6.27  inches,  and  the  greatest  to- 
tal statewide,  6.63  inches  at  Lakeshore .  The  greatest  dai- 
ly catch,  3.50  inches,  fell  at  Salinas  Dam  on  the  18th;  OB 
the  other  hand,  14  stations,  all  in  the  desert  basins  of 
southern    California,  reported  no  measurable  precipitation. 

Snow  fell  at  higher  elevations  generally  during  the  pe- 
riod 14th  to  23d,  but  total  fall  was  not  excessive.  The 
greatest  monthly  fall,  28.5  inches,  occurred  at  Twin  Lakes 
and  the  greatest  daily  catch,  16  inches,  was  measured  at 
Grant  Grove  on  the  18th.  Twin  Lakes  still  had  39  inches  of 
snow  on  the  ground  by  month's  end;  however,  little  or  none 
was  generally  left  at  any  other  reporting  station. 

According  to  reports  from  the  California  Weekly  Weather 
and  Crop  Bulletin  and  from  the  California  Livestock  and 
Range  Report,  warm  weather  during  the  first  decade  of  the 
month  accelerated  the  growth  of  most  crops,  but  the  lack  of 
adequate  moisture  and  local  drying  winds  began  to  be  of  con- 
cern in  small  grain  crop,  pasture,  and  range  areas.  Windi- 


ness    also  curtailed  spraying  operations.   Rain  was  badl;' 
needed  in  San  Luis  Obispo,     Santa  Barbara,  and  San  Dieg  i 
Counties  where  meadows  began  to  deteriorate.     Rains  durin 
mldmonth    over  most  of  California    greatly  benefited  th\ 
moisture  situation  and  increased  water  reservoir  storagi 
for  future  irrigation.     These  relatively  late  rains  wer 
detrimental  to  some  crops,  especially  strawberries.  Exten 
sive  damage  was  reported   to  the  strawberry  crop  in  the  Fal 
brook  and  San  Luis  Rey  areas  near  San  Diego  where  only  about, 
25    percent  were  left  Eoarketable.    In  general,  however,  April i 
weather  was  favorable  to  most  crops  throughout  the  Stati 
despite  local  damages  from  frost,  gusty  winds,  and  the  threa 
of  the  usual  springtime  pests. 

Although  windiness,  especially  early  in  the  month,  caiee 
some  deterioration,  ranges  and  pasture  feed  continued  t 
improve  during  the  month.  The  average  condition  at  85  pe 
cent  by  month's  end  was  five  points  above  April  1956  an> 
seven  above  the  1946-55  average.  Cattle  and  calves  wer. 
generally  in  good  condition  for  this  season  of  the  year  a 
good  pastures  during  March  and  April  had  gone  far  in  off 
setting  the  short  range  feed  supplies  of  last  fall  and  win 
ter.  The  reported  condition  of  cattle  and  calves  at  85  per 
cent  was  two  points  above  both  April  1956  and  the  ten-yea 
average . 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cente 
San  Francisco,  California 

STORMS,  APRIL  1957 

Strong  northerly  winds  on  the  1st  over  the  State  follow; 
ing  the  storm  of  March  31  reached  gale  force  in  much  o: 
southern  California,  causing  widespread  minor  damage.  Loi 
Angeles  police  reported  150  trees  and  many  powerlines  blowii 
down,  and  about  20  homes  and  15  autos  damaged  by  fallini 
trees  and  limbs.  At  El  Segundo  a  church  steeple  under  con- 
struction was  downed  and  a  dwelling  roof  was  torn  off,  slat< 
was  torn  from  a  roof  in  North  Hollywood,  many  avocados  wert 
blown  from  trees  in  the  Vista  area,  windows  were  broken  i), 
Lancaster,  a  yacht  was  disabled  off  San  Pedro,  and  two  trail- 
ers  were  blown  over  at  Mojave.  Five  persons  were  injured 
by  winds  —  one  in  Los  Angeles,  one  in  Hollywood,  and  threi 
in  Glendora. 

A  strong  storm  front  moved  rapidly  eastward  across  Cal-| 
ifornia  from  the  13th  to  15th  causing  rain  and  gusty  windi 
along  the  coast.  Ukiah  measured  1.93  inches  of  rain  durin|| 
the  six-hour  period  from  4:30  p.m.  to  10:30  p.m.  on  th«i 
13th.  Severe  local  winds  were  reported  near  Crescent  Citjf 
the  night  of  the  13th  which  caused  considerable  damage  td 
the  Curly  Redwood  Motel  on  U.  S.  101,  mainly  to  carports! 
under  construction. 

A  severe  rain  squall  that  passed  over  San  Francisco  froi 
12:57  p.m.  to  1:04  p.m.  on  the  17th  caused  damage  mainl' 
along  a  southwest-northeast  path  from  Hunters  Point  across' 
San  Francisco  Bay  to  El  Sobrante  north  of  El  Cerrito.  I' 
generator  shed  was  blown  apart  at  Hunters  Point,  two  radic 
towers  were  felled  on  the  east  shore,  a  hole  was  blown  ii 
the  roof  of  an  industrial  plant,  several  warehouse  buildinf 
roofs  were  blown  off,  windows  were  broken,  dwelling  roofs 
and  television  antennas  were  damaged,  some  streets  am 
basements  were  flooded  as  storm  drains  temporarily  clogged 
and  autos  were  damaged  by  falling  branches.  Lightning 
struck  a  power  pole  and  transformer  in  Alameda  temporaril; 
blacking-out  homes  and  businesses.  One  fatality  occurrec 
at  Redwood  City  when  a  construction  worker  picked  up  j 
downed  powerline  and  was  electrocuted. 

A  storm  caused  heavy  downpours  in  the  Los  Angeles-Sai 
Bernardino  area  and  nearby  mountains  on  the  20th,  followetH 
by  thunderstorms,  lightning,  and  some  hail  on  the  21st,'' 
Rains  on  the  20th  flooded  several  streets  and  intersections 
in  Los  Angeles.  Snow  fell  in  the  mountains  requiring  the 
use  of  chains  on  higher  roads.  Hail  was  reported  covering 
lawns  and  sidewalks  in  El  Sereno  on  the  21st.  Lightning 
caused  power  outages  and  damaged  powerlines  of  the  Califor- 
nia Edison  and  California  Electric  Companies. 

Robert  F  .  Da  le 

State  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 
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<LAi1ATH  R 

■■lOUNT  HEBRON  RS 

\JAPA  STATE  HOSPITAL 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORLEANS 
t.lPETALUMA  FIRE  STA  2 
ijPOTTER  VALLEY  PH 
3AINT  HELENA 
"'SALYER  RS 
WSAN  RAFAEL 
QflSANTA  ROSA 
l-SCOT  lA 
(..SONOMA 

'tulelake  //R 

'fuKIAH 

IfwEAVERVILLE  RS 
l+WEED  1  S 

IWHEELER 
(jjvREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

UDIN  RS 
'aLTURAS  RS 

'auburn 

'e  canyon  wb  ap  //r 

UM  0AM 

!KS  FAKNHAi-I  RCH 
.EY 

■^N  DAM 
-RVILLE  PH 
iCO  EXP  STATION 
CLARKSBURG 
CLEARLAK.E   HI    1  NNE 
COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
jAVis  AGR  COLLEGE 
-F'!.   CREEK  PH 

"  ^ABLA 

' INS  COLGATE 

-     .lEVILLE  RS 
1  .  :  T   PARK  RESERVOI R 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
=ALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
-JL50M  DAM 
GRASS  VALLEY 
HAT   CREEK  PH  1 
JESS  VALLEY 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
L"i F  SPAULDING 
PLUMAS 
ANITA  LAKE 

■  -  VSVILLE 
i-'C  CLOUD 
'■'INERAL 

-IQUNT   SHASTA   WB  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
ORLAND 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE   I FG 
PORTOLA 
QUINCY  RS 
RED  BLUFF  W3  AP 
BEDDING  FIRE  STA  2 
ROCKLIN 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  99  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNI, 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

Lov^est 

§ 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No,  ol  Days  ' 

Max 

Min. 

0 

Max-  Depth 

j    on  Ground  j 

Dale 

2! 
3 

0 

50  or  More 

;  S 

gl 

6  J 

sl 

S  5 

hi 

0  * 

hi 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

72.9 

48.1 

60.5 

2,3 

90 

28 

43 

1  + 

158 

1 

0 

0 

0 

1,50 

.  12 

.60 

17 

,  0 

0 

4 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

72.9 

48.7 

60,8 

1,6 

90 

28 

43 

1  + 

152 

1 

0 

0 

1,66 

.23 

,68 

17 

,  0 

0 

4 

1 

0 

SHASTA  DAM  AM 

69  .  2 

49.0 

59,1 

90 

29 

42 

1  + 

200 

1 

4.34 

1  .49 

17 

0 

^ 

4 

2 

SIERRAVILLE  RS  AM 

58.3 

28.7 

43,5 

0 ,  5 

76 

30 

18 

^ 

639 

0 

0 

2  3 

1.57 

,03 

,70 

14 

7  *  n 

1 

18+ 

5 

1 

0 

SODA  SPRINGS  AM 

46.5 

23.8 

35,2 

- 

1,2 

60 

5  + 

13 

1 

887 

0 

1 

29 

0 

3.08 

-  ,64 

1.23 

14 

22.0 

45 

1 

6 

3 

1 

STONY  50RGE  RESERVOIR 

70.9 

44  .  1 

57,5 

0,8 

86 

28 

36 

1  5 

224 

0 

0 

0 

0 

1  ,56 

,21 

,70 

17 

.  0 

0 

4 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

59.5 

37,2 

48,4 

77 

28 

28 

495 

0 

0 

8 

0 

5,56 

2.42 

14 

.  0 

0 

5 

3 

2 

TURNTABLE  CREEK  AM 

67  . 4 

47,6 

57,5 

86 

29 

38 

r 

234 

0 

0 

0 

0 

4,86 

1  ,94 

14 

.  0 

0 

5 

4 

2 

TWIN  LAKES 

46  •  0 

23.  1 

34,6 

0,9 

60 

29 

10 

\ 

905 

0 

1 

30 

0 

2  ,97 

,  94 

,86 

14 

23.5 

67 

1 

6 

3 

0 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

87 

29 

28 

2 

0 

0 

8 

0 

2  ,56 

.61 

.  0 

0 

VACAVILLE 

7A  .  4 

47,1 

60,8 

2 ,  9 

90 

28 

35 

1  0 

162 

1 

0 

0 

0 

2  ,02 

,28 

1  ,09 

18 

.  0 

0 

4 

1 

1 

VOLTA  PH 

67.2 

44,8 

56,0 

82 

28+ 

35 

1 

286 

0 

0 

0 

2  ,80 

,25 

1,18 

19 

.  0 

0 

7 

2 

1 

WALNUT  GROVE 

74.2 

46,7 

60,5 

90 

28 

39 

1 

155 

1 

0 

0 

0 

1.38 

,55 

17 

.0 

0 

3 

2 

0 

WESTWOOD  3  WSW 

56.  1 

28,5 

42,3 

74 

28+ 

20 

11 

674 

0 

0 

28 

*^ 

1.88 

1,30 

14 

T 

0 

3 

1 

1  1 

WILLIAMS  AM 

74.6 

47,1 

60,9 

93 

30 

37 

10 

156 

3 

0 

0 

0 

1,41 

1,15 

18 

.  0 

0 

2 

1 

1 

WILLOWS  AM 

73.1 

46,5 

59,8 

0,3 

91 

29 

39 

15 

177 

1 

0 

0 

0 

1.18 

,  04 

,53 

18 

•  0 

0 

4 

1 

0 

WINTERS  AM 

73.  5M 

49, 4M 

61, 5M 

92 

29 

41 

10 

153 

2 

0 

0 

0 

1,60 

1,11 

18 

.  0 

0 

3 

1 

1 

WOODLAND  1  WNW  AM 

75  .  8 

44,9 

60.4 

* 

0,3 

93 

29 

34 

1 0 

152 

1 

0 

0 

0 

1  ,0C 

-  ,29 

,67 

18 

.  0 

1 

3 

1 

0 

DIVISION 

53.0 

2,69 

NORTHEAST   I NT EH  1 OR  Bab INS 

BOCA  AM 

55.7 

23,5 

39,6 

- 

0,8 

71 

29 

17 

7 

755 

0 

0 

29 

0 

,61 

-  ,62 

,26 

14 

.  5 

1 

13 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT  DAM 

59.  4M 

26. 2M 

42, 8M 

0,4 

74 

14 

13 

8 

658 

0 

0 

0 

,50 

,24 

.23 

17 

3.5 

2 

17  + 

2 

0 

CEDARVILLE  AM 

M 

M 

M 

74 

30 

0 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 

54  . 7  ' 

25,8 

40,3 

71 

29 

20 

14 

734 

0 

0 

28 

0 

0 

1,60 

.79 

13 

20 

1 

5 

1 

0 

DOYLE  5   SSE  AM 

59  .4 

33,0 

46,2 

75 

30 

21 

7 

557 

0 

0 

12 

0 

1,27 

,63 

21 

2  .  0 

2 

1 

4 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

60.3 

31  ,8 

46,1 

0.  8 

77 

29 

21 

7 

562 

0 

0 

18 

0 

.22 

-  1,10 

,10 

6 

T 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CITY  AM 

56.5 

31,3 

43,9 

3,3 

75 

30 

23 

7 

627 

0 

0 

20 

0 

1  ,07 

.53 

,  24 

1 

2.0 

1 

3 

0 

0 

MONO  LAKE 

58.6 

30,9 

44  ,  8 

67 

4 

22 

7 

601 

0 

0 

20 

^ 

1.70 

,  76 

2  1 

14.0 

3 

- 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

51.4 

33,1 

42,3 

67 

29 

26 

8 

674 

0 

0 

1 1 

0 

37 

1  + 

SUSANVILLE  AP 

61.2 

31,8 

46  ,5 

1 .  3 

76 

29 

23 

8 

548 

0 

0 

1 9 

.91 

.17 

.50 

14 

.  0 

0 

3 

1 

0 

TAHOE  AM 

50.2 

28,9 

39,6 

1,4 

62 

29 

22 

18 

755 

0 

0 

24 

0 

1.57 

•  50 

.  83 

14 

4,5 

11 

3 

1 

0 

TOPAZ  LAKE 

61.2 

34,8 

48,0 

72 

28 

24 

7 

503 

0 

0 

,74 

.21 

29 

T 

0 

4 

0 

0 

TRUCKEE  RS  AM 

52.3 

27,1 

39,7 

0,8 

67 

29+ 

2 1 

15 

750 

° 

^ 

7P 

1,20 

.69 

,60 

14 

3,5 

2 

3 

1 

0 

WOODFORDS 

57.3 

31.0 

44.2 

1,5 

69 

28+ 

2  0 

619 

0 

0 

19 

1.32 

.39 

,57 

1  4 

5,5 

4 

17 

1 

0 

DIVISION 

43.4 

1.06 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

n 

^ 

0 ,  4 

88 

28 

3  4 

29  5 

3.55 

.23 

1,37 

1  4 

•  ? 

0 

3 

1 

BERKELEY  R 

ftft  ■? 
AA  * 

49 . 7 

58.0 

2,7 

8  5 

2  8 

45 

1  + 

221 

1,65 

.17 

,45 

14 

.  0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

66  .4 

47.5 

57.0 

80 

29 

42 

6  + 

234 

1  ,44 

,58 

1  8 

.  0 

0 

0 

CROCKETT 

7  0.1 

49,0 

59.6 

87 

28 

4 1 

1 6 

171 

1  .71 

.  42 

,  99 

17 

.  0 

0 

3 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW  AM 

62.8 

46  , 2 

54,5 

1,8 

73 

6 

39 

308 

1,65 

.22 

,64 

18 

0 

0 

HOLL I  STEP 

73*1 

45,9 

59,5 

2,2 

95 

2  8 

40 

177 

,95 

-  .06 

,43 

18 

*  n 

0 

0 

KING  CITY 

74  •  IM 

39  ,  7M 

56  ,  9M 

1 ,  0 

92 

28 

3  1 

7  + 

244 

J: 

1,45 

.81 

,70 

17 

*  0 

0 

0 

LIVERMORE  AM 

71.3 

45  ,4 

56,4 

1,5 

90 

29 

39 

206 

1 

0 

1,14 

.11 

,80 

18 

!i3 

0 

0 

LOS  GATOS 

72.5 

45  ,6 

59,1 

2,6 

92 

28 

39 

196 

2  ,26 

.38 

,  85 

14 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA  AM 

71.1 

47,7 

59,4 

90 

29 

42 

181 

1,14 

,  59 

18 

*  n 

•  ^ 

0 

3 

0 

MONT  EREY 

65  .  5 

45  .8 

55,7 

86 

28 

40 

277 

0 

1,49 

,  74 

18 

.  0 

0 

^ 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  AM 

65.3 

43,6 

54.5 

84 

29 

3  1 

1 

328 

0 

0 

1 

0 

1,62 

,91 

18 

•  ° 

0 

3 

0 

MOUNT  HAMILTON 

55.6 

40 .  2 

47,9 

1 .  2 

75 

28 

30 

1  + 

505 

0 

0 

6 

^ 

,96 

-  1.46 

.  33 

18 

0 

3 

0 

NEWARK  AM 

69  .6M 

45  .IM 

57. 4M 

87 

28 

40 

7  + 

0 

0 

0 

0 

1.26 

.94 

1  8 

.  0 

0 

2 

0 

OAKLAND 

72  .  OM 

46  .  8M 

59. 4M 

3.5 

88 

28 

42 

1 5 

174 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

67  .4 

48.4 

57,9 

2.  3 

87 

28 

43 

1  5 

213 

0 

0 

0 

0 

.94 

-  .52 

.43 

17 

.  0 

0 

3 

0 

ORINDA  BOWMAN 

68  . 3 

42  .9 

55,6 

88 

28 

36 

2  5 

275 

0 

0 

0 

0 

2.41 

.98 

14 

.  0 

0 

4 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

70.2 

47  . 0 

58,6 

90 

29 

41 

11  + 

200 

1 

0 

0 

0 

.95 

,52 

18 

•  0 

0 

2 

PASO  ROBLES 

74.2 

41,1 

57.7 

0.6 

92 

27  + 

31 

7 

221 

2 

0 

1 

0 

1  .63 

.75 

1 .16 

17 

,  0 

0 

4 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

72  .  8 

40.9 

56.9 

89 

28 

30 

7 

239 

0 

0 

2 

0 

1.28 

.85 

17 

,  0 

0 

3 

PINNACLES  NM 

72.6 

40.9 

56.8 

0.7 

88 

28 

32 

8  + 

243 

0 

0 

1 

0 

1  ,77 

.  55 

,72 

18 

.  0 

0 

3 

PISMO  BEACH 

64 . 4 

43,7 

54.1 

7  8 

2 

39 

7  + 

319 

0 

^ 

0 

^ 

1.70 

.  0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

57.9 

47  ,  3 

52  .6 

1.1 

64 

28 

42 

1 1 

363 

0 

0 

0 

0 

1  .83 

,  60 

,74 

17 

.  0 

0 

4 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT  AM 

70.8 

43,2 

57.0 

90 

29 

38 

21  + 

238 

1 

0 

0 

,88 

,45 

18 

•  0 

0 

3 

0 

REDWOOD  CITY 

71.8 

46,4 

59.1 

2,0 

87 

28 

40 

24 

181 

^ 

0 

0 

1.32 

.11 

.58 

14 

,  0 

0 

4 

0 

RICHMOND 

69.5 

50,5 

60.0 

90 

28 

44 

15 

165 

1 

0 

0 

0 

1  .87 

.85 

18 

,  n 

0 

4 

RICHMOND  FIELD  STA  AM 

66.4 

50.4 

58,4 

87 

29 

45 

1 5+ 

203 

0 

0 

0 

V 

8.71 

,98 

18 

.  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

68  .  8 

42.6 

55.7 

87 

28 

35 

1 6 

272 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.78 

14 

« 0 

0 

SALINAS  CAA  AP 

69.4 

44.6 

57.0 

1,3 

93 

28 

37 

7 

237 

1 

0 

0 

0 

,84 

-  .26 

.46 

17 

0 

3 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

48.1 

56.4 

8  4 

28 

44 

15  + 

258 

0 

0 

0 

0 

1,59 

,70 

18 

,0 

0 

4 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

A    '  ^ 

48.0 

56.9 

2,8 

86 

28 

43 

242 

0 

0 

0 

0 

1,58 

.29 

,80 

17 

.  0 

0 

4 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

A    *  n 

51,0 

57,7 

2,0 

85 

28 

47 

7n 

222 

0 

0 

0 

u 

1,09 

,40 

,  45 

1 7 

,  0 

0 

2 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

64 .  0 

41,6 

52,8 

80 

28 

34 

15 

3  59 

0 

0 

0 

0 

1,99 

,71 

14 

.  0 

0 

4 

0 

SAN  JOSE  R 

7  0.6 

48,2 

59,4 

1,8 

90 

28 

41 

11 

183 

]^ 

,94 

,11 

,  56 

17 

•  0 

0 

3 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  AM 

68.1 

45,5 

56,8 

0,1 

82 

28 

40 

7  + 

239 

3,30 

1,81 

2,19 

1 8 

.  0 

0 

4 

1 

SAN  MATEO 

69  . 8 

47,1 

5  8,5 

0,7 

89 

28 

41 

17  + 

2  00 

1,06 

-  .40 

•  40 

14 

'  ^ 

0 

^ 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

72.1 

47,1 

59,6 

4,1 

9 1 

28 

41 

11  + 

170 

1 

0 

1,27 

,  27 

.50 

18 

.  0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

68  .  3 

44,0 

56,2 

0,2 

89 

28 

37 

7  + 

267 

0 

0 

0 

0 

1  ,96 

,10 

.56 

17 

.  0 

0 

4 

2 

0 

WALNUT  CREEK  AM 

70.4 

44.5 

57,5 

- 

0.5 

88 

29 

39 

1  + 

227 

0 

0 

1,50 

,29 

.83 

18 

.  0 

0 

3 

2 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS  AM 

66.4 

44 . 3 

5  5,4 

0,5 

9  0 

1 

^ 

1  8 

.  0 

3 

0 

Q 

DIVISION 

56.9 

1,55 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

73.2 

46.8 

60,0 

0,7 

90 

28 

38 

1 1 

168 

1 

0 

0 

0 

1  ,03 

.  24 

.49 

18 

.  0 

0 

3 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3  AM 

72.9 

46.6 

59.8 

91 

29 

41 

8  + 

174 

1 

0 

0 

0 

.82 

.68 

18 

,0 

0 

2 

1 

0 

ASH  MTN 

71.2 

46,6 

58.9 

0,4 

85 

29 

37 

2 

195 

0 

0 

0 

0 

3.43 

.51 

1.60 

18 

,0 

0 

5 

3 

1 

AUBERRY 

69.8 

40.8 

55,3 

0,0 

81 

27  + 

30 

22 

290 

0 

0 

1 

0 

2.36 

.32 

1.00 

19 

,  0 

0 

7 

1 

1 

AVENAL  9  SSE  AM 

77.9 

48, 2M 

63, IM 

95 

29 

38 

6  + 

97 

4 

0 

0 

0 

1,26 

.73 

18 

,  0 

0 

2 

2 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 

76.2 

50,4 

63,3 

0,3 

93 

29 

42 

2 

98 

2 

0 

0 

0 

,96 

,21 

.61 

20 

.  0 

0 

3 

1 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

56.3 

39,3 

47,8 

1  ,  4 

68 

28 

29 

1  + 

510 

0 

0 

7 

0 

2,83 

-  ,15 

1,09 

18 

11.5 

4 

20 

5 

3 

1 

BUTTONWILLOW  AM 

76.3 

48.9 

62,6 

0  ,  0 

92 

30 

40 

8 

103 

2 

0 

0 

0 

,59 

,  16 

,50 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES  AM 

56.4 

34  .  0 

45,2 

2,3 

74 

29 

28 

1 

592 

0 

0 

16 

0 

3,10 

-  1,35 

1,08 

18 

5.8 

4 

18 

6 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  100  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Temperature 


CAMP  PARDEE  AM 
CATHAY  BULL  RUN  RCH  AM 
CHERRY  VALLEY  DA!I  AM 
COALINGA 

CORCORAN  IRKIG  DIST  AM 

DENA  IR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS   5  SSW 

FRESNO  WB  AP  R 

FRIAnT  SOVT  camp  AM 

GIANT  FOREST 

GLEMMVI LLE 

GRANT  GROVE  AM 
HANFORD 

HETCH  HETCHY  AM 

HUNT INGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 
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4 

20 

2 

0 

0  1 

PASADENA 

71.1 

49.4 

60.3 

0.9 

87 

28 

39 

21 

149 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.78 

.88 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

PERRIS  1  WSW 

75  .7 

42.1 

58.9 

88 

27 

34 

21 

182 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.43 

20 

.  0 

0 

3 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  USCG 

M 

M 

M 

.38 

.22 

20 

.0 

0 

1 

0 

0  l| 

POMONA 

71.7 

45  .4 

58.6 

-  0.3 

87 

28 

37 

21 

189 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-  .15 

.46 

18 

.  0 

0 

3 

0 

0  i 

RAMONA  SPAULDING 

71.7 

41.7 

56.7 

88 

28 

31 

2 

244 

0 

0 

2 

0 

1.59 

.79 

20 

.  0 

0 

4 

1 

0 

REDLANDS 

72.9 

47.2 

60.1 

0.4 

89 

27 

39 

22 

157 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.  59 

.81 

22 

.  0 

0 

4 

1 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

73.5 

46.8 

60.2 

-  0.1 

90 

28 

39 

21 

146 

1 

0 

0 

0 

1.03 

.  18 

.  54 

20 

.  0 

0 

2 

1 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S       R  AM 

73.0 

47.0 

60.0 

89 

28  + 

39 

3  + 

157 

0 

0 

0 

0 

1  .28 

.67 

21 

.  0 

4 

1 

0  i 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

66.2 

45  .4 

55.8 

-  3.4 

82 

28 

33 

21 

277 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-  .86 

.70 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

73.4 

48.2 

60.8 

0.7 

89 

27  + 

40 

3 

136 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  .34 

.61 

20 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SANDBERG  WB  //R 

56.8 

40.7 

48.8 

-  1.7 

73 

5 

29 

21 

480 

0 

0 

3 

0 

.62 

-  .12 

.45 

17 

0 

2 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

67.2 

54.2 

60.7 

0.2 

77 

8 

47 

21 

122 

0 

0 

0 

0 

,84 

.01 

.38 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

71.9 

46.5 

59.2 

-  1.0 

88 

28 

37 

9  + 

175 

0 

0 

0 

0 

1  ,00 

-     .  18 

.67 

18 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

72.3 

49.1 

60.7 

-  0.2 

88 

28 

40 

21 

133' 

0 

0 

0 

0 

1,61 

.26 

.72 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  JACINTO 

73.1 

43.8 

58.5 

-  0.9 

88 

27  + 

33 

3 

192 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  .33 

.58 

20 

,  0 

0 

2 

1 

0 

SAN  MARCOS  RANCH  AM 

71.4 

40. 7M 

56.  IM 

86 

28 

3  1 

18 

279 

0 

1 

0 

2.94 

2  .33 

17 

,  0 

0 

2 

2 

1 

SAN  PEDRO 

64  .  5 

52.7 

58.6 

-  0.4 

73 

2 

45 

21 

186 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

.31 

.45 

20 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

69.9 

50.4 

60.2 

0 .  2 

79 

27  + 

42 

21  + 

140 

0 

0 

0 

0 

1  .37 

.  .43 

.  55 

20 

,  0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

68.5 

44,2 

56.4 

-  0.8 

81 

27  + 

34 

19  + 

256 

0 

0 

0 

u 

1.93 

-  .63 

.73 

21 

,0 

0 

4 

2 

0 

SANTA  BARBARA 

67.3 

49  . 1 

58.2 

0.1 

76 

2 

42 

2  1 

198 

0 

0 

0 

2.31 

1  .  16 

1.33 

17 

.  0 

0 

3 

2 

1 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

64.  2 

47.2 

55,7 

-2.1 

75 

2 

42 

21 

271 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1  .39 

1.10 

17  ■ 

,  0 

0 

4 

2 

1 1 

SANTA  MARIA  AM 

67. 9M 

43. 3M 

55, 6M 

-  0.4 

82 

28 

36 

7 

274 

0 

.54 

-  ,48 

.  17 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

65.5 

42.1 

53.8 

-  2.0 

79 

27 

35 

7 

327 

0 

0 

0 

0 

.94 

-  ,26 

.69 

17 

,0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

64.5 

47.  IM 

55. 8M 

-  4.0 

72 

39 

22 

272 

0 

0 

1.10 

.42 

.60 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  PAULA  AM 

72. 5M 

44. 9M 

58. 7M 

90 

29 

36 

21 

192 

1 

0 

0 

0 

1.21 

,59 

.78 

17 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SIERRA  MADRE   1  N 

65. 5M 

46.  2  M 

55. 9M 

-4.3 

85 

2  8 

38 

21  + 

279 

0 

0 

0 

0 

2.21 

,20 

.85 

21 

,  0 

0 

3 

2 

0 

SUNLAND 

71.9 

44.8 

58.4 

88 

28 

35 

21 

214 

0 

0 

0 

0 

1.67 

.70 

18 

,0 

0 

4 

2 

0 

TORRANCE 

66  •7M 

47. 7M 

57. 2M 

-  1.5 

77 

2 

40 

9 

229 

0 

0 

0 

0 

.63 

-     ,  12 

,  0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

71.0 

47.7 

59.4 

-  0.6 

80 

8 

39 

3  + 

164 

0 

0 

0 

0 

1.87 

,92 

.85 

21 

,0 

0 

3 

2 

0 

UCLA 

65.0 

49.9 

57.5 

-2.2 

79 

2 

42 

2  1 

219 

0 

0 

0 

0 

1.88 

,74 

1  .32 

18 

,  0 

0 

3 

1 

1 

UPLAND 

70.1 

46.1 

58.1 

0.4 

84 

28 

36 

21  + 

210 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.83 

.  57 

20 

,0 

0 

6 

2 

0 

WARNER  SPRINGS 

69.  2M 

34.  IM 

51. 7M 

-  2.3 

80 

5+ 

24 

2 

394 

0 

0 

10 

0 

.97 

-  .24 

.49 

21 

,  0 

0 

3 

0 

0 

YORBA  LINDA 

74.8 

46. 5M 

60. 7M 

0.7 

89 

28 

38 

3  + 

134 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.09 

.50 

18 

,0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

57.0 

1.38 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

I 

BACKUS  RANCH 

73  .0 

45.5 

69.3 

0.3 

85 

5  + 

32 

21 

178 

0 

0 

1 

u 

.20 

-  .08 

.18 

18 

,  0 

0 

1 

0 

0 

BAKER  9  NNW  AM 

81.3 

56.4 

68.9 

91 

6 

47 

21 

30 

1 

0 

0 

0 

.54 

,25 

22 

,0 

0 

2 

0 

8ARST0W 

78.  IM 

47.  3M 

62. 7M 

0.5 

88 

5 

35 

21 

101 

0 

0 

0 

0 

.23 

.06 

.15 

19 

,0 

0 

1 

0 

o! 

BISHOP  WB  AP  R 

71.4 

36.2 

53.8 

-  0.9 

80 

5  + 

25 

7 

327 

0 

0 

6 

0 

.41 

.16 

.14 

18 

0 

1 

0 

0  1 

BLYTHE 

85  .9 

55.0 

70.5 

1.0 

96 

29 

46 

22 

18 

12 

0 

0 

0 

.07 

-  .04 

.05 

21 

,0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

84.6 

57.3 

71.0 

95 

30 

47 

22  + 

21 

6 

0 

0 

0 

.13 

,08 

.  13 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORREGO  SPR6S  3  NNE  AM 

82. 7M 

51. OM 

66. 9M 

91 

29 

44 

24 

36 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

BRAWlEY  AM 

86.2 

55.8 

71.0 

0.7 

96 

28 

44 

22 

13 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  ,11 

.00 

,0 

0 

0 

0 

CANTIL  2  E 

78.6 

38.2 

58.4 

94 

2 

25 

21 

196 

1 

0 

5 

0 

.05 

.05 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

90. OM 

64. 4M 

77. 2M 

0.0 

99 

6 

5  1 

21 

9 

19 

0 

0 

0 

.40 

,20 

.38 

21 

,0 

0 

1 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

79  .  5 

49.2 

64.4 

91 

30 

35 

21 

74 

2 

0 

0 

0 

.31 

,02 

,31 

20 

.0 

0 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

65  .OM 

35. 9M 

50. 5M 

73 

5  + 

23 

7 

423 

0 

0 

0 

.66 

T 

17 

0 

EAGLE  MTN  AM 

80.7 

59.7 

70.2 

-  2.2 

91 

7 

46 

22 

25 

1 

0 

0 

0 

.07 

-  ,01 

,05 

22 

,  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

86.0 

54.0 

70.0 

-  1.0 

96 

30 

45 

22 

11 

11 

0 

0 

0 

T 

-  ,07 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT  AM 

63.4 

43.9 

53.7 

-  2.6 

79 

6 

33 

21 

333 

0 

0 

0 

0 

1.36 

,47 

.84 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENLAND  RANCH  AM 

93.6 

63.5 

78.5 

2.9 

100 

29 

61 

20+ 

0 

25 

0 

0 

u 

.37 

,26 

.37 

21 

,0 

0 

1 

0 

0 

HAIWEE  AM 

68.3 

43.0 

55.7 

-  2.9 

78 

5  + 

33 

21 

273 

0 

0 

0 

0 

,35 

-  .08 

.  14 

30 

.0 

0 

2 

0 

ol 

HAYFIELD  PUMP  PLANT  Al^ 

81.3 

52.2 

66.8 

-  1.8 

90 

5  + 

43 

22  + 

44 

2 

0 

0 

0 

T 

-     ,  14 

T 

21 

.  0 

0 

0 

0 

oi 

IMPERIAL 

84  .  5 

55.1 

69.8 

-  1.0 

94 

6 

45 

22 

11 

7 

0 

0 

0 

,03 

-  ,12 

,03 

21 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE  AM 

71  .OM 

40. 5M 

55. 8M 

-  0.9 

83 

5 

32 

22 

270 

0 

0 

1 

0 

,59 

,  38 

•  0 

0 

0 

of 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

86.7 

57.1 

71.9 

-  0.3 

98 

27 

44 

21 

14 

13 

0 

0 

0 

T 

-  ,10 

T 

21 

.  0 

0 

0 

0 

o; 

INYOKERN 

77.3 

44.7 

61.0 

85 

5+ 

32 

21 

127 

0 

0 

1 

0 

.01 

,01 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0  : 

IRON  MTN  AM 

82.9 

58.8 

70.9 

-  1.3 

93 

7 

47 

22  + 

26 

5 

0 

0 

0 

.02 

-  ,07 

,02 

22 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

57.7 

35.1 

46  .4 

-2.1 

69 

4  + 

28 

20 

549 

0 

0 

9 

0 

3.10 

-  ,82 

1,91 

18 

9.0 

7 

20 

4 

2 

1 

LANCASTER 

72. IM 

44. 7M 

58. 4M 

84 

29 

34 

21 

194 

0 

0 

0 

0 

.11 

.11 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0.. 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

70.3 

42.9 

56.6 

0.1 

80 

5+ 

27 

21 

246 

0 

0 

1 

0 

.17 

-  ,37 

.07 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0'. 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

5 

28 

21 

227 

0 

2 

0 

T 

T 

2  0+ 

.  0 

0 

MECCA   3   SE  AM 

85.0 

56.  0 

70.5 

-  0.2 

98 

28 

44 

21 

13 

9 

0 

0 

0 

.00 

-     ,  14 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

66  .  IM 

40 .  4M 

53.3M 

77 

30 

29 

18 

338 

0 

0 

4 

0 

.63 

,31 

22 

.  0 

0 

3 

0 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

82.8 

57.  1 

70.0 

-  0.8 

92 

6  + 

44 

21 

31 

7 

0 

0 

0 

.25 

,06 

,18 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

palmdale 

73.4 

42.0 

57.7 

-  0.9 

84 

5 

31 

20 

215 

0 

.35 

-  .11 

,33 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

PALMdALE  CAA  AP 

72.0 

41.7 

56.9 

83 

5+ 

32 

21 

238 

0 

0 

1 

0 

.13 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

86.4 

51.0 

68.7 

-  1.6 

96 

27 

41 

21 

23 

11 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR  AM 

82.0 

60.1 

71.1 

-  1.7 

92 

30 

49 

21  + 

26 

2 

0 

0 

0 

.19 

-  .05 

.19 

21 

.  0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

71.4 

52.1 

61.8 

1.7 

83 

30 

21 

131 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  .41 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

54  .8 

36.9 

45.9 

-1.3 

67 

28 

25 

21 

571 

0 

0 

8 

0 

2.64 

-  .92 

1.50 

18 

10.0 

10 

20 

3 

2 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

52.0 

33.0 

42.5 

-1.5 

64 

3 

15 

2  1 

665 

0 

2 

11 

0 

1.04 

-  .15 

.54 

18 

11.0 

3 

18+ 

3 

1 

0 

THERMAL  CAA  AP 

85  .9 

57,7 

71.8 

96 

27 

46 

21 

10 

10 

0 

0 

0 

.02 

.02 

20 

,  0 

0 

0 

0 

0 

TRONA  AM 

79.2 

50.2 

64.7 

-  0,3 

89 

6 

39 

66 

0 

0 

0 

0 

.06 

-      .  17 

,03 

18  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

81.0 

49,8 

65.4 

-  0,1 

89 

5 

39 

11 

57 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .08 

.03 

21 

,0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

69  .  IM 

33, 4M 

51. 3M 

-  3.6 

79 

29 

20 

17 

409 

0 

0 

0 

.25 

-  .46 

.18 

17 

,  0 

0 

1 

0 

o;t 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT  AM 

72  .4 

40,9 

56.7 

-  1.4 

83 

6 

31 

21  + 

249 

0 

0 

2 

0 

.14 

-  .26 

.08 

21 

,0 

0 

0 

0 

0  1 

WHITE  MOUNTAIN  1  AM 

37.9 

15,3 

26.6 

46 

5  + 

4 

7 

1 144 

0 

6 

30 

0 

1.90 

1.00 

21 

19,0 

17 

22 

4 

1 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2  AM 

28.2 

12,1 

20.2 

43 

27 

-  1 

2 

1336 

0 

23 

30 

1 

1.59 

.52 

18 

15,0 

13 

22  + 

6 

1 

0 

DIVISION 

60.7 

.42 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  102  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

'o 

Day  of  month 

1   1  2  I  3 

4   1   5  1  6 

7  1  8 

1  9 

10  1  11  1  12 

13 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

1  19 

i 

20  1 

21 

22 

23  1  24 

25    26  27 

28  {  29  ,  30 

1  3' 

ACTON  ESCONDIOO  FC26ieE 

AD  IN  fiS 

ALOERPOINT 

ALI  50  CN  FC  4<.6 

ALPINE  1  W 

.51 
1.13 
2.71 
1.66 
1.5« 

•  04 

.04 

T 

.37 
.15 

.32 

•  63 
•  ^48 

•  96 
.27 

T 

.34 
.02 

.  12 
.08 
.05 
.50 
.45 

.07 

.05 
•  66 

•  21 

; ALT AOENA 
ALTURAS  RS 
ANGI OLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  1  £ 

1.92 
1.16 
2.27 
2.36 
1 .03 

.05 

.11 

T 

.03 

1.26 
.10 

.46 
.04 

.02 

•  38 

.50 
.39 

.78 
.11 
.23 

.49 

.62 

.54 
.31 
.  12 

.01 

•  48 
1^16 

■  07 

■  02 

ANTIOCM  PUMP  PLT  3 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC   5  8 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

C 

,B2 
.60 
1 .66 
3.43 
\,0i, 

.07  ,04 

•  12 
.12 

.03 

.02 
.11 

.68 

.66 
1.60 
.21 

T 

.20 
.01 
.20 
.06 

.45 
.61 

T 

•  43 

•  70 
.72 

.55 

.04 
.03 

•  05 

•  02 
.02 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  FC  143 

2.36 
2.97 
1 .39 
1.26 
1  .52 

.10 

.26 
1.41 

.02 
•  01 

.25 

.35 
.42 
.36 

T 

.25 
1.01 

.73 
.73 

1.00 
.03 

.01 

•  10 

T 

1<03 

•  42 

.15 

T 

•  50 

•  36 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

R 

.20 
.54 
.96 
2.90 
1.10 

•  10 

•  26 

.12 
.64 

.18 

.04 
1.16 

.02 
.30 

.61 
.69 

•  02 

•  23 
.07 
.13 

.25 

.02 
.60 

.06 

T 

dllRRETT  DAM 

BARSTOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  N 

1.26 
.23 
1  .47 
1.66 
1  .28 

T 

•  03 

.08 

.16 

.34 
.55 
.41 

.03 
.15 

T 

.15 

.03 

T 

•  50 

.75 

•  82 

•  70 

•  33 

.19 

.26 
.20 
.02 

.10 

.05 

•  03 

•  02 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

R 

1 .68 
3.55 
1 .65 
1  .75 
2.91 

.30 

T 

•  12 
.03 

.02 

1.37 
.45 
.94 

T 

.18 

•  40 

.75 
.40 
•  29 

1.18 
.81 

•  28 

•  11 
1^37 

.12 

.30 

.06 
.  19 

•  20 

•  90 

.33 

T 

BIG  CREEK  PH  1 
BIG  DAlTON  dam  FC  223 
BIG  PINES  PARK  FC  63 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46 

BE 
DE 

2.83 
2.40 
1.51 
3.62 
1.80 

.01 

.01 

.37 
.81 

•  05 

.57 
.18 
.11 
.25 
.15 

1.09 

•  61 

•  91 
1*90 

•  80 

.01 
.01 

.53 
.78 
.21 
.55 
•  51 

.07 
.72 

•  17 

•  10 
■  34 

.07 
.01 
.11 

.02 
.03 

T 

■  10 

BISHOP  MB  AP  R 

BLACK  MTN  2  S 

BLACKS  MTN  BRANCH 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BLVTHE 

.41 
2.99 

4.15 
.07 

•  04 
.08 

.  38 

1.23 
1.52 

.04 
.65 

•  08 

•  59 

.85 

.14 
.85 

.35 

.06 
.04 

•  06 

.13 

.  15 

•  02 

.03 
.05 

.03 
•  02 

•  02 
.11 

T 

■  10 

BLYTHE  CAA  AP 

BOCA 

BONITA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 

.13 
.61 
1.12 
T 

,00 

,06 

.26 

.17 
•  17 

.01 

T 

.07 
•  41 

.13 
.05 
•  39 

T 

•  14 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRADLEY 
.  BRAWLEY 
j  BREA  DAM 

1 .45 
4.90 
1  .37 
.00 
1.07 

.39 

1,99 

.96 
.15 

.21 
.85 
.22 

.02 
.10 

•  23 

•  11 

•  03 
2^12 

•  26 

•  70 

.03 

■  02 

■  40 

BRIDGEPORT  0AM 
BRI06EVILLE  4  NNM 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLARDS  BAR  PH 

.50 
4.18 
1.13 
5.33 
4.42 

.05 
,46 

,40 
,27 

,11 

.19 

T 

.01 

.38 
.07 

1.65 
.16 
2.23 
1.77 

T 

.23 

.34 
1.19 
1.40 

T 

1.35 
.63 
.98 
.87 

.04 

.21 
.06 

.22 

T 

T 

•  02 

•  03 

.03 

■  20 
.01 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226 
i    BURBANK  we  AP  R 
BURLINGAME 
BURNEY 
BURTON  RANCH 

1  .20 
1 .19 
1  .44 
2. 14 
1.82 

.09 

T 

.08 

.97 
.69 

.07 

T 

.33 
.23 
.05 
.21 

.61 
.24 
.56 
.23 
.92 

.14 
.24 

.27 
.62 

.33 

•  32 

T 

.02 

T 

.06 

T 

BUTTONWJLLOW 
CABAZON 
CABRtLLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

.59 
.91 

1 .23 
1 .94 
3.10 

,60 

.03 

T 

.99 

T 

.01 
.10 

T 

.15 

.07 
.29 
•  49 

U58 
1^08 

.01 

T 

T 

.49 
.10 
.  16 

■  50 
•  62 
.11 
.23 

T 

•  01 

•  10 
.03 

T 

T 

CALEXICO 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  8ALDY  FC  85  F 

CAHPO 

.00 
2.76 
2.12 
2.27 
1  .09 

,01 

.02  T 

.09 

T 

.01 

T 

1.34 
1 .81 

T 
T 

.01 

T 
T 

.44 
.04 

.68 
.07 
.88 
.16 

T 

.17 

•  16 

T 

.68 
.49 

.52 
.29 

.02 
.  12 

■  01 

CAMP  PARDEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1.96 
3.41 
4.67 
1  .21 
1  .06 

.04 

1.13 
.10 

•  01 

.87 
.21 
1.53 
.39 

.05 
.31 

.05 

.13 
.23 

.91 

T 
T 

•  84 
1^80 

•  93 

•  19 
.72 

.03 

T 

.17 

.33 

T 

.24 

.09 
.  27 

.62 

.05 
.06 

T 

.01 

T 

CANTIL  2  E 

canyon  dam 
i  cathay  bull  run  rch 
cazaoero 

cecilville  sawyer 

.05 
2.37 
1.51 
4.39 
1.49 

.02 
.40 

•  05 

.03 

.07 
.07 

1.21 
.21 
1.89 
1.00 

T 

.03 

T 

.49 

1.06 
.11 

.05 
.19 
1.18 
.86 
•  17 

.19 

T 

.11 
•  03 

1 14 

•  02 

•  03 

T 

•  10 

•  10 

T 

T 

T 

CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  FC  24  D 

2.80 
4.61 
1.29 
1.15 

.15 

•  05 

•  05 

T 

1.27 
2.17 

T 

■  50 

.52 
1.09 

•  12 
1  •OO 
.53 
.70 

•  05 
.10 
.21 

.04 
.03 

•  01 

•  43 

.09 

•  55 
.02 

T 

•  21 

•  0« 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 

3.39 
1 .09 
1.57 
1.33 
1  .27 

.20 

T 

•  01 
.03 

.02 

.72 

•  10 

•  73 

•  38 

T 

.01 

T 

.15 

.20 

•  12 

•  21 

1.24 

•  02 

•  39 

•  72 
.24 

T 

.65 

T 

•  25 

T 

•  02 
.10 

•  13 

•  02 

•  13 

•  84 

T 

•  05 

■  13 

■  27 

.38 

■  15 

■  04 

CISCO  RS 
1    CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
H  CLARKSBURG 
[    CLEARLAKE  HI    1  NNE 
I     CLOVERDALE  3  SSE 

3.90 
1.49 
1.43 
1.68 
3.14 

.52 
.02 

T 

.06 

.46 
.62 
1.29 

.  11 

.61 
,11 
.35 
•  76 
■  58 

.82 
.51 

•  60 

•  19 

•  21 

.09 

T 

.52 

•  33 

T 

•  01 

■  01 

.09 

1  COALlNGA 

,     COALlNGA   U  NW 

L     C0L8YS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HaTcHERY 
'  COLFAX 

1.27 
2.09 
1.83 
1.77 
4.06 

.03 

•  01 
.07 

•  07 

•  49 

1.90 

•  77 
1^22 

•  15 
.19 

1,00 

•  26 

•  65 

•  01 

•  15 

•  82 

T 

.58 

T 

.17 

•  15 

•  35 

•  32 

•  01 

•  07 

•  30 

•  02 
.06 

T 

■  20 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
•     CONCORD  2  SE 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORDES 

2.97 
1.20 

1.40 
4.31 

,34 

T 

1.20 
•  12 
.25 
.14 

2.23 

.11 
.08 

•  13 

•  58 

•  82 

T 

.76 

•  66 

•  13 

•  53 

•  24 

.17 

.02 

•  02 

•  54 

•  06 

T 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CHEEK 

2.10 
.95 
2.15 
1.31 
.40 

,04 

.25 

.99 

T 

.52 

•  31 

•  01 

•  44 

•  60 

•  02 

•  38 

•  04 
■  36 

■  12 

■  34 

■  38 

•  01 

T 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY    I  N 

.28 
.00 
2.29 

,07 

•07  ,10 

.50 

.19 

.98 

•  02 

.04 

•  20 

•  05 

.05 

■  28 

■  Oil 

Bm  nfsnaca  oataa  tollMing  CtktlOB  lad«M. 
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Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4   I   5  6 

7  1   8  1  9 

10  1  u  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25     26  27 

28  1  29 

30 

31 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

•  14 

*  24 

.39 

1.43 

.04 

•  Oj 

CROCKETT 

.01 

.36 

Io6 

.25 

.99 

.53 

.45 

.03 

CRYSTAL  LAKE  FC2839 

.35 

1.33 

CULVER  CITY 

1  .42 

.45 

.65 

.72 

.  37 

.33 

CUMMINGS 

3.83 

T 

.  35 

.96 

1.40 

T 

CUNNINGHAM 

.03 

1.28 

.02 

.25 

CUYAM* 

.45 

.13 

•  15 

CUYAMACA 

.41 

.03 

.01 

1.21 

.42 

.35 

DAGGETT  CAA  AP 

.31 

T 

.31 

T 

T 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

1.18 

T 

.26 

.24 

•  66 

T 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

•** 

07 

53 

01 

05 

DEER  CREEK  PM 

.35 

.13 

2.24 

.03 

1*66 

.81 

.14 

.02 

.05 

.01 

•  04 

.06 

.42 

.44 
.18 

.03 

.55 

DENAIR 

1.06 

.43 

.06 

DE  SABLA 

4*16 

.01 

.02 

.04 

2.17 

U02 

•  66 

.11 

.04 

T 

.05 

OESCANSO  RS 

T 

.03 

2^ 

1  25 

58 

20 

DOBBINS  COLGATE 

.05 

.85 

.74 

.48 

.02 

.  17 

.02 

DONNER  MEMORIAL  ST  PiC 

DIM 

D  •15 

T 

*79 

T 

•  10 

•  37 

T 

.35 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

1  .86 

•  73 

•  24 

.54 

DOWNIEVILLE  RS 

5.36 

•  63 

.16 

•  01 

2.07 

T 

1.16 

.82 

.19 

.07 

.15 

T 

T 

.10 

DOYLE  5  5SE 

.22 

.19 

19 

01 

63 

03 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

91 

•  50 

.18 

T 

.26 

.01 

DUDLEYS 

2  .71 

.38 

.02 

.97 

1.15 

.22 

.03 

OUNNIGAN 

1.22 

.31 

.29 

•  62 

DUNSMUIR  RS 

5.52 

.56 

.51 

1.24 

1.77 

•  57 

.18 

,69 

duttons  landing 

V  3  69 

.19 

.05 

.39 

09 

90 

06 

EAGLE  MTN 

•  05 

.02 

east  park  RESERVOIR 

.32 

.12 

.63 

.12 

.06 

• 

.07 

EL  CAJON  2  E 

1 .27 

.02 

.20 

.03 

.  51 

.32 

.19 

T 

EL  CAPITAN  DAM 

1  .36 

.35 

.03 

.70 

.09 

*  19 

T 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PM 

•  30 

.93 

T 

.04 

.45 

.42 

•  02 

.02 

.02 

ELIZABETH  LAKE  FCl^BB 

.49 

1.52 

.  56 

.16 

ELK  VALLEY 

2.62 

T  .07 

.71 

.14 

1.36 

.01 

.06 

.18 

•  07 

.02 

ELLERV  LAKE 

2.30 

.35 

.90 

.60 

.45 

ELLI OTT 

1  37 

.55 

•  14 

.67 

•  01 

elsinore 

•  21 

.35 

.04 

.06 

•  01 

escondido 

1*21 

.02 

•  27 

•  66 

.16 

.06 

.04 

ESCONDIDO  CMURCH  RCH 

1.05 

.02 

.2« 

.02 

•  55 

.11 

.07 

.02 

eureka  wa  CITY  R 

1.96 

.01 

•02  .05 

•oe 

.08 

.49 

.13 

.04 

•  99 

.04 

.03 

T 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

1  25 

.43 

.43 

.04 

01 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

1*61 

.03 

.26 

.14 

•  25 

.93 

FA IRMONT 

1  !36 

.84 

.23 

.02 

.21 

.06 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

V3.82 

•  44 

.01 

.32 

.04 

.33 

.16 

•  14 

.06 

FERGUSON  RANCH 

2.43 

•  15 

.38 

T 

T 

•  23 

.65 

1.02 

FIOOLE  0  N  L  NCH  RC 

3,07 

36 

.1  0 

.06 

•  94 

41 

FIVE  POINTS  5  SSW 

1  .08 

.04 

T 

.69 

.22 

T 

.06 

.06 

FOLSOM  DAM 

2  .54 

.18 

1.16 

.24 

.96 

T 

T 

F0NTAI4A  S  N 

1.51 

.06 

.05 

.64 

.01 

•  51 

.09 

.02 

.11 

FONTANA  KAISER 

1  .01 

T 

•  33 

.18 

.50 

4.09 

27 

,6  2 

•  64 

T 

•  02 

T 

rORESTHILL  RS 

1.17 

.04 

1.48 

.26 

.50 

1.14 

.18 

.09 

.25 

FORT  BIOWELL 

^*22 

T 

T  .10 

T 

.05 

.07 

T 

T 

FORT  BRAGG 

2.59 

.33 

1.12 

.62 

.49 

.03 

FORT  BRAG6  AVN 

2.97 

.09 

.26 

1.16 

.14 

•  53 

.75 

.02 

•  02 

FORT  JONES  RS 

.70 

.07 

10 

03 

04 

.04 

FORT  ROSS 

2  .95 

•  24 

.09 

•  62 

•  31 

.66 

.43 

.36 

FRENCH  GULCH 

.15 

.05 

.82 

.71 

1.37 

.55 

.02 

FRESNO  HB  AP  R 

U38 

•  31 

T 

.46 

.47 

T 

•  10 

.04 

FRIANT  GOVT  CAMP 

1.28 

•  28 

.01 

•  88 

•  07 

.04 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

98 

FULLERTON  OAM 

1.12 

•  21 

.11 

.72 

.04 

.04 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

1  .08 

•  31 

.34 

.40 

.03 

GARBERVtLLE 

2.61 

.04 

.01 

.22 

.03 

1.70 

.03 

.27 

.31 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3.03 

.27 

1.42 

.01 

•  18 

1.12 

.01 

.02 

GASQUET 

3 .67 

.57 

.49 

1.60 

.16 

29 

GEM  LAKE 

.70 

•  05 

.05 

.15 

.15 

.05 

.10 

.15 

GEORGETOWN 

2.40 

.30 

1.12 

.06 

.03 

GEORGETOWN  RS 

4.27 

.90 

T 

1.75 

.02 

•  28 

1.20 

.05 

.04 

.03 

GIANT  FOREST 

4.62 

.02 

.14 

.OS 

2.51 

.11 

.96 

.56 

.14 

.06 

T 

T 

T 

GIBRALlAR  DAH 

3  34 

2.18 

.02 

G I LROY  14  ENE 

1  *3< 

.41 

.86 

.04 

■  05 

GLENDALE  STAPENHORST 

1  .4? 

•  02 

.69 

.39 

.39 

GLENOORA  WEST 

1.76 

.11 

•  12 

.67 

.01 

.47 

.33 

.05 

GLENNVI LLE 

2.74 

.20 

.04 

1.33 

.30 

.  35 

.37 

.15 

GOLD  RUN 

4.31 

.04 

1.21 

•  02 

GRANT  GROVE 

4.17 

T 

•  16 

.10 

2^56 

.23 

.71 

.24 

.17 

GRASS  VALLEY 

5.14 

.30 

.01 

2^00 

1.07 

1  .09 

.03 

.02 

.62 

GRATON  1  W 

3.30 

•  10 

•  OS 

1*16 

T 

•  42 

.95 

.55 

T 

.04 

T 

GREENLAND  RANCH 

.37 

T 

•  37 

2  .92 

.08 

.04 

.23 

.22 

GRIZZLY  PEAK 

2.03 

.15 

!69 

.21 

[11 

.54 

GROVELAND  RS 

•  02 

•  38 

•  06 

.10 

1.57 

.19 

.21 

•  35 

•  05 

GUERNEVILLE 

4.1« 

.01 

•  13 

.23 

1^18 

•  01 

.44 

2.08 

.05 

.01 

HA  I NES  CYN  LOWER  FC  364 

2.13 

.10 

•  83 

.58 

.62 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

2  .34 

.10 

.65 

.01 

.03 

.10 

•  06 

.01 

.14 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

.60 

T 

.07 

.64 

.34 

T 

HAMILTON  AFB 

1.52 

T 

.61 

.04 

.14 

.65 

•  05 

.03 

HAMILTON  AFB  1  E 

1.53 

.60 

*02 

.39 

•  49 

.03 

•  67 

HANSEN  DAM 

T 

•  51 

.15 

T 

.4C 

T 

HAPPY  CAMP  RS 

2*27 

.03 

T 

.54 

.06 

1.25 

T 

.07 

•  23 

T 

.09 

HARRIS  GAGING  STa 

1.11 

.07 

.71 

.05 

.28 

HARRISON  GULCH  RS 

2.45 

.09 

.02 

.01 

.81 

.53 

.67 

•  02 

.10 

T 

HARRY  L  EHGLEBRI GHT  OAM 

2  63 

1  .38 

HATCHET  MT  HNTNC  STA 

4*21 

•  24 

.29 

1«95 

.15 

•  16 

•  34 

.34 

.53 

.11 

.10 

HAT  CREEK  PH  I 

1  *39 

.41 

T 

•  36 

•  03 

.01 

.26 

.18 

.10 

.02 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

T 

HAYFORK  RS 

2.35 

•  08 

1*08 

•  02 

.58 

.54 

.02 

.03 

HEALDSBURG 

3.32 

•  04 

1.25 

.35 

HCALDSSURG  2  E 

■  01 

•  05 

1*08 

T 

.42 

1.52 

HEMET 

1*16 

.15 

.03 

.68 

•  30 

.02 

HENSHAW  DAM 

1.57 

.21 

.03 

•  02 

.94 

•  24 

•  13 

HERNANDEZ  2  NW 

1.86 

.08 

.70 

•  64 

•  34 

•  10 

*•  ,            ll^    c       .    ^  c  B 

2  97 

.41 

1.20 

.03 

•  79 

•  06 

.01 

•  01 

.24 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

2.90 

T 

T 

T 

1.48 

•  30 

1*12 

HILTS 

•  53 

.05 

T 

T 

•  30 

.05 

.13 

T 

T 

HOBERGS 

4.74 

.06  .06 

.05 

.04 

1.93 

T 

1.12 

1.46 

T 

HODGES  DAM 

U47 

HOEGEES  FC  60A 

2^54 

.30 

1.13 

.52 

.51 

•  08 

HOLLISTER 

.95 

•  14 

T 

.IS 

.43 

T 

.20 

T 

HOLY  CITY  3  WNW 

1.96 

.01 

.05 

.56 

•  01 

•  02 

.14 

•  80 

.02 

.27 

.02 

.03 

•  02 

•  01 

HOOP A  2  SE 

2.07 

.12 

.02 

.01 

.30 

.01 

1^06 

.32 

.21 

.01 

.01 

HOPLAND  LARGO  STA 

2.88 

T 

.13 

U52 

•  04 

T 

.43 

.76 

HUNTINGTON  LAKE 

3.18 

.48 

.40 

1.36 

.04 

.48 

•  14 

.05 

T  ^02 

.20 

•  01 

tDRiA 

2.17 

.22 

.88 

.66 

.22 

•  17 

IDYLLWILD  RS 

1.66 

.35 

.10 

.58 

.47 

.13 

•  03 

Sm  r*t«r«nca  noUa  tallo«ln«  Stfttlon  Indaa. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   I   2  {  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25    26  1  27 

28  1  29 

30 

31 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INVOKERN 

INVOKERN  ARMITAGE 

.03 
.39 

T 

.01 
.01 

T 

^•13 
•  01 

.13 

T 

•  03 

7 
T 

•  01 

•  33 

T 

T 

IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHN SON DALE 
JOICE  ISLAND 

V  - 
.02 
2.*9 
2.42 
1  .66 

•  73 

.50 
.09 

•  37 

T  ,15 

T 

1.21 
.16 

.70 
■  03 

T 

•  83 
1^58 
1^29 

•  32 

•  17 

.  it 
•  16 

7 

•  10 

•  02 

•  03 

•  16 

7 

•  10 

T 

•  07 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KEL5EYV1LLE 

2.29 
3.73 
.00 
2.79 
2.00 

.01 

.11 
•  03 

.08 

1.24 
1.01 

2^60 

.56 
.24 

•  76 

•  ao 

•  71 

•  37 

KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

3.05 
.60 
2.35 
1.37 
1.33 

•  12 

T 

1  .64 

.14 
.02 
.07 

.30 

T 

.93 

•  16 

•  05 

•  80 

•  42 

•  69 
1.07 

.49 

•  09 
.26 

•  02 

7 

•  04 

•  04 

•  U 

•  01 
.01 

•  11 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  LANDING 

1 .00 
1  .04 
1.45 
2.52 
1 .40 

.07  ,02 

.22 

.29 

.77 

•  10 
T 

.17 
.70 
.50 

.05 

T 

•  56 

•  70 

•  25 
.25 

•  72 
.30 

•  22 
.10 

•  65 

.01 

,05 

•  10 

•  35 

•  03 

•  01 

•  04 

T 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  3  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

1.63 
1  .68 
1  .47 
2.10 
3.10 

■  02 
.05 

•  72 

•  77 

.11 

•  08 

•  29 

•  26 

•  10 

•  74 

•  54 

•  69 

•  77 
1^91 

.01 

•  <»3 

•  69 
.15 
.89 

•  09 

•  15 

.02 
.05 

LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 

1  .07 
3.36 
1 .85 
6.63 
1.28 

•  24 
.15 

T 

.21  T 

.03 
.10 

.06 
1.65 

.17 

.66 
•  05 

leo 

.02 

T 

3.25 

.14 

U59 
1^08 
.38 
•  33 

T 

.40 

.51 
.06 

•  74 

.21 

.07 

•  30 

•  52 

LAKE  5PAULDING 

LA  MESA 

LA  MESA   1  NE 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

4.02 

;  .18 

2.13 
.11 
3.78 

•  16 

•  01 

.12 

1.79 
1.93 

•  03 
.04 

•  01 

.30 

•  93 

T 

•  95 

•  57 

•  33 

•  36 
.11 
.41 

.10 
.05 

.15 

.37 
.03 

•  27 

U53 

.13 
.20 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

2.18 
.92 
1  .93 
1 .32 
1  .81 

.18 

•  21 

•  35 

•  15 

.60 
.47 

1.15 
.59 

•  39 

•  27 

•  67 

T 

•  70 

•  15 

•  32 

•  16 

•  51 

•  IE 

•  41 
.07 

•  63 

LIVERMORE 

LIVORNfl  HEIGHTS 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCK WOOD 

LOCKWOOD  MESA 

1.14 
1.26 
.17 
1  .50 
1.30 

•  01 

T 

•  26 

•  31 

•  13 

T 

•  02 

•  03 

•  11 

.80 
.95 
.07 
.89 
.41 

,04 
•  01 

.04 
.15 

.06 
.22 
•  77 

.03 

•  06 

LOOI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LOS  ALAMOS 

2.43 
1.13 
.68 

1  .12 
1.30 

.86 
.11 

•  14 

•  06 

T 

1*10 

•  56 

•  20 

•  01 

•  47 
.22 
.54 

•  19 
.97 

.22 

.68 
■  13 

.02 

•  03 
.13 

.02 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
LOS  BANGS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  GATOS 

1.33 
1  .47 
.80 
.77 
2.26 

T 

•  06 

•  08 

•  85 

T 
T 

T 

•  08 

•  33 

•  39 
T 

•  33 
.60 

•  12 
.44 
.66 

•  16 

•  63 

.01 

•  75 

•  63 

.20 
.10 

•  11 

7 

•  07 

•  02 

•  01 

LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LVTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADERA 

3.09 
T 

1.63 
1.49 
1.33 

•  21 

•  01 

2.49 

.78 
.80 
•  80 

•  05 

•  16 

.60 
.50 
.17 

7 

•  12 
.53 
.15 

•  OS 

7 

•  12 

MAO  RIVER  RS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 

3.46 

2.92 
1.12 
.96 

•  34 

T 

T 

T 

•  12 

•  18 

1,90 

U23 

.03 

T 

T 

•  47 

•  12 
.07 

•  69 

•  17 
.22 
*08 

•  2B 

•  01 
.39 
.19 

.04 
.30 

•  40 

•  21 

7 

.43 
•  28 

7 

•  07 

•  14 

7 
7 

•  29 

T 

MARIPOSA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

2.33 
1  .36 
1.14 
1.59 
2.06 

.02 

•  22 

•  48 

•  43 

•  84 

•  01 

•  32 

•  03 

.09 
.20 

•  12 

•  28 

•  44 

1*64 

•  68 
.59 
.46 

•  50 

.01 
•  38 

•  13 

•  32 

•  13 

•  08 
.03 

•  02 

•  03 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 

5.53 
2.78 

.00 
1.48 

.76 

•  61 

.51 

1^13 

•  35 

.17 

•  25 

.02 

T 

U65 

•  03 

•  38 

•  48 
1^42 

1  tOO 

•  12 
.06 

T 

•  15 

•  48 

•  13 

•  37 

•  31 

.05 

•aa 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 
MIODLEWATER 
MILL  CREEK  2 

1  .51 
2.43 
3.72 
.75 
1.41 

•  SB 
.42 

T 

T 

•  05 

T 

.15 

•  77 

•  13 

1.57 

•  20 

•  20 

•  48 

•  90 
.30 

1.20 

•  39 

•  41 

T 

.04 
•  01 

.  26 

•  26 

•  16 

•  44 

7 

•  39 

.03 
.15 

•  01 

T 

T 

MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

4.16 
2.53 
.81 
.29 

1.70 

.03 

•  07 

•  02 

T 

•  13 
.01 

2^21 

•  29 

•  21 

•  10 

•  15 

i^2e 

T 

•  46 

•  59 

•  69 

•  13 

•  15 

•  04 

•  34 
.44 

.18 

•  n 

•  12 

•  07 

•  06 

•  05 

.76 

.20 

7 

•  06 

7 

MONTEREY 
MOORPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

1.49 
1.43 
1  .64 
•  33 
.63 

•  03 

•  11 

•  59 

•  19 

•  OS 

•  10 

.74 

•  83 

•  72 

T 

.12 
T 

•  35 

•  06 

•  02 

•  22 

•  04 

.17 
.31 

.48 
.31 

•  02 

MT  BRECKENRIDGE 

MOUNT  OANAMER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

2.65 
4.01 
1 .62 
.96 
•  84 

1.05 

•  02 

•  02 

•  01 

.05 

T 

.05 

•  47 
.32 

•  50 

U50 

•  01 

•  03 

•  12 
.20 

•  18 
.01 

1.18 
.91 
.33 
•  04 

.13 
.20 

•  01 

•  08 

.02 

•  02 

•  02 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC  3388  // 

MUIR  WOODS 

NAPA 

3.30 
2.06 
2.02 

T 

T  T 

.11 

T 

•  11 

.25 
.07 

1*03 

.15 
•  61 

.34 

•  52 

•  94 

•  IB 

•  15 

•  08 

•  11 
U17 

•  74 

•  96 

.09 
•  04 

•  27 

•  54 

•  24 

.33 

.02 

•  2* 

T 

•  09 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

1.57 
.25 
.40 
4.81 
1.26 

.31 

«06 

.041 

.02 

•  45 
1^92 

•  23 

•  16 

T 

1*03 

T 

•  82 

.26 
1  ^21 
.94 

T 

•  15 

•  12 

T 

.18 
.02 
.06 
.09 

.07 

•  07 

NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 

1.50 
.90 
.83 
•  B6 

1^22 

•  02 

•  45 

•  06 

•  27 

1.03 
.58 
.57 
•  11 
.47 

.01 
•  03 

T 

•  20 

•  46 

.47 

•  10 

•  23 

•  28 

.09 

7 

.01 

NILAND 

MOHTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 

.00 
2.69 
1  .16 

•  23 

•  06 

•  05 

•  56 

1^57 

•  03 

•  30 

•  38 

•  30 

.17 

7 

•  11 

•  09 

T 

-  105  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Contmued  April  1957 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

'  '  '  

4      5  6 

 '  '  

7      8  9 



10      11  12 



14 

15 

lb 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  j  24 

oc     oc  07 

9fl     9Q  10 

£iO        i69  i>w 

31  ' 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

1.30 

•  67 

•  03 

T 

•  46 

•  12 

•  02 

T 

OAK  KNOLL  RS 

.62 

.02 

.03 

•  31 

.04 

•  04 

•  06 

.03 

.09 

OAKLAND 

~ 

* 

OAKLAND  WB  AP  R 

.94 

.23 

•  11 

*ta 

*7n 

•  02 

OAKVILLE  1  WNW 

1.95 

OCCIDENTAL 

4.25 

.18 

.41 

1  .36 

.03 

•  42 

1.73 

.10 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

.74 

T 

T 

•  15 

T 

.09 

•  25 

•  25 

OJAI 

1.64 

•  55 

•  25 

OLINDA 

1.11 

•  07 

74 

ONO 

4.46 

T 

.10 

.03 

•  58 

.75 

1.6 

.15 

1.0  1 

* 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

2.15 

1.11 

•  26 

.76 

ORANGE  COVE 

1  .36 

.25 

.99 

.14 

.03 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

2.91 

.12 

•  21 

.48 

.11 

^  *98 

*?n 

.18 

ORINDA  BOWMAN 

2.41 

.02 

•  37 

*Z2 

ORLAND 

1.53 

.02 

•  20 

ORLEANS 

1  .93 

.04 

T  .47 

.76 

.53 

•  06 

.07 

T 

OROV I LLE  1  WSW 

2.25 

.33 

•  85 

.60 

.47 

• 

OROVILLE  7  SE 

2.15 

.15 

1.10 

'Ia 

OROVILLE  BRIDGE 

2.30 

•  37 

OXNARD 

.74 

.  74 

OZENA 

.77 

T 

» 

.18 

•  59 

PACIFIC  HOUSE 

2.59 

1.35 

.14 

T 

•  10 

•  65 

T 

.15 

*05 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

1.33 

•  11 

*Q7 

*  3ft 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

1.43 

PALHDALE 

.35 

PALHDALE  CAA  AP 

■  13 

.10 

•  02 

•  01 

PALM  SPRINGS 

T 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.95 

•  03 

•  28 

•  52 

*  a? 

PALOMA 

1.99 

.  36 

•  58 

palohar  mtn  obsy  r 

.91 

PAL05  VERDES  EST  FC  *3  C 

1*09 

• 

.21 

• 

• 

•  88 

PANOCHE 

1.49 

.07 

T 

.70 

•  54 

•  15 

•  03 

PANOCHE  JUNCTION 

1.02 

.60 

.30 

•  12 

PARKER  RESERVOIR 

.10 

parkfield 

2*93 

.15 

.18 

2.12 

•  15 

•  30 

•  03 

PASADENA 

2. OB 

.02 

.66 

T 

.71 

•  47 

T 

T 

paskenta  RS 

1.75 

.01 

.11 

.39 

•  16 

.96 

.11 

•  01 

PASO  ROBLES 

1.63 

•  10 

1  •  16 

*  1  Q 

*  1  o 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

1.26 

.02 

•  85 

pattiwav 

1.04 

*64 
• 

*  14 
* 

• 

PENDOLA  OS 

3.07 

• 

* 

3.07 

PERRI5  1  HSW 

1.10 

.33 

.43 

•  34 

T 

petaluma  fire  STA  2 

1.50 

.02 

.65 

.05 

.43 

.28 

*  rt'' 

piedra 

1.60 

.28 

*?2 

*i  r 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

1.53 

1  'n? 

PINNACLES  NM 

1.77 

•  09 

T 

T 

.48 

.72 

T 

•  42 

•  06 

T 

pisho  beach 

1.70 

.21 

• 

.60 

.25 

•  41 

.03 

PIT  RIVER  PH  5 

5.60 

T 

.39 

•  49 

2.52 

•  14 

•  74 

.37 

.  58 

•  14 

.01  .02 

.20 

PITTS  RANCH 

2.58 

1  .38 

•  45 

.75 

PLACERVILLE 

V3.05 

.20 

1.73 

.12 

.93 

.05 

.02 

PLACERVILLE  IFG 

10.61 

.87 

T 

1.55 

T 

.11 

•  98 

.04 

.01 

T 

PLYMOUTH 

2.74 

•  48 

1.21 

•  10 

.95 

POINT  ARGUELLO  USCG 

•  ?6 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

1.83 

•  48 

•  07 

•  74 

.34 

.20 

POMONA 

1  .41 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

.68 

.08 

.25 

•  10 

.45 

PORTERVILLE 

1.19 

.33 

.64 

.  12 

•  10 

PORTOLA 

1.57 

.24 

•  13 

•  22 

.05 

•  25 

•  34 

•  15     • 19 

POSEY  3  E 

3. 70 

.37 

.0 

1  •  78 

.  29 

.  40 

.67 

•  1 2 

POTTER  VALLEY  PH 

2  .43 

•  05 

1.25 

.44 

•  60 

•  05 

T 

.04 

POWAY  VALLEY 

1.22 

•  02 

.01 

•  30 

•  59 

.27 

•  03 

QUINCY  RS 

3.48 

•  10 

•  09 

2^11 

T 

•  49 

•  16 

•  02 

•  12 

•  28 

•  04 

.07 

RAMONA  SPAULDING 

1  .59 

.01 

•  24 

T 

•  79 

•  4C 

.10 

•  04 

RANCHITA 

.58 

•  37 

•  21 

RAND5BUR6 

RAYWOOD  FLATS 

1.25 

•  91 

• 

•  34 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

1 .61 

•  13 

.  14 

.10 

.35 

.50 

.13 

.26 

T 

T 

REDOING  FIRE  STA  2 

1.72 

.76 

•  19 

•  27 

•  36 

.10 

REOLANDS 

1.77 

•  27 

•  27 

•  39 

.81 

•  03 

REDWOOD  CITY 

•  58 

•  02 

.19 

.32 

•  21 

REPRESA 

2.41 

•  32 

.89 

•  24 

.58 

•  36 

RICHMOND 

1  .87 

.07 

.55 

•  19 

•  21 

•  65 

RICHMOND  FIELD  STA 

V8i71 

.08 

•  06 

•  38 

•  17 

•  26 

•  96 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

1  .03 

*tt 

•  54 

*  ^1 

RIVERSIDE  CITRUS   C  S  R 

1.28 

•  23 

.11 

•  67 

.  26 

•  01 

ROCKLIN 

2.30 

.90 

•  30 

1*10 

ROUND  MOUNTAIN 

•  54 

•  90 

.60 

.41 

- 

- 

- 

SACRAMENTO  Wa  AP  R 

1.50 

•  41 

.17 

.60 

•  01 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

1  .66 

.46 

•  22 

.30 

•  68 

sagehen  creek 

1.31 

.  16 

T 

.03 

SAINT  HELENA 

2.40 

.05 

•  07 

1  ^22 

•  23 

•  56 

.27 

SAINT  JOHN 

2.17 

•  39 

•  26 

•  33 

•  69 

.50 

T 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

1.91 

.02 

•  78 

.  10 

.36 

.65 

SALINAS  CAA  AP 

*84 

T 

•  20 

T 

.46 

•  07 

•  11 

SALINAS  DAM 

4.06 

•  05 

.26 

3.50 

•  02 

•  20 

SALT  SPRINGS  PH 

2.77 

.52 

.84 

.01 

.32 

•  50 

■  24 

•  01 

.01  .32 

SALYER  RS 

rt2.72 

.30 

• 

1.21 

.34 

•  42 

.02 

• 

• 

•  06 

1 

SAN  ANDREAS  3  S 

1.97 

• 

,87 

•  04 

UOO 

.05 

■  01 

SaN  ANTONIO  CN  MOUTH 

1.65 

•  02 

•  70 

•  02 

•  41 

.39 

.07 

•  04 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

1.10 

•  39 

•  61 

.05 

•  05 

SAN  CLEMENTE  DAM 

1.72 

•  34 

■  93 

.05 

•  12 

.17 

.04 

•  07 

SANOBERG  PTL  STA  FC130B 

.71 

•  56 

•  13 

j, 

SANDBERG  WB  //R 

•  62 

T 

•  45 

.16 

•  01 

T 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

.84 

T 

•  02 

.02 

•  29 

T 

•  36 

•  04 

.09 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  9i 

1.82 

•  05 

•  16 

.24 

.20 

•  50 

.66 

•  01 

SAN  FERNANDO 

1  .00 

T 

.67 

.29 

.04 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

1  .59 

•  08 

•  46 

.08 

•  15 

.70 

•  12 

T 

! 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

1.58 

iOl 

•  40 

.16 

•  07 

.80 

•  04 

T 

.10 

T 

San  FRANCISCO  FOB  R 

1  .09 

•  07 

•  30 

•  09 

•  07 

.45 

•  02 

.09 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

1.60 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

1.95 

T 

T 

.16 

.76 

•  52 

•  51 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

1.61 

T 

.72 

.41 

•  44 

•  04 

SAN  GR660RI0  3  SE 

1.99 

.02 

.71 

•  06 

.24 

•  59 

T 

.30 

•  07 

SAN  JACINTO 

.86 

•  16 

•  58 

•  08 

.02 

SAN  JOSE  R 

.94 

T 

•  10 

.08 

T 

•  36 

.02 

•  18 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

3.30 

•  09 

.10 

•  29 

2.19 

T 

•  08 

•  55 

T 

T 

SAN  MARCOS  RANCH 

2  .94 

T 

T 

2^33 

•  56 

•  OS 

SAN  MATEO 

•  40 

.01 

•  22 

.26 

T 

•  15 

SAN  PEDRO 

1  .06 

•  40 

•  45 

•  20 

.01 

SAN  RAFAEL 

2.59 

.03 

1*43 

•  01 

.20 

•  25 

•  57 

•  10 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

1.37 

•  40 

•  55 

•  39 

•  03 

S ANT A  ANA  RIVER  PH  1 

1.93 

•  62 

.07 

.37 

.73 

•  14 

T 

SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

2.39 

.28 

1*06 

•  49 

•  46 

.06 

SANTA  BARBARA 

2.31 

1.33 

.53 

•  37 

•  06 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

2.11 

T 

1.10 

•  35 

•  51 

•  15 

T  T 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

4.23 

•  08 

2.75 

•  81 

•  35 

•  20 

•  04 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.27 

.25 

.02 

•  30 

•  50 

•  20 

SANTA  CRUZ 

1  .96 

.31 

.08 

•  56 

•  52 

•  47 

•  01 

•  01 

i| 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 


SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  eOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA   14  ENE 

SANTA  MARIA  MB  AP  I 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTIAGO  0AM 
SAU6US  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

5EARSVILLE  LAKE 

SEPULVEDA  DAM 
SHAFFER  TOOL  WORKS 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 

SIERRA  MADRE  1  N 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  *15 
SKA66S  SPGS  LAS  LOMAS 
SL0U6HH0USE  6  SE 

SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMES BAR  1  W 

SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONG R A 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SPAORA  PAC  FC  3S6  C 
SPRECKELS  HWV  BRIDGE 
SPRIN6V1LLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  INN  1 

SQUIRREL  INN  2 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  U 
STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 
STONVFORO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 
TENNANT 

THERMAL  CAA  AP 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TOPAZ  LAKE 
TORRANCE 
TRACY  CARBON A 

TRACV  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTVNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 

UK] AH  4  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALVERMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  PATROL  STA  FC120 
VINTON 

VISALIA 
VOLGA NOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PM 
WALLACE 

WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL  STa  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
WESTWOOD  3  WSW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC  106  C 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 


Day  of  montii 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  r20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


.02  1*45 
1.71 


.16  1.24 
1.23 


1.29 
.10  1.53  .05 


•  1.10 
.36  1.70 
.46 


•06     .99  .02 


.14  1. 

.17  1. 

•  20  . 
.20  1. 

•  OS 
•43 


.07 
•02  .17 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    1   2   1  3 

4      5  6 

7  1   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  [  17  1  18 

19  1  20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  j  29  1  30 

31 

WR IGHTS 
YORSA  LINDA 
VOSEMITE  NP 
YREKA 

3.25 
1.21 

.40 

1.30 

.38  .04 
.04     .17  T 

.13     .97  ,60 
.50 
.05  1.25 
.07 

.25 

.39  .27 
.04     .22  .04 
.07  .05 

T  #05 

.19  .13 

III 

» 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StatioD 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
niile 

Direcbon 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 

o. 

< 
o 
n 

M 
< 

n 
o 

4:30P  PST 

0. 

a 

CO 

o 

Trace 

60-10 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

15 

6.1 

++28 

NNW 

6 

71 

47 

36 

60 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

5.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

24 

18 

1 

6 

1 

0 

0 

0 

8 

5.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

30 

58 

0 

3 

4 

2 

1 

0 

10 

6.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

22 

4.3 

++29 

NW 

1 

80 

54 

51 

77 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

5 

5. 5  1 

EUREKA  WB  CITY 

8.1 

34 

SW 

13 

1 

8 

2 

1 

0 

0 

12 

53 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

24 

6.6 

29 

NW 

1 

82 

50 

36 

64 

2 

1 

4 

0 

0 

0 

7 

75 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

24 

8.4 

++35 

N 

1 

81 

61 

66 

81 

2 

1 

3 

1 

0 

0 

7 

5.8  i 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.3 

38 

NW 

1 

79 

53 

57 

77 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

60 

5.3  ; 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

76 

53 

44 

4 

2 

5 

2 

1 

0 

14 

5.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

W 

20 

10. 0 

++32 

SW 

17 

78 

55 

51 

75 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

7 

4.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

23 

10.6 

38 

SE 

17 

68 

43 

37 

60 

2 

0 

6 

1 

0 

0 

9 

83 

5.5  1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

18 

11.2 

36 

NW 

2 

79 

49 

42 

71 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

6 

87 

4.6 

SAMDBERG  WB 

++64 

N 

2 

56 

57 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

5 

5.0 

SAN  D:EG0  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

7.5 

34 

SW 

20 

80 

60 

62 

78 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

62 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

10.3 

47 

WNW 

6 

84 

59 

61 

82 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

4.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

9.1 

31 

SW 

17 

69t 

0 

5 

2 

0 

0 

0 

7 

77 

4.1 

SAN  JOSE 

NW 

29 

7.1 

28 

NW 

2 

56 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

67 

3.4 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

7.4 

++23 

NW 

1+ 

89 

56 

61 

86 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

10 

4.9 

t  8;00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

  APRIL  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AO IN  RS 

MAX 

50 

57 

62 

64 

61 

52 

62 

66 

64 

62 

60 

55 

61 

50 

57 

52 

50 

47 

43 

46 

55 

61 

58 

54 

60 

65 

72 

78 

77 

69 

59 

0 

MIN 

29 

22 

29 

26 

28 

30 

30 

33 

29 

32 

26 

30 

28 

30 

32 

30 

34 

3  0 

32 

31 

25 

30 

31 

40 

41 

44 

30 

5 

ALDERPOINT 

MAX 

59 

61 

70 

71 

71 

72 

78 

76 

74 

67 

69 

70 

64 

65 

60 

65 

59 

58 

60 

60 

66 

63 

70 

69 

66 

69 

75 

83 

90 

39 

69 

MIN 

36 

38 

49 

44 

4  3 

43 

34 

3  4 

39 

46 

48 

46 

4  2 

43 

40 

43 

42 

44 

40 

47 

45 

45 

36 

37 

41 

43 

43 

45 

44 

41 

9 

ALPINE  1  ^ 

MAX 

65 

71 

74 

76 

80 

75 

72 

81 

69 

68 

70 

73 

76 

74 

71 

65 

72 

63 

66 

60 

58 

56 

55 

68 

73 

30 

79 

86 

76 

MIN 

49 

35 

39 

41 

41 

40 

40 

48 

49 

49 

40 

41 

50 

42 

37 

5  0 

42 

41 

38 

49 

47 

48 

50 

46 

46 

47 

43 

48 

43 

7 

ALTURAS  RS 

MAX 

51 

53 

62 

63 

66 

61 

47 

58 

68 

69 

63 

63 

62 

60 

61 

61 

52 

50 

44 

45 

54 

57 

61 

60 

55 

60 

60 

70 

72 

MIN 

29 

26 

28 

33 

25 

19 

24 

29 

36 

34 

30 

22 

26 

3 1 

32 

32 

33 

34 

23 

28 

25 

22 

29 

30 

34 

40 

43 

29 

0 

AN6WIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

60 

72 

76 

78 

79 

62 

67 

60 

64 

64 

62 

60 

64 

56 

60 

52 

49 

51 

54 

53 

62 

64 

64 

67 

71 

80 

78 

32 

80 

MIN 

36 

49 

54 

54 

56 

38 

47 

42 

36 

36 

45 

4  3 

41 

33 

34 

41 

39 

41 

38 

39 

40 

39 

43 

49 

51 

53 

53 

55 

48 

43 

7 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

68 

60 

84 

83 

86 

74 

75 

66 

70 

67 

67 

71 

75 

67 

66 

68 

63 

63 

61 

60 

70 

72 

68 

74 

80 

83 

85 

90 

83 

MIN 

52 

61 

49 

49 

52 

47 

44 

47 

48 

38 

46 

45 

51 

45 

44 

45 

43 

44 

43 

41 

4  1 

41 

41 

53 

48 

46 

49 

54 

52 

46 

8 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

66 

69 

60 

■  65 

84 

86 

67 

76 

70 

71 

68 

68 

71 

78 

66 

62 

63 

63 

64 

62 

58 

70 

72 

66 

75 

80 

63 

85 

91 

89 

MIN 

45 

52 

57 

48 

49 

50 

47 

41 

46 

41 

43 

46 

44 

53 

42 

46 

45 

46 

43 

44 

41 

43 

45 

43 

53 

48 

46 

49 

51 

53 

46 

6 

ASH  MTN 

MAX 

65 

68 

75 

79 

79 

76 

71 

76 

72 

71 

70 

73 

73 

70 

69 

67 

65 

60 

62 

58 

59 

63 

66 

69 

71 

76 

81 

84 

85 

82 

7 1 

MIN 

42 

37 

45 

50 

54 

51 

40 

46 

46 

48 

47 

46 

47 

51 

45 

45 

45 

40 

38 

41 

38 

4  3 

48 

50 

44 

49 

52 

57 

59 

55 

46 

6 

AUBERRY 

MAX 

66 

65 

72 

72 

73 

75 

78 

71 

72 

71 

69 

70 

71 

67 

68 

64 

62 

60 

60 

58 

57 

60 

68 

70 

73 

80 

31 

31 

81 

78 

69 

MIN 

36 

37 

39 

40 

40 

38 

37 

42 

45 

45 

40 

42 

42 

39 

40 

40 

38 

36 

36 

34 

35 

30 

36 

40 

46 

45 

49 

50 

52 

54 

40 

8 

AUBURN 

MAX 

60 

60 

75 

78 

76 

60 

70 

72 

72 

71 

69 

64 

65 

72 

67 

65 

60 

60 

59 

54 

55 

62 

65 

65 

70 

70 

76 

82 

85 

88 

69 

Q 

MIN 

36 

38 

44 

5  1 

53 

45 

4  0 

43 

42 

41 

39 

41 

44 

40 

39 

41 

44 

42 

43 

42 

41 

45 

45 

44 

44 

44 

49 

53 

57 

52 

44 

1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

66 

72 

67 

59 

b7 

60 

56 

62 

58 

58 

57 

60 

61 

60 

59 

58 

62 

61 

58 

53 

59 

59 

58 

60 

61 

59 

57 

60 

59 

59 

59 

g 

MIN 

54 

45 

48 

47 

50 

48 

43 

46 

46 

49 

50 

46 

49 

44 

46 

47 

45 

42 

43 

49 

47 

49 

47 

49 

46 

53 

50 

47 

7 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

72 

70 

77 

63 

67 

90 

ei 

80 

77 

84 

82 

78 

82 

84 

74 

77 

70 

65 

62 

63 

59 

67 

66 

78 

78 

80 

85 

92 

95 

94 

77 

MIN 

45 

58 

50 

48 

48 

38 

38 

55 

44 

43 

46 

50 

57 

42 

46 

50 

5  0 

47 

45 

45 

49 

50 

48 

48 

49 

46 

5  3 

57 

54 

48 

2 

BACKUS  RANCH 

MAX 

55 

70 

77 

82 

85 

75 

70 

75 

78 

74 

78 

73 

85 

71 

76 

64 

62 

62 

66 

60 

57 

63 

69 

73 

77 

81 

33 

83 

83 

MIN 

41 

43 

40 

56 

51 

51 

36 

43 

49 

55 

54 

53 

50 

46 

49 

41 

37 

37 

45 

41 

32 

4  1 

49 

47 

53 

44 

45 

43 

49 

41 

45 

5 

BAKER  9  NNW 

MAX 

85 

71 

79 

86 

88 

91 

89 

77 

83 

86 

86 

85 

86 

85 

86 

85 

79 

78 

72 

78 

71 

61 

65 

77 

31 

81 

84 

37 

86 

89 

81 

3 

MIN 

57 

57 

56 

63 

57 

69 

53 

5  1 

54 

54 

56 

61 

60 

66 

60 

55 

54 

52 

50 

47 

48 

48 

52 

55 

68 

59 

58 

56 

4 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

66 

72 

60 

83 

86 

80 

79 

81 

77 

76 

77 

76 

77 

78 

74 

70 

75 

66 

69 

61 

58 

67 

64 

73 

78 

31 

89 

92 

93 

38 

76 

2 

MIN 

46 

42 

50 

55 

56 

51 

47 

50 

46 

49 

47 

47 

49 

56 

51 

48 

50 

47 

46 

43 

45 

52 

5  1 

51 

51 

54 

55 

58 

61 

58 

50 

4 

BARRETT  0AM 

MAX 

72 

63 

68 

72 

60 

85 

74 

74 

60 

66 

66 

69 

72 

78 

71 

69 

63 

69 

61 

64 

58 

52 

52 

55 

68 

74 

81 

83 

84 

81 

70 

1 

MIN 

38 

34 

39 

36 

49 

40 

42 

38 

36 

45 

48 

49 

49 

41 

52 

41 

35 

43 

45 

45 

37 

37 

45 

47 

42 

44 

44 

43 

40 

41 

42 

2 

BAR5T0W 

MAX 

77 

75 

60 

83 

68 

87 

75 

80 

61 

82 

83 

82 

85 

82 

76 

70 

65 

71 

67 

62 

65 

75 

77 

79 

82 

B4 

67 

87 

78 

1 

MIN 

47 

45 

42 

48 

49 

62 

42 

45 

46 

49 

50 

52 

55 

52 

47 

46 

42 

44 

45 

3  5 

45 

45 

47 

47 

49 

5 1 

47 

52 

47 

3 

BEAUMONT  1  N 

MAX 

63 

72 

75 

79 

83 

71 

72 

77 

70 

66 

65 

70 

74 

70 

69 

62 

65 

54 

60 

54 

54 

50 

52 

66 

73 

78 

83 

80 

82 

68 

6 

MIN 

•  45 

39 

35 

36 

42 

42 

42 

37 

41 

45 

46 

48 

39 

41 

5 1 

42 

39 

44 

4 1 

42 

33 

39 

4  3 

43 

41 

44 

44 

48 

46 

41 

42 

0 

BEN  LOMOND 

MAX 

70 

74 

81 

84 

66 

75 

69 

67 

70 

70 

71 

70 

68 

65 

63 

62 

55 

55 

55 

56 

58 

61 

69 

71 

75 

73 

80 

88 

73 

66 

69 

MIN 

41 

40 

44 

45 

45 

44 

34 

35 

36 

35 

34 

35 

36 

50 

46 

36 

35 

4  5 

42 

40 

41 

40 

3  9 

38 

40 

40 

42 

42 

40 

44 

40 

2 

BERKELEY 

MAX 

64 

80 

79 

71 

76 

60 

69 

64 

61 

61 

60 

63 

67 

62 

61 

62 

60 

59 

57 

58 

62 

61 

59 

65 

71 

73 

33 

85 

66 

64 

66 

2 

MIN 

45 

52 

59 

51 

54 

47 

5  0 

5  0 

5 1 

47 

46 

50 

54 

48 

45 

47 

49 

47 

48 

46 

50 

49 

50 

52 

53 

49 

7 

BIG  BAR  RS 

MAX 

55 

63 

76 

77 

76 

74 

75 

75 

77 

75 

72 

71 

62 

63 

59 

67 

56 

55 

61 

55 

65 

63 

72 

69 

70 

73 

83 

92 

87 

69 

3 

MIN 

32 

36 

41 

39 

42 

26 

28 

3  1 

34 

41 

45 

45 

46 

46 

39 

38 

40 

39 

4 1 

39 

38 

40 

41 

41 

39 

36 

38 

43 

44 

38 

9 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

MIN 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

49 

62 

62 

63 

66 

64 

57 

62 

59 

59 

56 

55 

60 

57 

55 

44 

43 

39 

42 

42 

50 

56 

57 

61 

67 

68 

67 

66 

56 

3 

MIN 

29 

34 

41 

46 

49 

44 

35 

45 

43 

42 

43 

42 

42 

40 

36 

34 

33 

30 

31 

29 

30 

40 

42 

48 

47 

39 

3 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

53 

63 

74 

79 

80 

76 

69 

67 

76 

79 

76 

79 

78 

76 

74 

71 

68 

57 

64 

55 

60 

66 

70 

74 

70 

75 

79 

80 

78 

77 

71 

4 

MIN 

36 

37 

4  0 

46 

36 

37 

25 

36 

28 

34 

36 

34 

35 

43 

32 

30 

31 

38 

36 

2 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

43 

57 

63 

65 

62 

48 

56 

58 

58 

57 

53 

49 

54 

40 

50 

41 

38 

34 

36 

46 

50 

51 

55 

59 

62 

68 

71 

67 

62 

53 

3 

MIN 

25 

32 

45 

45 

44 

32 

32 

40 

39 

40 

37 

35 

34 

31 

30 

29 

26 

44 

36 

2 

BLYTHE 

MAX 

78 

80 

88 

92 

93 

94 

63 

88 

92 

91 

89 

89 

90 

91 

88 

83 

83 

78 

80 

73 

67 

65 

78 

84 

89 

93 

95 

91 

96 

95 

85 

9 

MIN 

52 

5* 

49 

57 

54 

61 

6  1 

49 

58 

53 

57 

57 

57 

65 

58 

55 

51 

57 

55 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

78 

76 

86 

89 

91 

94 

80 

86 

89 

89 

66 

69 

88 

91 

89 

84 

85 

79 

80 

74 

65 

65 

76 

83 

87 

39 

91 

89 

92 

95 

84 

6 

MIN 

55 

49 

52 

63 

56 

62 

60 

53 

61 

57 

60 

60 

60 

66 

56 

56 

52 

59 

51 

57 

50 

47 

47 

5  3 

59 

61 

59 

69 

64 

60 

57 

3 

BOCA 

MAX 

42 

42 

54 

61 

68 

64 

50 

60 

62 

61 

60 

57 

55 

61 

48 

55 

44 

49 

42 

46 

43 

51 

57 

58 

60 

57 

64 

60 

71 

69 

55 

7 

MIN 

26 

26 

24 

21 

24 

29 

17 

20 

20 

22 

19 

20 

18 

33 

18 

22 

28 

1  6 

24 

27 

28 

29 

2  7 

25 

2 1 

20 

21 

2  3 

29 

23 

5 

BONITA 

MAX 

69 

70 

74 

71 

70 

67 

69 

83 

66 

65 

69 

70 

76 

74 

71 

69 

72 

68 

68 

66 

63 

63 

66 

63 

70 

76 

73 

77 

72 

71 

70 

3 

MIN 

55 

40 

38 

45 

50 

54 

51 

41 

51 

54 

53 

57 

45 

50 

58 

45 

43 

54 

49 

48 

45 

44 

52 

56 

53 

55 

49 

7 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

88 

77 

61 

86 

89 

90 

67 

84 

87 

68 

86 

87 

88 

82 

85 

7  5 

61 

73 

78 

68 

67 

70 

78 

80 

85 

88 

90 

91 

90 

82 

7 

MIN 

59 

49 

54 

52 

52 

65 

46 

51 

46 

45 

47 

47 

52 

51 

■  51 

55 

59 

45 

52 

51 

0 

BOWMAN  DAM 

MAX 

56 

57 

61 

66 

61 

58 

59 

60 

59 

56 

56 

55 

51 

54 

55 

55 

52 

49 

49 

49 

52 

55 

56 

56 

57 

65 

67 

71 

70 

63 

57 

3 

MIN 

26 

27 

44 

36 

40 

30 

33 

35 

34 

34 

31 

31 

31 

32 

27 

29 

32 

44 

33 

9 

BRAWLEY 

MAX 

91 

77 

79 

90 

93 

92 

95 

83 

88 

91 

90 

87 

89 

89 

90 

86 

78 

81 

70 

70 

74 

80 

84 

89 

94 

96 

92 

95 

86 

2 

MIN 

61 

56 

50 

59 

54 

59 

56 

57 

57 

58 

56 

53 

53 

59 

61 

57 

54 

61 

58 

55 

8 

BRIDGEPORT  DAM 

MAX 

51 

49 

61 

65 

66 

70 

61 

65 

63 

59 

62 

64 

74 

57 

55 

46 

50 

46 

50 

57 

61 

58 

62 

68 

69 

62 

59 

4 

MIN 

22 

27 

24 

23 

27 

42 

13 

24 

28 

23 

29 

24 

40 

19 

20 

29 

23 

26 

2 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

70 

77 

81 

85 

87 

76 

74 

71 

72 

66 

68 

60 

56 

63 

62 

73 

69 

75 

87 

92 

90 

73 

6 

MIN 

34 

49 

49 

44 

38 

38 

35 

41 

41 

35 

44 

44 

46 

41 

45 

49 

49 

42 

4 

8URBANK  WB  AP 

69 

79 

76 

75 

79 

60 

72 

78 

66 

66 

65 

70 

72 

69 

71 

64 

61 

63 

63 

54 

62 

57 

61 

69 

73 

84 

86 

36 

78 

72 

70 

1 

MIN 

52 

54 

47 

48 

50 

53 

53 

47 

46 

52 

55 

54 

49 

53 

54 

51 

50 

48 

48 

42 

41 

48 

47 

52 

48 

51 

53 

54 

54 

53 

50 

2 

BURLINGAME 

MAX 

58 

69 

74 

69 

76 

72 

71 

69 

61 

59 

59 

68 

66 

63 

63 

62 

64 

59 

59 

55 

60 

62 

59 

65 

70 

72 

78 

79 

80 

70 

66 

4 

MIN 

46 

45 

53 

47 

46 

42 

42 

47 

45 

46 

49 

60 

52 

53 

46 

45 

49 

48 

50 

46 

45 

46 

50 

42 

45 

46 

48 

51 

50 

53 

47 

5 

BURNEY 

MAX 
MIN 

50 
26 

55 
31 

66 

30 

69 

29 

69 
36 

70 
26 

49 

20 

54 

23 

69 
27 

65 
27 

63 
26 

61 
40 

55 
33 

58 
40 

49 

25 

58 

51 

49 
36 

51 

38 

47 

35 

53 

28 

60 
27 

64 
37 

61 
31 

61 
25 

63 

28 

67 
29 

75 
33 

82 
35 

80 
45 

60. 
30. 

8 
9 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

73 
44 

70 
44 

73 
46 

81 
49 

85 
48 

86 
54 

83 

53 

81 
40 

80 
46 

77 
49 

78 
46 

76 
46 

77 
49 

79 
52 

79 
53 

73 
46 

72 

50 

71 

50 

67 
49 

66 
44 

59 
46 

62 

5  0 

67 

50 

70 
52 

74 

50 

77 
46 

82 
50 

87 
5  5 

91 
58 

92 
53 

76 
48 

3 
9 

CABRILLO  NM 

MAX 
MIN 

63 
45 

62 
49 

66 
46 

65 
51 

63 

53 

61 
53 

65 
52 

66 

53 

67 
57 

62 
54 

64 
51 

63 
54 

63 
51 

65 
52 

64 

55 

64 
49 

65 
47 

66 

52 

65 
53 

61 
45 

60 
45 

63 
47 

63 
46 

63 
46 

63 
54 

64 
54 

62 
54 

64 
54 

68 

55 

66 
53 

63. 
51. 

9 
1 
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Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
APRIL  195 


CACHUMA  DAM 
CALAVERAS   BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL  2  E 

CANVON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEOARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHICO   EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALI NGA 

COLFAX 

COLUSA    1  SSW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  CAA  AP 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

OENAIR 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


•>!,  52  62 
28  32 


61  66  71 
4*     25  26 


63  66  74 
37     41  49 


70  78 
40  47 


64     94  87 

31  40 


41  59  62 
29     29  33 


63  62  73 
38     36  41 


71  83  84 
33      34  44 


67  77 
36      35  46 


77  65  64 
56      45  44 


71  75  75 
46     43  41 


67  67  77 
38     43  56 


65  76  78 
41      42  49 


62  70  77 
40     45  53 


70  76  82 
44     57  45 


61  74  78 
44     39  48 


69  80  84 
39     47  51 


72  69  72 
43     46  47 


71  78  78 
46     43  38 


63  72  77 
32     33  39 


57  59  60 
38     40  47 


68  79  84 
46     45  45 


50  56  47 

68  60  62 

34  39  36 

64  53  58 

38  28  32 

71  77  81 

49  46  47 

68  68  78 

41  50  61 


44  66  72 
29     28  35 


67  78  82 
44     41  43 


59  72  72 
31     34  43 


62  76  81 
35     40  49 


42  44  53 
24     23  26 


66  68 
36  40 


80  84 
47  36 


79  78 
48  52 


78  84 
43  43 


86  83 
37  36 


85     86  70 


71  71 
38  42 


81  84 
41  46 


67  63 
46  50 


77  79 
43  45 


79  76 
46  40 


82  82 
52  54 


85  87 
49  47 


75  76 
49  54 


84  87 
52  50 


80  83 
48  49 


80     81  75 


75  76 
37  42 


95  95 
73  69 


63  54 
36  48 


79  85 
56  53 


70  66 

51  53 


77  81 

39  40 


62  72 
38  36 


85  88 
50  51 


82  83 
58  53 


73  68  60 
33     38  33 


79  78 
48  53 


71      70  67 


72  76 
36  33 


72     78  76 


67  72 
33  37 


69      72  66 


78  78  73 
36     42  41 


61  61  64 
32      38  36 


75  75  71 
36      42  42 


75  80  69 
45     40  41 


68  70  71 
42     43  43 


71  71  69 
48      33  28 


62  77  67 
45     41  39 


68  69 
38  42 


76  78  74 
42     40  41 


79  75  78 
42     44  43 


48      40  43 


76  74  67 
28      33  36 


67  64 
42  40 


73  70 
46  51 


72      73  67 


77  72  78 
32     41  34 


64  60  70 
32     31  38 


72     80  84 


68  75  74 
46      42  41 


10     11     12     13     14      15    16     17  18 


71     69  68 


64  62  58 
34     32  34 


33     31  37 

66  69  73 
41     42  34 


68  68 
42  52 


81  83  81 
39     39  39 


40  36 
68  64 


71  67  68 
38     38  48 


65  65  61 
36     35  37 


69  65  67 
40     41  52 


62  61  62 
57     56  58 


63  72  68 
49     50  50 


71  70  66 
44     42  49 


68  69  64 
43     36  46 


70  71  71 
40     42  48 


75  74  75 
43      41  45 


68  65  61 
40     41  45 


73     69  73 


44     43  47 


67  67  71 
49     50  55 


69  67  61 
36     36  47 


65  74  65 
49     53  55 


72  72  73 
35     34  35 


64  67  63 
38     33  34 


86  85  83 
48     52  56 


72  71  69 
38     38  48 


70  68  71 
37     39  38 


64  60  54 
31     30  30 


75     75     75     71     70     73     79  73  68 

40     46      47     44     39      47     46  52  41 

70     67     66     64     62     59     60  54  59 

34     38     37     37     36     42     39  42  37 

69     65     67     72  64  67 

39     40      48     44  48  40 

59  59  56 

34  20  25 

B«e  r»f«reiic«  Dotaa  following  station  Index. 
-   110  - 


72  77  73 
40     40  42 


54  61  50 
31     40  30 


53     56  60 


78  70  68 
32     33  50 


75  62 
51  40 


77  75  72 
46     46  53 


89  74  74 
43     49  40 


57  53  54 
30     33  27 


70     75  66 


57     51  60 


69     66  68 


60  65  55 
36     38  33 


68  66  68 
50     51  40 


74  71  70 
44     46  54 


47      52  41 


73  72 
55  47 


67  61  63 
42     45  37 


71  71  71 
45     50  38 


77  78  74 
50     42  47 


75  74  75 
43     46  56 


66     57  64 


61     59  56 


52     53  46 


72  75  72 
37     43  40 


70  60 
40  40 


87  80  81 
58     55  53 


71  72  68 
46     50  41 


70  73  64 
43     50  39 


60  57  58 
31     40  30 


73     67  59 


58  48  4  0 
32     32  32 


57     48  54 


62  68 
33  27 


65     64  57 


69  63  66 
49     43  42 


68  68  64 
44     41  26 


54  43 

30  32 


39     49  40 


60  49  54 
33      33  35 


61  62  61 
37     45  45 


64  62  64 
49     46  57 


65  67  60 
44     42     4  7 


67  62 
46  49 


57  52  62 
41     42  42 


66  54  55 
40     48  43 


60  54  58 

39  42  36 

65  58  64 

44  47  45 

71  67  67 

46  52  48 

68  68  63 

48  46  49 

53  53  61 

39  42  35 

88  86  82 

65  62  55 

56  60  56 

42  42  47 

62  61  62 

41  48  47 

65  64  63 

50  52  48 

62  63  65 

32  42  40 

59  50  55 

33  32  37 


49      50  44 


69  62  6  0 
44     47  45 


67  57  57 

31  32  30 

54  53  44 

30  36  33 

67  63  69 

45  49  44 

60  50  50 

37  39  36 

59  55  55 

42  45  40 

54  41  47 

26  30  23 


64  56  52 
46     41  38 


30     30  32 


51  54  59 
33     36  37 


62  56  48 
42     42  33 


59  54 
45  45 


65  60 
43  44 


68  58  65 
39     43  25 


42     40  55 


63  59 
35  42 


58  56 
37  35 


59  60  69 
47     44  42 


59  60  66 
49     44  41 


62  55  58 
49     42  35 


58  58  66 
45     39  35 


64  58 
47  44 


59  55 
46  43 


51  51  55 
41      39  32 


67  65  62 
45     47  46 


57  58  64 
39      37  40 


84  82 
57  63 


54  63  55 
41     37  40 


61     58  66 


63  61 
49  47 


60  58  60 
42     40  34 


75  64  66 
44     42  35 


58  51  52 
38     32  32 


43     44  57 

37      33  31 


56      56  63 


49  44  59 
41      37  36 


43  41 

27  28 


52  66 
43  39 


62  67 
41  45 


60  61  72 
40     45  44 


7  8     7  3  79 


65  63 
35  39 


57  56 
35  35 


52     39  43 


43  47  55 
36     3  5  34 


60  61 
5  3  56 


70  65 
47  42 


65  71 
52  50 


57  63  71 
48     51  52 


70  70 
38  35 


60  71 
49  46 


63  64 
48  51 


58  62 
42  43 


40  55 
35  28 


72  66 
46  44 


63  66 
35  40 


69     70  75 


61  61  65 

38  42  39 

66  64  68 

46  44  42 

5  3  51  56 

27  26  24 


66  7  0 
26  31 


73  79 
34  39 


72  74 
43  47 


79  87 
43  43 


58  65 
28  30 


68  70 
27  33 


62  56 
28  33 


78  84 
38  43 


63  63 
56  51 


73  81 
42  48 


27    28    29    30  31 


85  88  78 
51      46  48 


70  74  72 
44     38  40 


84  81  76 
36      39  40 


77     75  85 


71  72 
42  47 


74  83 
42  45 


73  79 
36  37 


90  91 
70  69 


79  78 
51  53 


64  66 

55  50 


65  71 
41  37 


60  65 
30  35 


74  78 
53  54 


61  67 
40  36 


75  80 
46  45 


67  72 
36  41 


90  88  83 
43     45  51 


89  87 
45  42 


74  68 
36  38 


83  70 
42  42 


88  80 
51  52 


71  76  69 
43     44  40 


92  87  75 
47     51  49 


66  64 
54  57 


79  75 
49  50 


57  56  57 

90  89  79 

52  56  56 

81  81  73 

51  55  53 


91  92 
55  53 


80  76 
48  54 


86  70 
43  42 


96  98 
71  66 


60  58 
47  48 


80  63 
53  52 


68  67 
54  61 


84  86 
44  39 


91  91 
53  51 


67  71  61 
26     28  31 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Day 

Oi  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MAX 

MIN 

47 
30 

57 
31 

69 
37 

73 
34 

78 
38 

72 
33 

58 
31 

69 

33 

68 
32 

68 
30 

65 
30 

63 
35 

66 
34 

65 
40 

64 

31 

60 
33 

51 
31 

50 
32 

48 
37 

46 
34 

49 

35 

63 

37 

54 

37 

50 
34 

55 
32 

69 
34 

75 
35 

79 
38 

65 
39 

78 
40 

64 
34 

1 
3 

MAX 
MIN 

«9 

30 

♦  7 

31 

60 
36 

62 
36 

63 
37 

65 
37 

52 
21 

58 
26 

63 
31 

57 
34 

65 
29 

63 
34 

66 
31 

67 
43 

52 
23 

59 
33 

52 
39 

53 
30 

49 
34 

53 
33 

47 
33 

55 
35 

56 
34 

50 
35 

62 

29 

56 

32 

63 
31 

69 
35 

72 
37 

75 
40 

59 
33 

4 

0 

MAX 
MIN 

59 
30 

68 
32 

71 
34 

72 
36 

73 
37 

63 
35 

64 

26 

68 

36 

67 
30 

67 
32 

67 

31 

64 
34 

67 

33 

60 
46 

63 
32 

53 
34 

48 

37 

52 
32 

51 
28 

47 

33 

47 

37 

53 
41 

59 

37 

63 

35 

64 

34 

68 
35 

74 
39 

79 

36 

72 
39 

72 
40 

63 
34 

2 

3 

MAX 
MIN 

63 
38 

77 
43 

80 
56 

84 
45 

77 
47 

83 
42 

64 
39 

65 
36 

63 
34 

62 
46 

68 
38 

62 
40 

60 
46 

58 
45 

61 
44 

64 

38 

65 
40 

59 
43 

70 
45 

79 
43 

87 

45 

70 
52 

69 
43 

1 
0 

MAX 
MIN 

85 
54 

73 
55 

74 
54 

84 

67 

88 
60 

88 
66 

91 
59 

76 
55 

61 
60 

86 
67 

86 
66 

84 
62 

65 
64 

84 
68 

89 
63 

83 
56 

80 
59 

79 
58 

75 

56 

75 
57 

68 
51 

65 
45 

64 
46 

74 
57 

79 
51 

63 
53 

86 
54 

67 
68 

65 
51 

65 
65 

60 
59 

7 

7 

MAX 
MIN 

63 
34 

64 
41 

76 
48 

78 
43 

80 
45 

82 
46 

60 
47 

70 
40 

72 
36 

68 
35 

66 
40 

66 
51 

65 
42 

65 
47 

62 
35 

63 
41 

58 
47 

53 
41 

58 
40 

56 
43 

60 
38 

67 
40 

68 
46 

55 
43 

70 
49 

72 
46 

77 
43 

81 
45 

85 
50 

67 
50 

66 
43 

6 
1 

MAX 
MIN 

64 
47 

74 
38 

76 
35 

79 
39 

79 
44 

62 
49 

71 
44 

85 
40 

59 
48 

69 
53 

71 

53 

74 
53 

77 
45 

76 
48 

73 
55 

70 
42 

75 
43 

66 

53 

69 

47 

64 

43 

59 
42 

53 
43 

57 
46 

59 

52 

74 

55 

62 
46 

62 
44 

65 
44 

77 
52 

77 
53 

71 
46 

6 
6 

MAX 
MIN 

74 
54 

68 
44 

73 
45 

77 
42 

79 
43 

80 
51 

72 
49 

72 
44 

83 
44 

68 
51 

72 
53 

73 
55 

74 
49 

78 
48 

76 

53 

73 
50 

68 
46 

76 
53 

67 
47 

66 

51 

62 
42 

58 
42 

55 
49 

50 
52 

72 
54 

76 

50 

83 
52 

63 
52 

90 
49 

79 
52 

72 
46 

9 
9 

MAX 
MIN 

80 
58 

76 
49 

88 
49 

90 
56 

93 
50 

96 
62 

82 
52 

86 
51 

91 
55 

90 
54 

88 
51 

86 
57 

92 
51 

88 
56 

89 
60 

60 
65 

86 
56 

78 
60 

80 
49 

76 
56 

59 

52 

74 
45 

80 
50 

64 
49 

86 
54 

92 
56 

94 
57 

90 
53 

95 
53 

96 
55 

86 
54 

0 
0 

MAX 
MIN 

66 
40 

76 
38 

80 
44 

79 
43 

84 
46 

79 
43 

77 
38 

73 
42 

73 
41 

71 
40 

66 
40 

69 
46 

76 
43 

72 
52 

67 
40 

66 
42 

60 
46 

60 
44 

58 
46 

58 
46 

52 
44 

59 
52 

66 
40 

72 
44 

76 
41 

78 
44 

82 
46 

86 
46 

66 
50 

ao 

52 

72 
44 

3 
0 

MAX 
MIN 

56 
34 

65 
31 

68 
36 

69 
35 

61 
41 

51 
35 

61 
26 

70 
30 

64 
32 

56 
36 

62 
36 

55 
40 

56 
36 

48 
35 

59 
30 

35 

56 
38 

51 
44 

51 
39 

61 

39 

61 

34 

77 

30 

60 
37 

66 

30 

71 
32 

66 
36 

78 
38 

84 
42 

78 
45 

63 
35 

5 
8 

MAX 
MIN 

70 
45 

75 

52 

78 
34 

84 

36 

87 
41 

77 

76 
42 

82 
36 

81 

35 

73 
49 

71 
50 

75 
53 

79 
47 

79 
45 

60 
42 

72 
39 

70 
36 

64 

47 

65 
37 

56 
42 

55 
36 

60 
40 

74 

49 

72 
49 

78 
41 

65 
46 

88 
46 

87 
46 

86 
45 

80 
48 

75 
43 

3 
3 

MAX 
MIN 

68 
49 

72 
37 

75 
36 

77 
32 

75 
42 

75 
51 

80 
39 

62 
39 

67 
45 

66 

52 

70 
51 

70 
54 

73 
43 

72 
49 

71 
55 

73 
40 

65 
49 

65 
49 

68 
46 

52 
46 

61 
41 

58 

40 

62 
49 

58 
47 

71 
50 

74 
49 

78 
48 

85 
44 

83 
45 

76 

50 

71 
45 

4 
6 

MAX 
MIN 

73 
49 

76 
37 

78 
39 

80 
42 

81 
44 

72 
49 

75 
47 

86 
41 

71 
42 

69 
49 

74 
48 

77 
48 

77 
45 

83 
49 

74 

53 

7 1 
44 

39 

66 
47 

70 
43 

53 
40 

65 
39 

56 
38 

63 
46 

74 
46 

77 
49 

85 
46 

65 
47 

87 
46 

80 
46 

79 
49 

74 
45 

9 

0 

MAX 
MIN 

53 
39 

55 
45 

55 
49 

53 
49 

53 
48 

51 
41 

59 
38 

58 
43 

55 
44 

55 
48 

58 
45 

60 
50 

62 
46 

55 
45 

54 
41 

44 

45 

52 
44 

53 
46 

55 
42 

53 

48 

54 
46 

55 
48 

53 
46 

54 
42 

54 
47 

56 
47 

60 
48 

55 
47 

60 
48 

55 
45 

7 
4 

MAX 
MIN 

69 
46 

81 
45 

85 
62 

83 
47 

84 
48 

83 
46 

76 
54 

67 
48 

68 
44 

66 
45 

64 
44 

68 

50 

77 
46 

66 
43 

65 
41 

45 

46 

63 

45 

62 
45 

62 
45 

67 
39 

58 
45 

54 
46 

73 
45 

79 
46 

80 
45 

87 
46 

90 
50 

86 
55 

72 
53 

72 
46 

6 
8 

MAX 
MIN 

60 
39 

50 
39 

59 
44 

69 
51 

70 
53 

79 
54 

67 
38 

64 

39 

69 
44 

66 
47 

67 
43 

70 
43 

62 
46 

73 
46 

63 
46 

41 

39 

51 

39 

52 
40 

53 
39 

43 
33 

50 
35 

50 
40 

55 
43 

55 
44 

73 
45 

77 
49 

76 

53 

75 
54 

75 
50 

63 
43 

4 

9 

MAX 
MIN 

48 
28 

54 
32 

62 
34 

66 
36 

64 

38 

66 

30 

26 

62 

64 

30 

64 

30 

60 
30 

56 
36 

54 
34 

56 

26 

32 

34 

48 
36 

48 
36 

46 

36 

58 
30 

62 

36 

56 
34 

58 

30 

62 
34 

54 
34 

78 
34 

78 
42 

59 
33 

4 

1 

MAX 
MIN 

70 
45 

78 
49 

83 
45 

85 
46 

87 
48 

81 

50 

76 

40 

79 
46 

79 
45 

77 
47 

77 
39 

77 
44 

79 
46 

75 
55 

71 
42 

69 
44 

63 
46 

64 
46 

62 
41 

55 
46 

63 
43 

67 
52 

72 
50 

75 
45 

76 
49 

82 
47 

67 
47 

93 
51 

92 
55 

35 
52 

76 
46 

1 
7 

MAX 
MIN 

64 
41 

66 
41 

75 
54 

80 
52 

81 

55 

83 
47 

66 
45 

73 
47 

72 
48 

73 
44 

69 
45 

67 
50 

66 
46 

73 
51 

66 
43 

67 
45 

62 
49 

61 
46 

64 

46 

57 
45 

63 
44 

63 
50 

67 
47 

66 
46 

74 
44 

75 
47 

76 
54 

83 
58 

88 
62 

85 
52 

71 
48 

0 
3 

MAX 
MIN 

73 
46 

76 

50 

79 
46 

81 
46 

84 

50 

76 
51 

74 
49 

83 
43 

74 
47 

72 
51 

69 
50 

74 
52 

71 
51 

74 
50 

69 
47 

71 
49 

7  0 
46 

63 
48 

59 
48 

63 
49 

55 
51 

60 
46 

67 
47 

69 
49 

77 
42 

75 
50 

77 
51 

79 

50 

87 
53 

83 
50 

73 
48 

1 
7 

MAX 
MIN 

48 
31 

52 

30 

70 
33 

62 
36 

73 
38 

71 
37 

55 
24 

70 
27 

73 
29 

70 
32 

69 
38 

55 
39 

58 
30 

58 
32 

62 
36 

52 
37 

50 
34 

54 
37 

52 
37 

55 
35 

58 
34 

67 
31 

55 
31 

67 
33 

74 
35 

80 
37 

86 
39 

84 
39 

63 
34 

5 
0 

MAX 
MIN 

48 
31 

56 
28 

62 
31 

65 

31 

63 
38 

52 
31 

57 
21 

65 
24 

67 

31 

64 
36 

60 
29 

57 
34 

61 
34 

54 
32 

58 
31 

30 

33 

53 
33 

55 
35 

52 
34 

55 

32 

62 
28 

62 
30 

57 
35 

60 
24 

64 

30 

70 
32 

70 
34 

77 
36 

72 
45 

60 
31 

3 
8 

MAX 
MIN 

60 
44 

57 
47 

60 
46 

60 
42 

60 
43 

60 
46 

60 
37 

65 
42 

61 
49 

61 
43 

60 
46 

61 
48 

62 
47 

66 
45 

59 
39 

41 

49 

58 
39 

56 
46 

60 
43 

50 
44 

57 
41 

58 
42 

57 
47 

57 
45 

52 
41 

60 
43 

58 
46 

65 
43 

54 
46 

60 
44 

2 
1 

MAX 
MIN 

58 
44 

62 
45 

61 
46 

60 
45 

60 
41 

55 
41 

63 

32 

60 
38 

58 
43 

60 

39 

58 
41 

62 
49 

63 
44 

57 
43 

56 
36 

56 
41 

56 
46 

58 
37 

57 
47 

59 
41 

59 
46 

50 
41 

59 
38 

56 
45 

59 
45 

59 
37 

56 
38 

59 
41 

53 
43 

61 
48 

58 
42 

9 
0 

MAX 
MIN 

55 
32 

64 

28 

6B 
35 

70 
35 

69 
36 

60 
30 

65 
23 

70 
27 

70 
32 

67 
34 

63 
33 

59 
36 

58 
32 

52 
34 

59 
25 

34 

36 

56 
39 

53 
36 

54 

38 

59 

30 

65 

26 

64 

32 

61 

33 

66 

27 

71 
31 

75 
32 

62 
35 

82 
38 

72 
42 

64 

32 

1 
3 

MAX 
MIN 

65 

38 

69 
44 

68 
48 

67 
42 

66 
42 

59 
40 

70 
42 

68 
44 

64 
46 

64 

40 

63 
40 

58 
47 

66 
46 

62 
44 

62 

40 

40 

46 

65 
42 

62 

39 

61 
44 

64 

42 

54 
42 

64 

40 

54 
41 

66 

42 

68 
45 

70 
43 

69 
45 

58 
44 

64 

50 

63 
43 

9 
0 

MAX 
MIN 

69 
42 

74 
43 

78 
44 

82 
50 

84 
49 

75 
49 

73 
42 

78 
46 

77 
44 

74 
44 

72 
42 

75 
45 

78 
46 

71 
51 

72 
44 

45 

48 

65 
47 

61 
43 

53 
46 

59 
47 

54 
51 

70 
49 

73 
48 

74 

48 

80 
51 

87 
52 

89 
53 

90 
57 

83 
55 

73 
47 

6 
4 

MAX 
MIN 

68 

39 

70 
39 

73 
50 

80 
51 

83 
49 

84 

52 

75 
35 

74 
42 

79 
36 

80 
38 

75 
37 

73 
39 

75 
39 

60 
40 

71 
36 

41 

47 

63 
44 

66 
38 

63 
46 

55 
44 

51 
45 

55 
47 

71 
44 

75 
43 

77 
47 

62 
49 

88 
50 

91 
55 

90 

53 

74 
43 

2 
9 

MAX 
MIN 

48 
27 

37 
25 

50 
27 

55 
33 

60 
36 

66 

33 

55 
28 

52 
30 

57 

32 

55 
33 

53 
32 

52 
32 

46 
32 

56 
35 

46 

30 

29 

28 

44 

25 

42 
20 

37 
23 

33 
26 

36 
25 

42 

32 

46 

32 

52 
31 

53 
32 

62 
33 

63 
35 

64 
35 

61 
36 

50 
30 

4 

3 

MAX 
MIN 

57 
31 

61 
24 

72 
32 

74 
36 

74 
34 

69 
37 

68 
24 

72 
37 

66 
36 

65 
34 

64 

33 

32 

71 

64 
35 

62 
38 

63 
29 

29 

60 

31 

51 
29 

46 
33 

44 

32 

51 

37 

54 

34 

60 
46 

55 
48 

70 
35 

72 
42 

75 
46 

80 
44 

77 

37 

64 

35 

7 
0 

MAX 
MIN 

49 
26 

40 
25 

51 
27 

56 
34 

60 
36 

60 
33 

53 
27 

50 
30 

56 
32 

55 
32 

55 
31 

52 
30 

50 
31 

56 
33 

46 
29 

26 

31 

40 
25 

39 
20 

36 
24 

33 
25 

36 
25 

37 
29 

39 

32 

51 

31 

52 
31 

56 
33 

61 
36 

61 

37 

60 
35 

49 
30 

3 
0 

MAX 
MIN 

59 
31 

72 
35 

76 
45 

74 
46 

75 
51 

72 
43 

67 
37 

69 
44 

68 
39 

67 
44 

64 

39 

69 
44 

65 
39 

67 
44 

60 
36 

36 

40 

50 
34 

49 
40 

51 
38 

56 

35 

58 
41 

59 
42 

64 
40 

70 
42 

71 
44 

77 
49 

82 
56 

62 
53 

79 
49 

66 
41 

0 
9 

MAX 
MIN 

70 
42 

80 
38 

82 
47 

78 
42 

83 
45 

67 
41 

72 

38 

63 
36 

64 

42 

65 
34 

65 

35 

66 
47 

66 
47 

62 
42 

62 
36 

37 

45 

63 

42 

60 
43 

59 
44 

68 

37 

69 

39 

53 
37 

71 
38 

78 
41 

79 
42 

82 
42 

67 
45 

80 
44 

62 
51 

69 
41 

2 
4 

MAX 
MIN 

95 
72 

94 

71 

91 
70 

92 
69 

96 
74 

94 

72 

96 
73 

94 
66 

96 

70 

95 
69 

96 
69 

98 
71 

94 

70 

91 
70 

90 
69 

90 
68 

89 
62 

88 
58 

85 
55 

87 
51 

35 

52 

92 
54 

94 

53 

95 
51 

95 

55 

98 
56 

99 
57 

99 
59 

100 
60 

99 

56 

93 
63 

6 
5 

MAX 
MIN 

65 
41 

53 
42 

64 
44 

73 
46 

78 
47 

78 

50 

75 
38 

66 
40 

66 
40 

73 
42 

73 
48 

74 
51 

77 
44 

74 
49 

69 
40 

71 
43 

69 
45 

63 
38 

55 
34 

62 
40 

54 
33 

45 
35 

65 
39 

56 
42 

69 
47 

71 
46 

73 
47 

75 
45 

78 
48 

72 
44 

68 
43 

3 
0 

MAX 
HIN 

60 
48 

60 
45 

73 
48 

68 
41 

62 
45 

78 
48 

61 
39 

64 
48 

62 
45 

61 
43 

61 
41 

60 
45 

62 
51 

64 
53 

60 
43 

59 
43 

60 
49 

61 

48 

60 
48 

59 
40 

57 
47 

58 
51 

59 
49 

59 
45 

63 
45 

67 
45 

67 
45 

72 
46 

70 
48 

57 
53 

52 
46 

8 
2 

MAX 
HIN 

67 
48 

79 
53 

85 
56 

78 

50 

82 
51 

59 
51 

71 
48 

64 
46 

64 
45 

62 
45 

61 
43 

68 
50 

66 
51 

64 
46 

62 
42 

60 
47 

57 
49 

62 
47 

56 
48 

59 
47 

65 
44 

64 
45 

61 
48 

59 
43 

77 
48 

76 
49 

82 
49 

86 
54 

72 
50 

53 
55 

58 
48 

2 
3 

MAX 
MIN 

66 
43 

79 
46 

82 
53 

79 
45 

82 
45 

83 
46 

73 
40 

72 
40 

65 
40 

63 
43 

62 
39 

67 
47 

70 
47 

63 
50 

63 

38 

60 
43 

56 
47 

61 
45 

61 
45 

59 
45 

67 

38 

65 
39 

62 
45 

70 

38 

77 
41 

78 
43 

83 
42 

87 
47 

85 
45 

72 

50 

70 
43 

4 

8 

.|  DOWNIEVILLE  RS 

1 DOYLE  5  SSE 
DUDLEYS 
.t  BUTTONS  LANDING 

■i 

,i  EAGLE  MTN 
,«  EAST  PARK  RES 
,11  EL  CAJON  2  E 
,!|EL  CAPITAN  0AM 

EL  CENTRO  2  SSW 
i^ELECTRA  PM 

ELK  Valley 

elsinore 
,|escondido 

escondioo  church  rch 
i  eureka  wb  city 
ifairfielo  police  sta 

fairmont 

fall  river  hills  intak5 

five  points  5  ssw 

folsoh  dam 

fontana  kaiser 

forest  glen 

fort  bidwell 

fort  bragg 

fort  bragg  avn 

(fort  jones  rs 

fort  ross 

fresno  hb  ap 

friant  govt  camp 

giant  forest 

iGLENNVILLE 
ififtANT  GROVE 
[GRASS  VALLEY 
jGRATON  1  W 
iGREENLANO  RANCH 
HAIMEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 


S««  r«r«r«ac*  not**  follovlnc  StitioD  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Station 

Day 

0(  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HANFORD 

70 

73 

80 

83 

36 

83 

76 

78 

78 

78 

75 

77 

79 

78 

71 

64 

65 

63 

62 

59 

65 

72 

75 

62 

87 

91 

90 

M?N 

41 

41 

41 

46 

46 

46 

39 

43 

43 

43 

41 

53 

45 

44 

49 

46 

50 

53 

46! 

2 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

63 

71 

75 

75 

73 

64 

73 

72 

76 

72 

70 

67 

58 

54 

64 

64 

63 

59 

60 

62 

66 

73 

70 

67 

72 

78 

63 

90 

88 

80 

70< 

1 

MIN 

36 

36 

41 

42 

38 

42 

50 

38 

2 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

54 

57 

66 

70 

70 

72 

66 

71 

68 

67 

64 

58 

62 

52 

60 

54 

52 

54 

49 

62 

67 

64 

64 

65 

70 

32 

32 

63i 

9 

MIN 

26 

29 

36 

28 

23 

28 

29 

31 

36 

45 

32 

5 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

85 

73 

74 

85 

90 

90 

89 

76 

85 

86 

87 

85 

66 

68 

66 

80 

73 

75 

68 

65 

70 

75 

79 

63 

82 

66 

84 

86 

81 

3 

MIN 

56 

63 

61 

45 

50 

51 

52 

2 

HEALDS6URG 

MAX 

70 

79 

84 

61 

82 

73 

75 

67 

68 

70 

70 

65 

68 

65 

64 

65 

62 

60 

69 

70 

66 

74 

82 

82 

86 

91 

83 

64 

71 

7 

MIN 

41 

40 

47 

52 

45 

3 

HEN5HAW  0AM 

MAX 

68 

68 

65 

68 

76 

81 

69 

70 

75 

65 

64 

65 

70 

71 

68 

64 

55 

59 

50 

48 

43 

54 

64 

70 

77 

8C 

80 

80 

66 

5 

MIN 

42 

30 

30 

33 

35 

33 

40 

41 

33 

38 

7 

HETCH  HETCHY 

MAX 

52 

54 

68 

75 

74 

72 

62 

65 

63 

69 

69 

65 

63 

69 

60 

49 

53 

49 

42 

47 

55 

60 

65 

66 

71 

77 

81 

75 

62 

9 

MIN 

30 

30 

36 

36 

36 

32 

36 

36 

36 

37 

36 

32 

32 

35 

31 

30 

32 

32 

33 

39 

36 

39 

43 

45 

43 

41 

36 

0 

HOLL ISTER 

MAX 

70 

81 

85 

85 

87 

80 

76 

71 

72 

67 

66 

71 

76 

71 

70 

69 

62 

61 

54 

59 

62 

60 

76 

3C 

63 

89 

95 

83 

68 

73 

1 

MIN 

44 

40 

42 

40 

40 

46 

53 

45 

9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

37 

49 

53 

55 

57 

50 

49 

51 

53 

51 

51 

49 

54 

52 

49 

36 

36 

32 

37 

35 

40 

46 

49 

52 

56 

6C 

57 

56 

47 

9 

MIN 

34 

29 

29 

30 

30 

30 

27 

26 

2  5 

2  0 

24 

2  3 

29 

29 

33 

28 

4 

IDRIA 

MAX 

60 

68 

74 

74 

80 

71 

78 

70 

71 

71 

66 

57 

68 

72 

63 

55 

52 

48 

52 

59 

61 

67 

69 

72 

77 

82 

82 

76 

67 

3 

MIN 

41 

^' 

43 

43 

33 

39 

53 

41 

0 

IDYLLWILO  RS 

MAX 

68 

58 

63 

71 

74 

72 

70 

69 

65 

67 

84 

80 

78 

75 

72 

50 

53 

47 

43 

39 

46 

69 

74 

71 

65 

0 

MIN 

32 

34 

36 

34 

32 

29 

30 

30 

30 

30 

29 

26 

26 

28 

28 

24 

29 

23 

22 

3  0 

27 

36 

29 

6 

IMPERIAL 

MAX 

78 

78 

88 

89 

91 

94 

80 

85 

36 

87 

65 

87 

69 

89 

82 

77 

79 

75 

68 

74 

78 

82 

36 

91 

93 

90 

92 

93 

64 

5 

MIN 

60 

53 

50 

61 

55 

54 

54 

59 

63 

57 

54 

6  0 

67 

55 

1 

INOEPENDENCE 

MAX 

76 

57 

67 

79 

33 

82 

72 

76 

76 

77 

81 

61 

51 

52 

53 

67 

74 

73 

8C 

75 

71 

0 

MIN 

38 

41 

45 

46 

37 

38 

42 

40 

5 

INOlO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

78 

83 

90 

95 

92 

92 

35 

88 

92 

91 

69 

88 

90 

69 

89 

75 

31 

75 

70 

77 

79 

82 

92 

94 

98 

95 

92 

92 

86 

7 

MIN 

60 

60 

^' 

60 

61 

58 

56 

61 

57 

1 

INYOKERN 

MAX 

70 

75 

81 

84 

85 

62 

76 

31 

81 

85 

82 

81 

83 

77 

78 

72 

67 

62 

69 

68 

59 

75 

76 

77 

78 

81 

83 

84 

83 

83 

77 

.3 

MIN 

46 

37 

46 

40 

44 

7 

IRON  MTN 

MAX 

86 

72 

74 

84 

68 

91 

93 

79 

84 

88 

90 

89 

83 

69 

90 

88 

83 

79 

79 

73 

62 

62 

74 

82 

85 

86 

it 

8! 

90 

82 

9 

MIN 

56 

58 

60 

63 

62 

64 

58 

e 

JESS  VALLEY 

MAX 

42 

52 

56 

60 

64 

46 

58 

63 

63 

60 

62 

58 

50 

49 

56 

46 

48 

42 

54 

55 

54 

52 

54 

6C 

66 

11 

7« 

70 

56 

■  2 

MIN 

26 

30 

40 

30 

5 

JOICE  ISLAND 

MAX 

66 

80 

85 

79 

82 

63 

74 

64 

66 

64 

62 

67 

71 

64 

63 

62 

57 

57 

67 

68 

62 

72 

79 

79 

83 

8? 

74 

62 

69 

3 

MIN 

45 

46 

47 

52 

47 

S 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

56 

60 

64 

72 

75 

65 

64 

71 

60 

60 

61 

65 

69 

63 

60 

46 

53 

47 

42 

42 

46 

60 

68 

72 

74 

73 

73 

69 

61 

•  4 

MIN 

46 

26 

33 

30 

34 

■  37 

31 

39 

31 

34 

>9 

KENTFIELD 

MAX 

63 

67 

80 

35 

61 

86 

66 

73 

73 

61 

68 

69 

64 

57 

63 

56 

60 

66 

68 

8E 

88 

70 

■  0 

MIN 

46 

59 

45 

47 

43 

43 

42 

43 

43 

50 

51 

45 

i8 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

69 

71 

76 

83 

87 

85 

82 

82 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

73 

66 

62 

60 

54 

60 

62 

65 

75 

86 

88 

9; 

9C 

83 

75 

i3 

MIN 

46 

61 

50 

53 

65 

53 

■  9 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

61 

69 

75 

81 

63 

77 

72 

78 

78 

75 

75 

73 

73 

74 

71 

55 

61 

56 

56 

63 

66 

7C 

74 

76 

83 

es 

8C 

84 

72 

■  2 

MIN 

44 

34 

38 

45 

50 

41 

43 

42 

49 

47 

54 

45 

4 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

72 

69 

76 

31 

64 

86 

61 

73 

31 

76 

75 

74 

76 

77 

76 

65 

65 

64 

57 

63 

66 

73 

75 

77 

82 

87 

92 

93 

75 

2 

MIN 

46 

43 

48 

56 

51 

1 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

70 

77 

62 

66 

87 

83 

79 

80 

77 

75 

74 

76 

76 

76 

74 

62 

62 

56 

64 

66 

73 

77 

78 

83 

85 

94 

9< 

86 

76 

6 

MIN 

48 

50 

60 

52 

■  6 

KING  CITY 

MAX 

69 

76 

83 

85 

87 

76 

76 

72 

75 

70 

73 

81 

72 

73 

64 

59 

55 

63 

65 

64 

75 

79 

83 

38 

92 

91 

72 

74 

1 

MIN 

3  1 

38 

38 

36 

47 

46 

39 

39 

32 

3S 

39 

35 

41 

45 

46 

51 

39 

7 

KLAMATH 

MAX 

56 

63 

63 

60 

57 

57 

64 

68 

61 

56 

60 

56 

64 

57 

57 

52 

55 

62 

58 

58 

59 

59 

60 

65 

67 

61 

59 

57 

60 

0 

MIN 

4 1 

46 

46 

37 

4  0 

39 

37 

40 

41 

49 

42 

9 

LAGUNA  BEACH 

MAX- 

70 

71 

71 

70 

66 

64 

64 

67 

65 

65 

66 

69 

65 

64 

65 

65 

61 

60 

62 

64 

66 

66 

69 

68 

66 

73 

68 

66 

2 

MIN 

43 

43 

43 

48 

49 

63 

50 

48 

49 

45 

56 

47 

9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

51 

59 

63 

69 

69 

63 

61 

62 

59 

64 

68 

61 

67 

60 

56 

47 

40 

43 

2° 

38 

40 

53 

53 

64 

65 

69 

65 

6S 

64 

57 

7 

MIN 

32 

36 

39 

49 

34 

36 

33 

34 

40 

42 

41 

34 

34 

30 

32 

30 

40 

35 

1 

LAKE  CITY 

MAX 

43 

47 

55 

60 

64 

59 

42 

55 

62 

66 

60 

60 

57 

56 

49 

50 

47 

48 

49 

54 

58 

57 

58 

56 

60 

6£ 

70 

75 

56 

5 

MIN 

3 1 

27 

30 

30 

3  0 

31 

36 

30 

30 

24 

29 

36 

42 

31 

■  3 

LAKE  ELEANOR 

MAX 

49 

44 

61 

70 

70 

69 

69 

65 

64 

61 

65 

40 

47 

45 

62 

65 

7: 

7S 

68 

60 

1 

MIN 

35 

36 

34 

32 

42 

37 

0 

LAKEPORT 

MAX 

66 

78 

78 

78 

77 

69 

72 

73 

70 

68 

66 

62 

67 

61 

65 

61 

62 

65 

58 

65 

70 

69 

71 

74 

76 

83 

8E 

8£ 

61 

70 

9 

MIN 

34 

35 

40 

44 

38 

3 

LAKESHORE 

MAX 

64 

77 

80 

82 

82 

62 

77 

78 

72 

69 

66 

63 

62 

63 

68 

56 

59 

58 

66 

74 

74 

68 

73 

76 

80 

68 

8; 

86 

76 

71 

5 

MIN 

32 

36 

35 

40 

40 

50 

40 

8 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

42 

54 

62 

70 

64 

60 

59 

60 

60 

58 

56 

50 

54 

50 

52 

40 

38 

38 

52 

52 

52 

59 

58 

65 

63 

72 

71 

64 

55 

7 

MIN 

28 

31 

23 

26 

27 

3 1 

29 

28 

32 

35 

46 

3£ 

36 

31 

1 

LA  MESA 

MAX 

66 

69 

72 

73 

73 

70 

66 

80 

64 

65 

66 

69 

73 

73 

68 

65 

63 

61 

58 

57 

61 

68 

70 

76 

77 

77 

74 

72 

68 

7 

MIN 

48 

46 

53 

50 

46 

43 

44 

50 

52 

§5 

51 

51 

52 

54 

55 

50 

0 

LANCASTER 

MAX 

73 

77 

61 

62 

72 

78 

73 

74 

72 

79 

72 

61 

70 

72 

61 

59 

62 

50 

57 

59 

66 

73 

78 

80 

82 

82 

84 

79 

72 

1 

MIN 

42 

42 

41 

40 

40 

50 

46 

44 

43 

42 

39 

34 

42 

45 

43 

49 

42 

54 

44 

45 

41 

4* 

7 

LAS  PLUMAS 

MAX 

66 

80 

83 

62 

82 

79 

76 

74 

74 

69 

66 

70 

70 

68 

67 

64 

60 

60 

57 

58 

66 

70 

67 

72 

77 

81 

84 

88 

85 

83 

72 

8 

MIN 

40 

43 

54 

58 

46 

40 

5 1 

50 

44 

44 

50 

45 

46 

48 

44 

49 

47 

44 

49 

50 

48 

45 

54 

56 

60 

61 

58 

49 

3 

LE  GRAND 

MAX 

66 

77 

78 

82 

79 

75 

77 

76 

71 

70 

71 

79 

75 

69 

67 

64 

65 

63 

57 

61 

67 

70 

73 

74 

80 

84 

8e 

85 

84 

73 

5 

MIN 

45 

50 

52 

45 

4 

LEMON  COVE 

MAX 

64 

75 

82 

85 

78 

78 

75 

79 

78 

78 

75 

78 

80 

76 

73 

68 

72 

66 

63 

56 

60 

66 

71 

76 

78 

82 

9C 

87 

75 

6 

MIN 

44 

45 

ll 

Is 

59 

47 

7 

LINDSAY 

MAX 

.  66 

71 

60 

85 

86 

79 

75 

79 

76 

76 

75 

77 

79 

73 

72 

67 

67 

65 

65 

58 

61 

64 

70 

74 

77 

61 

86 

90 

91 

68 

75 

2 

MIN 

43 

41 

45 

49 

49 

45 

40 

42 

39 

41 

42 

42 

43 

44 

45 

45 

45 

47 

40 

46 

45 

50 

46 

50 

47 

49 

46 

53 

54 

55 

45 

7 

S«e  r«fer«iic«  notes  follovlag  Station  Indsx. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

8> 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVERMORE 

MAX 

65 

66 

78 

83 

76 

77 

74 

68 

69 

67 

63 

65 

70 

77 

65 

66 

65 

66 

61 

55 

67 

68 

67 

70 

73 

78 

81 

86 

90 

85 

71 

>3 

MIN 

40 

44 

57 

44 

45 

47 

43 

41 

42 

43 

45 

46 

44 

49 

39 

43 

46 

47 

48 

49 

43 

45 

48 

42 

44 

43 

44 

49 

51 

52 

46 

4 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCS 

MAX 

66 

74 

79 

80 

73 

67 

73 

76 

75 

76 

72 

80 

69 

74 

68 

64 

58 

64 

51 

56 

59 

66 

71 

75 

77 

77 

76 

76 

78 

70 

.3 

MIN 

36 

37 

45 

52 

51 

56 

39 

42 

44 

47 

46 

46 

43 

47 

42 

35 

37 

33 

37 

37 

27 

39 

4  1 

39 

46 

46 

49 

47 

64 

48 

42 

■  9 

LOO  I 

MAX 

69 

60 

83 

83 

86 

80 

75 

7  1 

71 

67 

67 

71 

77 

66 

67 

64 

60 

6  3 

60 

58 

65 

7  0 

71 

74 

77 

80 

84 

90 

90 

79 

73 

3 

MIN 

36 

41 

46 

49 

46 

44 

42 

43 

42 

43 

39 

46 

44 

62 

42 

44 

47 

47 

44 

45 

43 

48 

44 

44 

44 

48 

51 

53 

61 

45 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

62 

74 

76 

66 

71 

63 

68 

66 

63 

64 

62 

66 

69 

66 

63 

66 

62 

60 

56 

56 

6  1 

6  1 

61 

69 

70 

73 

71 

71 

66 

65 

6 

MIN 

45 

34 

36 

36 

44 

41 

34 

48 

34 

37 

36 

40 

36 

46 

36 

36 

53 

46 

41 

48 

38 

60 

51 

49 

43 

38 

45 

44 

46 

53 

42 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

73 

68 

66 

71 

70 

6  1 

70 

63 

62 

63 

66 

65 

67 

64 

62 

62 

62 

60 

61 

6  0 

63 

67 

71 

75 

76 

80 

70 

69 

66 

6 

MIN 

50 

55 

46 

51 

52 

51 

50 

46 

47 

53 

54 

54 

48 

53 

55 

50 

48 

50 

48 

45 

43 

47 

50 

58 

46 

50 

50 

53 

53 

54 

50 

4 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

70 

78 

72 

69 

67 

60 

70 

72 

66 

66 

67 

67 

68 

70 

71 

64 

66 

66 

56 

60 

61 

64 

66 

66 

67 

67 

69 

68 

67 

66 

8 

MIN 

54 

57 

52 

54 

53 

54 

54 

50 

52 

55 

57 

56 

54 

66 

56 

53 

53 

52 

52 

47 

45 

51 

53 

54 

54 

53 

52 

54 

65 

67 

53 

.3 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

68 

79 

76 

76 

74 

61 

72 

78 

70 

66 

64 

68 

72 

71 

73 

65 

64 

6  6 

63 

57 

63 

59 

63 

66 

70 

79 

79 

85 

75 

72 

69 

.9 

MIN 

54 

58 

51 

52 

53 

55 

54 

60 

52 

56 

56 

56 

53 

55 

56 

54 

64 

52 

53 

46 

45 

50 

51 

54 

51 

55 

58 

56 

57 

67 

53 

4 

LOS  BANOS 

MAX 

69 

80 

87 

86 

89 

74 

77 

76 

79 

75 

75 

77 

60 

73 

72 

68 

62 

66 

61 

53 

66 

72 

7  1 

79 

79 

84 

88 

92 

92 

79 

76 

1 

MIN 

45 

51 

46 

48 

48 

51 

39 

50 

44 

40 

40 

46 

46 

55 

38 

43 

44 

45 

46 

44 

41 

51 

47 

44 

46 

44 

47 

51 

65 

52 

46 

■  2 

LOS  GATOS 

MAX 

67 

80 

84 

85 

86 

81 

75 

66 

70 

67 

68 

73 

75 

67 

66 

61 

59 

62 

59 

55 

68 

69 

67 

74 

78 

82 

65 

92 

67 

64 

72 

>5 

MI  N 

39 

49 

51 

47 

50 

49 

42 

41 

41 

44 

39 

42 

46 

53 

40 

40 

49 

46 

47 

44 

40 

40 

45 

43 

45 

45 

48 

64 

66 

52 

45 

•  6 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

61 

81 

75 

74 

69 

66 

6  0 

66 

60 

56 

62 

68 

75 

77 

79 

80 

78 

82 

81 

73 

6 

MIN 

39 

33 

36 

38 

40 

39 

40 

32 

41 

42 

41 

42 

46 

56 

60 

53 

44 

40 

43 

42 

26 

43 

42 

36 

40 

41 

40 

40 

39 

39 

40 

.6 

MADERA 

MAX 

81 

73 

69 

64 

66 

63 

69 

62 

66 

74 

77 

77 

84 

86 

92 

94 

85 

76 

9 

MIN 

41 

41 

42 

45 

48 

46 

37 

43 

45 

41 

40 

40 

43 

58 

39 

44 

48 

46 

42 

46 

46 

51 

45 

46 

47 

47 

47 

53 

65 

62 

45 

.5 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

63 

64 

64 

62 

62 

61 

67 

67 

69 

66 

71 

76 

80 

64 

66 

66 

73 

71 

1 

MIN 

61 

74 

56 

59 

54 

50 

47 

48 

46 

42 

40 

43 

46 

52 

46 

45 

46 

47 

44 

43 

36 

45 

41 

43 

55 

53 

50 

60 

51 

54 

49 

0 

HANZANITA  LAKE 

MAX 

38 

39 

61 

60 

36 

52 

56 

56 

56 

51 

47 

50 

42 

43 

44 

40 

36 

39 

38 

47 

53 

49 

49 

52 

56 

63 

69 

70 

50 

0 

MIN 

23 

25 

34 

34 

35 

27 

25 

29 

27 

26 

28 

35 

27 

32 

22 

26 

30 

28 

28 

27 

29 

31 

33 

31 

28 

30 

37 

41 

40 

36 

30 

2 

MARICOPA 

MAX 

84 

60 

76 

72 

70 

73 

61 

7  0 

73 

77 

61 

87 

91 

92 

66 

76 

■  2 

MIN 

45 

49 

51 

59 

52 

54 

49 

46 

48 

49 

47 

49 

50 

61 

54 

46 

50 

48 

51 

46 

45 

52 

53 

55 

67 

56 

59 

64 

63 

62 

52 

4 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

64 

7  0 

81 

85 

60 

84 

67 

75 

67 

68 

65 

66 

68 

74 

65 

65 

63 

62 

60 

6  8 

60 

64 

74 

80 

61 

87 

90 

76 

71 

1 

MIN 

45 

53 

52 

49 

50 

51 

45 

48 

46 

46 

44 

61 

51 

52 

45 

45 

47 

47 

44 

46 

42 

44 

48 

44 

44 

45 

47 

51 

61 

55 

47 

7 

MARYSVILLE 

MAX 

67 

69 

79 

82 

83 

67 

66 

76 

77 

76 

72 

69 

72 

74 

78 

69 

62 

62 

66 

62 

66 

66 

71 

70 

74 

77 

63 

88 

93 

90 

74 

2 

MIN 

43 

48 

55 

50 

53 

45 

44 

47 

47 

44 

44 

50 

48 

61 

44 

47 

49 

47 

48 

46 

44 

49 

46 

47 

49 

64 

52 

63 

56 

53 

48 

6 

MC  CLOUD 

MAX 

52 

55 

68 

68 

69 

69 

5  1 

66 

69 

64 

62 

59 

48 

52 

48 

57 

48 

6  6 

60 

66 

70 

78 

62 

83 

61 

0 

MIN 

23 

26 

33 

33 

37 

31 

22 

24 

28 

34 

28 

39 

33 

39 

26 

31 

32 

34 

36 

33 

28 

26 

29 

27 

26 

30 

36 

38 

37 

46 

31 

iS 

MECCA  3  SE 

MAX 

94 

87 

9  0 

94 

83 

86 

85 

89 

62 

84 

91 

86 

86 

83 

78 

78 

90 

65 

0 

MIN 

62 

57 

58 

62 

57 

56 

60 

49 

60 

58 

56 

52 

53 

61 

66 

56 

53 

57 

55 

56 

44 

48 

50 

52 

69 

56 

62 

64 

53 

57 

56 

0 

SERCEO  FIRE  STA  2 

MAX 

67 

77 

81 

81 

83 

83 

76 

77 

76 

72 

71 

74 

77 

80 

70 

83 

80 

70 

75 

80 

80 

87 

91 

92 

77 

1 

MIN 

42 

44 

43 

42 

47 

46 

47 

35 

47 

45 

42 

48 

42 

54 

42 

43 

48 

43 

43 

43 

46 

60 

45 

45 

45 

45 

48 

49 

53 

45 

2 

MIDDLEWATER 

MAX 

66 

72 

79 

82 

85 

63 

61 

77 

77 

76 

76 

75 

77 

76 

71 

70 

60 

66 

7  0 

72 

75 

80 

86 

91 

93 

65 

76 

9 

MIN 

41 

48 

52 

54 

55 

54 

42 

49 

47 

47 

45 

47 

50 

55 

48 

47 

46 

49 

49 

46 

44 

51 

50 

49 

50 

51 

53 

59 

58 

62 

49 

6 

MILL  CREEK.  2 

MAX 

65 

80 

79 

73 

76 

67 

63 

61 

7 1 

66 

66 

67 

64 

70 

80 

81 

60 

78 

67 

7 

MIN 

44 

47 

44 

44 

56 

53 

42 

47 

50 

40 

42 

43 

43 

45 

46 

39 

40 

43 

39 

35 

34 

38 

42 

39 

40 

57 

56 

56 

58 

53 

45 

2 

MINERAL 

MAX 

38 

48 

61 

61 

69 

63 

41 

61 

64 

63 

59 

57 

60 

54 

46 

53 

43 

42 

40 

40 

41 

62 

56 

54 

66 

60 

67 

69 

76 

74 

55 

3 

MIN 

22 

29 

31 

26 

33 

26 

26 

27 

26 

25 

25 

34 

33 

33 

27 

28 

32 

30 

32 

29 

30 

26 

31 

29 

27 

28 

33 

36 

34 

37 

29 

6 

MODESTO 

MAX 

68 

79 

84 

83 

86 

71 

75 

76 

75 

71 

69 

73 

79 

66 

67 

67 

61 

64 

59 

68 

66 

7  0 

69 

75 

78 

80 

86 

91 

91 

77 

73 

6 

MIN 

43 

45 

50 

52 

50 

50 

43 

49 

46 

44 

40 

48 

48 

46 

42 

46 

50 

48 

43 

44 

44 

50 

45 

45 

50 

49 

49 

54 

56 

47 

MONO  LAKE 

MAX 

63 

56 

50 

66 

58 

6 

MIN 

23 

31 

31 

33 

34 

44 

22 

33 

31 

29 

32 

30 

28 

38 

24 

26 

36 

25 

26 

29 

30 

31 

32 

32 

30 

31 

33 

34 

34 

36 

30 

MONTEREY 

MAX 

62 

62 

63 

59 

6 1 

58 

5  4 

58 

63 

70 

70 

80 

70 

62 

65 

5 

MIN 

45 

46 

47 

45 

47 

47 

40 

40 

46 

43 

42 

46 

47 

62 

42 

42 

46 

46 

47 

43 

45 

47 

47 

46 

45 

45 

46 

65 

50 

46 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

53 

68 

71 

72 

72 

68 

72 

70 

71 

72 

73 

77 

66 

1 

MIN 

44 

38 

38 

37 

42 

60 

31 

36 

43 

44 

44 

45 

29 

33 

33 

37 

40 

48 

37 

42 

48 

45 

45 

40 

4 

MT  BRECKENRIOGE 

MAX 

34 

47 

53 

57 

61 

53 

49 

65 

63 

49 

61 

46 

60 

51 

47 

42 

40 

59 

47 

5 

MIN 

20 

22 

35 

38 

42 

34 

29 

35 

36 

31 

31 

31 

41 

31 

29 

27 

26 

20 

23 

19 

20 

22 

28 

31 

32 

34 

39 

40 

42 

42 

31 

0 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

55 

65 

68 

72 

79 

73 

55 

70 

64 

64 

62 

62 

64 

70 

59 

60 

55 

62 

65 

3 

MIN 

31 

38 

48 

47 

61 

62 

35 

42 

42 

40 

39 

39 

44 

44 

36 

36 

42 

42 

42 

38 

41 

40 

41 

42 

43 

40 

52 

61 

64 

43 

43 

6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

48 

56 

65 

69 

72 

54 

55 

53 

68 

65 

65 

54 

57 

50 

50 

43 

40 

41 

48 

50 

60 

61 

65 

69 

69 

55 

6 

MIN 

30 

37 

49 

52 

52 

36 

36 

40 

42 

43 

41 

39 

42 

36 

34 

30 

33 

32 

32 

30 

32 

36 

34 

45 

42 

48 

52 

67 

54 

39 

40 

2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

44 

46 

56 

58 

60 

64 

63 

62 

61 

68 

55 

55 

51 

60 

49 

44 

58 

54 

49 

76 

56 

0 

MIN 

26 

21 

29 

26 

29 

28 

25 

25 

24 

37 

20 

27 

29 

36 

34 

31 

24 

33 

19 

24 

27 

4 1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

49 

58 

61 

65 

68 

46 

63 

67 

63 

62 

58 

61 

60 

50 

66 

48 

45 

67 

56 

4 

MIN 

34 

36 

43 

42 

44 

32 

27 

29 

33 

35 

30 

33 

33 

30 

26 

33 

33 

34 

34 

34 

37 

34 

36 

34 

32 

37 

40 

40 

42 

42 

34 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

46 

56 

61 

69 

69 

64 

59 

62 

60 

65 

63 

62 

69 

63 

66 

41 

46 

62 

56 

1 

MIN 

29 

32 

44 

48 

60 

47 

36 

41 

43 

43 

42 

44 

43 

40 

39 

32 

33 

28 

31 

27 

23 

27 

33 

32 

39 

48 

50 

61 

51 

47 

39 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

77 

81 

87 

61 

86 

80 

78 

81 

67 

69 

70 

69 

66 

67 

68 

64 

61 

64 

69 

58 

64 

68 

62 

78 

79 

61 

86 

90 

78 

67 

73 

3 

MIN 

41 

38 

56 

46 

45 

46 

47 

43 

38 

41 

40 

37 

36 

45 

42 

43 

49 

51 

48 

46 

47 

39 

46 

49 

43 

47 

45 

50 

52 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

79 

78 

81 

83 

90 

92 

76 

63 

66 

90 

90 

89 

91 

91 

87 

85 

85 

80 

80 

74 

61 

74 

63 

82 

65 

92 

82 

8 

MIN 

57 

56 

52 

57 

55 

66 

57 

53 

55 

57 

64 

66 

63 

67 

61 

61 

69 

59 

48 

54 

44 

47 

47 

55 

56 

67 

66 

61 

61 

60 

67 

1 

NEVADA  CITY 

MAX 

53 

58 

70 

74 

75 

73 

58 

67 

69 

69 

66 

63 

60 

66 

52 

61 

54 

79 

63 

3 

MIN 

29 

28 

36 

35 

40 

36 

27 

35 

33 

32 

32 

36 

34 

44 

31 

34 

40 

34 

41 

38 

31 

40 

39 

34 

32 

36 

38 

42 

42 

44 

36 

8 

NEHARK 

MAX 

67 

78 

80 

79 

75 

60 

69 

64 

60 

63 

73 

62 

63 

6  5 

62 

60 

87 

71 

69 

6 

MIN 

43 

45 

46 

45 

45 

40 

43 

42 

47 

47 

40 

45 

61 

49 

48 

45 

60 

40 

42 

43 

45 

52 

45. 

1 

NEWMAN 

MAX 

71 

SO 

86 

85 

90 

88 

60 

82 

74 

76 

78 

76 

79 

70 

63 

69 

64 

68 

72 

76 

77 

79 

86 

90 

97 

93 

78, 

4 

MIN 

45 

51 

55 

55 

61 

47 

60 

44 

43 

39 

45 

40 

39 

43 

45 

45 

45 

46 

42 

46 

46 

61 

50 

51 

56 

53 

47. 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

65 

63 

63 

63 

60 

63 

64 

62 

62 

63 

63 

63 

65 

65 

61 

62 

61 

63 

60 

58 

60 

62 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

62. 

6 

MIN 

56 

56 

52 

53 

56 

52 

60 

61 

5? 

49 

43 

49 

52 

54 

48 

50 

52 

52 

54 

57 

51. 

4 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

64 

60 

66 

70 

74 

78 

72 

68 

74 

72 

72 

66 

72 

74 

64 

64 

54 

54 

54 

65 

65 

46 

52 

58 

67 

70 

72 

78 

80 

82 

66. 

2 

MIN 

30 

33 

36 

41 

46 

41 

29 

39 

37 

39 

37 

39 

39 

46 

37 

37 

37 

32 

32 

37 

36 

40 

43 

40 

39 

41 

44 

42 

47 

43 

38. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

1 1 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

64 

82 

74 

75 

75 

71 

66 

65 

70 

67 

63 

63 

60 

61 

64 

66 

78 

86 

66 

78 

71 

70. 

2 

MIN 

4  3 

4  6 

44 

51 

54 

53 

50 

47 

47 

49 

46 

41 

40 

45 

45 

52 

52 

53 

54 

48. 

0 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

66 

65 

77 

80 

72 

73 

69 

71 

73 

72 

72 

66 

70 

75 

64 

67 

62 

6  0 

62 

56 

57 

6  0 

67 

68 

71 

74 

77 

62 

67 

89 

70. 

2 

MIN 

36 

45 

47 

43 

35 

45 

44 

41 

37 

46 

45 

50 

39 

41 

50 

38 

43 

45 

44 

49 

43 

42 

42 

45 

48 

51 

57 

60 

43. 

6 

OAKLAND 

MAX 

70 

82 

85 

81 

82 

70 

77 

69 

68 

65 

65 

61 

56 

67 

59 

73 

78 

81 

88 

71 

62 

72. 

0 

MIN 

47 

58 

48 

51 

47 

45 

46 

47 

45 

44 

42 

44 

43 

43 

47 

44 

46 

46 

51 

51 

49 

46. 

8 

OAKLAND  W8  AP 

MAX 

69 

82 

83 

73 

79 

61 

71 

64 

62 

60 

60 

67 

69 

64 

61 

62 

62 

6  0 

57 

57 

62 

63 

57 

66 

74 

76 

82 

67 

66 

65 

67. 

4 

MIN 

A6 

49 

52 

46 

49 

47 

48 

47 

51 

51 

49 

50 

52 

48 

43 

46 

49 

48 

49 

45 

45 

48 

49 

44 

44 

47 

48 

52 

5? 

65 

48. 

4 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 

69 

68 

63 

65 

63 

62 

61 

64 

62 

61 

63 

64 

64 

64 

64 

62 

64 

64 

63 

60 

60 

61 

63 

64 

64 

65 

63 

64 

63 

65 

63. 

4 

MIN 

55 

42 

46 

47 

54 

52 

45 

48 

54 

53 

66 

51 

51 

57 

53 

45 

53 

50 

48 

45 

45 

52 

50 

49 

50 

52 

53 

55 

66 

50 

7 

OJA  I 

MAX 

69 

80 

78 

76 

80 

71 

72 

78 

73 

70 

63 

71 

76 

69 

74 

64 

59 

64 

61 

55 

55 

57 

60 

71 

78 

84 

84 

90 

80 

78 

71.4 

MIN 

47 

52 

43 

43 

43 

46 

44 

43 

38 

38 

43 

49 

41 

47 

49 

47 

43 

46 

40 

45 

35 

41 

50 

42 

42 

43 

45 

47 

46 

53 

44 

4 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 

53 

61 

63 

71 

74 

67 

64 

67 

65 

65 

63 

54 

60 

53 

60 

53 

45 

42 

46 

38 

40 

40 

47 

62 

67 

63 

72 

74 

70 

70 

MIN 

31 

39 

45 

49 

46 

54 

38 

38 

42 

42 

37 

46 

45 

43 

38 

36 

40 

33 

32 

31 

32 

32 

37 

34 

41 

39 

46 

49 

46 

42 

40 

4 

ORANGE  COVE 

MAX 

70 

69 

73 

79 

63 

65 

77 

74 

79 

77 

75 

74 

76 

78 

73 

71 

64 

70 

64 

62 

57 

58 

64 

70 

73 

76 

60 

86 

66 

90 

MIN 

42 

36 

44 

46 

46 

47 

40 

44 

38 

41 

39 

44 

41 

52 

41 

44 

44 

46 

40 

46 

44 

47 

50 

50 

47 

50 

49 

50 

55 

64 

45 

I 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

56 

61 

6  0 

62 

58 

55 

68 

65 

56 

59 

60 

60 

64 

57 

58 

56 

51 

52 

55 

60 

57 

57 

58 

57 

58 

61 

76 

69 

63 

60 

MIN 

36 

36 

44 

43 

47 

41 

34 

37 

39 

46 

39 

41 

44 

43 

35 

40 

43 

45 

43 

35 

41 

40 

45 

36 

34 

38 

38 

43 

46 

46 

40 

7 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

67 

79 

82 

78 

82 

67 

77 

63 

61 

59 

61 

64 

71 

63 

61 

61 

60 

59 

55 

56 

63 

64 

57 

71 

75 

79 

82 

68 

79 

63 

68 

3 

MIN 

42 

38 

44 

41 

43 

45 

37 

41 

45 

42 

37 

45 

50 

50 

37 

40 

45 

45 

45 

44 

38 

43 

47 

40 

36 

40 

40 

44 

50 

52 

42 

9 

ORLAND 

MAX 

65 

69 

78 

81 

83 

87 

68 

77 

76 

73 

70 

66 

72 

70 

68 

68 

63 

57 

60 

59 

65 

7  0 

72 

69 

74 

77 

62 

87 

91 

69 

72 

9 

MIN 

42 

47 

56 

56 

57 

39 

48 

44 

41 

40 

42 

48 

42 

48 

39 

44 

48 

45 

47 

45 

42 

45 

48 

47 

51 

54 

51 

56 

63 

52 

47 

2 

ORLEANS 

MAX 

66 

76 

77 

78 

75 

76 

77 

76 

77 

75 

69 

60 

60 

63 

58 

55 

58 

61 

60 

69 

67 

6  5 

70 

73 

76 

79 

87 

92 

90 

77 

71 

4 

MIN 

40 

36 

45 

43 

44 

39 

31 

3  3 

34 

37 

36 

42 

41 

42 

40 

38 

40 

44 

44 

42 

42 

40 

40 

39 

40 

42 

40 

44 

46 

45 

40 

4 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

66 

70 

79 

74 

76 

84 

69 

76 

76 

73 

70 

67 

70 

71 

67 

66 

62 

61 

61 

67 

7  0 

66 

74 

76 

82 

66 

91 

86 

72 

6 

MIN 

36 

37 

47 

44 

47 

43 

39 

47 

43 

41 

42 

49 

49 

52 

41 

46 

49 

46 

49 

45 

42 

46 

48 

46 

43 

46 

47 

49 

52 

52 

45 

6 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

62 

67 

76 

78 

80 

80 

73 

73 

73 

70 

68 

64 

67 

70 

64 

65 

58 

6  1 

71 

58 

59 

6  5 

67 

65 

70 

74 

76 

83 

86 

64 

70 

>3 

MIN 

33 

37 

46 

42 

46 

39 

44 

45 

40 

38 

36 

45 

45 

50 

38 

42 

45 

43 

45 

43 

38 

42 

43 

43 

40 

48 

45 

55 

50 

48 

43 

2 

OXNARD 

MAX 

71 

72 

70 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

66 

66 

65 

62 

63 

64 

61 

63 

64 

66 

66 

66 

66 

65 

6 

MIN 

45 

45 

44 

45 

52 

44 

42 

46 

46 

46 

47 

45 

51 

50 

46 

42 

53 

50 

47 

53 

60 

56 

47 

6 

PALMDALE 

MAX 

64 

70 

80 

81 

84 

81 

73 

75 

77 

75 

78 

73 

82 

78 

72 

65 

64 

61 

62 

63 

61 

57 

66 

73 

76 

60 

83 

83 

82 

82 

73 

4 

MIN 

41 

34 

4  0 

46 

46 

47 

39 

39 

41 

44 

45 

46 

40 

43 

46 

44 

42 

41 

40 

31 

34 

34 

42 

42 

43 

42 

46 

46 

52 

44 

42 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

61 

70 

78 

82 

83 

77 

70 

76 

76 

76 

78 

73 

81 

69 

72 

63 

63 

60 

62 

54 

56 

58 

66 

73 

77 

79 

83 

80 

82 

81 

72 

0 

MIN 

42 

33 

35 

42 

43 

49 

36 

37 

39 

43 

43 

45 

45 

51 

47 

45 

43 

43 

39 

40 

32 

41 

43 

40 

42 

39 

42 

44 

46 

41 

41 

.7 

PALM  SPRINGS 

MAX 

85 

85 

9  0 

95 

93 

91 

8  5 

86 

69 

87 

85 

88 

90 

89 

69 

84 

83 

7  7 

79 

72 

70 

74 

75 

84 

93 

95 

96 

93 

94 

95 

86 

4 

MIN 

51 

50 

54 

53 

52 

62 

57 

43 

55 

47 

46 

49 

44 

59 

52 

48 

47 

52 

55 

51 

41 

45 

43 

46 

49 

57 

55 

60 

52 

52 

51 

.0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

64 

67 

79 

85 

79 

85 

6  1 

75 

71 

65 

63 

65 

70 

73 

62 

62 

63 

66 

62 

56 

57 

67 

67 

62 

70 

80 

60 

85 

90 

73 

70 

.2 

MIN 

46 

55 

54 

50 

49 

44 

42 

45 

44 

43 

41 

49 

50 

48 

42 

42 

50 

48 

47 

47 

42 

45 

50 

41 

44 

45 

46 

50 

54 

53 

47.0 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

62 

53 

56 

65 

70 

69 

6  1 

65 

65 

67 

65 

64 

65 

65 

56 

53 

53 

52 

48 

43 

33 

36 

43 

60 

64 

65 

66 

67 

70 

70 

59 

•  0 

MIN 

34 

32 

48 

44 

50 

46 

34 

40 

45 

38 

43 

40 

43 

42 

36 

33 

32 

31 

32 

26 

26 

27 

32 

33 

39 

47 

47 

50 

47 

44 

36 

.9 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

70 

77 

82 

84 

87 

82 

82 

80 

79 

77 

74 

77 

80 

80 

62 

70 

65 

73 

62 

61 

62 

67 

70 

75 

77 

61 

65 

91 

94 

94 

77 

.3 

MIN 

47 

53 

56 

55 

55 

52 

46 

50 

46 

44 

44 

47 

46 

47 

43 

43 

44 

44 

43 

43 

44 

51 

47 

45 

63 

54 

55 

66 

60 

53 

48 

.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

85 

71 

76 

82 

85 

89 

90 

78 

85 

86 

69 

87 

67 

88 

89 

85 

63 

83 

79 

79 

72 

55 

63 

75 

82 

84 

66 

86 

89 

92 

82 

.0 

MIN 

60 

59 

56 

60 

63 

66 

60 

57 

62 

64 

62 

63 

65 

69 

65 

61 

56 

60 

55 

59 

49 

49 

49 

55 

59 

62 

62 

66 

64 

67 

60 

.1 

PASADENA 

MAX 

69 

76 

75 

76 

78 

75 

73 

77 

72 

67 

64 

68 

73 

71 

70 

66 

63 

63 

62 

59 

59 

59 

61 

69 

74 

82 

85 

87 

82 

78 

71 

.1 

MIN 

46 

56 

46 

47 

48 

51 

52 

44 

45 

53 

53 

52 

46 

51 

55 

51 

49 

46 

49 

46 

39 

46 

49 

51 

46 

60 

53 

62 

62 

63 

49 

.4 

PASO  ROBLES 

MAX 

68 

77 

85 

86 

68 

66 

7  5 

67 

73 

75 

75 

74 

80 

75 

74 

65 

60 

63 

60 

59 

58 

63 

66 

75 

79 

86 

92 

92 

84 

66 

74 

.2 

MIN 

44 

38 

37 

39 

39 

44 

3  1 

45 

35 

35 

33 

37 

36 

51 

36 

36 

46 

46 

41 

43 

44 

48 

46 

41 

40 

40 

43 

43 

44  45 

41 

.1 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

67 

76 

84 

87 

87 

75 

7  4 

68 

75 

77 

74 

75 

77 

71 

74 

65 

59 

64 

59 

56 

56 

64 

67 

74 

77 

61 

86 

89 

79 

66 

72 

•  8 

MIN 

42 

43 

40 

40 

40 

40 

30 

41 

35 

37 

35 

37 

32 

47 

36 

35 

48 

45 

44 

43 

43 

46 

45 

42 

40 

41 

43 

47 

46 

43 

40 

•  9 

PERRIS    1  WSW 

MAX 

79 

78 

80 

81 

82 

60 

82 

86 

64 

82 

61 

80 

79 

76 

72 

71 

67 

69 

60 

55 

56 

58 

64 

7] 

87 

88 

86 

87 

81 

75 

.7 

MIN 

39 

40 

4  1 

40 

44 

40 

41 

43 

44 

44 

45 

41 

40 

39 

41 

44 

45 

42 

39 

39 

34 

39 

41 

42 

44 

46 

47 

46 

46 

47 

42 

•  1 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

68 

79 

81 

78 

82 

72 

73 

67 

64 

62 

62 

68 

70 

64 

63 

59 

56 

64 

62 

59 

66 

65 

65 

70 

77 

79 

85 

89 

77  65 

69 

,7 

MIN 

43 

47 

55 

44 

44 

45 

40 

42 

43 

39 

35 

48 

49 

49 

36 

42 

45 

44 

46 

46 

39 

39 

40 

40 

40 

43 

43 

42 

44  53 

43 

.5 

PINNACLES  NM 

MAX 

66 

78 

82 

65 

87 

78 

75 

67 

74 

74 

71 

72 

77 

81 

71 

62 

58 

57 

58 

51 

53 

66 

65 

72 

76 

81 

85 

88 

87  81 

72 

•  6 

MIN 

42 

38 

46 

45 

44 

42 

40 

32 

35 

35 

34 

41 

39 

52 

35 

34 

48 

41 

42 

40 

36 

45 

45 

39 

41 

40 

42 

42 

43 

47 

40 

.9 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

78 

72 

71 

65 

65 

62 

60 

62 

63 

62 

65 

62 

60 

64 

60 

61 

62 

65 

56 

55 

57 

63 

64 

7' 

74 

73 

66 

69  62 

64 

.4 

MIN 

45 

44 

4  1 

46 

43 

42 

39 

51 

42 

42 

42 

44 

42 

42 

42 

44 

42 

49 

44 

46 

42 

42 

42 

41 

41 

39 

46 

49 

48  49 

43 

.7 

PLACERVILLE 

MAX 

59 

60 

74 

75 

73 

76 

63 

67 

67 

68 

65 

62 

63 

68 

55 

62 

60 

55 

55 

47 

53 

56 

60 

62 

66 

70 

74 

77 

81 

81 

<S 

.2 

MIN 

3 1 

33 

4  1 

39 

43 

38 

3  3 

39 

36 

35 

33 

41 

36 

45 

33 

37 

43 

37 

42 

39 

33 

34 

40 

37 

36 

39 

40 

44 

45 

47 

38 

.3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

58 

69 

7  3 

73 

75 

66 

6  5 

64 

67 

64 

60 

60 

67 

50 

60 

54 

51 

52 

43 

50 

55 

57 

60 

64 

67 

69 

75 

80 

78 

68 

63>1 

MIN 

33 

39 

49 

52 

55 

49 

39 

46 

41 

39 

39 

39 

40 

42 

37 

36 

36 

34 

39 

36 

36 

43 

42 

42 

46 

48 

63 

58 

68  61 

43 

.3 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 

MIN 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

54 

60 

59 

59 

58 

57 

62 

62 

56 

55 

56 

59 

59 

60 

56 

59 

56 

56 

55 

56 

66 

54 

56 

66 

60 

56 

60 

64 

59  SI 

57 

.9 

MIN 

45 

49 

48 

48 

47 

48 

43 

46 

44 

49 

42 

46 

46 

50 

45 

45 

50 

45 

49 

43 

45 

60 

49 

46 

48 

51 

50 

49 

52 

50 

47 

•  3 

POMONA 

MAX 

74 

78 

80 

70 

76 

80 

71 

64 

62 

70 

75 

74 

73 

67 

70 

61 

63 

56 

62 

64 

63 

71 

74 

8; 

65 

87 

79  75 

71 

.7 

MIN 

47 

44 

39 

40 

44 

46 

46 

38 

40 

51 

51 

51 

42 

46 

54 

45 

43 

47 

46 

43 

37 

45 

49 

48 

42 

46 

48 

46 

47  51 

45 

•  4 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPFT 

MAX 

64 

66 

80 

85 

81 

84 

62 

75 

66 

67 

65 

64 

65 

72 

64 

65 

65 

63 

64 

60 

61 

66 

69 

62 

73 

SO 

82 

86 

9C 

79 

70.8 

MIN 

40 

42 

46 

44 

45 

46 

45 

41 

44 

44 

43 

48 

43 

47 

41 

42 

42 

41 

46 

44 

38 

39 

38 

40 

40 

41 

41 

46 

47 

51 

43 

.2 

PORTERVILLE 

MAX 

75 

66 

73 

62 

86 

87 

76 

80 

79 

78 

77 

78 

79 

75 

72 

69 

71 

66 

65 

58 

60 

65 

71 

75 

78 

83 

se 

91 

93 

75 

.7 

MIN 

43 

46 

47 

41 

46 

42 

50 

47 

50 

48 

51 

51 

53 

56  54 

47 

.4 

PORTOLA 

MAX 

46 

57 

62 

70 

66 

66 

59 

63 

63 

61 

59 

54 

61 

59 

55 

44 

45 

41 

53 

58 

58 

60 

60  65 

69 

72 

73  68 

59 

.2 

MIN 

24 

25 

31 

27 

32 

26 

26 

23 

25 

26 

21 

20 

24 

34 

21 

27 

32 

29 

27 

29 

31 

32 

28 

26 

27 

27 

29 

30 

30  35 

27 

.5 

POSEY  3  E 

MAX 

43 

54 

60 

64 

66 

63 

62 

64 

60 

57 

57 

55 

63 

57 

55 

53 

50 

42 

42 

40 

39 

44 

44 

51 

57 

61 

67 

66 

69  69 

55 

.9 

MIN 

29 

25 

31 

34 

36 

38 

29 

46 

33 

34 

34 

32 

34 

35 

35 

29 

30 

29 

27 

28 

26 

31 

30 

35 

37 

34 

36 

40 

42  37 

33 

.3 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

66 

76 

81 

79 

79 

75 

76 

74 

70 

68 

69 

65 

67 

62 

65 

64 

55 

61 

60 

60 

66 

70 

71 

72 

77 

81 

87 

89 

89  64 

71 

.9 

MIN 

38 

35 

43 

40 

43 

36 

34 

38 

41 

42 

40 

48 

40 

43 

33 

35 

45 

38 

40 

40 

36 

36 

46 

37 

39 

41 

42 

44 

46  49 

40 

.2 

8«*  r«t*ra&c«  not** 


follo«lD(  Stfttloa  Indaz. 
1X4 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

Ave: 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

56 

30 

67 
26 

72 
34 

75 

31 

68 

36 

56 

29 

70 
26 

69 

28 

68 
29 

66 
27 

64 
27 

58 
35 

63 
34 

54 
40 

61 
28 

52 
31 

48 

35 

52 
36 

49 
36 

50 
34 

60 
37 

64 

39 

63 
33 

58 
34 

68 
26 

71 

32 

78 
32 

81 
34 

82 
33 

73 
39 

64i 

32 

2 
4 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

68 

71 
31 

75 
32 

79 

34 

83 
36 

72 
38 

74 

43 

82 
35 

69 
35 

67 
49 

71 
48 

73 
47 

77 
41 

75 
43 

73 
54 

40 

35 

63 

50 

65 
41 

57 
39 

52 
35 

53 
35 

57 
47 

68 
47 

73 
51 

84 
42 

83 
43 

88 
43 

81 
40 

78 
46 

71 
41 

7 
7 

RANOSBURG 

MAX 
MIN 

60 
50 

76 
52 

77 
45 

80 
49 

83 
53 

71 
59 

66 
41 

73 
58 

72 
62 

72 
62 

77 
62 

73 
51 

80 
52 

70 
51 

73 
48 

55 

45 

56 
49 

65 
50 

51 
40 

57 

30 

65 
40 

71 
44 

73 
58 

75 
59 

77 
65 

79 
72 

80 
54 

81 
56 

82 
51 

71 
52 

4 
1 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
".2 

78 
47 

80 
55 

82 
57 

85 
57 

64 
49 

77 
43 

76 
42 

71 
45 

69 
45 

54 
44 

58 
49 

65 
46 

56 
48 

67 
41 

45 

47 

62 
46 

59 
47 

64 

45 

70 
44 

71 
45 

69 
51 

74 

48 

77 
53 

62 
55 

87 
56 

91 
54 

67 
54 

75 
55 

72 
48 

2 
5 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

70 
38 

SI 
43 

83 
52 

83 
57 

86 
59 

76 

50 

78 
45 

78 
47 

77 
48 

70 
45 

72 
45 

59 
50 

54 
48 

67 
46 

69 
41 

46 

49 

62 
45 

62 
47 

58 
44 

75 
43 

76 
45 

73 

53 

75 

52 

78 
48 

83 
52 

88 
57 

90 
59 

93 
58 

87 
57 

75 
49 

2 
0 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

73 
50 

78 
54 

78 
41 

81 
43 

68 
47 

76 
47 

80 
48 

81 
42 

74 
45 

69 
50 

68 
50 

72 
52 

78 
44 

71 
47 

74 
54 

49 

45 

59 
46 

63 
48 

56 

47 

61 
40 

55 
39 

59 
47 

70 
49 

75 
43 

85 
49 

89 
51 

87 

51 

86 
50 

79 
49 

72 
47i 

9 
2 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

68 
46 

76 
45 

84 

50 

81 

50 

84 
51 

76 
46 

74 
43 

71 
46 

62 
43 

65 
44 

68 
42 

71 

50 

74 
49 

68 
53 

64 

43 

43 

49 

63 
47 

60 
44 

53 
46 

68 
42 

69 
42 

61 
50 

71 
40 

74 
44 

81 
45 

81 
47 

87 
50 

86 
50 

78 
53 

71 

45 

8 
4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

67 
48 

78 
51 

82 
58 

77 

52 

78 

53 

71 

50 

70 
50 

64 

53 

63 
46 

62 
50 

51 
45 

65 
53 

58 
55 

58 
54 

62 
44 

50 

48 

53 
48 

63 
49 

50 
48 

55 

45 

65 
51 

62 
50 

67 

49 

76 
50 

76 

52 

84 
49 

90 
53 

88 
54 

53 
55 

69 
50 

5 
5 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

63 
47 

66 
51 

78 
57 

81 
51 

69 

51 

72 

50 

59 
48 

70 
52 

63 

52 

61 
48 

75 
54 

69 
51 

64 
54 

65 
53 

63 
45 

49 

53 

,  60 
48 

59 
49 

57 
48 

59 
45 

62 
51 

52 
50 

57 
49 

63 
49 

74 

52 

70 
49 

83 
52 

87 
52 

59 
52 

66 

50 

4 
4 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

71 
48 

77 
51 

77 
40 

80 
41 

83 
45 

76 
46 

80 
48 

81 
40 

72 
45 

67 
51 

67 
51 

71 
54 

75 
44 

74 
47 

74 
55 

48 

45 

63 
48 

66 
43 

59 
46 

62 
39 

57 
45 

63 
49 

71 
50 

75 
44 

85 
46 

88 
48 

90 
47 

83 
47 

77 
52 

73 
46 

5 
8 

RIVERSIDE  CITRUS   EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
47 

71 
54 

77 
39 

78 
42 

80 
44 

83 
46 

65 
50 

82 
39 

81 
44 

72 
50 

57 
50 

67 
53 

71 
44 

76 
47 

75 
57 

49 

45 

71 
49 

62 
44 

65 

48 

57 

39 

50 
44 

55 
48 

61 

50 

71 
43 

76 
47 

85 
50 

89 
47 

89 
49 

85 
51 

73 
47 

0 
0 

ROC KLIN 

MAX 
MIN 

66 
38 

65 

39 

75 
44 

79 
42 

80 
42 

82 
44 

i 

68 
36 

73 
40 

74 
42 

73 
43 

70 
41 

68 
42 

70 
43 

74 
45 

58 
40 

39 

63 

45 

63 
45 

65 
47 

58 
44 

60 
42 

64 
42 

69 
42 

67 
42 

73 
44 

75 
42 

78 
44 

83 
49 

89 
50 

87 
52 

71 
43 

5 
0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
43 

79 
46 

82 
57 

83 
67 

85 
51 

70 
47 

73 
46 

73 
45 

72 
43 

70 

67 
43 

70 
48 

75 
47 

68 
48 

57 
43 

62 
47 

63 
46 

65 
47 

60 
47 

52 
46 

59 
44 

71 
48 

67 
46 

75 
45 

78 
52 

82 
52 

85 
50 

90 
54 

87 
55 

70 
53 

72 
48 

9 
1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

67 
43 

78 
43 

81 
56 

82 
53 

87 
53 

69 
49 

74 
44 

74 
49 

73 
45 

71 
45 

68 
45 

71 
50 

74 

50 

68 
52 

68 
44 

47 

47 

64 
47 

61 
45 

63 
45 

68 
45 

71 

49 

67 
47 

74 
47 

75 

51 

81 
52 

87 
51 

90 
54 

88 
57 

71 
53 

72 
48 

9 
7 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

70 
40 

81 
38 

86 
47 

85 
45 

85 
46 

73 
46 

77 

53 

58 
38 

71 

35 

70 
34 

69 
35 

59 
49 

71 
45 

53 
49 

67 
36 

36 

45 

64 
47 

60 
43 

59 
43 

58 
37 

71 

45 

65 
44 

74 
46 

80 
45 

84 

43 

88 
43 

91 
47 

83 
47 

70 

52 

72 
43 

5 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

66 
40 

72 
38 

83 
37 

80 
42 

83 
44 

80 
45 

71 
36 

65 
40 

63 
41 

60 
45 

61 
45 

55 
47 

71 
49 

63 
50 

62 
36 

35 

43 

58 
45 

58 
45 

56 
43 

64 

39 

64 
46 

56 
47 

70 
41 

76 

37 

78 
40 

81 
40 

87 
44 

85 
47 

67 

50 

68 

42 

8 
6 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
40 

74 
41 

83 
46 

76 
44 

85 
44 

61 
42 

72 
37 

70 
45 

67 
40 

64 
42 

65 
40 

70 
47 

75 
44 

65 
47 

57 
40 

40 

48 

61 
48 

60 
48 

55 
46 

57 
44 

55 

49 

58 
48 

70 
48 

76 
43 

79 
42 

85 
46 

93 
51 

68 
47 

71 
51 

69 
44 

4 
6 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

54 

30 

64 
42 

74 
41 

75 
46 

74 
52 

70 
41 

67 
43 

66 
45 

68 
40 

68 
45 

64 
44 

60 
39 

66 
38 

66 
38 

62 
36 

36 

38 

50 
34 

46 
34 

46 

34 

54 
34 

58 
40 

60 
38 

65 
37 

68 
43 

70 
46 

79 
55 

62 
52 

80 
52 

71 
50 

64 
41 

5 
5 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

60 
43 

66 
41 

71 
37 

72 
39 

78 
41 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

64 
47 

68 
43 

70 
49 

75 
47 

75 
51 

79 
48 

69 
44 

75 
50 

75 
45 

62 
44 

50 
44 

63 
47 

58 
45 

65 
45 

64 
47 

41 

41 

53 
41 

52 
42 

58 
38 

46 

33 

45 

39 

52 
43 

64 
44 

72 
42 

76 

52 

79 
57 

82 
58 

78 
51 

77 
45 

66 
45 

2 
4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

72 
52 

78 
56 

78 
40 

82 
43 

86 
46 

73 
47 

80 
48 

81 
43 

74 
45 

69 
52 

68 
52 

72 
54 

77 
45 

70 
46 

73 
56 

50 

48 

58 
49 

65 
50 

57 
44 

62 
41 

55 
46 

59 
49 

72 
50 

77 
45 

85 
48 

89 
49 

89 
49 

87 
48 

79 
52 

73 
48 

4 
2 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

42 

30 

53 
35 

60 
46 

66 

50 

73 

53 

63 
37 

57 
36 

61 
42 

62 
45 

57 
44 

59 
40 

55 
40 

57 
39 

57 
41 

50 
39 

35 

35 

47 
34 

48 

36 

37 

30 

43 

29 

45 

36 

50 
41 

55 
39 

60 
42 

57 
46 

70 
49 

70 
55 

69 

52 

64 

44 

56 
40 

8 
7 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
56 

69 

50 

69 
51 

71 
54 

69 
56 

62 
57 

65 
53 

77 
51 

54 
53 

65 
57 

65 
57 

67 
57 

69 
53 

72 
55 

67 
58 

66 
55 

7  0 
51 

55 

57 

65 
53 

52 
48 

51 
47 

60 
50 

62 
56 

58 
56 

68 
57 

71 
55 

70 
55 

72 
53 

58 
57 

69 
59 

57 
54 

2 
2 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

65 

50 

79 

50 

76 
42 

76 
44 

82 
44 

75 
50 

73 
48 

79 
44 

78 

37 

66 
45 

67 
52 

72 
51 

73 
47 

73 
48 

71 
53 

67 
49 

58 
45 

63 
43 

62 
43 

59 
44 

61 

37 

57 
43 

62 
43 

70 
49 

75 
45 

85 
49 

87 
49 

88 
50 

83 
48 

75 
54 

71 
46 

9 
5 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

MAX 
MIN 

63 
46 

70 
48 

74 

52 

65 
47 

76 
48 

62 
45 

70 
48 

61 
49 

59 
49 

57 
49 

58 
47 

62 
50 

65 
53 

62 
52 

61 
44 

48 

6  0 
51 

60 
46 

57 
48 

60 
45 

59 
44 

59 
45 

56 
49 

62 
45 

68 
46 

69 
48 

80 
47 

84 
54 

74 
46 

63 
51 

64 
48 

6 
1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
47 

72 
50 

76 
53 

71 
47 

77 
48 

56 
48 

70 
44 

54 
48 

60 
46 

59 
47 

59 
49 

68 
50 

70 
53 

51 
50 

58 
45 

45 

48 

59 
49 

57 
48 

55 
47 

50 
46 

63 
46 

57 
48 

55 
43 

72 
46 

75 
47 

82 
47 

85 
53 

71 
50 

64 
52 

65 
48 

8 
0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

63 
49 

75 
55 

75 
55 

72 
53 

75 
50 

58 
48 

68 
56 

62 

52 

59 
50 

58 
49 

58 
48 

52 
52 

66 
54 

58 
51 

58 
49 

49 

48 

59 
49 

55 
49 

58 
47 

61 

49 

60 
49 

57 
50 

63 
49 

70 
52 

73 
52 

79 
53 

85 
59 

59 
49 

62 
54 

64 
51 

3 
0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

71 
46 

77 

50 

76 
45 

78 
49 

79 
51 

73 
52 

73 
53 

80 
43 

71 
45 

65 
54 

65 
54 

71 
53 

75 
46 

74 
50 

73 
56 

51 

49 

66 
46 

64 
49 

51 
47 

62 
40 

57 
47 

64 
48 

71 
53 

73 
44 

83 
49 

85 
49 

88 
49 

85 
53 

76 
53 

72 
49 

3 
1 

SAN  GRECORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

57 
41 

69 

35 

72 
41 

65 
37 

75 
41 

58 
46 

68 
35 

62 
41 

60 
40 

59 
35 

60 
37 

66 
40 

57 
43 

60 
50 

59 
34 

37 

52 
46 

58 
46 

58 
47 

56 
42 

57 
43 

57 

48 

54 
47 

52 
43 

70 

39 

69 
38 

77 

39 

80 
47 

70 
40 

63 
48 

64 
41 

0 
6 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

70 
49 

75 
44 

75 
33 

81 
36 

86 
40 

72 
40 

76 
47 

81 
36 

71 
42 

71 
46 

71 
48 

73 
52 

79 
45 

73 
43 

75 
54 

45 

40 

62 
47 

67 
45 

58 
40 

57 
36 

52 
41 

57 
48 

70 
48 

77 
45 

84 
45 

88 
46 

88 
43 

86 
45 

80 
46 

73 
43 

1 
8 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

66 
46 

79 
49 

86 
53 

80 
49 

83 
51 

62 
49 

75 
42 

66 
48 

58 
44 

62 
44 

65 
41 

70 
49 

75 
49 

65 
54 

65 
43 

43 

51 

53 
48 

50 
50 

57 
47 

66 
44 

69 
47 

63 

50 

72 
45 

77 
47 

81 
47 

84 
50 

90 
54 

81 
58 

67 
53 

70 
48 

6 
2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

68 
46 

64 
47 

74 
46 

81 
48 

77 
44 

76 
46 

64 
40 

68 
45 

67 
41 

67 
42 

67 
40 

65 
41 

67 
45 

75 
50 

66 
43 

42 

64 
46 

59 
48 

52 
45 

59 
44 

54 
42 

56 
44 

59 
50 

61 
42 

68 
45 

79 
52 

80 
47 

82 
52 

80 
49 

65 

50 

68 
45 

1 
5 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

67 

80 

83 

80 

82 
39 

73 
36 

68 
49 

74 

33 

72 
37 

71 
36 

68 
40 

72 
34 

77 
39 

73 
43 

74 
40 

46 

42 

63 
31 

58 
42 

53 
37 

58 
37 

62 
43 

60 
48 

70 
45 

79 
37 

80 
40 

62 
46 

86 
48 

81 
49 

70 
40 

71 
40 

4 
7 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

63 
45 

75 
42 

82 

53 

77 
48 

83 
49 

71 
48 

73 
44 

64 
44 

63 
53 

61 
45 

63 
46 

70 
51 

70 
50 

70 
50 

62 
44 

64 
45 

64 
41 

63 
47 

60 
47 

57 
45 

54 
46 

66 
47 

61 
47 

70 
45 

75 
45 

80 
41 

84 
47 

89 

52 

83 
50 

65 
56 

69 
47 

8 
1 

San  PEDRO 

MAX 
MIN 

66 

52 

73 
51 

66 

52 

65 
54 

64 

54 

63 

53 

64 

52 

63 
48 

62 
52 

63 
52 

64 

55 

64 
52 

55 
53 

55 
55 

65 
56 

52 

50 

52 
52 

63 
52 

55 

53 

60 
45 

61 
50 

53 
52 

62 
52 

62 
53 

68 
53 

70 
53 

71 
54 

55 
63 

53 
55 

64 
52 

5 
7 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

66 
45 

80 
51 

86 
60 

82 
49 

87 
51 

73 
54 

73 
45 

73 
48 

67 
44 

63 
46 

64 
43 

67 
50 

67 
57 

64 
50 

64 
44 

45 

49 

63 
51 

61 
51 

50 
44 

51 
44 

67 
45 

62 
49 

71 
44 

79 
46 

80 
47 

85 
47 

89 
53 

89 
51 

68 
53 

71 
48 

0 
5 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

72 
51 

77 
48 

74 
46 

74 

52 

74 

52 

66 

53 

68 

49 

78 
43 

67 
49 

58 
53 

58 
55 

69 
54 

71 
50 

72 
51 

71 
57 

65 
51 

67 
48 

66 
50 

67 
51 

62 
48 

60 
42 

50 
47 

61 

52 

68 
54 

70 
42 

77 
49 

79 
51 

79 
52 

74 
54 

72 
57 

69 
50 

9 
4 

SANTA  ANA  RIVER   PH  1 

MAX 
MIN 

68 
46 

69 
52 

71 
44 

75 
44 

79 
51 

78 
48 

73 
45 

74 
47 

73 
48 

73 
40 

63 
40 

65 
44 

73 
41 

72 

59 

68 
40 

63 
41 

63 

55 
34 

52 
42 

50 
34 

50 
34 

49 
43 

62 

38 

71 
40 

75 

50 

81 

51 

80 
50 

81 
54 

80 
49 

68 
44 

5 
2 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

73 
53 

76 

52 

70 
48 

69 

52 

67 

50 

63 
51 

67 

50 

67 
54 

70 
45 

64 

46 

64 
45 

68 
46 

69 
47 

70 
51 

69 
54 

65 
59 

58 
53 

68 
47 

65 
45 

60 
44 

59 
42 

55 
45 

52 
45 

65 
45 

69 
48 

74 
48 

74 
48 

73 
52 

68 
53 

67 
53 

67 
49 

3 
1 

See  reference  notea  follovtag  Stmtlon  lodex. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOflNtA 
APRIL  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

74 

75 

69 

64 

61 

62 

64 

63 

65 

62 

63 

64 

64 

66 

65 

62 

57 

68 

63 

57 

57 

64 

62 

64 

63 

63 

69 

70 

63 

63 

64. 

2 

MIN 

51 

52 

46 

48 

49 

48 

49 

46 

43 

44 

43 

43 

45 

50 

50 

50 

49 

47 

45 

45 

42 

47 

45 

44 

46 

47 

46 

53 

53 

46 

47i 

2 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

69 

79 

95 

82 

85 

74 

76 

69 

68 

64 

67 

71 

76 

66 

66 

64 

60 

91 

73 

72. 

1 

MIN 

45 

47 

51 

47 

49 

47 

44 

50 

43 

42 

41 

49 

49 

53 

41 

43 

50 

47 

46 

47 

43 

47 

50 

44 

45 

43 

48 

63 

57 

53 

47. 

1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

69 

79 

84 

72 

74 

68 

6  5 

67 

66 

64 

65 

63 

68 

67 

66 

60 

58 

64 

66. 

3 

MIN 

57 

44 

50 

44 

44 

42 

37 

43 

40 

42 

37 

38 

43 

46 

37 

38 

48 

43 

45 

43 

49 

47 

46 

41 

41 

42 

48 

48 

47 

51 

44. 

0 

Santa  maria 

MAX 

7 1 

69 

66 

77 

71 

70 

6  5 

7  1 

69 

66 

68 

65 

66 

74 

68 

61 

67 

82 

76 

67 

9 

MIN 

44 

42 

37 

42 

40 

43 

36 

47 

39 

40 

49 

43 

41 

49 

40 

39 

50 

44 

40 

47 

40 

43 

49 

43 

44 

45 

43 

49 

48 

43. 

3 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

69 

68 

60 

68 

65 

63 

65 

61 

64 

71 

66 

66 

64 

63 

66 

65. 

5 

MIN 

40 

36 

42 

41 

40 

39 

35 

43 

38 

39 

39 

41 

40 

45 

39 

40 

47 

47 

40 

42 

40 

50 

49 

46 

44 

43 

42 

47 

46 

44 

42. 

1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

60 

66 

67 

67 

62 

60 

64 

65 

67 

67 

66 

64 

61 

61 

64 

62 

65 

66 

64 

5 

MIN 

46 

53 

51 

49 

50 

48 

46 

48 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

44 

50 

46 

45 

44 

41 

39 

48 

50 

48 

46 

47 

45 

62 

63 

47 

1 

SANTA  PAULA 

MAX 

75 

82 

75 

75 

69 

81 

78 

73 

70 

63 

71 

74 

70 

56 

69 

57 

63 

70 

72 

80 

80 

90 

75 

72 

5 

MIN 

42 

40 

42 

42 

42 

49 

44 

43 

36 

40 

42 

45 

43 

50 

53 

46 

36 

47 

51 

44 

44 

43 

46 

46 

61 

55 

44 

9 

SANTA  ROSA 

MAX 

67 

72 

82 

87 

79 

85 

66 

76 

66 

66 

67 

67 

68 

71 

65 

65 

58 

56 

66 

64 

61 

70 

69 

67 

72 

83 

81 

85 

90 

72 

71 

5 

MIN 

41 

43 

50 

45 

47 

41 

41 

40 

39 

36 

37 

41 

51 

46 

36 

40 

43 

43 

46 

45 

39 

40 

39 

40 

41 

43 

43 

47 

46 

49 

42 

6 

SCOTIA 

MAX 

62 

63 

63 

5  3 

66 

69 

59 

60 

66 

61 

63 

59 

60 

57 

52 

55 

57 

54 

61 

57 

56 

57 

61 

71 

73 

68 

60 

6 

MIN 

42 

55 

47 

48 

47 

43 

36 

40 

42 

45 

43 

46 

47 

44 

39 

40 

47 

40 

42 

41 

48 

47 

47 

46 

43 

47 

46 

47 

47 

47 

44 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

7 1 

66 

63 

65 

60 

61 

65 

56 

73 

68 

72 

77 

85 

90 

86 

69 

2 

MIN 

42 

47 

52 

53 

56 

46 

47 

48 

49 

46 

46 

48 

48 

49 

42 

44 

46 

43 

46 

43 

45 

47 

52 

49 

48 

52 

58 

63 

58 

57 

49 

0 

SIERRA  MAORE   1  N 

MAX 

63 

68 

71 

71 

66 

61 

63 

85 

78 

65 

5 

MIN 

48 

47 

48 

48 

49 

48 

49 

45 

48 

46 

49 

51 

49 

49 

51 

49 

40 

45 

41 

42 

36 

36 

40 

41 

49 

52 

46 

2 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

5  2 

62 

65 

62 

61 

59 

53 

61 

50 

57 

47 

6C 

62 

59 

66 

69 

76 

58 

3 

MIN 

26 

22 

32 

33 

33 

33 

18 

25 

25 

31 

21 

27 

23 

38 

22 

28 

33 

26 

29 

30 

32 

30 

32 

26 

24 

27 

28 

32 

34 

37 

28 

7 

SODA  SPRINGS 

MAX 

53 

52 

50 

41 

49 

40 

46 

32 

50 

66 

60 

51 

46 

5 

MI  N 

13 

23 

33 

21 

24 

30 

24 

23 

26 

27 

19 

27 

20 

22 

16 

23 

26 

23 

26 

22 

22 

22 

22 

19 

26 

26 

26 

31 

26 

28 

23 

8 

SONOMA 

MAX 

62 

66 

69 

70 

65 

67 

61 

56 

62 

86 

9C 

60 

70 

72 

4 

MIN 

42 

38 

48 

42 

44 

49 

47 

40 

35 

36 

34 

50 

48 

50 

35 

37 

45 

45 

41 

45 

36 

39 

38 

4C 

43 

41 

42 

45 

44 

52 

42 

4 

SONORA 

MAX 

62 

66 

79 

78 

65 

73 

71 

74 

71 

66 

70 

74 

60 

66 

62 

84 

68 

7 

MIN 

40 

46 

44 

44 

46 

42 

36 

44 

40 

42 

41 

42 

42 

50 

39 

41 

46 

42 

36 

42 

43 

46 

44 

43 

44 

44 

46 

4E 

5C 

52 

43 

6 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE  NP 

MAX 

66 

58 

59 

61 

64 

63 

59 

59 

61 

54 

59 

50 

42 

66 

70 

73 

65 

64 

68 

0 

MIN 

28 

26 

32 

33 

37 

33 

26 

34 

30 

33 

30 

31 

30 

36 

30 

30 

30 

30 

26 

26 

29 

32 

31 

31 

32 

32 

35 

38 

40 

31 

6 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

56 

42 

39 

46 

40 

64 

51 

4 

MIN 

37 

34 

36 

36 

36 

31 

29 

26 

31 

33 

32 

33 

32 

27 

29 

29 

33 

35 

36 

35 

32 

33 

34 

33 

2S 

35 

37 

34 

35 

37 

33 

1 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

62 

6  0 

57 

61 

63 

61 

64 

54 

50 

45 

44 

49 

39 

61 

54 

8 

MIN 

29 

32 

36 

43 

46 

34 

41 

40 

44 

40 

39 

39 

44 

41 

39 

33 

32 

30 

33 

26 

25 

28 

30 

33 

35 

41 

44 

36 

47 

36 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

82 

86 

69 

7  6 

72 

73 

67 

70 

71 

77 

66 

68 

64 

60 

64 

8C 

85 

91 

91 

73 

72 

9 

MIN 

41 

44 

51 

52 

49 

49 

41 

46 

45 

42 

44 

47 

46 

47 

42 

47 

46 

48 

46 

45 

43 

48 

46 

44 

44 

47 

50 

54 

54 

46 

STOCKTON  FnE  STA  <. 

MAX 

70 

70 

71 

66 

66 

64 

60 

64 

82 

89 

71 

,7 

MIN 

41 

39 

43 

52 

49 

45 

42 

43 

42 

40 

41 

43 

45 

52 

40 

45 

49 

45 

46 

45 

42 

41 

40 

41 

42 

47 

44 

51 

l< 

44 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

70 

81 

85 

65 

89 

64 

60 

8C 

85 

92 

74 

74 

.7 

MIN 

41 

45 

51 

46 

48 

48 

43 

45 

40 

45 

40 

49 

44 

53 

41 

47 

46 

45 

47 

45 

43 

48 

48 

4< 

48 

4E 

48 

52 

52 

50 

46 

4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

69 

67 

64 

62 

52 

69 

67 

72 

74 

79 

82 

8C 

85 

79 

70 

.9 

MIN 

42 

41 

-.9 

44 

48 

50 

44 

40 

36 

37 

40 

49 

41 

48 

36 

41 

46 

43 

41 

45 

40 

41 

46 

44 

62 

43 

45 

48 

60 

51 

44 

»1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

62 

64 

65 

60 

56 

50 

58 

49 

54 

46 

44 

42 

43 

66 

57 

57 

59 

6E 

69 

74 

77 

74 

68 

59 

.5 

MIN 

28 

35 

45 

41 

47 

40 

36 

34 

32 

35 

34 

36 

36 

38 

30 

33 

32 

31 

32 

32 

31 

33 

36 

35 

42 

42 

45 

51 

47 

46 

2 

SUNLANO 

MAX 

68 

69 

72 

70 

73 

65 

62 

7C 

85 

87 

8E 

83 

76 

71 

9 

MIN 

46 

50 

40 

42 

50 

46 

47 

39 

40 

42 

50 

46 

46 

46 

46 

47 

40 

45 

40 

40 

36 

39 

40 

46 

3S 

49 

66 

65 

50 

47 

44 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

63 

52 

60 

52 

53 

62 

6C 

7C 

71 

61 

2 

MI  N 

29 

28 

32 

31 

37 

32 

28 

23 

32 

31 

26 

35 

31 

36 

26 

33 

37 

33 

33 

30 

40 

30 

32. 

32 

24 

3C 

30 

34 

35 

41 

31 

.8 

TABLE  MTN 

MAX 

53 

56 

59 

60 

62 

52 

57 

47 

49 

58 

52 

0 

MIN 

19 

23 

33 

41 

43 

39 

25 

37 

38 

38 

36 

41 

41 

37 

34 

30 

26 

21 

26 

21 

16 

23 

26 

3; 

33 

31 

40 

4; 

47 

40 

33 

tO 

TAHOE 

MAX 

36 

37 

47 

53 

50 

57 

48 

49 

55 

56 

55 

55 

50 

55 

45 

53 

42 

53 

It 

59 

50 

2 

MIN 

23 

32 

32 

36 

35 

36 

34 

36 

27 

29 

25 

28 

25 

33 

23 

27 

30 

22 

26 

26 

27 

30 

27 

27 

27 

28 

3C 

3C 

TEHACHAPI 

MAX 

60 

58 

65 

70 

73 

62 

63 

71 

64 

61 

63 

56 

68 

67 

60 

53 

60 

64 

■  5 

MIN 

32 

33 

31 

44 

36 

43 

34 

43 

31 

40 

38 

40 

40 

40 

41 

37 

37 

31 

37 

34 

32 

36 

40 

42 

42 

34 

34 

3! 

41 

40 

37 

TEJON  RANCHO 

MAX 

67 

71 

63 

67 

60 

54 

6 1 

61 

6C 

90 

67 

.0 

MIN 

45 

40 

49 

54 

55 

50 

40 

44 

41 

46 

43 

46 

45 

50 

50 

45 

44 

43 

46 

42 

41 

44 

50 

50 

62 

61 

55 

5£ 

63 

63 

47 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

79 

84 

83 

63 

76 

76 

78 

95 

66 

.9 

MIN 

61 

62 

57 

61 

56 

58 

58 

50 

60 

60 

59 

60 

57 

67 

65 

59 

64 

56 

57 

53 

46 

48 

55 

51 

55 

67 

59 

6< 

tt 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

64 

76 

73 

70 

66 

72 

76 

66 

74 

0 

MIN 

45 

35 

41 

41 

48 

47 

36 

44 

40 

44 

44 

44 

44 

52 

45 

44 

41 

43 

37 

43 

42 

45 

54 

62 

47 

46 

48 

4S 

5i 

44 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

62 

76 

62 

64 

53 

59 

62 

71 

82 

8C 

77 

67 

1 

32 

32 

41 

42 

45 

42 

32 

42 

39 

40 

36 

40 

38 

47 

36 

39 

42 

35 

36 

36 

32 

45 

40 

ll 

38 

41 

41 

44 

47 

48 

39 

'' 

TOPAZ  LAKE 

MAX 

63 

68 

6 1 

57 

55 

7C 

71 

61 

2 

MIN 

30 

31 

33 

35 

39 

32 

24 

33 

34 

40 

34 

41 

33 

37 

29 

34 

36 

32 

31 

32 

35 

40 

36 

37 

35 

34 

36 

4C 

41 

42 

34 

TORRANCE 

MAX 

70 

63 

62 

1! 

1; 

67 

66 

7 

MIN 

42 

62 

45 

51 

51 

51 

47 

41 

40 

46 

45 

51 

48 

54 

53 

45 

46 

51 

46 

42 

52 

47 

42 

44 

47 

49 

47 

TRACY  CARBONA 

MAX 

71 

70 

64 

61 

74 

1 

MIN 

46 

47 

51 

56 

53 

53 

46 

48 

41 

39 

37 

42 

45 

45 

41 

42 

44 

44 

60 

46 

45 

46 

47 

42 

4E 

55 

51 

52 

57 

50 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

70 

81 

65 

85 

66 

80 

75 

72 

72 

66 

68 

72 

79 

71 

69 

66 

61 

64 

76 

60 

62 

86 

92 

92 

75 

7* 

•  3 

MIN 

36 

48 

34 

53 

51 

44 

47 

51 

47 

46 

46 

49 

45 

52 

45 

46 

49 

42 

49 

45 

47 

47 

48 

46 

56 

56 

49 

60 

61 

64 

48 

1 

TRONA 

MA.X 

73 

79 

82 

86 

69 

81 

74 

80 

62 

84 

85 

65 

84 

81 

81 

74 

70 

6  0 

7 1 

75 

77 

8C 

60 

82 

86 

8" 

65 

79 

>2 

MIN 

52 

50 

45 

50 

52 

61 

46 

46 

49 

53 

53 

54 

55 

60 

51 

47 

48 

47 

43 

44 

39 

46 

47 

41) 

51 

50 

52 

54 

66 

60 

50 

2 

TRUCKEE  RS 

MAX 

63 

61 

49 

55 

57 

57 

56 

55 

50 

57 

40 

51 

42 

40 

41 

40 

49 

53 

53 

56 

64 

61 

65 

67 

67 

MIN 

24 

27 

28 

26 

28 

35 

23 

26 

25 

32 

22 

31 

24 

34 

21 

29 

29 

24 

27 

27 

29 

26 

27 

25 

23 

26 

26 

28 

26 

30 

1? 

•f 

TULELAKE 

MAX 

51 

60 

62 

62 

62 

53 

61 

65 

64 

62 

59 

54 

56 

51 

55 

52 

51 

50 

47 

52 

56 

60 

66 

54 

59 

63 

71 

81 

78 

78 

59 

6 

MIN 

27 

23 

32 

26 

28 

29 

17 

16 

22 

26 

20 

32 

39 

31 

25 

26 

29 

29 

33 

33 

30 

26 

25 

34 

23 

28 

29 

34 

36 

42 

28 

.4 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

59 

73 

75 

79 

5| 

71 

74 

65 

64 

61 

59 

64 

54 

53 

57 

54 

62 

70 

72 

66 

61 

72 

77 

83 

86 

82 

67.4 

MIN 

38 

47 

52 

47 

43 

48 

53 

59 

56 

56 

47.6 

MAX 

73 

77 

77 

76 

76 

70 

70 

80 

70 

67 

67 

70 

70 

74 

74 

66 

70 

65 

66 

61 

60 

62 

64 

70 

70 

76 

78 

78 

75 

75 

71.0 

45 

42 

46 

52 

55 

46 

47 

57 

45 

43 

47 

46 

47 

50 

50 

43 

46 

48 

53 

54 

56 

47.7 

MAX 

69 

74 

84 

86 

89 

88 

77 

84 

85 

88 

85 

66 

88 

66 

85 

82 

80 

71 

76 

70 

63 

67 

76 

78 

83 

84 

66 

85 

85 

86 

81.0 

5 1 

52 

46 

50 

43 

52 

42 

42 

4 1 

46 

51 

55 

5  3 

49 

46 

49.8 

MAX 

33 

45 

53 

58 

54 

45 

51 

46 

47 

46 

45 

39 

45 

42 

42 

40 

32 

35 

35 

35 

43 

44 

44 

46 

51 

55 

55 

58 

60 

53 

46.0 

MIN 

10 

19 

14 

20 

19 

1 9 

16 

22 

2  2 

29 

30 

26 

28 

23.1 

MAX 

67 

76 

80 

79 

80 

75 

78 

72 

72 

70 

70 

65 

67 

64 

68 

62 

55 

65 

61 

67 

68 

71 

72 

72 

78 

83 

68 

93 

90 

83 

73.0 

MIN 

38 

36 

42 

40 

49 

42.6 

MAX 

67 

79 

74 

70 

66 

61 

60 

72 

63 

63 

62 

63 

64 

65 

65 

63 

60 

61 

61 

58 

56 

58 

62 

63 

63 

70 

70 

75 

67 

65 

65.0 

MIN 

48 

53 

49 

48 

50 

46 

^' 

55 

49.9 

MAX 

72 

73 

74 

81 

80 

81 

60 

62 

79 

66 

67 

61 

73 

69 

70 

62 

65 

65 

58 

54 

54 

47 

50 

57 

74 

80 

82 

84 

63 

76 

70.1 

MIN 

*5 

44 

47 

46 

45 

42 

43 

44 

45 

53 

45 

50 

46 

46.1 

MAX 

65 

70 

67 

70 

69 

65 

62 

53 

62 

72 

74 

80 

67 

84 

MIN 

44 

28 

" 

32 

40 

MAX 

68 

80 

85 

86 

88 

71 

76 

73 

74 

74 

71 

75 

70 

69 

64 

58 

65 

63 

62 

71 

72 

66 

77 

80 

84 

68 

9C 

89 

70 

74.4 

MIN 

46 

56 

51 

52 

47.1 

MAX 

55 

65 

73 

77 

78 

75 

68 

71 

72 

72 

73 

70 

76 

74 

72 

67 

62 

56 

62 

53 

52 

61 

64 

74 

78 

76 

79 

77 

69.1 

36 

30 

22 

20 

29 

30 

37 

26 

2  5 

37 

33.4 

MAX 

76 

63 

70 

77 

82 

83 

77 

70 

75 

76 

78 

79 

76 

81 

72 

74 

62 

65 

59 

63 

54 

59 

59 

70 

73 

77 

60 

80 

76 

61 

72.4 

MIN 

40 

38 

41 

42 

45 

41 

40 

43 

40 

40 

43 

40.9 

MAX 

73 

70 

73 

81 

85 

87 

86 

76 

80 

79 

76 

76 

78 

78 

75 

74 

66 

71 

67 

66 

59 

60 

67 

72 

76 

76 

63 

86 

90 

92 

76.0 

MIN 

42 

42 

50 

50 

42 

44 

45 

45 

42 

50 

50 

55 

47.8 

MAX 

60 

72 

74 

76 

76 

72 

71 

72 

70 

66 

64 

54 

56 

57 

61 

60 

55 

54 

54 

54 

65 

67 

67 

67 

71 

77 

79 

82 

79 

67.2 

MIN 

35 

42 

47 

54 

54 

42 

42 

40 

38 

40 

43 

45 

38 

42 

39 

39 

42 

60 

56 

69 

44.8 

MAX 

63 

67 

79 

83 

82 

85 

64 

72 

68 

66 

64 

65 

69 

75 

65 

66 

63 

64 

62 

59 

57 

68 

68 

60 

72 

76 

76 

83 

66 

62 

70.4 

MIN 

39 

42 

47 

45 

47 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

50 

41 

52 

44.5 

MAX 

67 

SO 

83 

83 

86 

80 

75 

72 

72 

73 

66 

70 

75 

73 

67 

65 

60 

64 

64 

58 

66 

71 

70 

75 

78 

61 

65 

9C 

87 

67 

74.2 

MIN 

39 

47 

5  7 

51 

48 

49 

44 

44 

43 

46 

42 

46 

46 

45 

52  • 

46.7 

MAX 

63 

66 

70 

78 

80 

76 

69 

76 

71 

68 

72 

75 

72 

69 

65 

65 

58 

60 

46 

46 

53 

69 

74 

78 

60 

ec 

80 

76 

69.2 

MIN 

39 

24 

26 

32 

33 

34 

35 

34 

33 

34 

34.1 

MAX 

74 

68 

73 

82 

85 

86 

81 

77 

77 

76 

76 

76 

77 

79 

76 

73 

71 

71 

69 

69 

59 

64 

66 

72 

75 

78 

83 

61 

92 

94 

76.4 

MIN 

44 

44 

48 

5  2 

52 

51 

44 

50 

49 

46 

48 

49 

49 

46 

47 

46 

48 

45 

46 

52 

56 

49.6 

MAX 

64 

69 

80 

76 

73 

79 

66 

69 

63 

62 

61 

61 

65 

68 

65 

64 

62 

56 

61 

59 

52 

58 

56 

58 

65 

7C 

75 

B2 

9C 

62 

66  .  4 

MIN 

41 

39 

49 

44 

44 

47 

35 

45 

40 

40 

46 

44.3 

MAX 

53 

62 

70 

74 

75 

74 

55 

70 

73 

69 

69 

66 

56 

57 

62 

53 

54 

59 

55 

60 

62 

69 

68 

68 

7C 

76 

61 

86 

86 

66.2 

MIN 

28 

27 

34 

36 

38 

41 

23 

33 

32 

30 

3  3 

29 

34 

37 

36 

44 

34.0 

MAX 

44 

52 

46 

50 

55 

61 

48 

54 

61 

64 

72 

78 

60 

MIN 

36 

26 

2  8 

■  3c 

29 

31 

36 

35 

51 

MAX 

44 

57 

59 

69 

55 

50 

56 

62 

62 

60 

50 

52 

53 

50 

54 

46 

40 

43 

43 

43 

53 

59 

58 

60 

56 

63 

67 

74 

74 

56.1 

MIN 

23 

30 

3 1 

29 

27 

26 

24 

24 

20 

30 

3  0 

29 

30 

31 

29 

3  0 

28 

27 

30 

30 

32 

32 

35 

26.5 

MAX 

56 

62 

63 

68 

63 

59 

69 

61 

57 

56 

55 

57 

57 

56 

55 

56 

61 

55 

56 

58 

59 

56 

61 

64 

68 

65 

66 

57 

43!! 

MIN 

38 

48 

49 

50 

44 

41 

42 

40 

43 

43 

44 

45 

42 

41 

45 

44 

47 

45 

46 

44 

41 

MAX 

40 

18 

35 

40 

46 

45 

40 

38 

38 

43 

43 

42 

44 

46 

40 

40 

37 

31 

26 

30 

24 

26 

36 

40 

40 

36 

43 

44 

44 

MIN 

10 

10 

1 8 

25 

22 

28 

19 

^' 

14 

15 

5 

5 

16 

14 

9 

6 

8 

10 

15 

14 

14 

21 

20 

I5I3 

MAX 

24 

15 

27 

30 

33 

32 

27 

35 

32 

32 

32 

26 

32 

32 

27 

28 

24 

23 

13 

16 

15 

18 

23 

32 

27 

40 

43 

36 

35 

llll 

MIN 

1 

-  1 

1  0 

19 

18 

15 

14 

19 

14 

19 

1 3 

12 

1 

1 

7 

6 

7 

8 

1 1 

15 

10 

15 

16 

19 

17 

MAX 

70 

68 

79 

83 

84 

87 

67 

78 

73 

75 

73 

71 

72 

72 

65 

70 

65 

57 

64 

67 

69 

72 

74 

74 

75 

77 

82 

92 

91 

93 

74  6 

MIN 

44 

48 

53 

54 

53 

45 

49 

44 

40 

37 

41 

47 

46 

^' 

42 

47 

45 

44 

45 

43 

44 

43 

47 

51 

57 

51 

54 

57 

51 

47.1 

MAX 

68 

68 

78 

82 

83 

86 

65 

77 

76 

73 

76 

67 

72 

66 

69 

70 

62 

57 

62 

60 

64 

71 

72 

69 

74 

77 

61 

88 

91 

MIN 

42 

48 

61 

57 

56 

40 

46 

43 

40 

40 

42 

50 

41 

50 

41 

46 

45 

52 

55 

49 

50 

52 

53 

46.5 

MAX 

68 

69 

81 

86 

87 

88 

69 

76 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

66 

69 

61 

59 

65 

61 

63 

70 

72 

72 

75 

78 

86 

92 

MIN 

44 

54 

62 

61 

54 

54 

5 1 

45 

48 

41 

43 

47 

45 

47 

45 

42 

46 

45 

47 

47 

57 

54 

59 

54 

49.4 

MAX 

43 

53 

60 

66 

66 

56 

51 

62 

62 

62 

60 

56 

63 

56 

57 

51 

49 

41 

47 

43 

53 

57 

57 

61 

55 

61 

65 

69 

67 

57.3 

MIN 

24 

22 

31 

33 

37 

32 

20 

32 

34 

34 

38 

29 

36 

29 

3  2 

3 1 

25 

32 

33 

37 

39 

40 

31.0 

MAX 

69 

75 

77 

80 

81 

89 

69 

79 

76 

76 

75 

70 

73 

74 

76 

75 

60 

70 

65 

74 

76 

77 

74 

67 

73 

78 

60 

86 

93 

68 

75.8 

MIN 

43 

47 

58 

55 

48 

40 

46 

39 

39 

34 

37 

42 

42 

40 

44 

41 

51 

52 

46 

50 

50 

48 

44.9 

MAX 

77 

83 

82 

81 

83 

63 

77 

86 

74 

68 

65 

74 

76 

79 

78 

80 

74.6 

MIN 

45 

41 

38 

48 

45 

50 

45 

38 

42 

49 

50 

54 

44 

46 

57 

44 

44 

47 

47 

48 

39 

45 

48 

51 

47 

44 

46 

5C 

55 

46.5 

MAX 

56 

73 

73 

74 

75 

67 

68 

71 

73 

71 

70 

68 

72 

60 

63 

50 

46 

50 

55 

49 

51 

52 

61 

68 

70 

72 

76 

79 

70 

72 

65.3 

MIN 

30 

34 

35 

36 

43 

40 

31 

40 

38 

39 

40 

35 

36 

42 

36 

34 

33 

31 

31 

31 

33 

36 

34 

38 

40 

42 

42 

44 

44 

43 

37.0 

MAX 

53 

56 

62 

64 

66 

72 

50 

65 

69 

67 

64 

61 

60 

57 

55 

59 

55 

55 

55 

53 

57 

56 

65 

61 

57 

64 

70 

76 

82 

65 

62.4 

MIN 

33 

32 

36 

37 

42 

33 

26 

31 

35 

36 

35 

37 

35 

40 

29 

35 

35 

40 

40 

37 

34 

31 

36 

38 

30 

34 

39 

42 

44 

46 

36.0 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

UK  I  AH 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VALVE RMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VI SAL I A 

VOLTA  PM 

WALNUT  CREEK 

WALNUT  OROVE 

WARNER  SPRINGS 

MASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WESTWOOD  3  WSW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 
WOOOFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


B««  r«t«r«DC*  not**  follovlng  stktloB  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Day  of  month 


btanoD 

2 

3 

4 

5 

Q 

7 

Q 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

„  6* 
°< 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.  26 

.  33 

.  37 

.  32 

.  25 

.  39 

.36 

.  23 

.  23 

.21 

.20 

.21 

.25 

.25 

.07 

.12 

.12 

.19 

.06 

.17 

.18 

.20 

.25 

.30 

.30 

.26 

.32 

.35 

B 

7.23 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.  29 

.  75 

.  45 

.36 

.  34 

.33 

.45 

.  32 

.45 

.  30 

.30 

.24 

.30 

.41 

.17 

.38 

.15 

.13 

.09 

.15 

.10 

.13 

.15 

.15 

.32 

.34 

.30 

.32 

.45 

.60 

9.22 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.30 

.35 

.32 

.48 

.33 

.36 

.28 

.31 

.35 

.50 

.33 

.40 

.33 

.32 

.38 

.30 

.25 

.09 

.10 

.10 

.  08 

.26 

.27 

.30 

.45 

.46 

.34 

.30 

.33 

.34 

9.31 

WIND 

190 

189 

91 

173 

79 

43 

49 

34 

47 

167 

178 

135 

109 

68 

108 

60 

102 

51 

109 

45 

39 

146 

112 

70 

95 

87 

38 

12 

38 

24 

2688 

MAX 

63 

69 

75 

80 

85 

77 

73 

73 

78 

76 

77 

76 

81 

76 

77 

73 

73 

68 

67 

57 

60 

69 

76 

79 

80 

82 

84 

83 

81 

81 

75  .  0 

MIN 

42 

38 

41 

50 

49 

51 

44 

46 

48 

48 

47 

46 

48 

51 

48 

44 

41 

40 

42 

43 

33 

40 

44 

46 

49 

47 

48 

42 

55 

51 

45.4 

BEAUMONT  1  N 

EVAP 

.  20 

.  29 

.  13 

.  24 

.  21 

.  IS 

.24 

.30 

.07 

.14 

.17 

« 

.29 

.14 

.17 

.23 

.  11 

.06 

.14 

.05 

« 

.12 

.23 

.19 

.38 

.  01 

~ 

B 

4.41 

WIND 

81 

66 

23 

08 

35 

25 

75 

15 

8 

30 

30 

35 

23 

31 

40 

34 

32 

31 

24 

25 

16 

8 

18 

20 

22 

18 

13 

61 

19 

B 

896 

BURLINGAME 

EVAP 

.25 

.  23 

.  21 

.  29 

.  21 

.39 

.  15 

.29 

.  13 

.  18 

.  16 

.15 

.21 

.19 

.20 

.15 

.14 

.  10 

.29 

.09 

.15 

.19 

.15 

.21 

.27 

.23 

.15 

.24 

.34 

5.94 

WIND 

226 

130 

117 

94 

94 

225 

79 

90 

56 

74 

84 

52 

57 

134 

85 

29 

129 

73 

98 

56 

72 

59 

67 

63 

66 

46 

29 

51 

74 

132 

2641 

MAX 

70 

72 

78 

77 

79 

78 

76 

75 

75 

75 

70 

78 

78 

73 

73 

70 

62 

70 

70 

64 

72 

75 

73 

75 

78 

81 

87 

89 

89 

80 

75.4 

MIN 

44 

46 

52 

50 

50 

45 

44 

50 

50 

48 

47 

52 

55 

54 

47 

48 

50 

49 

49 

49 

47 

50 

51 

47 

49 

50 

51 

56 

54 

53 

49.6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.25 

.25 

.29 

.26 

.20 

.21 

.23 

.20 

.21 

.19 

.11 

.18 

.18 

.18 

.18 

.20 

.22 

.52 

.14 

.05 

.12 

.08 

.09 

.11 

.12 

.22 

.21 

.24 

.29 

.21 

5.94 

WIND 

130 

92 

69 

56 

33 

41 

69 

56 

41 

42 

40 

40 

61 

55 

52 

45 

63 

59 

58 

61 

42 

73 

37 

28 

33 

45 

33 

47 

45 

30 

1581 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.04 

.16 

.19 

.16 

.16 

.13 

.26 

.13 

.16 

.13 

.16 

.10 

.13 

.10 

.05 

.10 

.10 

.01 

.03 

.06 

.10 

.03 

.10 

.10 

.19 

.19 

.16 

.19 

.22 

.26 

3.90 

WIND 

33 

48 

36 

22 

23 

21 

54 

22 

25 

26 

28 

21 

27 

38 

16 

26 

28 

42 

19 

21 

20 

20 

18 

27 

31 

24 

22 

16 

21 

30 

805 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.06 

.  17 

.27 

.21 

* 

.35 

.19 

.19 

.14 

.15 

* 

.44 

.19 

.07 

.09 

.  14 

.41 

.20 

.22 

.24 

.25 

♦ 

.09 

.34 

4,41 

WIND 

31 

41 

57 

15 

* 

103 

39 

43 

30 

53 

* 

235 

66 

122 

50 

79 

« 

120 

60 

36 

41 

36 

83 

80 

1420 

CUULA  VISTA 

EVAP 

.  32 

.  29 

.  20 

.  21 

.  18 

* 

.55 

.20 

.21 

.20 

.20 

* 

* 

.64 

.24 

.25 

.23 

.24 

* 

.45 

.20 

.08 

.17 

.22 

.19 

♦ 

.56 

.22 

6.25 

WIND 

116 

140 

68 

80 

68 

* 

233 

95 

94 

109 

97 

357 

105 

89 

124 

119 

272 

74 

92 

73 

112 

102 

« 

266 

147 

3032 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.  21 

.  35 

.  43 

.41 

.36 

.29 

.40 

.24 

.24 

.  22 

.20 

.17 

.16 

.15 

.20 

.21 

.04 

.08 

.15 

.18 

.13 

.18 

.17 

.31 

.42 

.31 

.29 

.28 

.31 

B 

7  .  33 

WIND 

89 

192 

224 

147 

65 

45 

173 

35 

28 

43 

43 

60 

29 

78 

35 

68 

43 

82 

60 

57 

25 

48 

80 

57 

124 

145 

70 

39 

26 

64 

2274 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

/.17 

.  29 

.  39 

.  32 

.  23 

* 

* 

.88 

.23 

.  12 

.04 

.08 

* 

♦ 

.64 

.20 

.08 

.11 

.  15 

.48 

.21 

.16 

.19 

.33 

I 

.90 

.29 

6 , 49 

WIND 

tUSS 

134 

158 

98 

63 

491 

125 

149 

163 

146 

* 

444 

129 

138 

128 

120 

* 

321 

111 

92 

64 

108 

« 

210 

152 

3732 

MAX 

72 

72 

75 

83 

82 

_ 

_ 

84 

66 

76 

82 

73 

78 

74 

-60 

56 

70 

74 

77 

70 

81 

80 

_ 

_ 

88 

79 

75,1 

MIN 

40 

43 

47 

51 

52 

_ 

_ 

44 

40 

44 

44 

47 

42 

43 

46 

47 

47 

_ 

42 

46 

47 

51 

52 

_ 

_ 

50 

53 

46,3 

FALL  RIVEB  MILLS  INTAKE 

EVAP 

^.00 

.29 

.15 

.17 

.80 

.35 

.20 

.23 

.  15 

.  1 ' 

* 

.28 

.16 

.15 

.03 

.  09 

.  04 

.20 

.22 

.19 

.23 

.18 

.22 

* 

.47 

.30 

B 

5 . 63 

WIND 

/65 

110 

70 

60 

30 

130 

« 

170 

70 

90 

105 

115 

140 

270 

50 

110 

80 

100 

110 

* 

120 

90 

120 

90 

70 

46 

110 

60 

2575 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.  16 

.23 

.31 

.26 

.27 

.25 

.30 

.25 

.20 

.24 

.23 

.17 

.15 

.06 

.13 

.16 

.14 

.08 

.  15 

.09 

.14 

.14 

.17 

.13 

.26 

.28 

.30 

.30 

.30 

.36 

6.21 

WIND 

65 

80 

92 

69 

53 

35 

84 

66 

48 

76 

82 

78 

47 

75 

28 

57 

63 

H8 

49 

77 

27 

46 

53 

28 

48 

63 

55 

51 

56 

66 

1835 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.23 

.29 

.23 

.22 

.25 

.22 

.35 

.19 

.26 

.23 

.23 

.22 

.26 

.31 

.15 

.19 

.17 

.13 

.15 

.17 

.03 

.06 

.09 

.15 

.25 

.22 

.29 

.26 

.31 

.45 

6.56 

WIND 

131 

109 

79 

45 

46 

32 

88 

33 

41 

40 

46 

51 

48 

83 

53 

38 

78 

159 

39 

79 

42 

38 

25 

36 

52 

41 

40 

27 

43 

109 

1771 

MAX 

71 

70 

75 

80 

83 

81 

75 

75 

77 

79 

75 

74 

77 

80 

74 

76 

73 

63 

71 

67 

55 

61 

67 

73 

80 

80 

83 

87 

89 

87 

75.3 

MIN 

42 

42 

43 

50 

55 

54 

43 

44 

47 

48 

47 

48 

49 

48 

47 

48 

48 

46 

46 

48 

47 

47 

51 

52 

51 

53 

56 

58 

62 

55 

49.2 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.28 

.30 

.38 

.18 

.30 

.45 

.26 

.23 

.19 

.22 

.25 

.15 

.30 

.15 

.15 

.09 

.09 

.15 

.23 

.11 

.13 

.18 

.16 

.17 

.25 

.24 

.25 

.22 

.30 

.30 

6.66 

WIND 

276 

251 

175 

68 

50 

222 

110 

81 

79 

138 

132 

71 

65 

149 

83 

100 

117 

85 

168 

59 

70 

71 

88 

54 

70 

65 

51 

43 

63 

92 

3146 

MAX 

70 

77 

83 

83 

84 

85 

77 

76 

74 

73 

68 

76 

76 

73 

73 

63 

59 

67 

67 

67 

73 

73 

74 

79 

82 

84 

88 

90 

91 

85 

76.3 

MIN 

42 

45 

53 

64 

45 

50 

40 

47 

48 

46 

44 

52 

54 

52 

43 

41 

49 

47 

46 

48 

45 

47 

49 

47 

49 

50 

51 

55 

53 

55 

48.6 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.05 

.  16 

.  19 

.  15 

.21 

.  15 

.20 

.15 

.20 

.18 

.18 

.15 

.18 

.21 

.12 

.15 

.00 

.30 

.10 

.34 

* 

.02 

.05 

.15 

.13 

.15 

.21 

.23 

.  22 

.16 

4.69 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

I 

* 

1.34 

I 

* 

* 

1.06 

* 

.64 

* 

* 

* 

I 

* 

.97 

I 

* 

.51 

.61 

* 

I 

1.39 

6.52 

WIND 

* 

456 

490 

« 

320 

* 

590 

* 

260 

* 

* 

190 

« 

* 

310 

2616 

MAX 

- 

- 

- 

95 

- 

- 

- 

94 

- 

- 

84 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

91 

- 

- 

- 

85 

- 

- 

92 

- 

- 

- 

- 

100 

MIN 

45 

50 

49 

48 

49 

■ 

54 

56 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.30 

.45 

.37 

.37 

.38 

.43 

.41 

.30 

.33 

.30 

.28 

.30 

.30 

.35 

.30 

.28 

.30 

.22 

.16 

.11 

.07 

.12 

.15 

.23 

.30 

.40 

.40 

.38 

.45 

.70 

9.44 

WIND 

91 

185 

111 

79 

81 

74 

100 

47 

79 

65 

74 

62 

68 

117 

102 

86 

107 

151 

44 

52 

68 

46 

55 

49 

62 

93 

70 

51 

67 

71 

2407 

LAKESHORE 

EVAP 

.  18 

.  16 

.  17 

.  11 

.  18 

.  18 

.  16 

.  15 

.  16 

.17 

.  08 

.10 

.12 

.  12 

.  16 

.  04 

.  06 

.  12 

.12 

.  18 

.  16 

.19 

.  18 

.  22 

.21 

.20 

.  22 

B 

WIND 

38 

32 

17 

9 

17 

38 

15 

15 

18 

17 

6 

42 

17 

27 

13 

14 

16 

17 

8 

5 

12 

13 

12 

17 

12 

11 

10 

4 

8 

18 

49E 

LCD  I 

EVAP 

.  26 

.  34 

.36 

.  23 

.28 

.  36 

.28 

.  25 

.24 

.  20 

.19 

.20 

.  21 

.16 

.18 

.21 

.  16 

.09 

.  13 

.  08 

.  10 

.  14 

.  15 

.  17 

.33 

.23 

.20 

.29 

.29 

.  28 

6 .  5£ 

WIND 

176 

182 

143 

69 

59 

200 

120 

70 

90 

98 

66 

74 

64 

85 

59 

133 

37 

72 

58 

40 

33 

48 

63 

42 

101 

52 

35 

27 

52 

107 

2455 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  37 

.  41 

.  45 

.  45 

.  25 

.  51 

.28 

.38 

.18 

.30 

.  22 

.15 

.  22 

.  23 

.  22 

.  06 

.15 

.  16 

.  09 

.  15 

.  21 

.25 

.36 

.40 

.20 

.  24 

.38 

.  27 

B 

7 . 82 

WIND 

365 

302 

239 

184 

125 

419 

172 

289 

168 

285 

143 

130 

127 

208 

175 

195 

145 

135 

133 

107 

60 

57 

110 

105 

226 

162 

68 

46 

132 

323 

5335 

MAX 

64 

72 

78 

81 

82 

76 

80 

84 

74 

72 

71 

72 

79 

73 

74 

74 

73 

71 

71 

74 

77 

77 

79 

74 

79 

84 

88 

85 

76 

76.3 

MIN 

64 

70 

62 

54 

55 

56 

46 

54 

51 

53 

46 

48 

50 

54 

46 

46 

- 

48 

60 

46 

46 

51 

48 

49 

51 

53 

53 

57 

57 

54 

52.6 

NEWARK 

EVAP 

.31 

.21 

.26 

.22 

.20 

* 

.68 

.19 

.  19 

.16 

.14 

♦ 

* 

.58 

.18 

.  12 

.11 

,16 

* 

* 

.33 

.20 

.11 

.16 

.24 

* 

.72 

.25 

5.72 

WIND 

296 

97 

125 

62 

52 

« 

270 

58 

71 

78 

44 

* 

* 

210 

78 

99 

77 

77 

* 

* 

159 

78 

43 

42 

48 

116 

71 

2251 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.19 

.29 

.21 

.27 

.28 

.15 

.37 

.19 

.20 

.22 

.11 

.27 

.35 

.25 

.10 

.08 

.29 

.14 

.00 

.15 

.04 

.24 

.17 

.26 

.27 

.14 

.28 

.30 

.26 

6.07 

WIND 

129 

275 

234 

128 

51 

66 

123 

30 

154 

119 

104 

66 

94 

166 

67 

63 

203 

356 

54 

67 

104 

119 

60 

59 

109 

91 

49 

28 

64 

114 

3346 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.23 

.20 

.25 

.25 

.24 

* 

.56 

.13 

.14 

.15 

.10 

.34 

.10 

.06 

.02 

.04 

.16 

.04 

.11 

.20 

.24 

.  74 

.26 

4,56 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

.22 

.22 

.19 

.17 

* 

• 

.83 

.07 

.23 

.14 

.16 

« 

.59 

.10 

.12 

.15 

.19 

* 

• 

.40 

.16 

* 

.40 

.21 

* 

* 

.58 

.24 

5,5< 

WIND 

99 

69 

65 

62 

240 

136 

102 

96 

109 

324 

145 

158 

151 

120 

266 

99 

* 

171 

63 

* 

* 

236 

178 

299S 

MAX 

76 

81 

86 

81 

80 

- 

- 

73 

75 

72 

68 

77 

- 

79 

68 

59 

71 

68 

- 

- 

75 

72 

- 

80 

82 

- 

- 

91 

73 

75,'; 

MIN 

42 

46 

54 

50 

51 

45 

50 

46 

46 

52 

46 

45 

50 

49 

47 

46 

51 

48 

51 

50 

52 

48,' 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.38 

.27 

.21 

.19 

.19 

.12 

.21 

.20 

.19 

.14 

.13 

.16 

.18 

.18 

.23 

.21 

.15 

.06 

.12 

.07 

.11 

.04 

.06 

.17 

.17 

.23 

.25 

.31 

.24 

.18 

5,3! 

WIND 

238 

275 

83 

59 

71 

87 

126 

65 

84 

70 

79 

77 

68 

109 

90 

144 

96 

81 

87 

90 

98 

76 

39 

60 

64 

77 

80 

100 

82 

63 

2811 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.  09 

.35 

.  20 

.38 

.  15 

.26 

.  27 

.20 

.19 

.17 

.22 

.13 

.  14 

.  00 

.22 

.09 

.01 

.04 

.03 

.02 

.09 

.09 

.08 

.18 

.19 

.25 

.32 

.  31 

.25 

.  16 

5 ,  Of 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.12 

.20 

.  16 

.  23 

.22 

.20 

.28 

.23 

.19 

.19 

.18 

.11 

.13 

.12 

.14 

.16 

.04 

.04 

.07 

.12 

.19 

.22 

.19 

.29 

.24 

.33 

.27 

.30 

.31 

B 

5,61 

WIND 

48 

77 

58 

61 

55 

35 

96 

74 

44 

42 

58 

40 

54 

56 

56 

40 

58 

28 

22 

47 

46 

46 

47 

52 

95 

61 

93 

55 

47 

76 

166'! 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.25 

.  30 

.  30 

.  30 

.20 

.45 

.30 

.22 

.15 

.37 

.21 

.22 

.15 

.18 

.15 

.23 

.08 

.11 

.15 

.10 

.10 

.15 

.30 

.15 

.30 

.30 

.20 

.30 

.30 

.  36 

6,8)1 

WIND 

150 

65 

60 

70 

40 

225 

75 

55 

50 

170 

150 

80 

75 

25 

60 

115 

55 

55 

105 

45 

25 

60 

130 

70 

65 

45 

30 

30 

45 

80 

230 

MAX 

75 

77 

82 

85 

86 

72 

79 

74 

81 

79 

79 

80 

74 

78 

65 

60 

69 

63 

65 

77 

78 

76 

82 

82 

85 

89 

92 

92 

82 

77, 

MIN 

43 

53 

52 

59 

59 

58 

50, 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.32 

.43 

.42 

.34 

.45 

.53 

.23 

.45 

.30 

.34 

.30 

.30 

.22 

.29 

.30 

.21 

.11 

.15 

.22 

.11 

.18 

.23 

.30 

.27 

.37 

.40 

.29 

.28 

.53 

.43 

9,3 

WIND 

166 

133 

118 

93 

102 

316 

121 

146 

160 

222 

268 

160 

84 

154 

142 

160 

95 

79 

227 

80 

94 

183 

283 

126 

106 

80 

62 

40 

143 

219 

436 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.10 

.28 

.30 

.24 

.15 

.26 

.27 

.17 

.21 

.19 

.19 

.00 

.09 

.10 

.26 

.15 

.04 

.04 

.10 

.07 

.06 

.20 

.28 

.17 

.31 

.27 

.32 

.26 

.24 

.25 

5,5 

WIND 

39 

104 

133 

74 

73 

65 

132 

54 

85 

43 

48 

61 

65 

88 

72 

39 

105 

52 

26 

36 

56 

55 

52 

56 

117 

97 

111 

52 

33 

69 

209 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.30 

.45 

.30 

.35 

.30 

.48 

.15 

.15 

* 

♦ 

* 

1.63 

.10 

.03 

.08 

.15 

.15 

.15 

.10 

.10 

.45 

.10 

.21 

.20 

.30 

,45 

6.6 

WIND 

118 

217 

167 

74 

51 

166 

68 

84 

106 

122 

96 

80 

52 

86 

46 

72 

40 

41 

82 

28 

28 

29 

49 

39 

84 

33 

18 

16 

51 

120 

226 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


S««  r»f«r»ac«  Botes  follovlnK  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  19S7 


Station 


Day  of  month 


4      S      6      7      8     9     10     11     12  13 


19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

T 

1.0 

5.0 

2.0 

T 

1 

1 

5 

6 

5 

2 

- 

T 

- 

3.5 

T 

4 

0.3 

1.1 

4 

4 

4 

T 

T 

T 

2.0 

T 

2 

T 

7.0 

T 

T 

T 

S.O 

5.0 

T 

12 

20 

24 

21 

19 

18 

12 

10 

6 

T 

T 

T 

2.0 

7.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

16 

23 

23 

20 

IS 

16 

12 

T 

6.0 

1.0 

T 

T 

9 

12 

9 

S 

6 

3 

4 

2 

8.0 

7 

T 

2.0 

T 

2 

1.0 

1.0 

2 

2 

T 

T 

5.0 

3.0 

S 

T 

T 

T 

T 

6.0 

T 

4.0 

4 

3 

2 

1 

4.0 

4 

2 

1 

T 

T 

1.0 

O.S 

1 

T 

T 

T 

T 

25 

24 

23 

22 

19 

17 

12 

8 

3 

2 

T 

T 

T 

4.0 

1.0 

24 

23 

21 

20 

18 

17 

IS 

12 

10 

8 

7 

4 

10.0 

10 

4.0 

3.0 

3 

2 

T 

1.0 

T 

0.5 

2.0 

0.5 

0.5 

T 

T 

55 

56 

55 

54 

52 

50 

49 

48 

46 

44 

41 

39 

ALTUHAS  RS 

BIG  BEAR  LAICE  DAM 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

BISHOP  WB  AP 

BLUE  CANYON  WB  AP 

BOCA 

BRIDGEPORT  DAU 
CANYON  DAM 
CUYAllACA 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DOYLE  5  SSE 

FORT  BIDWELL 

GIANT  FOREST 

GRANT  GROVE 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

JESS  VALLEY 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  SPAULDING 

MANZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MONO  LAKE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  338  B 

PALOMAR  UTN  OBSY 

SANDBERG  WB 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL  INN  NO  2 

TABLE  MOUNTAIN 

TAHOE 

TEHACHAPI 


TOPAZ  LAKE 
TWIN  LAKES 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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Table?  - 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1957 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTWOOD  3  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WHITE  IIOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 

4 

4.0 
8 

10.0 
16 

1.0 
17 

T 
14 

10 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
10 

1.0 
10 

g 

8 

7 

T 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

T 

3 

T 

3 

3 

3.5 
7 

T 

7 

2.0 
9 

2.0 
11 

2.0 
13 

0.5 
13 

T 
12 

T 
11 

11 

9 

9 

8 

2.0 
10 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

4.0 
4 

T 

YOSEUITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


HIGHEST  AND  LOWEST  SOIL  TEHPERATITRE  FROM  CONTINUOUS  TEMPERATURE  RECORD  AT  DEPTH  SHOWN. 


Day  of  month 

DEPTH  IN  SOIL 

1 

2 

3 

4 

s- 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

DAV 

S  A( 

aiici 

ILTUi 

tAL  ( 

'OLU 

GE, 

UNI\ 

fERS 

TY  ( 

)F  CI 

ILIFC 

>RNI/ 

I. 

4  Inches  (a) 

MAX 

76 

73 

76 

81 

84 

86 

79 

81 

82 

82 

83 

78 

80 

79 

81 

82 

68 

62 

72 

73 

73 

81 

81 

83 

84 

80 

85 

90 

94 

98 

80.2 

HIN 

54 

55 

61 

61 

61 

60 

57 

58 

58 

56 

57 

60 

60 

60 

56 

57 

56 

55 

55 

56 

55 

58 

59 

60 

61 

61 

62 

65 

68 

70 

59. 1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STJ" 

TION,   UNIVERSITY  OF 

CALIFORNIA. 

STATION  1 

12    Inches  (b) 

MAX 

68 

67 

67 

69 

70 

69 

69 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

71 

71 

70 

69 

65 

63 

60 

58 

58 

60 

61 

64 

68 

70 

72 

71 

67.0 

HIN 

67 

66 

65 

66 

67 

68 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

68 

65 

63 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

61 

64 

67 

68 

69 

64.9 

STATION  2 

18  Inches  (c) 

UAX 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

56 

53 

53 

52 

53 

54 

54 

55 

58 

58 

56.7 

HIN 

58 

58 

59 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

55 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

55 

58 

S6.2 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIG.^TED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCB  DEPTH  AT  8  A.M.  APRIL  1  TO  APRIL  3. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statia 


ACTON  KSCOKDIIX)  rC261B-E 
ADUI  RAHCBB  8TATI0H 
ALDBaPOINT 

LI30  CASTON  FC  446 
ALPINE  1  W 
ALTAJDSNA 

ALTUItAS  BANGEB  3TATI0K 

AMBOY 

ANCIOLA 

ANCVIN  PAC  ONION  COU.BGK 
ANTIOCH  1  B 

AKTIOCH  PDWING  PLANT  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
ARB070  SECO 

AHROTO  81C0  R3  FC  508  C 
A8B  HOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIN  NO  1. 
■AS  aOAD 
rEIJ,  CCC  CAW 

AUBKRBT 
ADBOKN 

AVALON  PLEASDSB  PIEB 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  FC  143 

BACKUS  RANCH 

BADGER 

BADGER  PASS 

BAKEB 

BADB  9  NKT 

BAB3RSFIELD  IB  AIRPOBT 
BALCB  FOVEB  HODSE 

J,  MOtmTAIH  LOOKOUT 
BARNESON  PARE 
BARRETT  DAM 
BARSTOI 
BATES  BIDGB 
BXAUVOHT 

BSAOMONT  PUMPING  PLANT 
BEAIMONT  1  N 

BIBBITB  HSADOW 
BBL  AIB  FC  10 
BEN  LOHOND 
BXNSONS  FERST 
BERKELEY 
BSSWICE  7  S 
BIEBES 

BIG  BAR  RANGBR  STATION 

BIG  BEAR  LAEF  DAM 

BIG  CREEK  PVR  WVSE  NO  1 

BIG  DALTON  DAN  FC  223B'E 
BIG  PINE  CREEK 
BIG  PINES  PABX  FC  83 
BIG  SUB  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  ■ 
BIRHINGQAH  GEN  HOSPITAL 
BISHOP  PASS  SHOW  COURSE 
BISBOP  VB  AIRPORT 
BLACK  IfTN  2  3 
BLACKS  MOUNTAIN 

BLACKS  HOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  »B  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDVOOD  CREEK 
CBLYTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE  CAA  AIRPOBT 
BOCA 
BONITA 

boareco  desert  park 
bohrego  springs  3  nne 

boulder  creek 

locatkll:  ranch 
boulevard  5  w 
bouquet  canyon 
botmah  dam 

BRADLEY 
BRA»LBY 
BRAT  10  TSV 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

BREA  DAM 

BftENTtOOD  6  SH 
BRIDGEPORT  DAM 
BRIDGEPORT  RANtffiB  STA 
BRIDGEVILLE  4  KNl 
BROOKS  FARNHAH  RANCH 
BRUSH  CREEK  BANGER  STA 


D-B 


B8YS0N 
BDCKEORN 
BUCKS  l^IKE 

BUKHA  VI3TA 
BULLARDS  BAB 
BURBANK  FIRE 
ffBUHBANI  »B  A  J 
BURLINGAKE 
BURKE? 

BURTON  RANCH 
BUTTOtnriLLOW 
CABAZOB 
CABBILLO  NAT 


MONUMENT 


CACatUHA  DAM 
CAJON  VEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STATIOl 
C ALEX ICO 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS 

RANGER  STATION 
CAH3T0GA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 
CAMARILLO  a  8B 

CAMARILLO  4  NNV 
CAMP  ANGELUS 
CAMP  BALDT  FC  85  F 
CAKPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHEL' 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

CAMP  VI3B0N 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL  2  E 
CANTON  DAN 

CARBON  CANYON  GIUiAN 

CARBON  CANYON  VOHKMAN 

CASTLE  ROCK 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

CA2ADEB0 

CBCILTILLB  aAVTEB 
MOUNTAIN  VIEW 

CEDAR  GROVE 
CEDAHTILLE 

CKHTEEVtLLE  POVER  HOUSE 
CHALLENGE  SANGER  STA 
CHAT8V0RTB  HETNEMANN 

RANCE 
CHAT3TORTH  FC  24  D 
CHATS WORTH  SISKRTOIR 
CHKBHY  VALLET  DAM 
CnSTKS 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CBDLAMK  HATCH  RANCH 


Index  No. 

(.^ounty 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

(JDserver 

Refer 

to 
tables 

& 

s 

r* 

Precip.{ 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLD 

3 

C 

0029 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

2  3  5 

HUMBOLDT 

LOS  ANGELES 

13 

33 

LOS  ANGELES 

8A 

SAN  BEB  DINO 

NAT  CHlXlBIuE  OF  AM 

TDLAHZ 

ANCIOLA  ELXV  h  THSS 

PACIFIC  UNION  COL 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  47 

46 

6P 

BDVABD  C  JENNINGS 

2  3  5 

0232 

37  59 

121  44 

60 

BA 

2  3  5  6 

121  29 

800 

118  50 

1698 

4P 

BA 

2  3  6 

38  25 

122  15 

1735 

0379 

FRESNO 

27 

37  05 

119  29 

2003 

4P 

UNION  SLEM  SCHOOL 

2  3  5 

03B3 

36  54 

121  04 

1297 

7A 

2  3  5 

0 

loS  ANGELES 

2645 

5P 

TULARE 

SAN  BEB'DINO 

0442 

ORN 

10 

35  25 

119  03 

489 

HIO 

U  S  VEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

0449 

36  54 

119  06 

1750 

5P 

3 

C 

122  47 

6500 

CORPS  OF  SNG INKERS 

ORANGE 

117  51 

600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

1623 

7A 

2  3  5 

0519 

34  54 

117  01 

2142 

6P 

6P 

2  3  5 

119  54 

5300 

0606 

33  56 

116  59 

2580 

8A 

3 

0607 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

3 

33  57 

116  59 

2630 

4P 

2  3  5  6 

C 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

VAR 

HETCB  BETCH  VTR  SUP 

3 

0619 

3 

C 

0674 

37  05 

122  06 

504 

5P 

2  3  5 

0682 

38  15 

121  26 

17 

7A 

3 

0693 

37  52 

122  15 

299 

8P 

c 

0715 

41  52 

122  14 

6140 

0731 

41  07 

121  08 

4130 

HID 

C 

0738 

40  45 

123  15 

1248 

8A 

8A 

2  3  5 

2  3  5  7 

0758 

LOS  AN(SLSS 

26 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

D  £  VILSON 

3 

0767 

37  08 

lie  28 

10000 

VAR 

s 

0779 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

3 

C 

0790 

36  15 

121  47 

220 

8A 

3 

0798 

34  18 

118  11 

2315 

5P 

3 

0818 

34  11 

118  30 

722 

MID 

c 

0821 

37  06 

118  34 

11040 

VAR 

s 

37  22 

118  22 

4108 

HID 

2  3  5  7 

c 

0850 

37  17 

122  09 

2331 

3P 

3 

0867 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

s 

0870 

40  44 

121  15 

5600 

7A 

3 

0897 

PLACER 

8 

39  17 

MID 

U  S  VEATHER  BUREAU 

0903 

40  55 

123  49 

975 

9A 

3 

0924 

33  37 

114  36 

266 

2  3  5 

0925 

33  37 

114  43 

390 

MID 

c 

0927 

33  37 

114  43 

390 

MID 

KID 

2  3  5 

0931 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

2  3  5  6  7 

0968 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

2  3  5 

0983 

33  16 

116  25 

850 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

0986 

33  17 

116  21 

625 

8A 

8A 

2  3  5 

1005 

VINCENT  D  LOCATELLI 

1009 

32  40 

116  20 

3250 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

1013 

34  35 

118  21 

3000 

HID 

3 

1018 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

2  3  5 

1034 

35  52 

120  48 

540 

8A 

3 

1048 

32  59 

115  32 

-119 

8A 

8A 

LYLE  C  VHITTKD 

2  3  5 

1050 

41  34 

122  08 

5759 

VAR 

U  S  VEATHER  BUREAU 

s 

1054 

33  55 

117  54 

350 

8A 

3 

1057 

ORANGE 

33  53 

117  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

HID 

VERNON  R  CAKEBREAO 

c 

1075 

MONO 

38  19 

119  13 

6420 

5P 

2  3  5  7 

•  1076 

MONO 

c 

1080 

2050 

1112 

YOLO 

350 

9A 

2  3  5 

c 

]  1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

BA 

3 

c 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

4800 

VAR 

s 

!  1142 

MONTBRBT 

35  48 

121  05 

925 

MID 

1149.SEUSTA 

40  52 

121  51 

3771 

9A 

CLOSED 

2/18/57 

1161 

PLUMAS 

121  12 

S200 

MID 

c 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

MID 

MBS  LOLA  F  OALLI 

c 

1180 

YxraA 

39  25 

121  09 

4P 

1192 

LOS  ANGELES 

^650 

5P 

3 

1194 

LOS  ANGELES 

34  12 

118  22 

699 

MID 

2  3  5 

c 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

2  3  5  6 

1214 

SHASTA 

21 

3127 

8A 

8A 

RUTH  C  ESTES 

2  3  5 

1216 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  STIRTON 

3 

1244 

KERN 

119  28 

268 

SA 

8A 

2  3  5 

1250 

RITEHSIDB 

1815 

5P 

3 

1252 

32  40 

410 

5P 

2  3  5 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

c 

1272 

SAN  BER'DINO 

34  23 

117  34 

HID 

1277 

CALAVERAS 

469€ 

8A 

CAL  DIV  BEACH  ft  PITS 

2  3  5 

128< 

CALAVERAS 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

IMPERIAL 

32  40 

115  27 

3 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

3 

I  1300' TULARE 

35  52 

2975 

HID 

c 

;  1312 

NAPA 

122  35 

365 

7A 

3 

1316 

SISKITOU 

3136 

5P 

2  3  5 

1336 

VENTURA 

34  12 

119  01 

123 

MID 

c 

VENTURA 

3; 

34  16 

119  05 

352 

MID 

ROBERT  S  CRETHER 

c 

136! 

SAN  HER- BIND 

34  09 

116  59 

5800 

MID 

1373 

LOS  ANGELES 

3 

c 

1  1424 

SAN  DIEGO 

5P 

2  3  5 

1428 

CALAVERAS 

8A 

2  3  5  6 

c 

1  1433 

SIERRA 

39  38 

120  34 

S56£ 

VAR 

U  8  FOREST  SBRV ICE 

s 

1  1444 

SN  LUIS  OffPC 

35  21 

120  41 

625 

8A 

1  YUBA 

3 

c 

1471 

TULARE 

JESS  L  BURLESON 

c 

1476 

! MODOC 

21 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

1484: LOS  ANGELES 

1; 

34  11 

lis  34 

794 

4P 

4P 

PIERCE  COLLEGE  AGR 

2  3  5 

I486 

KERN 

35  19 

117  56 

1955 

SS 

2  3  5 

1497 

1  PLUMAS 

2  3  5  7 

15181  ORANGE 

c 

'  SAN  BER'DINO 

2( 

33  57 

117  At 

1175 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

12/31/56 

c 

1582 

, SAN  JOAQUIN 

27 

37  38 

121  29 

624 

7A 

CLX)SED 

1588 

MARIPOSA 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

2  3  5 

1602 

SONOMA 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

3 

leoe 

SISEITOU 

41  06 

123  03 

300c 

4P 

4P 

KENNETH  H  JACOBSON 

2  3  5 

FRESNO 

11 

36  47 

118  40 

4650 

4P 

SA 

US  KAT  PARS  SEHVICl 

2  3  5 

16H 

MODOC 

41  32 

120  10 

4672 

8A 

8A 

2  3  5 

1624 

BUTTE 

39  47 

121  40 

522 

8P 

8P 

2  3  5 

165. 

TUBA 

f 

39  26 

121  14 

2575 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

167 

LOS  ANGELES 

13 

34  le 

118  36 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOS  ANGELES 

13 

34  IS 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATVAT 

3 

168 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

86S 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

169 

TUDLUKNE 

37 

37  S8 

119  55 

4765 

HA 

BA 

HETCB  HETCH  VTR  SUS 

2  3  5 

170 

PLUMAS 

E 

40  IB 

121  13 

453C 

4P 

MBS  C  B  KBOBEER 

3 

171 

BU'ITB 

2. 

39  42 

121  47 

20: 

4P 

4P 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

2  3  5  6 

c 

173 

i  SAN  BENITO 

2( 

36  54 

121  36 

12! 

8A 

V  E  CLINESHI-ra 

3 

174 

SR  LUIS  OBK 

i  2A 

35  41 

120  12 

197E 

MIE 

EVKKETT  C  HATCH 

c 

btation 

Index  No. 
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Drainage  t  | 
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Longitude 

g 

M 
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Observer 
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Temp. 

Precip. 

CEUCHUPATE  BAHGEB  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  48 

119  00 

5250 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

CHULA  T I STA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

9 

8A 

SA 

WESTERN  SALT  CO 

2  3  5  6 

CISCO  BANGEB  STATION 

PLACER 

5739 

U  8  FOREST  SERVICE 

CLABXMONT  POMONA  COL 

liOS  ANGELES 

1201 

F  P  BRACKETT  OBSY 

14 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLAYTON  1  SV 

CONTRA  COSTA 

1010 

HENRY  J  KAISER  CO 

HIGHLANDS  1  NNE 

1352 

EDWARD  J  SERRA 

CLOVERUALE  3  SSE 

WILLIE  B  HATCHER 

CL07ERDALE  11  V 

SONOMA 

1750 

FRANK  3  ORNBAUM 

CLOVER  HSADOVS  GS 

1844 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

COAL INGA 

1864 

27 

36  08 

120  22 

IIP 

IIP 

2  3  5 

COALINGA  1  SB 

COALINGA  14  KW 

COLBTS  FC  53  D 

COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  Firo  HATCHERY 

COLUSA  1  SSV 

CONCORD  2  SB 

1961 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  00 

260 

9A 

HRS  LETA  V  TILLET 

3 

CONCORD  3  SSE 

1962 

CONTRA  OOSTA 

4 

37  58 

121  59 

9A 

ROBERT  L  ANNAND 

3 

CONCORD  1  SE 

CONTRA  COSTA 

MRS  JEANETTE  H  HALE 

CORCORAN  IRRIGAT lOK 

DISTRICT 

S  S  VHITBHKAD 

CORDES 

EOVARD  J  CORDES 

CORNING  BODCHTON  RANCH 

TEHAMA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

RIVERSIDE 

JAMESON  COMPAKT 

CORRALITOS  EKOS  RANCH 

ALFRED  T  ENOS 

COl'fuNVOOD  CREEK 

INTO 

10600 

DEP  VATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

7 

39  47 

123  IS 

1390 

SS 

SS 

HAROLD  R  MOSS 

2  3  5 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOCINO 

7 

39  50 

123  OS 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COVINA  lEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

VILLIAH  B  TEMPLE 

COV  CREEK 

INTO 

-152 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANTON 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COTCre  WELLS 

IMPERIAL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAVFORD  RANCH 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

DEL  NORTE 

40 

THE  CAL-ORE  PVR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

120 

CAL  DIV  BEACH  &  PES 

CRESCENT  CITY 

MAI?(TENANCE  STATION 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

MID 

STATE  DIV  OF  HVTS 

C 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BER'DINO 

CR  FST  CO  VTR  DIST 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

CAL  BAVAIIAN  SUG  CO 

CRYSTAL  LAO  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  B 

LOS  ANGELES 

NORMAN  WHITE 

CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

CULVER  CITY 

COMHINGS 

MENDOCINO 

D  A  BUTLEB 

CUNNINGHAM 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

CUTAMA 

SNTA  BARBARA 

2240 

JOHN  S  ROVELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

6A 

8A 

A  H  LEVIS 

2  3  5  7 

CUTAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OHPC 

30 

34  59 

119  40 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

V  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

SAN  BER'DINO 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BER'DINO 

U  3  CIVIL  AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POVER  HOUSE 

NEVADA 

P  G  ft  E  COMPANY 

DELANO 

ORN 

323 

KERN  CO  FSTRY  ft  F  D 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

4 

36  36 

121  52 

46 

HID 

USN  POSTCRAD  SCHOOL 

C 

DENATR 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

5P 

5P 

V  F  HOORE 

2  3  5 

DE  SAB LA 

Bum 

P  G  ft  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

U  3  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  ra)RSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

PG&E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL 

STATE  PARK 

NEVADA 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

SHERMAN  E  SHARITS 

DOUBLEBUHK  MEADOV 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  08 

130 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

3 

DOVNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

S lERRA 

8 

39  34 

120  50 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

C 

DOYLE  5  SSE 

LASSEN 

FRANK  U  ROWLAND 

DRY  CANTON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

7A 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

MARIPOSA 

6P 

6P 

DUNHIGAN 

9A 

DUNSHUIR  RANGER  STATION 

SISKITOU 

8A 

DUTTONS  LANDING 

8A 

6A 

EAGLE  HOUNTAIN 

RIVERSIDE 

7A 

7A 

METRO  WATER  DI 3T 

BAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  VU  ASSN 

EAST  TIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36  44 

118  23 

10400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

EL  CAJON  2  E 

2705 

33 

32  47 

116  55 

SS 

SS 

EDVIN  R  CUNNINGHAM 

2  3  5 

EL  CAP I TAN  DAM 

SAN  DIEGO 

8A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEP 

EL  CENTHO  2  3SB 

IMPERIAL 

SP 

SP 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

5P 

5P 

ELIZABETH  LAKE  CANTON 

FC  128  B 

LOS  ANGELES 

5P 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

5P 

5P 

ROBERT  E  80TTEL 

ELLERT  UKE 

MID 

ELLIOTT 

SAN  JOAQUIN 

7A 

3 

EL  HODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

464 

HID 

HOHER  F  WAKNAHAKER 

C 

ELSIKORE 

2805 

RIVERS IDE 

28 

33  40 

117  21 

6P!  6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

ELSINORE  4  SE 

RIVERSIDE 

MID 

ESCONDIDO 

SAN  DIEGO 

6P 

6P 

DA  RV I N  U  T I NG 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

SAN  DIEGO 

6P 

6P 

ALBERT  A  CHURCH 

BTIVAKDA  I  N 

SAN  BER'DINO 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

SISKIYOU 

UID 

LA  VR£  NCE  E  BUC  HNS  R 

EUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

MID 

KID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RE3ERT0IH 

MARIPOSA 

5P 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

TULARE 

439 

HID 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

15 

MJD 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

C 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

2  3  5 

FAIRMONT 

LOS  ANGELES 

6A 

6A 

FALLBROOK 

SAN  DIEGO 

HID 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SHASTA 

8A 

8A 

FERGUSON  RANCH 

TEHAHA 

7A 

FIDDLBTOWN  LYNCH  RANCH 

FIGUEBOA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

UID 

FINLEY  1  NNE 

ep 

FIVE  POINTS  5  SSV 

FRESNO 

84 

SS 

3S 

RAYMOND  THOMAS  RCB 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

lis  58 

7355 

HID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

c 

FOLSOH  DAH 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

8A 

2  3  5  6 

FONTANA  5  N 

SAN  BER'DINO 

6P 

ROLAND  V  GETCHELL 

FOKTANA  KAISER 

SAN  BEB'DINO 

4P 

KAISER  3TEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

TRINITY 

8A 

8A 

HRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL    RANGER  STA 

PLACER 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

5P 

5P 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

8A 

8A 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MENDOCINO 

IIP 

IIP 

U  3  VB  OBSERVER 

FORT  JONES  6  ESS 

SISKIYOU 

3324 

MID 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKITOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  3  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

6P 

6P 

2  3  5 

FORVARD  MILL 

SHASTA 

BA 

FREEDOM  8  NNV 

SANTA  CRUZ 

HID 

FRENCB  CULCB 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

8A 

3 

FRESNO  WB  AIRPOBT 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

119  42 

MID 

MID 

2  3  5 

c 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

27 

36  59 

119  43 

BA 

8A 

2  3  5  6 

FULLEBTON  ARR0UE3  RANCB 

3279 

26 

33  54 

117  55 

8A 

CORPS  OP  ENGINEERS 

3 

FULLERTON  CREEK  HO  5 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

VAR 

3 

FULLEBTON  DAM 

3285 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

31 

8A 

CO RP3  OF  E NG I NEE R3 

3 

c 

FULLERTON  HILLCHEST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  52 

117  54 

336 

5P 

MERRILL  C  ROYER 

3 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  48 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

3 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 

7A 

R  C  KTLE 

3 

GA8QUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

364 

U  3  FOREST  SERVICE 

3 

GEM  LAO 

3369 

MONO 

38 

37  45 

119  08 

8970 

HID 

CALIF  ELKC  POVER  CO 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

VILLIAH  BREEDLOVE 

3 

c 

GEOBGBTOVN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

38  55 

120  48 

3001 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  23 

VAR 

U  S  VEATHER  BUREAU 

s 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9 

36  34 

116  46 

6360 

5P 

8A 

URS  ALVA  A  CAHMACK 

2  3  5  7 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

3 

GILHOY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

4 

37  02 

121  26 

1050 

MID 

WILLIAM  J  KICKHAH 

c 

CILBOY  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

SA 

JOE  GULNAC 

GLENOALE  STAPKR  FC  295  G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  16 

53r: 

5P 

RALPH  STAPEKBOBST 

3 

125  - 
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H 
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d> 

'2 

£ 

GLKHuOBA  WB9T  FC  189 

34S2 

26 

34  08 

117  92 

3 

4997 

INDEPENDENT  WHS  CO 

OLKiniTILLB 

BRN  CO  F8TBT  k  F  D 

2  3  5 

118  40 

MID 

8A 

ARCHIE  11  WBffiRLmC 

39  IC 

120  52 

4P 

JOHN  F  WALL 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

24 

36  33 

354fl 

11 

36  52 

116  36 

CORPS  Of  ENGIMBfilS 

LCMPOC  SEWAGE  PLANT 

506'! 

34  40 

GRAKT  GSOTt 

TDURE 

118  58 

6580 

US  NAT  PARK  SErr.-:CE 

2  3  5 

LONE  PINE  COTTONWOOD 

OBASS  VALLKT 

3571 

NEVADA 

8 

3d  12 

121  02 

2693 

CARL  E  BEYER 

2  3  5 

POWER  HOUSE 

5067 

INYO 

19 

36  26 

118  03 

3950 

L  A  WTR  ft  PWR  DEPT 

C 

3572 

8 

39  14 

121  02 

ALOTSOIS  J  OLLBT 

J, 

5074 

37  37 

121  23 

420 

357fl 

22 

38  26 

122  53 

BOHER  L  PARKELL 

2  3  5 

5078 

38  11 

3603 

6 

36  27 

116  52 

PAC  COAST  BOSAJC  CO 

2  3  5 

5082 

3614 

SISKITOU 

12 

41  33 

122  54 

IKXK 

MRS  EHHA  R  PBHEIBA 

3 

5096 

35  IB 

118  26 

HID 

36Z1 

40  08 

120  56 

8A 

0  8  FOREST  SBHV ICE 

3 

LOS  ALAMOS 

5107 

3NTA  BARBARA 

34  45 

8A 

3649 

16 

38  38 

120  32 

c 

9114 

33  56 

118  23 

99 

36S2 

CONTRA  CO  8  TA 

4 

37  52 

122  13 

CITY  OF  BERKELEY 

3 

U)3  AflGELES  WB  CITT 

5115 

LOS  ANGEIiBB 

34  03 

118  14 

312 

3669 

37 

37  50 

120  14 

DUANE  J  COX 

c 

5118 

37  03 

120  51 

125 

GROTKLAND  BANGER  STATION 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

U  8  FOREST  SERVICE 

Wa  BANCS  ARBUBUA  RANCH 

5119 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

860 

ARBURUA  RANCH 

GCZRNEVILLB 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

119 

JOSEPH  E  BUTTnER 

3 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

4 

37  13 

121  59 

428 

5P 

CITY  FIRE  DEPT 

2  3  5 

5147 

34  32 

119  48 

1000 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  IS 

JAMBS  P  KINDRED 

3 

5151 

35  37 

119  41 

285 

HAINBS  CAKTOH 

LOWBR  EIBBET  RIDGE 

5160 

119  93 

3704 

13 

34  16 

116  15 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3 

5162 

32  37 

MID 

19 

36  08 

117  97 

7A 

7A 

L  A  VTR  k  PWR  QEPT 

2  3  5 

7 

5182 

SAN  BER'DINO 

34  27 

116  59 

2975 

SS 

3714 

4 

37  29 

122  27 

SAN  MATEO  DEFT  AGR 

2  3  5 

5184 

35  53 

121  27 

c 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

8 

40  16 

121  05 

ALBION  A  SARGENT 

c 

LTTLB  CROK  FOOTHILL 

HAM I LTON  C 1 TY 

3729 

23 

3d  44 

122  01 

CLOSED  2A/56 

BOULEVARD 

5212 

SAN  BEB ' D I NO 

34  07 

117  20 

1160 

c 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASH 

3734 

MARIN 

17 

38  04 

122  31 

-2 

0  3  AIR  FORCE 

LTTLE  CHEEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BER'DINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

SO  CALIF  EDISON  CO 

3 

HAMILTON  AFB  1  B 

3739 

MARIN 

17 

38  03 

122  30 

10 

L  J  ELDER 

LTTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BER'DINO 

28 

34  14 

117  29 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

c 

RANFOBD 

3747 

11 

36  20 

119  40 

STATB  Drv  OF  FSTHY 

5233 

MADERA 

36  58 

120  04 

270 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRT 

2  3  5 

3731 

13 

34  15 

118  24 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

5244 

40  27 

123  32 

2775 

3 

3761 

12 

41  48 

123  23 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

34  24 

118  17 

4450 

c 

3787 

33 

34  46 

120  25 

6P 

OLIN  LEWIS 

5258 

38  52 

122  47 

2380 

MID 

c 

HARBISON  GULCH  BS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

8A 

D  S  FOREST  SBHV ICE 

c 

MAMMOTH  PASS 

5284 

37  37 

119  02 

9500 

VAR 

3800 

8 

39  14 

121  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MANDETILLE  ISLAND 

5296 

3S  02 

121  34 

10 

VAR 

2  3  5  6 

3821 

21 

40  48 

121  30 

0  S  FOREST  SERVICE 

c 

UAHZANITA  iJtWH 

5311 

SHASTA 

40  32 

121  34 

5850 

8A 

2  3  5  7 

S 

3824 

21 

40  56 

121  33 

P  G  k  E  COMPANY 

KANZANITA  MOUNTAIN 

5314 

SNTA  BARBARA 

34  54 

120  05 

3125 

c 

BAVISIDE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  06 

330 

B  W  HIBSCEKIND 

C 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

28 

33  54 

117  15 

1533 

U  S  AIR  FORCE 

3 

HATFIBU)  PUMPIKC  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

METRO  WATER  DIST 

C 

MARICOPA 

5338 

OBN 

10 

35  05 

119  23 

680 

8P 

BANKLINE  OIL  CO 

2  3  5 

HATFORZ  RANGER  STATION 

3859 

35 

40  33 

123  10 

8A 

U  S  FOREST  SEBVICB 

3 

5346 

MARIPOSA 

37  29 

119  58 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

3 

HATTARD 

3863 

AlJUCEDA 

4 

37  39 

121  58 

MBS  ABBIE  S  DBENNAN 

C 

MAEKLEEVILLE 

5356 

38  42 

119  47 

5546 

C 

HBALDSBUBC 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

CITT  FIRE  DEPT 

2  3  5 

5365 

SNTA  BARBARA 

34  41 

119  59 

1450 

s 

HEALDSBITRG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

BA 

W  F  IVERSEN 

MARTINEZ  3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

225 

HID 

c 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

lie  58 

LAO  HEMET  WATER  CO 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CO?fTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

9A 

3 

HEMBT  RESBBTOIR 

3899 

33 

33  40 

lie  41 

MID 

EUfEB  G  JACKSON 

C 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

9A 

2  3  5 

HENSHAV  DAM 

3814 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

lie  46 

VISTA  IRBIC  DIST 

C 

MARTSVILLE 

5365 

39  09 

121  35 

62 

lOA 

2  3  5 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAM  BENITO 

20 

36  24 

120  50 

MAX  D  LET 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37  53 

119  51 

4518 

3 

HERNANDEZ  7  SE 

3S2S 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

MRS     CliOBEKE  AOBS 

c 

MC  CARTHT  POINT  RS 

5444 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HETCH  HETCHV 

3939 

TTOLOMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

2  3  5  6 

7  C 

MC  CLOUD 

5449 

SISKITOU 

21 

41  16 

122  08 

3300 

8A 

THOMAS  WILLIAMS 

2  3  5  7 

c 

HIGHLAND  8PR INGS  AANCH 

39S5 

23 

38  56 

122  54 

ABTHUB  A  ANDEBSON 

3 

MEADOW  LAO 

5496 

FRESNO 

37  05 

lis  26 

4485 

RADIO  STATION  KRFM 

3 

3987 

SISEITOD 

12 

42  00 

122  37 

FEVIT  CROWEBSSUPCO 

3 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

-175 

8A 

D  B  W  ALEXANDER 

2  3  5 

HOBERGS 

4010 

23 

38  50 

122  43 

GEORGE  G  BDBEBG 

3 

MEDICINE  LAO 

5505 

SISKIYOU 

41  35 

121  37 

6660 

DEP  WATER  RESOURCES 

s 

BODGES  DAH 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

7A 

SAN  DIEGO  WTH  DEPT 

3 

MENDOTA  1  mnr 

5526 

FRESNO 

36  47 

120  22 

174 

MID 

c 

BOBGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

9P 

G  ROBINSON 

MSNDOTA  DAM 

5528 

FRSSNO 

36  47 

120  22 

179 

FRANK  P  MOITOZA 

H0LLI9TEB 

4022 

9AH  BENITO 

20 

36  91 

121  24 

HEBCED  FIRE  STATION  2 

5532 

ORCED 

37  18 

120  29 

160 

4P 

4P 

CITT  OF  MBRCED 

2  3  5 

H0LLI8TER  2 

4025 

SAN  BENITC 

20 

36  51 

121  24 

ARTHUR  W  HOU WORTH 

C 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

37  19 

120  29 

168 

MERCED  IRRIG  DIST 

c 

HOLT  C I TY  3  WNW 

4096 

SANTA  CBUZ 

4 

37  10 

122  02 

HENEY  B  THOMAS 

3 

MERCET  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

36  42 

120  52 

1165 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  41 

350 

WOOPIk  INDIAN  AGENCY 

C 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

36 

38  51 

120  01 

6342 

STATE  OF  CALIF 

3 

BOOPA  2  8E 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

KO  L  ANDERSON 

3 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

39  03 

120  44 

3500 

ROBERT  C  WHEELER 

c 

4097 

23 

39  01 

123  00 

iniH  s  LOUISE  RICE 

C 

MIDDLETOWN 

5598 

38  45 

122  37 

1122 

3 

4100 

22 

39  01 

123  07 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

3 

M I DDLE W A TE H 

5602 

35  30 

119  49 

803 

5P 

2  3  5 

4113 

32 

34  37 

119  51 

CORPS  OF  EHGINOR8 

C 

MILFOBD  LAUFMAN  SS 

5623 

40  08 

120  21 

4860 

c 

4116 

11 

36  45 

118  46 

VAR 

CORPS  OF  SNGINORB 

S 

MILL  CBKEK  SO  2 

9629 

34  05 

117  02 

2965 

3P 

3P 

2  3  5 

ffUABMA 

4144 

SN  LUIS  OBfO 

30 

35  07 

120  23 

MID 

MRS  GRACE  M  BAIR 

C 

MILL  CREEK  INTAO 

9632 

SAN  BER'DINO 

34  05 

116  57 

4958 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

c 

4148 

37 

38  06 

119  45 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

S 

5679 

40  21 

121  36 

4901 

8A 

2  3  5  7 

c 

mnrriNGTOH  uv^e 

4176 

27 

37  14 

119  13 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

7  C 

MIRANDA  8PENGLBB  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

400 

3 

c 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  28 

FRANCES  V  HOSS 

MODESTO 

573S 

STANISLAUS 

37  39 

121  00 

91 

HID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

2  3  5 

IDBIA°" 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

NEW  IDRIA  Q-SHINCO 

2  3  5 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

cm  OF  H0DE3TO 

c 

IDTLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

U  8  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

MOJAVB 

5756 

KERN 

6 

35  03 

118  10 

2775 

ORK  CO  FIRE  DEPT 

3 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  91 

119  34 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

2  3  5 

HONACEE  MEADOWS 

5777 

36  13 

118  10 

8000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

g 

I NDEPENDKNC E 

4232 

19 

36  48 

118  12 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

2  3  5 

7  C 

MONO  LAO 

5779 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

MONO  INN 

2  3  5  7 

INDEPENDENCE  ONION  TLT 

4239 

19 

36  46 

118  20 

L  A  WTR  ft  PWR  DEFT 

C 

MONTAGUE  3  KB 

5785 

41  45 

122  28 

2640 

c 

INDIO  0  S  OATS  GARDE}< 

4299 

RIVERS IDS 

e 

33  43 

116  IS 

HID 

BA 

US  BUB  OF  PLANT  IND 

2  3  5 

MONTEREY 

5795 

HONTBREY 

36  36 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

2  3  5 

IirrOEERN 

4278 

6 

35  39 

117  49 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

2  3  5 

UONTCOMERT  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

40  49 

121  56 

2100 

HID 

AARON  SMITH 

c 

tNTOEERN  ARMITAGE 

4280 

35  41 

117  41 

U  B  H  0  T  S 

3 

MOORPARK  1  S8B 

5823 

VENTURA 

34  17 

118  53 

520 

US  SOIL  CON  SERVICE 

IOTA  BILL 

4288 

PLACER 

1 

39  05 

120  51 

I  E  ROSE 

3 

MOORPARK  3  SB 

5825 

VENTURA 

34  15 

118  51 

635 

EVERETT  RANCH 

c 

IRON  HODNTAIN 

4297 

MAN  BER'DINO 

6 

34  08 

115  08 

METRO  WATER  DEPT 

2  3  5 

C 

MOORPARK  3  NNW 

5826 

VENTURA 

34  20 

118  54 

1050 

GEORGE  B  MSRRION 

c 

IRON  UODNTAIK  LOOKOUT 

4298 

EUXIRADO 

1 

38  42 

120  21 

6180 

U  S  WKATHER  PDREAU 

s 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  32 

3000 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

c 

JESS  VAU^ 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  IB 

5290 

WALTER  CANTRALL 

2  3  3 

7 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121  37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

3 

JOHNSONDALE 

4389 

10 

39  58 

118  32 

J  W  8  CHARLTON 

3 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 

5847 

SANTA  CLARA 

37  09 

121  47 

770 

LEONARD  A  BOSSANA 

c 

4392 

23 

38  11 

122  03 

JOHN  MERWIN 

2  3  5  6 

MORGAN  SILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  39 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

c 

4412 

33 

33  05 

116  36 

STATE  DIV  OF  FSTHY 

C 

MORONGO  VALLET 

5863 

SAN  BER ' D INO 

34  03 

116  34 

2580 

CORPS  OP  ENGINEERS 

3 

JULIAN  ITKOLA 

4418 

33 

33  06 

116  39 

SS 

S8 

CHARLES  VILINEE 

2  3  5 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BER'DINO 

35  28 

115  32 

4735 

SS 

SS 

MT  PASS  SERVICE  STA 

2  3  5 

4422 

32 

34  29 

119  31 

6P 

JOHN  E  CHASE 

3 

MOUNT  nPBfTBWH  tnr.K 

5903 

35  27 

118  35 

7485 

5P 

5P 

TV  STATION  K£RO 

2  3  5 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

SO  CALIF  EDISON  CO 

S 

MOUNT  DANAHER 

5909 

ELDORADO 

38  45 

120  40 

3408 

STATE  DIV  OF  PSTRY 

3 

c 

KE  RANCH 

4467 

SAN  BER'DINO 

6 

34  10 

116  32 

CORPS  OF  ENGINORS 

3 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTOA  COSTA 

37  92 

121  56 

2100 

7A 

CAL  DIV  BEACB  L PARE 

2  3  5 

QLLOGG 

4480 

22 

38  38 

122  39 

LEONARD  W  TUTTIE 

3 

MOUNT  DIABLO  STATB 

KEI^ETVILLE 

4488 

LAO 

23 

38  99 

122  90 

1385 

JOSEPH  J  GLEBE 

3 

PARK  HEADQUARTERS 

5916 

CONTRA  COSTA 

4 

37  51 

121  96 

1600 

CAL  DIV  BEACH  ft  PARK 

c 

KELSETVILLE  4  SW 

4493 

23 

38  96 

122  53 

1480 

MRS  KAREN  V  BACCI 

C 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

4 

37  20 

121  39 

4206 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5  7 

KENTFIELD 

4500 

17 

37  57 

122  33 

RICHARD  R  KLEIN 

2  3  5 

MOUNT  HEBRON  0  B 

5940 

SISKIYOU 

41  46 

121  50 

4396 

LEWIS  D  PARSONS 

3 

EBRLINGEB 

4508 

27 

37  41 

121  26 

mC  COABT  AGGREGATES 

3 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

S ISKITOU 

41  47 

122  00 

4250 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KERN  RITBB  INTAO  NO  3 

4918 

10 

35  57 

118  29 

ALGOT  T  LOFBERG 

3 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

37  01 

121  43 

1800 

JAMBS  H  SCHELL 

c 

iVEBHN  RIVER  POTBR 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

3 ISKITOU 

41  22 

122  14 

7500 

VAR 

DEP  WATER  RESOURCES 

8 

HOUS  B  NO  1 

4920 

to 

35  28 

118  47 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

S  ISKITOU 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

KERB  RIVER  POIHiH 

MOUITT  TAMALPAIS  1  3 

5995 

37  55 

122  34 

950 

CAL  DIV  BEACB  ft  PARK 

c 

BOUSE  NO  3 

4523 

10 

35  47 

lie  26 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  04 

5709 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  5  7 

c 

EETTLEMAN  CITT  1  SSW 

4934 

11 

36  00 

119  SB 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

2  3  5  6 

HUIR  WOODS 

6027 

37  54 

122  34 

140 

MUIR  WOODS  NAT  MON 

3 

EETTLEHAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

502 

6P 

6P 

P  G  ft  B  CCaiPANT 

2  3  5 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITT 

35 

41  12 

122  32 

5700 

DEP  WATER  RESOURCES 

s 

KING  cm 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

STATE  DFV  OF  FSTRT 

2  3  5 

C 

HURCELL  RANCH 

6035 

RIVERSIDE 

33 

33  32 

lie  46 

3705 

8A 

CORPS  OF  BNGIKEBRS 

3 

4577 

DEL  NOBTE 

12 

41  32 

124  02 

HAROLD  DEL  PONTE 

2  3  5 

c 

NAPA 

6065 

38  18 

122  17 

16 

EARL  S  GIPSON 

3 

KHBBLARD  10  88B 

4587 

7 

40  38 

123  54 

D  LEB  EMERSON 

C 

»  NAPA  STATB  mSPITAL 

6074 

38  17 

122  16 

60 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

2  3  5 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

23 

38  48 

121  43 

TERRV  B  GOTTEN 

3 

NEEDLES 

6115 

SAN  BER'DINO 

34  50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

KTBDRZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

1 

38  4B 

120  OB 

MID 

HARRY  STEVENSON 

C 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BER'DINO 

34  46 

114  37 

913 

HID 

HID 
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US  NAT  PARE  SERVICE 
POLICE  DEPABTHENT 
P  G  »  E  COMPANY 

AUBBEY  W  PITTS 
P  G  4  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LOUIS  H  BAUMFALS 
LORBIN  L  CHAIN 
GEOBGE  E  HOLMES 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  OUABD 
U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  B  DAYBELL 
I  C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGiNKERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  KROINBSRS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  B  NEAB 

P  G  A  E  COMPANY 
POMXBADO  aOILCW  DT 
CORPS  OF  KNCIKEERS 
RUTH  E  NTERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  8  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENCIKEBBS 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EERN  CO  FIBE  DEPT 

CALIF  BLBC  POWER  CO 
U  S  WRATHEB  BUREAU 
REDDING  FIBE  CBIEF 
REDLAND3  DAILY  FACTE 
CITY  FIBE  DEPT  STA  2 
THOMAS  H  JAMESON 
FOL^OM  STATE  PBISON 
CITY  OF  RICHMOND 
BAY  DONE 

RrVERSIDB  FIRE  DXPT 


CITBUS  EXP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DSP  WATER  HESOUBCES 
RAYMOND  B  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
LLOYD  D  COMPTON 
STATE  DIT  OF  HWYS 
HETCB  HETCB  WTR  SUP 
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EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
CLARA  8  ABREAU 
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U  S  GEO  SURVEY 
U  S  GEO  SURVEY 
P  G  ft  B  COCPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVEBAB  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
D  S  CEO  SUHVn 
JOHN  M  SHIELDS 
8  B  CO  HOSPITAL 

CALIF  WTB  ft  TEL  CO 

L  A  CO  FIBE  ffABDKN 
U  S  WEATHEB  BUREAU 
0  B  WEATHER  BUREAU 
L  A  CO  FIRE  WAimN 
V  S  FOREST  SERVICE 
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U  8  WEATHEB  BUEBAD 
PASADENA  WAnS  DEPT 
E  E  DE  VORE 
CITY  FID  DEPT 

POMPON 10  RANCH 
BTION  JOBANBKH 
STATE  DIV  OF  FBTBY 
U  8  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWILLER 
MES  M  A  BINGBAM 
COBP8  OF  DOINEEBS 
JOHN  H  PERDZZI 
U  8  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPT 
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8AN  lAMON  1  BMW 

7882 

COMTIA  CD8TA 

37 

46 

MID 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

C 

SANTA  AKA  Fill  RATION 

7888 

33 

5P 

SAnA  ANA  FIBS  DEPT 

SANTA  ANA  BITER  PB  3 

7891 

SAN  BERT*  IK) 

34 

HID 

COkPS  OF  ENG  INEEB8 

BANTA  AMA  RIVHR  PH  NO  J 

7894 

34 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

13 

34 

9P 

G  BOBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

33 

34 

9P 

S  BAR&ABA  FIBE  DEPT 

BANTA  BABBARA  CAA  AP 

7908 

33 

34 

MID 

U  S  CIVIL  ABBO  ADH 

SANTA  BAIBABA  POTRBBO 

7908 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

HID 

CORPS  OF  ENG  INEERS 

■ANTA  BARBARA  TV  PEAR 

7909 

32 

34 

5P 

TV  STATION  EEYT 

SANTA  CLARA  UNITERSITT 

7912 

SANTA^CURA* 

37 

131 

56 

88 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

BANTA  CIU2 

7916 

SANTA  CRUZ 

4 

38 

59 

5P 

5P 

3  3  5 

BANTA  FE  DAM 

7924 

LOS  ANGELIB 

13 

34 

8A 

CORPS  OF  KNCIKEERS 

SANTA  MABOAEITA  2  BV 

7930 

SN  LUIS  OBTC 

24 

6P 

SANTA  MA8GABITA  BOOSTER 

7933 

24 

35 

8A 

SANTA  MABIA 

7940 

30!34 

BA 

SANTA  MARIA  14  ENS 

7943 

30 

35 

7A 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

MID 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

33  134 

4P 

SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

5P 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

119 

04 

265 

SA 

BHVIN  D  BTUART 

SANTA  PAULA  3  SI 

7959 

VENTURA 

20 

119 

MID 

C 

SANTA  aOSA 

7965 

27 

7A 

3  3  5 

SANTA  SUSANA  4  NNE 

7973 

VENTURA 

33 

34 

NID 

C 

SANTA  YNEZ 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

MID 

c 

SANTIAGO  DAM 

7987 

8A 

3 

c 

SAOaUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELE9 

6A 

3 

SAWYERS  BAB  RANGER  STA 

8025 

SI BE I YOU 

3 

804S 

HUMBOLDT 

BA 

2  3  5 

SEAR5VILLE  ii^rre 

8068 

SAN  MATEO 

SA 

3 

8EBAST0P0L  4  t 

8072 

SONOMA 

21 

133 

50 

175 

MID 

WILLIAM  C  SANDERS 

c 

BEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

10 

SA 

3 

c 

SHAFFER  TOOL  WORKS  BREA 

8110 

ORANGE 

SA 

3 

SHASTA  DAM 

8135 

33 

40 

8A 

U  S  BUn  RECLAMATION 

2  3  5  6 

c 

SHELL  ABSOBPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33 

57 

3 

SHINGLE 

8173 

EU)ORADO 

40 

7A 

3 

SIERRA  CITT 

8207 

SA 

2  3  5 

7 

SIERRA  MADRE  1  N 

8210 

LOS  ANGELES 

10 

2  3  5 

SIERBAVILLE  SANGER  STA 

8218 

35 

3  3  5 

7  C 

SIGNAL  RILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

3 

C 

SILVERADO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

117 

40 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SIMI 

8256 

VENTURA 

16 

11/15/56 

8IBQDDC  BOUTS  FORE  CAMP 

8266 

SNTA  BABBARA 

46 

SEAGGS  SPRINGS 

LAS  LOHAS  RANCH 

8272 

22 

38 

SLACE  CANTON 

8276 

MONTEREY 

05 

MID 

SLODCHHDUHE  6  SE 

8393 

SACRAMENTO 

28 

8A 

SNITB  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

57 

SNOW  CREEE  UPPER 

8317 

SrVERBIDE 

SHOW  FLAT 

8318 

50 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA^ 

120 

33 

6750 

ABTBUB  COUILLARD 

2  3  5 

7  C 

SOLEDAD 

8338 

MONTEBEY 

26 

121 

19 

204 

SOMESBAR  1  W 

8346 

23 

SON  13  2  NNW 

VENTURA 

SOMIS  3  NW 

8349 

8A 

80MIB  5  WNW 

8350 

HID 

6351 

17 

5P 

8353 

TOOLUMNE 

59 

8A 

S  E  FARALLON 

8376 

BN  FRANCISCO 

43 

80  ENTRANCE  TOSEMIIE  HP 

8380 

MARIPOSA 

30 

119 

38 

5135 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3  3  5 

7 

SOim  LAKE 

8406 

INTO 

10 

8436 

26 

34 

03 

SPRECEELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

24 

36 

36 

8PBINGVILLB  7  ENE 

8455 

10 

7A 

8PBINGVILLE  BANGER  STA 

8480 

TULARE 

08 

MIO 

0  S  FOREST  SERVICE 

S<)UAW  VALLEY  LODGE 

8474 

12 

4P 

SQUAW  VLT  DEVEL  CO 

SQUIRREL  IKN  1 

8476 

SAN  BER'DINO 

EDGAR  L  OISTER 

SQDIBBEL  INN  2 

8473 

SAN  BEB'DINO 

14 

5P 

LEROT  KEMP 

•TATE  LAOS 

8910 

FRESNO 

56 

118 

35 

10200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

STATUM  MEADOW 

8514 

FRESNO 

56 

118 

55 

8300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATTON  MINB 

8517 

SAN  BENITO 

55 

121 

13 

2975 

RANAR  B  KNOX 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

37 

37 

56 

121 

20 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCETON  CAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

HID 

D  8  CIVIL  AERO  ADM 

STOCKTON  FIKE  STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

58 

8A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  NOWEY  BB I DGE 

SAN  JOAQUIN 

51 

5P 

MARTIN  P  HUHS 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

23 

STONY  GOBCK  RESERVOIR 

GLENN 

35 

5P 

ORUUID  UNIT  WU  AS3N 

c 

STOirra  MEADOW 

8591 

SBASTA 

10 

DEP  WATER  RESOURCES 

s 

STBAWBEBBY  VALLEY 

8606 

34 

5P 

SOPER-WHEELBR  CO 

2  3  5 

7 

SOGABLOAF  MEADOW 

8635 

43 

S 

8UNLAHD 

8680 

LOS  ANGELES 

7P 

2  3  5 

8UBF  2  ENK 

32 

34 

c 

33 

34 

3 

8A 

3 

lOP 

3  3  5 

7 

c 

3 

2  3  5 

TAFT 

EERN 

119 

38 

1025 

KERN  CO  FORESTRY 

ft  FIRE  DEPT 

c 

8758 

PLACER 

10 

120 

09 

6228 

SA 

2  3  5  6 

7 

3 

10 

35 

2  3  5 

7 

10 

35 

C 

8839 

03 

6P 

6P 

2  3  5 

8860 

35 

5P 

3 

LASSEN 

C 

8 

FRANE  A  DEWEY 

C 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

RIVERS IDS 

lie 

10 

-130 

U  S  CIVIL  AEBO  ADH 

2  3  5 

c 

8905 

VENTURA 

13 

50 

B 1 1, unAi.it  RANCH 

3 

TULARE 

28 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

3  3  5 

9 

36 

80  CALIF  EDISON  CO 

c 

16 

38 

P  G  ft  E  COMPANY 

3  3  5 

c 

TOPAHGA  RANGER  STA  FC  6 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

6P 

TOPAZ  INSPECTION  SXA 

2  3  5 

7 

33 

33 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

2  3  5 

33 

33 

ORANGE  00  PARK  DEPT 

TRACY  2  S3E 

27 

37 

c 

TRACT  CA8B0HA 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

121 

25 

140 

BANTA  CARBONA  IR  CD 

2  3  5 

9001 

ircnA 

27 

37 

48 

121 

35 

81 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

35 

41 

c 

6 

35 

AMERICAN  P  ft  G  CO 

3  3  5 

36 

39 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

CREO  FC  470 

13 

34 

MID 

c 

12 

41 

58 

9P 

TUIjELAKI  W  U  ASSN 

2  3  5  6 

7  C 

9056 

S I 3E I TOU 

12 

41 

95 

TULEt.AKE  »  U  ilSSN 

3  6 

36 

U  8  WEATHEB  BUREAU 

s 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

37 

119 

20 

8600 

DEP  WATER  RESOURCES 

s 

9073 

14 

37 

39 

120 

104 

f  W  FERGUSON 

3 

23 

40 

SA 

D  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

33 

33 

THE  IRVINE  CO 

2  3  5 

9099 

34 

08 

5P 

DS  NAT  PARE  SERVICE 

2  3  5 

9105 

1 

42 

3P 

3P 

P  G  ft  E  COMPANY 

2  3  5 

7 

9133 

ONDOCINO 

22 

39 

09 

5P 

5P 

CITT  FIRE  DEPT 

2  3  5 

9136 

MENDOCINO 

22 

39 

00 

KARJORIS  S  DORY 

3 

9129 

22 

39 

10 

HID 

c 

ABSOiaTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

93 

700 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

4P 

4P 

2  3  5 

UPLAND 

9157 

SAN  BEB'DINO 

36 

34 

08 

117 

40 

1840 

6P 

ep 

ROBERT  BEARD 

2  3  5 

OPPKB  LAO  7  W 

9167 

LAO 

23 

39 

11 

123 

03 

1530 

4P 

PETER  V  PRDRONCINI 

3 

DPPKB  LAO  BANOBB  STA 

9173 

LAO 

23 

39 

10 

133 

55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

134 

11 

355 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

3 

UPPER  SAN  LEANDBD 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

132 

10 

413 

HID 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

c 

UPPER  TBB0  PIN08 

9189 

SAM  BENITO 

30 

36 

38 

131 

02 

3050 

MID 

ILDON  FAHCHER 

c 

VACAVILLI 

9300 

SOLANO 

33 

38 

33 

132 

00 

175 

BP 

ep 

C  J  UHL 

2  3  9 

VALLETON 

9331 

MONTEREY 

24 

35 

53 

130 

42 

950 

HID 

HBS  AMY  CURTIS 

c 

VALLET  CENTER  3  IE 

9338 

SAN  DIEGO 

33 

33 

16 

117 

01 

1615 

7A 

C  F  IVERSOH 

3 

VALTEBMO  RAMGO  STATION 

92S1 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

51 

3700 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

137  - 


STATION  INDEX 


btanon 

Index  No.  1 

(.fOUZlt/ 

iDrainaget  1 

Latitude 

Longitude 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

otauon 

(jounty 

Latitude 

Longitude 

g 

•■a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

Itemp. 

0, 

& 

a 

PrecipJ 

VAH  KuTS  CITT 

9260 

13 

34  11 

118  27 

9273 

22 

38  37 

123  01 

33  37 

117  19 

MID 

JOHN  L  EWING 

9285 

33 

34  17 

119  18 

36  26 

118  35 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

27 

37  22 

118  39 

VAH 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9325 

6 

34  33 

117  18 

BA 

36  54 

121  50 

HID 

CAL  DIV  BEACH  tPARS 

9345 

29 

34  29 

IIB  08 

34  16 

118  44 

MID 

SIHI  FIRE  STATION 

9351 

8 

39  49 

120  11 

FRANK  DOTTA 

TISALIA 

TULA BE 

9 

36  20 

119  18 

354 

9A 

TULARE  COUKTY  C  OF  C 

2  3  5 

UILO  3  NE 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

HID  ICHARLES  F  RUBY 

c 

SNOW  CREEK 

8315 

RIVERSIDE 

3 

33  53 

116  41 

1275 

9A 

CLOSED 

1/17/57 

VOLCAHOVILLE 

Ki.noBAnn 

3036 

8A 

EUfSR  C  OGLE 

VOLUBRS 

9386 

SHASTA 

23 

40  37 

122  26 

W  J  VOLLHERS 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

36  22 

lie  51 

HID 

GLENN  BAKER 

9390 

SHASTA 

23 

40  27 

121  52 

4P 

PG&E  COMPANY 

941B 

2 

3S  12 

120  59 

41  25 

123  23 

CHESTER  I  EIUREY 

9420 

4 

37  57 

122  05 

400N 

WAUnjT  CRSEK 

9423 

37  54 

122  04 

8A 

BA 

RAY   I  WHITTEMORE 

9426 

4 

37  54 

122  01 

9427 

4 

37  54 

121  59 

942S 

23 

38  14 

121  31 

5P 

BY :   PAUL  LACKAS 

WALMUT  PATROL 

9431 

26 

34  00 

117  52 

9447 

33 

33  17 

116  38 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

10 

35  36 

119  20 

BA 

8A 

FERNANDO  L  ANAYA 

VASIOJA  PATTERSOl*  RANCH 

9457 

SHTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

HID 

WILBER  E  PATTERSON 

WATSONVILLE  3  1f3W 

9468 

20 

36  54 

121  49 

MID 

CLOSED 

WATSONVILii  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

36  56 

121  46 

BA 

JOHN  L  KISTLER 

WAWOKA  RAKGER  STATION 

9462 

MARIPOSA 

14 

37  32 

119  40 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WBAVERVILLE  RANGER  3TA 

9490 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED 

9498 

SISKIYOU 

12 

41  26 

122  23 

3506 

CLOSED 

4A7/57 

9512 

2653 

LEAZFNBY 

9532 

32 

34  42 

119  40 

WE8THAVEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

BOSTON  LAND  COMPANY 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

CA  LAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

W  B  HANKER 

9597 

1 

39  11 

120  39 

VAR 

WE ST WOOD  3  W3W 

9600 

e 

40  18 

121  03 

5P 

5P 

WHEATLAND  2  KB 

9605 

8 

39  02 

121  24 

MID 

THOMAS  A  FERGUSON 

9612 

MENDOCINO 

17 

39  53 

123  55 

5P 

5P 

WOLF  CR  TDfBBR  CO 

9615 

33 

34  29 

119  18 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VEHTDRA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

ROSCOE  G  WILBER 

C 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MONO 

10150 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2  3  5  7 

ITRITE  HOUNTAIN  2 

9633 

6 

37  35 

118  14 

SA 

BA 

UNIVERSITY  OP  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

le 

38  34 

121  05 

BDUOND  B  PAYEN 

WHITTIER  CITY  RALL 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

118  02 

5P 

K  R  WARREN 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

8A 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLIT8  HOWARD  FOREST  RS 

9685 

MENDOC I NO 

7 

39  21 

123  19 

HID 

STATE  DIV  OP  PSTHY 

9699 

39  32 

122  12 

BA 

8A 

H  R  ALLARD 

WINCHESTER 

9722 

R IVERS IDE 

33 

33  42 

117  05 

MID 

JIM  U  BLACKMORE 

WINTERS 

9742 

YOLO 

38  32 

121  58 

135 

BA 

8A 

CITY  or  WINTERS 

2  3  5 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

10 

35  43 

118  27 

SS 

JMSSS  H  JORCENSBN 

WOODCBUCI  HEADOW 

9773 

FRESNO 

37  02 

118  54 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WOODFORDS 

9775 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

SP 

MRS  GLEN  BARE 

2  3  5  7 
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CALIFORNIA  -  MAY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


The  unusually  high  incidence  of  relatively  strong  storm 
fronts  which  passed  over  the  State  made  this  May  one  of  the 
three  wettest  in  California's  climatological  history. 
Most  of  the  precipitation  fell  during  the  period  8th 
to  23d  during  which  time  stations  in  the  northern  two-thirds 
of  the  State  received  some  precipitation  daily.  However, 
many  stations  in  the  rain  shadow  east  of  the  Sierras  and 
in  the  southeastern  portion  of  California  received  less  than 
their  May  long-terra  values.  There  were  numerous  local  thun- 
derstorms and  hail  reported  at  many  locations;  even  a 
tornado  was  seen  near  Fresno  on  the  19th.  A  description 
of  many  of  the  storms  which  plagued  the  State  during  the 
month  will  be  found  at  the  end  of  this  summary.  Mean  tem- 
peratures for  the  most  part  were  slightly  on  the  cool  side, 
due  more  to  the  occurrence  of  low  maximums  rather  than  to 
any  extremely  low  minimums.  The  percent  of  possible  sun- 
shine, as  shown  by  stations  having  recorders,  tended  to 
be  lower  than  average,  especially  north  of  the  Tehachapis. 

Mean  monthly  temperature  departures  were  most  often  neg- 
ative statewide,  with  the  greatest  negative  departures  oc- 
curring in  the  South  Coast  Drainage  and  Southeast  Desert 
Basins.  Extremes  in  anomaly  ranged  from  +3.0°  at  Orleans 
to  -7.0°  at  Idria.  Most  coastal  stations  had  mean  daily 
temperatures  which  generally  fluctuated  from  -4°  to  +6°, 
whereas  interior  stations  showed  greater  variability  with 
a  more  pronounced  pattern.  Warm  weather  was  prevalent  from 
the  3d  to  6th  and  again  during  the  last  six  days,  during 
which  periods  nearly  every  station  recorded  their  highest 
daily  maximums.  The  greatest  daily  departure  was  13°  at 
Oakland  on  the  4th.  The  highest  temperature  statewide  was 
110°  at  Cow  Creek  on  the  31st.  Cooler  than  usual  weather 
was  prevalent  mostly  during  the  wet  period  of  the  8th  to 
23d  when  departures  reached  as  much  as  20°  below  average 
at  Blue  Canyon  on  the  20th.  Lowest  minimums,  however,  oc- 
curred during  various  days  of  the  month,  the  lowest  being 
5°  at  White  Mountain  1  on  the  14th.  Mean  monthly  tempera- 
tures ranged  from  a  high  of  82.8°  at  Cow  Creek  to  a  low  of 
23.7°  at  White  Mountain  2.  (The  May  reports  from  White 
Mountain  1  and  White  Mountain  2  were  received  too  late  to 
be  included  in  this  publication,  but  will  be  found  in  the 
Delayed  Data  section  of  the  June  1957  publication) . 

Nearly  nine-tenths  of  the  stations  in  California  with 
long-term  averages  received  monthly  precipitation  totals 
in  excess  of  100  percent  of  average,  and  of  these,  totals 
exceeding  300  percent  were  not  uncommon,  especially  in  the 
central  and  northern  portions.  Blue  Canyon  and  Oakland  re- 
ported this  to  be  their  wettest  May  of  record,  San  Francisco 
had  its  third  wettest  May  since  records  began  in  1850,  and 
Mt.  Shasta  had  its  fourth  wettest  since  1898.  Greatest 
daily  catches  statewide  were  measured  generally  during  the 
period  18th  to  20th  --  generally  exceeding  0.75  inch  in 
southern  California  coastal  valleys  and  mountains,  1.30 
inches  in  northern  and  central  sections,  and  4.00  inches 
along  the  mountains  in  northern  and  central  California.  The 
greatest  24-hour  catch  was  6.32  inches  at  Giant  Forest  on 
the  19th.  A  few  areas  north  of  the  Tehachapis  received 
monthly  totals  greater  than  10  inches.  (See  Precipitation 
map  near  the  end  of  this  publication  for  areal  distribution). 
The  greatest  total  was  12.05  inches  at  Vollmers.  The  great- 
est total  south  of  the  Tehachapis  was  6.64  inches  at  Squirrel 
Inn  1.  Nineteen  stations,  all  in  the  Southeast  Desert 
Basins,  received  no  measurable  precipitation  all  month. 

The  U.  S.  Geological  Survey  indicated  that  runoff  was 
well  above  median  in  the  Sacramento  River  basin  and  in  the 
coastal  basins  north  of  San  Francisco.  In  the  south  San 
Joaquin  Valley,  where  snowmelt  was  somewhat  delayed  by  below- 
normal  temperatures,  runoff  was  generally  less  than  median, 
although  minor  flooding  occurred  in  the  Kaweah  River  basin 
on  the  18th.  The  area  of  deficient  runoff  decreased  in 
southern  California,  but  storage  in  most  reservoirs  remained 
low . 

According  to  the  California  Livestock  and  Range  Report 
and  the  California  Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin,  the 
extended  rains  were  beneficial  to  range  and  pastures  over 
most  of  the  State  with  considerable  improvement  being  noted 
in  the  higher  and  upland  pastures.  The  overall  pasture  and 
range  condition  at  89  percent  was  the  best  since  1952  and 
9  points  above  the  1947-56  average.  Livestock  were  doing 
well  on  the  better  than  average  pastures  and  ranges.  The 
reported  condition  of  cattle  and  calves  at  85  percent  was  a 
few  points  above  both  May  1956  and  the  10-year  average.  The 
relatively  heavy  rains  throughout  most  of  California  caused 
considerable  damage  to  strawberries,  and  in  addition,  caused 
splitting  of  ripe  cherries,  contributed  to  fungus  diseases 
in  stone  fruit  and  nuts,  interferred  with  the  pollination 
of  the  walnut  crop,  and  was  conducive  to  the  advance  of 
brown  rot  in  peaches.  However,  warmer  weather  which  set  in 
during  the  last  few  days,  especially  in  southern  California, 
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accelerated  all  growth.  Windiness  and  cool  weather  con- 
tributed toward  the  lessening  of  insect  activity  in  Imperial 
Valley,  but  was  also  unfavorable  for  crops  when  strong  winds 
caused  severe  damage  to  cotton  seedlings.  In  general  the 
weather  during  May  (with  some  exceptions)  was  favorable  tc 
all  agricultural  activity. 

Joseph  R.  Glantz 
Clima to  legist 
Weather  Records  Processing  Centei 
San  Francisco,  California 

SEVERE  STORMS ,   MAY  1957 

On  the  10th  to  11th  moist,  unstable  air  from  the  oceai 
with  a  low  center  off  the  coast  caused  numerous  thunder 
storms.  Hail  fell  at  Bridgeport  Dam  in  Mono  County,  in  the 
San  Fernando  Valley  and  in  adjacent  foothills  of  Los  Angeles 
County,  and  in  the  Julian  area  of  San  Diego  County.  Rains 
locally  of  cloudburst  intensity  flooded  some  streets  ii 
southeast  Los  Angeles  and  on  the  Coast  Highway  near  Dan; 
Point.  Lightning  struck  several  telephone  and  power  poles 
and  two  transformers  in  Huntington  Park,  and  also  struci 
two  houses  injuring  a  woman.  A  funnel  cloud  was  observec 
by  a  pilot  and  base  weather  station  personnel  on  the  10th 
10  to  12  miles  northeast  of  Hamilton  Air  Force  Base.  Thi 
lower  extremity  of  the  funnel  was  well  above  the  ground. 

On  the  13th  to  14th  widespread  thunderstorms,  hail,  an( 
locally  strong  winds  occurred  from  the  Oregon  border  ti: 
southern  California,  with  highest  incidence  in  the  centra 
Sierra  and  lower  San  Joaquin  Valley.  Dudleys  reported  iti: 
heaviest  thunderstorm  in  years,  and  a  severe  thunderston 
at  Auberry  caused  a  two  and  a  half  hour  power  failure  oi 
the  evening  of  the  13th.  Considerable  fruit  was  damaged  b; 
hail  locally  in  areas  of  Madera,  Fresno,  Kings,  and  Tulan 
Counties,  and  grape  vines  were  stripped  by  hail,  reporter 
to  be  the  size  of  golf  balls,  in  the  area  southwest  o 
Fresno.  Lightning  struck  a  cable  leading  into  the  tunne 
at  the  site  of  Haas  Power  House  project  in  Fresno  County 
setting  off  dynamite  which  killed  one  man  and  partiall; 
deafened  another.  A  rancher  four  miles  west  of  Kerman  i: 
Fresno  County  lost  over  6,000  turkeys  during  a  hailstorm 
Howling  winds  toppled  more  than  50  trees  in  various  sec 
tions  of  Los  Angeles,  one  crushing  three  unoccupied  auto 
mobiles.  Unconfirmed  newspaper  reports  told  of  a  series  o 
waterspouts  off  the  coast  near  Oceanside. 

On  the  17th  to  19th  a  storm  front  moving  southeastwar 
across  California  followed  by  moist,  unstable  air  brough 
record  or  near-record  May  rains  to  north  and  central  coasta 
areas,  widespread  thunderstorms,  hpil,  and  high  winds  in  th 
northern  mountain  ranges,  central  Sierras,  and  lower  Sa 
Joaquin  Valley,  and  locally  heavy  rains  and  high  winds  i 
southern  Cnlifornia.  Heavy  rains  caused  damage  to  straw 
berries  and  cherries  in  Santa  Clara  County  and  to  straw 
berries  in  Santa  Cruz  County.  At  Santa  Cruz  rain-swolle 
waters  on  the  San  Lorenzo  River  destroyed  a  coffer  dam  whil 
in  nearby  Soquel ,  the  Soquel  Creek  washed  out  earth  fil 
used  as  a  temporary  crossing  during  the  bridge  constructioi 
A  cloudburst  sent  a  five  foot  wall  of  water  down  Uvas  Creei 
in  Santa  Clara  County,  washing  out  a  small  coffer  dam! 
Earthslides  threatened  two  homes  in  Mill  Valley  in  Mari 
County,  and  one  street  was  flooded.  Winds  estimated  up  t 
50  ra.p.h.  knocked  down  a  powerline  at  Ross,  and  a  number  o 
powerlines  were  blown  down  in  San  Francisco.  In  San  Lorenz 
two  areas  were  inundated  with  6  to  8  inches  of  water.  Th 
Russian  River  rose  to  a  crest  of  13.55  feet  at  Guerneville 
washing  out  beach  facilities  and  refreshment  stands  prepare 
for  the  summer  season.  The  Kaweah  and  St.  Johns  Riven 
threatened  to  flood  Visalia,  and  approaches  to  the  Dinel 
Bridge  above  Three  Rivers  were  washed  out.  A  rock  slide  del 
railed  the  Western  Pacific  California  Zephyr  in  the  Feathe 
River  Canyon.  Two  of  the  three  diesel  engine  units  plunge| 
150  feet  to  the  canyon  floor,  and  four  trainmen  were  injuredi 
one  seriously.  A  slide  again  closed  the  highway  at  Emeral| 
Bay  on  Lake  Tahoe.  Locally  heavy  rains  and  high  winds  ocj 
curred  in  southern  California.  At  Crestline,  San  Bernardir 
County,  an  unofficial  measurement  of  5.12  inches  of  rain  1 
10  hours  was  reported.  Strong  winds  lashed  the  coast,  ai 
a  pleasure  cruiser  with  12  passengers  was  grounded  on  Anacapl 
Island;  however,  no  loss  of  life  or  injuries  were  reported 

On  the  19th  the  third  tornado  ever  to  be  seen  in  tl| 
Fresno  area  swung  down  to  earth  briefly  at  8:18  a.m.  lasti 
ing  until  8:23  a.m.  It  was  observed  at  the  Fresno  Weathe 
Bureau  Airport  station  and  by  a  local  pilot.  Clouds  wei 
broken  and  rainshowers  had  just  ended.  No  unusual  nois 
was  heard  by  the  observers  ,  but  the  occupant  of  one  of  th 
damaged  houses  reported  a  roaring  noise.  The  funnel  cloi 
was  vertical  when  it  was  first  observed,  but  it  looped  Jus 
before  breaking  up.  The  tornado  ripped  shingles  from  home 
and  uprooted  a  tree. 

(Continued  on  page  151.' 
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0 

0 

0 

0 

5.38 

3.30 

2.93 

19 

.0 

0 

g 

3 

1 

? 

WALNUT  GROVE 

76 

•  8 

50 

•  9 

63.9 

94 

27 

45 

21 

70 

3 

0 

0 

0 

1.81 

.73 

18 

•  0 

0 

6 

1 

0 

■■11 

WESTWOOD  3  WSW 

63 

•  1 

34 

.6 

48.9 

80 

28 

28 

3 

495 

0 

0 

11 

0 

5.26 

1.68 

18 

2.0 

0 

7 

3 

2 

:■!' 

WILLIAMS 

AM 

79 

.5 

51 

.7 

65.6 

98 

28 

46 

21 

59 

5 

0 

0 

0 

.32 

.17 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

li 

WILLOWS 

AM 

78 

•  1 

51 

.3 

64.7 

- 

2.2 

94 

28+ 

34 

12 

87 

4 

0 

0 

0 

.98 

.35 

.43 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

il' 

WINTERS 

AM 

75 

•  6 

52 

•  6 

64.1 

95 

28 

44 

21 

84 

3 

0 

0 

0 

1.38 

.59 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

•i^ 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

77 

•  5 

49 

•  8 

63.7 

- 

2.8 

96 

28 

42 

15 

85 

4 

0 

0 

0 

1.21 

.52 

.31 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

'J 

DIVISION 

57.6 

4.66 

:s 

£1 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

li! 

e 

BOCA 

A  M 

60 

i2 

31 

•  8 

46.0 

_ 

1.3 

76 

27 

22 

4 

582 

0 

0 

17 

0 

3.02 

2.08 

1.37 

19 

1.0 

1 

19 

8 

2 

1 

1? 

BRIDGEPORT  DAM 

53 

.3M 

33 

.  OM 

48. 2M 

- 

0.6 

76 

27+ 

24 

3  + 

512 

0 

14 

0 

1  .84 

1  .29 

.80 

19 

0 

4 

1 

0 

m 

CEDARVI LLE 

AM 

64 

•  2M 

42 

•  IM 

53.  2M 

1.3 

81 

28+ 

30 

3 

368 

0 

0 

1 

0 

1.05 

.05 

.47 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

If 

DONNER  MEN-ORIAL  ST  PK 

^  ^ 

60 

•  5 

32 

46.6 

76 

23 

15 

563 

Q 

Q 

16 

Q 

3.95 

2.42 

19 

5 

19 

1 

1 

li" 

DOYLE  5  SSE 

A  M 

65 

•  8 

40 

.5 

53.2 

81 

27 

29 

3 

362 

0 

0 

2 

0 

3.83 

1.94 

19 

.0 

0 

3 

3 

1 

in 

FORT  BIDWELL 

66 

,9 

38 

•  6 

52.8 

1.6 

83 

25  + 

28 

3 

372 

0 

0 

2 

0 

1.45 

.29 

.34 

19 

.0 

0 

7 

Q 

0 

IB 

LAKE  CITY 

AM 

65 

.2 

38 

.6 

51.9 

_ 

2.4 

80 

29 

29 

3 

400 

0 

0 

7 

0 

1.68 

.06 

.82 

19 

T 

0 

3 

1 

0 

IS 

MONO  LAKE 

63 

•  8 

36 

0 

49.9 

76 

30 

30 

20 

460 

0 

0 

6 

0 

2.12 

•  96 

19 

.0 

0 

1 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

56 

•  3 

33 

.0 

44.7 

74 

27 

24 

3 

6?6 

0 

0 

16 

0 

4.17 

1.63 

19 

2 

19 

2 

1 

'11 

SUSANVILLE  AP 

67 

.6 

39 

.1 

53.4 

2.7 

84 

26+ 

25 

3 

354 

0 

0 

3 

0 

1.43 

.39 

.51 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

III 

TAHOE 

AM 

54 

«5 

32 

•  5 

43.5 

2.2 

70 

27 

26 

3 

659 

0 

0 

18 

0 

3.61 

2.51 

1.75 

19 

5.0 

4 

19+ 

7 

1 

1  > 

13 

TOPAZ  LAKE 

66 

■  1 

41 

•  8 

54.0 

83 

31 

34 

3  + 

339 

0 

0 

0 

0 

1.93 

.83 

19 

T 

0 

5 

1 

0 

'S 

TRUCKEE  RS 

AM 

59 

•  4 

31 

.5 

45.5 

_ 

2.4 

74 

27+ 

22 

3 

601 

0 

0 

19 

0 

3.06 

1.94 

1.72 

19 

7 

1 

1 

« 

WOODFORDS 

62 

.2M 

36 

.7M 

49.  5M 

3.2 

78 

31 

28 

3  + 

475 

0 

0 

8 

0 

1.93 

1  .07 

.63 

18 

2.0 

0 

7 

2 

0 

>I 
15 

DIVISION 

49.5 

2.51 

«i 

;» 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

:« 

in 

BEN  LOMOND 

71 

.2 

44 

t5 

57.9 

_ 

0.5 

85 

25 

40 

4 

213 

0 

0 

0 

0 

8.25 

6.79 

4.47 

18 

.0 

0 

13 

2 

1 

"il 

BERKELEY 

R 

65 

•  6 

52 

•  1 

58.9 

1.3 

81 

4 

49 

15  + 

188 

0 

0 

0 

0 

3.56 

2.65 

1.99 

18 

•  0 

0 

6 

2 

1 

11! 

BURLINGAME 

66 

•  9 

51 

•  8 

59.4 

81 

4 

45 

26 

169 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.41 

18 

.0 

0 

6 

3 

1  \ 

il. 

CROCKETT 

70 

.1 

51 

•  9 

61.0 

84 

5+ 

40 

15 

129 

0 

0 

0 

0 

2.14 

1.68 

.54 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

i» 

6ILR0Y 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

•) 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

63 

■  OM 

50 

.6M 

56. 8M 

1.8 

75 

5 

44 

23 

245 

0 

0 

0 

0 

4.10 

3.42 

1.07 

19 

.0 

0 

9 

3 

1  1 

i^ 

HOLLISTER 

73 

•  6 

50 

.0 

61.8 

1.2 

92 

26 

45 

23 

115 

2 

0 

0 

0 

1.77 

1.33 

.65 

19 

•  0 

0 

7 

1 

0  1' 

^, 

KING  CITY 

74 

.5M 

46 

.5M 

60. 5M 

- 

1.6 

89 

4+ 

40 

4+ 

133 

0 

0 

0 

0 

.39 

.  15 

.16 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVERMORE 

AM 

71 

.2 

49 

.7 

60.5 

- 

0.9 

89 

27+ 

44 

10+ 

149 

0 

0 

0 

0 

2.74 

2.23 

.63 

21 

•  0 

0 

7 

1 

0 

'il 

LOS  GATOS 

73 

•  0 

49 

.5 

61.3 

1.2 

89 

26  + 

43 

22 

127 

0 

0 

0 

0 

2.42 

1.60 

1.00 

18 

.0 

0 

6 

1 

1  1 

■il 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

71 

•  6 

60 

•  8 

61.2 

89 

28 

43 

25 

129 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.70 

19 

.  0 

0 

8 

2 

0  1 

'fl 

MONTEREY 

65 

•  5 

49 

.6 

57.6 

80 

4 

46 

3 

223 

0 

0 

0 

0 

2.39 

1.41 

18 

•  0 

0 

5 

1 

1  1 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

65 

•  9 

45 

•  2 

55.6 

85 

28 

40 

8  + 

308 

0 

0 

0 

0 

4.01 

1  .45 

19 

.0 

0 

7 

3 

1  i 

■B 

MOUNT  HAMILTON 

57 

.7 

43 

.3 

50.5 

- 

2.3 

79 

27 

34 

20 

449 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1.44 

.98 

18 

.0 

0 

7 

1 

0  ij' 

HI 

NACIMIENTO  DAM 

76 

•  3 

46 

.7 

61.5 

95 

27 

41 

23 

130 

3 

0 

0 

0 

.58 

.20 

19 

.0 

0 

3 

0 

0  1 

NEWARK 

AM 

69 

•  6M 

50 

•  IM 

59. 9M 

84 

5 

44 

10 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.0 

0 

11" 

OAKLAND 

M 

M 

M 

87 

4 

4« 

3 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

'5 

OAKLAND  WB  AP 

R 

67 

•  9 

53 

•  4 

60.7 

2.3 

88 

4 

48 

3  + 

130 

0 

0 

0 

0 

3.42 

2.81 

1.41 

18 

.0 

0 

6 

2 

2 

ORINDA  BOWMAN 

68 

•  9 

48 

•  1 

58.5 

88 

27 

39 

3 

200 

0 

0 

0 

0 

6.08 

2.35 

18 

.0 

0 

8 

4 

2  : 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

70 

•  9 

51 

•  5 

61.2 

87 

5 

44 

10+ 

126 

0 

0 

0 

0 

1.88 

.41 

19 

.0 

0 

6 

0 

0 

PASO  ROBLES 

75 

.7 

45 

•  9 

60.8 

- 

0.6 

95 

26 

39 

9+ 

145 

3 

0 

0 

0 

.70 

.27 

.30 

19 

.0 

0 

2 

0 

0  ; 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

74 

•  9 

46 

•  2 

60.6 

95 

27 

39 

9+ 

156 

3 

0 

0 

0 

.52 

.43 

18 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

PINNACLES  NM 

75 

•  1 

44 

.7 

59.9 

- 

1.7 

92 

27 

38 

9  + 

167 

3 

0 

0 

0 

1.39 

1.13 

.60 

19 

•  0 

0 

4 

1 

0  1 

m 

PISMO  BEACH 

■  1 

49 

■  5 

58.3 

82 

3 

46 

1 0+ 

199 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.  53 

1 8 

•  0 

0 

3 

1 

0  1 

III 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

60 

.1 

50 

t5 

55.3 

2.5 

65 

8+ 

44 

26 

294 

0 

0 

0 

0 

2.58 

2.23 

1.63 

18 

•  0 

0 

5 

1 

1 

il 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

•  4 

28 

42 

3  + 

159 

0 

0 

0 

2.63 

1 9 

8 

2 

0  ' 

is 

REDWOOD  CITY 

72 

•  6 

50 

•  0 

61.3 

0.2 

86 

4 

43 

28 

120 

0 

0 

0 

0 

2.76 

2.31 

1.33 

le 

.0 

0 

5 

2 

1 

RICHMOND 

•  8 

61.2 

4 

1 5 

120 

Q 

0 

0 

3 1 1 6 

1.53 

7 

2 

1 

RICHMOND  FIELD  STA, 

AM 

64 

•  2 

53 

.5 

58.9 

83 

4 

49 

15 

189 

0 

0 

0 

0 

3.15 

1.50 

18 

.0 

0 

6 

3 

1  ! 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

69 

•  5 

48 

•  0 

58.8 

88 

27+ 

39 

3  + 

195 

0 

0 

0 

Q 

5.44 

2.97 

18 

•  0 

0 

9 

1 

SALINAS  CAA  AP 

69 

.5 

49 

•  8 

59.7 

1.1 

85 

4 

43 

10 

159 

0 

0 

0 

0 

2.32 

1.87 

.98 

18 

.0 

0 

6 

1 

0  i 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

62 

■  7 

50 

>  8 

56.8 

79 

46 

4 

247 

0 

0 

0 

0 

4.31 

1.56 

18 

.0 

0 

g 

2 

1  i 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

65 

■  4 

51 

.7 

58.6 

2.0 

83 

4 

46 

26 

194 

0 

0 

0 

0 

3.81 

3.41 

1.53 

20 

.0 

0 

10 

2 

2 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

62 

•  9 

52 

57.9 

0.8 

78 

50 

2  + 

215 

0 

0 

0 

0 

3.19 

2.60 

1.26 

18 

.0 

0 

7 

1 

SAN  GREGORIO   3  SE 

63 

•  5 

47 

•  6 

55.6 

75 

4 

39 

23 

286 

0 

0 

0 

0 

5.79 

3.29 

18 

•  0 

0 

9 

3 

1 

SAN  JOSE 

R 

71 

,2 

52 

61.8 

0.4 

85 

46 

22 

1 12 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.  78 

.29 

20 

.  0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

68 

•  2 

48 

•  9 

58.6 

0.1 

91 

27 

43 

10+ 

200 

1 

0 

0 

0 

1.57 

1.05 

1.10 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  MATEO 

69 

lO 

50 

•  4 

59.7 

1.7 

84 

4 

44 

11  + 

160 

0 

0 

0 

0 

5.04 

4.46 

1.41 

18 

.0 

0 

7 

3 

3  t 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

73 

•  3 

51 

>3 

62.3 

2.7 

88 

4 

45 

22 

94 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.66 

.26 

2 

.0 

0 

S 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

68 

•  4 

49 

■  2 

58.8 

0.3 

82 

4 

41 

22 

184 

0 

0 

0 

0 

4.03 

3.06 

1.48 

18 

.0 

0 

e 

2 

1 

WALNUT  CREEK 

AM 

70 

>5 

49 

i5 

60.0 

1.6 

90 

28 

42 

15 

163 

1 

0 

0 

0 

3.63 

3.05 

1.25 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

it 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

65 

i5 

49 

i7 

57.6 

0.7 

81 

5 

42 

15 

221 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

DIVISION 

59.2 

2.94 

3 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

9 

ANTIOCH  1  E 

75 

1 

49 

•  9 

62.5 

3.3 

92 

27 

41 

10 

96 

1 

0 

0 

0 

1.20 

.78 

.52 

20 

•  0 

0 

3 

1 

0 

.1 

1 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

74 

.7 

50 

i5 

62.6 

93 

28 

42 

10 

101 

2 

0 

0 

0 

1.15 

.61 

21 

•  0 

0 

3 

I 

0 

ASH  MTN 

73 

>9 

51 

■  4 

62.7 

3.  1 

90 

27 

41 

15 

132 

1 

0 

0 

0 

4.69 

3.52 

3.01 

19 

•  0 

0 

1 

1 

AUBERRY 

72 

i7 

45 

■  8 

59.3 

3.3 

89 

27 

38 

15 

200 

0 

0 

0 

0 

4.54 

3.71 

1.50 

18 

■  0 

0 

7 

3 

1 

AVENAL  9  SSE 

AM 

80 

•  1 

52 

OM 

66. IM 

99 

28 

41 

15 

58 

4 

0 

0 

0 

.40 

.35 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

80 

il 

55 

8 

68.0 

2.2 

97 

27 

48 

9 

31 

5 

0 

0 

0 

.23 

-  .12 

.07 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station 
-  132  - 


Index 


;>  TABLE  2  -  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
MAY  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

1   Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

.3 

ii 
& 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Tolal 

Max  Depth  1 

on  Ground  | 

Date 

o 
2 

o 

.50  or  More  J 

100 

or  More 

Above 

0  > 

si 

o  i 

si 

°  o 

o(£ 

BIG  CREEK  PH  1 

59.1 

42,9 

51-0 

_ 

4.7 

76 

27  + 

33 

14  + 

423 

0 

0 

0 

,  0 

5 

70 

4.25 

1.71 

19 

1.0 

0 

8 

3 

3 

BUTTONWILLOW 

AM 

79,8 

53.8 

66.8 

- 

2.7 

97 

28 

46 

9  + 

46 

3 

0 

0 

0 

20 

-  .03 

.13 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

59a4 

38.4 

48.9 

- 

5.3 

78 

28 

30 

3 

498 

0 

0 

7 

0 

8 

67 

6.43 

4.57 

19 

1.8 

1 

19+ 

10 

4 

1 

CAMP  PARDEE 

AM 

73.9 

49.8 

61.9 

- 

3.5 

92 

28 

43 

3 

123 

1 

0 

0 

0 

2 

77 

1.96 

.81 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

73.8 

47.6 

60.7 

92 

28 

38 

3  + 

157 

1 

0 

0 

0 

3 

63 

1.38 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

61,6 

40.1 

50.9 

80 

28 

32 

16  + 

430 

0 

0 

3 

0 

6 

31 

3.33 

19 

2.0 

2 

19 

11 

2 

1 

iCOALINGA 

78.4 

52,2 

65.3 

- 

2.2 

94 

27 

43 

15 

63 

4 

0 

0 

0 

36 

.12 

.17 

1* 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

80,2 

52,6 

66.4 

96 

28 

46 

12  + 

40 

4 

0 

0 

0 

35 

.28 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR 

79.3 

51,0 

65.2 

0.1 

97 

27 

45 

14+ 

50 

4 

0 

0 

0 

97 

.49 

.46 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

DUDLEYS 

65.9 

40,5 

53.2 

- 

2.2 

85 

26 

30 

3 

361 

0 

0 

2 

0 

6 

06 

4.89 

2.09 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

ELECTRA  PH 

76,7 

49,6 

63.2 

- 

1.3 

94 

27+ 

40 

3 

103 

2 

0 

0 

0 

4 

40 

3.25 

1.86 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

FIVE  POINTS   5  SSW 

81  ,8 

48,3 

65.1 

98 

27 

40 

18  + 

61 

4 

0 

0 

0 

30 

.0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

77,1 

53,0 

65.1 

- 

3.8 

92 

5+ 

47 

15 

64 

4 

0 

0 

0 

1 

56 

1.28 

.86 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

79,4 

49.7 

64.6 

- 

3.4 

96 

6 

41 

3  + 

75 

5 

0 

0 

0 

2 

73 

2.35 

1.17 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

GIANT  FOREST 

51,8 

35.4 

43.6 

- 

5.0 

72 

28 

27 

15 

657 

0 

0 

11 

0 

11 

26 

9.66 

6.32 

19 

8.0 

2 

15  + 

11 

i 

1 

;glennville 

68,1 

39.9 

54.0 

84 

27 

28 

9 

333 

0 

0 

1 

0 

3 

70 

1.80 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

GRANT  GROVE 

AM 

51,6 

34.1 

42.9 

- 

3.7 

69 

28 

25 

15 

676 

0 

0 

16 

0 

8 

28 

6.58 

5.10 

19 

15.0 

5 

15 

7 

3 

1 

HANFORD 

81. 5M 

M 

M 

95 

27 

43 

15 

5 

0 

0 

0 

63 

.31 

.25 

18 

,0 

0 

3 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

65.2 

40,2 

52.7 

- 

3.8 

84 

28 

30 

20 

372 

0 

0 

2 

0 

5i 

12 

3.23 

2.05 

19 

8 

2 

1 

^HUNTINGTON  LAKE 

51,5 

34.1 

42.8 

- 

2.1 

69 

31 

27 

15  + 

681 

0 

0 

15 

0 

5i 

91 

4.46 

2.16 

19 

17,0 

5 

14 

7 

3 

3 

IDRIA 

70,9 

44.5 

57,7 

- 

7.0 

86 

27 

34 

9 

246 

0 

0 

0 

0 

1) 

26 

.78 

.38 

14 

,0 

0 

4 

0 

0 

iKERN  RIVER  PH  1 

79.5 

57.8 

68.7 

- 

1.8 

96 

27 

49 

9 

39 

6 

0 

0 

0 

94 

.34 

.45 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

76,1 

50.0 

63.1 

93 

27+ 

39 

9 

135 

2 

0 

0 

0 

97 

.75 

19 

,0 

0 

2 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

81.1 

55.7 

68.4 

98 

28 

45 

15 

28 

5 

0 

0 

0 

09 

.04 

18+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

83.0 

55,9 

69.5 

1.0 

99 

27 

41 

16 

16 

7 

0 

0 

0 

06 

-  .08 

.05 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ELEANOR 

AM 

59. 5M 

40. 4M 

50. OM 

- 

4.0 

77 

28 

32 

19  + 

451 

0 

0 

2 

0 

5i 

22 

3.38 

2.68 

19 

8 

2 

1 

LE  GRAND 

78. 2M 

51. OM 

64. 6M 

- 

0.7 

94 

27 

44 

3 

62 

3 

0 

0 

0 

li 

94 

1.48 

.39 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

LEMON  COVE 

79.3 

53.1 

66.2 

- 

2.2 

95 

27 

42 

9 

55 

5 

0 

0 

0 

2i 

31 

1.63 

1.09 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

LINDSAY 

80.2 

52.3 

66.3 

- 

1.1 

95 

27 

45 

3  + 

40 

4 

0 

0 

0 

2i 

00 

1.55 

.73 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

LODI 

75.5 

49.7 

62.6 

- 

0.6 

95 

27 

43 

15 

93 

3 

0 

0 

0 

2i 

11 

1.34 

1,16 

18 

,0 

0 

6 

1 

1 

LOS  BANDS 

79.7 

50.5 

65.1 

- 

2.4 

98 

27 

45 

1 

49 

4 

0 

0 

0 

li 

16 

.79 

,45 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MADERA 

81. IM 

51.6 

66. 4M 

1.0 

45 

3  + 

39 

7 

0 

0 

0 

2i 

08 

1.72 

,66 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

72i8 

50.7 

61  .8 

87 

27 

44 

25 

116 

0 

0 

0 

0 

1< 

34 

.35 

18  + 

.0 

0 

5 

0 

0 

Imaricopa 

80.1 

57.8 

69.0 

- 

2.1 

97 

27 

49 

9' 

30 

5 

0 

0 

0 

39 

.05 

.24 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

81. 2M 

50. 2M 

65. 7M 

- 

0.7 

95 

24 

44 

3  + 

50 

7 

0 

0 

0 

li 

32 

.83 

.72 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIDDLEWATER 

79.6 

54.0 

66.8 

- 

2.2 

95 

27 

47 

9+ 

44 

5 

0 

0 

0 

71 

.46 

r39 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

78.2 

51.2 

54.7 

- 

0.5 

97 

27 

46 

22 

58 

4 

0 

0 

0 

li 

43 

.95 

.71 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

MT  BRECKENRIDGE 

51. 5M 

34. IM 

42. 8M 

70 

31 

25 

8 

680 

0 

1 

IB 

0 

3< 

32 

NEWMAN 

84. IM 

51, 8M 

68. OM 

1  .4 

100 

27 

45 

15 

16 

8 

0 

0 

0 

82 

.41 

.19 

18+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

68. 2M 

43. OM 

55. 6M 

_ 

3.5 

87 

28 

32 

9 

300 

0 

0 

1 

0 

6) 

31 

4.97 

3.74 

19 

.0 

0 

1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

76, 5M 

50, 2M 

63. 4M 

- 

0.8 

95 

28 

43 

3  + 

91 

3 

0 

0 

0 

li 

86 

1.27 

.71 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

77.6 

51  .8 

64.7 

- 

2.6 

94 

6+ 

43 

15 

81 

3 

0 

0 

0 

1 

57 

1.29 

.98 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

81.9 

52.2 

67.1 

1.7 

26 

45 

12  + 

0 

0 

0 

^  ^ 

.  0 

Q 

1 

Q 

Q 

PORTERVILLE 

AM 

78.9 

53.4 

66.2 

- 

2.4 

95 

28 

46 

3 

59 

4 

0 

0 

0 

2< 

26 

1  .74 

.93 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

POSEY  3  E 

59.6 

37.5 

28 

9 

Q 

0 

4 

0 

6 1 

2.72 

19 

.  0 

0 

8 

4 

2 

SALT  SPRINGS  PH 

66.6 

45.6 

56.1 

83 

27 

36 

19  + 

286 

0 

0 

0 

0 

6. 

03 

3.72 

2.11 

19 

.0 

0 

1 0 

3 

2 

SONORA 

AM 

72,7 

47.3 

60.0 

3.0 

92 

28 

39 

15 

174 

1 

0 

0 

0 

4 1 

9  8 

3.56 

3  #41 

4 

^ 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

60,2 

37.0 

48.6 

78 

31 

21 

3 

502 

0 

0 

6 

0 

7. 

71 

3.67 

19 

2.0 

0 

10 

3 

2 

STOCKTON  CAA  AP 

76,7 

51.0 

63.9 

95 

27 

45 

23 

74 

3 

0 

0 

0 

1. 

07 

.33 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

76,3 

49.5 

62.9 

_ 

1.2 

94 

28 

44 

15 

94 

1 

0 

0 

0 

1. 

49 

.90 

.46 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

78.4 

50.6 

64.5 

97 

27 

44 

10 

70 

5 

Q 

Q 

Q 

1< 

15 

.27 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

TEHACHAPI 

65,6 

40.7 

53.2 

5.0 

86 

27 

30 

1 

361 

0 

0 

1 

0 

98 

.54 

.36 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

77,8 

52. IM 

65. OM 

_ 

2.3 

94 

27 

86 

5 

0 

0 

0 

li 

23 

.62 

.45 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

76,1 

50.5 

63.3 

- 

2.4 

95 

28 

43 

15 

102 

4 

0 

0 

0 

3< 

49 

2.52 

2,33 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

TIGER  CREEK  PH 

69.5 

44.7 

57.1 

- 

2.4 

88 

27 

37 

3  + 

252 

0 

0 

0 

0 

6i 

92 

5.11 

1.95 

18 

.0 

0 

12 

4 

2 

TRACY  CARBONA 

AM 

76.7 

50.7 

63.7 

94 

28 

45 

22 

82 

3 

0 

0 

0 

li 

75 

1.18 

.0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

76.5 

50.8 

63.7 

97 

27 

40 

23 

87 

4 

0 

0 

0 

1< 

32 

.35 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

VISALIA 

AM 

79.2 

53.3 

66.3 

_ 

1.0 

95 

28 

45 

9 

48 

4 

0 

0 

0 

li 

49 

1.09 

.82 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

WASCO 

AM 

81.1 

54.2 

67.7 

- 

0.7 

97 

28 

49 

3 

23 

4 

0 

0 

0 

33 

.02 

.18 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

67.2 

42.0 

54.6 

- 

1.9 

01 

26  + 

33 

15  + 

317 

0 

0 

0 

0 

4< 

85 

3.39 

1.65 

19 

T 

0 

9 

3 

1 

j  DIVISION 

60.  8 

2. 

79 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

71  .2 

48.2 

59.7 

84 

26 

41 

3 

162 

0 

0 

0 

0 

2i 

13 

•  86 

11 

.0 

0 

1 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

62  .  1 

51  .2 

56.7 

4.  I 

67 

15 

46 

8 

251 

0 

0 

0 

0 

99 

.75 

.42 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

70.1 

46.5 

58.3 

_ 

4.7 

88 

27 

39 

3 

208 

0 

0 

0 

0 

2i 

34 

1.65 

1.03 

12 

.0 

0 

1 

1 

BEAUMONT   1  N 

69.9 

46,4 

58.2 

3.1 

89 

26 

40 

3 

214 

0 

0 

0 

0 

1. 

79 

1.19 

.61 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

M 

M 

M 

3. 

60 

2.89 

1.13 

19 

2.0 

1 

12  + 

6 

3 

1 

BONITA 

71.7 

54.5 

63.1 

0.6 

81 

25 

47 

2 

59 

0 

0 

0 

0 

85 

.46 

.36 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

BURBANK  WB  AP  R 

71  .  5 

54il 

62.8 

1.2 

91 

26 

48 

9 

81 

1 

0 

0 

0 

62 

.35 

.46 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CABRILLO  NM 

66.2 

55.3 

60.8 

71 

18 

50 

19 

125 

0 

0 

0 

0 

1. 

03 

.57 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

cachuma  dam 

AM 

72.3 

46  .8 

59.6 

93 

27 

39 

9 

173 

1 

0 

0 

0 

85 

.34 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMPO 

69  .5 

41.5 

55.5 

86 

26 

30 

1 

286 

0 

0 

2 

0 

2. 

60 

1.97 

1.05 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

canoga  Park  pierce  col 

76,4 

49.1 

6  2.8 

96 

26 

43 

1  + 

97 

2 

0 

0 

0 

26 

.29 

.12 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHULA  VISTA 

AM 

65, 3M 

55  •4M 

60.  4M 

0.3 

68 

19+ 

49 

2 

136 

0 

0 

0 

0 

60 

.26 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

72,0 

49. 9M 

61iOM 

- 

1.0 

89 

26 

44 

1  + 

129 

0 

0 

0 

0 

1. 

37 

.73 

.69 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORONA 

75,5 

51.5 

63.5 

0.7 

91 

26 

45 

3  + 

67 

1 

0 

0 

0 

78 

.48 

.33 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

/"III  \ieo    ^  T  TV 
t-UL  VEK   C  1  IT 

5  3.9 

0.4 

48 

9 

103 

0 

0 

0 

0 

34 

.26 

.31 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMA 

AM 

73,6 

41  .4 

57.5 

89 

27 

31 

9 

232 

0 

0 

1 

0 

29 

.16 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMACA 

AM 

60.5 

38.7 

49.6 

4.3 

77 

28 

30 

1 

472 

0 

0 

1 

0 

5. 

33 

3.74 

1.58 

12 

.0 

0 

4 

2 

EL  CAJON  2  E 

71.6 

50.7 

51.2 

1.8 

85 

26 

32 

14 

122 

0 

0 

1 

0 

2. 

22 

1.77 

.94 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

EL  CAPITAN  0AM 

AM 

73.5 

52.8 

63.2 

2.5 

37 

26  + 

43 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

1. 

72 

1.39 

.62 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

ELS  I  NOR  E 

75.7 

48.1 

61.9 

3.  2 

93 

26 

40 

3 

119 

2 

0 

0 

0 

83 

.53 

.30 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

escondido 

72.5 

49.5 

61.0 

2.3 

83 

26 

41 

24 

122 

0 

0 

0 

0 

1. 

44 

.90 

.32 

19  + 

.0 

0 

6 

0 

0 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

75.2 

49.2 

62.2 

0.3 

85 

26 

42 

2 

90 

0 

0 

0 

0 

1. 

49 

.96 

.42 

11 

.  0 

0 

5 

0 

0 

F0NT4NA  KAISER 

75,4 

52.2 

63.8 

0.2 

95 

26 

48 

1  + 

74 

1 

0 

0 

0 

1. 

39 

.77 

.74 

12 

.0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

AM 

66,6 

43.2 

54.9 

85 

27 

33 

1 

300 

0 

0 

0 

0 

2. 

55 

.0 

0 

7 

2 

0 

JULIAN  WYNOLA 

62,9 

38.1 

50.5 

79 

26 

25 

1 

444 

0 

0 

4 

0 

4. 

62 

.67 

1.18 

11  + 

.0 

0 

8 

3 

2 

LAGUNA  BEACH 

68,5 

51.9 

60.2 

2.3 

72 

25 

45 

1 

146 

0 

0 

0 

0 

93 

.32 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

LA  MESA 

69,  8M 

53.8M 

61. 8M 

1.6 

79 

25+ 

49 

2  + 

97 

0 

0 

0 

0 

1. 

57 

1.41 

.45 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

67,6 

48.4 

58.0 

81 

3 

40 

4 

209 

0 

0 

0 

0 

74 

.57 

.29 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

LONG  BEACH 

68,7 

53.8 

61.3 

2.0 

82 

26 

49 

15 

112 

0 

0 

0 

0 

80 

.51 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

69,9 

56.5 

63.2 

1.1 

75 

27 

52 

1 

53 

0 

0 

0 

0 

27 

-  .03 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

71,9 

56.5 

64.2 

0.6 

83 

26 

52 

9+ 

44 

0 

0 

0 

0 

63 

.37 

.36 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

Precipitation 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
MAY  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

a,  1 

4)  c 
<  2 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Si 
Q 

Lowest 

& 

Degree  Doys 

No  0 

Days 

Total 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

V 

& 

1     10  or  More  1 

50  or  More  1 

1  00 

or  More 

°  0 

S  < 

°  1 
Km 

°l 

MILL  CREEK  2 

69. i. 

46.7 

58.1 

- 

4,8 

88 

26 

41 

2  + 

229 

0 

0 

0 

0 

3.19 

2.16 

.78 

11 

.0 

0 

6 

3 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

57.5 

42  .2 

49.9 

5,3 

80 

31 

31 

9 

467 

0 

0 

4 

0 

3.09 

2.68 

1.78 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

65.2 

55.4 

60,3 

- 

1,4 

69 

26 

50 

15 

138 

0 

0 

0 

0 

.76 

.44 

.38 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

72. AM 

51  .5M 

6  2,  OM 

- 

0.5 

92 

26 

46 

9 

105 

1 

0 

0 

0 

.33 

.26 

.17 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

65.4 

53.4 

59.4 

68 

25 

46 

15 

166 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.70 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

OJAI 

75.0 

48.3 

61,7 

0.3 

94 

26 

41 

12  + 

119 

1 

0 

0 

0 

1.26 

.79 

.73 

19 

•  0 

0 

4 

1 

0 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

62.5 

42.7 

52.6 

- 

6.7 

84 

31 

35 

9  + 

300 

0 

0 

0 

0 

4.82 

4.24 

1.70 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

OXNARD 

68. 6M 

51  .5M 

60. IM 

1.0 

72 

21  + 

47 

9 

148 

0 

0 

0 

0 

.35 

.  15 

.26 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MTN  08SY  R 

61.7 

40,1 

50,9 

75 

5+ 

31 

15  + 

427 

0 

0 

7 

0 

1.60 

.62 

19 

0 

4 

1 

0 

PASADENA 

73.6 

52.7 

63,2 

0.6 

89 

26 

45 

15 

74 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.92 

.54 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

PERRIS   1  WSW 

78.5 

45.2 

61.9 

99 

25 

41 

24 

115 

4 

0 

0 

0 

.62 

.43 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  USCG 

M 

M 

M 

.80 

.49 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

POMONA 

74.1 

49.4 

61,8 

- 

1.0 

91 

26 

41 

15 

109 

1 

0 

0 

0 

1.15 

.65 

.64 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

RAMONA  SPAULDING 

72.3 

46.8 

59.6 

89 

26 

35 

3 

161 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.56 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

REDLANDS 

73.8 

50,9 

62.4 

- 

1.5 

95 

26 

44 

15 

108 

1 

0 

0 

0 

1.70 

1.08 

.61 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

RIVERSIDE  FIt?E  STA  3 

75.4 

50.8 

63,1 

-• 

1.4 

96 

26 

45 

1  5 

02 

1 

0 

0 

0 

1.06 

.68 

.36 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

74.3 

50,0 

62.2 

96 

27 

41 

19 

114 

1 

0 

0 

0 

1,16 

.69 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

67.8 

46,7 

57.3 

5.6 

85 

26+ 

40 

1  + 

245 

0 

0 

0 

0 

3.02 

2.27 

1.60 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN  PERNARDINO  CO  HOSP 

74.3 

51.8 

63.1 

■ 

1,2 

95 

26 

44 

3  + 

90 

1 

0 

0 

0 

2.26 

1.69 

.85 

19 

.0 

0 

4 

3 

0 

SANDBERG  WB  //R 

60.4 

42  ,6 

51,5 

5,2 

82 

31 

35 

1 1 

418 

0 

0 

0 

0 

1.04 

.79 

.67 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

68.6 

57,7 

63.2 

0,0 

74 

25 

53 

12 

53 

0 

0 

0 

0 

.88 

.62 

.42 

11 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

73.5 

50,9 

62.2 

■ 

1.7 

92 

26 

42 

99 

1 

0 

0 

0 

1.56 

1.12 

1.05 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

74.7 

51,8 

63.3 

1.1 

88 

26 

41 

16 

68 

0 

0 

0 

0 

.80 

.72 

.33 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  JACINTO 

75.0 

48  ,5 

61.8 

2.7 

97 

26 

39 

3 

1  26 

4 

0 

0 

0 

1.73 

1.31 

.  76 

1 1 

.  0 

0 

5 

1 

0 

SAN   MARCOS  RANCH 

AM 

72. 7M 

45  ,8M 

59.  3M 

92 

27 

35 

8 

185 

1 

0 

0 

0 

1.13 

.56 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  PEDRO 

67.2 

56.5 

61.9 

0.3 

72 

25 

53 

3  + 

91 

0 

0 

0 

0 

.69 

.43 

.  22 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

72.6 

54.4 

63.5 

0.2 

81 

16+ 

60 

3+ 

55 

0 

0 

0 

0 

.35 

- 

.03 

.22 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

69  .  1 

46  .  1 

57.6 

4.4 

07 

27 

41 

2  + 

234 

0 

0 

0 

0 

3.97 

2.91 

.93 

1  9 

.0 

0 

6 

4 

0 

SANTA  BARBARA 

70.9 

51.4 

61.2 

1.2 

02 

26 

40 

15 

114 

0 

0 

0 

0 

1.57 

1,15 

.92 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

67.8 

50.1 

59.0 

1.2 

76 

21  + 

42 

24 

181 

0 

0 

0 

0 

1.08 

,84 

.92 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

69.4 

47.1 

58.3 

0.6 

86 

4 

40 

28 

203 

0 

0 

0 

0 

.60 

.20 

.29 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

67.3 

48.4 

57  ,9 

0.2 

83 

3  + 

41 

16 

215 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.71 

.60 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

58.8 

51  ,9 

60.4 

- 

1.7 

74 

26+ 

43 

11 

135 

0 

0 

0 

0 

.13 

.06 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

72.8 

49.8 

61,3 

85 

27 

43 

15 

120 

0 

0 

0 

0 

.58 

.18 

.54 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

SIERRA  MADRE   1  N 

71. 3M 

51, 2M 

61. 3M 

- 

1.4 

90 

26 

47 

9  + 

131 

1 

0 

0 

0 

2.00 

1.15 

1.26 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 , 

SUNLAND 

74.6 

48,1 

61.4 

93 

26 

39 

15 

132 

1 

0 

0 

0 

1.95 

.85 

11 

.0 

0 

4 

2 

0  , 

TORRANCE 

M 

M 

M 

44 

20 

0 

0 

0 

0 

.46 

.37 

.21 

21 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

73.3 

51,2 

62.3 

- 

0.9 

83 

26 

42 

1  5 

95 

0 

0 

0 

0 

.82 

.40 

.32 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

UCLA 

67.1 

54,4 

60.8 

- 

1.3 

75 

26 

48 

23 

128 

0 

0 

0 

0 

.63 

.51 

.59 

19 

.0 

0 

1 

1 

0  ' 

UPLAND 

70.1 

48,1 

59.1 

- 

1.1 

90 

36 

40 

2 

190 

1 

0 

0 

0 

2.03 

1.33 

1.21 

19 

.0 

0 

3 

2 

1 

WARNER  SPRINGS 

72.  OM 

38.  7M 

55. 4M 

- 

3.2 

89 

31 

25 

1 

293 

0 

0 

3 

0 

1.14 

.66 

.41 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

YORBA  LINDA 

75.8 

50.8 

63.3 

0.0 

89 

26 

43 

9 

66 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.81 

.47 

11 

.0 

0 

3 

0 

0  i 

DIVISION 

59.9 

1.45 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

77.2 

49.3 

63.3 

- 

3.8 

95 

31 

39 

9  + 

135 

3 

0 

0 

0 

.02 

- 

.08 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

86.3 

59.8 

73,1 

101 

28 

54 

12  + 

7 

15 

0 

0 

0 

.14 

.07 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

81  .9 

51.3 

66,6 

- 

2.1 

98 

27+ 

41 

10 

56 

8 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

76.3 

43.2 

59,8 

- 

2.8 

92 

31 

34 

9 

179 

2 

0 

0 

0 

.47 

.27 

.29 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ' 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

52. 9M 

31. 3M 

42. IM 

68 

31 

20 

18  + 

694 

0 

1 

16 

0 

3.31 

BLYTHE 

90.2 

59.5 

74,9 

- 

1.3 

104 

31 

53 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

.02 

- 

.01 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

o' 

BLYTHE  CAA  AP 

89.9 

61.8 

75.9 

104 

31 

55 

11  + 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

oi 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

S5.9 

54.7 

70.3 

90 

28 

45 

1 

9 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0' 

BRAWLEY 

AM 

90.2 

59. 9M 

75. IM 

- 

2.3 

103 

28 

55 

12  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L  2  E 

80. 4M 

47, 6M 

64. OM 

36 

10 

115 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

2  0+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

95.9 

69.6 

82.8 

- 

3.9 

110 

31 

59 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.44 

.34 

.19 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

84.2 

53.9 

69.1 

99 

27 

47 

9 

24 

10 

0 

0 

0 

.05 

.05 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

01 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

69.4 

34,5 

52.0 

05 

31 

23 

11 

396 

0 

0 

13 

0 

1.46 

.65 

11 

0 

5 

1 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

85  .2 

64,1 

74.7 

5.4 

90 

28 

54 

11 

4 

13 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

91.5 

56,9 

74.2 

■ 

4.1 

105 

31 

51 

22  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

=AI RMONT 

AM 

66.9 

47  ,  0 

57.0 

5.7 

06 

28 

40 

9 

274 

0 

0 

0 

0 

.58 

.26 

.38 

19 

.0 

0 

2 

0 

jREENLAND  RANCH 

AM 

92  .2 

66,7 

79.5 

4.8 

106 

31 

50 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

.41 

.34 

.18 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

1AIWEE 

AM 

72  .9 

47  ,8 

60.4 

6.0 

06 

28 

40 

12  + 

171 

0 

0 

0 

0 

.32 

.16 

.18 

19 

.  0 

0 

2 

0 

°J 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

04  .  5 

55,1 

69.8 

5.8 

97 

27 

46 

12 

21 

13 

0 

0 

0 

.10 

.07 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0. 

IMPERIAL 

08.4 

59,3 

73.9 

3.6 

102 

31 

55 

3  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

o" 

INDEPENDENCE 

AM 

76  .  3M 

46.7M 

61.5M 

2.3 

80 

20+ 

40 

9  + 

141 

0 

0 

0 

0 

1.24 

1  .06 

.83 

13 

.  0 

0 

2 

1 

0' 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

90.0M 

62  ,4M 

76.2M 

2.9 

105 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

81. 5M 

49  .  3  M 

65. 4M 

97 

31 

36 

24 

62 

6 

0 

0 

0 

.14 

.09 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

88  .  8 

62,9 

75.9 

4.5 

102 

20 

54 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

59  .  1 

38.1 

40.6 

6.3 

79 

31 

32 

11  + 

501 

0 

0 

2 

0 

5.22 

4.69 

2  .60 

19 

0 

7 

3 

2 

LANCASTER 

76.2 

48  .4 

62.3 

96 

31 

40 

1 

131 

3 

0 

0 

0 

.08 

.07 

19 

.0 

0 

0 

0 

o; 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

74.3 

46,1 

60.2 

3.4 

93 

31 

34 

9 

191 

1 

0 

0 

0 

.01 

.15 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

78.4 

46  ,  0 

62.2 

94 

31 

39 

1  + 

112 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

19+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

89.1 

60,1 

74.6 

2.5 

104 

27 

53 

1  2 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

70.6 

46  ,  5 

58.6 

85 

31 

38 

1  2 

214 

0 

0 

0 

0 

1.06 

.0 

0 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

89.6 

62,7 

76.2 

2.0 

104 

31 

51 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

.16 

.08 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

0; 

PALMDALE 

77.4 

46  ,9 

62.2 

2.9 

95 

31 

40 

1 

131 

3 

0 

0 

0 

.17 

.05 

.15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0| 

PALMDALE  CAA  AP 

75.5 

47,1 

61.3 

95 

31 

40 

1 

145 

2 

0 

0 

0 

.11 

.05 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0' 

PALM  SPRINGS 

91.8 

54,5 

73.2 

3.3 

106 

26  + 

46 

12 

5 

17 

0 

0 

0 

r 

.06 

T 

11  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

88.5 

64,7 

76,6 

4.6 

101 

28+ 

57 

11  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

°\ 

RANDSBURG 

77.8 

49,  3M 

63, 5M 

4.7 

93 

31 

42 

0 

122 

2 

0 

0 

0 

.03 

.00 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

a 

SQUIRREL  INN  2 

56.0 

39.8 

47,9 

4.7 

75 

31 

31 

15 

523 

0 

0 

4 

0 

5.31 

3.86 

2.75 

19 

7 

2 

2 

TABLE  MOUNTAIN 

55.1 

36.9 

46,0 

5.6 

72 

31 

25 

11  + 

582 

0 

0 

13 

0 

.88 

.65 

.72 

19 

1.0 

0 

2 

1 

0 

THERMAL  CAA  AP 

09.8 

62.5 

76,2 

103 

27  + 

55 

12 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

83.8 

54.7 

69,3 

4.1 

99 

26 

37 

20 

29 

10 

0 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

86.5 

56.2 

71,4 

1.8 

103 

31 

46 

1 

14 

12 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

74.  OM 

40. OM 

57. OM 

3.9 

90 

31 

33 

9  + 

248 

1 

0 

0 

0 

.06 

.16 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

75.4 

45.1 

60,3 

3.0 

90 

28 

39 

2  + 

167 

1 

0 

0 

0 

.01 

.03 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.2 

.51 

!• 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  134  - 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

Total 

Day  of  month 

1 

'  ] 

2  1 

3 

4   1  5 

1  ^ 

7  1 

g  1 

g 

10  j 

J  1 

12 

13  1 

ID 

16 

17 

18 

IQ 

91 

00  ' 

1 

ZJ 

Z4 

OC        OC  OT 

ZO      ZD  Z/ 

28 

29 

30 

31 

CTON  eSCONOIDO  FC261BE 

.81 

T 

T 

.37 

.  12 

.20 

,12 

T 

DIN  »S 

2 

.25 

*ni 

.11 

.18 

.39 

.62 

.  29 

.03 

.03 

LOEf'POI  NT 

6 

.37 

1.39 

•  0  3 

.22 

•  03 

.25 

■  2  3 

2.72 

.60 

•  42 

.30 

LlSO  CN  PC  ttUt 

• 

,16 

.05 

1 . 33 

.  18 

LPIfJE   1  W 

2 

.13 

16 

12 

* 

*a6 

' 

■  6 

•  36 

.  02 

.  32 

.01 

LTAOENA 

1 

.78 

.75 

.02 

.01 

■  01 

.08 

,78 

,13 

LTURAS  RS 

2 

* 

.19 

.08 

.02 

.02 

.10 

.04 

■  32 

.01 

.26 

.36 

.06 

.22 

.  06 

.02 

.39 

T 

N6I ol a 

.32 

•  09 

,10 

•  06 

NGWIN  PAC  UNION  COL 

,21 

.02 

NTIOCH  1  E 

I 

.20 

.02 

''' 

.0 

•  0 

.02 

.08 

.2  1 

,09 

.  52 

.  16 

NTIOCH  PUMP  PLT  3 

1 

.15 

.08 

.02 

.  04 

.03 

.05 

T 

•  06 

T 

.02 

,  14 

.10 

.61 

T 

RROYO  SeCO  RS  FC    5  8  C 

2 

.12 

•  15 

,80 

.  16 

''' 

.69 

* 

'na 

.01 

.07 

.28 

3.01 

.  24 

.37 

.03 

.  33 

T 

SSOC  OIL  ANAHEI M  1 

1 

.19 

•  46 

.  30 

UBERRV 

41 

* 

62 

02 

* 

50 

.80 

.30 

.40 

UBURN 

5 

•  15 

.70 

.03 

•  20 

T 

.01 

T 

.27 

.13 

1.09 

2.04 

.41 

.27 

VALON  PLEASURE  PIER 

.99 

.10 

.05 

.24 

■  04 

.10 

.04 

VENAL  9  SSE 

.40 

.02 

•  03 

2USA  FC  1*3 

.40 

.  23 

.13 

.68 

.08 

ACKUS  RANCH 

.02 

,02 

AKER  9  NNW 

*14 

.07 

.04 

.03 

AKERSFIELO  WS  AP  R 

.23 

.06 

.06 

•  07 

.01 

ALCM  PM 

.11 

•  37 

• 

•  03 

•  60 

•  16 

1.47 

1.50 

•  1  6 

.57 

.  12 

.04 

.01 

ARNESON  PARK 

■  40 

.69 

ARRETT  OAM 

2 

.34 

• 

.  4 

•  40 

.03 

•  16 

.05 

•  15 

.35 

•  13 

AR5T0W 

•  00 

EAUMONT 

1 

.77 

'iX 

'if 

.44 

.  28 

.08 

•  1 1 

EAuMONT  Pumping  plant 

2 

.32 

.0 

■  03 

* 

,  74 

.21 

.15 

.  07 

EAUMONT    1  N 

1 

■  79 

* 

• 

* 

•  41 

.01 

.04 

.  04 

EL  AIR  FC  10 

.58 

*  04 

*  54 

T 

EN  LOMOND 

^ 

.25 

.14 

.36 

.09 

.40 

.40 

.11 

.24 

.12 

■  26 

.28 

4.47 

.26 

.90 

.22 

ERKELEY  R 

3 

.56 

.06 

1  *?? 

• 

• 

IG  BAR  RS 

3 

.65 

*51 
• 

* 

*04 
*  - 

* 

04 

* 

* 

* 

.32 

1.12 

.0  7 

16  BEAR  LAKE  DAM 

.60 

IG  CREEK  PH  1 

5 

.70 

.  4 

* 

* 

* 

* 

* 

.03 

IG  DALTON  DAM  FC  223  BE 

2 

.93 

T 

iOl 

.83 

.16 

.02 

T 

.05 

1.67 

•  04 

.14 

T 

.01 

T 

16  PINES  PARK  FC  83 

1 

.04 

.02 

■ 

•  1 1 

•  7  0 

IG  SUR  STATE  PARK 

7 

.58 

.75 

. 

*7n 

*  1  fl 

1.43 

3.03 

•  1  0 

'  1^ 

16  TUJUNGA  OAM  FC  *6  DE 

3 

.35 

•  ~^ 
.30 

*  1  rt 

. 

*  I 

.  12 

I  Shop  wa  ap  r 

.47 

29 

*03 
* 

01 

* 

.04 

•  01 

ISHOP  UNION  CARBIDE 

3 

.31 

T 

T 

• 

.23 

.00 

.38 

* 

• 

1.35 

* 

.15 

.13 

.07 

T 

LACK  MTN  2  S 

6 

.50 

.08 

.05 

.67 

.04 

.06 

.04 

.49 

.03 

2.31 

.36 

LACKS  MTN  BRANCH 

2 

.70 

*  1  ^ 

*  ?  o 

*  1  t 

.14 

•  49 

• 

.03 

10 

•  19 

LUE  CANYON  WB  AP  //R 

IQ 

87 

* 

* 

■  02 

• 

* 

* 

•  41 

.13 

* 

5.13 

1  .43 

.  52 

•  02 

LYTME 

.02 

02 

LVTHE  CAA  AP 

T 

T 

OCA 

.12 

^'13 

* 

.  16 

,15 

.7  3 

.85 

*05 

* 

* 

02 

* 

* 

* 

*10 

ORREGO  DESERT  PARK 

.02 

ORREGO  SPRGS  3  NNE 

r 

OULEVARO  5  W 

2 

.64 

.04 

.43 

■  88 

.02 

•  20 

.11 

.15 

.66 

.  15 

OUQUET  CANYON 

1 

.24 

'  1  ^ 

*  ?! 

* 

.16 

.03 

10 

.02 

1.2 

* 

• 

•  0 

* 

*  1  5 

.  12 

• 

• 

4*52 

* 
• 

RADLEY 

.73 

.30 

• 

*  22 
* 

* 

RAWLEY 

•  00 

REA  BERRY  IMPERIAL 

.86 

.18 

.  34 

.34 

REA  DAM 

■  92 

.  21 

RtDGEPORT  OAM 

1 

,84 

.07 

.  31 

.08 

.02 

'fln 

*  ^ 

• 

•  07 

•  06 

RIDGEVILLE  fc  NNW 

6 

.23 

1.11 

■  06 

.31 

.04 

* 

.  14 

•  27 

.47 

1,2 

ROOKS  FARNHAM  RCH 

1 

.13 

.31 

.03 

.12 

.07 

12 

*  17 

*  31 
* 

RUSH  CREEK  RS 

11 

.71 

1.62 

,0t* 

.07 

.57 

*55 

.02 

•  49 

.10 

4,75 

2.79 

.61 

.10 

ULLARDS  BAH  PM 

10 

.73 

1.15 

■  22 

.  21 

.47 

*  12 

.04 

.02 

•  52 

5.68 

1.00 

•  13 

''" 

URBANK  FIRE  DEPT  FC  226 

1 

.02 

•  01 

•  78 

•  01 

•  01 

•  02 

'Yl 

URBANK  MB  AP  R 

.62 

•  01 

.46 

' 

•  01 

URLINGAME 

3 

.82 

.  4 

*^ 

.04 

.08 

.08 

.08 

.04 

.44 

1*1 
.4 

*  1  * 
* 

75 

*  53 

URNEY 

3 

.02 

T 

.61 

.14 

T 

.02 

T 

T 

■  04 

T 

•  09 

.08 

.70 

1.19 

.07 

.06 

.01 

•  01 

T 

JRTON  RANCH 

4 

50 

.44 

.06 

.  22 

.02 

•  30 

2.35 

•  28 

.28 

*Ci\ 

UTTONW I LLOW 

20 

A8AZ0N 

1 

85 

*  20 

*  OA 

•  02 

* 

ABRILLO  NM 

1 

•  03 

*  57 
* 

'  01 

*0  3 
* 

*  08 

*  10 

ACHUMA  DAM 

85 

T 

.01 

.06 

.  34 

T 

,25 

T 

.19 

AUVERAS  BIG  TREES 

8 

67 

.07 

•  46 

•  44 

.  14 

.  16 

•  22 

•  31 

.  86 

4.  57 

.65 

•  73 

.  06 

.00 

ALISTOGA 

4 

.81 

.03 

.83 

.Oit 

.15 

•  22 

•  06 

.35 

•  06 

•  05 

•  14 

ALLAHAN  RS 

2 

13 

.57 

.  14 

.09 

.  3 

.03 

"42 

*  10 

*  18 

'  14 

•  16 

0  7 

AMP  8AL0Y  FC  85  F 

3 

13 

.88 

.55 

.05 

.27 

1.04 

•  20 

.06 

.  08 

AMPO 

2 

60 

•  01 

•  10 

1  •OS 

■  68 

*  1  f 

AMP  PARDEE 

2 

77 

.06 

•  06 

•  10 

•  01 

*  5  5 

* 

* 

AMP  SAN  LUIS  OBISPO 

2 

01 

T 

'25 

AMPTONVILLE  RS 

9 

32 

• 

.44 

.67 

.30 

.10 

•  0 

ANBY  RS 

1 

28 

.17 

•  09 

T 

.41 

.05 

.09 

,05 

.04 

.18 

T 

.06 

.07 

.05 

.02 

AN06A  PARK  PIERCE  COL 

26 

•  01 

.02 

.10 

.12 

•  01 

ANTlL  2  E 

r 

ANYON  DAM 

5 

12 

.95 

.26 

•  07 

.05 

•  07 

•  30 

^  *23 

•  04 

.04 

ATHAY  BULL  RUN  RCH 

3 

63 

.10 

''' 

.10 

■  20 

.07 

.02 

*54 

1*38 
* 

*02 
* 

'67 
* 

*30 
* 

A2ADER0 

11 

78 

•  13 

•  29 

.16 

1.58 

.23 

.33 

■  24 

T 

,89 

5,90 

.  19 

.84 

ECILVILLE  SAWYER 

4 

56 

•  50 

•  52 

.  17 

.30 

■  01 

.07 

•  14 

•  02 

,31 

1.31 

*DA 

.03 

•  31 

.0  2 

•  60 

EOARVILLE 

1 

05 

•  01 

•  09 

.03 

.08 

•  01 

• 

01 

• 

ENTERVILLE  PH 

4 

80 

01 

*?5 

*09 

HALLENGE  RS 

9 

74 

•  28 

•  63 

.60 

.02 

* 

* 

HATSWORTH  HEVNEMANN  RCH 

1 

16 

.02 

.44 

•  05 

,47 

.18 

HATSWORTH  FC  24  0 

77 

.36 

MERRY  VALLEY  DAM 

6 

31 

•  05 

•  02 

.01 

.30 

.05 

.21 

.01 

•  03 

.45 

,16 

■ 

1  0 

* 

HESTER 

3 

70 

.78 

T 

•  19 

.08 

.11 

''' 

•  1  5 

.06 

*  » « 

*  40 

*  ?! 
* 

HICO  EXP  STATION 

1 

.80 

.48 

.21 

.02 

.16 

•  18 

*  57 

*  05 

HlTTENOEN  PASS 

3 

60 

.22 

•  17 

.07 

•  44 

.55 

1.56 

•  20 

•  39 

HULA  VISTA 

60 

.01 

•  04 

•  08 

•  26 

T 

•  0  3 

■>*oi 

*  Aft 

'ol 

05 

* 

9 

.43 

1.09 

•  05 

•  22 

.  38 

.32 

.  10 

.10 

•  25 

1.75 

•  Zl 

■ 

LAREMONT  POMONA  COLLEGE 

1 

37 

■  40 

■  04 

AO 

'23 

LARKSBURG 

1 

80 

•  14 

T 

.09 

•  06 

•  06 

1^37 

LEARLAKE  HI    1  NNE 

1 

68 

.27 

•  50 

•  08 

•  36 

.25 

.22 

LOVERDALE  3  SSE 

.49 

.03 

.74 

.04 

T 

.38 

.82 

.03 

•  34 

•  78 

,36 

•  16 

*06 

OALINGA 

36 

T 

.11 

.17 

• 

OALlNGA   U  NW 

.82 

•  07 

05 

.15 

OLSYS  FC53D 

3 

14 

•  90 

.09 

*  * 

OLEMAN  FISH  HATCHERY 

2 

.18 

.42 

•  01 

.05 

.07 

.01 

•  22 

1.26 

•  14 

OLFAX 

8 

.84 

1.15 

.10 

.46 

•  14 

•  50 

06 

.OLGATE  PH 

52 

.73 

T 

.  36 

.45 

05 

* 

1)45 

1*61 

•  29 

.24 

.04 

OLUSA  1  SSW 

79 

.11 

.22 

T 

T 

•  03 

.01 

•  20 

•  18 

.58 

ONCORD  3  ESE 

2 

.80 

.02 

.05 

.71 

T 

.02 

•  11 

.01 

• 

•  30 

ORCORAn  I RR IG  01  ST 

.35 

T 

.03 

T 

.28 

•  01 

•  03 

OROES 

7 

.26 

I.  35 

.05 

.33 

.97 

.  15 

.25 

.12 

.32 

2.34 

•  75 

.33 

•  30 

ORNING  HOUGHTON  RANCH 

1 

39 

.20 

.02 

.30 

.06 

T 

T 

.27 

,10 

.04 

.30 

.10 

•  17 

T 

OfiONA 

.78 

.19 

.33 

T 

.09 

OVELO 

3 

.93 

•  06 

.73 

.33 

.27 

.  15 

■  11 

.13 

.64 

.80 

.58 

•  13 

OVINA  TEMPLE  FC  193 

1 

.43 

.48 

.14 

T 

•  08 

•  07 

•  53 

•  13 

T 

•  09 

T 

OW  CREEK 

.44 

•  01 

.05 

.19 

T 

•  03 

•  07 

OYOTE  CANYON 

•  00 

-  135  - 
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-a 

0 

Day  of  month 

Station 

o 

1  1  

 r- 

T  P 

 r 

 1 

 r 

 r 

1  r 

 r- 

H 

1 

2 

1 

3 

4 

5  6 

 1  

7 

8 

 L 

9 

10 

 1 

11 

 1 

12 

13 

 ^ 

14 

■ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 L 

21 

22 

 1 

23 

 1 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

COYOTE  WELLS 

T 

T 

CRESCENT  CITY   1  N 

7.33 

.09 

.29 

•  01 

,98 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

6.8'> 

,09 

.92 

.  15 

.02 

.13 

.12 

.43 

2)90 

.91 

l!o8 

.08 

.01 

CROCKETT 

2.1'. 

,03 

.13 

,06 

.  18 

.07 

.01 

.05 

.09 

.50 

.54 

.48 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 

2.96 

.07 

1.20 

.30 

.04 

1.27 

.  10 

CULVER  CITY 

T 

.31 

.03 

CUMM INGS 

8.37 

.17 

•  03 

,43 

•  15 

^!46 

CUNNINGHAM 

3.33 

.86 

•  15 

.32 

.15 

.01 

.10 

.20 

.72 

.09 

.27 

CUV AM A 

.29 

.08 

.16 

,03 

.02 

T 

CUYAMACA 

5.33 

T 

T 

T 

.06 

1.18 

1.56 

T 

T 

.45 

.35 

.61 

.66 

.36 

T 

.  04 

OAGGETT   CAA  AP 

.05 

T 

.05 

T 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

1  .  78 

.08 

.23 

.02 

T 

.04 

.44 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

•  02 

.65 

.  14 

.10 

.16 

.01 

.23 

.09 

* 

DEER  CREEK  PH 

11.61 

2.00 

.50 

,51 

.  15 

.14 

•  12 

4,97 

1.79 

1.34 

.07 

,02 

DELANO 

.39 

.01 

.10 

.20 

•  26 

DENAI R 

.97 

T 

T 

•  03 

T 

.46 

.10 

.04 

•  34 

T 

DE  SABLA 

1,54 

1,23 

•  19 

.87 

OESCANSO  RS 

5.41 

.04 

.01 

,05 

.09 

1.85 

1.45 

.50 

T 

.10 

.30 

.48 

.50 

•  04 

T 

DOBBINS  COLGATE 

5.75 

.72 

,26 

.15 

.26 

.01 

,32 

3.22 

.35 

.37 

.10 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

3.95 

.36 

.04 

.04 

T 

.03 

•  23 

T 

,19 

2.42 

•  16 

.09 

.  21 

T 

•  16 

T 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

1  .32 

.32 

,35 

.23 

.42 

DOWN  I EV I LL£  R  S 

''' 

.01 

,19 

.06 

2.34 

.04 

.05 

DOYLE  5  SSE 

3.83 

.01 

T 

T 

.04 

.02 

T 

.03 

T 

1  .94 

•  02 

.02 

67 

* 

•  01  T 
* 

T 

•  07 

04 

* 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1  .40 

.06 

.01 

.30 

.21 

,66 

,16 

DUDLEYS 

6,06 

T 

.14 

,22 

.  05 

.20 

T 

.53 

.22 

.02 

1.56 

2.09 

.67 

.36 

DUNNIGAN 

.71 

.10 

,  14 

T 

.06 

,07 

.08 

.05 

.20 

.01 

DUNSMUIR  RS 

.14 

.12 

,03 

.94 

.80 

T 

2.70 

.13 

T 

DUTTONS  LANDING 

2  .98 

T 

•  42 

.09 

.33 

.04 

.06 

.26 

1.07 

.71 

EAGLE  MTN 

.05 

.05 

EAST  PARK  RESERVOIR 

1.10 

.10 

.02 

,10 

.20 

.03 

.09 

.12 

T 

•  20 

•  04 

•  20 

EL  CAJON  2  E 

2*22 

T 

.15 

.94 

.53 

.06 

.01 

.01 

.27 

.25 

.06 

.62 

.29 

.12 

•  14 

.09 

EL  CENTRO  2  SSW 

,00 

ELECTRA  PH 

4  .40 

,20 

.01 

.13 

.02 

.10 

.25 

.29 

1.86 

.62 

.  58 

.25 

.09 

ELIZABETH  LAKE  FC128e 

1.44 

,27 

.06 

• 

1.00 

.07 

.04 

ELK  VALLEY 

4,39 

.40 

.26 

.  17 

•  21 

,30 

T 

.18 

.04 

.53 

U05 

.66 

.33 

.04 

ELLERY  LAKE 

,10 

.25 

.06 

•  10 

.20 

.18 

.  04 

ELLIOTT 

2  ,00 

.26 

T 

.04 

.06 

•  02 

.25 

.91 

.  12 

.  34 

ELSINORE 

.83 

.05 

.20 

.  16 

.07 

.30 

,03 

ESCONDIOO 

1.44 

,08 

.22 

.24 

.16 

.10 

.32 

.32 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

1  ,49 

T 

.  16 

.42 

.  12 

.07 

.38 

.34 

EUREKA  WBCITY  R 

3.42 

,26 

.18 

.42 

.01 

.25 

.03 

1,31 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2.65 

.01 

.01 

.11 

ao 

•  06 

.59 

1.22 

.16 

•  39 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2.24 

T 

.20 

.07 

.12 

T 

.33 

.64 

.02 

.44 

.21 

T 

.01 

FA  I RMONT 

.56 

.11 

.07 

.02 

.36 

T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2.91 

,06 

.33 

,09 

,10 

.02 

.06 

.02 

•  03 

.16 

1.95 

•  05 

•  02 

FERGUSON  RANCH 

2  .43 

.16 

.03 

.  42 

.03 

T 

*96 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

4,71 

,22 

,03 

•  30 

.40 

.02 

.03 

.21 

.44 

2.14 

.55 

.37 

FIVE  POINTS   b  SSW 

.30 

* 

* 

» 

♦ 

FDLSOM  DAM 

3.99 

.60 

T 

.07 

.10 

.37 

T 

.71 

1.36 

•  49 

.29 

FONTANA  5  N 

2.47 

.27 

.38 

.14 

*u 

.11 

tO) 

1,30 

T 

.13 

.02 

T 

FOREST  GLEN 

7,80 

1.56 

.16 

.04 

T 

,36 

.27 

,65 

.07 

.32 

.27 

.06 

3.00 

.51 

•  21 

.26 

.02 

FORESTHILL  RS 

8.78 

1  .66 

,02 

,67 

.  16 

.10 

.17 

1.58 

3.20 

.82 

.40 

FORT  BIDWELL 

1  ,45 

T 

.18 

T 

T 

,  18 

T 

•  05 

.02 

•  14 

•  12 

T 

.22 

.34 

.10 

T 

.02 

T 

.08 

T 

FORT  BRAGG 

4,57 

.95 

T 

T 

.13 

.  15 

,01 

•  12 

•  35 

1.97 

.48 

.  34 

.07 

.64 

.01 

•  16 

.27 

FORT  JONES  RS 

1.59 

.24 

.08 

.06 

.08 

T 

•  62 

T 

.03 

•  15 

•  32 

•  0  1 

FORT  ROSS 

4.91 

,04 

.42 

.04 

,81 

.03 

.02 

.10 

T 

.44 

.21 

.57 

1.70 

.11 

.42 

FRENCH  GULCH 

5.75 

.93 

.14 

.34 

•  76 

•  20 

.07 

.57 

•  79 

1  .49 

.02 

.  18 

.  19 

.07 

FRESNO  WB  AP  R 

1,56 

T 

•  07 

.01 

.29 

•  02 

T 

,86 

.13 

•  04 

.13 

•  01 

.01 

.45 

.02 

•  26 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

,97 

•  31 

•  32 

.34 

FULLERTON  DAM 

.98 

T 

•  23 

.43 

.32 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

.85 

T 

•  22 

.30 

•  33 

GARBERVILLE 

5.07 

1.30 

.37 

.09 

.  16 

.13 

2.49 

.42 

•  11 

GARDEN  VALLEY  2  S 

.44 

■  38 

•  21 

GASOUET  RS 

6.77 

,05 

1.08 

.01 

.26 

•  10 

.51 

•  39 

2.40 

.90 

1.05 

GEM  LAne 

1,65 

.20 

.10 

•  05 

.15 

,70 

.20 

,05 

.20 

GEORGETOWN 

9.22 

1.46 

.06 

.66 

.40 

.26 

•  15 

1.32 

3,92 

•  45 

.50 

GEORGETOWN  RS 

9,30 

1.36 

,08 

.73 

.32 

T 

•  18 

,16 

.* 

5.56 

.47 

.42 

GIANT  FOREST 

.04 

•  02 

.09 

.27 

.70 

*06 

70 

25 

.  37 

GIBRALTAR  DAM 

1.31 

.08 

•  12 

.51 

.02 

.10 

.48 

GI LROY 

- 

•  35 

1.15 

.14 

•  31 

GILROY  li,  ENE 

2.26 

.22 

,02 

.36 

,95 

.12 

•  57 

GLENDALE  STAPENHORST 

.74 

T 

•  34 

.05 

T 

T 

T 

.29 

.06 

glenoora  west 

•  01 

T 

.12 

GLENNVILLE 

3)70 

•  03 

.38 

.11 

.16 

1.80 

.10 

1.05 

•  02 

.05 

GOLD  RUN 

10.40 

1,36 

T 

.20 

.90 

.06 

.02 

.35 

.07 

4.31 

l.Bl 

1^20 

.12 

GRANT  GROVE 

6.28 

.04 

.01 

•  22 

.32 

,06 

.79 

.73 

T 

5.10 

.45 

•  45 

•  09 

.02 

grass  valley 

9.11 

1.15 

.  17 

•  29 

.34 

.01 

T 

T 

.46 

4.48 

1.23 

.74 

.24 

.03 

.75 

''' 

.06 

,79 

•  42 

.01 

.15 

•  16 

.01 

.02 

2.16 

.11 

.08 

GREENLAND  RANCH 

.41 

T 

.16 

.06 

.02 

.05 

,01 

1  D 

GREENView 

1.93 

,50 

.50 

,10 

.45 

,05 

.25 

.03 

GRIZZLY  PEAK 

5.72 

,13 

.37 

.54 

.  30 

.01 

.  34 

* 

• 

4.03 

GROVELAND  RS 

5,15 

,19 

.22 

.06 

.09 

.03 

.50 

.29 

2.92 

.03 

•  60 

,04 

.61 

,02 

.01 

,40 

.43 

.  33 

,05 

.16 

.26 

.07 

•  46 

2.35 

.17 

HAlNES  CYN  LOWER  FC  Sfi** 

1  .40 

.10 

•  18 

.97 

•  15 

HAINES  CYN  UPPER   FC  367 

1.80 

.12 

.23 

1.25 

.20 

HA IWEE 

.32 

T 

T 

.01 

T 

.16 

.  13 

T 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

4.10 

T 

•  38 

.32 

.  32 

.08 

T 

.14 

.19 

T 

.08 

,60 

1.07 

.12 

.60 

•  13 

.01 

.02 

.06 

.21 

HAMILTON  AFe   1  E 

2.31 

•  02 

•  31 

.  15 

.  14 

.03 

.07 

.82 

.06 

.60 

.11 

HANFORO 

.63 

.17 

•  25 

.12 

«09 

HANSEN  DAM 

1.39 

.25 

.69 

T 

.05 

,16 

.04 

HAPPY  CAMP  RS 

3,24 

«26 

.51 

.11 

,31 

.07 

.06 

.07 

.25 

.04 

.29 

1.02 

.11 

.  10 

.02 

•  03 

.11 

HARRISON  GULCH  RS 

4,57 

.64 

.09 

•  09 

.03 

.53 

.45 

.31 

.73 

T 

,27 

T 

•  98 

.08 

.02 

.11 

•  04 

HARRY  L  ENGLEBRI6HT  DAM 

4.73 

•  74 

,07 

.19 

•  14 

.12 

.30 

1.46 

1.28 

.21 

.20 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

5  ,08 

.75 

.06 

.07 

.08 

.06 

.04 

•  42 

.10 

1.00 

1.72 

•  23 

.05 

,07 

.03 

HAT  CREEK  PH  1 

2.13 

.02 

.21 

.14 

.06 

.08 

.06 

.02 

.04 

1.28 

.13 

.06 

•  01 

.10 

HAYFORK  RS 

4,17 

.87 

.10 

.62 

.41 

.30 

.10 

.02 

1.04 

.16 

•  02 

•  20 

•  33 

HEALOSBURG 

4,36 

.08 

.52 

i  04 

.85 

,05 

.09 

.01 

.31 

.06 

.12 

1  .22 

.22 

.70 

•  07 

HEALDSflURG  2  £ 

4,00 

.06 

.53 

.05 

.  29 

.  39 

.06 

.08 

.22 

.06 

.07 

l.ll 

.26 

•  13 

.69 

HEMET 

1.35 

.03 

.10 

•  30 

.74 

.12 

.06 

.33 

.74 

.01 

•  40 

.10 

HERNANDEZ  2  NW 

1  .39 

T 

.05 

,07 

.07 

,31 

.68 

!o7 

.14 

HETCH  METCHY 

5.12 

.03 

.05 

T 

•  27 

.02 

.31 

.03 

.16 

.48 

.06 

.14 

.06 

2.05 

.45 

.79 

.01 

.09 

T 

.06 

T 

.04 

HILTS 

1.17 

.08 

T 

,12 

.12 

• 

•  44 

.31 

T 

.10 

T 

T 

HODGES  DAM 

1  .76 

.30 

.29 

.30 

.03 

T 

.09 

.22 

•  10 

.26 

•  16 

.01 

MOEGEES  FC  60A 

3.46 

.69 

.21 

.24 

.12 

1.91 

.29 

HOLLISTER 

1  ,77 

.11 

.01 

T 

,  17 

.20 

,30 

.65 

•  18 

.15 

HOLY  CITY  3  WNW 

2.84 

.02 

.34 

•  02 

.04 

.29 

.  14 

.04 

.10 

.14 

.04 

.14 

.04 

.01 

.25 

.72 

.  14 

.35 

.01 

•  01 

HOPLAND  LARGO  STA 

4  ,09 

T 

.71 

T 

.  18 

.50 

.16 

T 

T 

,14 

.07 

.31 

1.17 

.32 

•  19 

•  34 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

5.91 

.06 

,06 

.04 

.15 

.03 

.06 

I. IS 

.01 

1.34 

2.16 

.  12 

•  35 

.16 

.08 

•  07 

•  04 

T 

lORlA 

1  .26 

.04 

.08 

.36 

•  14 

.26 

.01 

,35 

IMPERIAL 

.00 
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  MAY  IHbl 


0 

Day  of  month 

Station 

1  1 

2 

3 

4 

1   5   1  6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1  1  1  

25     26  27 

28 

29 

30 

31 

n'C-:pendence 

1.24 

.83 

T 

■  38 

.03 

T 

,  ID] C  us  DATE  GARDEN 

•  00 

rjvO"  FRN 

.14 

05 

* 

.09 

mYO'-.ERN  armitage 

.06 

T 

T 

T 

* 

.04 

OWa  HILL 

6*86 

1.51 

•  82 

.  30 

.25 

•  19 

1.49 

2  .94 

,96 

40 

ICON  MTN 

.05 

T 

T 

.05 

ESS  VALLEV 

2.72 

.28 

.04 

T 

•  09 

.05 

,31 

.20 

.03 

T 

T 

.52 

.72 

.29 

T 

.03 

•  10 

T 

JMN  SONDALE 

3.72 

•  01 

.07 

•  05 

.04 

.07 

3.16 

.07 

OICE  ISLAND 

1.89 

.21 

.04 

.22 

.02 

1  40 
* 

ULIAN  WYNOLA 

4.  62 

•  22 

.22 

1.  18 

.  33 

.25 

.33 

.88 

1.18 

03 

UNCAL  DAM 

1.57 

.18 

.78 

.10 

.47 

.04 

ELLOGG 

5.95 

.09 

.65 

.  21 

■  59 

•  11 

.36 

.06 

.  09 

.17 

2.03 

.83 

*  34 

.40 

ELSEYVILLE 

2.11 

,50 

.07 

.26 

•  10 

T 

T 

.03 

T 

.01 

.52 

ENTFIELD 

7.14 

.06 

.04 

,  26 

.24 

.30 

.04 

.  15 

.26 

.16 

.08 

3.00 

1.32 

.15 

1*08 

ERLINGER 

1  .72 

,07 

.  15 

.18 

.47 

T 

.06 

.03 

EHN  RIVER    INTAKE  3 

2.10 

1.89 

.18 

.03 

ERN  RIVER  PH  \ 

•  94 

.  19 

.10 

.01 

.06 

.45 

.01 

.11 

.01 

ERN  RIVER  PH  3 

•  97 

,06 

.75 

.  16 

ETTLEMAN  CITY  1  SSW 

.09 

•  01 

.  04 

.04 

ETTLEMAN  STA 

.06 

T 

.01 

.05 

T 

ING  CITY 

.39 

T 

•  02 

.16 

.01 

.01 

.09 

T 

•  10 

LAMATH  R 

6.30 

.  90 

,45 

.05 

•  02 

.05 

.06 

.47 

2.48 

.49 

1.10 

.23 

T 

NIGHTS  LANDING 

1  .44 

•  10 

,12 

.07 

.05 

,30 

.30 

20 

A  CRESCENTA  FC  251 

3  .06 

T 

T 

.  46 

1.  30 

.10 

.03 

.08 

1.  00 

•  07 

AFAYETTE  3  NNE 

3.63 

T 

•  22 

.  13 

.10 

T 

T 

.01 

T 

.10 

T 

1.60 

1  .02 

.25 

AGUNA  BEACH 

.93 

.32 

.18 

.22 

.21 

A  HONDA 

4.97 

.12 

•  56 

.  02 

.42 

.  28 

.  17 

.15 

.08 

.05 

2.52 

.16 

.26 

.  19 

AKE  ARROWHEAD 

5.22 

.60 

1.05 

.25 

•  05 

.12 

2.60 

.27 

.  26 

AKE  CITY 

1  .68 

•  14 

.03 

,62 

•  43 

.09 

.08 

T 

.  09 

T 

AKE  ELEANOR 

5^22 

.05 

T 

•  03 

.  19 

T 

.09 

.03 

.04 

.34 

.20 

T 

.03 

.16 

2.68 

•  30 

•  82 

.17 

•  05 

,02 

02 

AKEPORT 

3  .00 

•  03 

.56 

.08 

.39 

.06 

,11 

.02 

.46 

.56 

.39 

.22 

.10 

AKESHORE 

9.02 

«  80 

1.09 

.85 

,23 

.51 

1.53 

3,88 

.10 

.03 

AKESIDE  2  ENE 

1.13 

.02 

.54 

,31 

.01 

.06 

.16 

.  03 

AKE  SPAULOING 

10.32 

U61 

.02 

■  44 

,20 

.28 

,02 

,09 

.08 

.09 

,02 

4.24 

2.26 

.64 

■  03 

•  07 

•  23 

T 

T 

AKE  SPAULDING  DAM 

9,95 

1,47 

.04 

.49 

.  16 

•  28 

.01 

.10 

.07 

.12 

.02 

4.17 

2,06 

•  69 

T 

.06 

.19 

T 

A  MESA 

1.57 

T 

.07 

.05 

.45 

.  16 

.08 

.14 

.05 

■  35 

•  22 

A  MESA  1  NE 

1  .70 

.08 

.03 

,40 

.31 

•  39 

.02 

•  20 

•  02 

.19 

•  06 

ANCASTER 

•  08 

.01 

T 

.07 

AS  PLUMAS 

7  ,04 

1.01 

.33 

,05 

•  12 

.13 

.56 

4.24 

•  42 

•  17 

.0 

EBEC 

1.39 

.44 

.41 

.35 

.08 

,03 

.08 

ECHU2A  PT  STA  FC  352  B 

1.45 

.10 

T 

1.10 

.25 

E  GRAND 

1  .94 

•  03 

.  23 

.19 

.22 

.23 

.34 

.39 

.03 

.28 

EMON  COVE 

T 

.02 

.05 

.60 

1  .09 

.10 

INDSAY 

2  .00 

.22 

•  03 

.11 

.03 

,32 

.73 

.05 

.43 

.02 

04 

IVERMORE 

2.74 

,28 

T 

T 

.  43 

.  12 

T 

.08 

.03 

.  13 

,01 

.48 

.09 

.63 

.02 

T 

IVORNA  HEIGHTS 

2.96 

.27 

.02 

,11 

.06 

T 

.03 

.32 

.02 

,34 

1.13 

.17 

•  51 

LANO  SHAWNEE  HiLLS  RCH 

.01 

.01 

OCKWOOD 

•  39 

.13 

.26 

OCKWOOD  MESA 

1  .09 

.04 

.33 

.41 

,05 

.01 

.09 

.04 

•  03 

.07 

.02 

GDI 

2  •!! 

•  11 

•  12 

•  0  1 

T 

.08 

1.16 

.21 

,  25 

•  17 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 

.74 

.03 

.29 

.08 

.01 

.01 

.15 

.02 

.15 

ONE  TREE  CANYON 

•  66 

.  26 

.04 

.  18 

.11 

.07 

T 

ONG  BEACH 

.80 

.06 

.09 

.01 

.01 

.12 

•  51 

OS  ALAMOS 

1  ^28 

.02 

.  25 

•  09 

.60 

.05 

•  27 

OS  ANGELES  WQ  AP  R 

•  27 

T 

.01 

.03 

.03 

.05 

.08 

.03 

OS  ANGELES  WB  CITY  R 

.63 

.03 

.05 

T 

.01 

.11 

.35 

.01 

.07 

OS  BANGS 

1  .le 

T 

.04 

.04 

T 

•  09 

.  09 

.32 

.10 

.45 

T 

.03 

05  8AN0S  AR6URUA  RCH 

1.20 

.  01 

T 

.15 

•  14 

,04 

.12 

.16 

.15 

,43 

T 

OS  GATOS 

2  .42 

,38 

,30 

•  05 

•  03 

.04 

.30 

1,00 

•  11 

.  12 

.09 

OS  GATOS  4  SW 

OS  PRIETOS  RS 

•  93 

T 

•  02 

• 

.53 

.38 

ucerne  valley  2  W 

T 

T 

VILE  CREEK  PH 

2.61 

.16 

.31 

.  27 

,21 

.11 

1  .43 

.08 

.05 

T 

YTLE  CREEK  RS 

1  ,66 

•  25 

.27 

• 

.30 

.71 

.  13 

aoera 

2.08 

.42 

•  15 

.31 

.02 

.10 

.66 

.17 

.25 

T 

AD  RIVER  RS 

5,95 

1.37 

•  oa 

.01 

.01 

.08 

•  18 

.01 

.13 

.02 

.16 

.17 

.02 

2.23 

.83 

•  41 

,22 

.01 

.01 

T 

ANDEVILLE  ISLAND 

1  .34 

.04 

.29 

.17 

.3  5 

.14 

■  35 

ANZANITA  LAKE  // 

6.61 

,50 

•  10 

•  13 

.15 

■  16 

.19 

•  10 

1.05 

3.00 

.  69 

•  15 

•  03 

.03 

•  13  • 

ARCH  FIELD 

.91 

T 

.02 

.49 

T 

.02 

T 

,04 

.23 

.11 

T 

T 

T 

aricopa 

,  39 

.24 

T 

.02 

ARIPOSA 

6.42 

,09 

1.22 

1.27 

.08 

.04 

.16 

.14 

2.27 

.06 

.84 

.19 

.06 

ARTINEZ  3  SSE 

2.71 

T 

•  23 

.03 

•  10 

.02 

.04 

.01 

.05 

.06 

•  35 

.81 

•  43 

.58 

ARTINEZ  FIRE  STA 

2,53 

•  20 

•  1  0 

•  01 

•  47 

.03 

•  11 

.22 

.70 

.  19 

.30 

ARYSVILLE 

1  ,49 

.25 

.06 

T 

,01 

•  17 

.02 

.72 

.19 

.07 

ATHER 

4.80 

.04 

•  17 

•  15 

.15 

.04 

.20 

•  34 

.51 

.30 

1  .00 

1  .00 

.50 

.25 

.15 

C  CLOUD 

7,02 

.02 

.27 

•  12 

.64 

•  08 

.06 

.03 

.63 

.78 

2.26 

.29 

.12 

.14 

•  04 

.40 

•  01 

•  13  • 

EADOW  LAKE 

5,73 

.55 

.  53 

T 

.50 

.19 

.04 

3.27 

.23 

•  42 

ECCA  3  SE 

•  00 

ENDOTA  0AM 

•  93 

T 

.03 

.15 

.20 

.15 

.03 

.25 

•  12 

ERCEO  FIRE  STA  2 

1  ^32 

.02 

.22 

.16 

.72 

.04 

.14 

ERCEY  HOT  SPRINGS 

1,20 

,34 

.13 

* 

• 

.53 

.20 

EYERS   INSPECTION  STA 

3.49 

•  36 

.17 

T 

.  12 

.26 

1.60 

.18 

.21 

T 

.14 

T 

T 

I  DOLE  Town 

5.58 

04 

04 

* 

•  16 

78 

* 

01 

* 

,21 

.24 

1  .86 

.46 

.27 

.58 

IDDLEWATER 

.  39 

.21 

.07 

.04 

ILL  CREEK  2 

3.19 

*  06 

T 

•  01 

.78 

.  29 

,01 

.48 

.15 

.65 

.66 

.01 

.08 

.01 

I MERAL 

9,57 

•  20 

.05 

•  10 

.  39 

.20 

T 

.03 

.39 

T 

2.45 

1.76 

2.18 

.18 

T 

•  62 

T  . 

I  PANDA  SPENGLER  RCH 

6,65 

.17 

.57 

.31 

.02 

.20 

.01 

.49 

.23 

.05 

.81 

1  .  82 

.  79 

.16 

*  02 

lOOESTQ 

.07 

.02 

.02 

.08 

.03 

•  03 

.71 

i  14 

.  24 

.09 

:OJAVE 

^  *02 

.02 

lONO  LAKE 

2*12 
* 

_ 

,06 

.41 

T 

.12 

T 

.41 

,96 

• 

.16 

T 

T 

T 

IONTEREY 

2.39 

•  20 

.20 

•  28 

1.41 

.05 

.25 

IOORPARk  1  SSE 

.71 

lORGAN  HILL  2  E 

.35 
* 

.10 

.01 

.01 

•  09 

.01 

,13 

.65 

.22 

!l9 

IOR0N6O  VALLEY 

^  *05 

.04 

.01 

iountain  Pass 

1  !o6 

10 

•  82 

•  01 

T 

.13 

IT  BfteCKENRIDGE 

3.32 

• 

.97 

• 

1.40 

.95 

tOUNT  DANAHER 

7.78 

.80 

.  46 

•  40 

.12 

.23 

.11 

10UNT  DIABLO  NORTH  GATE 

.03 

•  24 

.50 

1.45 

.36 

.62 

lOUNT  HAMILTON 

• 

* 

* 

* 

.08 

.17 

.04 

.98 

.40 

.28 

.14 

lOUNT  HEBRON  RS 

*  .  - 
• 

* 

* 

.23 

.32 

« 

.21 

T 

.31 

lOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

5.26 

.87 

•  23 

T 

.51 

.30 

T 

.07 

.81 

T 

1.27 

,82 

.09 

•  21 

T 

.10 

IT  WILSON  FC  3388 

3  .09 

T 

•  01 

•  88 

.11 

•  02 

•  02 

•  12 

1  .78 

.  14 

lUlR  WOODS 

•  28 

.09 

•  03 

1.52 

1.50 

.54 

.95 

I  AC  I  MI ENTO  0AM 

3.68 

.12 

.13 

.20 

T 

lAPA 

.04 

•  29 

*  1  5 

.12 

•  16 

* 

.02 

•  11 

1.10 

.40 

.82 

.60 

lAPA  STATE  HOSPITAL 

3.60 

•  02 

•  34 

.10 

•  29 

.03 

•  03 

.06 

1.00 

.40 

.72 

.09 

•  52 

.06 

lEEDLES  CAA  AP 

,16 

T 

•  05 

.02 

•  42 

•  02 

T 

T 

T 

JEVAOA  CITY 

8  *30 

02 

•  52 

04 

1.78 

3.48 

•  54 

•  16 

lEWARK 

2  .36 

.32 

.05 

•  05 

• 

.15 

.16 

• 

• 

1.28 

.37 

lEWBURY  PARK  4  SW 

.60 

.02 

•  03 

.38 

.  17 

JEWHALL  SOLEOAD  FC  3Z  C 

.90 

.36 

,04 

.16 

.34 

iEWMAN 

.82 

■  04 

.02 

.12 

.19 

.17 

.06 

•  19 

.03 

lEWPORT  BEACH  HARBOR 

.76 

.36 

T 

.16 

.16 

.06 

JICOLAUS 

1.09 

•  28 

•  11 

.06 

.22 

.23 

.03 

•  16 

lILAND 

.00 

<ORTH  FORK  RS 

6.31 

.01 

.02 

.09 

.53 

.33 

.08 

.35 

.42 

.14 

3.74 

•  05 

•  42 

.06 

•  02 

JORTH  HOLLYWOOD 

.33 

.17 

.02 

.12 

.02 

-  137  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


■g 

Day  of  month 

Station 

 1- 

 T 

 1- 

1  r 

 T 

 1- 

1  r 

22 

 j- 

H 

1 

2 

3 

4   1   5   1  6 

 ^  '  

7  ! 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25  1  26  1  27 

 1  1  

28 

1 

29 

30  31 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

1.86 

.03 

T 

.07 

•  04 

.02 

•  18 

.71 

•  43 

.36 

OAK  KNOLL  RS 

.21 

•  24 

.40 

.04 

.05 

OAKLAND 

,05 

.37 

.70 

.16 

OAKLAND  WB  AP  " 

.06 

.15 

•  14 

i07 

T 

T 

.25 

.04 

•  12 

1  .41 

.07 

1.11 

OAKVILLE  1  WNW 

,01 

T 

•  12 

•  18 

.01 

•  02 

T 

.06 

.05 

.60 

.33 

•  40 

■  02 

.02 

OCCIDENTAL 

6.20 

.16 

.76 

•  04 

•  41 

•  57 

.59 

•  02 

.  57 

.28 

•  04 

3*26 

•  73 

•  35 

■  38 

OCEANSIDE  PENDLETON 

T 

T 

•  08 

.70 

T 

•  12 

•  40 

T 

OCOT I  LLC 

^  *0C 

1,25 

•  17 

•  16 

.01 

T 

•  16 

•  73 

.02 

OL I NDA 

1,19 

.35 

•  90 

•  34 

ONO 

4.91 

•  14 

.15 

.68 

•  52 

•  23 

•  06 

.02 

.13 

•  60 

.07 

.55 

.05 

.80 

•  83 

T 

•  16 

OP  IDS  CAMP  FC  57  SE 

1.70 

1.40 

•  22 

•  38 

.94 

■  10 

•  08 

ORANGE  COVE 

1  !  57 

.05 

•  01 

•  21 

•  05 

,98 

•  23 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

5*89 

.41 

.78 

*  23 

•  05 

.35 

•  18 

•  52 

1^42 

1.03 

•  92 

ORINDA  60WMAN 

6.06 

,07 

•  45 

T 

.64 

*  25 

T 

.04 

.16 

T 

2.35 

1.23 

■  71 

•  18 

ORLAND 

1  .35 

.32 

«  04 

•  31 

•  23 

•  04 

T 

•  09 

•  04 

•  23 

•  05 

ORLEANS 

4.10 

*  19 

•  43 

.  06 

.10 

T 

.27 

•  04 

.08 

T 

T 

•  65 

.91 

1^  25 

•  10 

OROV I LLE   1  WSW 

1  •  59 

.16 

.  26 

.07 

•  10 

•  72 

.18 

.03 

•  08 

OROVILLE  7  SE 

2.85 

.65 

*0  5 

•  30 

•  28 

•  85 

.  50 

•  08 

•  14 

1 

OROVILLE  BRIDGE 

2.31 

.68 

*05 

•  15 

•  24 

.68 

.  38 

•  13 

f 

OXNARD 

.35 

T 

•  01 

•  26 

.08 

« 39 

.06 

.17 

T 

T 

•  11 

.04 

PACIFIC  HOUSE 

7,14 

.67 

•  13 

T 

T 

•  19 

.  16 

.55 

.30 

T 

•  23 

•  04 

.48 

3*00 

■  84 

■  49 

T 

•  04 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

2,04 

•  01 

T 

•  83 

•  05 

.03 

.03 

.05 

T 

.99 

.05 

PAICINES  OHRWaLL  RCH 

•  12 

•  15 

•  33 

.72 

•  70 

•  10 

.26 

PALMDALE 

.17 

T 

.16 

•  02 

T 

PALMDALE  CAA  AP 

.11 

T 

T 

.05 

.03 

*03 

PALM  SPRINGS 

T 

T 

T 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1  .88 

.23 

.02 

.07 

.05 

.  14 

.08 

•  23 

.08 

•  41 

.  24 

•  33 

PALOMA 

1  .76 

.19 

•  11 

.  14 

•  43 

T 

.06 

T 

.28 

•  43 

.03 

■  05 

.02 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

1*60 

.  21 

•  26 

.08 

.02 

.62 

•  02 

■  39 

PALOS  VERDES  EST  FC  '*3  C 

*  50 

.26 

.  12 

.12 

PANOCHE 

«95 

T 

T 

•  06 

•  29 

.09 

.29 

T 

T 

•  22 

PANOCHE  JUNCTION 

.58 

.43 

•  05 

,04 

.06 

PARKER  RESERVOIR 

,00 

PARKFIELD 

1*11 

*0  2 

*  14 

T 

•  75 

.20 

PASADENA 

1  .43 

.  29 

.  26 

T 

•  02 

.22 

.  34 

•  10 

T 

PASKENTA  RS 

1  .62 

*  6 

07 

* 

*  26 

*  29 

•  04 

.01 

.04 

•  18 

.01 

■  39 

•  26 

PASO  ROBLES 

.70 

•  05 

•  08 

.24 

.30 

•  03 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

*  52 

T 

T 

T 

•  01 

.43 

.01 

.07 

T 

T 

PATTIWAY 

.99 

*  59 

.12 

.28 

PERRIS  1  WSW 

.62 

•  09 

.43 

.03 

.06 

■  01 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

2.16 

.05 

.21 

•  12 

*  18 

*03 

•  09 

•  01 

.65 

.02 

.30 

•  10 

P lEORA 

2  .24 

T 

T 

.15 

.03 

.20 

•  01 

1.57 

•  28 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

*  79 

.  14 

•  18 

T 

.47 

PINNACLES  NM 

1  .39 

.03 

.04 

T 

,20 

T 

•  04 

.02 

.23 

PI smo  beach 

1  .03 

•  1 1 

,09 

T 

•  09 

.53 

.20 

.01 

PIT  RIVER  PH  5 

5  .76 

T 

L.33 

.  14 

•  33 

.06 

.03 

•  28 

•  31 

.04 

2.15 

*86 

•  12 

.10 

PITTS  RANCH 

3.65 

.92 

•  22 

•  48 

T 

T 

.05 

•  04 

1*06 

*48 

.  07 

.31 

PLACERVILLE 

6  .46 

.59 

.04 

•  96 

•  29 

•  36 

•  09 

.65 

2,23 

•  61 

.44 

PLACERVILLE  IFG 

6.  50 

.52 

T 

T 

.41 

.  76 

•  01 

.18 

.24 

* 

3.93 

•  38 

T 

POINT  ARGUELLO  USCG 

.80 

T 

,02 

.49 

.26 

•  03 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

2  .58 

.19 

.03 

.26 

•  02 

.21 

1.63 

.24 

POMONA 

1.15 

T 

.38 

.04 

T 

.08 

•  34 

.11 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

2.63 

T 

.28 

.02 

.  05 

.45 

.  15 

•  06 

.24 

•  11 

.60 

•  12 

■  55 

PORTERVILLE 

2  .26 

.  23 

.09 

T 

.04 

*93 

.21 

.72 

.  04 

T 

PORTOLA 

2*30 

.32 

.05 

T 

T 

•  02 

1.01 

.57 

•  07 

•  11 

T 

T 

.08 

•  07 

POSEY  3  E 

6  *34 

T 

•  50 

.63 

.15 

.20 

2*72 

.20 

1.79 

•  10 

•  06 

POTTER  VALLEY  PH 

5*57 

.03 

.61 

.  62 

.03 

.  10 

.10 

.01 

•  74 

•  16 

2.12 

.50 

•  23 

•  12 

POWAY  VALLEY 

1*49 

.07 

.06 

.82 

.06 

.01 

.01 

T 

.22 

•  24 

QUiNCY  RS 

5.43 

.15 

* 

•  02 

•  17 

.02 

T 

.01 

T 

•  13 

•  05 

1.95 

1.22 

.56 

•  02 

.02 

•  06 

•  09  •>[ 

RAMONA  SPAULDING 

1  .83 

•  06 

.  01 

.  13 

•  56 

.  38 

•  03 

•  03 

.21 

•  01 

•  41 

T 

RANCHITA 

1.70 

•  95 

.29 

•  15 

.  31 

RANDSBURG 

.03 

■  03 

RAYWOOD  FLATS 

2.49 

.04 

•  69 

*  16 

•  11 

*07 

•  24 

•  23 

•  26 

.67 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

1  *67 

.  29 

•  03 

*  18 

.09 

T 

T 

T 

T 

•  08 

.54 

.  39 

•  07 

T 

REODInG  FIRE  STA  2 

T 

.17 

.06 

•  12 

•  09 

1  .67 

.  07 

•  27 

REDLANDS 

1*70 

.03 

•  19 

•  42 

T 

*05 

.  06 

■  33 

.01 

.61 

T 

REDWOOD  CITY 

2  *76 

.01 

•  14 

.01 

•  06 

•  02 

T 

.07 

•  01 

.05 

•  07 

1.33 

.11 

•  70 

■  18 

REPRESA 

.  24 

•  28 

.33 

•  05 

1  .84 

•  57 

•  01 

RICHMOND 

3.16 

T 

.14 

.33 

.26 

.07 

.09 

1*53 

.10 

.50 

•  12 

RICHMOND  FIELD  STA 

3.15 

.14 

.10 

.07 

1  •SO 

■  62 

•  10 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

1  *06 

.33 

36 

T 

■  09 

.24 

•  04 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  ft 

1  i  1  5 

•  01 

•  69 

.  19 

.23 

.03 

ROCKL  IN 

2  *63 

.58 

.05 

•  04 

•  12 

.02 

•  36 

.96 

•  19 

.29 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

1  *61 

.06 

.11 

•  08 

•  06 

T 

.02 

•  06 

•  11 

•  67 

T 

•  42 

T 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

I  .76 

.06 

.11 

.06 

T 

•  03 

•  11 

•  11 

•  62 

•  01 

•  47 

T 

SAGEHEN  CREEK 

4*84 

.38 

•  06 

•  26 

•  09 

•  21 

•  04 

•  12 

■  07 

•  01 

•  02 

•  06 

•  3  1  • 

SAINT  HELENA 

4*53 

.03 

.82 

.01 

•  42 

*  20 

T 

T 

T 

•  13 

.13 

•  01 

•  03 

1  .46 

.  39 

•  69 

•  01 

T 

T 

SAINT  JOHN 

.77 

.35 

.  17 

.25 

T 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

5*44 

»10 

.52 

•  14 

*12 

.08 

.28 

T 

2.97 

.32 

.57 

.34 

SALINAS  CAA  AP 

2.32 

.17 

•  06 

.37 

T 

T 

.20 

•  03 

T 

T 

SALINAS  DAM 

2  .10 

•  0  2 

•  02 

.02 

.  16 

•  23 

•  06 

1  !42 

■  02 

SALT  SPRINGS  PH 

6*03 

.42 

.04 

•  50 

.02 

* 

* 

* 

SALYER  RS 

4.62 

.47 

.08 

.  16 

!o3 

•  16 

•  24 

!34 

.20 

•  02 

T 

l!39 

l!oi 

is? 

•  12 

!o3 

San  ANDREAS  3  S 

3.87 

•  08 

.02 

.01 

•  19 

•  23 

* 

2*  95 

■  39 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

3  .02 

.83 

.■'0 

•  11 

1.60 

•  13 

.15 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

2.26 

.03 

*62 

.  16 

.06 

.95 

■  52 

•  02 

SAN  CLEMENTE  DAM 

1.93 

.13 

•  17 

•  07 

.  06 

•  25 

•  04 

•  14 

.90 

■  05 

•  09 

SANOBERG  PTL  STA  FC1306 

1  .11 

,81 

SANDBERG  WB  //R 

1  .04 

.26 

.67 

•  01 

T 

•  03 

.04 

.01 

T 

T  i 

SAN  OIEGO  WB  AP  R 

.86 

T 

.  08 

*42 

T 

T 

•  04 

T 

■  09 

■  01 

.  16 

T 

SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

1.63 

.07 

.  53 

•  01 

.19 

.74 

.09 

SAN  FERNANDO 

1  .56 

1.06 

.02 

•  34 

•  05 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

4.31 

.05 

.18 

•  01 

*  29 

*  48 

•  06 

.17 

•  06 

.02 

1 .  56 

.  18 

•  92 

.20 

SAM  FRANC  I  SCO  WB  AP  R 

3.81 

.10 

*10 

T 

.17 

.05 

T 

.10 

T 

.14 

•  12 

T 

.17 

1.23 

.10 

U  53 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

3  .19 

•  11 

•  05 

T 

•  22 

,10 

.04 

.01 

•  U 

.08 

•  20 

1.26 

.07 

•  91 

.  , 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

1  .67 

.  32 

.  06 

.02 

.10 

1.03 

•  03 

•  09 

1 

SAN  GABRIEL  DAM  FCtZBBE 

2.39 

.  07 

.01 

.03 

T 

1.67 

■  02 

•  11 

•  03 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

*80 

*  2Q 

.  10 

.01 

•  33 

■  06 

San  GREGOfflO  3  se 

5.79 

•  14 

•  57 

•  02 

.63 

.  17 

.07 

.10 

.  09 

.10 

•  07 

3.29 

.06 

•  28 

.15 

•  03 

SAN  JACINTO 

1*73 

*  15 

* 

•  20 

.07 

.07 

SAN  JOSE  R 

1,21 

.17 
* 

■ 

.03 

.12 

.28 

I  26 

.29 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

1,57 

* 

•  04 

.11 

1.10 

T 

.  18 

y 

SAN  MARCOS  RANCH 

1.13 

56 

.48 

.09 

San  MATEO 

5  tOU 

.03 

*20 

.05 

.07 

.  15 

.01 

T 

.02 

.39 

1,41 

.29 

1.11 

1.31 

SAN  PEDRO 

•  69 

,21 

.11 

.15 

SAN  RAFAEL 

5.51 

•  07 

.46 

.01 

.  23 

i  25 

•  10 

.03 

.12 

.12 

2.00 

1  .03 

.  84 

•  25 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

.35 

T 

.04 

•  06 

.03 

.22 

T 

SANTA  ANA  H IV6R  PH  1 

3.97 

*02 

T 

.  38 

.70 

.02 

.06 

.36 

.93 

•  65 

.07 

•  54 

•  02 

SANTA  ANITA  FERN   FC  '.32 

2.71 

.50 

.  16 

.17 

.06 

1.57 

•  24 

SANTA  BARBARA 

1.57 

.40 

T 

,17 

.92 

•  04 

•  04 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

1.08 

T 

*  14 

•  92 

•  02 

T 

T 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

3  .05 

.30 

•  10 

.70 

.03 

•  03 

•  75 

.84 

•  05 

•  23 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.19 

.26 

.03 

.07 

.02 

.12 

.18 

.22 

*  15 

•  14 

SANTA  CRUZ 

4.03 

.06 

.21 

•  26 

.  16 

•  01 

.03 

.02 

.02 

.22 

1.48 

*45 

.81 

.30 

SANTA  FC  DAM 

1.12 

.05 

.40 

.12 

*45 

.10 

SANTA  'MARGARITA   2  SW 

4.75 

.34 

■  61 

*09 

1.56 

1  .60 

.  26 

.30 
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Day  of  month 

Station 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

IJ 

12 

13 

14 

15 

16  j  17  1  18 

IQ 

- 

21 

1 

23  24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

3.80 

.  32 

.02 

1.43 

•  1  8 

3.22 

,03 

■  48 

SANTA  MARIA 

.60 

.03 

,08 

■  04 

.05 

•  03 

•  03 

•  01 

•  29 

.01 

•  01 

02 

T 

SANTA  MARTA    14  ENE 

.08 

•  30 

1  n 

1^20 

•  20 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

1*0^ 

-J. 

*  08 
* 

08 

.60 

•  06 

■  1: 

T 

.01 

SANTA  MONICA 

*4C 

•  37 

SANTA  MONICA  PIER 

.13 

T 

.  13 

SANTA  PAULA 

.54 

•  04 

SANTA  ROSA 

.03 

.70 

01 

* 

14 

* 

20 

* 

01 

* 

^  _ 

•  04 

01 

23 

.48 

,31 

■  38 

SANTIAGO  0AM 

1,1; 

03 

•  26 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

1.15 

,03 

•  01 

!24 

•  04 

.02 

•  01 

SAWYERS  BAR  RS 

4.08 

.84 

.14 

,05 

.03 

17 

* 

• 

.26 

.  16 

.21 

32 

COT  lA 

1.21 

.10 

.05 

.09 

.05 

.64 

.10 

.17 

T 

* 

SEARSVILLE  LAKE 

^  *2C 

02 

* 

»40 

•  1  5 

•  1  5 

01 

* 

* 

'09 

*        1  3C 

.22 

.76 

SEPULVEDA  DAM 

• 

SHAFFER  TOOL  WORKS 

*  ?1 

'in 

SHASTA  DAM 

5.29 

,96 

.30 

.02 

.60 

,09 

.02 

16 

.49 

.35 

.53 

.26 

•  03 

Shell  abs  plant 

.26 

.43 

.23 

SHI NGLE 

.99 

.08 

SIERRA  MADRE  1  N 

SIERRAVILLE  RS 

•  03 

T 

.23 

,11 

•  02 

•  20  T 

■  09 

SIGNAL  HILL  FC  ^15 

.56 

.10 

.10 

.13 

•  23 

skaggs  spgs  las  lomas 

8.97 

.10 

1,10 

.13 

.05 

.65 

1.18 

.29 

•  04 

.05 

1.05 

•  60 

.65 

SLOUGMHOUSt  6  SE 

*  1  A 

*  ^ 

SMITH  RIVER  3  WNW 

* 

* 

* 

42 

*  12 

2*19 

.87 

•  42 

.22 

SNOW  CREEK  UPPER 

*68 
* 

* 

•  10 

.18 

SODA  SPRINGS 

7,38 

,36 

,62 

.04 

,04 

.  14 

,07 

,  14 

•  06 

• 

.23 

1  •  06 

3.13 

,55 

.09 

.30 

•  05 

•  24 

SOL£i^AD 

.84 

.23 

.42 

.04 

■  15 

S0MES6AR  1  W 

.66 

T 

03 

* 

* 

_ 

* 

* 

• 

19  1  39 
*  * 

•  15 

SOMIS  3  NE 

.89 

'  11 

* 

*  Al 

.15 

SOW  IS  3  NW 

•  68 

*05 
* 

*S7 

.57 

.  06 

SONOf A 

2.61 

,02 

.33 

,25 

.  12 

.02 

,09 

.50 

•  10 

SONORA 

4.98 

.08 

.05 

.04 

•  06 

•  01 

ii4 

07 

*3e 

3.41 

.07 

.67 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

7.71 

* 

30 

* 

.08 

* 

' 

.40 

'10 

.11 

.  52 

5PA0RA  PAC  FC  356  C 

1  .08 

*38 

!o4 

.0  7 

5PRINGVILLE  7  ENE 

* 

* 

•  03 

,06 

.32 

* 

.42 

;quaw  valley  lodge 

4,17 

.63 

,12 

.05 

•  19 

•  02 

12 

•  33 

1.63 

* 

.22 

* 

■  34 

■  03 

•  12 

5QUI RREL   I NN  1 

6.64 

•  32 

i.eo 

.30 

!o5 

3.36 

.59 

.20 

3QUI RREL  1 NN  2 

01 

.30 

16 

.22 

•  20 

STOCKTON  CAA  AP 

1  .  07 

J 

.07 

'04 

T^^ 

^*oi 

T 

STOCKTON  FIRE  STA  h 

.07 

06 

*o  2 

T 

•  04 

.15 

*  f  A 

*  It 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

1,15 

.16 

.02 

T 

.01 

.07 

.22 

.20 

.19 

•  01 

STONYFORO  RS 

.91 

.  14 

.  17 

.03 

• 

.  14 

.24 

•  04 

•  13 

itONY  GORGE  RESERVOIR 

08 

_ 

02  07 

iTRAWBERRY  VALLEY 

* 

• 

.  36 

•  13 

•09  5*58 

,82 

*?n 

•  03 

iUNLAND 

1  *95 

01 

* 

• 

•  02 

•  01 

* 

• 

■  01 

JUSANA  KNOLLS 

.67 

.05 

.10 

.  19 

iUSANVI LLE 

1.87 

,21 

•  08 

.11 

04 

* 

02 

* 

*  13 

.95 

.11 

.  14 

.06 

T 

jUSANVILLE  AP 

•  08 

* 

•03  !51 

*?? 

•  33 

T 

.03 

T 

iUTTER  hILL  RS 

4*95 

!l7 
* 

^07 
* 

24 

•  89 

' 

47 

.16 

'ABLE  MOUNTAIN 

*  88 
* 

* 

_ 

T 

T 

*77 

*  06 
* 

'AHOE 

3.61 

,03 

.27 

•  24 

,11 

.01 

•  05 

.03 

23 

08 

* 

.25 

1.75 

•  04 

.02 

•  33 

•  06 

•  09 

i'EHACHAPI 

,98 

T 

,36 

.04 

•  12 

T 

,34 

T 

.12 

"EJON  RANCHO 

.45 

.02 

!o7 

T 

•  28 

■ENNANT 

3,21 

,7  3 

05 

* 

*  37 

•  25 
* 

•  04 

!"HERMAL  CAA  AP 

_ 

(■HOUSAND  OAKS  2  N 

.61 

T 

T 

•  05 

T 

,36 

,20 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

3,49 

T 

T 

.01 

.01 

.06 

•  1  0 

.40 

2.33 

T 

,38 

T 

•  20 

I'IGER  CREEK  PH 

36 

* 

.02 

* 

• 

.  29 

•  03 

1  .95 

* 

.  43 

I'OPANGA  RS  FC  6 

2*13 

*Q9 

*06 

1*02 

'OPAZ  LAKE 

1.93 

.03 

.  23 

T 

•  01 

.25 

* 

•  .02 

.29 

•  03 

T 

'ORRANCE 

,46 

T 

T 

•  07 

.07 

.10 

,21 

■RACY  CARBONA 

1,75 

,07 

.09 

.05 

.  16 

• 

.02 

.07 

* 

■  73 

T 

.12 

■RACY  PUMPING  PLANT 

•  24 

•  1 1 

•  04 

*  ^ 

•  11 

•  10 

.16 

* 

•  21 

RONA 

• 

RUCKEE  RS 

• 

* 

* 

,06 

.05 

.20 

•  02 

•  13 

1  7? 
* 

08 

* 

* 

•  04 

.22 

ULELAKE  //R 

2.13 

.12 

.04 

.28 

.01 

T 

.03 

•  01 

T 

36 

.77 

,07 

.16 

•  06 

ULELAKE  5  WSW 

- 

■  68 

,75 

•  13 

.03 

•  09 

URLOCK 

.03 

URNTABLE  CREEK 

*31 

•  86 

2*  14 

*  12 

!  19 

jUSTIN  IRVINE  RANCH 

.  82 

.10 

.03 

•  06 

* 

* 

WENTYNINE  PALMS 

,03 

T 

.03 

WIN  LAKES 

6.47 

.05 

,45 

,18 

.12 

,04 

•  10 

•  16 

.15 

no 

* 

07 

• 

1.11 

1,57 

■  22 

•  33 

.10 

•  80 

•  19 

,04 

■  18 

KIAH 

,04 

*  2? 

• 

•37  1.20 

KIAH  i*  W 

^  *  tft 

,9 

•  21 

*  AO 

.68 

.02 

•  08 

•  15 

•  04 

1.85 

•  71 

•  43 

•  26 

NION  OIL  STEARNS  ABS 

• 

• 

•  50 

•  03 

«  24 

C  L  A 

.63 

.04 

•  59 

T 

T 

.PLAND 

2.03 

.01 

.57 

.04 

* 

* 

1^21 

T 

•  12 

iPPER  LAKE  7  W 

.09 

I 

*  18 

Oft 

•10  1.60 

'?2 

PPER  LAKE  RS 

f*5Q 
• 

*!? 

,  35 

•  03 

*  31 

08 

• 

*  ?7 

*oa 

PPER  MATTOLE 

9,31 

1 

* 

*  tX 

,83 

,08 

.56 

.17 

1.93  2.23 

*  78 
* 

*40 
* 

ACAVIULE 

2.24 

.32 

,02 

.06 

1.21 

.03 

•  40 

•  19 

.01 

ALLEY  CENTER  3  NE 

2.35 

,0S 

.06 

•  46 

.30 

.57 

•  12 

•  42 

.10 

;ALYERMO  RS 

.02 

*  eX 

•  03 

AN  NUVS  CITY  WHSE  FC  15 

*tc 

.  19 

13 

(ENTURA 

.35 

.05 

*24 
* 

•  06 

jlCTORVILLE  PUMP  PLANT 

.01 

.01 

INCENT  PATHOL  STA  FC120 

.13 

•  01 

.02 

•  05 

INTON 

,09 

,  02 

■  83 

•  46 

•  04 

•  04 

•  10 

•  08  T 

•  39 

18 

ISALIA 

1  'to 

0  2 

*02 

•  03 

•  07 

•  07 

OLCANOVILLE 

8.61 

•  55 

.04 

T 

•  64 

.  26 

T 

.22 

•  16 

1.26 

* 

■  36 

OLLMERS 

12.05 

.51 

.33 

T 

1.36 

.07 

.01 

^■42 

.11 

.15 

•  05 

OLTA  PH 

5,38 

.53 

T 

•  27 

,  13 

•  18 

*?7 

0 1 

•  72 

2.93 

•  28 

«02 

ALLACE 

i  *  *^ 

.  03 

*ni 

•  09 

T  .78 

•  18 

•  19 

T 

ALNUT  CREEK 

.27 

*23 

04 

•  37 

1.  25 

•  35 

•  68 

flLNUT  CREEK  4  E 

2.85 

.25 

.02 

.02 

,13 

.07 

•  33 

.01 

•  21 

1.11 

•  22 

ALNUT  GROVE 

1,81 

,17 

.08 

.  14 

10 

•  73 

•  05 

•  31 

.20 

.03 

ALNUT  PATROL  STA  FC102B 

1  ,12 

,05 

•  45 

.05 

•  01 

•  32 

•  24 

aRNER  SPRINGS 

02 

A  SCO 

,33 

0 1 

* 

ATSONVILLE  WATERWORKS 

•  18 

.04 

T 

•  08 

•  16 

•  62 

*94 

* 

*33 
* 

_ 

-AVERVILLE  RS 

4,67 

1 

.37 

.14 

•  20 

•  35 

•  16 

.34 

1 

.11 

■  06 

•  22 

•  03 

T 

T 

:ed  1  S 

4  .04 

.01 

.30 

,05 

T 

.60 

.03 

T 

•  06 

.51 

.01 

•  16 

•  04 

•  17 

T 

T 

T 

T  • 

:STHAVEN 

,38 

T 

■  10 

•  07 

EST  POINT  3  SW 

6  ,08 

,23 

.  12 

.62 

.  22 

.12 

.02 

*  22 

62 

• 

ISTWOOD  3  WSW 

3  ,26 

,97 

.  02 

•  21 

.08 

T 

,07 

•  09 

•  45 

T  lld8 

1  17 
* 

•  41 

•  11 

_ 

^EELER 

7,30 

.58 

,53 

T 

•  04 

T 

•  80 

1.33  2  65 

l^ll 

•  24 

^ITE  ROCK 

4,37 

.62 

•  04 

.10 

*07 

39 

•  68 

1^43 

•  40 

•  44 

^ITTIER  FC  106  C 

,92 

.38 

LLIAdS 

,05 

,02 

•  04 

•  17 

T 

LLOWS 

.98 

.17 

T 

,43 

.23 

1 07 

•  02 

T 

•  06 

NTERS 

1  .38 

.12 

,03 

•  03 

.09 

•  01 

.20 

.20 

•  07 

•  59 

•  04 

3PF0RD  HEIGHTS 

.74 

T 

•  12 

•  46 

•  13 

.03 

300FORDS 

1  .93 

T 

.07 

.03 

T 

.  11 

.10 

.08 

•  63 

.53 

T 

•  10 

.13 

•  12 

.03 

T 

T 

T 

30DLAND  1  WNW 

1,21 

.10 

.29 

•  01 

T 

T 

T 

•  20 

•  23 

.07 

•  31 

EIGHTS 

6,24 

.05 

.06 

•  42 

.36 

.03 

.10 

.11 

.20 

.39 

T  3fc44 

•  06 

•  58 

3RBA  LINDA 

1.18 

.47 

T 

T 

.35 

.36 

^SEMITE  NP 

4.85 

.02 

T 

T 

T 

.10 

•  83 

1.65 

■  38 

•  39 

.05 

•  71 

.19 

.14 

■  39 

JEKA 

.56 

.06 

•  14 

1 

•  33  1 

.01 

•  02 

Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1957 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AO IN  RS 

MAX 

59 

51 

64 

67 

73 

77 

73 

59 

60 

59 

57 

57 

56 

56 

67 

72 

72 

60 

48 

53 

69 

66 

65 

71 

76 

77 

64 

83 

81 

79 

84 

66i4 

MIN 

37 

34 

30 

33 

37 

42 

43 

38 

36 

36 

39 

44 

38 

32 

30 

38 

42 

43 

32 

32 

35 

35 

35 

36 

42 

40 

43 

52 

43 

46 

42 

38<3 

ALDERPOINT 

MAX 

67 

60 

65 

75 

63 

81 

76 

70 

61 

72 

71 

73 

64 

64 

69 

70 

75 

70 

69 

58 

64 

68 

69 

66 

70 

78 

77 

66 

91 

82 

80 

71.9 

MIN 

51 

45 

44 

45 

47 

46 

44 

49 

49 

47 

46 

47 

43 

46 

49 

47 

45 

49 

44 

45 

42 

41 

40 

41 

42 

46 

53 

49 

51 

50 

49 

46  .3 

ALPINE   1  W 

MAX 

73 

73 

80 

76 

74 

74 

60 

69 

66 

64 

63 

62 

63 

63 

67 

76 

75 

76 

69 

64 

63 

70 

63 

71 

32 

64 

79 

73 

73 

74 

S3 

71.2 

MIN 

47 

42 

41 

45 

50 

52 

52 

52 

51 

44 

47 

48 

60 

47 

47 

43 

44 

52 

55 

47 

43 

43 

49 

45 

45 

60 

49 

53 

53 

54 

49 

46.2 

ALTURAS  RS 

MAX 

70 

62 

54 

66 

66 

73 

76 

69 

62 

59 

60 

66 

58 

57 

59 

70 

72 

63 

67 

67 

53 

59 

59 

66 

68 

70 

30 

83 

31 

79 

78 

66.5 

MIN 

34 

36 

28 

33 

33 

36 

41 

43 

33 

41 

42 

41 

38 

33 

34 

41 

41 

34 

32 

33 

35 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

44 

45 

44 

43 

37.3 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

56 

61 

75 

79 

80 

62 

54 

50 

59 

60 

62 

57 

60 

61 

71 

74 

60 

55 

55 

47 

62 

67 

74 

67 

74 

32 

84 

71 

67 

73 

81 

65.8 

MIN 

45 

45 

44 

45 

53 

47 

45 

46 

45 

41 

41 

41 

46 

46 

41 

41 

48 

47 

43 

42 

39 

42 

43 

47 

46 

54 

56 

64 

47 

45 

48 

45.7 

ANTIOCH   1  E 

MAX 

72 

70 

74 

89 

85 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

69 

69 

79 

80 

71 

67 

66 

60 

76 

74 

80 

75 

79 

68 

92 

81 

73 

75 

86 

75.1 

MIN 

47 

47 

53 

51 

52 

54 

46 

54 

51 

41 

46 

45 

61 

49 

50 

48 

62 

53 

46 

49 

46 

47 

54 

50 

46 

49 

52 

55 

53 

64 

46 

49.9 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

MAX 

71 

71 

71 

84 

67 

88 

73 

70 

69 

67 

71 

69 

71 

70 

70 

79 

81 

73 

63 

66 

65 

75 

74 

60 

71 

60 

91 

93 

82 

76 

77 

74.7 

MIN 

47 

49 

53 

53 

52 

54 

50 

54 

51 

42 

49 

44 

52 

50 

51 

50 

55 

58 

49 

50 

47 

50 

56 

49 

47 

49 

50 

66 

62 

53 

46 

60. S 

ASH  MTN 

MAX 

76 

72 

75 

35 

88 

35 

81 

67 

65 

64 

61 

58 

69 

67 

59 

77 

78 

75 

61 

60 

60 

70 

66 

75 

86 

86 

90 

37 

30 

30 

66 

73.9 

MIN 

46 

47 

46 

50 

56 

47 

53 

53 

46 

49 

47 

46 

52 

46 

41 

46 

55 

58 

49 

49 

48 

46 

47 

51 

65 

53 

62 

61 

53 

60 

61 

51.4 

AUBERRY 

78 

70 

71 

84 

85 

85 

30 

61 

64 

60 

56 

66 

67 

67 

64 

73 

76 

70 

60 

62 

64 

62 

64 

74 

85 

86 

89 

85 

78 

80 

36 

72.7 

MIN 

42 

44 

40 

49 

49 

49 

49 

50 

40 

45 

46 

44 

46 

44 

33 

44 

42 

43 

42 

42 

42 

42 

44 

45 

47 

47 

49 

59 

50 

52 

55 

46.8 

AUBURN 

MAX 

70 

65 

67 

73 

86 

87 

73 

65 

68 

67 

67 

69 

64 

67 

63 

77 

80 

67 

57 

60 

53 

72 

70 

76 

74 

80 

86 

91 

77 

75 

30 

71 .9 

MIN 

49 

46 

43 

44 

51 

54 

48 

51 

50 

48 

49 

47 

49 

44 

44 

46 

49 

51 

46 

45 

41 

42 

45 

43 

47 

48 

54 

61 

52 

50 

63 

48.1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

63 

65 

60 

61 

60 

62 

63 

60 

61 

62 

63 

61 

66 

67 

63 

64 

62 

61 

60 

62 

53 

62 

63 

66 

60 

61 

63 

61 

61 

63 

62.1 

MIN 

49 

46 

47 

54 

53 

55 

50 

46 

51 

50 

48 

49 

51 

60 

49 

50 

57 

56 

51 

50 

50 

49 

51 

50 

53 

64 

55 

56 

50 

52 

54 

61.2 

AVENAL   9  5SE 

MAX 

77 

74 

73 

82 

63 

98 

33 

71 

73 

72 

76 

72 

73 

76 

63 

66 

37 

39 

68 

74 

70 

78 

83 

60 

33 

64 

98 

99 

84 

33 

94 

60.1 

MIN 

49 

55 

50 

46 

54 

59 

55 

52 

47 

49 

52 

50 

51 

50 

41 

62 

54 

60 

53 

51 

46 

48 

48 

50 

50 

53 

62 

65 

55 

60 

52.0 

BACKUS  RANCH 

MAX 

79 

77 

84 

86 

89 

37 

71 

68 

67 

64 

62 

68 

73 

63 

69 

33 

84 

74 

67 

68 

65 

72 

65 

79 

87 

90 

93 

87 

86 

39 

95 

77.2 

MIN 

42 

47 

51 

43 

50 

46 

49 

44 

39 

46 

39 

42 

46 

39 

47 

54 

59 

54 

48 

45 

42 

52 

43 

48 

62 

57 

66 

64 

47 

61 

65 

49.3 

Baker  9  nnw 

91 

92 

90 

90 

95 

94 

94 

63 

82 

79 

70 

74 

75 

61 

75 

33 

36 

94 

90 

79 

61 

77 

86 

67 

84 

92 

97 

101 

99 

95 

96 

66.3 

MIN 

56 

57 

57 

60 

60 

61 

63 

58 

57 

56 

55 

64 

57 

56 

56 

59 

66 

63 

66 

66 

56 

59 

59 

64 

57 

63 

64 

67 

63 

65 

69 

69.6 

bakersfield  wb  ap 

MAX 

80 

78 

80 

39 

94 

38 

69 

73 

72 

73 

71 

73 

77 

69 

73 

84 

34 

73 

70 

72 

70 

76 

73 

85 

83 

95 

97 

91 

36 

37 

91 

30.1 

MIN 

50 

55 

49 

56 

59 

61 

57 

57 

46 

53 

53 

55 

56 

53 

62 

54 

56 

61 

52 

52 

53 

53 

52 

56 

55 

60 

64 

66 

61 

58 

61 

66.6 

BARRETT  DAM 

76 

74 

72 

32 

78 

76 

73 

59 

67 

66 

60 

55 

69 

65 

62 

66 

76 

77 

75 

63 

62 

59 

69 

60 

69 

83 

38 

79 

75 

72 

74 

70.1 

MIN 

41 

41 

39 

42 

42 

46 

49 

51 

50 

46 

48 

45 

47 

49 

47 

42 

44 

46 

49 

48 

49 

42 

45 

46 

45 

48 

46 

64 

63 

53 

46 

46.6 

barstow 

MAX 

86 

81 

85 

90 

94 

89 

33 

75 

73 

68 

63 

70 

76 

70 

30 

34 

87 

60 

70 

71 

75 

76 

71 

82 

38 

93 

98 

94 

91 

92 

96 

31.9 

MIN 

46 

47 

49 

50 

55 

55 

48 

47 

45 

41 

47 

48 

49 

47 

49 

60 

66 

60 

55 

50 

50 

47 

52 

46 

54 

55 

60 

60 

54 

68 

59 

51.3 

BEAUMONT  1  N 

MAX 

70 

69 

82 

33 

73 

77 

54 

62 

65 

56 

53 

53 

63 

56 

68 

77 

78 

67 

66 

64 

62 

66 

67 

68 

34 

39 

35 

77 

73 

75 

86 

69.9 

MIN 

41 

45 

40 

44 

47 

50 

49 

47 

44 

43 

43 

45 

47 

46 

45 

43 

45 

51 

52 

44 

46 

43 

45 

45 

45 

49 

52 

52 

51 

60 

49 

46.4 

BEN  LOMOND 

65 

70 

79 

63 

78 

72 

62 

57 

63 

62 

60 

61 

60 

62 

71 

72 

74 

66 

60 

61 

64 

66 

79 

61 

85 

82 

33 

61 

80 

82 

34 

71.2 

MIN 

41 

50 

43 

40 

41 

43 

45 

48 

50 

47 

49 

46 

46 

46 

44 

44 

43 

41 

48 

44 

46 

46 

44 

43 

43 

42 

44 

45 

44 

44 

42 

44.5 

BERKELEY 

61 

65 

71 

61 

66 

65 

65 

60 

61 

65 

64 

62 

64 

63 

71 

69 

63 

69 

62 

56 

69 

63 

72 

69 

68 

73 

70 

62 

64 

66 

69 

65.6 

MIN 

53 

50 

51 

52 

56 

55 

56 

52 

53 

51 

54 

54 

53 

51 

49 

61 

64 

53 

52 

50 

49 

49 

52 

62 

51 

49 

52 

50 

54 

64 

54 

62.1 

BIG  BAR  RS 

60 

57 

56 

79 

87 

90 

36 

75 

65 

69 

64 

74 

63 

66 

71 

79 

33 

65 

69 

69 

57 

74 

69 

79 

36 

91 

94 

96 

93 

90 

76.7 

MIN 

49 

43 

45 

45 

45 

46 

52 

51 

47 

47 

52 

45 

49 

43 

44 

41 

46 

50 

42 

44 

45 

47 

39 

43 

41 

42 

46 

43 

49 

56 

49 

46.2 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

MIN 

BIG  CREEK   PH  1 

66 

61 

60 

72 

73 

72 

63 

49 

46 

45 

44 

49 

51 

50 

52 

60 

62 

56 

43 

43 

60 

52 

46 

59 

66 

72 

76 

76 

64 

67 

74 

59.1 

MIN 

45 

41 

43 

49 

50 

52 

45 

40 

38 

38 

36 

33 

40 

33 

33 

40 

47 

46 

33 

34 

36 

40 

36 

38 

47 

51 

54 

52 

61 

50 

55 

42.9, 

BISHOP   WB  AP 

78 

81 

79 

63 

35 

85 

79 

74 

70 

67 

59 

71 

70 

61 

73 

31 

31 

74 

63 

64 

66 

72 

67 

75 

84 

86 

90 

86 

32 

as 

92 

76.3* 

MIN 

36 

53 

43 

39 

42 

43 

47 

37 

34 

41 

44 

41 

45 

35 

43 

42 

45 

47 

42 

36 

41 

37 

46 

42 

40 

43 

45 

56 

49 

49 

53 

43.2, 

BISHOP   UNl ON  CAR  BIDE 

54 

55 

50 

57 

63 

61 

50 

52 

50 

37 

60 

44 

50 

67 

54 

32 

38 

45 

46 

42 

62 

60 

64 

63 

69 

60 

67 

68 

52.9 

MIN 

36 

35 

31 

31 

35 

33 

25 

27 

26 

27 

33 

27 

34 

34 

20 

22 

20 

24 

23 

29 

32 

37 

40 

39 

36 

34 

41 

47 

31,3. 

BLUE  CANYON  WB  AP 

51 

48 

65 

63 

67 

69 

55 

42 

48 

44 

46 

46 

47 

43 

60 

62 

57 

45 

36 

36 

55 

51 

58 

62 

66 

71 

73 

76 

67 

66 

72 

56.5 

MIN 

34 

31 

38 

46 

50 

49 

41 

36 

34 

37 

35 

38 

34 

31 

37 

45 

43 

33 

31 

30 

35 

36 

36 

46 

47 

53 

56 

54 

51 

49 

52 

40.9 

BLYTHE 

MAX 

95 

95 

95 

98 

100 

99 

39 

83 

33 

79 

76 

30 

32 

80 

85 

92 

97 

91 

87 

63 

76 

36 

60 

87 

96 

103 

101 

97 

97 

93 

1  04 

90.2 

MIN 

59 

57 

57 

58 

61 

66 

62 

58 

53 

62 

55 

54 

64 

55 

56 

59 

60 

64 

69 

56 

57 

53 

56 

54 

53 

62 

64 

64 

64 

65 

67 

59.5 

BLYTHE  CAA  AP 

95 

95 

94 

96 

97 

97 

65 

83 

85 

80 

77 

79 

33 

33 

64 

90 

96 

93 

86 

35 

76 

86 

79 

67 

94 

100 

102 

93 

96 

97 

1  04 

89.9 

MIN 

63 

61 

64 

63 

64 

69 

64 

59 

57 

62 

55 

65 

55 

56 

60 

60 

66 

67 

65 

56 

59 

56 

60 

56 

63 

67 

68 

66 

67 

66 

69 

61.8 

BOCA 

MAX 

67 

62 

50 

62 

68 

72 

73 

57 

54 

56 

51 

51 

53 

53 

49 

61 

65 

63 

49 

42 

46 

66 

53 

56 

65 

72 

76 

74 

72 

69 

70 

60.21 

MIN 

30 

32 

27 

22 

27 

25 

33 

29 

26 

35 

29 

37 

35 

26 

26 

29 

32 

35 

29 

29 

31 

32 

34 

33 

33 

36 

39 

33 

36 

41 

40 

31. f; 

BON  I T A 

70 

74 

73 

70 

71 

71 

71 

73 

72 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

76 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

67 

71 

61 

75 

72 

71 

72 

72 

74 

71.7 

MIN 

55 

47 

52 

49 

57 

55 

58 

53 

56 

52 

56 

50 

54 

52 

52 

46 

54 

56 

60 

53 

67 

48 

57 

53 

50 

58 

58 

60 

60 

61 

51 

64. S) 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

91 

92 

89 

94 

95 

91 

90 

79 

32 

82 

75 

69 

73 

60 

73 

81 

89 

93 

92 

89 

75 

78 

86 

72 

34 

90 

97 

98 

95 

94 

97 

86. Sj 

MIN 

45 

51 

47 

52 

53 

56 

59 

51 

56 

56 

56 

53 

53 

67 

57 

51 

65 

65 

63 

57 

56 

51 

67 

52 

64 

66 

58 

60 

53 

52 

52 

64.1) 

BOWMAN  0AM 

59 

57 

61 

67 

69 

71 

65 

56 

54 

55 

54 

54 

49 

54 

59 

66 

69 

66 

60 

50 

64 

54 

60 

63 

69 

73 

75 

73 

70 

70 

75 

61. C 

MI  N 

36 

30 

35 

47 

42 

41 

43 

35 

33 

36 

32 

37 

36 

29 

30 

39 

40 

30 

30 

29 

36 

36 

36 

39 

40 

44 

46 

60 

46 

44 

46 

37. ( 

B  R  A   L  E  Y 

95 

96 

96 

96 

99 

97 

96 

81 

67 

35 

79 

76 

60 

65 

80 

85 

94 

96 

96 

83 

63 

80 

69 

77 

33 

96 

101 

103 

99 

97 

99 

90.: 

MIN 

57 

58 

59 

58 

61 

63 

60 

58 

59 

61 

56 

55 

65 

55 

61 

56 

59 

66 

69 

62 

63 

61 

65 

59.' 

DKJUUCrUK 1  UAM 

MAX 

61 

69 

63 

70 

72 

72 

71 

61 

56 

53 

47 

61 

55 

59 

63 

67 

67 

64 

45 

52 

66 

67 

63 

71 

76 

71 

66 

70 

76 

63.; 

MIN 

30 

44 

24 

26 

31 

32 

42 

30 

35 

33 

33 

36 

24 

26 

33 

34 

45 

29 

31 

32 

29 

31 

34 

32 

35 

38 

34 

35 

39 

33.1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

73 

63 

63 

67 

69 

77 

69 

67 

69 

73 

74 

72 

73 

86 

86 

67 

66 

80 

75 

84 

87 

91 

97 

92 

86 

88 

79.1 

MIN 

50 

46 

47 

50 

51 

52 

52 

52 

43 

43 

48 

49 

40 

46 

51 

43 

40 

45 

53 

47 

50 

53 

55 

53 

52 

52 

48.1 

BU^BANK  WB  AP 

MAX 

70 

72 

76 

77 

71 

72 

64 

66 

67 

64 

59 

66 

68 

69 

74 

77 

75 

65 

69 

66 

71 

71 

67 

71 

86 

91 

79 

71 

69 

72 

60 

71. 

MIN 

52 

54 

53 

54 

58 

58 

55 

54 

48 

54 

53 

51 

56 

54 

50 

53 

54 

59 

54 

51 

54 

54 

53 

53 

52 

58 

56 

59 

56 

52 

64 

54. 

BURLINGAME 

MAX 

65 

65 

69 

61 

80 

75 

67 

65 

65 

67 

67 

66 

66 

64 

63 

65 

66 

63 

62 

62 

63 

62 

68 

66 

64 

70 

71 

69 

67 

65 

67 

66. 

MIN 

53 

50 

46 

46 

51 

55 

56 

52 

55 

50 

54 

62 

64 

50 

53 

53 

55 

57 

50 

52 

49 

50 

56 

51 

51 

45 

49 

50 

51 

51 

54 

51. 

eURNEY 

MAX 

73 

57 

50 

67 

72 

77 

77 

64 

60 

61 

57 

62 

68 

59 

60 

72 

73 

66 

55 

53 

66 

65 

60 

68 

73 

76 

81 

83 

33 

79 

78 

67. 

MIN 

35 

35 

31 

32 

36 

36 

46 

40 

42 

42 

35 

47 

42 

35 

28 

34 

43 

50 

37 

38 

31 

34 

30 

35 

36 

40 

38 

40 

43 

47 

44 

33. 

BUTTONWILLOW 

MAX 

84 

80 

78 

60 

89 

93 

67 

71 

71 

72 

73 

66 

74 

77 

66 

74 

34 

86 

73 

71 

71 

73 

60 

77 

84 

87 

95 

97 

87 

87 

66 

79. 

MIN 

49 

50 

50 

50 

56 

55 

59 

52 

46 

55 

51 

46 

55 

61 

50 

51 

56 

65 

53 

52 

51 

46 

52 

56 

55 

57 

61 

63 

66 

67 

61 

63. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


tiLlFOR'.'it 
MAV  195' 


CA8RILL0  NM 
CACHUMA  0AM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL  2  E 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

C6CILVILLE  SAWYER 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE   HI    1  NNE 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  CAA  AP 

OAVIS  A6R  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DENAIR 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 


MAX 
MIN 


72  73  69 

49  48  43 

76  76  8  0 

43  51 

84  74  84 

38  37  43 

66  50  62 

38  32  30 

74  69  71 

45  45  38 

64  55  73 

40  37  30 

70  62  50 

41  38  30 


69  63  57 
40     40  34 


67     69  71 

50     50  48 


58  65  77 
49     41  35 


72  61 
47  41 


57  60  59 
50     40  40 


62  67  77 
53     50  51 


66  67 

50  52 


79  76 
34  42 


73  69  71 
48     49  51 


75  74  80 
46     53  50 


68  56  72 
45     39  36 


72  64 
52  45 


83  77 

37  39 


44     56  50 


68  70 
34  37 


77     80  79 


71  72 
42  41 


87  87  79 
47     51  56 


81  86 
48  52 


82  86 
44  43 


79  84 

46  56 


79  84 
52  55 


73     69  68 

51     58  59 


71  85 
40  44 


92  96 
53  58 


88  92 
48  51 


75  76 

50  53 


62  67  65 
55     57  56 


69     64  64 

53     46  39 


72  52  50 
44  42  32 

77  61  62 

42  40  41 

60  66  64 

48  48  45 

73  68  73 
52  53  51 

70  68  70 


85     74  75 


72  60  54 
44     41  36 


83  66  67 
49     51  41 


69  68  62 
41     41  39 


76  69  65 
49     47  37 


74  59  49 
48     41  36 


69  64  71 
54     54  53 


60     60  56 


65  68  69 
53     50  45 


49  54  51 

59  56  65 

4  0  47  46 

61  61  63 

49  50  51 

69  71  71 

55  55  47 


47      46  44 


76     67  74 

55     52  52 


86  72  74 
56     55  48 


75  71  69 
56     52  46 


69  56  66 
51     47  48 


100  91  90 
7  0     68  66 


65     64  62 

57     52  54 


67     67  67 


80  68  61 
43     39  31 


7  0     44  56 

41     37  39 


77     71  67 

51     52  52 


73  65  62 
41     28  30 


69     56  55 


78  75  73 
51     55  49 


72  56  58 
46     46  43 


81  65  67 
5  0     5  2  48 


56  54 
40  35 


71     72  67 


70  71  71 
48     54  51 


74  75 

50  49 


65  65  65 
51     48  49 


61  56 
32  23 


75  73  73 

48  53  50 

58  55  55 

44  39  42 


See  reference  ootea  follovli 


:  Station  Index. 


Day 

Of  Month 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

63 

68 

67 

69 

71 

66 

68 

64 

65 

65 

67 

66 

63 

65 

68 

69 

68 

67 

66 

.2 

54 

51 

52 

53 

60 

60 

60 

60 

60 

56 

52 

54 

53 

55 

.3 

72 

65 

77 

77 

76 

64 

67 

66 

70 

68 

66 

72 

81 

93 

86 

74 

64 

77 

72 

.3 

47 

46 

51 

49 

46 

47 

43 

44 

48 

5  2 

52 

5 1 

45 

46 

•  8 

52 

46 

58 

64 

60 

48 

40 

40 

55 

54 

64 

64 

66 

74 

76 

72 

66 

70 

59 

.4 

32 

33 

38 

40 

34 

38 

40 

43 

44 

48 

42 

42 

46 

36 

.4 

61 

74 

81 

79 

65 

55 

53 

65 

61 

71 

81 

83 

86 

86 

89 

86 

64 

86 

72 

•  4 

36 

32 

35 

41 

39 

39 

43 

47 

47 

46 

49 

40 

*  2 

59 

64 

77 

76 

72 

62 

60 

56 

65 

60 

70 

80 

86 

83 

75 

73 

73 

82 

69 

.6 

41 

44 

36 

39 

42 

40 

43 

44 

44 

46 

45 

4  0 

41 

69 

66 

80 

81 

72 

60 

58 

54 

73 

73 

79 

79 

80 

68 

92 

78 

76 

80 

73 

.9 

48 

44 

46 

51 

5  3 

50 

49 

.8 

71 

80 

81 

80 

79 

70 

70 

73 

75 

70 

75 

89 

96 

94 

81 

75 

75 

87 

76 

.4 

51 

43 

48 

48 

56 

47 

49 

49 

67 

76 

75 

78 

74 

67 

71 

73 

74 

70 

83 

92 

94 

97 

94 

96 

93 

SO 

■  4 

53 

50 

43 

47 

47 

.6 

50 

66 

68 

66 

55 

47 

50 

56 

58 

64 

68 

72 

76 

78 

79 

76 

78 

63 

.1 

32 

30 

34 

39 

32 

36 

73 

61 

74 

78 

73 

59 

66 

59 

69 

72 

72 

78 

60 

87 

92 

86 

80 

82 

73 

.8 

42 

38 

48 

50 

^' 

56 

47 

.6 

61 

72 

78 

75 

62 

55 

57 

66 

62 

74 

79 

82 

84 

34 

87 

79 

82 

84 

70 

.9 

36 

34 

37 

42 

43 

46 

45 

46 

39 

61 

56 

65 

71 

67 

52 

48 

51 

57 

51 

62 

69 

80 

81 

61 

80 

78 

64 

2 

35 

38 

47 

49 

36 

51 

52 

50 

42 

68 

62 

83 

69 

62 

66 

59 

76 

74 

82 

79 

64 

92 

95 

90 

83 

85 

90 

76 

.5 

49 

46 

51 

54 

63 

56 

.4 

58 

46 

62 

66 

64 

49 

41 

41 

60 

56 

62 

62 

72 

76 

60 

73 

72 

73 

61 

>6 

32 

41 

40 

70 

83 

81 

69 

66 

67 

56 

78 

76 

83 

79 

82 

90 

96 

90 

82 

83 

89 

76 

6 

50 

51 

55 

5  7 

50 

50 

65 

65 

65 

66 

68 

65 

64 

65 

66 

63 

68 

66 

66 

67 

65 

3 

55 

55 

51 

56 

65 

72 

76 

76 

72 

69 

63 

66 

70 

66 

71 

83 

89 

83 

75 

70 

73 

82 

72 

0 

48 

49 

66 

73 

79 

69 

61 

63 

66 

57 

75 

72 

80 

67 

80 

91 

94 

76 

76 

78 

73 

4 

45 

50 

53 

56 

66 

74 

78 

65 

65 

58 

53 

70 

66 

77 

80 

84 

87 

90 

87 

61 

82 

67 

71 

9 

43 

39 

51 

54 

44 

63 

64 

74 

79 

60 

63 

61 

57 

71 

69 

82 

77 

80 

90 

91 

74 

77 

81 

71 

0 

45 

47 

51 

51 

49 

' 

62 

77 

82 

83 

72 

71 

63 

76 

78 

77 

84 

86 

92 

94 

86 

84 

86 

92 

78 

4 

49 

43 

51 

54 

^ 

53 

56 

59 

63 

53 

55 

52 

^ 

56 

71 

73 

72 

60 

52 

48 

67 

67 

75 

74 

76 

84 

85 

87 

75 

77 

82 

69 

9 

49 

53 

70 

84 

86 

83 

71 

73 

65 

79 

78 

83 

82 

86 

94 

97 

95 

68 

87 

93 

80 

1 

49 

47 

52 

54 

79 

67 

73 

83 

86 

75 

71 

70 

73 

80 

77 

86 

88 

93 

96 

90 

86 

88 

80 

2 

54 

46 

52 

52 

68 

75 

80 

80 

76 

71 

71 

72 

74 

69 

74 

86 

91 

87 

76 

74 

75 

84 

75 

5 

51 

45 

48 

48 

66 

75 

78 

66 

64 

60 

62 

71 

67 

76 

62 

84 

86 

88 

87 

86 

81 

87 

72 

8 

37 

42 

49 

44 

84 

90 

96 

101 

98 

93 

90 

90 

93 

91 

86 

99 

104 

106 

107 

106 

106 

110 

95 

9 

64 

65 

72 

75 

69 

60 

62 

61 

61 

61 

60 

68 

60 

59 

61 

60 

60 

63 

62 

69 

60 

65 

61 

7 

47 

51 

46 

47 

41 

39 

47 

44 

44 

46 

47 

47 

* 

65 

71 

74 

69 

62 

63 

60 

71 

68 

75 

74 

74 

80 

82 

84 

65 

66 

78 

70. 

1 

53 

54 

51. 

66 

69 

71 

73 

71 

67 

67 

69 

69 

69 

66 

72 

72 

77 

72 

70 

70 

71 

69. 

2 

54 

54 

71 

59 

67 

78 

79 

78 

66 

66 

63 

72 

66 

60 

87 

69 

82 

80 

81 

62 

73. 

6 

43 

44 

41, 

52 

44 

55 

66 

69 

67 

49 

45 

50 

56 

49 

65 

71 

71 

77 

72 

65 

70 

60. 

5 

39 

44 

38. 

70 

81 

86 

90 

84 

74 

74 

76 

62 

72 

82 

88 

93 

99 

97 

93 

95 

98 

84. 

2 

5 1 

51 

55 

56 

53 

62 

53. 

69 

70 

83 

84 

73 

62 

66 

56 

77 

73 

80 

72 

82 

91 

95 

85 

81 

62 

75. 

9 

48 

52 

50. 

64 

62 

69 

75 

70 

61 

58 

60 

64 

60 

65 

83 

78 

81 

79 

74 

81 

85 

69. 

4 

32 

38 

38 

28 

29 

26 

29 

36 

40 

44 

34. 

^ 

53 

67 

70 

64 

64 

49 

45 

63 

59 

67 

68 

74 

79 

81 

81 

75 

74 

80 

66. 

2 

36 

37 

42 

48 

37 

36 

34 

40 

42 

45 

44 

44 

45 

39. 

68 

81 

83 

82 

70 

66 

66 

74 

76 

SO 

81 

83 

90 

97 

85 

81 

84 

90 

79. 

3 

45 

46 

57 

51 

50 

47 

45 

50 

51 

48 

54 

59 

66 

53 

52 

50 

51. 

0 

56 

68 

71 

73 

52 

53 

54 

64 

65 

70 

72 

72 

76 

83 

84 

73 

76 

66. 

7 

39 

38 

43 

49 

50 

40 

39 

34 

40 

43 

44 

47 

48 

50 

54 

51 

52 

44. 

8 

64 

75 

79 

76 

64 

61 

59 

70 

68 

75 

79 

90 

86 

SO 

S2 

86 

72. 

9 

44 

42 

48 

54 

50 

43 

44 

38 

44 

49 

50 

58 

60 

54 

54 

57 

49. 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  195#' 


Station 

Day 

Oi  Month 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

6'. 

58 

65 

70 

70 

71 

71 

61 

50 

54 

52 

53 

52 

48 

48 

61 

64 

70 

45 

39 

45 

55 

50 

56 

63 

72 

75 

76 

74 

71 

72 

MIN 

33 

33 

29 

29 

29 

29 

36 

29 

35 

32 

35 

28 

23 

3 1 

31 

40 

30 

30 

3 1 

33 

30 

35 

35 

39 

39 

D0WNI6VILLE  RS 

MAX 

72 

60 

52 

74 

60 

78 

79 

60 

52 

57 

55 

57 

55 

55 

56 

72 

74 

68 

54 

49 

47 

68 

63 

70 

71 

78 

60 

83 

86 

77 

76 

MIN 

^1 

35 

32 

38 

41 

41 

44 

46 

41 

43 

43 

44 

44 

37 

33 

38 

41 

48 

34 

33 

39 

39 

39 

42 

45 

41 

44 

47 

46 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

72 

68 

55 

64 

68 

74 

79 

65 

61 

61 

55 

57 

56 

61 

59 

65 

72 

71 

57 

49 

53 

60 

55 

63 

71 

75 

81 

79 

79 

78 

76 

MIN 

^5 

40 

29 

34 

38 

36 

5  0 

4  0 

37 

41 

39 

47 

44 

31 

35 

40 

41 

49 

36 

38 

42 

39 

41 

44 

45 

44 

45 

45 

49 

DUDLEYS 

MAX 

69 

62 

69 

75 

79 

66 

55 

61 

55 

55 

62 

63 

54 

65 

70 

69 

60 

52 

48 

48 

60 

63 

65 

72 

79 

85 

61 

72 

72 

75 

80 

MIN 

39 

44 

3  0 

37 

39 

47 

46 

33 

44 

43 

42 

39 

37 

42 

50 

36 

39 

38 

36 

38 

38 

36 

46 

42 

42 

43 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

64 

59 

65 

84 

65 

62 

61 

63 

65 

65 

65 

72 

74 

63 

55 

69 

68 

75 

83 

.  81 

70 

70 

MIN 

53 

49 

44 

46 

53 

49 

49 

43 

52 

49 

41 

43 

49 

50 

41 

49 

49 

46 

EAGLE  MTN 

MAX 

90 

91 

89 

90 

94 

93 

92 

81 

80 

79 

72 

70 

75 

76 

76 

81 

86 

91 

87 

83 

79 

76 

83 

73 

82 

91 

96 

98 

93 

94 

95 

MIN 

63 

64 

65 

66 

69 

68 

68 

62 

59 

57 

54 

56 

59 

62 

5  9 

60 

66 

71 

66 

60 

58 

59 

61 

57 

62 

70 

73 

70 

71 

74 

77 

EAST   PARK  RES 

MAX 

75 

59 

64 

77 

61 

85 

80 

65 

56 

65 

66 

66 

68 

65 

63 

80 

80 

67 

66 

65 

56 

74 

72 

78 

79 

83 

67 

92 

93 

85 

84 

MIN 

46 

46 

41 

49 

49 

51 

50 

48 

45 

47 

42 

42 

40 

36 

49 

51 

56 

47 

46 

40 

43 

46 

47 

50 

53 

54 

58 

56 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

74 

75 

80 

75 

74 

75 

73 

72 

67 

63 

64 

65 

68 

64 

72 

78 

77 

76 

62 

60 

67 

59 

56 

72 

83 

85 

77 

74 

74 

75 

82 

MIN 

52 

43 

44 

45 

56 

56 

53 

49 

49 

50 

32 

46 

52 

58 

58 

49 

54 

45 

54 

48 

56 

56 

58 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

77 

75 

77 

81 

78 

75 

75 

63 

75 

71 

65 

63 

66 

70 

67 

71 

79 

76 

76 

70 

66 

68 

73 

66 

73 

87 

67 

81 

76 

72 

76 

MIN 

52 

49 

43 

48 

53 

49 

50 

52 

50 

49 

56 

56 

53 

EL  CENTRO  2  S5W 

MAX 

96 

97 

94 

99 

98 

96 

93 

67 

65 

79 

73 

60 

85 

82 

66 

93 

97 

96 

91 

82 

78 

90 

87 

89 

96 

102 

102 

99 

98 

100 

105 

MIN 

54 

53 

54 

57 

62 

ELECTRA  PH 

MAX 

76 

72 

76 

83 

89 

88 

74 

70 

72 

72 

70 

68 

72 

65 

78 

80 

80 

67 

60 

54 

71 

73 

77 

80 

80 

69 

94 

94 

84 

82 

87 

MIN 

48 

52 

40 

46 

52 

50 

48 

54 

45 

60 

52 

47 

42 

46 

50 

50 

48 

43 

45 

50 

62 

50 

^' 

ELK  VALLEY 

MAX 

55 

58 

73 

78 

82 

61 

69 

59 

61 

60 

61 

61 

57 

64 

71 

73 

69 

58 

52 

56 

63 

63 

66 

76 

80 

80 

84 

68 

82 

74 

81 

MIN 

46 

40 

33 

41 

43 

46 

49 

46 

41 

38 

44 

38 

38 

45 

46 

40 

39 

43 

41 

43 

36 

41 

41 

44 

46 

49 

48 

46 

ELSINORE 

MAX 

78 

76 

85 

66 

80 

SO 

65 

69 

69 

63 

62 

62 

70 

72 

64 

63 

78 

70 

67 

71 

74 

67 

75 

69 

93 

89 

79 

77 

60 

91 

MIN 

44 

45 

42 

56 

47 

45 

46 

47 

41 

44 

46 

53 

56 

4  5 

51 

4  2 

5  0 

42 

45 

50 

49 

56 

56 

52 

48 

ESCONDIDO 

MAX 

72 

71 

78 

77 

74 

66 

61 

71 

70 

68 

67 

68 

71 

67 

71 

78 

77 

74 

68 

67 

69 

71 

65 

71 

62 

83 

81 

80 

73 

74 

79 

MIN 

49 

42 

45 

45 

58 

50 

50 

46 

49 

46 

46 

45 

48 

49 

54 

49 

44 

50 

41 

45 

54 

54 

55 

56 

46 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

MAX 

75 

72 

81 

79 

77 

77 

62 

77 

74 

70 

69 

70 

74 

68 

76 

81 

80 

77 

73 

71 

70 

75 

69 

76 

64 

65 

78 

76 

77 

74 

84 

MIN 

49 

42 

43 

46 

53 

54 

48 

48 

49 

46 

47 

48 

46 

44 

49 

46 

50 

44 

50 

46 

48 

54 

54 

54 

54 

EUREKA   we  CITY 

MAX 

60 

59 

56 

59 

58 

58 

60 

63 

67 

61 

60 

63 

59 

59 

58 

60 

62 

60 

57 

59 

58 

57 

57 

58 

58 

58 

57 

60 

59 

60 

62 

MIN 

50 

48 

46 

48 

49 

50 

48 

50 

50 

46 

49 

50 

50 

48 

46 

47 

53 

48 

52 

51 

50 

50 

49 

^* 

54 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

63 

64 

87 

87 

87 

60 

67 

65 

66 

69 

78 

66 

68 

65 

76 

77 

75 

64 

65 

63 

72 

72 

77 

76 

77 

88 

91 

91 

69 

74 

82 

MIN 

50 

50 

51 

41 

FAIRMONT 

MAX 

71 

67 

63 

77 

82 

80 

73 

56 

58 

59 

55 

54 

55 

60 

55 

62 

78 

72 

55 

59 

57 

56 

64 

59 

70 

82 

65 

86 

75 

59 

80 

MIN 

43 

44 

50 

52 

40 

41 

42 

43 

43 

43 

45 

55 

5 1 

FALL  RIVER  MILLS  INT 

MAX 

70 

56 

50 

64 

76 

76 

66 

56 

60 

56 

60 

58 

58 

66 

72 

64 

56 

50 

60 

56 

68 

72 

78 

80 

84 

80 

MIN 

40 

36 

32 

34 

40 

44 

42 

42 

42 

38 

42 

36 

32 

32 

44 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 

77 

77 

78 

89 

94 

87 

76 

75 

74 

74 

77 

79 

76 

75 

64 

85 

85 

73 

72 

69 

77 

60 

80 

88 

88 

94 

98 

89 

64 

67 

93 

MIN 

47 

52 

46 

54 

45 

47 

50 

45 

45 

43 

42 

41 

FOLSOM  DAM 

MAX 

71 

70 

69 

79 

85 

86 

73 

69 

71 

73 

68 

69 

69 

69 

68 

81 

81 

70 

60 

63 

56 

75 

74 

80 

75 

95 

89 

96 

77 

78 

82 

MIN 

52 

50 

47 

5  3 

51 

52 

56 

53 

50 

55 

54 

49 

48 

52 

54 

49 

46 

46 

49 

50 

45 

45 

53 

52 

FONTANA  KAISER 

MAX 

79 

77 

84 

76 

70 

76 

70 

71 

71 

68 

66 

64 

66 

63 

76 

61 

60 

77 

76 

71 

68 

72 

68 

72 

65 

95 

89 

85 

73 

78 

87 

MIN 

48 

50 

5  0 

5  0 

52 

54 

52 

52 

48 

50 

53 

53 

49 

50 

50 

56 

54 

58 

59 

FOREST  GLEN 

MAX 

74 

52 

56 

78 

82 

83 

79 

68 

55 

55 

62 

55 

64 

57 

61 

71 

79 

59 

63 

50 

56 

60 

70 

76 

80 

82 

85 

91 

85 

83 

85 

MIN 

40 

38 

40 

35 

36 

42 

43 

43 

45 

45 

44 

39 

40 

39 

43 

47 

39 

40 

41 

41 

40 

42 

32 

39 

43 

42 

47 

FORT  BIDWELL 

MAX 

65 

67 

64 

62 

73 

75 

74 

65 

60 

60 

61 

62 

59 

62 

65 

72 

65 

55 

47 

57 

56 

52 

64 

72 

63 

78 

82 

80 

75 

78 

83 

36 

35 

39 

" 

38 

45 

41 

32 

38 

39 

36 

36 

34 

34 

34 

40 

39 

45 

45 

FORT  BRAGS 

MAX 

64 

61 

63 

63 

66 

63 

59 

64 

62 

65 

66 

65 

62 

63 

65 

62 

63 

63 

64 

61 

63 

63 

58 

62 

60 

65 

63 

62 

60 

65 

69 

MIN 

52 

43 

46 

52 

50 

49 

52 

48 

45 

47 

53 

49 

46 

42 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

56 

60 

61 

61 

62 

58 

62 

61 

64 

63 

64 

61 

62 

61 

62 

63 

62 

60 

59 

63 

62 

61 

62 

60 

61 

61 

58 

57 

60 

62 

63 

MIN 

41 

40 

43 

53 

50 

52 

45 

50 

47 

43 

47 

53 

FORT   JONES  RS 

MAX 

56 

76 

71 

77 

79 

82 

71 

60 

67 

66 

69 

66 

62 

62 

73 

78 

79 

62 

58 

57 

65 

61 

72 

78 

62 

84 

68 

89 

85 

66 

90 

MIN 

49 

36 

30 

34 

40 

42 

42 

37 

43 

42 

43 

38 

37 

35 

46 

FORT  ROSS 

MAX 

58 

66 

68 

70 

62 

65 

66 

61 

66 

69 

70 

66 

62 

66 

68 

66 

60 

62 

64 

56 

67 

66 

66 

66 

66 

67 

65 

63 

66 

68 

69 

MIN 

50 

45 

46 

47 

52 

50 

53 

48 

48 

48 

46 

46 

48 

52 

49 

43 

43 

44 

43 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

77 

75 

78 

87 

92 

63 

70 

74 

70 

71 

69 

72 

75 

64 

72 

79 

79 

66 

67 

63 

71 

75 

72 

81 

84 

90 

92 

66 

82 

85 

90 

MIN 

49 

55 

48 

52 

54 

56 

55 

54 

48 

50 

53 

54 

53 

52 

47 

52 

54 

54 

52 

52 

51 

49 

5  0 

53 

52 

57 

60 

62 

55 

56 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

86 

78 

76 

81 

90 

96 

88 

70 

75 

73 

71 

72 

74 

76 

66 

75 

82 

84 

64 

70 

66 

75 

77 

72 

83 

86 

94 

95 

91 

85 

88 

MIN 

44 

50 

41 

49 

53 

49 

56 

46 

47 

53 

5  0 

50 

41 

46 

47 

56 

49 

46 

50 

46 

47 

49 

46 

46 

53 

62 

52 

GIANT  FOREST 

MAX 

62 

61 

54 

60 

66 

68 

66 

54 

42 

41 

36 

36 

36 

45 

38 

40 

55 

57 

45 

40 

36 

39 

38 

45 

52 

63 

67 

72 

65 

62 

61 

MIN 

32 

33 

30 

38 

40 

42 

40 

3  3 

32 

33 

32 

34 

35 

31 

30 

36 

42 

30 

33 

32 

35 

40 

42 

44 

41 

43 

GILROY 

MAX 

76 

79 

76 

67 

65 

58 

74 

72 

74 

68 

83 

78 

92 

71 

72 

78 

45 

52 

GLENNVILLE 

MAX 

71 

72 

69 

77 

81 

79 

70 

63 

58 

58 

55 

56 

62 

58 

59 

72 

72 

66 

55 

55 

55 

65 

63 

70 

75 

81 

84 

81 

73 

75 

81 

MIN 

34 

36 

34 

35 

37 

39 

41 

42 

28 

36 

42 

43 

43 

42 

42 

34 

36 

47 

41 

38 

41 

40 

40 

44 

40 

GRANT  GROVE 

MAX 

59 

57 

45 

58 

64 

66 

65 

52 

43 

41 

37 

36 

40 

43 

36 

46 

54 

57 

42 

40 

40 

43 

45 

43 

61 

61 

64 

69 

64 

61 

64 

MIN 

3  3 

34 

3  0 

3 1 

40 

41 

4  0 

32 

32 

31 

32 

31 

33 

30 

25 

27 

33 

36 

29 

29 

30 

30 

GRASS  VALLEY 

MAX 

67 

59 

74 

78 

80 

79 

73 

60 

60 

56 

60 

59 

59 

59 

69 

74 

73 

60 

53 

59 

64 

64 

73 

72 

75 

80 

67 

65 

78 

75 

80 

MIN 

45 

41 

38 

5  3 

5  3 

56 

46 

46 

46 

45 

45 

46 

45 

39 

40 

46 

53 

50 

41 

45 

36 

43 

42 

GRATON  1  W 

MAX 

57 

65 

79 

67 

76 

61 

63 

60 

61 

64 

65 

63 

65 

63 

74 

76 

69 

62 

63 

58 

73 

72 

79 

73 

75 

84 

86 

77 

67 

72 

60 

MIN 

51 

49 

41 

46 

48 

52 

46 

49 

48 

46 

50 

45 

52 

45 

41 

42 

48 

56 

47 

46 

40 

42 

44 

45 

47 

44 

63 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

101 

102 

103 

102 

103 

66 

90 

87 

63 

82 

75 

79 

85 

77 

89 

95 

100 

94 

88 

87 

90 

91 

70 

68 

99 

96 

101 

104 

99 

105 

106 

MIN 

60 

64 

66 

68 

64 

67 

66 

68 

62 

61 

59 

63 

65 

64 

67 

76 

76 

71 

59 

61 

63 

58 

59 

66 

72 

71 

74 

73 

70 

75 

79 

HA  I  WEE 

71 

73 

MIN 

44 

49 

48 

49 

50 

51 

54 

44 

41 

42 

46 

40 

42 

46 

40 

48 

49 

50 

45 

43 

45 

44 

48 

43 

49 

52 

54 

58 

54 

55 

58 

HALF   MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

63 

62 

63 

63 

75 

64 

65 

62 

61 

61 

63 

64 

66 

64 

63 

64 

66 

57 

57 

61 

63 

64 

60 

59 

63 

61 

63 

64 

66 

MIN 

53 

50 

45 

48 

49 

54 

50 

51 

54 

50 

53 

54 

56 

51 

49 

54 

54 

47 

49 

44 

49 

47 

49 

53 

52 

52 

49 

50 

See  reference  i 


I  following  Station  ] 
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i'able  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Day   Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 
< 

.AMILTON  AFB 

MAX 

61 

65 

75 

84 

78 

75 

63 

61 

68 

65 

67 

66 

66 

66 

70 

76 

68 

62 

62 

60 

71 

66 

76 

66 

72 

83 

82 

77 

68 

70 

76 

69 

8 

M  I  N 

5<. 

50 

50 

51 

52 

52 

56 

51 

51 

49 

53 

53 

54 

51 

49 

49 

52 

52 

53 

52 

50 

48 

53 

49 

52 

49 

51 

51 

52 

52 

50 

51 

3 

HAMILTON  AFB   I  E 

MAX 

63 

67 

76 

83 

84 

79 

66 

64 

66 

63 

68 

69 

67 

68 

71 

72 

71 

63 

64 

64 

70 

68 

75 

73 

70 

78 

77 

77 

70 

69 

73 

70 

7 

M I  N 

51 

47 

47 

45 

47 

48 

53 

49 

51 

45 

52 

50 

53 

47 

45 

45 

50 

56 

49 

49 

44 

43 

47 

42 

47 

43 

46 

46 

49 

49 

44 

47 

7 

[lANFORD 

MAX 

83 

78 

80 

87 

93 

92 

83 

82 

76 

74 

73 

74 

78 

79 

77 

82 

84 

65 

69 

69 

72 

82 

86 

86 

92 

95 

93 

86 

86 

39 

81 

6 

MIN 

46 

51 

47 

47 

52 

54 

53 

51 

46 

48 

52 

49 

54 

51 

43 

49 

ilAPPY   CAMP  RS 

MAX 

78 

62 

79 

85 

87 

88 

83 

79 

69 

67 

72 

67 

65 

70 

78 

83 

82 

64 

58 

63 

70 

68 

79 

85 

87 

90 

93 

94 

92 

91 

92 

78 

1 

MIN 

50 

44 

43 

42 

45 

45 

53 

48 

49 

51 

48 

47 

47 

45 

42 

45 

48 

48 

44 

43 

44 

41 

41 

40 

44 

46 

49 

52 

53 

52 

52 

46 

5 

ilAT  CREEK   PH  1 

MAX 

75 

61 

55 

70 

80 

81 

70 

63 

65 

60 

65 

63 

64 

75 

79 

67 

60 

54 

55 

65 

62 

71 

76 

84 

81 

87 

83 

69 

3 

MIN 

37 

38 

31 

34 

37 

44 

42 

44 

43 

37 

41 

36 

30 

36 

44 

49 

36 

38 

33 

36 

33 

37 

39 

39 

41 

44 

45 

33 

7 

IIAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

90 

90 

89 

91 

94 

93 

91 

80 

80 

80 

74 

69 

75 

76 

75 

80 

85 

92 

87 

82 

76 

74 

82 

74 

82 

91 

97 

91 

93 

92 

94 

64 

5 

MIN 

52 

53 

60 

50 

58 

57 

63 

55 

51 

52 

52 

46 

47 

53 

49 

53 

57 

60 

62 

51 

55 

52 

55 

49 

54 

61 

62 

57 

61 

60 

62 

55 

1 

llEALDSBURG 

MAX 

59 

67 

84 

90 

81 

63 

61 

61 

64 

67 

68 

65 

65 

65 

77 

80 

71 

65 

65 

59 

75 

72 

S3 

72 

76 

87 

90 

82 

72 

76 

80 

72 

■  3 

MIN 

52 

49 

48 

44 

52 

54 

50 

51 

53 

50 

52 

49 

52 

45 

46 

51 

52 

56 

48 

50 

46 

50 

52 

47 

50 

47 

50 

51 

54 

46 

45 

49 

7 

1ENSHAW  DAM 

MAX 

76 

70 

68 

77 

78 

79 

71 

54 

63 

61 

57 

53 

55 

61 

56 

61 

73 

72 

68 

60 

56 

58 

64 

53 

66 

79 

85 

80 

72 

69 

71 

66 

6 

MIN 

33 

38 

39 

41 

43 

43 

45 

45 

44 

42 

44 

42 

40 

44 

43 

40 

41 

45 

52 

45 

44 

39 

45 

44 

41 

44 

44 

47 

49 

50 

44 

43 

2 

liETCH  HETCHV 

MAX 

72 

67 

63 

72 

77 

80 

77 

63 

55 

55 

54 

51 

59 

58 

52 

64 

69 

66 

53 

49 

45 

64 

60 

67 

68 

75 

79 

84 

74 

73 

76 

65 

2 

MIN 

39 

42 

34 

39 

43 

44 

50 

44 

38 

38 

39 

41 

42 

35 

33 

35 

41 

45 

32 

30 

36 

38 

37 

39 

41 

43 

47 

48 

43 

43 

47 

40 

2 

j(OLLISTER 

MAX 

72 

72 

81 

91 

77 

70 

68 

73 

72 

71 

72 

69 

72 

64 

72 

74 

74 

74 

64 

60 

71 

70 

73 

67 

79 

92 

83 

67 

63 

87 

84 

73 

6 

MIN 

••b 

52 

48 

49 

51 

54 

49 

50 

49 

47 

52 

49 

53 

50 

43 

46 

54 

54 

50 

51 

49 

46 

45 

49 

54 

50 

52 

51 

53 

50 

49 

60 

0 

IhUNTINGTON  LAKE 

MAX 

54 

51 

56 

61 

64 

64 

59 

47 

39 

39 

37 

42 

45 

39 

45 

52 

56 

53 

40 

35 

44 

45 

42 

52 

59 

62 

66 

64 

55 

60 

69 

61 

6 

32 

38 

35 

35 

36 

37 

41 

30 

32 

30 

31 

31 

32 

29 

27 

32 

35 

40 

28 

27 

30 

33 

30 

32 

36 

38 

40 

43 

40 

35 

44 

34 

1 

jlDRIA 

MAX 

67 

64 

71 

78 

82 

83 

71 

63 

61 

60 

55 

59 

67 

63 

75 

74 

75 

67 

57 

57 

65 

68 

68 

75 

78 

85 

86 

85 

77 

78 

85 

70 

9 

MIN 

37 

42 

40 

46 

51 

53 

51 

40 

34 

43 

38 

36 

41 

36 

35 

47 

48 

48 

40 

38 

38 

37 

39 

46 

48 

53 

56 

67 

50 

49 

52 

44 

6 

IMPERIAL 

MAX 

92 

94 

92 

96 

94 

94 

87 

34 

83 

79 

74 

79 

84 

73 

33 

90 

95 

94 

83 

79 

78 

83 

78 

85 

93 

99 

100 

97 

95 

97 

102 

88 

4 

MIN 

56 

61 

55 

58 

61 

59 

62 

57 

58 

60 

55 

56 

55 

58 

56 

57 

63 

66 

63 

58 

57 

57 

60 

55 

58 

65 

67 

61 

62 

58 

63 

59 

3 

il  NDEPENOENCE 

MAX 

78 

79 

84 

34 

83 

77 

74 

69 

67 

70 

62 

73 

79 

80 

69 

69 

72 

64 

85 

38 

84 

88 

76 

3 

MIN 

46 

46 

45 

49 

49 

44 

40 

46 

41 

40 

45 

47 

50 

42 

43 

42 

45 

44 

47 

62 

53 

56 

46 

7 

iINOIO  us  date  GARDEN 

MAX 

95 

93 

98 

92 

84 

85 

85 

78 

83 

78 

86 

94 

97 

93 

34 

80 

31 

38 

78 

B8 

99 

105 

98 

97 

97 

1  03 

90 

0 

MIN 

62 

62 

64 

62 

62 

60 

59 

58 

59 

60 

57 

62 

67 

67 

62 

58 

58 

61 

60 

58 

62 

69 

72 

66 

65 

70 

62 

4 

I NYOKERN 

MAX 

80 

85 

88 

91 

88 

84 

80 

73 

70 

70 

74 

77 

71 

80 

83 

85 

80 

70 

73 

73 

74 

77 

78 

86 

93 

90 

95 

38 

92 

97 

81 

.6 

MIN 

48 

46 

49 

51 

57 

55 

43 

45 

52 

49 

47 

46 

57 

49 

50 

48 

62 

50 

50 

47 

42 

42 

36 

49 

51 

50 

52 

49 

54 

54 

49 

3 

IRON  MTN 

MAX 

93 

95 

94 

92 

97 

96 

95 

86 

85 

84 

77 

72 

77 

82 

80 

82 

90 

94 

92 

86 

87 

80 

36 

77 

85 

94 

99 

102 

98 

97 

93 

38 

8 

MIN 

62 

61 

61 

64 

65 

68 

69 

59 

59 

59 

57 

60 

57 

60 

59 

61 

64 

70 

69 

61 

58 

54 

58 

56 

60 

68 

68 

70 

69 

71 

73 

62 

9 

JESS  VALLEY 

MAX 

58 

53 

60 

62 

70 

72 

71 

64 

56 

56 

46 

52 

54 

53 

60 

68 

64 

52 

44 

48 

52 

51 

60 

66 

72 

75 

78 

76 

73 

76 

78 

61 

9 

MIN 

38 

32 

27 

32 

33 

36 

40 

42 

33 

40 

37 

38 

37 

29 

32 

40 

36 

36 

32 

30 

30 

35 

32 

34 

36 

38 

42 

44 

42 

40 

44 

36 

0 

JOICE  ISLAND 

MAX 

66 

68 

77 

85 

80 

66 

66 

64 

65 

68 

66 

65 

64 

66 

74 

75 

64 

60 

63 

64 

66 

69 

75 

63 

76 

86 

87 

67 

66 

70 

79 

70 

0 

MIN 

53 

50 

50 

47 

52 

53 

54 

53 

52 

48 

48 

52 

54 

51 

48 

52 

53 

53 

50 

54 

48 

49 

51 

50 

53 

54 

53 

54 

52 

53 

51 

6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

69 

68 

74 

75 

77 

70 

55 

58 

56 

48 

47 

48 

55 

52 

57 

68 

68 

65 

64 

50 

50 

59 

50 

62 

75 

79 

77 

72 

67 

69 

77 

62 

9 

MIN 

25 

30 

28 

32 

33 

33 

38 

40 

45 

40 

41 

41 

40 

42 

41 

35 

36 

39 

46 

42 

42 

34 

40 

41 

38 

41 

41 

40 

37 

39 

40 

38 

1 

KENTFIELD 

MAX 

88 

65 

64 

76 

81 

86 

81 

67 

65 

62 

69 

66 

65 

66 

64 

65 

74 

74 

66 

61 

64 

66 

72 

70 

78 

65 

79 

84 

84 

70 

67 

71 

1 

MIN 

52 

50 

42 

46 

43 

52 

55 

51 

54 

49 

52 

49 

49 

48 

45 

46 

51 

57 

48 

50 

47 

44 

53 

45 

51 

43 

47 

44 

48 

50 

46 

48 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

82 

78 

78 

90 

93 

90 

35 

72 

71 

70 

69 

67 

75 

75 

71 

82 

33 

79 

69 

67 

66 

76 

69 

82 

85 

94 

96 

89 

86 

86 

90 

79 

6 

MIN 

55 

56 

56 

59 

65 

64 

57 

54 

49 

52 

54 

53 

54 

54 

57 

50 

60 

63 

54 

52 

52 

56 

51 

60 

60 

65 

69 

70 

63 

62 

66 

8 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

84 

78 

81 

87 

89 

86 

82 

68 

67 

65 

63 

65 

68 

67 

67 

79 

81 

73 

61 

61 

63 

70 

66 

74 

84 

89 

93 

89 

84 

83 

93 

76 

1 

MIN 

54 

43 

48 

44 

54 

60 

50 

43 

39 

43 

47 

46 

51 

46 

43 

42 

51 

55 

47 

47 

47 

44 

48 

48 

56 

53 

61 

63 

51 

56 

65 

50 

° 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

84 

78 

78 

80 

90 

94 

87 

74 

75 

74 

75 

71 

73 

79 

67 

77 

35 

34 

71 

73 

72 

74 

81 

79 

87 

89 

96 

98 

92 

37 

89 

81 

1 

MIN 

54 

55 

53 

54 

57 

59 

55 

58 

51 

51 

54 

49 

55 

50 

45 

53 

57 

61 

53 

53 

53 

52 

52 

51 

54 

62 

66 

77 

62 

53 

62 

'' 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

80 

73 

80 

90 

94 

92 

34 

76 

74 

76 

72 

74 

81 

80 

79 

89 

86 

82 

72 

69 

73 

80 

77 

87 

36 

95 

99 

95 

88 

39 

95 

33 

0 

MIN 

52 

54 

57 

57 

67 

59 

57 

56 

53 

52 

52 

51 

55 

52 

50 

41 

59 

59 

54 

52 

51 

52 

56 

57 

53 

65 

63 

68 

59 

53 

62 

' 

KING  CITY 

MAX 

69 

72 

89 

87 

76 

75 

70 

71 

72 

65 

73 

76 

68 

74 

77 

75 

63 

68 

66 

71 

73 

74 

72 

81 

89 

75 

72 

77 

66 

74 

5 

MIN 

46 

51 

40 

41 

53 

55 

52 

40 

40 

41 

47 

49 

46 

44 

43 

50 

58 

45 

49 

50 

40 

44 

49 

45 

43 

50 

50 

44 

44 

46 

KLAMATH 

MAX 

56 

61 

65 

74 

67 

58 

63 

63 

67 

64 

64 

61 

61 

62 

62 

62 

60 

63 

56 

58 

60 

61 

66 

62 

61 

62 

65 

63 

59 

62 

63 

62 

3 

MIN 

49 

47 

43 

46 

44 

50 

53 

47 

50 

49 

48 

46 

50 

47 

44 

47 

49 

52 

45 

46 

44 

45 

41 

44 

52 

51 

52 

48 

53 

53 

49 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

68 

69 

69 

69 

65 

68 

67 

70 

67 

66 

64 

68 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

67 

66 

67 

68 

68 

69 

72 

71 

69 

63 

70 

70 

69 

68 

5 

MIN 

45 

48 

48 

49 

57 

57 

56 

54 

46 

46 

46 

46 

46 

48 

46 

46 

50 

66 

65 

54 

55 

57 

53 

53 

47 

53 

52 

53 

58 

56 

49 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

64 

62 

70 

70 

71 

68 

60 

49 

47 

43 

40 

44 

48 

44 

55 

65 

63 

58 

57 

45 

52 

51 

48 

60 

70 

73 

73 

66 

66 

72 

79 

69 

1 

MIN 

38 

35 

35 

42 

44 

45 

38 

35 

36 

33 

32 

35 

36 

36 

32 

35 

38 

46 

38 

36 

35 

39 

34 

34 

38 

42 

45 

45 

39 

39 

45 

38 

LAKE  CITY 

MAX 

70 

63 

64 

60 

70 

67 

76 

71 

60 

65 

61 

58 

57 

59 

57 

61 

71 

67 

59 

49 

56 

56 

52 

63 

69 

73 

73 

79 

80 

73 

77 

66 

2 

MIN 

36 

30 

29 

35 

38 

40 

46 

44 

33 

33 

35 

39 

33 

31 

36 

44 

44 

46 

31 

31 

32 

36 

32 

37 

41 

43 

46 

47 

48 

44 

46 

LAKE  ELEANOR 

MAX 

67 

62 

59 

75 

73 

60 

49 

54 

50 

47 

54 

57 

45 

59 

65 

63 

49 

42 

42 

59 

56 

60 

61 

74 

77 

70 

68 

70 

69 

6 

MIN 

41 

41 

37 

41 

50 

43 

38 

38 

39 

39 

41 

33 

33 

40 

43 

41 

32 

32 

34 

36 

36 

40 

42 

46 

51 

47 

46 

50 

LAKEPORT 

MAX 

68 

68 

74 

84 

35 

87 

64 

57 

62 

63 

66 

70 

65 

69 

75 

73 

70 

65 

59 

55 

70 

69 

73 

32 

85 

89 

90 

88 

80 

33 

87 

73 

7 

MIN 

58 

43 

38 

42 

48 

48 

44 

42 

49 

40 

43 

45 

45 

41 

32 

41 

48 

44 

39 

45 

36 

39 

40 

44 

43 

43 

47 

50 

50 

42 

46 

43. 

LAKESHORE 

MAX 

66 

63 

82 

86 

37 

85 

66 

60 

72 

70 

70 

64 

56 

68 

31 

81 

66 

69 

62 

62 

76 

72 

84 

79 

34 

88 

89 

96 

34 

33 

87 

76. 

4 

MIN 

51 

49 

42 

48 

54 

50 

5'. 

51 

52 

49 

48 

52 

46 

45 

40 

47 

52 

49 

48 

46 

38 

42 

44 

48 

49 

49 

54 

54 

56 

56 

57 

49. 

° 

LAKE  SPAULDIN6 

MAX 

64 

60 

63 

69 

70 

72 

67 

54 

52 

46 

42 

46 

47 

43 

61 

64 

63 

53 

44 

40 

54 

53 

56 

64 

70 

74 

75 

76 

70 

70 

75 

59. 

7 

MIN 

36 

31 

31 

44 

42 

38 

40 

36 

32 

36 

31 

37 

37 

30 

29 

34 

37 

43 

31 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

41 

42 

48 

47 

40 

44 

36. 

6 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

61 

52 

62 

69 

70 

71 

68 

54 

49 

47 

46 

47 

47 

46 

60 

64 

64 

54 

44 

40 

54 

54 

54 

70 

70 

74 

76 

77 

71 

70 

75 

60. 

0 

MIN 

37 

31 

35 

47 

45 

43 

44 

37 

35 

37 

35 

37 

38 

32 

33 

39 

41 

43 

35 

30 

34 

36 

34 

39 

41 

47 

48 

49 

43 

45 

48 

39. 

5 

LA  MESA 

MAX 

70 

70 

74 

72 

67 

70 

70 

68 

65 

65 

66 

67 

66 

70 

74 

71 

71 

71 

65 

72 

66 

62 

63 

79 

79 

70 

69 

70 

72 

75 

69. 

8 

MIN 

54 

49 

51 

52 

56 

57 

57 

53 

53 

52 

50 

53 

53 

51 

50 

57 

56 

53 

53 

54 

49 

53 

52 

52 

58 

57 

57 

57 

58 

53 

63. 

8 

LANCASTER 

MAX 

79 

71 

83 

87 

88 

85 

69 

65 

68 

60 

63 

65 

68 

64 

74 

83 

84 

66 

66 

65 

67 

71 

67 

79 

87 

93 

95 

34 

33 

87 

96 

76. 

2 

MIN 

47 

49 

46 

45 

51 

52 

49 

46 

46 

47 

43 

50 

51 

53 

56 

53 

51 

56 

66 

48. 

4 

LAS  PLUMAS 

MAX 

72 

66 

82 

34 

86 

83 

74 

65 

68 

70 

69 

70 

67 

66 

79 

80 

73 

67 

65 

60 

74 

73 

80 

78 

81 

87 

93 

89 

79 

33 

88 

76. 

0 

MIN 

54 

48 

48 

54 

58 

61 

54 

53 

53 

53 

51 

52 

53 

49 

48 

54 

56 

56 

51 

48 

45 

50 

51 

56 

52 

59 

62 

67 

58 

56 

59 

63. 

8 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

76 
48 

73 
53 

76 
44 

84 
49 

90 
51 

87 
53 

75 
54 

69 
54 

72 
43 

72 
49 

72 
53 

72 
50 

76 
52 

76 
45 

81 
43 

81 
48 

76 
59 

69 
50 

63 

51 

72 
49 

75 
45 

75 
49 

30 

52 

89 
49 

94 

56 

91 
60 

80 
53 

S3 
53 

89 
53 

7B. 
61. 

2 
0 

See  reference  notes  folloolog  Statloo  Index. 
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Table  5 •Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNi 
MAY  199 


Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

79 
47 

78 

50 

83 
45 

91 
62 

94 
54 

87 
52 

67 
55 

76 
56 

73 
42 

70 
54 

72 
51 

72 
52 

73 
53 

68 
52 

70 
49 

75 
54 

84 
54 

66 
61 

70 
48 

63 
49 

72 
51 

78 

53 

75 
50 

35 

55 

87 
53 

93 
61 

95 
62 

88 
62 

87 
55 

86 
56 

94 
59 

79, P 
53.  S 

60 
46 

77 

50 

80 
45 

89 
50 

94 
51 

89 
56 

80 
55 

75 
56 

76 
45 

72 
50 

70 
52 

73 
52 

76 
53 

73 
52 

76 
48 

62 
50 

83 
51 

77 
61 

67 
50 

63 
51 

71 

52 

78 

51 

75 
50 

83 
54 

85 
53 

91 
55 

95 
56 

89 
60 

64 
56 

87 
55 

92 
56 

80. 1 
52.1 

70 
53 

70 
49 

71 

50 

73 

51 

87 
49 

84 

50 

71 
54 

70 
53 

69 
52 

66 
44 

67 
48 

65 
49 

67 
52 

65 
49 

65 
44 

73 
47 

68 
52 

75 
51 

63 
47 

64 
49 

55 
46 

70 
46 

70 
47 

74 
49 

65 
51 

80 
49 

89 
53 

89 
51 

74 

52 

68 
51 

70 
53 

71.  [ 
49. j 

79 
41 

77 

43 

79 
44 

86 

51 

35 
53 

60 
52 

71 
45 

69 
38 

65 
34 

60 
40 

59 
37 

54 
40 

69 
41 

60 
37 

71 
40 

78 
48 

60 
50 

77 

51 

65 
50 

68 

41 

64 

39 

70 
41 

61 

41 

75 
47 

81 
51 

86 

55 

88 
60 

85 
56 

63 
52 

86 
54 

93 
57 

74. 

46.1 

73 

50 

71 

50 

62 
47 

86 
47 

90 
50 

72 
53 

72 
50 

72 
54 

70 
53 

73 
46 

70 

53 

70 
47 

69 
50 

67 
48 

80 
43 

81 
48 

71 

50 

66 

57 

65 
49 

60 

50 

74 
44 

72 
46 

79 
44 

75 
49 

81 
47 

90 

52 

95 

53 

77 

59 

73 
53 

77 

53 

89 
47 

75.; 
49. 

69 
44 

66 
44 

81 
44 

71 
40 

70 
50 

69 
58 

67 
55 

68 
52 

67 
44 

68 
41 

65 
52 

67 
43 

63 
47 

67 
47 

67 
45 

68 
51 

70 
52 

64 
54 

65 
52 

66 
42 

65 
52 

64 
51 

63 
51 

65 
51 

66 
43 

74 
49 

71 
46 

64 

52 

64 
54 

68 
43 

68 
50 

67.1 
48.' 

65 

50 

71 
56 

72 

50 

72 
53 

65 
56 

66 
56 

64 

57 

67 
55 

68 
52 

65 
54 

64 
53 

64 
52 

65 
55 

68 
56 

66 
49 

68 
52 

71 

53 

05 
57 

68 
56 

66 

55 

70 
51 

68 

53 

66 

53 

66 

54 

78 
51 

82 

55 

75 
56 

68 
57 

68 

58 

69 

52 

76 

52 

68.'! 
53.1 

70 
52 

69 
55 

72 
54 

72 
54 

69 
60 

69 
60 

68 
59 

70 
57 

67 
53 

66 
56 

67 
56 

68 
54 

69 
58 

67 
56 

71 
53 

72 
57 

73 
54 

70 
61 

68 
56 

66 

55 

70 
56 

71 

56 

67 
54 

71 
57 

73 
56 

73 
59 

75 
60 

69 
61 

69 
59 

71 
56 

73 
56 

69.' 
56.1 

72 
54 

71 

57 

76 

55 

76 
57 

71 
60 

73 
60 

67 

59 

70 
57 

69 
52 

68 
56 

62 
56 

68 
53 

69 
58 

69 
56 

73 
52 

77 
56 

76 
55 

68 
60 

71 

56 

67 
55 

71 

55 

72 

57 

68 
54 

72 
56 

79 

55 

83 
60 

77 
60 

71 
60 

70 
58 

71 
55 

79 
56 

71.1 
56.! 

78 
45 

77 
50 

82 
46 

86 
48 

93 
50 

81 
54 

73 
51 

75 
52 

73 
51 

77 

50 

71 
46 

74 
47 

76 
51 

66 
49 

82 
46 

85 
51 

81 
55 

73 

59 

68 
49 

62 

51 

78 
47 

79 
49 

81 

50 

77 

51 

66 

46 

93 
53 

98 
55 

83 
60 

80 
53 

67 
50 

94 
50 

79.- 
50.! 

67 

52 

70 
51 

75 
46 

86 
46 

83 
55 

77 
54 

63 
55 

60 
51 

66 
55 

66 
48 

65 
52 

66 
49 

65 
50 

64 

48 

76 
44 

77 
45 

74 
51 

66 

50 

66 
47 

62 
47 

75 
49 

72 
43 

73 
49 

74 
50 

78 
50 

89 
49 

89 
49 

85 
53 

74 
49 

75 
48 

82 
49 

73.1 
49.! 

84 
39 

80 
46 

82 
46 

87 
41 

89 
45 

87 
44 

80 
46 

70 

39 

68 
41 

66 
47 

65 
47 

66 
48 

70 
47 

65 
44 

74 
44 

80 
46 

84 
47 

80 
53 

69 
54 

68 
43 

69 
46 

73 
45 

72 
48 

79 
47 

77 
45 

89 
49 

89 
48 

91 
41 

90 
45 

92 
47 

94 
64 

78.4 
46. C 

83 
48 

79 

53 

62 
45 

90 
49 

95 
49 

93 
54 

85 
53 

76 
54 

77 
47 

77 
50 

76 
53 

76 
50 

79 
52 

75 
48 

77 
47 

85 
59 

83 
53 

79 

60 

69 
50 

63 

51 

75 

50 

79 
45 

76 
45 

35 
55 

67 
58 

55 

56 

56 

86 
53 

89 
50 

95 
52 

81.1 
51.6 

70 
45 

67 
51 

76 
55 

86 

51 

83 
52 

79 
55 

71 
48 

68 
55 

67 
51 

68 
45 

67 
52 

67 
46 

67 
46 

62 
50 

75 
53 

75 
48 

75 
50 

65 
58 

63 
49 

62 
50 

71 

50 

70 
46 

77 
54 

76 
50 

75 
44 

86 
54 

87 
53 

81 
56 

70 
55 

72 
55 

78 
47 

72. t 
50.7 

61 

33 

50 
30 

42 

30 

56 
40 

62 
42 

69 
37 

69 

39 

52 
37 

45 

34 

46 

35 

45 
31 

46 
34 

47 

32 

48 
30 

45 

32 

60 
35 

64 

38 

56 
42 

45 

29 

40 
29 

39 
30 

50 
34 

47 

31 

54 
36 

61 
37 

68 
40 

71 
41 

74 
42 

74 
45 

71 
42 

66 
42 

66.6 
36.8 

79 
51 

78 
55 

77 
52 

89 
59 

94 
62 

88 

58 

75 
58 

72 
51 

71 
49 

71 
54 

70 
53 

73 
52 

76 

53 

68 
50 

73 
52 

83 
55 

86 
60 

75 
63 

73 
54 

72 
55 

70 
53 

79 
54 

75 
51 

85 
61 

65 
61 

93 
66 

97 
70 

93 
74 

85 
62 

67 
64 

91 
79 

80.1 
57.8 

66 

53 

64 
49 

70 
47 

80 
48 

88 
51 

81 
56 

69 
56 

70 
53 

65 

53 

67 
46 

70 
50 

66 
53 

68 
51 

68 
49 

75 
53 

69 

50 

78 
55 

67 

57 

62 
51 

64 

51 

60 
47 

73 
47 

72 

53 

79 
52 

65 
43 

75 
48 

85 
51 

89 
54 

71 
54 

70 
45 

74 
48 

71.6 
50. e 

77 

54 

67 
49 

70 
50 

81 

57 

67 
58 

69 
53 

80 
56 

72 

52 

69 
54 

75 
51 

74 
51 

78 
53 

77 
55 

72 
50 

70 
47 

71 
49 

86 
52 

72 
56 

63 
48 

67 

52 

59 
47 

78 

50 

78 

53 

83 

55 

78 
50 

86 
57 

93 
57 

98 
57 

39 
55 

86 
54 

76 
54 

77.5 
52.8 

68 
43 

42 

35 

48 

30 

70 
36 

76 

39 

77 
39 

78 
47 

64 
40 

53 
43 

59 
39 

59 
39 

61 
42 

52 
42 

49 
32 

58 
31 

70 
35 

75 
44 

60 
48 

61 

38 

53 
37 

49 

30 

64 

29 

53 
28 

72 
35 

74 

37 

79 
38 

82 
42 

S3 
43 

87 
45 

80 
46 

81 
46 

66.9 
38.6 

91 
57 

92 
56 

91 
60 

93 
62 

91 
61 

89 
61 

90 
62 

84 
61 

84 

59 

83 
61 

82 
57 

77 
53 

30 
57 

81 
63 

83 
54 

87 
56 

95 
60 

95 
60 

95 
70 

87 

58 

84 

57 

84 
54 

87 
59 

82 
60 

87 
60 

97 

59 

104 
65 

102 
65 

96 
65 

93 
65 

95 
66 

89.1 
60.1 

80 
48 

75 
48 

89 
44 

87 
48 

93 
52 

92 
52 

81 
52 

74 
55 

76 
49 

75 
47 

73 
52 

75 
51 

72 
52 

73 
47 

80 
44 

83 
44 

83 
50 

75 
50 

67 
50 

64 
51 

74 
48 

77 
46 

35 
49 

95 
61 

93 
49 

90 
48 

85 
53 

94 
61 

85 
53 

90 
52 

61.2 
60.2 

91 

50 

78 
49 

71 
49 

80 
52 

84 
60 

32 
54 

72 

59 

76 

52 

74 
47 

71 
50 

69 
50 

72 
51 

76 

50 

74 
52 

73 
47 

82 
54 

84 
57 

61 
60 

72 
52 

70 
53 

73 

50 

78 
49 

76 

50 

82 

58 

85 
55 

93 
59 

95 
65 

94 
67 

85 
56 

85 
66 

91 
59 

79.6 
64.0 

73 
44 

71 
41 

79 
45 

81 
53 

80 
48 

74 
46 

72 
47 

60 
44 

62 
44 

oO 
43 

53 
43 

50 
43 

61 
43 

61 
45 

63 
41 

72 
44 

74 

53 

73 
48 

62 
51 

58 
45 

59 
45 

66 
44 

65 
44 

64 
45 

79 
46 

88 
59 

86 
61 

61 
49 

72 
45 

71 
46 

82 
50 

69.4 
46.7 

66 
37 

51 
31 

45 

28 

65 
28 

70 
36 

71 

35 

72 
37 

52 
38 

51 
37 

48 
37 

50 
32 

51 
35 

52 
35 

49 
32 

48 
27 

63 
32 

65 

37 

59 
43 

47 

30 

43 
31 

45 

23 

55 
30 

53 
33 

68 
33 

64 
34 

70 
36 

73 
37 

78 
38 

81 
38 

72 
42 

69 
40 

59.5 
34.4 

74 

48 

72 
52 

81 
51 

87 
50 

92 

53 

79 
53 

73 
51 

77 
51 

75 
52 

76 
48 

73 
53 

73 
53 

74 

52 

67 
49 

79 
47 

83 
49 

76 

53 

69 
52 

66 
49 

60 

51 

74 
47 

76 
46 

31 
51 

76 
52 

64 

48 

91 
54 

97 
57 

63 
59 

80 
53 

82 
52 

91 
52 

78.2 
51.2 

68 
31 

60 
34 

65 
32 

70 
32 

71 
37 

73 
41 

64 
40 

62 

35 

61 
38 

58 
35 

49 

35 

63 
34 

65 
35 

60 
33 

56 
34 

63 
39 

67 

38 

63 
42 

52 

31 

48 

30 

50 
31 

55 
33 

57 
35 

64 

35 

69 
36 

74 
38 

75 
39 

72 
39 

73 
40 

76 
42 

75 
42 

63.8 
36.0 

66 
52 

66 

50 

70 
46 

80 
48 

66 
52 

60 
50 

63 
49 

65 

50 

64 
47 

64 
47 

64 
50 

67 
48 

65 
48 

63 
49 

65 
51 

66 
51 

68 
53 

65 
54 

63 
50 

64 

48 

64 
49 

62 
51 

64 
49 

62 
47 

66 

52 

72 
49 

65 
50 

63 
49 

65 
51 

66 
49 

67 
49 

66.6 
49.6 

78 
47 

72 
51 

76 
43 

79 
46 

81 
48 

79 
54 

78 
55 

66 
44 

62 
42 

60 
41 

60 
39 

59 

38 

60 
43 

59 
40 

65 
40 

72 
45 

74 
51 

70 
55 

61 
44 

62 
39 

56 
41 

66 

41 

60 
42 

67 
42 

73 
45 

73 
49 

84 
59 

82 
53 

32 
63 

83 
53 

85 
57 

70.6 
46.6 

58 
39 

54 

36 

59 
32 

63 
47 

65 
45 

61 
39 

51 
31 

43 
25 

42 
26 

43 
27 

41 

26 

40 
27 

37 
26 

42 
27 

53 
33 

57 
39 

45 
28 

39 
26 

32 
27 

34 

23 

43 

31 

47 

30 

47 
27 

58 
38 

63 
45 

67 

50 

64 
49 

66 

31 

61 
40 

70 
45 

51.5 
34.1 

64 
45 

63 
42 

66 

74 

48 

60 
60 

72 
48 

64 
42 

62 
40 

61 
41 

60 

43 

60 
44 

62 
45 

60 
41 

60 
42 

53 
43 

72 
41 

65 
43 

70 
45 

53 
41 

56 
40 

49 

42 

62 
42 

65 
43 

70 
44 

62 
44 

76 
46 

83 
64 

85 
58 

77 
46 

66 
46 

72 
4S 

65.9 
46.2 

48 

36 

53 

38 

63 

40 

70 
52 

69 
56 

65 
41 

50 
38 

46 

37 

50 
37 

50 
35 

46 
37 

45 

38 

45 
37 

45 

35 

59 
37 

66 
46 

54 
45 

48 

38 

43 

35 

43 
34 

55 
36 

56 

37 

59 
38 

63 
49 

70 
52 

75 
58 

79 
62 

67 
54 

66 
53 

68 
53 

72 
55 

57.7 
43.3 

68 
44 

54 
35 

54 
26 

65 

30 

71 

40 

61 
44 

56 

33 

50 
23 

56 
33 

56 
33 

65 
43 

70 
31 

77 
39 

80 
40 

78 
42 

79 
43 

76 
46 

48 

40 

50 
35 

64 
31 

72 
44 

74 

40 

75 
42 

62 
44 

51 
42 

60 
42 

59 

37 

62 
36 

52 
43 

51 
36 

58 
34 

66 
42 

74 

36 

56 
47 

62 
40 

53 
35 

48 
36 

58 
38 

54 
38 

64 

38 

73 
39 

74 

36 

81 
45 

81 
45 

60 
48 

77 
45 

77 
46 

60 
48 

64.6 
40.3 

61 

45 

58 
43 

70 
43 

70 
54 

70 
53 

67 

51 

61 
37 

44 

34 

45 

31 

44 

32 

37 
32 

40 
33 

43 
36 

41 
34 

54 
32 

63 

42 

63 
48 

60 
45 

47 

38 

41 

35 

50 
35 

48 

38 

43 

33 

59 
36 

68 
46 

73 
54 

74 

58 

67 

53 

69 
49 

72 
49 

80 
57 

57.5 
42.2 

64 
44 

72 
48 

80 
42 

86 
46 

87 
49 

81 
48 

63 

55 

63 
52 

65 
43 

67 
42 

64 
48 

69 
42 

69 
47 

66 
47 

78 
42 

83 
44 

83 
44 

76 

53 

65 
51 

64 

49 

74 

43 

74 

43 

76 
41 

75 
45 

86 
45 

93 
49 

95 
50 

87 
49 

79 
50 

88 
47 

93 
46 

76.3 
46.7 

65 

50 

69 
48 

82 
42 

88 
46 

80 
50 

71 
53 

64 
47 

65 
51 

67 
54 

68 
47 

72 
42 

66 
42 

67 
50 

66 
50 

76 
47 

72 
46 

76 
43 

61 
56 

62 
50 

65 
50 

73 
43 

72 
44 

76 
48 

73 
51 

75 
50 

89 
47 

88 
50 

79 
49 

79 
50 

72 
48 

82 
49 

72.9 
48.2 

95 
64 

94 
64 

94 
64 

95 
63 

97 
65 

96 
70 

84 
74 

89 
63 

83 
64 

76 
60 

80 
59 

75 
58 

83 
58 

88 
54 

81 
53 

69 

95 

92 
70 

39 
65 

85 
59 

77 

58 

86 
51 

73 
57 

86 

52 

94 
60 

99 
67 

102 
69 

100 
70 

97 
70 

100 
70 

104 
73 

89.6 
62.7 

73 
44 

60 
42 

58 
32 

75 
39 

78 
44 

80 
42 

77 
48 

59 
43 

60 
42 

60 
46 

59 
46 

60 
41 

53 
46 

61 

38 

58 
34 

70 
39 

72 
45 

67 

50 

54 
42 

55 
39 

47 

32 

66 

39 

64 

36 

71 
42 

74 
41 

75 
45 

81 
47 

64 
49 

81 
48 

77 
48 

75 
48 

67.4 
42.6 

69 

55 

66 

51 

67 
45 

47 

84 

73 
57 

69 
54 

65 
56 

70 
44 

69 
51 

67 
50 

66 
47 

68 
51 

69 
54 

69 

50 

57 
45 

67 
47 

66 
46 

73 

51 

81 
47 

60 
51 

70 
54 

67 
49 

69.6 
50.1 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LCD  I 

LOMPOC  SEWASE  PLANT 

L0W5  BEACH 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  2  W 
MADERA 

MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MECCA   3  SE 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MODESTO 


MOUNTAIN  PASS 
MT  BRECKENRIDGE 
MT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT   HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA   WB  CITY 
MT   WILSON   FC  338B 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEVADA  CITY 


3e«  reference 


es  follovlQg  Station  Index 
144  - 


Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


IV- 1   1  9i  V 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

80 
46 

78 
54 

82 
53 

90 
52 

95 

53 

81 
53 

78 
54 

79 
52 

79 
49 

78 
52 

76 
50 

70 
50 

82 
45 

88 
49 

87 

50 

60 

52 

77 

31 

82 

5  2 

68 
51 

86 
46 

100 
56 

97 
65 

94 
60 

95 
63 

64.1 
51  •  6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

62 
32 

62 
54 

66 

52 

67 
52 

65 
58 

67 
59 

65 
57 

65 
57 

62 

52 

65 
54 

63 
54 

64 
53 

67 
56 

63 
58 

67 

50 

68 
51 

67 

57 

68 

65 
6  0 

62 

64 

66 

64 

54 

65 

5  5 

66 
53 

69 

53 

65 

58 

67 
60 

65 
58 

65 
63 

66 
54 

65.2 
55.4 

NORTH  FORK  RS 

MAX 
MIN 

79 
40 

39 

71 
44 

64 

36 

78 

37 

60 

36 

60 

32 

61 
42 

54 
44 

54 
45 

62 
45 

61 

39 

61 
33 

72 

51 

56 

55 

60 

63 

62 

73 

78 

86 
53 

87 

5  3 

86 

81 
48 

77 
52 

68.2 
43.0 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 
MIN 

70 
49 

69 
50 

77 
49 

78 
52 

71 
56 

71 

58 

65 

48 

66 
46 

66 
47 

62 
5  2 

66 
50 

69 
55 

76 

50 

77 
50 

75 

50 

69 

66 

69 

71 

70 

68 

72 

33 

92 

79 

72 

73 

80 

72.4 
51  .5 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

77 
47 

77 
48 

71 
43 

78 
43 

85 
58 

91 
52 

76 
51 

71 

56 

72 
52 

75 
47 

75 
53 

75 

49 

71 
51 

73 
48 

68 
45 

80 
49 

83 

50 

76 

64 

62 

57 

75 

75 

80 

79 

82 

90 

95 

80 

81 

76.5 
60.2 

OAKLAND 

MAX 
MIN 

63 
51 

69 
48 

78 
46 

87 
50 

79 
5  3 

56 

73 

73 

73 

75 
50 

85 

84 
5 1 

77 

66 

71 

76 
5  3 

OAKUiND  we  AP 

MAX 
MIN 

62 
53 

67 
52 

71 
48 

88 
51 

75 
54 

67 

58 

66 
59 

65 
54 

66 
56 

67 
51 

68 
53 

65 
55 

66 
55 

64 
53 

69 
48 

68 
53 

66 

56 

62 

64 

57 

69 

68 

71 

59 

70 

80 

78 

67 

65 

67 

69 

67.9 
63.4 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 
MIN 

64 

52 

65 
46 

66 
47 

65 
5  1 

64 
54 

65 
56 

64 
57 

67 
56 

65 
53 

65 
53 

63 
52 

65 
50 

65 
53 

65 
52 

65 
46 

67 
51 

66 
54 

67 

66 

66 

65 

65 

63 

65 

68 

67 

64 

65 

67 

66 

67 

65.4 
63.4 

OJAI 

MAX 
MIN 

73 
4S 

73 
45 

80 
46 

82 
47 

75 
54 

73 
56 

64 
54 

67 
49 

75 
42 

70 
48 

61 
49 

67 
41 

72 
46 

71 
49 

79 
41 

82 
48 

86 
47 

71 

72 

69 

74 

73 

72 

73 

88 

94 

89 

72 

66 

77 

65 

75.0 
48.3 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 
MIN 

68 

62 
40 

74 
4  0 

79 
42 

78 
48 

74 
45 

47 
4  3 

51 
4 1 

52 
35 

43 
39 

41 

39 

50 
37 

55 
42 

49 
41 

60 

39 

68 
43 

68 
46 

62 

56 

49 

55 

56 

49 

63 

73 

75 

81 

73 

69 

75 

64 

62.5 

42.  7 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

65 

78 

76 

80 

89 

94 

87 

68 

73 
49 

70 
50 

70 
5  2 

70 
5  3 

71 

76 

65 

71 
44 

81 
51 

83 

63 

67 

63 

70 

71 

74 

82 

85 

91 

94 

39 

65 

85 

77.6 
51.8 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

55 

62 
46 

63 

39 

71 

72 

72 
44 

62 
5  1 

62 
47 

65 
49 

70 
49 

65 
48 

65 
45 

61 
48 

61 
46 

61 

40 

64 
45 

63 
47 

63 

62 

57 

67 

60 

64 

63 

60 

63 

67 

71 

71 

64 

52 

67 

64.3 
46.2 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 
MIN 

60 

65 

76 

85 

77 

65 

65 

60 

63 

65 

66 

66 

63 

62 

72 

72 
49 

66 

52 

65 

60 

55 

68 

68 

72 

67 

75 

85 

88 

83 

61 

66 

75 

68.9 
48.1 

ORLAND 

MAX 
MIN 

77 

63 
47 

67 

61 

87 
65 

90 

55 

84 
5  1 

71 

5  I 

64 

48 

72 

5  3 

72 
46 

73 
49 

72 

5  3 

72 
50 

69 
4  5 

83 
49 

85 
55 

68 

76 

69 

60 

78 

77 

84 

83 

87 

92 

95 

100 

36 

86 

78.2 
52.2 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

61 
51 

62 
45 

86 

88 
45 

87 
47 

88 
58 

85 
55 

62 
49 

72 
48 

73 
48 

76 
47 

76 
45 

74 
44 

74 
45 

76 
46 

79 
47 

75 
46 

69 

69 

66 

66 

67 

79 

88 

95 

94 

92 

94 

92 

90 

86 

79.4 
47.3 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 
MIN 

77 
54 

67 
48 

70 
4  6 

80 
48 

86 
52 

87 

53 

78 

52 

71 
52 

69 

52 

74 

52 

72 
5  1 

74 
47 

68 
5  3 

71 
50 

70 
46 

83 
49 

85 
54 

71 

64 

68 

65 

78 

76 

82 
49 

79 

85 

92 

96 

86 

82 
53 

85 

77.1 
51.6 

OROVILLE  7  S£ 

MAX 
MIN 

72 

50 

65 
44 

66 
46 

78 
5  1 

84 

52 

84 
48 

76 
48 

67 
50 

65 
48 

70 
50 

70 
48 

65 
44 

68 
50 

68 
46 

67 

43 

SO 
45 

82 
48 

70 

66 

65 

54 

75 

73 

78 
47 

78 
45 

66 

90 

93 

85 

60 

83 

74.3 
47.9 

OXNARD 

MAX 
MIN 

67 
50 

68 
50 

71 

5  0 

68 
50 

68 
48 

68 
54 

67 
47 

67 
56 

66 
48 

70 
56 

70 
56 

70 
52 

70 
51 

65 

72 

72 

66 

5  0 

67 

71 

66 

67 

69 
5  1 

70 

68.6 
51.5 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

79 

72 

85 

88 

89 

66 

76 

65 

67 

65 

67 
45 

66 
45 

69 

66 
47 

75 

82 
46 

80 
46 

76 

69 

66 

66 

72 

67 

79 

88 

94 

92 

87 

81 

89 
52 

95 

77.4 
46.9 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 
MI  N 

76 

71 

83 

86 

86 

85 

64 

65 

66 

63 

60 

65 
47 

69 

62 
47 

75 

81 
45 

81 
47 

66 

66 

66 

68 

72 

66 

79 

86 

89 
50 

91 

86 

82 

87 
52 

95 

75.5 
47.1 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 

92 

99 

99 

96 

95 

93 

64 

83 

81 

76 

80 

83 

83 
49 

89 
47 

95 
54 

98 
57 

94 

86 

83 

84 

89 

86 

89 

100 

106 

105 

101 

94 

97 

106 

91,8 
54.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

70 

64 

68 

76 

87 

77 

75 

69 

65 

70 

69 

66 

68 
56 

69 
50 

65 
45 

73 
47 

74 

52 

71 

62 

63 

59 

70 

69 

79 
50 

68 

70 

81 

52 

80 
55 

74 

55 

75 

50 

71 
57 

70.9 
61.6 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

67 

67 

74 

70 

75 

75 

73 

55 

52 

52 

45 

42 

50 

50 

50 
31 

61 

40 

65 
48 

66 

60 

47 

45 

56 

56 

55 

69 

75 

73 

73 

70 

70 

75 

61.7 
40.1 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 
MIN 

80 

75 

80 

87 

94 

92 

81 

77 

74 

73 
49 

70 

71 
45 

78 
5  0 

75 
49 

79 
50 

84 
49 

83 
55 

81 

71 

69 
51 

76 
48 

79 

79 
54 

87 

5  3 

95 
48 

99 
6  3 

96 
63 

85 

5  3 

84 

53 

89 
53 

95 
56 

31.9 
52.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

94 

95 

93 

94 

95 

100 

98 

86 

83 

84 

77 

76 

75 

82 
58 

80 
57 

81 
61 

90 
67 

95 

90 

65 
60 

83 
58 

76 

58 

85 
60 

77 
57 

83 
64 

92 
7  2 

100 
72 

101 
74 

101 
70 

95 
69 

97 
72 

83.5 
64.7 

PASADENA 

MAX 
MIN 

73 

72 

79 

80 

77 

73 

69 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

73 

78 
51 

77 
51 

75 

71 
57 

70 
52 

71 
52 

71 

54 

74 
5  2 

72 
50 

83 
50 

89 
56 

85 
58 

77 
5  7 

69 
57 

72 

50 

81 
5 1 

73.6 
52.7 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

68 

73 

82 

68 

84 

68 

67 

67 

66 

68 

65 

69 

70 

68 

77 

83 
46 

81 

53 

73 

57 

70 

67 
46 

76 

48 

74 

42 

72 
3  9 

69 
49 

88 
49 

95 
46 

94 

48 

77 
49 

70 
49 

84 
44 

93 
46 

75.7 
45.9 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
42 

73 
44 

81 
4  0 

89 
41 

73 
47 

70 
52 

68 

69 

68 

70 

64 

70 

72 

65 

77 

83 
47 

79 
53 

64 

68 

62 

74 

73 

74 

72 

88 

94 

95 
51 

68 
48 

72 
50 

85 

93 
47 

74.9 
46.2 

PERRIS  1  WSW 

MAX 
MIN 

81 
42 

82 
42 

85 
45 

88 

83 

81 

80 

70 

68 

69 

64 

67 

69 

69 

74 

84 
45 

82 
47 

80 

76 

74 

72 

71 

72 

74 

90 
46 

99 
47 

91 
45 

86 
47 

80 
50 

81 
46 

92 

78.5 
45.2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

62 

52 

68 

42 

73 

86 
42 

81 

66 

65 

64 

64 

66 

69 

66 

68 

67 

70 

72 
43 

66 

53 

63 

64 

60 
50 

69 
46 

68 
4  3 

74 
47 

70 
45 

74 

50 

86 
42 

85 
45 

80 
50 

66 
64 

71 
48 

77 
43 

70.4 
43.1 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

70 

68 

79 

86 

86 

84 

74 

68 

68 

67 

66 

67 

71 

66 
43 

73 
42 

80 
40 

76 
46 

64 
57 

62 
47 

61 
46 

66 
48 

71 
42 

72 
40 

75 
42 

86 
41 

90 
48 

92 
49 

63 
47 

82 
47 

83 
44 

91 
44 

75.1 
44.7 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

62 
49 

65 
47 

82 
49 

81 
49 

63 

53 

62 

55 

65 

55 

65 
53 

64 

48 

63 
46 

63 
52 

65 
47 

65 
50 

64 
49 

69 
48 

72 
48 

71 
53 

65 
56 

64 

50 

63 

50 

69 

53 

68 
47 

63 
46 

61 

52 

70 
49 

77 
47 

75 
47 

60 
47 

62 
47 

68 
47 

74 
47 

67.1 
49.6 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

68 
47 

65 
44 

74 

35 

73 
42 

78 
45 

81 

72 
4  5 

63 

62 

60 

62 

61 

62 

65 

58 

72 
43 

74 
47 

68 

66 

55 

52 

68 

67 

73 

74 
41 

76 
48 

82 

50 

86 
60 

82 
47 

75 
46 

76 
50 

69.4 
44.8 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

61 

43 

60 
41 

70 
41 

75 

78 

72 

60 

58 

56 

58 

59 

59 

60 

56 

68 
39 

71 

50 

66 

51 

46 

36 

65 

37 

64 
44 

71 
41 

70 
51 

74 

52 

81 

55 

85 
61 

80 
62 

72 
53 

74 

60 

80 
64 

67.3 
47.4 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 
MIN 

PT  PIEDRAS  SLANCAS 

MAX 
MIN 

63 
51 

60 
53 

63 
53 

60 
49 

60 
53 

64 
54 

62 
54 

65 

53 

62 
50 

64 

50 

61 

52 

62 
52 

65 

60 

60 

59 
49 

59 
52 

59 

58 

58 

57 

56 

56 
4  5 

60 
50 

58 
49 

56 
44 

57 
50 

60 
49 

60 
51 

69 
48 

60 
48 

60.1 
50.6 

POMONA 

MAX 
MIN 

75 
44 

73 
48 

80 
44 

82 
47 

74 

55 

76 

55 

69 
54 

72 

52 

72 
43 

65 
48 

58 
46 

65 
48 

70 
51 

69 

50 

73 
41 

79 
46 

80 
46 

73 
55 

71 
57 

67 
47 

71 

50 

74 

45 

68 
50 

72 
47 

85 
46 

91 
51 

85 
57 

78 
56 

72 
56 

74 
47 

85 
47 

74.1 
49.4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

51 

48 

42 

43 

43 

51 

53 

53 

68 
52 

67 
43 

7  0 
42 

65 
48 

64 
48 

67 
50 

67 
45 

75 

50 

77 

50 

68 
55 

61 
47 

64 
48 

57 
44 

72 
46 

72 
45 

77 

52 

66 
50 

77 
46 

87 
46 

38 
52 

74 
54 

69 
51 

72 
52 

71.5 
48.4 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

86 
48 

60 
52 

78 
46 

80 
52 

91 

58 

94 
56 

87 
56 

69 
56 

75 
47 

72 
51 

70 
52 

70 
52 

73 
53 

77 
47 

67 
46 

73 
51 

83 
53 

85 
60 

63 
52 

68 

50 

69 
51 

70 
52 

78 
50 

74 

53 

83 
54 

85 
57 

92 
62 

95 
64 

88 
57 

85 
56 

36 
58 

78.9 
63.4 

S«e  r«feraiice  notes  tolloslng  i 
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Station 

Day 

Of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

PORTOLA 

MAX 
HIN 

61 

35 

55 

32 

64 

25 

69 
31 

74 

33 

75 
30 

73 

38 

60 

34 

57 
36 

57 
40 

55 
36 

54 
41 

65 
37 

52 
26 

62 
36 

68 
32 

68 

32 

57 
44 

48 

31 

47 

33 

59 
29 

58 
36 

60 
37 

66 
34 

75 
34 

77 
37 

79 
40 

78 
40 

71 
40 

71 
40 

81 
41 

64  cl 
35.2 

POSEY  3  E 

MAX 
Ml  N 

65 
31 

61 
33 

62 
35 

70 
37 

73 
40 

74 
43 

68 
41 

51 
34 

50 
28 

50 
33 

44 

33 

45 
36 

53 
40 

52 
37 

51 
35 

34 

39 

59 
43 

49 

34 

47 

32 

43 

32 

65 
34 

51 
34 

60 

39 

67 
40 

72 
42 

74 
46 

71 
45 

65 
43 

66 
44 

73 
46 

59.6 
37.5 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

84 
42 

63 
46 

78 
39 

85 
42 

86 
47 

85 
50 

65 

49 

65 
48 

66 
49 

66 
49 

66 
46 

68 
48 

72 
39 

40 

46 

69 
55 

61 
45 

58 
45 

69 

38 

67 

39 

77 
46 

79 
44 

83 
42 

88 
46 

89 
47 

89 
49 

79 

53 

85 
45 

74.9 
45.5 

OUINCY  RS 

MAX 
MIN 

61 

36 

65 

35 

71 
34 

76 

33 

79 

37 

80 
35 

69 

41 

55 
46 

59 
42 

61 

43 

62 
42 

56 
47 

58 
43 

58 
34 

70 
35 

39 

40 

55 
47 

53 
37 

52 
37 

65 
35 

63 
40 

70 
40 

75 

33 

61 
40 

84 
41 

36 
42 

85 
42 

80 
47 

79 
48 

86 
47 

69.0 
40.1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

74 

46 

74 

37 

82 
36 

80 
42 

77 

52 

76 

52 

59 
52 

70 
51 

69 
47 

64 
44 

60 
49 

63 
47 

67 
48 

64 
47 

69 
46 

40 

41 

76 
55 

67 
56 

64 
47 

64 

50 

68 
40 

61 
49 

71 
48 

86 
41 

89 
41 

82 
45 

76 
51 

74 
54 

74 

55 

84 
42 

72.3 
46.8 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

60 
46 

74 

82 

36 

86 

88 
54 

76 

46 

69 
42 

69 
43 

65 
46 

65 
43 

69 
46 

72 
47 

64 
43 

74 
44 

47 

48 

82 
55 

73 
64 

64 

43 

76 
45 

73 
44 

65 
44 

75 
48 

82 
52 

87 
67 

92 
60 

69 
59 

66 
55 

38 
58 

93 
60 

77.8 
49.3 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 

53 

66 
49 

82 
46 

87 

59 

89 
62 

87 
55 

70 
54 

63 
51 

73 

50 

72 
53 

72 
60 

70 
61 

72 
54 

70 
49 

83 
49 

84 

52 

56 

71 

65 

63 

50 

60 
49 

76 
47 

74 
51 

83 
54 

62 
53 

69 
53 

94 
57 

96 
62 

97 
64 

84 
60 

66 
57 

92 
62 

77.9 
53. a 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

77 

55 

68 
48 

82 
47 

87 
52 

91 
61 

68 

59 

85 
57 

83 
55 

73 

53 

72 

53 

72 
51 

71 
52 

70 
63 

69 
47 

83 
48 

62 

56 

72 
47 

74 
48 

61 

47 

76 
44 

75 
54 

84 
47 

65 

57 

66 
54 

90 

58 

93 
62 

96 
66 

90 
63 

87 
59 

91 
63 

30.8 
53.6 

REOLANDS 

MAX 
MIN 

76 
49 

73 

49 

84 
45 

86 
51 

76 
54 

79 
55 

62 

53 

70 
51 

71 
50 

63 
46 

59 
49 

57 
49 

67 
61 

66 
50 

73 
44 

47 

49 

68 
56 

71 
56 

64 

50 

67 

50 

73 
47 

62 

51 

71 
51 

86 
46 

96 
54 

87 
53 

77 

57 

75 

56 

76 
54 

68 
51 

73.8 
50.9 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

73 
54 

70 
50 

76 
46 

86 
48 

84 

50 

74 

52 

66 
57 

69 
52 

66 
54 

70 
48 

68 
44 

66 
48 

72 
56 

70 
50 

73 
45 

46 

52 

66 
56 

64 
50 

62 
52 

72 
47 

71 
48 

76 
44 

74 
48 

71 
53 

82 
47 

61 
61 

79 
43 

74 
51 

70 
49 

78 
48 

72.6 
50.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

63 

55 

65 
53 

72 

51 

85 
54 

84 

56 

65 

56 

63 

57 

62 

52 

62 

55 

65 

52 

65 

66 

65 

56 

65 
56 

64 
54 

76 
49 

55 

56 

62 
56 

62 

53 

63 

52 

70 
50 

67 
50 

73 

64 

73 

53 

67 
63 

75 
53 

75 
55 

70 

53 

64 

55 

70 
55 

70 
56 

68.5 
53.6 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

62 
53 

64 
51 

66 

52 

83 
56 

67 
57 

64 

57 

63 

53 

61 

52 

60 
55 

60 
53 

64 
55 

63 
55 

63 
55 

63 
53 

63 
49 

55 

55 

61 

67 

60 

53 

62 
52 

55 

50 

66 

51 

67 

52 

67 
57 

58 
52 

63 
52 

67 
53 

64 
52 

60 
54 

63 
52 

65 
55 

64.2 
53.5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MI  N 

75 
46 

73 
50 

82 
46 

33 
49 

77 
49 

77 

56 

71 

55 

71 

53 

70 
51 

65 
60 

65 
48 

63 
60 

70 
50 

67 
50 

76 
45 

48 

48 

74 

56 

70 
57 

71 

50 

70 

52 

74 

48 

70 
50 

74 

48 

86 
47 

96 

52 

68 
54 

61 
58 

74 
57 

76 
52 

36 
49 

75.4 
50.8 

RIVERSIDE  CITRUS   EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
47 

75 
48 

74 
45 

82 
49 

84 
56 

76 

56 

78 
54 

63 
53 

71 

52 

70 
49 

65 
47 

64 
49 

62 
48 

70 
51 

66 
46 

75 
42 

48 

80 
56 

70 
41 

70 
49 

70 
52 

70 
46 

73 
62 

65 
50 

73 
47 

38 
63 

96 

52 

66 
66 

76 
57 

74 
51 

76 
49 

74.3 
50.0 

ROCKLI N 

MAX 
MIN 

72 
42 

70 
49 

70 
43 

87 
44 

66 
48 

69 

50 

74 

52 

69 
54 

72 
53 

73 
52 

73 
61 

72 
52 

74 
64 

71 
49 

70 
43 

80 
43 

52 

71 
54 

63 
46 

65 
49 

57 
43 

75 
46 

74 
43 

76 
48 

60 
48 

86 
51 

94 
54 

95 
56 

79 
53 

75 
52 

66 
53 

75.6 
49.3 

SACRAMENTO  W6  AP 

MAX 
MIN 

70 
52 

70 
51 

82 
52 

87 
53 

89 
56 

75 
54 

71 

50 

71 

55 

72 

55 

72 
49 

74 
54 

70 
61 

69 
54 

69 
50 

83 
46 

50 

54 

62 

53 

66 
60 

67 
61 

75 
47 

73 
48 

81 
54 

70 

53 

80 
60 

90 

55 

95 
58 

76 
56 

77 
54 

30 
52 

89 
53 

75.8 
52.3 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

MAX 
MIN 

69 
54 

71 
51 

81 
51 

66 
54 

90 
57 

75 
54 

70 
53 

70 

53 

73 
55 

71 
51 

74 

54 

68 
52 

69 
53 

67 
60 

81 
46 

51 

72 
54 

61 

63 

65 
50 

56 

50 

76 
47 

74 
49 

80 
53 

70 
62 

83 
50 

90 
66 

94 

60 

78 
66 

78 
53 

80 
52 

90 
53 

75.6 
52.5 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

59 
52 

67 
49 

33 
44 

88 
49 

63 
50 

72 
54 

61 
49 

60 
51 

63 
51 

64 

44 

66 
47 

63 
46 

65 
53 

65 
47 

79 
43 

80 
45 

73 
53 

63 
57 

60 
50 

57 
49 

73 
45 

73 
44 

81 
46 

75 
51 

60 
51 

88 
48 

91 
49 

65 
54 

70 
54 

78 
48 

85 
46 

72.6 
49.0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 

50 

65 

48 

77 

39 

84 
42 

84 
44 

66 

52 

63 
54 

62 
50 

62 
51 

66 
44 

65 
48 

64 

61 

63 
51 

62 
46 

73 
39 

50 

52 

61 
54 

61 

46 

58 
43 

70 
46 

68 
48 

73 
41 

70 
50 

75 
49 

36 
44 

38 
46 

38 
50 

63 
51 

67 
52 

76 
51 

69.3 
43.0 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
47 

69 

52 

75 
44 

85 
46 

70 
50 

70 
54 

69 
53 

73 
53 

69 
48 

71 
43 

65 
50 

68 
44 

69 
61 

65 
49 

67 
46 

62 

54 

69 

53 

64 

51 

64 

61 

65 
51 

66 

60 

66 
48 

64 
51 

70 
51 

76 
47 

71 
51 

67 

52 

66 
53 

69 
49 

74 
50 

69.5 
49.8 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

68 
43 

64 

43 

73 
44 

76 

56 

79 
56 

77 

54 

75 
49 

58 
46 

66 

38 

52 
42 

54 
43 

54 
44 

57 
43 

58 
40 

66 

38 

44 

46 

60 
48 

52 

36 

46 

36 

62 
36 

63 
40 

62 
36 

67 
47 

74 
46 

80 
50 

83 
56 

82 
57 

74 
55 

76 
51 

80 
51 

66.6 
45.6 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

87 

50 

76 

51 

61 
49 

69 
49 

72 
45 

70 
48 

62 
44 

69 
45 

46 

49 

64 

50 

62 
42 

66 
43 

60 
43 

68 
42 

66 
44 

75 
45 

62 
47 

64 
45 

87 

50 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

72 
40 

66 
41 

76 
45 

77 
50 

78 
46 

72 
49 

70 
49 

62 
44 

61 
44 

58 
45 

57 
40 

53 
44 

55 
47 

57 
43 

65 
40 

47 

50 

69 

51 

61 

52 

55 
47 

60 
41 

60 
41 

64 
45 

64 

46 

78 
49 

35 

59 

65 
57 

78 
51 

67 
60 

67 
46 

80 
48 

67.8 
46.7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
48 

85 
44 

86 
50 

79 

56 

79 
57 

65 
55 

69 

52 

70 
53 

62 
50 

61 
60 

60 

50 

65 
53 

66 
53 

74 
44 

47 

60 

70 
57 

69 
56 

64 

52 

68 
51 

74 
47 

64 

53 

73 
52 

87 
46 

95 
53 

66 
64 

77 
68 

75 
58 

77 
65 

89 
50 

74.3 
51.8 

SANOBERG  WB 

MAX 
MIN 

62 
42 

56 

38 

69 
39 

73 

52 

72 
48 

68 
42 

51 

39 

53 
38 

62 
36 

50 
36 

46 

36 

48 

39 

53 
40 

49 
37 

54 
37 

46 

67 

46 

51 
45 

53 

38 

49 

36 

47 
37 

56 
42 

52 

36 

62 

39 

73 

50 

78 

56 

78 

53 

69 
47 

65 
49 

68 
49 

62 

63 

60.4 
42.6 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
56 

69 

55 

71 

59 

67 

58 

66 

59 

68 

60 

68 

60 

70 
59 

69 
67 

67 

56 

66 

56 

67 

53 

69 
67 

67 

57 

69 

66 

56 

61 

70 
61 

68 
60 

67 

58 

67 

57 

68 

56 

65 
57 

66 
57 

74 

57 

73 
59 

66 
53 

68 
61 

69 
60 

69 

59 

71 
57 

68.6 
57.7 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

72 
47 

73 

50 

79 

50 

80 
49 

73 
56 

74 

56 

67 

55 

68 
46 

68 
42 

66 
61 

62 
47 

65 

50 

67 
54 

65 
54 

76 

50 

49 

60 

72 
55 

70 
55 

66 
46 

73 
54 

71 
48 

68 
51 

72 
48 

86 
47 

92 
54 

87 
55 

81 
65 

73 
67 

74 
47 

65 
50 

73.5 
50.9 

SAN   FRAN  ACAD  OF  SCI 

MAX 
HIN 

61 
52 

64 
49 

65 
48 

79 
46 

59 
47 

64 

54 

63 
56 

62 
51 

61 
64 

63 
49 

62 
53 

63 
54 

64 
54 

61 
50 

63 
49 

51 

53 

62 
55 

61 

50 

59 
50 

63 
47 

62 
47 

64 

60 

61 

50 

59 
49 

65 
49 

65 
51 

59 
50 

61 
53 

63 
53 

62 
50 

62.7 
50.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 

52 

65 

51 

70 
48 

83 
49 

76 

51 

66 
54 

65 

57 

64 

53 

64 

55 

65 
50 

65 

52 

63 
52 

66 
53 

63 
51 

63 
52 

53 

54 

62 
55 

61 

52 

56 

52 

62 

49 

63 
61 

67 
51 

58 
51 

64 

50 

74 
46 

71 
50 

66 
50 

63 
53 

64 
53 

66 
54 

6S>4 
51.7 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

61 
52 

64 

50 

69 
54 

76 
54 

65 
55 

63 

55 

63 

56 

61 

52 

62 
55 

62 
54 

62 
56 

63 
54 

62 
54 

61 
51 

63 

53 

53 

53 

60 
63 

60 
52 

55 
61 

64 
51 

63 
52 

66 

52 

67 
51 

62 
60 

69 
50 

65 
52 

69 
51 

61 
55 

63 
55 

63 
53 

62.9 
62.8 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

73 
49 

73 
48 

79 

49 

80 
49 

76 
56 

75 
58 

71 
56 

71 
54 

70 
46 

69 
50 

68 
61 

69 
46 

70 
56 

69 
56 

75 
42 

79 
41 

48 

76 
57 

72 
57 

69 

62 

71 
53 

73 

53 

73 
62 

73 
50 

63 
48 

88 
64 

83 
59 

76 
57 

73 
56 

73 
50 

62 
50 

74.7 
51.8 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

60 
51 

64 
48 

66 
40 

75 
41 

73 
44 

63 

53 

61 
54 

60 
50 

63 

51 

63 
43 

63 
49 

64 
46 

63 
62 

62 
47 

61 

51 

62 

63 

62 

61 

51 

60 
49 

60 
49 

61 

41 

61 

51 

62 

39 

60 
46 

60 
50 

70 
43 

70 
46 

63 
45 

65 
52 

63 
44 

66 
46 

63.5 
47.6 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

76 
42 

74 
41 

86 

39 

67 
46 

81 

53 

79 

53 

67 

52 

67 
51 

69 
49 

63 
46 

62 
48 

59 
48 

62 
60 

63 
48 

72 
47 

45 

45 

71 

53 

69 
54 

66 
47 

68 
61 

73 
45 

62 
60 

74 

46 

90 
45 

97 
49 

90 
46 

61 
56 

81 
66 

80 
51 

91 
48 

75.0 
48.5 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

65 
51 

70 
52 

75 
49 

85 
51 

83 
57 

68 
51 

65 
56 

67 
53 

69 
65 

69 
50 

68 
53 

68 
51 

65 
55 

64 
51 

70 
50 

48 

54 

62 
59 

65 
52 

60 
52 

70 
50 

70 
46 

76 
47 

70 
52 

75 
64 

85 
51 

85 
54 

77 
53 

71 
56 

70 
52 

76 

55 

71.2 
52.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

66 
44 

66 
49 

66 
51 

83 

52 

82 
51 

68 
52 

65 

55 

67 

52 

65 
44 

66 
43 

67 
45 

64 
47 

68 
50 

69 
48 

65 
46 

49 

52 

71 

53 

60 

52 

64 

49 

63 
52 

66 
44 

64 
43 

65 
46 

63 
49 

73 
43 

91 
49 

71 

60 

64 

53 

64 
46 

69 
46 

68.2 
48.9 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
39 

72 
38 

83 
43 

85 
45 

77 

50 

67 
54 

65 
44 

66 

35 

67 

39 

69 
46 

62 
46 

69 
49 

72 
45 

66 
40 

76 
45 

76 
51 

64 

46 

66 
44 

66 
46 

70 
60 

69 
41 

69 
46 

73 
46 

63 
43 

92 
49 

68 
53 

74 
54 

68 
53 

78 
45 

72.7 
45. S 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

61 
52 

64 
49 

74 
47 

64 
48 

81 

52 

66 
54 

64 

51 

66 
51 

64 
64 

68 
49 

66 
44 

66 
52 

66 
54 

65 
49 

68 
58 

69 
51 

67 
44 

74 
56 

64 

49 

61 
64 

69 
47 

68 
49 

63 
47 

69 
51 

69 
51 

79 
46 

79 
49 

73 
51 

68 
52 

67 
49 

72 
53 

69.0 
50.4 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

64 

55 

65 
57 

66 

53 

68 
56 

69 

59 

68 
56 

66 

59 

67 

58 

64 

55 

65 
56 

65 

55 

65 

53 

67 

57 

65 
67 

66 
64 

66 

57 

69 

58 

70 

57 

70 
60 

66 
54 

67 

56 

67 
55 

65 

53 

66 
57 

72 
66 

71 
53 

70 
68 

68 
69 

67 
60 

68 
68 

66 
56 

67.2 
56.5 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

62 
53 

67 

50 

77 

bl 

86 
44 

87 
44 

81 
54 

64 
56 

61 
51 

65 
54 

65 
50 

69 
50 

66 
51 

66 
51 

64 
49 

71 
49 

72 
51 

66 

53 

61 

57 

63 
49 

62 
50 

71 
47 

74 

47 

77 
51 

74 

48 

71 
50 

62 
47 

81 
50 

79 
50 

66 

50 

69 

50 

78 
49 

70.9 
60.2 

See  reference  notes  followlDg  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOOMA 
MAY  1967 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

70 
51 

72 

74 

74 

73 

72 

66 

71 

5  5 

70 
50 

70 
54 

69 

52 

70 
51 

71 
54 

69 
55 

73 
60 

81 
52 

75 

53 

73 

59 

71 
59 

69 
64 

71 
54 

72 
52 

69 
54 

73 
52 

61 
53 

81 
55 

77 
59 

72 
60 

72 
60 

74 

53 

76 
52 

72.6 
64.4 

SANTA   ANA   RtVER   PH  1 

MAX 
MIN 

76 
42 

73 
41 

75 
42 

79 
52 

80 
48 

78 
48 

69 
48 

58 
46 

61 
44 

60 
44 

54 
44 

52 
45 

60 
42 

60 
45 

60 
41 

72 

75 

74 
47 

65 
52 

61 

47 

59 
46 

65 
43 

66 
42 

60 
46 

72 
49 

83 
54 

87 
63 

83 
50 

74 
44 

66 
43 

81 
46 

69.1 
46.1 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

66 
47 

73 

72 
5 1 

73 

69 

56 

66 

57 

65 

67 
6  I 

66 
44 

68 
47 

65 
53 

70 
46 

70 
52 

70 
49 

78 
40 

76 

72 

66 

55 

71 
52 

69 
48 

76 

61 

76 

52 

72 

48 

68 
49 

76 
49 

82 

52 

73 

58 

68 

58 

67 

68 

72 
51 

74 
52 

70.9 
51.4 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
46 

69 

69 

69 
50 

65 
57 

63 
57 

64 
56 

64 
49 

64 

43 

65 
45 

64 

50 

67 
44 

67 
49 

70 
49 

76 
49 

71 

70 

63 
56 

71 
51 

65 
47 

76 

62 

69 

62 

66 
49 

66 
42 

72 
47 

76 
51 

68 

58 

63 
57 

63 
62 

69 
48 

71 
49 

67.8 
60.1 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

66 
52 

71 
52 

78 
46 

88 
49 

83 
56 

74 

53 

66 

66 

66 

52 

72 
66 

73 
48 

70 
52 

68 
60 

68 
56 

67 
61 

73 
46 

74 

72 

68 

59 

67 

49 

64 

52 

71 
49 

72 
46 

77 
46 

77 
51 

76 
64 

86 
50 

85 
62 

81 
53 

73 
56 

71 
50 

76 
51 

73.3 
51.3 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

60 
51 

67 
51 

74 

82 

75 

65 

69 
6  5 

62 
66 

64 
51 

63 
49 

65 
5  1 

66 
5  1 

64 
53 

63 
49 

73 
42 

74 

72 

61 

56 

63 

62 

61 
49 

72 
48 

66 
41 

72 
42 

70 
61 

72 
61 

76 
45 

69 
48 

63 
52 

66 
53 

73 
47 

75 
46 

68.4 
49.2 

SANTA  MARIA 

MAX 
MIN 

66 
45 

70 

70 

86 

80 
5 1 

79 

5 1 

72 
56 

70 

63 

60 
44 

67 
44 

69 
48 

64 
46 

70 
48 

71 
49 

65 
44 

73 

72 

72 
41 

63 
44 

66 
46 

66 
49 

66 
47 

65 
46 

66 
62 

68 
45 

70 
48 

82 
48 

70 
40 

65 
53 

66 
47 

70 
49 

69.4 
47.  1 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 
MIN 

6B 

67 

33 

79 

67 

70 

67 

67 

67 

67 
42 

62 
47 

67 
47 

69 
47 

63 
46 

67 
41 

67 

67 

63 
55 

63 
48 

64 
45 

64 

51 

62 

46 

62 
47 

64 

49 

66 

49 

83 
48 

68 
49 

63 
53 

64 
54 

66 
46 

69 
51 

67,3 

5ANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

71 

48 

68 

69 

71 

69 

67 

68 

68 
52 

66 

50 

66 
47 

68 
43 

68 
51 

69 
53 

64 
64 

70 
53 

70 

72 

69 

58 

65 

63 

66 

50 

66 

53 

68 

65 

68 
53 

68 
63 

72 

52 

74 

55 

70 
51 

68 

52 

68 
58 

74 
52 

73 
53 

68.3 
51.9 

jANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

72 
45 

73 

75 

77 

80 

75 

74 

5  5 

66 
5  0 

64 
46 

70 
46 

70 
50 

66 
44 

73 
50 

72 
49 

71 
43 

77 

77 

76 
54 

68 
54 

72 

45 

69 

63 

73 
45 

72 
49 

70 
45 

72 
47 

79 
51 

86 
55 

78 

59 

72 
58 

65 

50 

76 
49 

72.8 

iANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

66 

52 

61 

48 

69 
4  3 

80 
46 

90 
49 

78 
54 

62 
48 

63 
49 

63 
50 

63 
47 

69 
48 

66 
48 

66 
53 

68 
47 

68 
41 

77 

78 

63 
54 

64 
40 

66 
49 

57 
41 

76 

43 

76 
44 

80 
45 

67 
49 

76 
44 

86 
47 

38 
50 

67 
52 

69 
45 

73 
44 

70.8 

SCOT  I A 

MAX 
MIN 

61 
55 

65 
47 

65 
47 

62 
49 

69 
4  7 

76 

50 

61 
52 

73 
62 

65 

62 

72 
52 

70 
50 

67 
49 

62 
49 

58 
47 

63 
44 

61 

68 

63 
51 

65 
47 

58 
48 

60 
48 

60 
51 

62 
47 

63 
51 

65 
52 

63 
47 

62 
51 

67 
50 

76 
63 

63 
54 

65 
54 

64.8 

iHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

75 
53 

54 
46 

61 
46 

78 
53 

82 
60 

85 
59 

86 
56 

61 

53 

67 

60 

69 
51 

69 
52 

70 
53 

60 
49 

64 
46 

69 
47 

78 

82 

82 
55 

64 
47 

61 
45 

56 
46 

74 

51 

69 

53 

31 
57 

79 
56 

86 
60 

89 
64 

90 
65 

91 
62 

64 
60 

84 
63 

73.6 
63.9 

ilERRA   HADRE    1  N 

MAX 
MIN 

73 
48 

72 
50 

79 
51 

80 
53 

76 
55 

73 
54 

67 

53 

68 
52 

66 
47 

63 
47 

60 
48 

60 
48 

62 
49 

61 
50 

71 

79 

75 
60 

63 
52 

64 

50 

68 
51 

69 
52 

64 

60 

72 
49 

83 
52 

90 
62 

80 
66 

76 

55 

71 
55 

72 

50 

62 
50 

71.3 

ilERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

66 
35 

61 

33 

51 

65 
29 

72 

3 1 

75 
39 

62 

3  3 

54 

3  5 

56 

39 

55 
36 

67 

39 

53 
40 

55 
31 

66 
27 

65 

38 

72 

64 

46 

32 

47 
32 

49 
33 

60 
35 

56 
34 

60 

38 

63 

36 

75 

39 

77 
49 

79 

39 

77 
43 

76 
41 

76 
46 

81 
45 

63.5 

iODA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

45 
31 

50 
28 

40 
3  0 

53 
30 

60 
30 

62 
27 

63 

3  1 

52 
32 

40 

2  8 

45 
32 

42 

29 

46 

31 

41 

29 

41 
26 

40 
24 

54 

69 

54 
36 

40 
26 

33 
25 

36 
27 

47 
29 

43 

23 

60 
29 

55 
30 

63 
33 

67 
35 

68 
37 

69 
34 

65 
34 

64 
36 

51.2 

lONOMA 

MAX 
MIN 

64 

51 

72 

48 

79 
41 

88 
45 

84 

43 

71 
55 

64 
5 1 

62 
5  1 

66 

50 

72 
41 

70 
60 

68 
60 

68 
47 

69 
49 

76 
40 

78 

70 

64 

58 

66 
45 

62 

48 

73 
43 

72 

39 

78 
49 

68 
46 

81 

50 

90 
42 

92 

52 

87 
47 

66 

53 

72 
44 

83 
42 

73.4 

iONQRA 

MAX 
MIN 

77 
46 

71 
48 

66 
4  0 

76 
42 

84 
48 

87 

52 

81 
50 

65 
6  1 

67 
42 

68 
45 

62 
49 

63 
50 

66 
48 

69 
44 

60 
39 

74 

78 

74 
54 

66 
46 

57 
46 

57 
40 

70 
42 

69 
42 

74 
46 

80 

60 

82 
51 

86 
46 

92 
60 

83 
52 

74 

52 

81 
54 

72.7 

10  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

63 
37 

57 

40 

67 
21 

70 
35 

74 
39 

70 
42 

70 
36 

49 

39 

49 
36 

45 
34 

47 
36 

47 
38 

45 
34 

52 
32 

56 
30 

61 

63 

62 
44 

46 

32 

42 

32 

55 
35 

55 
35 

57 
32 

63 
35 

66 
38 

76 
43 

77 
46 

73 
44 

66 
41 

67 
42 

78 
46 

60.2 

iOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 
MIN 

54 
40 

45 
33 

56 
24 

64 

26 

69 
31 

68 
32 

55 

38 

46 

34 

50 
30 

50 

36 

50 
32 

45 
38 

48 

35 

46 

30 

60 
25 

62 

56 

42 
32 

38 
28 

40 
28 

54 
32 

47 
31 

50 
33 

61 

30 

70 
34 

70 
37 

74 
40 

66 

38 

71 
36 

67 
36 

72 
40 

56.3 

SQUIRREL  Inn  2 

MAX 
MIN 

60 
42 

59 
44 

68 
38 

69 
50 

69 
52 

65 
50 

55 
39 

45 

33 

43 

33 

40 

32 

36 
32 

38 
33 

46 
36 

42 
35 

52 
31 

61 

62 

55 
40 

46 

38 

42 

36 

45 

35 

50 
34 

46 

32 

66 
34 

68 
37 

70 
43 

72 
52 

65 
51 

67 
50 

66 
46 

75 
45 

56.0 

TOCKTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
47 

72 
51 

81 
49 

87 
49 

90 
53 

75 
54 

72 
51 

73 
65 

72 

53 

73 
48 

72 
52 

71 
49 

72 
53 

67 
51 

60 
46 

83 

74 

70 
61 

66 

49 

66 
51 

74 

46 

75 
46 

79 
45 

75 
49 

62 
49 

91 
54 

96 

69 

82 
63 

77 

53 

81 
52 

68 
51 

76.7 

TOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 
MIN 

72 
46 

72 
56 

71 

47 

60 
48 

85 
53 

89 
54 

73 
49 

74 
49 

75 
45 

72 
47 

75 
52 

74 
48 

71 
50 

70 
50 

69 
44 

80 

82 

76 
62 

66 
47 

65 
49 

67 

45 

75 
48 

76 
48 

80 
60 

79 
47 

83 
62 

39 
64 

94 
59 

86 
52 

77 

50 

80 
50 

76.3 

TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

73 
46 

72 
52 

84 
46 

89 
49 

91 
52 

87 
51 

74 

48 

75 
54 

71 
61 

72 
44 

72 
50 

72 
48 

72 
51 

66 
50 

80 
46 

82 

77 

63 
69 

65 
49 

64 
50 

74 
46 

74 

47 

81 
50 

80 
51 

84 
47 

92 
5  1 

97 
67 

94 
61 

76 
54 

79 
52 

90 
51 

76.4 

TONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

74 
42 

65 
43 

79 
40 

83 
52 

86 
51 

82 
51 

67 

5  0 

64 
50 

69 
46 

68 
49 

70 
43 

68 
44 

69 
44 

66 
40 

80 
42 

83 

82 

73 
56 

68 
48 

61 
50 

76 

40 

75 
46 

79 
50 

82 

48 

86 

50 

90 

53 

94 
57 

97 
57 

67 

57 

86 
56 

90 
58 

77.4 

TRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 
41 

51 

33 

60 
36 

75 
38 

76 

38 

75 
46 

67 
44 

50 
41 

52 
40 

53 
41 

54 
40 

66 
41 

54 

38 

50 
34 

65 
35 

70 

60 

50 
44 

48 
36 

42 

33 

60 

33 

58 
38 

63 
40 

67 
41 

72 

43 

78 
44 

81 
49 

81 
53 

74 

50 

74 
48 

79 
60 

62.8 

UNLANO 

MAX 
MIN 

75 
45 

75 
41 

64 
45 

84 
47 

88 
50 

76 

53 

61 

50 

70 
48 

70 
46 

64 
46 

67 
46 

62 
46 

68 
50 

67 
49 

71 
39 

81 

79 

74 

50 

70 
52 

79 
60 

74 

47 

74 

47 

64 

48 

74 

43 

89 
45 

93 
54 

81 

52 

75 
57 

71 
52 

75 
45 

88 
66 

74.6 

USANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

61 
45 

52 
36 

67 
25 

70 
33 

74 

35 

80 
35 

71 
46 

69 
40 

63 
36 

62 
43 

56 
40 

60 
43 

55 
44 

67 
29 

68 
36 

73 

72 

56 
43 

51 

35 

56 
36 

63 
32 

54 

37 

65 
41 

75 

38 

79 

39 

84 
42 

32 
42 

83 
42 

80 
47 

32 
44 

84 
44 

67.6 

ABLE  MTN 

MAX 
MIN 

58 
39 

58 
40 

61 

42 

66 
46 

64 
46 

64 
45 

57 
44 

51 
36 

49 

29 

45 
27 

33 
26 

42 
27 

48 
28 

41 
27 

50 
25 

58 

59 

59 
40 

44 

30 

47 

30 

42 

28 

51 

30 

46 
27 

54 
31 

62 

40 

65 
46 

68 
50 

63 
48 

65 
45 

66 
44 

72 
52 

65.1 

AHOE 

MAX 
MIN 

56 

33 

57 
32 

46 
26 

55 
29 

59 

32 

67 
32 

68 
39 

50 
30 

61 

29 

49 
34 

51 
31 

52 
36 

52 
33 

49 
26 

43 
29 

52 

59 

58 
39 

46 
27 

36 

26 

40 

29 

47 

32 

49 
31 

49 

31 

61 

32 

60 
35 

70 
33 

65 
37 

69 
37 

60 
36 

63 
39 

64.5 
32.5 

EHACHAPI 

MAX 
MIN 

72 

30 

60 
38 

67 
37 

60 
35 

82 
38 

60 
40 

69 
40 

68 
41 

57 
33 

54 
40 

52 
39 

61 
40 

67 
42 

64 

38 

64 
38 

69 

70 

61 
46 

56 
40 

53 
40 

62 
40 

69 
39 

56 
37 

66 
43 

71 
45 

32 
41 

86 
47 

32 
46 

70 
47 

70 
48 

74 
6  0 

66.6 
40. 7 

EJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

62 
44 

74 
46 

74 
45 

85 
54 

93 

90 

82 

67 

69 

66 
52 

66 
46 

70 
50 

72 
52 

70 
49 

66 
48 

80 

60 

75 

65 

69 

49 

70 

50 

66 

48 

74 
5  1 

72 
45 

80 
51 

62 
52 

90 
60 

94 
64 

93 
65 

35 
65 

63 
57 

68 
59 

77.6 
52.1 

HERMAL  CAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
63 

94 
64 

96 
65 

97 
64 

95 
65 

94 
61 

86 
63 

84 
61 

63 
61 

79 
59 

78 
56 

79 
55 

84 
61 

61 
60 

87 
59 

92 

96 

65 

92 
66 

64 
64 

82 
60 

81 
59 

66 

62 

80 
58 

86 
60 

97 

60 

102 

70 

103 
70 

97 
65 

95 
65 

97 
66 

103 
68 

39.8 
62.5 

HREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

82 
46 

75 
48 

78 
45 

87 
48 

91 
49 

90 
51 

85 
66 

68 

55 

71 
46 

66 
53 

62 
51 

70 
50 

68 
52 

73 
61 

60 
43 

76 

80 

81 
6  0 

60 
48 

65 
46 

61 

61 

70 
49 

70 
49 

74 

49 

76 
50 

84 
62 

90 
65 

96 
67 

81 
52 

82 
54 

85 
56 

76.1 

IGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

70 
45 

64 
46 

72 
37 

78 
37 

80 
48 

61 
49 

74 

50 

62 
49 

61 
40 

58 
46 

58 
46 

59 
47 

62 
41 

58 
42 

70 
38 

72 

73 

63 
41 

54 
40 

49 

40 

66 

38 

66 

42 

70 

38 

72 
43 

76 
46 

32 
50 

88 

52 

86 

53 

72 
50 

76 
49 

62 
62 

69.5 

OPAZ  LAKE 

MAX 
MIN 

70 
44 

61 
41 

64 
34 

68 
38 

77 
41 

76 
45 

70 
54 

63 
39 

69 
40 

55 
38 

58 
38 

66 
47 

61 
43 

54 
37 

62 
36 

67 
44 

72 
44 

65 
49 

52 
34 

49 
37 

57 
35 

62 
40 

61 
34 

69 

39 

76 
43 

79 
47 

60 
47 

74 
47 

76 
44 

75 
46 

63 
50 

66.1 
41. e 

ORRANCE 

MAX 
MIN 

71 
49 

68 

52 

73 
48 

76 
48 

72 
69 

69 
59 

66 
67 

69 
51 

66 
51 

67 
54 

67 
49 

67 
49 

68 
52 

67 
54 

71 
47 

74 

50 

74 
51 

71 
57 

69 
56 

64 
44 

67 
49 

RACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

78 

50 

76 

52 

72 

52 

82 
55 

87 
53 

90 
53 

76 
50 

73 
51 

74 
52 

69 
46 

48 

49 

61 

50 

48 

75 
48 

82 
61 

7  5 
56 

72 
46 

67 
52 

66 
46 

75 
45 

75 
48 

79 
61 

79 
47 

64 
61 

92 
56 

94 

59 

86 
52 

61 
50 

8  0 
48 

76.7 
50.7 

RACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

73 
47 

72 
52 

83 
51 

88 
52 

91 
52 

74 

56 

70 

52 

72 

55 

66 
50 

70 
47 

69 
48 

70 
51 

67 

63 

66 
50 

78 
52 

78 
51 

71 

56 

73 
68 

67 
47 

61 
50 

76 
47 

73 
47 

82 
40 

74 
45 

84 

52 

92 
50 

97 
57 

94 
53 

73 
47 

76 
55 

88 
54 

76.5 
60.8 

See  reference  notes  ] 


vlag  Station  Index. 


-  147  - 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1957 


Station 

ay 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRONA 

MAX 

88 

87 

83 

95 

90 

87 

93 

83 

78 

76 

71 

68 

77 

80 

72 

85 

90 

83 

83 

77 

76 

81 

66 

80 

94 

94 

99 

94 

93 

96 

MIN 

50 

54 

50 

57 

56 

55 

59 

48 

49 

53 

52 

50 

50 

54 

49 

54 

59 

66 

58 

37 

52 

50 

54 

50 

66 

62 

58 

67 

53 

62 

67 

TRUCKEE  RS 

MAX 

64 

62 

60 

63 

68 

70 

7  0 

56 

50 

53 

52 

50 

55 

49 

47 

60 

63 

60 

69 

39 

42 

53 

5  0 

54 

62 

70 

74 

74 

74 

68 

70 

MIN 

38 

28 

22 

27 

31 

30 

34 

29 

29 

33 

32 

35 

37 

27 

25 

28 

31 

36 

29 

29 

31 

26 

32 

31 

31 

36 

37 

36 

36 

36 

37 

TULELAK.E 

MAX 

62 

52 

70 

72 

76 

75 

59 

61 

61 

62 

61 

58 

57 

70 

73 

71 

6  0 

62 

50 

57 

57 

67 

73 

75 

79 

80 

33 

81 

79 

84 

MIN 

Al 

36 

26 

37 

32 

47 

35 

41 

33 

40 

43 

39 

39 

35 

33 

34 

44 

43 

39 

34 

31 

33 

32 

32 

34 

37 

38 

42 

45 

43 

44 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

73 

56 

57 

76 

80 

84 

8  1 

60 

56 

68 

66 

68 

62 

58 

64 

77 

77 

66 

60 

59 

56 

7  0 

67 

75 

75 

60 

83 

82 

90 

81 

MIN 

52 

46 

46 

52 

60 

57 

55 

62 

50 

51 

51 

53 

50 

45 

47 

56 

56 

54 

48 

45 

46 

52 

52 

67 

64 

62 

60 

64 

63 

60 

TU5T1N   IRVINE  RANCH 

MAX 

72 

73 

76 

76 

73 

76 

69 

70 

71 

67 

65 

70 

70 

70 

73 

77 

76 

74 

70 

68 

72 

71 

69 

72 

82 

83 

80 

78 

73 

77 

79 

MIN 

46 

49 

43 

48 

58 

59 

53 

52 

43 

52 

46 

50 

54 

52 

42 

47 

46 

37 

60 

57 

62 

46 

50 

49 

48 

50 

60 

60 

55 

50 

50 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

88 

87 

90 

66 

8  5 

83 

78 

74 

77 

81 

77 

78 

86 

92 

9  0 

82 

80 

79 

78 

71 

83 

93 

96 

95 

93 

95 

99 

103 

M  I  N 

45 

49 

49 

53 

58 

57 

62 

55 

53 

53 

48 

47 

53 

50 

52 

55 

59 

60 

64 

59 

61 

50 

49 

50 

58 

59 

78 

67 

62 

62 

66 

TWIN  LAKES 

MAX 

50 

43 

52 

58 

57 

45 

43 

40 

39 

42 

39 

38 

50 

55 

55 

42 

34 

34 

45 

45 

44 

50 

63 

63 

62 

62 

60 

58 

66 

MIN 

36 

29 

20 

31 

29 

28 

36 

28 

24 

24 

25 

30 

28 

24 

26 

27 

29 

34 

21 

22 

25 

29 

23 

27 

28 

31 

33 

35 

33 

31 

35 

UKIAH 

MAX 

65 

66 

8 1 

89 

90 

80 

6  3 

6  0 

73 

70 

73 

65 

65 

69 

74 

77 

70 

66 

60 

60 

72 

66 

79 

82 

85 

92 

93 

87 

82 

81 

90 

MIN 

50 

45 

40 

45 

50 

51 

49 

48 

50 

44 

50 

49 

50 

42 

41 

43 

42 

49 

49 

49 

42 

45 

41 

43 

45 

46 

49 

46 

45 

44 

47 

UCLA 

MAX 

64 

63 

63 

63 

65 

63 

67 

70 

70 

66 

67 

65 

67 

68 

67 

66 

74 

75 

74 

71 

67 

66 

68 

MIN 

51 

51 

52 

56 

58 

59 

57 

54 

50 

52 

52 

51 

55 

56 

52 

55 

56 

58 

55 

52 

54 

56 

48 

53 

63 

58 

59 

59 

59 

51 

54 

UPLAND 

MAX 

71 

70 

76 

77 

78 

6  2 

77 

67 

66 

54 

57 

61 

61 

70 

78 

76 

7  0 

66 

59 

64 

7  0 

59 

69 

82 

90 

82 

70 

69 

71 

70 

MIN 

42 

40 

45 

50 

44 

49 

50 

49 

44 

46 

46 

47 

50 

46 

42 

48 

50 

63 

54 

47 

47 

46 

47 

48 

47 

60 

53 

54 

52 

47 

48 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

63 

86 

5  7 

65 

66 

68 

67 

60 

66 

70 

80 

72 

56 

79 

89 

68 

81 

86 

MIN 

45 

44 

36 

40 

44 

46 

47 

47 

46 

45 

43 

40 

35 

38 

45 

52 

42 

44 

36 

37 

36 

42 

41 

35 

36 

33 

VACAVI LLE 

MAX 

68 

71 

85 

88 

90 

74 

72 

66 

70 

72 

74 

69 

72 

70 

82 

84 

76 

62 

67 

55 

78 

77 

83 

73 

81 

92 

97 

86 

81 

86 

91 

MIN 

52 

48 

50 

49 

49 

54 

55 

53 

51 

43 

47 

53 

52 

51 

43 

48 

53 

57 

49 

50 

51 

46 

67 

53 

47 

51 

54 

56 

54 

52 

50 

VALYERMO  RS 

MAX 

78 

75 

7  8 

34 

33 

82 

76 

69 

65 

60 

65 

63 

67 

64 

70 

78 

73 

70 

65 

63 

70 

70 

73 

80 

85 

37 

83 

81 

83 

90 

MIN 

34 

36 

34 

41 

44 

41 

41 

34 

33 

39 

43 

36 

33 

40 

34 

37 

45 

42 

41 

40 

33 

44 

42 

41 

44 

49 

49 

43 

43 

46 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

80 

79 

79 

84 

88 

87 

85 

68 

66 

66 

62 

62 

63 

67 

61 

74 

80 

82 

72 

64 

66 

70 

71 

61 

78 

84 

89 

90 

87 

85 

38 

MIN 

42 

39 

41 

40 

48 

46 

45 

45 

39 

45 

39 

45 

45 

42 

45 

43 

41 

63 

53 

43 

46 

42 

47 

45 

46 

48 

62 

51 

46 

48 

50 

VISALIA 

MAX 

86 

78 

78 

81 

90 

94 

86 

68 

76 

71 

72 

70 

74 

77 

68 

72 

S3 

84 

65 

70 

70 

73 

78 

74 

84 

87 

93 

95 

87 

36 

87 

WIN 

49 

50 

49 

52 

55 

55 

56 

55 

45 

49 

61 

52 

53 

53 

50 

52 

54 

61 

61 

51 

52 

52 

61 

56 

52 

55 

61 

63 

55 

55 

58 

VOLTA  PH 

MAX 

71 

60 

76 

81 

83 

84 

8 1 

59 

58 

62 

64 

65 

63 

64 

72 

76 

77 

6  0 

62 

55 

67 

68 

76 

76 

80 

84 

87 

39 

62 

89 

83 

MIN 

49 

43 

39 

59 

68 

52 

50 

46 

48 

47 

44 

49 

48 

44 

43 

48 

52 

52 

38 

40 

39 

44 

44 

50 

48 

51 

67 

60 

56 

50 

55 

WALNUT  CREEK 

MAX 

83 

68 

67 

69 

69 

66 

65 

66 

74 

60 

79 

87 

67 

7  2 

MIN 

52 

47 

45 

45 

48 

54 

53 

51 

52 

43 

54 

50 

53 

49 

42 

49 

54 

57 

47 

49 

44 

45 

47 

52 

51 

47 

51 

53 

50 

51 

50 

WALNUT  SROVE 

MAX 

72 

7 1 

9 1 

86 

89 

74 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

68 

78 

79 

87 

6  5 

79 

82 

90 

94 

91 

72 

75 

36 

MIN 

47 

50 

49 

48 

51 

64 

50 

55 

57 

48 

53 

50 

51 

51 

46 

50 

54 

58 

49 

50 

45 

49 

48 

49 

50 

51 

52 

56 

53 

53 

51 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

74 

73 

81 

85 

84 

81 

73 

66 

64 

64 

51 

52 

62 

60 

76 

76 

7  3 

66 

66 

70 

81 

87 

83 

7  5 

69 

MIN 

25 

31 

30 

37 

39 

37 

39 

38 

39 

40 

42 

38 

40 

38 

36 

37 

41 

48 

39 

42 

37 

41 

41 

33 

45 

44 

41 

39 

40 

38 

WASCO 

MAX 

83 

80 

79 

81 

90 

94 

87 

71 

74 

74 

75 

72 

77 

79 

74 

76 

85 

72 

77 

86 

89 

95 

97 

86 

87 

88 

MIN 

50 

50 

49 

52 

56 

51 

58 

55 

50 

55 

52 

52 

55 

54 

60 

51 

56 

51 

53 

51 

53 

51 

54 

57 

55 

57 

63 

64 

67 

57 

60 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

63 

64 

65 

75 

81 

61 

65 

64 

64 

63 

65 

65 

65 

63 

61 

71 

71 

66 

61 

61 

56 

7  0 

69 

64 

60 

67 

74 

65 

60 

63 

68 

MIN 

48 

52 

44 

47 

50 

52 

55 

52 

53 

48 

50 

51 

52 

50 

42 

50 

52 

67 

51 

51 

50 

45 

44 

50 

53 

43 

50 

51 

52 

47 

45 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

86 

54 

56 

78 

82 

84 

83 

67 

55 

64 

63 

68 

62 

64 

68 

76 

84 

64 

63 

61 

60 

63 

64 

76 

82 

34 

90 

88 

92 

86 

87 

MIN 

38 

34 

42 

38 

42 

42 

57 

49 

47 

48 

47 

44 

47 

37 

37 

40 

48 

49 

40 

44 

44 

36 

34 

40 

39 

40 

47 

46 

52 

52 

50 

WEED  1  S 

MAX 

65 

46 

51 

65 

76 

61 

76 

65 

52 

60 

58 

58 

54 

50 

60 

67 

74 

59 

60 

56 

51 

6  0 

58 

66 

75 

76 

30 

79 

83 

78 

80 

MIN 

43 

41 

28 

38 

38 

40 

50 

45 

41 

42 

36 

44 

42 

36 

30 

32 

47 

48 

37 

36 

36 

33 

39 

33 

36 

37 

40 

45 

46 

61 

51 

WESTWOOD  3  WSW 

MAX 

60 

63 

73 

55 

53 

53 

54 

52 

49 

50 

62 

68 

62 

68 

46 

46 

6  0 

64 

62 

69 

71 

73 

78 

30 

75 

75 

79 

34 

32 

28 

32 

35 

32 

38 

41 

36 

34 

34 

37 

36 

32 

32 

34 

32 

33 

32 

32 

33 

32 

35 

32 

33 

34 

36 

38 

41 

40 

42 

WHEELER 

MAX 

5  8 

60 

59 

6  1 

69 

58 

59 

61 

60 

59 

61 

61 

66 

67 

67 

62 

60 

62 

60 

MIN 

50 

51 

47 

47 

46 

48 

46 

46 

47 

49 

48 

46 

46 

43 

44 

49 

48 

49 

47 

48 

47 

52 

46 

45 

WILLIAMS 

MAX 

82 

87 

91 

83 

72 

68 

72 

76 

74 

72 

74 

79 

84 

87 

73 

75 

83 

90 

95 

96 

88 

36 

MI  N 

51 

51 

50 

50 

51 

54 

50 

53 

51 

50 

47 

47 

54 

48 

48 

54 

54 

51 

51 

52 

46 

49 

67 

53 

49 

52 

57 

61 

55 

53 

54 

WILLOWS 

MAX 

78 

82 

88 

90 

82 

69 

65 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

85 

85 

70 

8  0 

84 

80 

85 

90 

94 

85 

85 

MIN 

53 

48 

47 

53 

63 

65 

51 

54 

49 

53 

48 

34 

45 

46 

44 

49 

55 

56 

60 

62 

43 

47 

57 

60 

49 

66 

68 

58 

57 

55 

56 

WINTERS 

MAX 

71 

66 

70 

84 

88 

91 

7  1 

69 

65 

70 

73 

71 

61 

70 

69 

81 

84 

72 

62 

65 

61 

78 

75 

82 

79 

35 

91 

95 

82 

79 

85 

MIN 

52 

49 

52 

62 

59 

56 

52 

52 

63 

47 

48 

53 

53 

51 

63 

50 

52 

57 

51 

50 

44 

49 

57 

52 

51 

55 

53 

59 

54 

63 

52 

WOODFORDS 

MAX 

64 

55 

62 

67 

72 

75 

6  5 

59 

62 

52 

54 

57 

56 

48 

60 

66 

49 

54 

56 

53 

64 

70 

76 

72 

72 

73 

73 

78 

36 

38 

28 

35 

38 

41 

44 

39 

34 

34 

32 

40 

34 

28 

29 

38 

46 

30 

31 

29 

33 

32 

36 

38 

42 

45 

44 

41 

42 

45 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

77 

65 

78 

81 

86 

90 

79 

69 

77 

72 

70 

72 

77 

68 

71 

84 

86 

71 

64 

66 

56 

78 

79 

81 

79 

82 

91 

96 

90 

85 

85 

MIN 

50 

48 

48 

54 

54 

49 

47 

52 

50 

44 

49 

46 

52 

51 

42 

55 

51 

58 

47 

50 

43 

45 

52 

50 

46 

50 

53 

56 

52 

61 

50 

YORBA  LINDA 

MAX 

83 

80 

74 

MIN 

45 

52 

45 

47 

56 

57 

56 

53 

43 

51 

50 

49 

54 

53 

44 

47 

47 

47 

58 

52 

54 

46 

50 

49 

47 

50 

58 

59 

53 

49 

49 

YOSEMITE  NP 

MAX 

72 

63 

72 

78 

80 

79 

64 

59 

60 

61 

56 

62 

64 

52 

67 

74 

72 

60 

58 

45 

63 

62 

62 

67 

76 

81 

81 

65 

74 

74 

81 

MIN 

38 

45 

38 

43 

45 

47 

49 

44 

40 

41 

42 

43 

43 

38 

33 

41 

42 

48 

33 

36 

38 

42 

37 

39 

42 

43 

47 

47 

43 

44 

50 

YREKA 

MAX 

75 

74 

55 

72 

78 

79 

81 

75 

62 

71 

66 

67 

64 

68 

62 

72 

77 

65 

61 

57 

53 

64 

68 

72 

79 

80 

84 

37 

88 

85 

37 

MIN 

48 

36 

34 

43 

46 

46 

43 

40 

40 

44 

42 

46 

41 

39 

36 

40 

49 

49 

42 

39 

35 

36 

36 

39 

42 

45 

47 

51 

56 

62 

55 

83 

8 

54 

7 

59 

4 

31 

5 

67 

1 

37 

5 

70 

2 

73 

3 

51 

2 

86 

5 

56 

2  J 

50 

0 

28 

*  ' 

75 

1 

46 

1 

67 

1 

54 

* 

70 

1 

70 

7 

41 

3 

77 

1 

50 

9 

74 

0 

40 

0 

75 

4 

45 

1 

79 

2 

53 

3 

72 

7 

70 

5 

76 

8 

72 

0  1 

81 

1  j 

54 

2 

65 

5  ! 

49 

7  f 

72 

7  1 

43 

5 

64 

5 

40 

2 

63 

1 

61 

0 

'  :, 

79 

s  ll 

i 

78 

1  ( 

75 

6 

52 

62 

2 

77 

5 

49 

8 

75 

8 

60 

8 

67 

2 

0 

71 

2 

43 

5 

See  reference  notes  tollowlDg  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFOHMIA 
MAY  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
H 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.28 

.26 

.30 

.33 

.36 

.30 

.17 

.25 

.10 

.  15 

.19 

.18 

.20 

.23 

.32 

.35 

.  15 

.  05 

.  15 

.  03 

.  25 

.  33 

.  34 

.  29 

B 

7.75 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.60 

.45 

.37 

.29 

.35 

.45 

.71 

.23 

.45 

.30 

.39 

.19 

.15 

.45 

.15 

.15 

.45 

.32 

.  18 

.30 

.  30 

.  30 

.45 

.  45 

.  36 

11.72 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.37 
48 
78 
45 

.37 

56 
80 
45 

.42 
133 
85 
47 

.35 
42 
87 
50 

.31 
48 
84 
52 

.34 

23 
83 
53 

.38 
82 
81 
51 

.28 
102 
72 
45 

.25 
84 
71 
45 

.22 

75 
65 
47 

.16 
65 
65 
43 

.24 
101 
72 
44 

.28 
75 
76 
48 

.23 
58 
75 
46 

.32 
185 
73 
43 

.37 
160 
85 
49 

.45 

55 
84 
53 

.35 
170 
78 
54 

.24 
99 
75 
48 

.26 
89 
71 
45 

.15 
110 
71 
46 

.51 
176 
76 
47 

.26 
118 
75 
45 

.37 

65 
82 
48 

.51 
101 

89 
53 

.36 
77 
89 
59 

.52 
48 
92 
50 

.47 
84 

58 

.36 
77 

86 
55 

.51 
148 

89 
55 

.40 
98 
94 

57 

10.61 
2852 
79.6 
49.2 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.24 
77 

.22 
192 

.12 

83 

.28 

105 

.25 
70 

.30 

75 

.26 
76 

.08 
52 

.16 

102 

.12 
74 

.13 
70 

.10 

65 

.12 

85 

.12 

89 

.13 
68 

.18 
62 

.17 

53 

.  18 

157 

.  00 
93 

.  21 
76 

.  07 

73 

.  17 

60 

.  04 

112 

.  09 

75 

.  23 
87 

.  24 
47 

.  23 

60 

39 

34 

.  18 
42 

.  16 
29 

5.17 
2382 

BURLINGAHE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
74 

75 
54 

.11 
108 

75 
51 

.18 
70 
80 
50 

.24 
41 
85 
52 

.26 
45 
86 
55 

.31 

115 
86 
56 

.  24 

95 
76 
54 

.19 

140 
69 
53 

.08 
78 
76 
53 

.28 

60 
78 
54 

.16 
46 
78 
56 

.15 
88 
77 
56 

.19 
2 
77 
56 

.14 
44 
77 
55 

.27 

101 
78 

52 

.22 

108 
80 
52 

.15 

78 
80 
57 

.05 
100 
80 
57 

.14 

60 
77 
53 

54 
77 
55 

116 
76 
50 

.  14 

125 
76 
49 

.  33 

138 
78 
49 

.  18 

62 
78 
54 

.15 
56 
78 
53 

.  19 
65 
82 
50 

.  30 
67 
83 
54 

.  23 

75 
82 
54 

.  23 
45 
81 

55 

.  21 
50 
79 
55 

.  27 
94 
81 

55 

5.76 
2400 
78.7 
53.5 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 
38 

.20 
29 

.27 
70 

.25 
34 

.25 

.22 
70 

.24 

58 

.13 
31 

.09 
43 

.18 

46 

.13 
40 

.01 
22 

.23 
68 

.21 
62 

.21 
109 

.26 
71 

.23 
40 

.20 

55 

.05 
45 

.23 
83 

.17 
57 

.19 
72 

.22 
96 

.22 
59 

.23 
49 

.24 
34 

.31 
33 

.27 
34 

.19 

36 

.11 
45 

.25 
38 

6.20 
1567 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

.19 
38 

.12 
32 

.16 
24 

.19 
21 

.19 

15 

.29 

25 

.19 
33 

.13 

20 

.16 

32 

.14 

28 

.19 
30 

.13 
21 

.13 
31 

.14 
27 

.09 

23 

.22 
30 

.22 
25 

.05 

32 

.01 
40 

.04 
21 

.01 
16 

.16 
28 

.19 

31 

.29 
38 

.26 
40 

.16 

20 

.26 
18 

.32 
22 

.26 
36 

.19 
30 

.26 
29 

5.34 

856 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.  23 
101 

.13 
83 

.18 

24 

.76 
105 

34 

54 

.50 

32 

.22 

47 

225 

.42 

51 

.17 

25 

.31 
47 

.21 

49 

* 

.35 
370 

.37 

48 

.37 
48 

.34 

56 

* 

93 

.35 
35 

.25 
51 

.21 
40 

.21 
46 

B 

6.92 
1714 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 

.27 
82 

.26 
109 

.22 
97 

.63 
240 

.21 
88 

.20 
97 

.28 
120 

.28 
118 

.21 
99 

.  18 
82 

.23 
94 

.26 
103 

.25 

215 

.26 
90 

.22 

86 

.  47 

206 

.23 
185 

.26 
180 

.  22 
110 

.  22 
149 

.  23 

110 

.  73 

306 

.  19 
95 

.  22 

112 

.47 

233 

7.20 
3406 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 
WIND 

.32 
47 

.15 

73 

.18 

125 

,48 
78 

.26 

60 

.30 
38 

.25 
20 

.16 

45 

.12 

56 

.18 

29 

.22 
43 

.22 

36 

.  17 
48 

.  19 
63 

.23 
46 

.35 
44 

.29 
60 

.08 
93 

.05 
91 

.12 

60 

.01 

37 

.23 
57 

.  24 
102 

.  31 
95 

.  27 
103 

.19 
23 

.  26 
20 

.  33 
29 

.30 
60 

.32 
58 

.  30 
49 

7.08 
1788 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.24 
163 
72 
53 

.19 
182 
61 
51 

.22 
110 
76 
49 

.92 
328 
87 
52 

.13 
115 
64 
54 

.13 
144 

65 
53 

.09 
174 
64 
53 

.16 
93 
74 

50 

.39 
350 
74 
53 

.  24 
142 
72 
52 

.24 
107 
75 
47 

.  27 
130 
79 
49 

.30 
171 
81 

52 

« 

• 

.43 
584 
71 
50 

.03 
76 
57 
47 

.  26 
122 
78 
49 

.30 
145 
77 
49 

.  37 
172 
80 
52 

.  64 
294 
89 
52 

.  32 
116 
88 
53 

.  23 
220 
75 

53 

- 

.  54 
380 
79 
49 

6.64 
4319 
74.5 
51.0 

PALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 
WIND 

.22 
110 

.19 

95 

.09 
125 

.22 
70 

.48 

90 

.31 

90 

.17 

110 

.19 

130 

.  13 

80 

.14 
126 

.34 

214 

.22 

120 

.14 

60 

.  24 

60 

.32 

100 

.19 

160 

230 

.11 
70 

.22 

60 

.22 

100 

.23 

60 

.22 
90 

* 

.  73 
130 

.  34 

70 

.  30 

60 

.43 
100 

B 

6.83 
2710 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 
62 

.16 

56 

.25 
49 

.25 

55 

.30 

59 

.36 

61 

.30 
86 

.17 

33 

.18 

52 

.23 
42 

.15 
42 

.20 
52 

.18 

57 

.15 
58 

.15 
41 

.28 
47 

.30 
73 

.13 

83 

.00 
116 

.15 

102 

.08 
41 

.24 

56 

.25 
49 

.28 
60 

.29 
82 

.21 
41 

.31 
48 

.40 

55 

.30 
85 

.30 
101 

.30 

62 

7.13 
1906 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 
60 
84 
53 

.  27 
54 
79 
54 

.30 
72 
78 
49 

.  25 
46 
83 
50 

.34 

42 
88 

56 

.  40 

36 
90 
59 

.38 
79 
87 
57 

.19 

69 
70 
55 

.19 
66 
71 
50 

.22 
50 
74 
51 

.20 
71 
71 
54 

.14 
47 
71 

55 

.17 
44 
71 
54 

.43 

72 
79 
52 

.17 

73 
71 
49 

.19 

41 
78 
51 

.29 

44 
85 
55 

.31 

77 
82 
62 

.08 
122 
62 
52 

.16 

50 
73 
52 

.12 
80 
67 
52 

.23 

76 
81 
52 

.30 
78 
80 
50 

.21 
87 
84 

55 

.35 
71 
86 
56 

.33 
44 
88 

55 

.36 
39 
89 
61 

.37 
44 
92 
64 

.32 
50 
86 
58 

.32 
62 
87 
58 

.36 
54 
87 
58 

8.30 
1900 
88.5 
54.5 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

64 
72 
55 

.13 

90 
75 
50 

.23 
113 
83 
48 

.26 
58 
88 
54 

.30 
62 
91 
56 

.27 

86 
89 
57 

.15 
99 
70 
55 

.06 
104 
65 
53 

.11 

68 
76 
55 

.  21 
83 
76 
52 

.  17 

58 
81 
57 

.  15 

65 
82 
56 

.18 

96 
75 
56 

.15 
93 
75 
53 

.30 
145 
87 
43 

.30 
100 
80 
60 

.24 

91 
80 
55 

.02 
106 
67 
57 

.12 
187 
70 
50 

.  13 
123 
70 
52 

.15 
123 
78 
47 

.25 
125 
78 
51 

.37 
233 
82 
47 

.30 
102 
75 
52 

.30 
100 
72 
64 

.  15 
40 
87 
50 

.24 
64 
89 
54 

.20 
68 
89 
55 

.25 
98 
81 
54 

.28 
126 
77 
53 

.30 
112 
84 
49 

6.40 
3082 
78.8 
53.2 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.14 

.12 

.09 

.24 

.19 

.26 

.23 

.14 

.04 

.06 

.07 

.02 

.09 

.12 

.10 

.13 

.12 

« 

.04 

.13 

.09 

.12 

.11 

.22 

.23 

.21 

.10 

.11 

.22 

3.74 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

* 

.42 

270 

• 

• 

• 

* 

« 

L.43 
570 

« 

« 

♦ 

.97 
410 

• 

.34 
910 

♦ 
* 

» 

* 

. 

1.09 
1050 

« 

t 

1.02 
360 

* 

« 

.61 
480 

.28 
114 

6.16 
4164 

BETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 
WIND 

.44 

102 

.41 

152 

.30 
92 

.45 
79 

.45 

47 

.47 

65 

.34 

72 

.30 

125 

.30 
134 

.30 
75 

.34 
77 

.19 

63 

.15 

56 

.42 
111 

.16 

72 

.35 

75 

.39 

66 

.29 
83 

.30 

167 

.24 
77 

.30 
116 

.39 
109 

.45 

90 

.30 
74 

.37 

90 

.38 
57 

.56 
67 

.45 
87 

.43 
79 

.41 
63 

.44 
77 

11.07 
2699 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.09 
13 

.11 

25 

.16 

8 

.16 

5 

.20 

13 

.24 

4 

.08 
4 

.03 

8 

.13 

12 

.15 
8 

.13 
12 

.11 
12 

.02 
22 

.03 
8 

.14 
2 

.24 
11 

33 

51 

.15 

35 

.16 

6 

.18 

5 

.23 

25 

.18 
8 

.24 

15 

.19 

6 

.25 
6 

.24 
4 

.18 

5 

.24 
12 

.22 
16 

.22 
8 

B 

5.02 
402 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 

.04 

.22 

.44 

.35 

.32 

.19 

.  06 

.  05 

.  00 

.  03 

.00 

.00 

.07 

.  09 

.  25 

.  22 

.  01 

.08 

.14 

.22 

.24 

.24 

.30 

.37 

.44 

.16 

.26 

.27 

B 

5.62 

LODI 

EVAP 
WIND 

.22 
69 

.15 
70 

.23 

95 

.31 

58 

.29 
33 

.35 
133 

.18 
64 

.  21 
79 

.  22 
82 

.  19 

57 

.20 

68 

.17 

61 

.22 
87 

.  15 
62 

.25 
98 

.27 

70 

.28 

88 

.04 

102 

.14 

93 

.07 

66 

.13 
79 

.27 

75 

.28 

95 

.28 
61 

.21 

69 

.24 
36 

.31 
35 

.48 
118 

.30 
149 

.30 
137 

.27 
68 

7.21 
2457 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

98 
71 
51 

.08 
184 
67 
54 

.38 
258 
79 
53 

.41 
132 
86 
54 

.30 
83 
86 
57 

.34 

163 
83 
55 

.24 

386 
74 
52 

.  34 
232 
72 
57 

.  15 
89 
72 
54 

.  19 

131 
79 
50 

.  10 
114 

70 
54 

.  22 
172 
82 
50 

.  15 

136 
70 
54 

.  09 
114 
71 

52 

.26 

265 
77 
52 

.26 
110 
82 
53 

197 
81 
55 

215 
69 
60 

125 
69 
50 

* 

168 

66 
52 

.50 
207 
78 
50 

.26 

160 
78 
51 

.25 
192 
79 
52 

.48 
193 
81 
54 

.21 
105 
83 
51 

.20 
80 
91 
57 

.50 
149 
90 
59 

.45 
287 
80 
58 

.35 
367 
75 
55 

.30 
252 
81 
54 

.24 
139 
83 
53 

7.38 
5503 
77.6 
53.6 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 

.15 

.22 

.28 

.31 

.24 

.19 

.19 

.21 

.  19 

.16 

.14 

.22 

.14 

.18 

.25 

.28 

.09 

.09 

.13 

.18 

.23 

.28 

.22 

.24 

.31 

.41 

.28 

.17 

.25 

.31 

6.70 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.26 
70 

.15 
64 

.22 
46 

• 

.78 
151 

.25 
75 

.15 

75 

.18 

76 

.19 
34 

« 

.53 
183 

.13 
42 

.22 
17 

.22 
118 

.26 
75 

* 

; 

195 

« 

60 

.51 
91 

.25 
83 

.25 
56 

.63 
141 

.27 

67 

.21 

65 

.42 
137 

6.08 
1921 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 
135 

.22 
113 

.21 

101 

.42 
129 

.19 
46 

.47 

99 

.22 

157 

.  16 

84 

.  11 
85 

.  21 

77 

.35 
64 

.  27 

60 

.21 

75 

.22 
78 

.08 
78 

.32 
94 

.41 
96 

.17 

155 

163 

.05 
70 

.02 

160 

.29 

149 

.16 
108 

.47 

157 

.27 

105 

.37 
82 

.37 

68 

.84 

268 

.21 
129 

.37 

155 

B 

8.22 
3340 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.17 

.11 

.14 

.87 

.18 

.  08 

.04 

.05 

.  24 

.10 

.09 

.01 

.15 

.17 

.18 

.75 

.35 

.15 

.40 

B 

5.04 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.10 
143 
70 
54 

.04 
160 

79 
49 

.22 
69 
80 
53 

« 

.75 
311 
86 
54 

.18 
145 
72 
58 

.20 
349 
71 

53 

.16 
33 
75 
53 

• 

• 

.54 
367 

75 
55 

.22 
89 
75 
53 

.19 

60 
82 
51 

.22 

93 
83 
54 

• 

.11 

355 
82 
55 

* 

.32 
186 
71 

53 

.15 
57 
80 
50 

.  25 
82 
80 
53 

.  22 

78 
81 

52 

.  20 

167 
65 
53 

• 

* 

• 

.  75 
459 
83 
53 

.  18 
114 

75 
53 

• 

.  42 

127 
82 
54 

5.42 
3444 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.18 
70 

.19 

70 

.16 

76 

.22 

81 

.24 
79 

98 

.22 
82 

.08 

93 

.18 

101 

.22 
110 

.16 
84 

.04 
70 

88 

.15 
146 

.16 

100 

.22 
80 

.24 

86 

.24 
76 

.12 

153 

141 

.16 

97 

.25 
109 

.25 
125 

.10 
87 

.19 

85 

.26 

89 

80 

.29 
101 

.20 
105 

.23 
74 

.20 
72 

B 

5.91 
2908 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.16 

.06 

.21 

.39 

.31 

.29 

.11 

.  04 

.04 

.05 

.  04 

.  10 

.17 

.17 

.05 

.01 

.03 

.06 

.12 

.14 

.17 

.22 

.25 

.28 

.29 

.17 

.20 

.15 

4.39 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

.04 

.05 

.23 

.29 

.25 

.30 

35 

.  01 

21 

25 

.  14 
19 

.  20 

31 

.  04 
IS 

.  04 

58 

.  16 

31 

.24 
41 

.31 
32 

.08 

70 

.26 

91 

.14 

56 

.02 
28 

.23 

45 

.30 
83 

.27 

52 

.28 
44 

.30 
49 

.34 

56 

.33 

61 

.29 
69 

.24 

23 

.29 
42 

6.13 
1416 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

79 
51 

.16 

81 

55 

.30 

85 
50 

.30 

91 

56 

.30 

92 

59 

.39 

90 
56 

.25 

80 
56 

60 
80 
58 

75 
75 
56 

55 
78 
52 

45 
80 
56 

.  30 

60 
79 
54 

.19 
85 
74 

56 

.  22 
60 
75 
53 

.  30 
120 
81 

50 

.30 
105 
85 
53 

.30 
155 
82 
54 

.07 

560 
71 
60 

.08 

570 
72 
52 

.06 
70 
71 

53 

.19 

105 
82 
49 

.36 
105 
82 
50 

.30 
110 

85 
50 

.41 

135 
84 

55 

.30 

90 
88 
50 

.30 
35 
93 
60 

.30 
40 
95 
60 

.54 
140 
84 
59 

.39 
145 
82 
54 

.45 
145 
84 
52 

.30 
45 
90 
53 

8.44 
3535 
82.3 
54.3 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

33 

93 

32 

35 

41 

35 

.12 

20 

.08 

9 

.12 

14 

.12 
8 

.10 

6 

.10 

8 

.07 

3 

.03 
10 

.06 
15 

.12 
13 

.12 
7 

.07 

16 

10 

5 

.04 
7 

.12 

11 

9 

.09 
17 

.13 
4 

.16 
5 

.17 

5 

.15 
4 

.15 
3 

.15 
7 

.14 

5 

490 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.30 
160 

.22 
151 

.45 
98 

.31 
101 

.45 
81 

.43 

272 

.23 
161 

.39 
154 

.16 

131 

80 

.19 
77 

.48 

186 

.30 
170 

.14 

102 

.54 
215 

.45 

286 

.29 

301 

.10 
137 

189 

109 

.51 
117 

.52 
293 

.38 
18  8 

.56 
312 

.20 
220 

.45 
85 

.45 

72 

.68 
311 

.45 
370 

.45 
340 

.51 
268 

810.94 
5737 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.13 

.30 

.27 

.28 

.25 

.24 

.23 

S«a  reference  aotee  lotlovloc  Stattoo  Index. 
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Tables-  Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1957 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avg. 

TULELAKE  5  WSW 

EVAP 

.39 

.12 

.03 

.14 

.15 

.22 

.23 

.30 

.35 

.24 

.25 

.34 

.25 

.30 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.22 

.01 

.05 

.26 

.25 

.20 

.23 

.07 

.00 

.15 

.10 

.15 

.04 

.02 

.15 

.22 

.22 

.03 

.07 

.05 

.23 

.29 

.21 

.22 

.33 

.23 

.24 

.29 

.38 

B 

5.07 

WIND 

58 

88 

61 

91 

76 

34 

41 

37 

59 

31 

30 

25 

68 

75 

46 

64 

39 

117 

65 

57 

40 

76 

126 

65 

31 

38 

32 

39 

65 

68 

1742 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.15 

.17 

.30 

.30 

.30 

.25 

.15 

.08 

.24 

.20 

.22 

.15 

.15 

.10 

.15 

.45 

* 

.18 

.16 

.10 

.18 

.45 

.15 

.35 

.15 

.45 

.20 

.45 

.30 

B 

6.70 

WIND 

55 

45 

67 

31 

23 

134 

60 

53 

54 

40 

38 

21 

96 

43 

67 

66 

94 

77 

57 

45 

40 

67 

65 

93 

67 

28 

25 

111 

154 

131 

79 

2026 

MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOUHS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otahon 

2 

5 

Q 

19 

28 

29 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 

1 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 
2 

T 

T 

1.4 

10.6 
3 

5.3 
7 

5 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

BRIDGEPORT  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

2.0 

2 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 

2 

1.0 

1 

1.0 
1 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 

2 

5.0 
5 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

4.0 
3 

T 

1.0 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

5 

T 

5.0 
3 

2.0 
3 

4.0 
3 

T 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAKE  ELEANOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
T 

T 

4.0 

3 

3.0 
4 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

19.0 

8.0 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

2.5 
3 

5.5 
6 

T 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

2 

1.0 
1 

6.0 
6 

3.0 
8 

7 

T 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

3.5 
4 

0.5 
4 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

37 

4.0 
39 

37 

35 

34 

32 

27 

1.0 

26 

0.5 
25 

1.0 

25 

1.5 
25 

1.0 

25 

1.0 

25 

3.0 
27 

0.5 

26 

25 

23 

T 
21 

5.0 

25 

1.0 

25 

4.0 

25 

1.0 
24 

6.0 
27 

26 

24 

23 

21 

19 

17 

14 

12 

WESTWOOD  3  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

HIGHEST  AND  LOffEST  SOIL  TEMPERATURE  TROM  CONTINUOUS  TEMPERATURE  RECORD  AT  DEPTH  SHOWM 


CALIFORNIA 
MAY  1957 


Depth  In  Soil 


Day  of  mouth 


22    23    24  25 


27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

STATION  2 
16  Inches  (c) 


1.5  Inches  (d) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


DAVIS  AGRICULTimAL  COLLEGE,   UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA. 


82  76  85 
66     65  64 


89  82 
66  67 


96 


68  83 
59  61 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION,  UNIVERSITY  OF  CALIPOHMIA. 


59  58 
59    58  58 


59 
58  59 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT. 

?:55i 
53 


9:43A 
56 


(a)   SANDY  LOAM  --  UNDER 
ORANGE  TREE,  SHADED 


BARE  GROUND  SURFACE. 
AND  UNDER  REGULARLY 


(b)   RAMONA  SANDY  LOAM 
IRRIGATED  SOIL.  IRRIGATION 


BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.  (c )  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE 
WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  8:00  A.M.  MAY  6  TO  8:00  A.M.   MAY  8.  (d) 


EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA 
SANDY  LOAM  UNDER  GRASS. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relata 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
j  mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mils 

1:30A  PST 

t- 
m 
o. 

o 

(0 

o 

H 

m 
cx 

p. 

o 
m 

CO 

a 

o. 

o 

o 

H 

Trace 

,01-.O9 

10-49 

SO- 99 

66  I-OO  I 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BAKERSFIELD  VB  AIRPORT 

NW 

16 

6.9 

++23 

NNW 

14  + 

71 

47 

36 

56 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

8 

5.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

27 

23 

4 

6 

1 

0 

0 

0 

11 

5.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

64 

69 

5 

3 

6 

2 

3 

0 

19 

6.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

21 

4.0 

++16 

WNW 

14 

82 

58 

54 

76 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

12 

5.5 

EUREKA  WB  CITY 

7.8 

30 

N 

22 

1 

3 

8 

0 

1 

0 

13 

49 

7.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

22 

6.8 

23 

SW 

13+ 

82 

53 

36 

62 

3 

5 

3 

1 

0 

0 

12 

63 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

28 

9.3 

++36 

w 

14 

81 

59 

64 

78 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

8 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.7 

33 

SW 

14 

81 

55 

57 

75 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

8 

63 

5.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

84 

60 

50 

5 

2 

4 

4 

1 

0 

16 

5.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

H 

19 

10.5 

++26 

ssw 

18 

83 

67 

61 

79 

3 

4 

4 

0 

2 

0 

13 

5.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

25 

10.5 

33 

SE 

13  + 

75 

49 

37 

63 

5 

4 

3 

1 

0 

0 

13 

73 

5.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

24 

11.6 

35 

s 

18 

84 

54 

45 

75 

3 

5 

3 

1 

0 

0 

12 

78 

5.3 

SANDBERG  WB 

13.8 

+  +59 

NNW 

15 

58 

64 

2 

4 

1 

1 

0 

0 

8 

5.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WSW 

16 

8.5 

22 

SW 

20 

82 

62 

62 

78 

7 

5 

2 

0 

0 

0 

14 

54 

6.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

21 

10.5 

42 

WNW 

22 

88 

71 

68 

84 

4 

1 

8 

0 

2 

0 

15 

5.9 

SAN  FRANCISCO  WB  CITY 

9.9 

27 

W 

22 

77t 

2 

6 

5 

1 

1 

0 

15 

48 

6.3 

SAN  JOSE 

NW 

26 

7.0 

26 

SW 

1 

57 

3 

3 

5 

0 

0 

0 

11 

49 

5.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

33 

8.0 

++26 

WNW 

15 

90 

60 

63 

87 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

14 

5.6 

J  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


On  the  22d  to  23d  a  small  storm  developed  In  southern 
Nevada  and  southeastern  California  causing  numerous  thunder- 
storms and  hail  in  the  north  and  central  Sierra,  lower 
Sacramento  Valley,  and  rainshowers  in  southern  California 
mountains  and  in  the  southeastern  desert  areas.  Hail  the 
size  of  marbles  fell  in  Sacramento  during  the  evening  of  the 
22d,  and  a  brief  hailstorm  in  the  northern  districts  of  San 
Bernardino  occurred  on  the  morning  of  the  23d.  Heavy  rains 
in  Redlands  caused  flooding  on  two  street  intersections. 


On  the  27th  to  29th  a  low  pressure  trough  In  northern 
and  central  California  caused  thunderstorms  and  locally 
strong  winds.  Hail  fell  at  Lake  Spaulding  in  Nevada  County 
and  Vinton,  Plumas  County.  Many  lightning  strikes  occurred 
in  Fresno  County  starting  a  brief  fire  in  Fresno,  a  small 
blaze  in  the  Sierras,  and  burned  several  acres  of  grain  and 
grass  near  Riverdale  and  Huron. 

Maurice  P.  Bergerson 

Climatologlst 

U.   S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 
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STATION  INDEX 


;  PLANT 


ACTON  ESCONDIOO  FC26ieE 

ADIN  RANGER  STATION 

ALDERPOINT 

AlISO  canyon  FC  4*6 

ALPINE    1  W 

ALTADENA 

alturhs  ranger  station 
ambov 

ANGIOLA 

ANGWIn  PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  1  E 
AnTIOCH  PUMI 
ANZA 

APACHE  CAMP 
ARROYO  SECO 
ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 

AVALOn  PLEASURE  PIEfi 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  FC  1<.3 
BACKUS  RANCH 
SAOGER 
BADGER  PASS 
BAKER 
BAKER  9  NNW 

8AK.ERSFIELD  WB  AIRPORT 
SALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BARSTOW 
BATES  R lOGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  N 


0425 
0436 


ben  lomond 
bensons  ferry 
berkeley 
beswick  7  s 

SIEBER 

BIG  BAH  HANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK   Ph  no  1 

BIG  DALTON  dam  FC223B-E 
BIG  PINE  CHEEK 
BIG  PINES  PARK  FC  83 
BIG  SUft  STATE  PARK 

big  tujunga  dam  fc46d-e 
birmingham  gen  hospital 
bishop  pass  snow  course 
bishop  w8  airport 
black  mtn  2  s 
blacks  mountain 

Blacks  mountain  branch 
Blue  canyon  wb  airport 
blue  lake  redwood  creek 
■Blythe 

SlYTHE   7  W 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

BOCA 

BON  ITA 

eORREGO  DESERT  PARK 
eORREOO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD  5  W 
aOUOUer  CANTON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
8RAULEY 
BRAY   10  WSW 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 
8REA  DAM 

BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT  DAM 
8HIDGEP0HT  RANGER  STA 
BRIDGEV ILLE  ^  NNW 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RAnGEH  STA 
BRUSHY  SPHGS  GUARD  STA 
BBYSON 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BUR6ANK  FIRE  DEPT  FC226  : 
MBURBANK   WB  AIRPORT 
BURL INGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABA20N 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEX  ICO 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS  : 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RANGER  STATION  : 
CAMARILLO  2  SE 
CAMARILLD  <•  NNW 
CAMP  ANGELUS 

CAMP  BALDY  FC  Bb  I 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI   SHLTER  ! 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAHPTONVlLLE  RANGER  STA  ! 
CAMP  WISHON 
CANBY  ranger  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL   2  E 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE  1 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHATSHORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME   hatch  RANCH 


County 


LOS  ANGELES 
HOOOC 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MOOOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 


CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

TULARE 

ORANGE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 

BERDINO 
SAN  BERDINO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

ORANGE 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SNTA  BARBARA 

IVERSIDE 

IVERSIOE 
RIVERSIDE 

TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 
SISKIYOU 

ASSEN 
TRINITY 
SAN  SEROINO 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
FRESNO 
INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 

LASSEN 
PLACER 
HUMBOLDT 

IVERSIOE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 


SANTA  CRUZ 
SAN  OIEGO 

ANGELES 
NEVADA 
P^JNTEREY 


SISK lYOU 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 
DIEGO 
SNTA  BARBARA 

SAN  BERDINO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

IMPERIAL 

TULARE 

NAPA 

SISKIYOU 
VENTURA 
VENTURA 
SAN  BEROINO 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  08PO 
YUBA 
TULARE 
MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 

PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BERDINO 


SISK lYOl 
FRESNO 
MODOC 
BUTTE 


LOS 


TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPt 


it,  29 
33  55 
38  25 
36  28 


3*.  57 

36  38 

37  <.0 


37  05 

38  15 
37  52 
41  52 


34  23 

36  15 
34  18 
34  11 

37  06 
37  22 
37  17 


37  08 
32  40 
34  35 
39  27 

31  52 

32  59 
1  34 

33  55 


37  53 

38  19 
38  16 

38  46 

39  41 
39  00 

35  46 
39  54 

36  46 

39  25 
34  11 
34  12 

37  35 


34  12 

34  16 

34  09 

34  14 

J2  37 

38  15 

39  38 


41  27 

34  1  1 

35  19 


33  57 

37  24 

38  32 


39  42 
36  54 
35  41 


118  08 
120  32 
U5  4S 


121  44 

116  41 

119  21 

121  29 
lie  10 
1  18  50 

117  53 

122  15 

lie  40 

119  29 
121  04 

118  20 

120  03 
117  54 
lie  11 

119  01 
1  19  40 
116  04 

116  07 

119  03 
119  06 
1Z2  47 

117  51 


122  15 

122  14 

121  08 

123  15 


117  49 

118  26 
117  41 


122  12 
116  20 
118  21 


121  47 

119  13 

119  17 

123  49 


120  35 

121  05 
121  12 
121  11 

121  09 
116  IB 
118  22 

122  Zl 


117  3* 

IZO  Z2 

115  27 
lie  41 
122  35 
122  48 
119  01 
119  05 

116  59 

117  40 


17  56 

121  05 

117  46 
17  48 

120  03 
123  07 

123  03 

118  40 

120  10 

121  40 


11040 
4106 
2331 
7200 


Obser- 
vation 
Time 


Observer 


C  FASSOLD 
S  FOREST  SERVICE 
>4RS  CORA  C  OlSEN 

SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 

BIO  CANON  L+W  ASN 
S  FOREST  SERVICE 
^AT  CHLORIDE  OF  AM 

OLA  ELEV  *  WHSE 
'ACIFIC   UNION  COL 


EDWARD  C  JENNINGS 

S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
<ERN  CO  ROAD  CAMP 
HERBERT 

STARR 
US  NAT  PARK  SERVICE 

OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ELEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOT? 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
,  NAT  PARK  SERVICE 
■WN  OF  BAKER 
A  WTR  +  PWR  DEPT 

S  WEATHER  BUREAU 
G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEP 
SO  CALIF  WATER  CO 

SERVICE 
3EAUM0NT  IRRIG  0  I  ST 
3EAUM0NT  IRRIG  DIST 


HETCH  HETCH  WTR  SUI 
LE  BLANC 
N  T  SHAW 
3AVID  P  CAMERON  JR 
UNIVERSITY  OF  CALlI 
S  WEATHER  BUREAU 
S  GEORGIA  M  WO0DI^ 
S  FOREST  SERVICE 
KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 

0  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 

HOWARD  ROWE 

STATE  PARK  SERVICE 

ROBERTSON 
CORPS  OP  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  WEATHER  BUREAU 
^RS  PROCTOR  A  CAHlLL 
S  WEATHER  BUREAU 

S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
(ENNETH  E  MIBBARO 

MALMGREN 
iTATE  DIV  OF  FSTRY 
S  CIVIL  AERO  AOM 
HAROLD  M  PABST 


;/INCENT  D  LOCATELLI 
ORPS  OF  ENGINEERS 
A  WTR  *  PWR  DEPT 
'JEVADA   IRRIG  DIST 
»LBERT  C  RIST 
.YLE  C  WHITTEO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
;ORPS  OF  ENGINEERS 

i/ERNON  R  CAkEBREAD 
liALKER  RIVER   IR  0ISTl2  3  5 

s  forest  service 
^rs  albert  r  hunt 
hrs  joyce  a  farnham 
i  s  forest  service 
:orps  of  engineers 
:rnest  a  weferling 
harold  w  mc  reynolds 

s  lola  f  galli 

g  +  e  company 

lEF  F  OLCHVARV 
S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
?UTH  C  ESTES 

MAR  STIRTON 
3UENA  VISTA  W  S  DIS' 
JAMES   A  WAKELAND 
.  NAT  Park  SERVICE 
S  BUR  RECLAMATION 

N  BERDINO  CO  FCO 
:AL  DIV  BEACH  *  PK5 

S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 

S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

S  FOREST  SERVICE 
ADOHR  FARMS 
ROBERT  S  GRETHER 
JOSEPH  HOLT 


HERBERT  STONE 
ARCHIE  C  LEACH 

Y  MUN  UTL  DIST 
FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
JESS  L  BURLESON 
S  FOREST  SERVICE 
ERCE  COLLEGE  AGR 
AND  T  RANCH 


•  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALISON 
4RS  HAZEL  L  BOROTRA 

ICENNETH  R  JACOB50N 
JS  NAT  PARK  SERVICE 
JS  SOIL  CON  SERVICE 
G  ♦  E  COMPANY 

S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  batwav 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  *n-H  SUP 
ABS  C  B  KROEKER 
LIS  PLANT  INTRO  GRDN 

E  CLINE5MITH 
EVERETT   C  HATCH 
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2  3  5 
3 

2   3  5  6 


CHUCHUPATE   RANGER  STA 

CHULA  VISTA 

CISCO  RANGER  STATION 

ClAREHONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLAYTON   1  SW 

CLEARLAKE 

highlands  1  nne 
cloverdale  3  sse 
cloveroale  11  w 

Clover  meadows  gs 


1  SE 

14  NW 

COLBYS  FC  53  D 
COLO  SPRINGS  Ci 
COLEMAN  FIS 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  5SW 

CONCORD  2  SE 
3  ESE 
1  SE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

CORRALl'^OS  ENDS  RANCH 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA   TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 


CIT 


CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
•CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PlNE 
FLAT  FC  283  B 
•CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 
DAGGETT    1  ENE 
DAGGETT  CAA  AIRPORT 
DAVIS  AGR  COLLEGE 


SCHOOL 
DEER  CREEK   POWER  HOUSE 
DELANO 
DEL  MONTE 
DENAIR 

DE  SABLA 
1  DESCAN50  RANGER  STATION 
DIAMOND  Bar  HORSE  Camp 

dobbins  colgate  forebay 
'  donner  memorial  sta  pk 
i  dos  rios 

ooublebunk  meadow 
'  downey  fire  dept  fc107c 

I  DOWNIEVILLE  ranger  STA 
DOYLE  5  SSE 

I  ORY  CANYON  RESERVOIR 
I  DUDLEYS 
DUNNlGAN 

OUNSmUIR  ranger  STATION 

duttons  landing 
eagle  mountain 
east  park  reservoir 
east  vidette  meadow 
el  cajon  2  e 
el  capitan  dam 

elcentro  2  ssw 
electra  power  house 
elizabeth  lake  canyon 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

el  mooena 
elsimore 
elsinore 


SSE 


ESCONDIDO 

ESCONDIDO   CHURCH  RANCH 
ETIWANDA   1  N 
ETNA 
•EUREKA  WB  C ITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 


FALL6ROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

figueroa  mountain 
finley  1  nne 
five  points  5  ssw 
florence  lake 
folsom  dam 

FONTANA  5  N 

FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
FORWARD  MILL 

FREEDOM  e  NNW 

french  gulch 
fresno  wb  airport 
friant  government  camp 
fullerton  arroues  ranch 
fullerton  creek  no  5 
fullerton  dam 
fullerton  hillcrest  res 

GARBERVlLLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUET   HANGER  STATION 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGEH  STA 

GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM 

GILROY  8  NE 

GILROY  14  ENE 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G 


County 


VENTURA 

SAN  DIEGO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

YOLO 

CONTRA  COSTA 


MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 
LOS  ANGELES 


SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

KINGS 

LAKE 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

INYO 

MENOOCI NO 

MENOOC I  NO 
LOS  ANGELES 
INYO 

RIVERSIDE 


TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 

SAN  BEHDINO 
CONTRA  COSTA 

■LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOC I  NO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  06P0 

SNTA  BARBARA 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

YOLO 

MODOC 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 
STAN  ISLAUS 

BUTTE 

5AN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOC I  NO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SISK  I  YOU 

IVERSIDE 
COLUSA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 


LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SISK I  YOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 
SHASTA 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 
LAKE 


SAN 

SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
MOOOC 
MENDOC I  NO 
MENDOCINO 
SISKIYOU 
I  YOU 

SHASTA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 


DEL  NORTE 

ELDORADO 
ELDORADO 
ELDORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 


37  57 

37  56 

37  59 

36  06 

36  51 
39  54 
33  53 

37  00 
36  29 
39  47 


38  32 
41  13 
37  22 


39  52 

32  51 

33  59 


34  29 

37  45 

38  53 


42  00 

37  55 

38  14 


37  35 

36  21 

36  15 

36  15 

34  42 

33  21 


41  51 
39  27 

39  24 
41  35 
41  36 
38  31 

40  26 


37  03 


3  3  54 
33  52 
40  06 


37  45 

38  54 
38  55 


94  31 

37  02 

37  06 

34  09 


19  00 
17  06 

20  31 
17  43 

21  32 

21  5B 

22  36 

22  59 

23  13 


20  34 
18  07 

21  41 


19  34 
22  47 
22  22 
17  34 


23  05 
17  52 
16  53 
16  30 

15  58 

16  20 
16  17 

24  12 


8  23 
23  38 
22  52 

9  37 


9  15 
21  52 

20  48 

21  37 

16  37 

17  50 


20  05 
2)  58 
22  16 
22  18 


23  43 
19  14 
21  11 


17  05 
17  05 
17  31 
22  54 
24  10 

20  16 
19  04 
22  03 
22  03 

16  26 

17  15 

21  26 

22  27 


17  30 
23  20 
20  50 


21  49 

22  38 
19  42 
19  43 
17  55 
17  52 
17  53 
17  54 

23  46 


23  56 

19  06 

20  51 
20  48 

20  23 

18  46 

19  42 

21  26 
21  20 


Obser- 
vation { 
Time 


5  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  C0MPANY|2  . 

S  FOREST  SERVICE 

P  BHACKETT  06SY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
HENRY  J  KAISER  CO 

EDWARD  J  SERRA 
WILLIE  R  HATCHER 
K  S  ORNBAUM 


S  FOREST 
S  WB  OBSERVER 
JNION  OIL  COMPANY 
.  thARLES  HOWELL 
SHI  NN 

FOREST  SERVICE 


PACIFIC  CO 
E  COMPANY 
BERNEHD  J  STEPHENS 

CLOSED  4/30/57 
ROBERT  L  ANNANO 
*^RS  JEANETTE  M  HALE 
S  S  WHITEHEAD 

CORDES 
FRANKLIN  K  REED 
JAMESON  COMPANY 
ALFRED  T  ENDS 
DEPT  WATER  RESOURCE? 
HAROLD  H  MOSS 

S  FOREST  SERVICE 
iflLLlAM  B  TEMPLE 

NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
THE  CAL-ORE  PWR  CO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 


GORMAN  WHITE 
CULVER  CITY 
BUTLER 

M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  HOWELL 

LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

5  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

CIVIL  AERO  ADM 
JNIVERS  ITY  OF  CALIF 
HERMAN  L  LORENZEN 
3EEP  SPRINGS  SCHOOL 

*  E  COMPANY 
KEHN  CO  FSTRY  *  F  0 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

F  MOORE 

G  +  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  Of  ENGINEERS 

*  E  COMPANY 
CLYDE  E  STRICklER 
SHERMAN  E  SHARITS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
30WNEY  FIRE  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
=HANK  M  ROWLAND 

JAMES  B  RAY 
0  MC  LEAN 
IRS  ALETHA  G  HUNT 

S  FOREST  SERVICE 
3AN  STEELE 

:0  WATER  0ISTR1CT|2 
DRLANO  UNIT  WU  ASSN 
■S  OF 


E  STUDLEY 
ROBERT  E  80TTEL 

CALIF  elec  power  CO 

NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKEB 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWInG 

JARwIN  M  TING 
ALBERT  A  CHURCH 
ORPS  OF  ENGINEERS 
.AWRENCE  E  BUCHNER 
WEATHER  PUREAU 
HERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
>OLICE  DEPARTMENT 
WTR  *  PWR  DEPT 

JS  SOIL  CON  SERVICE 
*  E  COMPANY 
LISA  FERGUSON 
iJENTWOHTH  LYNCH 

FOREST  SERVICE 
B  BOARDMAN 
RAYMOND  THOMAS  RANCHJ2  : 


50  < 


I  CO 


.  BUR 


(AISER  STEEL  CORP 
;  8  E  ESLICk 
I  FOREST  SERVICE 
I  FEE 

CAL-WEST  RR  +  NAV  C( 
S  WB  OBSERVER 

CARL  C  CRAMER 

S  FOREST  SERVICE 
A  CALL 

ALVA  J  FORWARD 

S  ANNA  E  DRAGICH 
S  CLARA  JONES 
S  WEATHER  BUREAU 
S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HERRILL  C  ROVER 
HPS   N   E  PANCOAST 
C  KYLE 


CALIF  ELEC  POWER  CO 
ILLIAM  6REEDL0VE 
S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
'^RS    ALVA   A  CAMMACK 

BARBARA  WTR  DEI 
;  ICKHAM 
JOE  GULNAC 
RALPH  STAPENHORST 


Refer 

To 
Tables 


■  56       C  G 


0EPT2  3  5 


-  1S6  - 


STATION  INDEX 


ONTINUED 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

SLENCWRA  WEST  FC  185 

3*52 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

117  52 

822 

5P 

>*RS  L  M  WEST 

3 

SLENNVI LLE 

3*63 

10 

35  *3 

118  42 

SP 

8A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

2 

3  5 

GLCNNVlLLE  FULTON  (IS 

3465 

10 

35  ** 

118  40 

3500 

MIC 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

SOLO  RUN 

3*91 

8 

39  10 

1?0  52 

3240 

JOHN  F  WALL 

3 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

2* 

36  33 

121  18 

2350 

MRS    ALTA   M  POGUE 

C 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

1  19  36 

METCH  HETCHV  WTR  SUF 

S 

GRANITE  BASIN 

11 

36  62 

118  36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

GRANT  GROVE 

3551 

36  ** 

1  18  56 

6580 

BA 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5       7  C 

GRASS  VALLEV 

3571 

NEVADA 

e 

39  12 

121  02 

2693 

3P 

3P 

CARL  E  BEYER 

3  5 

GRASS  VALLEV  2  NNE 

3572 

NEVADA 

e 

39  14 

121  02 

2710 

MID 

ALOYSUIS  J  KELLEY 

C 

GRATON  1  W 

357B 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

5P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  27 

115  52 

-168 

8A 

8A 

PAC  COAST  BORAX  CO 

2 

3  5 

GREENVIEW 

SISK I  YOU 

12 

41  33 

122  54 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

3 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

S 

40  08 

120  55 

3560 

BA 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

GRIZZLY  FLATS 

36'.9 

ELDORADO 

16 

38  39 

120  32 

3930 

A(t%  LAURA  B  CEOERLOF 

C 

GHIZZLV  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

3 

GROVELANC  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

"^10 

XJANE   J  COl 

C 

GROVELANO  RANGER  STA 

3672 

TUOL UMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GUERNEVILLC 

SONOMA 

22 

36  30 

123  00 

115 

JOSEPH  E  8UTTNER 

3 

HAINES  CANYON 

LOWER   FC  361. 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2460 

5P 

JAMES  p  KINDRED 

[HAINES  CANYON 

3704 

UPPER   FC  367 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3*50 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

37  10 

19 

36  08 

117  57 

7A 

L  A  WTR   ♦  PWR  DEPT 

2 

3  5  7 

HALF  MOON  SAY  2  NNM 

371* 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

2 

3  5 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

8 

40  16 

121  05 

4  560 

MID 

Albion  a  sargent 

C 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

17 

122  31 

-2 

MID 

U  5  AIR  FORCE 

2 

3  5 

HAMILTON  AF6  1  £ 

3735 

17 

38  C  3 

122  30 

10 

2 

3  5  6 

HANFORO 

37*7 

11 

36  20 

119  40 

SS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2 

3  5 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

975 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISti.  IVOU 

12 

*I  *8 

123  23 

1090 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  5  C 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

3*  45 

120  25 

320 

6P 

DLIN  LEWIS 

3 

HARRISON  GULCH  RS 

23 

40  22 

122  58 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  C 

HARRY  L  ENGlEBRIGHT  DAM 

NEVADA 

a 

121  16 

580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3017 

21 

4368 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

3 

HAT  CREEK  RS 

3821 

21 

121  30 

3348 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

21 

40  56 

121  33 

3015 

SA 

BA 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5 

I'havfielo  pumping  plant 

3e*i 

37  57 

122  06 

MID 

R  W  HIRSCHKIND 

C 

3855 

R  IVEftSIDE 

33  42 

115  36 

1370 

BA 

8A 

I4ETR0  WATER  DISTRICT 

2 

3  6  C 

1  HAYFORIt    RANGER  STATION 

TRIN  ITY 

35 

40  33 

123  10 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAVHARO 

3B63 

ALAMEDA 

3  7  39 

121  58 

1000 

MID 

MRS   AB9  IE  S  DRENNAN 

HEALDS8URG 

387  5 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

101 

6P 

5P 

CITY  FIBE  DEPARTMENT 

2 

3  6 

HEAlDSSURG  2  E 

3678 

SONOMA 

22 

36  37 

122  52 

102 

W  F  1VER5EN 

3895 

R [ VERS  1 OE 

33 

33  *5 

1 16  58 

1595 

SA 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

3 

HCHET  RESERVOIR 

3899 

R I VERS lOE 

33 

33  40 

116  41 

4400 

MID 

ElHER  G  JACKSON 

HEN5HAW  0AM 

391* 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

VI STA   I RRIG  DIST 

3  5  C 

HERNANDEZ    2  NW 

3925 

SAN  BENlTO 

20 

36  24 

120  50 

2160 

*P 

1AX  D  LEV 

3 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

36  18 

120  42 

2766 

MID 

><RS  CLORENE  AkEPS 

C 

HETCH  HETCHV 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

8A 

■tETCH  HETCH  WTR  SUP 

2 

3  5  6  7  C 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  5* 

8A 

ARTHUR  A  ANDERSON 

3 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

j2 

42  00 

122  37 

2915 

OA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBCRGS 

401C 

LAKE 

23 

38  50 

122  43 

2980 

BA 

GEORGE  G  MOBERG 

3 

HODGES  DAM 

401* 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

3 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

1  18  02 

2650 

5P 

G  ROBINSON 

HOLL ISTER 

*022 

SAN  BENITO 

20 

121  2* 

284 

5P 

5P 

R  J  PFEFFER 

2 

i  5 

KOLLISTER  2 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

28* 

MID 

ARTHUR  W  HOLSWOHTH 

c 

HOLY  CI  TV  3  WNW 

SANTA  CRUZ 

37  10 

122  02 

2200 

8A 

HENRY  B  THOMAS 

HUMBOLDT 

41  03 

123  41 

350 

HID 

HOOPA  INDIAN  AGENCY 

c 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

5P 

ED  L  ANDERSON 

3 

HOPLANO  8  NE 

LAKE 

39  01 

123  00 

2510 

MID 

^RS  S  LOUISE  RICE 

C 

HOPLANO  LARGO  STATION 

*100 

MENOOC I  NO 

22 

39  01 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CANYON 

4113 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

119  51 

1550 

><1D 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

lie  45 

7675 

t/AR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

^RS  GRACE  M  BAIR 

TUOL UMNE 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

5P 

50  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5       7  C 

-RANCES  V  MOSS 

SAN  BENITO 

>JEW   IDRIA  Q-S  MIN  CO 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  6  C 

M  L 

115  34 

Imperial  irrig  dist 

2 

3  5 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

36  48 

116  12 

3950 

7fl 

7A 

.  A  WTR  +  PWR  DEPT 

3  5       7  C 

inoependencc  onion  Vly 

4235 

19 

36  46 

118  20 

9175 

■<ID 

.  A  WTR   +  PWR  OEPT 

C 

*  1  VERS  IDE 

116  15 

11 

BA 

JS  BUR  OF  PLANT  INO 

2 

3  5 

IMtOKERN 

35  39 

117  49 

24*0 

5P 

5P 

CERN  CO  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

invokErn  ARMITAGE 

117  41 

IIP 

J  S  N  0  T  S 

3 

1 

39  05 

120  51 

2970 

I   E  ROSE 

3 

4297 

SAN  BEROINO 

6 

34  08 

115  08 

922 

■1ETR0  WATER  DEPT 

2 

3  5  C 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

ELDORADO 

1 

38  42 

120  21 

6180 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

JESS  VALLEY 

21 

41  16 

120  18 

5290 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

2 

3  5  7 

JOHN SOnO ALE 

4389 

TULARE 

10 

35  56 

lie  32 

4645 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

JOlCe  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

■IID 

JOHN  MERWIN 

3  5  5 

*412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

'410 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

C 

*41S 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3556 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

2 

3  5 

JUNCAL  0AM 

4*22 

SNTA  BARBARA 

3a 

34  29 

119  31 

2050 

6P 

JOHN  K  CHASE 

3 

KAISER  MEADOWS 

4**2 

27 

37  18 

1  19  05 

9110 

i/AR 

aO  CALIF  EDISON  CO 

S 

KEE  RANCH 

SAN  BERDINO 

6 

34  10 

1  16  32 

4300 

VAR 

CORPS  OF  Engineers 

3 

KELLOGG 

4460 

22 

38  38 

122  39 

1360 

aA 

LEONARD  W  TUTTLE 

KELSEYV I LLE 

4*86 

23 

36  59 

122  50 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSCYVILLE  <i  Sw 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1*80 

MID 

MRS  KAREN  V  6ACC1 

C 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

8A 

RICHARD  R  KLEIN 

2 

3  5 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4518 

10 

35  57 

118  29 

3650 

ALGOT  T  LOFBERG 

3 

•KERN  RIvER  PH  NO  1 

4520 

35  28 

118  47 

5P 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4S23 

10 

35  47 

118  25 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

3  5  7 

1  kettleman  city  1  ssw 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

6A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

2 

3  5  6 

kettleman  S Tat  I On 

4536 

K  INGS 

11 

36  0* 

120  05 

502 

6P 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5 

4555 

MONTEREY 

2* 

121  08 

320 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2 

3  6  C 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

2 

3  5  C 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  38 

123  S* 

MID 

D  LEE  EMERSON 

C 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

YOLO 

23 

38  *e 

121  43 

33 

8A 

TERRY  B  COTTEN 

3 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

38  *8 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  8REA  CANYON  MumT 

4620 

26 

33  57 

117  50 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LA  CBESCEnTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  14 

1565 

5P 

MRS  E  BYRO 

3 

LAFftVETTE   3  UNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

525 

5P 

MRS  BETTY  T  CLARKE 

LAFAveTTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

J7  53 

122  07 

290 

MID 

LAFAYETTE  FIRE  DEPT 

C 

■LAGUNA  6EACM 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

66 

*P 

CITY  ENGINEER 

2 

3  5 

LAGUNA   SEACM  Z 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

180 

MID 

L  B  WATER  DISTRICT 

C 

466  0 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

3 

L'ft  ALPINE 

ALPI NE 

38  2B 

120  01 

7600 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAO 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

3*  15 

117  12 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

3  5  7 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

41  38 

4613 

REV  CHARLES  F  CATLlN 

3  5  7 

*679 

TUOLUMNE 

37 

37  SB 

I  19  53 

4662 

8A 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

: 

3  5  7 

4690 

TRIN  ITY 

40  01 

123  24 

3170 

LEONARD  M  MILLER 

C 

4701 

23 

39  03 

122  55 

13*3 

5P 

8A 

MRS  WILLIE  GREENE 

2 

3  5 

4703 

23 

39  02 

122  55 

1365 

MID 

J  S  SOIL  CON  SERVICE 

4705 

INYO 

19 

37  13 

1  18  36 

9000 

CALIF  ElEC  POWER  CO 

S 

LAKE  SHORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  5  5 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  01 EGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

7A 

LA  MESA    IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDIN6 

4713 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

3  5  7 

LAKE  SPAULOING  DAM 

4714 

NEVADA 

a 

39  20 

120  38 

4960 

P  6  •  E  COMPANY 

2 

3  5  6 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  OIEGO 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

4735 

SAN  OIEGO 

25 

32  46 

117  01 

528 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

2 

3  5 

L*   MESA   1  NE 

4736 

SAN  OIEGO 

25 

32  47 

117  00 

7A 

LA  MESA    IRRIG  DIST 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  08 

2362 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

*767 

SN  LUIS  06P0 

2* 

35  23 

120  10 

MIO 

JOHN  S  BOWMAN 

C 

LAS  PLUMAS 

*8i; 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  5 

4851 

MENDOC I  NO 

39  42 

123  29 

1640 

MID 

EDWARD  e  DOWNING 

C 

SNTA  BARBARA 

32 

120  07 

1*70 

WAR 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

s 

4858 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

120  11 

970 

VAR 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

s 

4863 

KERN 

29 

34  50 

118  52 

3583 

BA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

3 

LECHUZa  PATROL 

*867 

STATION  FC  352  B 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  53 

1530 

*P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3  C 

L£  GRAND 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

6P 

5P 

k(ERCED  CO  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

LEMON  COVE 

•  890 

TULARE 

36  23 

119  02 

613 

5P 

5P 

iCAWEAH  LEMON  CO 

2 

3  5 

LEWIS  Cft  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

16  48 

lie  41 

4650 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

35  11 

119  04 

395 

C'RANK  DE  CHAINE 

2 

3  5 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

Live   DAK   CANYON   FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

3 

L  1  VERmORE 

4997 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

480 

BA 

8A 

NDEPENDENT  WHSE  CO 

I 

3  5 

LlVORNA  HEIGHTS 

5000 

CONTRA  CDSTA 

37  52 

122  01 

450 

9A 

>4RS  8  £  SPINNEY 

3 

CALIFORNIA 
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Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip- 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOS  ANGELES 

15 

34 

1  IT  45 

3820 

6P 

^RS  E  A  EBERLE 

2  : 

5  7 

LOCKWOOD 

5017 

MONTEREY 

2* 

35 

it 

121  06 

110* 

BA 

ARCHIE  M  WEFERLING 

5023 

33 

32 

117  15 

200 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5032 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

121  17 

5P 

.ODI   SEWAGE  TREAT  P 

6040 

MADERA 

27 

37 

19 

119  19 

3000 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

120  26 

-OMPOC   SEW  TREAT  PL 

LONE  PInE  COTTONWOOD  PH 

5067 

19 

35 

26 

lie  03 

3950 

.  A  WTR  +  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

507* 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

37 

121  23 

EDWARD  C  GERLACM 

LONG  BARN  £«P  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38 

U 

120  01 

5200 

•LONG  BEACH 

5062 

LOS  ANGELES 

13 

33 

45 

IIB  12 

4P 

JOHN  W  TEED 

LORAInE 

10 

lie  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

C 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

34 

45 

120  17 

'^BA 

HENRY  R  GEWE 

'LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33 

56 

119  23 

99 

J  S  WEATHER  BUREAU 

5  C 

LOS  angeles  ws  city 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  IB  14 

312 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  ; 

5  C 

LOS  BANCS 

5118 

MERCED 

27 

37 

03 

120  51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

2  3 

5 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

MERCED 

27 

36 

120  56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

3 

LOS  6AT0S 

5123 

SANTA  CLARA 

37 

13 

121  59 

*2B 

5P 

5P 

CI TY  FIRE  DEPARTMENT 

2  3 

5 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

32 

119  48 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

LOST  HILLS 

5151 

35 

37 

119  *1 

286 

MID 

(ERN  CO  FSTRY  +  F  D 

C 

LOWER  KlBBEY  RIDGE 

6160 

TUOLUMNE 

37 

38 

01 

119  53 

HETCH  HETCHY  WTR  SUF 

S 

LOWER  OTAY  ftESERVOIR 

SAN  DIEGO 

3AN  DIEGO  WTR  DEPT 

C 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

5182 

SAN  BEROINO 

^6 

34 

27 

116  59 

2976 

6P 

6P 

50NAL0  B  WILLIAMS 

2  3 

5 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

6164 

MONTEREY 

35 

53 

121  27 

3*0 

STATE  OIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BERDINO 

28 

3* 

07 

1  17  20 

1  160 

IID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

6215 

SAN  BEROINO 

26 

12 

117  27 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LVTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BEROINO 

28 

14 

1  17  29 

2720 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

c 

5233 

MADE  RA 

27 

35 

68 

120  0* 

270 

5P 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3 

5 

MAO  wiVER  RANGER  STA 

5244 

17 

40 

27 

123  32 

2776 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5255 

LOS  ANGELES 

29 

3* 

24 

118  17 

*450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

5268 

LAKE 

23 

38 

52 

122  47 

23R0 

'*\0 

MISS  M  L  MAHNKE 

c 

MAMMOTH  PASS 

MONO 

3EPT  WATER  RESOURCE' 

s 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

36 

02 

121  34 

10 

VAR 

!/AR 

JESSE  FIERRO 

2  3 

5  5 

MANZAMI TA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

32 

121  3* 

5850 

BA 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

MAN^AMTA  MOUNTAIN 

5314 

SNTA  BARBARA 

30 

6* 

3125 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

26 

6* 

117  15 

1533 

J  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

6336 

KERN 

10 

35 

119  23 

8P 

6P 

3ANKL1NE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

6346 

MARI POSA 

27 

37 

29 

119  56 

2011 

MRS  GA6RIELLE  WILSO^ 

MARKLEEVILLE 

6356 

ALPINE 

38 

42 

119  *7 

56*6 

iLOlSE  B  FAIRBANKS 

MARRE  RANCH 

5365 

SNTA  BARBARA 

34 

119  59 

/AR 

S 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

68 

122  08 

225 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

CONTRA  COSTA 

122  06 

9A 

CHARLES  P  WEAVER 

3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

122  08 

26 

9A 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2  3 

MARYSVILLE 

YUBA 

8 

39 

121  35 

62 

lOA 

MRS    J  BANTTARl 

I  3 

5 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119  51 

*518 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

3 

MC   CARTHY    POINT  RS 

544* 

23 

11 

121  *1 

3800 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

5449 

SISK lYOU 

21 

16 

122  08 

3300 

6A 

THOMAS  WILLIAMS 

2  3 

5       7  C 

MEADOW  LAkE 

FRESNO 

27 

37 

05 

119  26 

?ADIO  STATION  KRFM 

MECCA   3  SE 

5502 

33 

33 

116  02 

-176 

8A 

SA 

5  e  W  ALEXANDER 

2  3 

5 

MEDICINE  LAKE 

55(j5 

S ISK 1  YOU 

12 

41 

35 

121  37 

6660 

WAR 

5EPT  WATER  RESOURCES 

S 

MEnDOTA   1  NNW 

5526 

27 

36 

47 

120  22 

174 

•4ID 

HENRY  £  SCHREINER 

MENOOTA  DAM 

FRESNO 

-RANK  F  M0ITO2A 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

MERCED 

14 

37 

18 

120  29 

169 

4P 

Ip 

CITY  OF  MERCED 

2  ' 

5 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37 

19 

120  29 

158 

^410 

MERCED  IRRIG  DIST 

C 

MERCEY   HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

36 

42 

120  52 

5P 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

3 

MEVERS    INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

51 

120  01 

63*2 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

PLACER 

1 

39 

03 

120  44 

3600 

MID 

ROBERT  C  WHEELER 

C 

MIDDLETOWN 

LAKE 

23 

38 

*5 

122  37 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3 

5502 

KERN 

10 

30 

119  49 

803 

5A 

JNION  OIL  CO  OF  CAL 

2  3 

5 

MIlFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

18 

08 

120  21 

*860 

IID 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

MILL  CHEEK   NO  2 

6629 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117  02 

2966 

3P 

3P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

2  3 

6 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BERDINO 

50  CALIF  EOISON  CO 

5669 

TULARE 

^9 

36 

17 

lie  46 

3*00 

XID 

CHARLES    F  RUBY 

C 

5679 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121  36 

4901 

8A 

8A 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

2  3 

5       7  C 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

9 

36 

26 

118  35 

7975 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40 

12 

123  46 

6P 

,  A  SPENGLER 

3 

c 

MODESTO 

5738 

STAN  I  SLAUS 

37 

37 

39 

121  00 

91 

■4ID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

2  3 

5 

MODESTO  2 

57*1 

STAN ISLAUS 

37 

37 

38 

121  CO 

92 

■110 

CITY  OF  MODESTO 

6756 

5 

36 

118  10 

2775 

cERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

6777 

TULARE 

10 

36 

13 

118  10 

8000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

MONO  LAKE 

5779 

38 

38 

01 

1  19  09 

6520 

5P 

5P 

MONO  Inn 

2  3 

5  7 

MONTAGUE  3  NE 

sisk  I  you 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

36 

36 

121  54 

335 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

2  3 

5 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

5809 

21 

*0 

*9 

121  56 

2100 

MID 

AARON  SMITH 

c 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

3* 

IT 

1  18  53 

620 

BA 

JS   SOIL  CON  SERVICE 

MOORPARK   3  SE 

5825 

VENTURA 

33 

15 

118  61 

535 

MID 

EVERETT  RANCH 

C 

MOORPARK    3  NNW 

5626 

VENTURA 

33 

20 

lie  64 

1060 

MID 

SEORGE  n  MERRIKEN 

c 

morena  dam 

5840 

SAN  DIEGO 

32 

*1 

1  16  32 

300C 

■*I0 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

c 

584* 

SANTA  CLARA 

37 

08 

121  37 

225 

BA 

MRS  TmELMA  F  DOWNER 

3 

MORGAN  HlLL  BOSSANA  RCH 

5647 

SANTA  CLARA 

20 

37 

121  47 

770 

MID 

c 

MORGAN  HlLL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121  39 

350 

MIO 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

c 

MORONGO  VALLEY 

SAN  BEROINO 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BEROINO 

36 

28 

115  32 

4735 

SS 

SS 

MT  PASS    SERVICE  STA 

2  3 

6 

MOUNT  BRECkENRIOGE 

6903 

KERN 

10 

35 

27 

lie  35 

7485 

5P 

5P 

r  V  STATION  KERO 

;  3 

5 

MOUNT  DANAMER 

5909 

ELDORADO 

I 

38 

45 

120  40 

3408 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3 

c 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37 

121  56 

2100 

7A 

:aL  DIV  BEACH  +  PARK 

2  3 

5 

MOUNT  DIABLO  STATE 

6916 

PARK  HEADQUARTERS 

5915 

CONTRA  COSTA 

37 

121  66 

1600 

MID 

:AL  DIV  BEACH  *  PARK 

c 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37 

20 

121  39 

4206 

IIP 

1  IP 

J  S  WB  OBSERVER 

2  3 

5  7 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

SISKIYOU 

12 

*1 

46 

121  50 

4396 

6P 

.EWIS  0  PARSONS 

3 

MOUfjT  HEBRON  RANGER  STA 

6941 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122  00 

4250 

6A 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

I  3 

6 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

121  43 

iJACK    I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISK  1  YOU 

23 

41 

22 

7500 

)EPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

SISKIYOU 

23 

19 

122  19 

35** 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5       7  C 

MOUNT   TAMALPAIS    1  S 

5995 

MARIN 

17 

37 

55 

122  34 

950 

MID 

CAL   OIV    REACH  •  PARK 

C 

MOUNT  WILSON   FC   338  B 

6005 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1* 

1  18  04 

5709 

*p 

U  S  we  OBSERVER 

2  3 

6       7  C 

MUIR  WOODS 

6027 

MARI  N 

37 

5* 

122  3* 

140 

9A 

MUIR   WOODS   NAT  MON 

3 

mumbo  basin 

6032 

TRINITY 

35 

41 

12 

122  32 

5700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

S 

MURCELL  RANCH 

6035 

RIVERSIDE 

33 

33 

32 

116  46 

3705 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

6066 

17 

38 

18 

122  17 

LARL   S  GIPSON 

3 

•NAPA    STATE  HOSPITAL 

607* 

NAPA 

17 

38 

17 

122  16 

6P 

SA 

JOHN  F  ALLEMANT 

2  3 

5 

SAN  BEROINO 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

WW 

SAN  BEROINO 

5 

34 

46 

114  37 

913 

MID 

<I1D 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

48 

116  35 

2885 

5P 

L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

3 

NEVADA  CITY 

5136 

NEVADA 

8 

39 

121  02 

2600 

SA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

5 

NEWARK 

5144 

ALAMEDA 

37 

122  02 

BA 

LESLIE    SALT  COMPANY 

2  3 

5  (t 

NEWBURY    PARK   2  WNW 

6147 

VENTURA 

3* 

11 

118  57 

685 

MID 

iORCHARO  RANCH 

C 

NEWBURY  PARK  *  Sw 

6149 

VENTURA 

33 

3* 

09 

118  58 

760 

RANCMO    sierra  VlSTA 

3 

NEWMALL   SOLEDAD  FC  3Z  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34 

lie  32 

1243 

3 

NEWHALL  U  S  ranger  STA 

&16* 

LOS  ANGELES 

29 

34 

22 

lie  31 

1342 

MID 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

■NEWMAN 

STANISLAUS 

27 

37 

19 

121  02 

91 

5P 

9A 

RAY  S  WADE 

2  3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

6P 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

NlCOLAUS 

il93 

8 

38 

64 

121  35 

47 

MRS  NELL  I E  WEBB 

3 

NILANO 

5197 

IMPERIAL 

17 

115  31 

MPERIAL    IRRIG  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6262 

■MADERA 

27 

37 

1  19  30 

2630 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

(NORTH  HOLLYWOOD 

5256 

LOS  ANGELES 

34 

10 

118  23 

519 

5P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

2  3 

5 

NOVATO  8  WNW 

5290 

MARI  N 

38 

122  *3 

350 

MID 

EDWARD  L  THOMPSON 

C 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

STANISLAUS 

37 

62 

120  52 

215 

8A 

S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 

2  3 

5  5 

OAK   KNOLL  RANGER  STA 

6328 

SISKIYOU 

12 

41 

122  51 

1963 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

5332 

37 

47 

122  10 

**0 

6P 

7P 

:ARLE   G  LINSLEY 

7  3 

6 

•OAKLAND  W8  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

37 

44 

122  12 

3 

HIO 

MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  C 

OAKVILLE    1  WNW 

17 

38 

27 

160 

SLLARD  A  CALKINS  JR 

OAKVILLE  *  SW 

NAPA 

17 

38 

23 

!22  28 

1*65 

no 

5ICHAR0  PLEINER 

C 

OCCIDENTAL 

>370 

SONOMA 

17 

38 

25 

122  59 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

3 

»OC£ANSIOe  CAMP 

6377 

PENDLETON 

6377 

SAN  OIEGO 

33 

33 

13 

117  2* 

60 

4P 

J  S  MARINE  CORPS 

2  3 

5 

OCEANSlOE  PUMPING  PLANT 

5379 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117  21 

31 

CITY  OF  OCEANSIDE 

C 

OCOT ILLO 

5383 

SAN  DIEGO 

33 

116  08 

170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS   JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

16 

120  24 

3620 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

OJA  1 

6399 

VENTURA 

3* 

27 

119  15 

750 

5P 

5P 

i/ENTuRA  CO  FIRE  OEPT 

2  3 

5 

OL I NOA 

5432 

ORANGE 

26 

33 

55 

117  51 

520 

■ORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ONO 

6455 

SHASTA 

29 

122  37 

960 

LMA  L  GREEN 

3 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 

6455 

LOS  ANGELES 

3* 

16 

lie  05 

*25Q 

5P 

5P 

B  UNFD  SCHOOL  DIST 

3 

5  C 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

'6 

33 

56 

117  53 

MID  1 

ORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ORANGE  COVE 

6*76 

FRESNO 

36 

37 

119  18 

*31 

OA 

OA  1 

JRANGE  COVE  CIT  ASSN 

3 

5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MUMS OLOT 

kl 

20 

124  02 

*P 

AL   DIV    BEACH  *  PARK 

3 

5 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

22  10 

550 

7P 

RTHUR   W  BOWMAN 

3 

5 

ORLAND 

6506 

GLENN 

23 

39 

45 

22  12 

8A 

JHLAND  UNIT  WU  ASSN 

3 

5 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

23  32 

*03 

6P 

6P 

J  ANDERSON 

3 

5 

OROVILLE   1  WSW 

6521 

BUTTE 

8  39 

30 

21  3* 

160 

1« 

lA 

ITY  OF  OROVILLE 

3 

5 

OROVILLE  7  SE 

6523 

BUTTE 

8  39 

26 

121  29 

530 

6A 

5A 

LBERT  E  PALMER 

5 

-  l»7  - 


STATION  INDEX 


I 


Station 


oroville  bridge 

OROvrLLE  RANGER  STATION 

OSTRANDER  LAKE 

OXNARO 

OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMOALE 

PALMDAlE  2  NE 

palmoale  caa  airport 
palm  springs 
palo  alto  city  hall 

palomar  mtn  observatorv  i 

PALOS  VERDES  est  FC  43C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PARKFIELO  8  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  ranger  STATION 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NNW 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

PATHWAY 

paynes  creek 
pear  lake 

penoola  guard  station 

perris  1  wsw 

petaluma  fire  station  2 

PETALUMA  1  N 
PIEO?A 

PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MQN 
PISMO  BEACH 


bt2b 
btZl 
6635 


PIT  RIVER  POWER  HOUSE  & 

PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERtflLLE   1  W 

PLEASANT  HILL  I  NW 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

POINT  ARGUELLO  USCG 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PORTERV ILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEV   3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
POTRERO  SECO 
POTTER  VALLEY   J  NNW 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  OAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
QUINN  RANGEfi  STATION 
RAMONA  SPAULDING 


RANDSBURG 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  we  AIRPORT 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CI TY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
^RICHMOND 
RICHMOND  FIELD  STATION 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  ; 
RIVERSIDE  C ITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLI N 

ROSE  MAR  IE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 

SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  W6  AIRPORT 
flSACRAMENTO  W6  CITY 

saddle  camp  ranger  sta 
sagehen  creek 
saint  helena 

SAINT  HELENA  i.  WSW 
■  HELENA  7  NE 


NT 

NT  MARYS  COLLEGE 


SAN 


GABRIEL  FIRE  OEPT 
GREGORIO  3  SE 
JAC INTO 

JACINTO  RANGER  STA 
JOAQUIN  6KP  RANGE 
JOSE 

JUAN  BAUriSTA 
JUAN   GJARD  STATION 
LUIS  OBISPO  POLY 
MARCOS  RANCH 


7205 
7231 
72*.  *. 

7253 
7279 
7292 
7296 

7339 
7351 
7370 
7<.U 
7'.16 

7<.70 
T.73 
71.73 
71.92 
7510 
7516 
7560 
7579 
7580 


SALINAS  CAA  AIRPORT 
SALINAS  OAM 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALSIPUEDES  JALAMA  DIV 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
'     SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  MOSP 
SAN  CLEMENTE  dam 

sanoberg  patrol 
station  fc  130  b 

SAN6ERG  W8 
*SAN  DIEGO  we  AIRPORT 
SAN  DIMAS  fire  WRO  FC95 
SAN  OIMAS  TAN8ARK  FLAT 
SAN  FELIPE  BELL  STATION 
SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 
»SAN  FRANCISCO  CALIF 
ACADEMY  OF  SCIENCES 
SAN  FRANCI SCO 

RICHMOND  SUNSET 
«SAN   FRANCISCO  we  AP 
OSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  OAM  FC'.258E 


7623 
7630 
7633 
7637 
76'.1 
761.3 
761.6 
761.9 
76S6 
7661 

7669 
7672 
7681 
7684 
7689 
7699 
7702 
7711 
7713 
7719 

7723 
7731 
773*. 
7734 
7735 
77A0 
771.9 
7750 
7755 
7759 

7762 
7765 
7765 
7767 
7767 
7769 
7772 
7772 
7776 
7779 

7765 
7807 
7810 
7813 
7817 
7821 
783J. 
7B37 
7851 
7861 


MONTEREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 

TULARE 

SNTA  BARBARA 
RIVERSIDE 


LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 
LAKE 

ELDORADO 


County 


BUTTE 
MARIPOSA 
VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
TUOLUMNE 


ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOCINO 

A  BARBARA 

LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 

RA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
FRESNO 
VENTURA 
MENDOCINO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
OIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 


SAN  BEROINO 

TEHAMA 

SHASTA 

SAN  BEROINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 


MONTEREY 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SAN  BENITO 

SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SAN  FRANCI5CC 


LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 


MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 


34  17 

35  53 

36  01 

34  09 
39  53 

35  38 
35  40 


34  31 
33  47 
33  14 
38  15 


39  31 
39  32 
37  36 


38  55 
38  57 
34  33 


39  22 

32  57 

33  53 


35  22 
34  03 
40  09 
'  35 
34  03 
37  29 
39  16 
33  42 
37  56 
37  55 

33  57 


38  35 

39  26 

36  30 
38  30 

38  34 

39  43 

37  50 

36  40 
35  20 
34  35 
34  32 
39  30 


34  06 
34  12 
37  02 
34  16 

34  19 

37  A6 


37  A7 
34  09 
34  12 


21  34 
21  34 
19  33 
19  10 

19  19 
21  11 

20  30 
16  24 


18  06 
18  05 
16  32 


20  43 

20  38 
19  23 

21  54 

18  40 

19  34 

17  15 

22  38 
22  38 

19  23 

18  26 

21  11 

20  38 

21  St. 

22  52 
20  48 
20  44 
20  49 

22  OS 
20  51 

23  42 
23  44 

20  36 

21  17 

17  46 

22  01 

19  01 

20  28 

18  34 
18  33 


20  57 
18  35 
16  51 


21  30 

22  4B 

20  14 
22  23 
22  32 
22  22 
22  00 
22  06 

21  36 

20  30 
20  24 
20  23 


IB  30 
22  2B 


22  25 
17  54 
17  52 


21  53 
21  31 
17  31 


lO^tS 
6250 
9700 
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10000 
9000 
2010 
6000 
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vation 
Time 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 

CRYSTAL  SUG  CO 
WHEATLEYS  RANCH 

BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
8ARR 

I  P  OMRWALL 
PALMOALE   IRRIG  OIST 

PALMOALE   IRRIG  OIST 

I  VI L  AERO  AOM 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

HI  ATT 
MISS  LILY  BERG 

E  COMPANY 
HETCH  HETCHY  WTR  5UF 

METRO  WATER  DISTRICt|2 
HERBERT  H  DURHAM 
MARCElENE  ROBERTS  fil 
PASADENA  WATER  DEPT 

FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
HARRY  E  WERNER 

CIVIL  AERO  AOM 
HUDSON  RANCH 
HORACE  L  ROGERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
GLENN  M  SMITH 
PETALUMA  FIRE  OEPT 
VICTOR  E  CMAIX 
IDA   H  AKERS 

CO  FIRE  WARDEN 
AT  PARK  SERVICE 
CE  DEPARTMENT 

+  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 

*  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

OF  PLACERVILLE 
LOUIS  H  8AUMFALK 
LORRIN  L  GRAIN 
GEORGE  E  HOLMES 
S  COAST  GUARD 
S  COAST  GUARD 


Observer 


2  3  5 
2  3  5 


JOHN  M  DAYBELL 

9AL0WI N 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 

BUSSELL  E  NEAR 

+  e  COMPANY 
POMERADO  SOIL  CON  DT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  E  MYERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF 


KERN  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

S  WEATHER  BUREAU 
REDOING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS^2 
CITY  FTRE  DEPT  STA  , 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
S  OF  ENGINEERS 
3EPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  C( 
CALIF  STATE  ENG 
LLOYD  D  COMPTON 
STATE  DIV  OF  HWYS 


hetch  hetchy  wtr  sup 
5  weather  bureau 
s  weather  bureau 
■j  s  weather  bureau 
jniversity  of  calif 
edwin  l  paulson 
edwin  h  learned 
:lara  B  ABREAU 

s  a  sturgeon 
3r0ther  u  benedict 

civil  aero  adm 
sn  luis  08p0  co  fco 
js  geological  survey 
js  geological  survey 
g  +  e  company 
s  forest  service 
calaveras  cement  co 
alif  edison  co 
js  geological  survey 
john  m  shields 


A  CO  FIRE  WARDEN 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
A  CO  FIRE  WARDEN 
S  FOREST  SERVICE 

F  HEIGHTS  LEMON  Ar^2    3  5 

MID  [corps  OF  ENGINEERS 

CALIF  ACADEMY  OF  SC12  3 


S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  OEPT 
DE  VORE 

CITY  FIRE  DEPARTMENT]2 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

S  FOREST  SERVICE 

0  BILLWILLER 
^RS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  H  PER02ZI 

S  BUR  RECLAMATION  ; 
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Station 

Index  No. 

County 

0) 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

I  Precip. 

»SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  20 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

33 

33  14 

119  28 

602 

MID 

C 

»SAN  PEDRO 

7676 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

lie  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

2 

3  5 

*SAN  RAFAEL 

7830 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

C I TY  ENGI NEER 

2 

3  5 

SAN  RAMON   1  SSW 

7882 

CONTRA  COSTA 

37  46 

121  59 

555 

MID 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

C 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BEROINO 

28 

34  07 

1980 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SANTA  ANA    RIVER    PH    NO  1 

7394 

SAN  BERDINO 

26 

34  03 

117  04 

2765 

IP 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

34  12 

118  01 

2035 

6P 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

33 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

9 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

7908 

SNTA  BARBARA 

30 

119  39 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

34  32 

119  67 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

3  6 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

3  5 

SANTA   FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

1  17  58 

427 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPD 

24 

35  22 

120  38 

1250 

6P 

CLARENCE  MC  KUStCK 

3 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  36 

8A 

JOHN  E  JONES  JR 

3 

SANTA  MARIA 

30 

34  57 

120  26 

224 

BA 

A  A  HOWARD 

3  5 

SANTA  MARIA    14  ENE 

7942 

SnTA  BARBARA 

30 

7A 

JAMES  R  JENSEN 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

34  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  6  C 

Santa  monica 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  29 

80 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

3 

tfSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

34  01 

118  30 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

2 

3  5 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  04 

266 

8A 

8A 

ERVIN  D  STUART 

2 

3  5 

SANTA  PAULA  3  SE 

7959 

VENTURA 

33 

34  20 

119  01 

2260 

MID 

SHELL  OIL  CO 

C 

SANTA  ROSA 

7966 

SONOMA 

38  27 

122  43 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

2 

3  5 

SANTA  SUSANA  4  NNE 

7973 

VENTURA 

34  20 

118  42 

1520 

MID 

CERRO  VIEJO  RANCH 

C 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

MID 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

c 

SANT lAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  48 

117  43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

LOS  ANGELES 

29 

2105 

6A 

L  A  PWR  +  LIGHT  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

S  ISK I  YOU 

12 

41  18 

123  09 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

SSCOT  I  A 

8045 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

SA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

2 

3  5 

searsvillE  lake 

6068 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

AUSTIN  CLAPP 

3 

SEBASTOPOL  4  S 

8072 

SONOMA 

22 

38  21 

122  50 

175 

MID 

WILLIAM  G  SANDERS 

SEPULVEDA  OAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

119  29 

9A 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SHAFFER   TOOL  WORKS  BREA 

3119 

33  65 

117  54 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

Shasta  dam 

8135 

SHASTA 

23 

122  25 

6A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6  C 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

9A 

:OPPS  OF  ENGINEERS 

3 

SHINGLE 

8173 

ELDORADO 

38  40 

120  55 

1375 

THEODORE  B  HEUSNER 

3 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

8 

8A 

8A 

WILLIAM  6  KIRCHNEft 

SIERRA  MAORE  1  N 

8210 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

113  04 

6P 

6P 

■IISS  E  MC  KINNEY 

2 

3  5 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

621S 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  6       7  C 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

119  10 

5P 

3E0R6E   I  OSBORNE 

3  C 

SILVERADO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

33  45 

117  40 

1100 

>1I0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SIMI    3  E 

9258 

VENTURA 

33 

34  16 

118  44 

920 

MID 

SIMI  FIRE  STATION 

C 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

^10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SkAGGS  SPRINGS 

8272 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

39  41 

123  09 

1930 

JOHN  K  LEITHOLD 

3 

Slack  canyon 

9276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

^ID 

CALIF  OIV  OF  FSTRY 

C 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

ORIN  W  VAN  VlECK 

Smith  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

41  57 

124  12 

8A 

-VILLIAM  M  RILEY 

3 

SNOW  CREEK  UPPER 

9317 

RIVERSIDE 

33  52 

1  16  41 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

3 

SNOW  FLAT 

8318 

MAR  I POSA 

14 

37  50 

119  30 

9700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

S 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

9 

39  19 

120  23 

6750 

9A 

apTHUR  COUILLARO 

3  5       7  C 

SOLEDAD 

8333 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

9A 

JAN  M  JACOBSEN 

3 

SOMESBAR  1  W 

9346 

HUMBOLDT 

123  29 

550 

EARL  S  BELLMAN 

3 

SOMIS  2  NNW 

8347 

VENTURA 

34  17 

610 

5ICHARD  BARD  JR 

C 

SOMIS  3  NE 

9349 

33 

34  17 

1  18  58 

490 

BA 

.AWTON   INVESTMENT  CO 

9349 

VENTURA 

119  03 

510 

SA 

3ERYLW00D  INVEST  CO 

3 

SOMIS  5  WNW 

VENTURA 

33 

34  17 

520 

JOHN  DE  aONI 

C 

SONOMA 

9351 

SONOMA 

17 

33  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

'  G  *  E  COMPANY 

S   E  FARALLON 

9376 

SAN  FRANCISCC 

37  42 

27 

*IID 

J  S  COAST  GUARD 

C 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

9330 

MARI POSA 

37  30 

119  38 

5135 

JS   NAT   PARK  SERVICE 

2 

3  5  7 

SOUTH  LAKE 

84  06 

INYO 

19 

37  10 

118  34 

9500 

:alIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

8436 

COLONY  FC   356  C 

84  36 

LOS  ANGELES 

34  03 

117  49 

?  S  HUTCHINSON 

spreckels  mwy  bridge 

MONTEREY 

i^RS  W  8  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

TULARE 

9 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

3 

SPRINGVILLE  ranger  STA 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

SPRINGVILLE  TULE 

8463 

heaoworks 

8463 

36  12 

113  39 

4070 

"110 

P  G  +  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

3474 

PLACER 

39  12 

120  14 

6226 

9A 

SQUAW  VLY  OEVEL  CO 

2 

3  5  7 

8476 

SAN  BERDINO 

34  14 

5239 

5P 

3 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  14 

6723 

5P 

5P 

-EROY  KEMP 

2 

3   5  7 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

36  56 

1)8  35 

10200 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

5TATUM  MEADOW 

8514 

11 

36  56 

118  55 

8300 

VAR 

CORPS  OF  ENGI NEER S 

S 

stayton  mine 

8517 

SAN  BENITO 

20 

36  55 

121  13 

2975 

>^ID 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

c 

BSTOCKTON  CAA  AIRPORT 

SAN  JOAQUIN 

27 

MID 

^10 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

8A 

SA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

3  6 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

3  5  6 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

SA 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6587 

GLENN 

23 

39  55 

122  32 

800 

5P 

5P 

}RLAND  UNIT   WU  ASSN 

3  5  C 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

6300 

5EPT  WATER  RESOURCES 

S 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

8 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

5P 

50PER-WHEELER  CO 

2 

3  5  7 

SUGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

11 

36  43 

118  40 

7200 

;ORPS  OF  ENGINEERS 

S 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  13 

1460 

=RANK  T  STEVENS 

? 

3  5 

SUNSET   BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

86 

^ID 

:aL  OIV  BEACH  +  PARK 

C 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

JS  DISCIPLINARY  BKS 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

IIB  40 

9A 

iUSANA  KN  FIRE  STA 

3 

SUSANVI LLE 

870: 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4195 

eA 

:] TY  OF  SUSANVILLE 

3 

SUSANVI LLE   AI RPORT 

8702 

LASSEN 

18 

40  33 

120  33 

4148 

lOP 

lOP 

5AVID  BARR 

2 

3  5  7 

SuSANVILLE   1  WNW 

8703 

LASSEN 

19 

40  26 

120  40 

4555 

iTATE  OIV  OF  FSTRY 

C 

SUTTER  MILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

38  23 

120  46 

1580 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

2 

3  5  7 

8752 

10 

35  09 

119  28 

1025 

;ERN  CO  FORESTRY 

FIRE  DEPARTMENT 

C 

TAHOE 

8758 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6228 

SA 

8A 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

2 

3  5  6  7 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

1 

3EPT  WATER  RESOURCES 

S 

TEHACHAPI 

8826 

10 

116  27 

3975 

6P 

6P 

■IRS  ANITA  COWAN 

2 

3  5  7 

TEHACMAPI   RANGER  STA 

8932 

KERN 

10 

118  27 

3976 

tERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

35  02 

118  45 

1426 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

2 

3  5 

TENNANT 

6360 

SISK  IYOU 

12 

41  35 

121  65 

4750 

5P 

^RS  MARGARET  KNOLL 

TERMO 

8373 

18 

40  52 

120  27 

6300 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

8881 

PLACER 

1 

39  15 

5900 

rORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

22 

38  48 

122  49 

1600 

>1I0 

THERMAL    CAA  AIRPORT 

R  IVERSIDE 

33  37 

116  10 

-120 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

THOUSAND  OAKS  2  N 

VENTURA 

33 

34  12 

■flLLSDALE  RANCH 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

9 

116  61 

2200 

;lenn  baker 

C 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

3914 

TULARE 

9 

36  29 

1  18  53 

950 

5P 

5P 

50  CALIF  eolSON  CO 

2 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

9 

36  28 

no  52 

SO  CALIF  EDISON  CO 

c 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

120  27 

2355 

'  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5  C 

TOPANGA   RANGER  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

34  OS 

6P 

_  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

TOPAZ  LAKE 

8970 

MONO 

38 

38  40 

119  33 

5044 

6P 

6P 

rOPAZ   INSPECTION  STA 

2 

3  5  7 

TORRANCE 

897  3 

LOS  ANGELES 

33 

33  50 

118  20 

87 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

2 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33  39 

117  36 

970 

'^ID 

DRANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

37  43 

121  25 

106 

mo 

AAGE  R  TUGEL 

C 

9999 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  25 

l40 

3ANTA  CARBONA  IR'CO 

2 

3  5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

27 

37  49 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3   5  6 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

2296 

^ID 

J  S  FOREST  SERVICE 

TRONA 

9035 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1696 

8A 

9A 

AMERICAN  P  *  G  CO 

2 

3  5 

TRUCKEE  ranger  STATION 

9043 

NEVADA 

39  20 

120  11 

5982 

9A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  C 

TUJUNGA  MI LL  CR  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

34  23 

116  05 

4600 

"IID 

.OS  ANGELES  CO  FCD 

tulelake 

9053 

S ISK IYOU 

12 

121  28 

4036 

6P 

TULELAKE   W   U  ASSN 

3  5  6  7  ; 

TULELAKE  5  wSW 

9056 

SISK  IYOU 

12 

41  55 

121  34 

4033 

6P 

3  6 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

36  22 

118  17 

3950 

J  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37  53 

8600 

3EPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

8A 

W  W  FERGUSON 

3 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3   5  6 

TUST In    IRVI NE  RANCH 

9087 

33 

33  44 

117  47 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

2 

3  5 

twentynine  palms 

9099 

SAN  BERDINO 

34  06 

116  03 

1990 

5P 

5P 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

3  5 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPI NE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5  7 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

6P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

9126 

MENDOCl NO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

1ARJ0RIE  S  DORY 

3 

UKIAH  masonite 

9129 

MENDOC I  NO 

22 

39  10 

123  12 

615 

MID 

MASONITE  CORPORATION 

C 

UNION  OIL  STEARNS 

9138 

absorbtion  plant 

ORANGE 

26 

33  66 

117  52 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

(UNIVERSITY  OF  CALIF 

9152 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

440 

J  C  L  A 

3  5 

-  158  - 
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1  Temp. 

I  Precip. 

SAN  BEROINO 

6P 

ROBERT  BEARD 

2 

3  5 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

123  OZ 

1520 

4P 

PETER  V  PEORONCINI 

3 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

9177 

HUfceOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

3 

91«5 

9183 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

MIO 

E  BAY  MUN  UTL  015T 

C 

9189 

SAN  SEN  1  TO 

20 

36  36 

121  02 

2050 

MID 

ELOON  FANCHER 

c 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

C  J  UHL 

2 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

MIO 

«4RS    amy  CURTIS 

c 

9226 

SAN  OIEGO 

33 

13  16 

117  01 

1615 

C  F  IVERSON 

9251 

LOS  ANGELES 

16 

34  27 

U7  51 

3700 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  6 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  27 

695 

BA 

M  C  WOODSON 

3 

9273 

SONOMA 

2Z 

38  37 

123  01 

1260 

MID 

JOHN  B  HARPER 

C 

92B5 

VENTURA 

33 

34  17 

119  IB 

45 

6A 

ROY  PINKERTON 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

s 

9325 

SAN  BERDINO 

6 

34  33 

117  18 

2900 

6A 

BA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

2 

3  6  C 

93*5 

93'.5 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

9351 

PLUMAS 

8 

39  49 

120  U 

4945 

="RANK  OOTTA 

3 

TULARE 

9A 

9382 

ELDORADO 

1 

36  59 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

3  ^ 

93B6 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

w  J  VOLLMERS 

3  C 

9390 

SHASTA 

23 

40  27 

121  52 

2200 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

3  5  C 

9419 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

9'.20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

126 

12M 

STUART  P  BERKELEY 

3 

9423 

CONTRA  COST* 

37  54 

122  04 

190 

8A 

6A 

RAY    1  WHITTEMORE 

2 

3  5 

9<.26 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

MIO 

TOMAS   S  VANASEK 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

400 

9A 

■IRS  ERNA  G  IRVING 

3 

9428 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

5P 

5P 

OELTA  FARM  Bur  CTR 

2 

3  5  6 

9431 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

486 

E  PEOERSON 

9447 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3160 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

2 

3   5  C 

9452 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

8A 

8A 

"ERNANDO  L  ANAVa 

3  5 

9457 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

MID 

■(ILBEH  E  PATTERSON 

C 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

35  56 

121  46 

95 

aA 

eA 

JOHN  L  KISTLER 

2 

3  5 

MARl POSA 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

C 

9490 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

8A 

8A 

J   S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  C 

9499 

SISK lYOU 

12 

41  25 

123  23 

3630 

CHESTER   I  KIMREY 

2 

3  5 

KERN 

LESLEY  G  LEA2ENBY 

C 

9532 

SnTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6600 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

1  19  59 

7A 

JOSTON  LAND  COMPANY 

3 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

IW  B  MANKER 

3 

9597 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

9600 

LASSEN 

121  03 

5P 

WALTER  R  FERGUSON 

2 

3   5  7 

9605 

8 

39  02 

121  24 

113 

MIO 

THOMAS  A  FERGUSON 

9612 

MENDCxriNO 

17 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

WOLF  CREEK  TIMBER  CO 

2 

3  5 

9615 

VENTURA 

33 

119  18 

MID 

KENNETH  P  SHELDON 

C 

9618 

VENTURA 

29 

119  20 

4150 

MID 

ROSCOE  G  WIL8ER 

C 

MONO 

INIVERSITY  OF  CALIF 

2 

3  5  7 

9633 

MONO 

6 

37  35 

118  14 

12470 

8A 

6A 

JNlVERSITV  OF  CALIF 

2 

3  5  7 

SACRAMENTO 

EOMOND  E  PAYEN 

3 

9660 

9660 

LOS  ANGELES 

33  59 

116  02 

340 

5P 

K  R  WARREN 

3 

9685 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

66 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

3   5  C 

9685 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

1900 

MIO 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

C 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

SA 

8A 

M  R  ALLARO 

2 

3  5 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

MID 

JIM  M  8LACKM0RE 

C 

9742 

VOLO 

23 

38  32 

121  56 

135 

SA 

8A 

CITY  OF  WINTERS 

2 

3  5 

9754 

10 

116  27 

2700 

SS 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

9775 

ALPINE 

18  47 

1  19  49 

5671 

5P 

MRS  GLEN  BARR 

2 

3  5  7 

VOLO 

23 

36  41 

121  48 

A9, 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

2 

3  5 

9S14 

SANTA  CLABA 

121  56 

1600 

9816 

ELDORADO 

1 

36  51 

120  14 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9847 

ORANGE 

26 

33  53 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2 

i  5 

MENOOC 1  NO 

17 

38  55 

123  16 

uoo 

MID 

MRS  LOLA  A  HUL9ERT 

C 

9855 

MAfil POSA 

14 

37  45 

1  19  35 

3985 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

2 

J  5       7  C 

9Q66 

SISK  IVOU 

12 

1  22  36 

2631 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 
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23  SACRAMENTO,      24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,   29  SANTA  CLARA,      30  SANTA  MARIA, 
Y,36  TRUCKEE,    37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,   and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period 
1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet  or  ice  on  the  groxind .     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  includi 
snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  in  Table  7,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station 
Index  lists  observation  times  in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST,   except  for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio     of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Dally  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S       Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CALIFORNIA  -  JUNE  1957 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  over  California  was  both  warm- 
er and  drier  than  usual  for  June.  The  pas- 
sage of  a  relatively  weak  storm  front  over 
the  State  on  the  9th  and  10th  was  responsi- 
ble for  most  of  the  June  rainfall  and  for 
about  the  only  cool  weather  during  the  month. 
During  the  remainder  of  the  month  the  pres- 
ence of  a  rather  persistent  high  pressure 
center  over  the  eastern  Pacific  resulted  in 
a  considerable  number  of  days  with  above  av- 
erage temperatures  at  nearly  all  reporting 
stations,  and  oaused  rapid  snowmeit  in  the 
higher  mountains.  Streams  ran  bank-full  in 
the  Bishop  area  and  highways  were  flooded 
in  several  places.  Reports  from  the  State 
Climatologist 's  office  in  San  Francisco  in- 
dicated that  unusually  high  temperatures  and 
low  humidity  from  the  17th  to  26th  in  south- 
ern California  resulted  in  considerable  sun- 
scald  and  heat  damage  to  walnuts,  avocados, 
strawberries,  string  beans,  and  avocado  fo- 
liage, and  increased  the  drop  of  the  citrus 
set.  There  was  a  40  percent  loss  to  string 
bean  crops  in  San  Diego  County,  a  50  percent 
loss  to  grapes  in  Coachella  Valley,  and  up 
to  $100,000  damage  to  strawberries  in  the 
Oxnard  district.  Low  humidities  also  con- 
tributed to  a  high  fire  hazard  statewide, 
with  several  bad  fires  occurring  in  southern 
California.  On  the  14th  a  whirlwind  at  the 
Millerton  Lake  National  Recreation  Area  in 
Fresno  County,  "sounding  like  a  jet  plane" 
and  lasting  about  two  minutes,  blew  aluminum 
roofing  and  sections  from  a  storage  building 
as  much  as  400  yards. 

Mean  monthly  temperature  departures  were 
positive  at  nearly  every  reporting  station 
in  the  State,  generally  exceeding  3.5°.  The 
extremes  in  anomaly  ranged  from  -2.0°  at 
Tehachapi  to  +7.2°  at  Kettleman  Station. 
Substantial  warming  was  widespread  during 
the  first  six  days  of  June,  and  from  the  16th 
to  29th  with  mean  daily  temperatures  15°  to 
20°  above  average.  Highest  maximum  tempera- 
tures were  recorded  in  central  and  northern 
California  most  often  on  the  23d,  24th,  and 
25th;  whereas  in  southern  portions  they  most 
often  occurred  on  the  17th,  18th,  and  19th. 
This  was  the  fourth  warmest  June  at  Bakers- 
field  since  1900,  the  warmest  at  Bishop  since 
1949,  the  warmest  of  record  at  Burbank  and 
Los  Angeles,  the  second  warmest  at  Red  Bluff 
since  1926,  and  the  warmest  at  San  Francisco 
since  1947.  Some  examples  of  record-breaking 
highest  daily  temperatures  for  June  included: 
the  104°  at  Los  Angeles  on  the  18th  was  the 
highest  since  1917,  and  100°  on  the  same  day 
at  Los  Angeles  Airport  was  the  highest  ever 
recorded  there;  the  112°  at  Bakersfield  on 
the  25th  was  the  highest  ever  recorded  at 
the  airport;  and  the  97°  at  San  Diego  on  the 


18th  was  also  the  highest  of  record.  Daily 
maximums  exceeding  120°  occurred  in  the  des- 
ert regions  of  southern  California  --  Palm 
Springs  121°  on  the  24th  and  25th,  Greenland 
Ranch   121°  on  the  26th  and  28th,     and  Cowi- 
Creek  123°  on  the  25th,  26th,  and  27th.  Cool-nw 
er  weather  occurred  on  various  days  generally 
from  the  7th  to  15th,  dropping  to  as  much  asi* 
14°  below  daily  averages.    The  lowest  minimum*': 
was   19°   at     White  Mountain  2  on  the  15th. « 
Mean  monthly  temperatures  ranged  from  a  high;; 
of  99.2°  at  Cow  Creek  to  a  low  of  40.5°  atr 
White  Mountain  2. 


Precipitation  was  very  light  statewi 
with  the  only  appreciable  amounts  falli 
on  the  9th  and  10th.  Measurements  from  th 
storm  were  essentially  less  than  0.50  im 
although  somewhat  heavier  amounts  fell  iri 
the  higher  mountains.  Only  two  stations  re 
ceived  monthly  totals  in  excess  of  an  inch  - 


IIIEI 
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Pit  River  Power  House  5  measured  1.04  inchesfi.! 
and  Cuyamaca  measured  1.05  inches.  The  en 
tire  1.05  inches  at  Cuyamaca  was  measured 
on  the  10th  and  this  was  the  greatest  dailj 
catch  in  the  State.  The  last  half  of  June! 
was  almost  rain  free  throughout  California' 
with  only  a  few  widely  scattered  showersi 
falling  in  the  mountains  during  the  last  week,J|*[, 
mostly  in  southern  California.  Over  100  sta- 
tions received  no  measurable  precipitatioii( 
all  month. 


According  to  reports  of  the  California, 
Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin  and  the 
California  Crop  and  Livestock  Reporting  Ser-; 
vice,  the  average  condition  of  ranges  and 
livestock  was  very  good,  remaining  a  fei 
points  above  the  10-year  average.  The  gooeflf 
condition  of  livestock  was  expected  to  con-i 
tinue  during  the  summer  months  because  ol 
the  better-than-average  ranges  and  pastures. 
Warmer  weather  accelerated  the  growth  of  near 
ly  all  vegetable  and  fruit  crops  but  at  tht 
same  time  also  favored  increased  insect  ac- 
tivity, especially  alfalfa  aphids  in  Imperial 
County.  The  grasshopper  invasion  was  undei 
control  in  Tehama  County,  but  in  Butte  anc 
Shasta  Counties  the  hoppers  were  gettinj 
ahead  of  control.  Despite  the  local  croij 
damage  attributable  to  heat,  high  winds  ii 
the  Sacramento  Valley  on  the  5th,  7th,  am 
12th  delaying  spraying  and  haying  activities 
and  the  light  but  widespread  rains  on  th«!| 
9th  and  10th  being  a  little  unseasonal,  fruiljj 
and  vegetable  crops  were  coming  along  niceljj 
throughout  the  State. 


Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cente]||5 
San  Francisco,  California 


-  162  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


LE  2 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 

6 
1 
c 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

S 
o 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  ot  Days 

Total 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Total 

1    Max  Depth  1 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

1     50  or  More  | 

1  00 

or  More 

o  > 

32-  or 
1  B.10W 

o  > 

S  £ 

0  > 

h£ 

RTH  COAST  DRAINAGE 

Herpoint 

AM 

83 

.3 

50 

.3 

66. 

8 

97 

26 

42 

14  + 

31 

7 
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54 

.2 
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15 
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10 
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0 
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AM 

91 
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7 
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26 

40 
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25 

16 

0 

0 

0 

.01 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 
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87 
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44 

.1 
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0 
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26 

33 

16 
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14 

0 

0 
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.0 
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.9 
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.5 

56 
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.0 

0 

0 

0 

TONS  LANDING 

AM 

M 

M 

M 

99 

24 

47 

1  + 

0 

0 

0 

.10 

.10 

10 
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51 
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.25 

1 0 

.  0 

0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA  1 

TABLE  2  -  CONTI>?UED  JUNE  19571  j 
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.09 

1  , 17 

.07 

0 

,0 

0 

0 

UPPER  LAKE  RS 
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.00 

*  33 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VACAVI LLE 
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0 

0 

BUR  L I  NG/i  ME 

73.7 

5  3.2 

63,5 

48 

4  + 

76 

0 

0 

0 

,01 

.01 

CROCKETT  « 

84.3 

56.6 

70,5 

100 

^: 

7  + 

1  0 

0 

.0  0 

.  16 

.  00 

•  0 

G I LROY  AM 

87.9 

51.2 

69,6 

110 

2  5 

4^ 

1  6 

2  0 

0 

Q 

.16 

,  16 

1 0 

•  0 

0 

0 

HALF   MOON  BAY  2   NN'W  AM 

66  •  0 

50,7 

58,4 

1,3 

83 

0^ 

4  5 

16 

193 

0 

Q 

0 

.08 

.12 

.08 

HOLL I STER 

85*0 

52.4 

68,7 

4,1 

108 

13  + 

1  8 

0 

.12 

,02 

• 

*  A 

]_ 

K I NG  C I T Y 

86  •  9M 

49  .5M 

6  8  ,  2  r-^ 

2.5 

1  09 

39 

1 

19 

0 

0 

.11 

,11 

*  A 

L I VERMORE  AM 

*  ^ 

*  1 

70.8 

4.  C 

1 

?5 

44 

J 

1 2 

0 

0 

n 

'  n 

Q 

LOS  GATOS 

5  2.1 

69.3 

4.  2 

1 

45 

6  + 

1 8 

1 0 

0 

'n7 
,07 

.03 

'n7 
•  07 

Q 

*  A 

Martinez  fire  sta  am 

flfi  *  7 

^ 

50 

J] 

1  0 

0 

0 

*  A 
• 

0 

Q 

Monterey 

7n  1 

^  n 

4  8 

0 

Q 

0 

*n  ^ 

]_ 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE  AM 

85.3 

56.2 

70.8 

1  04 

4  1 

5  + 

Zr 

3  5 

1  0 

J? 

0 

n 

*  n 

MOUNT  HAMILTON 

'  Q 

*Q 

4  .  6 

?o 

24 

40 

^  ft"*" 

I 

0 

0 

• 

Q 

* 

NACIMIENTO  DAM 

• 

73  'q 

73  .  - 

24 

44 

2  3 

n 

0 

*  2  n 

'  1 

' 

• 

]_ 

- 

NEWARK  AM 

4  7 

}^ 

3 

Q 

0 

*nn 

OAK  LAND 

8  2.3 

*  7 

4  5 

7 

Q 

0 

*n7 
'r  I 

ft 

*  -^7 

'  A 
• 

- 

OAKLAND   VJB  A  P  R 

'  I 

AA  1 

4,5 

5  0 

13  + 

3  7 

4 

0 

0 

.  1 1 

DRINDA  BOWMAN 

82.5 

51.5 

A7  n 

103 

24 

1  0 

0 

*  00 
* 

*  A 

Q 

Palo  alto  city  hall 

*  ^ 

53.9 

67,5 

1?? 

46 

1 

2  5 

5 

0 

0 

*  0  3 

,03 

*  A 

n 

PASO  ROBLES 

93.6 

51.2 

72,4 

5.0 

46 

2 1 

0 

0 

.30 

.23 

• 

2 

n 

PASO   ROBLES   CAA  AP 

93  .  1 

52.2 

7  2.7 

110 

^4 

45 

16 

2 

2  0 

0 

0 

*  26 

*0 

PISMo  BEACH 

75.7 

50,9 

63,3 

96 

6  + 

95 

5 

0 

Q 

0 

,22 

.  16 

9 

•  0 

0 

0 

0' 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

59.  2 

50.0 

54,6 

0.0 

66 

77  + 

47 

16  + 

305 

Q 

0 

0 

0 

.02 

- 

.03 

.02 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHI C AGO  NAVAL  DEPOT  AM 

87.1 

52,5 

69,8 

105 

48 

15 

8 

1  2 

0 

Q 

0 

T 

T 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

83.7 

53.1 

68,4 

3,3 

99 

47 

1 

13 

T 

- 

.12 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

R ICHMOND 

75.1 

56,2 

65,7 

94 

5  4 

4  + 

35 

2 

0 

0 

0 

,02 

.02 

9 

,0 

n 

0 

0 

RICHMOND  FIELD  STA  AM 

69  .8 

55,1 

62.5 

88 

1  R 

5  3 

2  + 

89 

0 

0 

0 

0 

,04 

.04 

10 

.  0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

83.8 

51,5 

67,7 

1  04 

-i 

24 

1  5 

ft? 

11 

0 

0 

0 

T 

SALINAS   CAA  AP 

In  *  ^ 

5  2.8 

63.8 

3.0 

1  7 

47 

1 6 

2 

^ 

0 

0 

•  ]■  ^ 

• 

'  0 

SAN   FRAN   ACAD  OF  SCI 

68  .  4 

51.8 

60,1 

87 

17 

49 

3  + 

158 

0 

0 

0 

0 

0 

SAN   FRANCISCO  V/B  AP  R 

7  3.6 

53.6 

63,6 

3.9 

94 

24 

49 

4  + 

77 

3 

0 

0 

0 

,01 

•  12 

.01 

0 

SAN  FRANCISCO  FOP  R 

to  'n 

2.3 

17  + 

51 

0 

Q 

0 

'n  ^ 

.09 

*  0 

• 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

7n'  o 
70.0 

A7 'q 
47  .9 

59.0 

88 

17 

40 

ft"*" 
16 

1  77 

0 

Q 

0 

,0  5 

.05 

.  0 

c 

SAN  JOSE  P 

8  2.4 

55.8 

69,1 

3.8 

102 

24 

50 

1  + 

1 5 

0 

0 

,12 

.02 

•  1 2 

0 

1 

SAN   LUIS  OBISPO   POLY  AM 

79  .  1 

5  2.2 

6  5.7 

3.7 

98 

18 

47 

1 5 

46 

^ 

Q 

0 

,24 

.12 

•  23 

1  0 

1 

SAN  MATEO 

78  •  1 

53.0 

65.6 

1.1 

48 

5  3 

5 

0 

.02 

.11 

.01 

•  ^ 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

54.3 

5,8 

no 

7^ 

48 

1  + 

1 0 

9 

Q 

0 

SANTA  CRUZ 

77  '  2 

63  3 

95 

1  7 

4  3 

2 

0 

0 

*  16 

*06 

*  1  0 

*  0 

]_ 

Q 

Q 

■WALNUT  CREEK  AM 

85.3 

54.1 

69.7 

2,  1 

106 

47 

13  + 

20 

]^  \ 

0 

0 

0 

,02 

- 

.08 

.02 

10 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERV/ORKS  AM 

Q 

0 

Q 

(> 

DIVISION 

66.3 

.09 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

88.6 

58.4 

73.5 

0,8 

103 

24 

50 

1  + 

0 

14 

0 

0 

u 

T 

,11 

T 

Q 

«  0 

n 

0 

01 

ANTIOCH   PUMP   PLT   3  AM 

91.4 

57,1 

74.3 

105 

24  + 

48 

1  + 

2 

\6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASH  M  T  N 

93  .  4 

62  .9 

78.2 

3,9 

108 

24  + 

15 

4 

21 

0 

0 

0 

.41 

.11 

.41 

10 

,0 

0 

I 

0 

01 

AUBERRY 

9 1  .  6M 

55. 9M 

73. 8M 

2.  3 

108 

25 

42 

16 

7 

18 

0 

0 

,15 

.03 

,15 

9 

.0 

0 

1 

0 

0; 

AVENAL  9  SSE  AM 

99  .  2 

62.1 

80.7 

115 

25  + 

5  3 

13  + 

0 

28 

0 

0 

0 

,  1  5 

,15 

10 

,0 

0 

1 

0 

0^ 

BAKERSFIELD  W8  AP  R 

96  .6 

65,4 

81.0 

4.1 

112 

25 

57 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

,32 

.23 

,2Q 

,0 

0 

1 

0 

c 

BIG  CREEK  PH  1 

79  .  4M 

53.  5  M 

69  .  OM 

5.  3 

90 

24  + 

45 

1  5 

37 

2 

0 

0 

0 

.00 

,43 

.00 

i  0 

c 

BUTTONV/I LLOV.'  A'1 

96.  7 

62,2 

79.5 

4,  0 

111 

25  + 

54 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

,24 

.21 

,24 

1  0 

,0 

0 

1 

0 

c 

CALAVERAS   BIG  TREES  Af. 

78.  OM 

47, 5M 

62, 8M 

1.  1 

90 

25 

34 

15 

114 

1 

0 

0 

0 

.16 

.40 

.16 

10 

,0 

0 

1 

0 

CAMP   PARDEE  AM 

92.0 

59,1 

75,6 

3,  7 

109 

25 

50 

15 

17 

0 

0 

0 

,07 

.22 

,07 

10 

.0 

0 

0 

0 

1 

CATHAY  BULL   RUN   RCH              A  ^-i 

91.5 

57.2 

74.4 

107 

25  + 

44 

14 

8 

18 

0 

0 

0 

,09 

.09 

1  0 

0 

0 

0 

CEDAR  GROVE 

32  .  7 

44  .3 

63.5 

96 

15 

88 

6 

0 

0 

u 

.30 

,0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


•ABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

0) 

D 
Q 

Lowest 

0; 

& 

No  oi  Days 

Tolal 

Deporlure 

From  Long 

Term  Means 

Grealesl  Day 

Snow,  Sleet 

No 

o[  Days 

Days 

Max 

Min 

Date 

Tolai 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

1     10  or  More  | 

B 
0 

1  00 

or  More 

Degree 

S  < 

^  0 

0  > 

AM 

80.8 

49.6 

65.2 

94 

2  5 

39 

1  0  + 

77 

5 

0 

0 

0 

.17 

.17 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

94.  1 

60.5 

77.3 

1.7 

109 

2  5 

50 

1  5 

0 

23 

0 

0 

0 

.27 

.  19 

•  27 

9 

•  0 

0 

.  1 

0 

0 

96 ,  8 

60.7 

78.8 

112 

7^  ^ 

52 

it 

0 

24 

0 

0 

.19 

.19 

10 

•  0 

0 

1 

0 

93.8 

57.4 

75.5 

4,  0 

1  07 

49 

0 

23 

0 

0 

.05 

~ 

.03 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

83.8 

45  .4 

64.6 

2  .  8 

98 

24  + 

35 

13  + 

77 

8 

0 

0 

0 

.13 

* 

.20 

•  13 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

94.5 

55.2 

74.9 

3.3 

109 

24 

47 

1^^ 

1 

? 

^ 

.03 

.32 

.03 

9 

.  0 

0 

0 

0 

93.  1 

61.0 

77.1 

1.4 

108 

5  2 

: 

0 

2 1 

0 

0 

.16 

•  05 

•  16 

9 

•  0 

0 

1 

0 

AM 

96.3 

56.8 

76.6 

1.9 

112 

25 

47 

3 

24 

0 

0 

.19 

.  15 

•  19 

1  0 

•  0 

0 

1 

0 

7  0.9 

46  .  5 

58.7 

2.4 

84 

2  5  + 

35 

1 5 

200 

•  7  6 

.  06 

.75 

10 

.  0 

0 

1 

0 

85  .  7M 

44  .  3  M 

6  5  .  5M 

102 

2  4 

3  5 

63 

•  29 

•  29 

10 

•  0 

0 

1 

0 

AM 

68  •  6 

44  ,6 

56.5 

3.2 

8  1 

33 

249 

•  5  1 

■  04 

.51 

1  0 

•  0 

0 

1 

0 

94 .  3M 

M 

M 

107 

?4 

•  00 

.09 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

82.2 

50.5 

66.4 

2.8 

94 

39 

54 

.28 

.44 

•  28 

1  0 

.  0 

0 

1 

0 

69.0 

44.7 

56 . 9 

3 .  6 

78 

34 

236 

.64 

•  19 

.40 

9 

•  0 

n 

2 

0 

38.  7 

58.3 

7  3.5 

0.7 

103 

44 

10 

12 

.36 

.  30 

.  24 

9 

.  0 

0 

2 

0 

97.4 

70.0 

83.7 

5.0 

112 

58 

0 

•  00 

.  1 1 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

93.  1 

62  •  0 

77.6 

103 

23  + 

5  1 

1 

_ 

~ 

T 

1  0 

•  0 

0 

0 

0 

98.0 

65.7 

81.9 

112 

25  + 

5  5 

1  ^ 

0 

•  1  3 

.  13 

1  0 

.  0 

0 

1 

Q 

0 

98  .  1 

66 . 9 

82  ■  5 

7.  2 

113 

24 

5  2 

1 

0 

.21 

•  14 

•  18 

9 

.  0 

0 

1 

0 

AM 

77  .  9M 

52. 2M 

6  5  .  1  i-1 

3.  3 

92 

2  5 

42 

1 0+ 

83 

.26 

•  44 

•  25 

1  0 

.  0 

0 

1 

0 

0 

92  •  9M 

58. 4M 

75. 7M 

2.4 

1 06 

74"*" 

49 

1  ^ 

2 

70 
^ 

•  0  6 

•  00 

.06 

9 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

96.9 

62  .4 

79 . 7 

3  .  9 

110 

5  1 

0 

.15 

•  01 

•  1 5 

9 

•  0 

0 

1 

0 

96.5 

58.7 

77.6 

3  •  2 

110 

24 

49 

0 

1  ^ 

.22 

.  1 1 

•  20 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

90.0 

54.  1 

72.1 

3.  1 

105 

24 

4  7 

2 

.  59 

.44 

.59 

1  0 

•  0 

^ 

1 

1 

0 

94.9 

57 . 8 

76.4 

2.5 

110 

24 

5  3 

0 

7^ 

•  1 6 

.10 

.16 

1  0 

.  0 

0 

} 

Q 

^ 

AM 

97.7 

57.9 

77.8 

4.  9 

115 

45 

3 

•  14 

•  0  9 

.14 

1  0 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

85.6 

59. 2M 

72. 9M 

1  02 

48 

1 

1  1 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

96.4 

69.5 

83.0 

4.  1 

110 

55 

0 

.33 

•  23 

.17 

9 

•  0 

0 

2 

Q 

0 

94  .  9M 

56.  9  M 

75. 9M 

1.8 

108 

ol" 
-X 

46 

1 

pt 

.06 

.04 

.06 

9 

.  0 

0 

0 

Q 

0 

97.9 

65.2 

81.6 

4.7 

111 

?f 

55 

1  n 
1  ? 

0 

•  3  6 

.31 

.  36 

10 

.  0 

0 

1 

Q 

0 

92  .  7 

57.8 

75.3 

4.  3 

108 

60 

1  t 

0 

.05 

.06 

.05 

9 

.  0 

^ 

0 

0 

0 

69.  3 

49  .  0 

59 . 2 

81 

74 

33 

1Q7 

0 

0 

0 

•  47 

.47 

1 0 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

98.  6M 

59. 2M 

78  •  9M 

4 .  5 

109 

50 

0 

26 

.0  4 

.  01 

•  04 

1  0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

83. 7M 

50. 7M 

67. 2M 

-  0.6 

100 

41 

43 

•  23 

.01 

•  23 

1 0 

•  0 

0 

1 

0 

AM 

93 .  1 

56.9 

75.0 

3 .  0 

106 

37 

8 

2 1 

.03 

•  09 

•  03 

1  0 

.  0 

0 

0 

Ari 

94.  8 

59.4 

77.1 

3.  3 

107 

49 

1 

0 

.16 

•  07 

.  16 

10 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

98  .  5M 

62. 5M 

80. 5M 

4.2 

112 

-> 

53 

0 

.22 

•  18 

.22 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

AM 

96,  1 

61.5 

78.8 

2.6 

112 

50 

1  ^ 

0 

23 

0 

.12 

•  03 

•  12 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

77  .  2 

47.9 

62.6 

90 

37 

117 

•  63 

.60 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

82.1 

56.7 

69.4 

93 

44 

1  n 

37 

6 

0 

0 

0 

.39 

.45 

•  33 

9 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

AM 

90.4 

56.7 

73.6 

3.  2 

106 

-  ^ 

46 

it* 

17 

15 

0 

0 

0 

.0  5 

.24 

.05 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

80.2 

46  .  7 

63.5 

94 

36 

95 

4 

0 

0 

0 

.19 

•  0 

0 

2 

90.9 

57.8 

74.4 

105 

24 

50 

1  5 

1 

16 

0 

0 

0 

.27 

.27 

9 

.  0 

1 

0 

0 

AM 

91  .4 

55.7 

73.6 

3.4 

105 

25 

48 

7  + 

3 

16 

0 

0 

0 

•  24 

.  14 

•  24 

1  0 

.  0 

1 

0 

0 

93.  1 

56.3 

74.7 

108 

24 

51 

10+ 

0 

20 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

9 

.  0 

0 

0 

0 

0 

82.  1 

50,6 

66.4 

-2.0 

97 

23 

38 

9 

67 

Jl 

^ 

•  22 

.  10 

•  19 

1  0 

.  0 

1 

0 

^ 

96.0 

65.4 

80.7 

5.4 

108 

24  + 

52 

15 

3 

.84 

.  73 

.  84 

1  0 

•  0 

1 

1 

0 

94.0 

58.  1 

76.1 

3.  3 

108 

25 

48 

15 

1 

t, 

2  3 

0 

.20 

.01 

•  20 

1  0 

.  0 

0 

1 

0 

0 

86  .9 

51.9 

69.4 

3.  3 

100 

24+ 

43 

li^  + 

25 

12 

0 

•  2  0 

.  46 

.18 

9 

•  0 

■'■ 

0 

^ 

A  M 

91.8 

59,  1 

75.5 

107 

26 

50 

1 

2 

17 

0 

0 

.11 

.04 

.  11 

10 

•  0 

I 

0 

0 

92  .  9 

58.9 

75.9 

108 

43 

7 

1 7 

0 

.  02 

.02 

9 

.  0 

0 

0 

Q 

0 

AM 

95.7 

61.1 

78.4 

4.  1 

109 

2  5+ 

52 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

•  1  4 

.  07 

.14 

1  0 

•  ^ 

AM 

96.6 

62.8 

79.7 

3.7 

111 

26 

55 

1  3  + 

0 

24 

^ 

^ 

.25 

.20 

.25 

10 

.  0 

0 

86.  1 

51.9 

69.0 

6.6 

94 

24  + 

42 

1  5 

8 

.48 

.15 

•  3  0 

9 

.  0 

0 

2 

Q 

0 

73.4 

.21 

89  .  7 

54.8 

72.3 

105 

1  8 

48 

1  6 

4 

1  5 

0 

0 

0 
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c1 

EAGLE  MTN 

AM 

102.8 

80.8 

91.8 

4.  3 

115 

27 

70 

1  0+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

108.1 

68.  1 

88.1 

2 .  8 

119 

24  + 

56 

1  7 

0 

29 

n 

0 

0 

.00 

_ 

•  02 

•  00 

.  0 

0 

0 

c1 

FAI RMONT 

AM 

85  . 7 

62.4 

74.1 

3.1 

101 

25  + 

50 

1  0 

24 

14 

0 

0 

0 

J 

.05 

X 

1  0 

.  0 

ci 

GREENLAND  RANCH 

AM 

110.8 

82,6 

96.7 

3 .  0 

121 

26+ 

64 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

.  1  3 

.  1 1 

.08 

q 

.  0 

0 

0 

Ca 

HA  I  WEE 

AM 

91.0 

62  .  6 

76.8 

2  .  7 

101 

26 

55 

1  0+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.  1  7 

.00 

.  0 

0 

0 

M 

hayfield  pump  plant 

AM 

102.0 

71  .5 

86 . 8 

4.2 

115 

27 

6  2 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

_ 

.02 

T 

1 0 

.  0 

Q 

0 

ci 

IMPERIAL 

105  .0 

72.4 

88.  7 

3.  8 

117 

24 

62 

1  6 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.CO 

.  0 

0 

0 

cf 

I  NDEPENDENCS 

AM 

M 

M 

I'-l 

105 

26 

52 

11  + 

0 

0 

0 

,0  c 

.07 

.00 

.  0 

Q 

ci 

,1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

106.  3 

74.2 

90.3 

3.0 

120 

24 

64 

1  0+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

0 

I NYOKERN 

99 .  1 

63.5 

81.4 

110 

26 

5  2 

1  7 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

9  + 

.  0 

0 

0 

Cll 

IRON  MTN 

AM 

105.8 

78,4 

92.1 

3.8 

lie 

26 

6  8 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

,07 

.  06 

.07 

I  I 

a  0 

Q 

0 

(i 

LAKE  ARROWHEAD 

77 .  0 

49.8 

63.4 

2.8 

89 

26 

40 

1  1 

90 

0 

0 

0 

.12 

.02 

.12 

1  0 

•  0 

1 

(1 

LANCASTER 

92.5 

61.0 

76.8 

107 

24 

50 

18 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

0 

(1 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

91.  1 

62.3 

76.7 

6.2 

102 

25  + 

51 

10+ 

5 

20 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

•  0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

95.2 

56.3 

76.8 

106 

25 

45 

7  + 

3 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

Q 

.  0 

0 

0 

1 

MECCA  3  SE 

AM 

105.2 

71.8 

88.5 

3.7 

118 

26 

52 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

88.  8 

62.8 

76.8 

102 

27 

46 

11 

11 

16 

0 

0 

0 

.06 

•  05 

10 

.0 

n 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

105.9 

78.3 

92.1 

4.7 

119 

25 

63 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

.05 

.00 

.06 

10 

.0 

0 

0 

PALMDALE 

95.0 

59,5 

77.3 

6.0 

108 

24  + 

48 

16 

5 

24 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

25 

.0 

0 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

93.4 

58,7 

76.1 

106 

24  + 

46 

16 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109.  2 

67,9 

88.6 

3.7 

121 

24  + 

59 

7  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

c 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

105.4 

79,8 

92.6 

3.9 

117 

25  + 

64 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

.14 

.08 

.14 

1  1 

.0 

0 

1 

RANDSBURG 

94.3 

66,  0 

80.2 

4.4 

107 

27 

53 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

•  CO 

.01 

.00 

.0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.10 

•  10 

.10 

10 

0 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

73.2 

53.7 

63.5 

3.5 

84 

25 

36 

10 

ino 

0 

0 

0 

0 

.0  4 

.04 

.04 

10 

0 

0 

THERMAL  CAA  AP 

105.5 

73.7 

89.6 

119 

26 

65 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

TRONA 

AM 

101.7 

69,4 

85.6 

4.3 

115 

26 

69 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

.04 

.05 

.04 

10 

0 

TKENTYNINE  PALMS 

102  .  4 

69.6 

86.0 

5.  1 

112 

26+ 

61 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.08 

.08 

.08 

8 

.  0 

0 

VALYERMO  RS 

91 .  0 

62,7 

71.9 

4.5 

102 

24 

45 

7  + 

8 

21 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

24 

.  0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

94.  0 

55.9 

75.0 

2.8 

106 

26 

42 

15 

2 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

60.6 

34  .7 

47.6 

71 

28 

21 

17 

513 

0 

0 

9 

0 

T 

T 

10+ 

T 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

48.  6 

32.4 

40.  5 

60 

27  + 

19 

16 

727 

0 

0 

13 

0 

.26 

.17 

1  0 

3.0 

12 

1 

1 

DIVISION 

80.4 

.03 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Wo  3 


Day  oi  moDth 


13     14  15 


16     17  18 


22    23    24    25    26  27 


28    29  30 


TON  ESCONDIOO  FC261BE 
IH  R5 
DERPOINT 
ISO  CN  FC  4*6 
PINE  1  W 

ITADENA 
TURAS  RS 
'GIOLA 

GWIN  PAC  UNION  COL 
TIOCH  1  E 

TIOCH  PUMP  PLT  3 
ROYO  SeCO  RS  FC  508  C 
MTN 

50C  OIL  ANAHEIM  1 

BURN 

ALON  PLEASURE  PIER 
iENAL  9  SSE 
lUSA  FC  143 
ICKUS  RANCH 

KER  0  NNH 

iKERSFIELO  WB  AP  ( 
LCH  PH 
iRNESON  PARK 
r  DAM 


RSTOW 

.00 

*UMONT 

•  33 

4UM0NT  PUHPIN6  PLANT 

(UHONT  1  E 

.30 

.  AIR  FC  10 

.12 

4  LOMOND 

.06 

i»KELEV 

R 

.06 

i  UR  RS 

■  BEAR  LAKE  DAM 

•  28 

i  CREEK  PH  1 

.00 

5  OALTON  0AM  FC  223  BE 

.57 

i  PINES  PARK  FC  83 

•  07 

i  SUR  STATE  PARK 

.23 

;  TUJUN6A  DAM  FC  46  DE 

.09 

SHOP  we  AP 

R 

T 

^OP  UNION  CARBIDE 

T 

kCK  MTN  2  S 

.05 

(CKS  HTN  BRANCH 

.21 

IE  CANVON  WB  AP  / 

R 

.26 

'THE 

.03 

''THE  CAA  AP 

T 

:a 

.12 

jllTA 

SREGO  DESERT  PARK 

T 

iREGO  SPRGS  3  NNE 

.00 

(LEVARD  5  W 

.35 

IQUET  CANYON 

.28 

ilMAN  DAM 

.29 

.WLEY 

•  00 

^■J^  BERRY  IMPERIAL 

.29 

,>  CITY 

.28 

A  DAM 

.21 

DGEPORT  DAM 

.20 

DGEVILLE  4  NNW 

.00 

OKS  FARNHAM  RCH 

.00 

.LARDS  BAR  PH 

•  01 

BANK  FIRE  OEPT  FC  226 

•  OS 

BANK  WB  AP 

R 

•  08 

LINGAME 

•  01 

NEY 

•  73 

TON  RANCH 

•  00 

TOfWILLOW 

.24 

AZON 

.02 

RILLO  NH 

.26 

HUMA  DAM 

.14 

AVERAS  BIS  TREES 

.16 

EXICO 

.00 

ISTOGA 

.13 

LAHAN  RS 

.00 

P  BALDY  FC  85  F 

.35 

PO 

28 

P  PARDEE 

.07 

P  SAN  LUIS  OBISPO 

.32 

9V  RS 

D6A  PARK  PIERCE  COL 

T^^ 

TIL  2  E 

.00 

ft  YON  DAM 

•  02 

<  HAY  BULL  RUN  RCH 

.09 

( aoERO 

•  00 

<  ILVILLE  SAWYER 

.14 

( 4R  GROVE 

.30 

<  «RVTLLE 

.03 

<  TERVILLE  PH 

.03 

KllENGE  RS 

.05 

ItTSWORTH  HEYNEHANN  RCH 

.26 

k  TSWORTH  FC  24  0 

•  00 

iC  9RY  VALLEY  DAM 

•  17 

(  STER 

.16 

<:0  EXP  STATION 

.02 

< TTENDEN  PASS 

•  13 

<L«  VISTA 

.43 

c  ;o  RS 

.08 

C  ^EMONT  POMONA  COLLEGE 

•  44 

C  RKS8URG 

•  00 

<  VRLAKE  HI  1  NNE 

•  00 

C 'ERDALE  3  SSE 

.00 

C .INGA 

.27 

--'C  .INGA  14  NW 

.18 

t )YS  FC53D 

•  24 

C  :MAN  FISH  HATCHERY 

■  27 

<  --AX 

.20 

C  SATE  PH 

•  01 

<  JSA  1  SSW 

•  00 

C  :ORD  3  ESE 

T 

C  :ORAN  IRR16  DIST 

.19 

<  )ES 

.09 

<  <1NS  HOUGHTON  RANCH 

T 

C  MA 

.04 

C  NA  TEMPLE  FC  193 

.33 

t  CREEK 

.17 

<  ITE  WELLS 

,00 

<  ;CENT  CITY  1  N 

.41 

«  «ENT  CITY  7  ENE 

■  62 
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CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC2a3B 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAI R 
OE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RS 

OUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  SI  MORE 
ESCONDIOO 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 
EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  5TA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 
FRESNO  we  AP  f 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

GARBERVILLE 

GASQUET  RS 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GILROY  lit  ENE 
GLENDALE  STAPENHOPST 

GLENOORA  WEST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 

GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  Sfi^t 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  PS 

HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEMET 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
MIDLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 
HODGES  DAM 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

lOYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

I NYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 

IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 


Day  of  month 


10     11  12 


13  14 


15 


16     17  18 


19     20  21 


25     26  27 


28    29    30  31 
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:)HNSONMLE 
IICE  ISLAND 
|ILIAN  HYNOLA 
JNCAL  DAM 
LLOGG 

jiLSeWILLE 

:ntfield 

^rRLINGER 

1;rn  river  intake  3 
':rn  river  ph  1 

:rn  river  ph  3 
|:ttleman  city  1  ssw 

■TTLEMAN  STA 
N6  CITY 

.AHATH  I 

'  IIGHTS  LANDING 
'I  CRESCENTA  FC  251 
'  tFAYETTE  3  NNE 

.GUNA  BEACH 

I  HONDA 

iKE  ARROWHEAD 
»KE  CITY 
iKE  ELEANOR 
,KEPORT 
>KE  SHORE 

IKESIDE  2  ENE 

*)Ce  SPAULDING 

\KE  SPAULDING  DAM 

I  MESA 

\  MESA  1  NE 

iNCASTER 
»S  PLUMAS 

E8EC 

■rCHUZA  PT  STA  FC  352  B 
'  GRAND 

;mon  cove 

[NOSAY 

IV£  OAK  CANYON  FC  230  C 
iVERMORE 

.ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 


)NG  BEACH 
)S  ALAMOS 

3S  ANGELES  WB  AP  R 
IS  ANGELES  WB  CITY  R 
DS  BANGS 

OS  BANDS  ARBURUA  RCH 
3S  6AT0S 
3S  GATOS  4  SW 
DS  PRIETOS  RS 
JCERNE  VALLEY  2  W 

YTLE  CREEK  PH 
YTLE  CREEK  RS 
ADERA 

40  RIVER  RS 
4NDEVILLE  ISLAND 

4NZANITA  LAKE  // 

ARCH  FIELD 

ARICOPA 

ARtPOSA 

4RTINEZ  3  SSE 

ARTINEZ  FIRE  STA 
lARYSVlLLE 
ATHER 
C  CLOUD 
EADOW  LAKE 

ECCA  3  SE 
'ENDOTA  0AM 

ERCED  FIRE  STA  2 
jERCEY  HOT  SPRINGS 

EYERS  INSPECTION  STA 

lODLETOWN 
'IDOLEWATER 
ILL  CREFK  2 
INERAL 
OOESTO 

OJAVE 
ONO  LAKE 
ONTEREY 
OORPARK  1  SSE 
OHONGO  VALLEY 

OUNTAIN  PASS 

T  BRECKENRIDGE 

lOUNT  DANAHER 

OUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

OUNT  HAMILTON 

lOUNT  HEBRON  9  E 

lOUNT  HEBRON  RS 

lOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

IT  WILSON  FC  338B  // 

lUIR  WOODS 

lAClMIENTO  DAM 
tAPA 

lAPA  STATE  HOSPITAL 
lEEOLES  CAA  AP 
lEENACH 

lEVAOA  CITY 
JEHARK 

lEWBURY  PARK  4  SW 
(EWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 
'EWMAN 


RBOR 


<EWPORT  BEACH 
JICOLAUS 
J I  LAND 

tOKTH  FORK  RS 
«RTH  HOLLYWOOD 

JAKOALE  WOODWARD  DAM 
>AK  KNOLL  RS 
OAKLAND 
3AKLAND  WB  AP 
5AKVILLE  1  WNW 

KCIOENTAL 
>CEANS10E  PENDLETON 
)JAI 


Day  of  month 


13     14     15     16     17  18 


20     21    22    23  24 


25     26     27  28 
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9|  » 


OLINDA 
ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINOA  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMOALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MlN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST  FC  <.3  C 

PANOCHE 

PANOCME  JUNCTION 
PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  R5 

PASO  R06LES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATTIWAY 

PETALUMA  FIRE  SlA  2 
P  TEORA 

PI NE  CANYON  PS  FC321E 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IF6 
PLYMOUTH 

POINT  ARGUELLO  USCG 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 

RANDSeURG 

RED  BLUFF  W6  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REOLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 
SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FCUOB 

SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  FERNANDO 
SAN  FRAN  ACAD  OF   SC ! 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 


32 


SANTA  ANITA  FERN  FC 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTIAGO  DAM 
5AUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 


Day  oi  month 


25     26     27     28     29  30 


.03     .(12  .01 


I  DOtmt  folloviDi 
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IINGLE 
ERRA  CITY 
ERRA  MADRE  1  N 
ERRAViLLE  RS 
GNAL  HILL   FC  'tis 

AGGS  SPG5  LAS  L0HA5 

ITH  RIVER  3  WNW 
lOW  CREEK  UPPER 
IDA  SPf?INGS 
iMESBAR  1  W 

iMtS  3  NE 
iMIS  3  NW 

NORA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

AORA  PAC  FC  356  C 
RECKELS  MWY  BRIDGE 
RINGVILLE  7  ENE 

lUAW  VALLEY  LODGE 

tUIRREL  INN  1 

lUIRREL  INN  2 
OCKTON  CAA  AP 
OCKTON  FIRE  STa  4 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE 
ONYFORO  RS 

ONY  GORGE  RESERVOIR 
RAWBERRV  VALLEY 
INLAND 

tSANA  KNOLLS 
'SANVILLE 

JSANVILLE  fP 
fTTER  HILL  RS 
iBLE  MOUNTAIN 
»H0£ 

;hachapi 

:jon  rancho 
;nnant 

!lERMAL  CAA  AP 
10USAND  OAKS  2  N 
iREE  RIV  EDISON  PH  2 

GER  CREEK  PH 

)PANGA  R5  FC  6 
:)PAZ  LAKE 
'jRRANCE 

tACY  CARBONA 

(ACY  PUMPING  PLANT 
jtONA 

iUCKEE  RS 

JLELAKE  //R 
fLELAKE  5  WSW 

JRLOCK 

JRNTABLE  CREEK 
,JST1N  IRVINE  RANCH 
liENTYNlNE  PALMS 
\iJH  LAKES 

UAH 

:IAH  4  W 

JION  OIL  STEARNS  ABS 
C  L  A 
»LAND 

'PER  LAKE  7  W 
>PER  LAKE  RS 
»PER  MATTOLE 
iCAVILLE 

\LLEY  CENTER  3  NE 
4LYERM0  RS 

*N  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
iNTURA 

ICTORVILLE  PUMP  PLANT 
INCENT  PATROL  STA  FC120 

IN  TON 
I  SAL  I  A 
5LCAN0VILLE 
5LLMERS 
pLTA  PH 

iLLACE 
6LNUT  CREEK 
ftLNUT  CREEK  4  E 
ALNUT  GROVE 
4LNUT  PATROL  STa  FC102B 

ARNER  SPRINGS 
,ASCO 

ATSONVILLE  WATERWORKS 
EAVERVILLE  RS 
EED  1  S 

ESTHAVEN 
EST  POINT  3  SW 
HITE  MOUNTAIN  1 
HITE  MOUNTAIN  2 
HITTIER  FC   106  C 

ILLIAMS 
ILLOWS 
INTERS 

OFFORD  HEIGHTS 
OOOFOROS 

OOOLANO  1  WNW 
RIGHTS 
ORBA  LINDA 
OSEMITE  NP 
REKA 


Dar  of  month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22    23  24 


25     26  27 


28     29  30 
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Station 

luly 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ACTON  ESCONDIDO  FC261 
ADIN  RS 
ALDERPOINT 
ALI50  CN  FC  446 
ALPINE   1  W 

7.0 

liO 

9.0 
1<5 

6.0 
14.0 

3.0 

6.0 

5.0 

2.0 

6.0 
47.0 

0.0 

ALTAOENA 
ALTURAS  RS 
AN6I0LA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  1  E 

T 

T 

4.0 

0.0 
0.0 
0.0 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  1 

T 

2.0 

0.0 

T 
0.0 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL   9  SSE 
A2USA  FC  143 

5.0 
2.0 

5.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

T 
T 
2.0 

T 

T 
2.0 
0.0 

BARNEY 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

T 

T 

BEAUMONT   1  E 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BENSONS  FERRY 
BERKELEY 

10.0 

10.0 
0.0 

0.0 

BIO  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  DALTON  DAM  FC  223 

BIG  PINES  PARK   FC  83 

liO 
2«Q 

0.5 

53.0 
30.5 

3.0 
0.5 

11.0 
2.5 

9.5 

10.0 
•  11.5 

5.5 

2.0 
1.0 

1.0 

BIG  SUR   STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA   DAM  FC  46 
BISHOP   WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MTN   2  S 

■ 

5.5 

T 

T 

T 

T 

0.0 
5.5 

T 

BLACKS  MTN  BRANCH 
BLUE  CANYON   WB  AP 
BLUE  LAKE   REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 

ii>e 

22iO 

0(5 
2aO 

19.3 

39.5 

25.2 

30.6 

12.4 

8.0 
22.5 

173.7 

0.0 
0.0 

BOCA 
BONITA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD  5  W 

12i5 

20.0 

44.0 
- 

5.0 

5.0 

0.5 

1.0 

88.0 
0.0 
0.0 
0.0 

BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY 

8REA  BERRY  IMPERIAL 

13.0 

0.0 

0.0 
0.0 

BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRIDGEPORT  DAM 
BRIDGEVILLE   4  NNW 
BROOKS   FARNHAM  RCH 

T 

2>0 

T 

~ 

1.0 

T 

3.5 

T 

- 

BRUSH  CREEK  RS 

BUCKHORN 

BULLAROS   BAR  PH 

BURBANK   FIRE   DEPT   FC  226 

BURBANK  WB  AP 

3.0 

T 

T 
T 

T 

3.0 

_ 

T 
T 

BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

17.0 

T 

1.0 

1.0 

0.0 

T 

CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO 
CALISTOGA 

T 

12.6 

34.8 

T 

3.5 

6.1 

5.8 

i.e 

0.0 
OiO 

64.8 
0.0 

T 

CALLAHAN  RS 

CAMP   BALDY  FC   85  F 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1<9 

1.3 

8.3 

T 

6.9 

2.0 

16.4 

T 
0.0 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 
CANTIL   2  E 
CANYON  DAM 

5iO 

0.5 

0.1 
11.5 

2.0 

T 

49.0 

0.5 
13.0 

1.0 
13.5 

1.5 

T 
1.5 

- 

T 

95.5 

CATHAY   BULL  RUN  RCH 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

3.0 

10.0 

T 

1.0 

T 

T 

CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 

T 

0.0 

follovlnR  Station  Index. 
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CALIFORNIA 


luly 

1 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

3a0 

T 

lOiO 

47.0 

1.0 

6.0 

10.1 

2 

0 

_ 

79.1 

10<0 

3,0 

38.5 

12.  0 

6.0 

0 

3 

71  .0 

_ 

_ 

_ 

0.0 

0  .0 

20.1 

T 

29.0 

74.0 

21.0 

- 

13.0 

11 

0 

0.0 

0.0 

1.0 

1 .0 

0.0 

5.0 

5.0 

_ 

2.0 

_ 

- 

0.0 

- 

T 

_ 

_ 

0.0 

2.0 

_ 

- 

- 

0.0 

2.9 

0.0 

0.0 

- 

- 

0.0 

T 

T 

1.0 

1.0 

T 

T 

- 

1 

.0 

- 

0.0 

6.0 

5.0 

11.0 

0.0 

- 

T 

_ 

24.0 

_ 

3.0 

7.0 

34.0 

5.0 

5  .0 

0.5 

0.5 

- 

T 

- 

T 

T 

9.0 

27.5 

3.5 

T 

T 

0.0 

4.0 

4.0 

0.0 

16.0 

29.5 

- 

_ 
■ 

■ 

- 

- 

- 

- 

0.0 

012 

7.8 

13.0 

3.0 

1.5 

T 

25.5 

3.0 

T 

5.0 

I 

2.0 

- 

T 

T 

19.0 

T 

19.0 

3.0 

5.0 

1.0 

2.0 

_ 

T 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

- 

-° 

2»0 

T 

14.0 

T 

T 

- 

0.0 

1.1 

1.1 

0.0 

T 

T 

T 

0.0 

0.0 

20.5 

20.5 

- 

2.0 

0.5 

- 

0.5 

0.5 

J 

T 

11.5 

- 

- 

- 

11.5 
- 

0.0 

T 

T 

- 

- 

- 

5.3 

- 

3.1 

1.0 

16.0 

21.0 

8*0 

T 

10.0 

23.0 

4.0 

5.0 

T 

50.0 

0.0 

0.0 

T 

_ 

_ 

3.7 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

- 

T 

- 

- 

- 

6.5 

T 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MATSWORTM  FC  24  0 
IHERRY  VALLEY  0AM 
HESTER 

HICO  EXP  STATION 
HITTENDEN  PASS 

HULA  VISTA 

ISCO  RS 

LAREMONT  POMONA  COLLEGE 

LARK.SBUR6 

LEARLAKE  HI    1  NNE 

LOVEROALE  3  SSE 

OALINGA 

OALINSA  14  NW 

OLBYS  FC5JD 

OLEMAN  FISH  HATCHERY 

OLFAX 
OLSATE  PH 
OLUSA   1  SSK 
ONCORD  2  SE 
ONCORD  3  ESE 

ORCORAN  IRRIG  01  ST 

ORDES 

ORNING  HOUGHTON  RANCH 

ORONA 

OVELO 

OVINA  TEMPLE  FC  193 
OW  CREEK 
OYOTE  CANYON 
OYOTE  WELLS 
RESCENT  CITY   1  N 

RESCENT  CITY  7  ENE 
ROCKETT 

RYSTAL  LAKE  FC283B 
ULVER  CITY 
UMMINCS 

UNN1N6HAM 

UYAMA 

UYAMACA 

lAGGETT  CAA  AP 

lAVIS  ASR  COLLEGE 

'EEP  SPRINGS  SCHOOL 
lEER  CREEK  PH 
lELANO 
iENA  I R 
i£  SABLA 

€SCANSO  RS 
OBBINS  COLGATE 
ONNER  MEMORIAL   ST  PK 
'OS  RIOS 

lOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

■OWNIEVILLE  RS 

OYLE  5  SSE 

iRY  CANYON  RESERVOIR 

lUDLEYS 

lUNNIGAN 

lUNSMUIR  RS 
lUTTONS  LANDING 
AGLE  MTN 

AST   PARK  RESERVOIR 
L  CAJON   2  E 

L  CAPITAN  DAM 
L  CENTRO  2  SSW 
LECTRA  PH 

LIZABETH  LAKE  FC128a 
LK  VALLEY 

LLERY  LAKE 

LLIOTT 

LSINORE 

:SCONDIOO 

:SCONDIDO  CHURCH  RCH 

:UREKA  WB  CITY 
XCHEQUER  RESERVOIR 
AIRFIELD  POLICE  5TA 
AIRMONT 

ALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

ERSUSON  RANCH 
■IDOLETOWN  LYNCH  RCH 
INLEY 

IVE  POINTS  5  SSW 
"OLSOM  DAM 

ONTANA   5  N 
ONTANA  KAISER 
OREST  GLEN 
ORESTHILL  RS 
CRT  BIDWELL 

ORT  BRAGG 
ORT  BRAGG  AVN 
ORT  DICK   1  NNE 
ORT  JONES  RS 
ORT  ROSS 

■ORWARD  MILL 
■RENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
"RIANT  GOVT  CAMP 
-ULLERTON  ARROUES  RCH 

-ULLERTON  CREEK  5 

=ULLERTON  DAM 

"ULLERTON  HILLCREST  RCH 
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July 


August 


Septembei 


January 


February 


April 


May 


GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY   2  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
Gl LROY 

GILROY   14  ENE 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVI LLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
GRATON    1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 

GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB    1  E 
HANFORO 

HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RS 

HARRIS   GAGING  STA 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY   L  ENGLEBRIGHT  DAM 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 

HEALOSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HETCH  HETCHY 

HIGHLAND   SPRINGS  RCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  DAM 

HOEGEES   FC  60A 

HOLLISTER 
HOLY  CITY   3  WNW 
HOOPA   2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

I NDEPENOENCE 

INOIO   US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKEPN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KEE  RANCH 

KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

KERN  RIVER   PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  C  I  TY 

KLAMATH 

KNIGHTS  LANDING 
LA  CRESCENTA  FC  "251 
LAFAYETTE  3  NNE 
LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULOING  DAM 
LA  MESA 


lliO 
0.5 


3<0 
2.0 


4iO 
2«0 


liO 
14i0 


10.5 
16.5 
7.5 


7.0 
46.5 


3.5 
0.5 


21.0 
1.3 


S.5 

18.5 

13.5 
7.9 

26.0 


0.5 
2.5 


5.3 
0.5 


2.0 
0.5 


12.0 
57.3 


6.0 
1.0 


7.0 
21.8 


1.0 
18.8 


2.0 

4.0 


0.4 

2.0 


7.0 
20.3 


1.0 

31.0 


14.0 
6.3 
4,5 


9.0 
2.0 
11.0 


11.0 
3.4 


LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 


NE 


See  relerenee  note,  following  Station  Index. 
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Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

March 

April 

May 

Total 

EC 

HUZA  PT  ST*  FC  352  B 

SRANO 

ON  COVE 

DSAY 

5.5 

T 

0.0 

T 

E  OAK  CANYON  FC  230  C 
ERMORE 

ORNA  HEIGHTS 

^40  SHAWNEE  HILLS  RCH 

(NOOO 

T 
~ 

T 

- 

T 

(WOOD  MESA 

•OC  SEWAGE  PLANT 
E  TREE  CANYON 
3  BEACH 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

ALAMOS 

ANGELES  WB  AP 
ANGELES  WB  CITY 
BANOS 

BANGS  ARBURU4  RCH 

T 

0.0 

T 
0.0 
0.0 

GATOS 

GATOS  A  SW 

PRIETOS  RS 
ER  OTAY  RESERVOIR 
ERNE  VALLEY  2  W 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

0.0 

.E  CREEK  PH 
lE  creek  RS 
ERA 
RIVER  RS 
SEVILLE  ISLAND 

1  lO 

4.0 

T 

8.5 

T 

0.5 

T 
0.0 

ZANITA  LAKE 
CH  FIELD 
I  COP  A 
IPOS  A 

riNEZ  3  SSE 

16>0 

'••0 

15.0 

56.0 
0.3 

T 

17i  0 

31.0 

12.0 

0.3 

T 

rlNEZ  FIRE  STA 

irSVILLE 

1ER 

:loud 

)0W  LAKE 

i,0 

o«s 

3.7 
3iO 

T 
T 

42.0 

6.0 

11.0 

T 
2.0 

T 

T 
T 

64.5 

:A  3  SE 

X)TA  DAM 

:E0  fire  STA  2 

:EY  HOT  SPRINGS 

ERS   INSPECTION  STA 

T 

0.2 

31.5 

15.0 

3.1 

0.0 
0.2 
0.0 

0.0 

3LET0WN 
>LEWATER 
.  CREEK  2 
ERAL 

«NDA  SPENGLER  RCH 

6«0 

.  i,o 

3.0 

- 

8.0 

21.3 

2.0 

11.5 

0.0 

101  .6 

ESTO 
»VE 

)  LAKE 
TEREY 

W>ARK  1  SSE 

9iO 

3a. 0 

14,0 

0.0 

0.0 
0.0 

SAN  HILL  2  E 
»G0  VALLEY 
<TAIN  PASS 
3RECKENR10GE 
4T  OANAHER 

Oi3 

5.5 

T 
9.3 
7.5 

- 
4.  0 

- 

9.3 
7.5 

IT  DIABLO  NORTH  GATE 

IT  HAMILTON 

•IT  HEBRON  9  E 

IT  HEBRON  RS 

IT  SHASTA  WB  CITY 

Oi5 
3<0 

0.2 
0.5 

1.0 

'••0 
2.6 

7.5 

10.5 
51.7 

T 

1.5 

7.0 

T 

10.0 
9.0 

T 
2.0 

e>5 

77.8 

<ILSON  FC  338B 
t  WOODS 

;ell  ranch 
imiento  dam 

t 

T 

27.0 

T 

1.0 

5.0 

33.0 

T 

0.0 

»  STATE  HOSPITAL 
JLES  CAA  AP 
IIACH 

»DA  CITY 
«RK 

T 
T 

2.5 

T 

T 

T 
T 

3URY  PARK   4  SW 

■lALL  SOLEOAD  FC  32  C 

<IAN 

»ORT  BEACH  HARBOR 
3LAUS 

0.0 
0.0 
0.0 

yND 

IH  FORK  RS 
IH  HOLLYWOOD 
3ALE  WOODWARD  DAM 
KNOLL  RS 

'>.0 

T 

20.0 

5.0 

0.0 

T 
0.0 
29.0 

LAND 

LAND  CITY  HALL 
LAND  WB  AP 
^ILLE  1  WNW 
lOENTAL 

T 

0.0 

T 
0.0 

ANSIDE  PENDLETON 

TILLO 

I 

■OA 

T 

0.0 

T 
0.0 

3S  CAMP  FC  57  BE 
NGE  COVE 

-K  PRAIRIE  CR  PARK 

4*0 

0.0 

S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


OR I  NO*  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE   1  WSW 
OROVILLE   7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARO 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM   FC   33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 


1.0 
36«0 


PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST  FC  'tS  C 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 
PATT IWAY 
PENDOLA  r,S 
PERRIS   1  WSW 
PETALUMA  FIRE  STA  2 

PIEORA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 

POINT   ARENA   LIGHT  STA 

POINT  ARGUELLO  USCG 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 

PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLI N 

ROUND  MOUNTAIN 
SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS   CAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTl  STA  FC1308 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

SAN  FRANCISCO  W8  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABRIEL   DAM  FC'.25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO   3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 


0«8 
0.7 


4.5 

5.0 


U.O 
1.0 


T 

77.0 


T 
1.0 


0.0 
0.0 


reference  notes  follovlng  St.tlun  Index. 
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INTINUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of       1S56  -  1957 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


N  RAFAEL 

NTA  ANA  FIRE  STA 
NTA  ANA  RIVER  PH  1 
NTA  ANITA  FERN  FC  432 
NTA  BARBARA 

NTA  BARBARA  CAA  AP 
NTA  BARBARA  TV  PEAK 
NTA  CLARA  UNIVERSITY 
NTA  CRUZ 
NTA  FE  DAM 

NTA  MARGARITA   2  SW 
NTA  MARSARITA  BOOSTER 
NTA  MARIA 
NTA  MARIA  14  ENE 
NTA  MARIA  WB  AP 

NTA  MONICA 
NTA  MONICA  PIER 
NTA  PAULA 
NTA  ROSA 
NTIA60  DAM 

U6US  POWER  PLANT  1 
WYERS  BAR  RS 
OTIA 

ARSVILLE  LAKE 
PULVEDA  DAM 

AFFER  TOOL  WORKS 
ASTA  DAM 
lELL  ABS  PLANT 
INGLE 
ERRA  CITY 

ERRA  MADRE   1  N 
ERRAVILLE  RS 
GNAL  MILL  FC  415 
AGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
OUGHHOUSE  6  SE 

[IITH  RIVER  3  WNW 

ON  CREEK 

OM  CREEK  UPPER 

OA  SPRINGS 

iLEDAO 

MESBAR  1  M 
MtS  3  NE 
MIS  3  NH 
INOMA 
MORA 

I  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
ADRA  PAC  FC  356  C 
'RECKELS  HWY  BRIDGE 
'RINGVILLE  7  ENE 
lUAW  VALLEY  LODGE 

lUIRREL  INN  1 
WIRREL  INN  2 
rOCKTON  CAA  AP 
OCKTON  FIRE  STA  4 
OCKTON  MOMRY  BRIDGE 

rONYFORD  RS 

rONY  GORGE  RESERVOIR 

■RAWBERRY  VALLEY 

INLAND 

ISANA  KNOLLS 

ISANVILLE 
JSANVILLE  AP 
rrTER  HILL  RS 
VBLE  MOUNTAIN 
>HOE 

WICHAPI 
:JON  RANCHO 
iNNANT 

HERHAL  CAA  AP 
■lOUSANO  OAKS   2  N 

HREE  RIV  EDISON  PH  2 
IGER  CREEK  PH 
JPANGA  RS  FC  6 
3PAZ  LAKE 
ARRANGE 

?ACY  CARBONA 

UCY  PUMPING  PLANT 

?0«A 

?UCKEE  RS 
JLELAKE 

I  JLELAKE  5  WSW 
JRLOCK 

JRNTABLE  CREEK 
JSTIN   IRVINE  RANCH 
WENTVNINE  PALMS 

WIN  LAKES 
KIAH 

KIAH  4  W 

NION  OIL  STEARNS  ABS 
C  L  A 

PLAND 

PPER  LAKE   7  W 
PPER  LAKE  RS 
PPER  MATTOLE 
ACAVILLE 

ALLEY  CENTER  3  NE 
ALYERMO  RS 

AN  NUYS  CITY  WMSE  FC15 


1.5 
0.5 


RECORD  IS  PUBLISHED  UNDER  NEW  STATION  NAME,  BREA  CITY. 


0.5 
1.0 


3.0 
9.0 


2.0 
21.0 


23.0 
3.0 


33.0 
1.9 


24.0 
44.0 


9.5 
81.0 
0.7 


4.0 
10.0 


1.0 
3.5 


0.0 
0.0 


1.5 
0.5 


0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.0 


0.0 
64.0 
0.0 


0.0 
0.0 


71.2 

0.0 

0.0 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
3.0 
34.0 


6.0 
69.5 
165.0 


0.0 
35.5 
0.0 


349.0 
0.0 
2.6 
OiO 
0.0 


0.0 

0.0 


0.0 
0.0 


89*  rafer.nc.  i 


I  follovlDK  St.ttoa  lode. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of      1956  -  1957 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

May 

Total 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLAN 
VINCENT  PATROL  STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 

4*0 

T 

4.0 

T 

2.0 

1.5 

1.4 

1.5 

T 
0.0 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

0.5 

16.5 

T 

4.0 

1.0 
4.0 
4.0 

e.5 

0.0 

WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK   4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT   PATROL   STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

- 

T 

0.0 

0.0 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WEED 

WEED  1  S 

T 

T 

11.0 

T 
T 

WESTHAVEN 
WEST   POINT   3  SW 
WESTWOOD  3  WSW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

3.0 
4i3 

T 
T 

1.0 
5.0 

T 
0.5 

8.5 
35.0 

13.0 

11.0 

9.e 

10.0 
9.5 

T 

19.0 

2.0 
21.3 

T 

0.0 
9.5 

77.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC   106  C 
W I LL I AM  S 
WILLOWS 

- 

3iO 

21.5 

1.0 

3.6 

20.0 

10.0 

26.0 

15.0 

53.6 

3.0 

156.7 
0.0 
0.0 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 

5.0 

T 

8.0 

1.5 

35.0 
T 
4.0 

1.0 

4.0 

5.5 

2.0 

60.5 
T 
4.0 

YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

0.5 

2.0 

18.0 
9.3 

1.5 

T 

1.5 

4.0 

T 

0.0 
26.0 

See  reference  notes  fol loving  Stat  loo  Index. 


DAILY  TEMPERATURES  cal.forma 

  JUNE  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IN  RS 

MAX 

84 

83 

85 

69 

65 

62 

78 

74 

73 

72 

77 

74 

66 

66 

63 

73 

83 

82 

77 

74 

74 

82 

91 

90 

89 

92 

90 

ee 

83 

80 

•  0 

MIN 

47 

46 

45 

44 

49 

34 

45 

51 

47 

38 

45 

45 

41 

38 

34 

41 

49 

49 

40 

36 

39 

45 

46 

44 

60 

53 

51 

43 

.7 

OERPO INT 

MAX 

60 

85 

90 

81 

93 

73 

79 

70 

80 

80 

80 

66 

60 

74 

70 

75 

85 

90 

86 

81 

82 

85 

90 

88 

93 

97 

95 

85 

83 

82 

63 

■  3 

MIN 

49 

47 

5  ] 

56 

55 

64 

5  3 

50 

53 

55 

50 

61 

44 

42 

42 

50 

55 

46 

47 

45 

46 

50 

51 

51 

54 

58 

53 

48 

50 

.3 

PINE  1  M 

MAX 

S9 

98 

102 

102 

98 

95 

61 

75 

74 

71 

80 

64 

82 

78 

76 

94 

99 

105 

100 

95 

87 

87 

99 

98 

96 

99 

90 

64 

84 

89 

89 

.7 

MIN 

51 

56 

59 

59 

55 

50 

5  1 

55 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

50 

60 

57 

54 

51 

52 

56 

61 

62 

61 

63 

52 

56 

50 

54 

.8 

TURAS  RS 

MAX 

B3 

84 

85 

63 

82 

84 

82 

64 

79 

67 

75 

81 

77 

68 

68 

67 

75 

65 

68 

82 

73 

82 

83 

91 

91 

92 

91 

95 

95 

92 

82 

.1 

MIN 

44 

41 

40 

40 

44 

36 

41 

53 

48 

39 

42 

47 

38 

42 

33 

38 

45 

42 

36 

34 

38 

45 

44 

46 

52 

52 

57 

49 

42 

.4 

GWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

82 

83 

87 

92 

86 

62 

82 

79 

79 

80 

85 

79 

75 

70 

75 

83 

92 

91 

83 

61 

90 

94 

97 

100 

97 

93 

95 

83 

76 

66 

84 

.6 

MIN 

49 

50 

53 

60 

49 

47 

48 

46 

46 

46 

56 

57 

42 

43 

40 

61 

51 

52 

56 

64 

69 

69 

62 

69 

67 

53 

49 

48 

54 

.2 

TIOCH  1  E 

MAX 

88 

87 

90 

96 

91 

67 

60 

81 

74 

68 

90 

64 

60 

77 

SO 

90 

96 

91 

86 

85 

94 

99 

101 

103 

100 

96 

100 

68 

81 

74 

88 

.6 

MIN 

50 

64 

53 

53 

56 

50 

5  3 

60 

60 

56 

56 

69 

58 

56 

55 

56 

60 

67 

62 

64 

62 

60 

56 

60 

66 

60 

56 

56 

53 

.4 

TIOCH  PUmP  PLT  3 

85 

89 

87 

92 

96 

89 

66 

86 

82 

75 

87 

90 

96 

83 

78 

84 

92 

98 

100 

92 

66 

98 

101 

105 

105 

101 

97 

103 

91 

84 

91 

■  4 

MIN 

48 

55 

51 

53 

53 

53 

56 

54 

60 

51 

55 

63 

55 

48 

57 

62 

68 

57 

63 

55 

68 

63 

60 

57 

60 

61 

60 

55 

56 

57 

1 

H  MTN 

90 

91 

95 

101 

100 

92 

88 

87 

82 

67 

85 

90 

88 

83 

83 

65 

93 

99 

99 

99 

91 

97 

106 

108 

108 

103 

101 

102 

96 

92 

93 

.4 

MIN 

62 

65 

62 

65 

65 

57 

6  0 

57 

57 

55 

54 

62 

62 

54 

49 

67 

69 

60 

60 

66 

70 

73 

75 

69 

72 

75 

63 

66 

62 

9 

89 

90 

92 

96 

97 

90 

86 

87 

85 

89 

69 

66 

84 

61 

81 

82 

90 

94 

94 

93 

88 

94 

102 

105 

106 

100 

100 

91 

16 

MIN 

57 

58 

5  7 

65 

59 

65 

5  5 

53 

4  7 

50 

5  1 

50 

50 

46 

44 

42 

60 

62 

65 

54 

59 

63 

61 

64 

55 

57 

55 

9 

BURN 

MAX 

85 

89 

90 

94 

97 

87 

88 

81 

60 

77 

86 

86 

65 

80 

77 

78 

69 

95 

98 

89 

86 

93 

97 

103 

105 

103 

101 

102 

94 

88 

90 

2 

MIN 

57 

56 

57 

60 

56 

53 

5  5 

53 

51 

50 

52 

59 

50 

49 

47 

58 

59 

55 

57 

61 

63 

67 

69 

65 

66 

67 

59 

63 

57 

2 

ilon  Pleasure  pier 

MAX 

65 

63 

64 

65 

64 

61 

62 

64 

62 

64 

63 

61 

66 

64 

66 

73 

97 

93 

34 

65 

62 

61 

64 

65 

66 

69 

64 

69 

68 

67 

67 

4 

MIN 

55 

52 

55 

56 

53 

56 

56 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

53 

51 

58 

57 

58 

57 

58 

57 

59 

53 

55 

53 

58 

60 

53 

55 

7 

"NAL  9  SSE 

94 

100 

99 

104 

111 

102 

98 

100 

92 

78 

86 

96 

94 

90 

92 

92 

93 

101 

106 

106 

94 

97 

101 

111 

115 

115 

111 

111 

94 

MIN 

61 

60 

64 

67 

62 

61 

61 

59 

63 

54 

58 

56 

53 

53 

53 

54 

57 

66 

66 

65 

58 

63 

63 

72 

76 

69 

67 

74 

64 

62 

62 

1 

ckus  ranch 

MAX 

100 

102 

103 

104 

97 

96 

94 

84 

78 

74 

88 

68 

61 

83 

73 

86 

90 

99 

101 

88 

98 

101 

105 

106 

107 

102 

105 

96 

94 

MIN 

69 

71 

67 

71 

65 

70 

67 

67 

58 

53 

60 

68 

62 

61 

54 

56 

54 

67 

66 

67 

70 

64 

74 

75 

80 

79 

66 

60 

58 

65 

0 

(ER  9  NNW 

MAX 

102 

107 

110 

102 

115 

115 

106 

104 

102 

90 

83 

95 

105 

102 

99 

94 

91 

96 

105 

110 

108 

104 

108 

111 

116 

117 

117 

116 

110 

106 

MIN 

73 

75 

79 

78 

81 

76 

69 

74 

70 

65 

62 

70 

77 

64 

70 

72 

69 

79 

71 

73 

76 

78 

90 

86 

78 

79 

73 

73 

^74 

2 

KERSFIELO  MB  AP 

97 

94 

100 

107 

100 

93 

93 

89 

81 

80 

91 

95 

88 

66 

83 

91 

100 

104 

102 

94 

95 

100 

107 

109 

112 

106 

104 

106 

95 

MIN 

6? 

63 

66 

70 

68 

62 

62 

60 

60 

58 

62 

67 

62 

58 

57 

67 

66 

65 

64 

67 

69 

74 

77 

74 

72 

74 

68 

66 

65 

4 

5RETT  DAM 

81 

92 

102 

102 

99 

96 

90 

78 

75 

72 

69 

60 

86 

85 

79 

75 

69 

93 

100 

100 

99 

90 

87 

102 

96 

99 

99 

92 

87 

3 

MIN 

50 

53 

53 

55 

54 

47 

45 

47 

50 

54 

55 

53 

52 

50 

53 

48 

50 

50 

49 

53 

55 

61 

60 

62 

49 

48 

53 

49 

51 

9 

iSTOW 

102 

103 

105 

106 

102 

98 

99 

99 

85 

82 

92 

97 

97 

92 

85 

87 

90 

99 

101 

98 

99 

102 

105 

109 

109 

108 

109 

106 

102 

MIN 

63 

67 

68 

68 

71 

67 

60 

60 

61 

57 

59 

62 

69 

62 

60 

57 

65 

72 

63 

65 

66 

70 

79 

78 

69 

68 

67 

62 

64 

6 

tUMONT   1  E 

95 

100 

101 

98 

95 

89 

82 

66 

68 

62 

81 

66 

82 

76 

73 

67 

89 

100 

96 

92 

94 

92 

103 

104 

100 

98 

94 

89 

67 

MIN 

54 

58 

61 

60 

58 

55 

50 

51 

53 

52 

54 

53 

56 

53 

51 

57 

58 

59 

52 

52 

57 

64 

66 

67 

56 

53 

53 

51 

55 

8 

V  LOMOND 

85 

86 

67 

90 

80 

78 

75 

72 

70 

76 

77 

76 

80 

70 

65 

94 

95 

94 

90 

93 

94 

96 

90 

100 

90 

94 

78 

72 

63 

83 

MIN 

44 

45 

43 

46 

45 

44 

45 

46 

44 

45 

45 

44 

46 

45 

44 

45 

47 

47 

46 

45 

47 

47 

46 

47 

45 

45 

47 

45 

45 

2 

?KELEY 

72 

73 

74 

72 

72 

69 

69 

65 

66 

73 

72 

69 

73 

69 

74 

85 

69 

74 

74 

73 

80 

90 

84 

89 

72 

72 

69 

69 

67 

MIN 

53 

53 

54 

52 

51 

52 

52 

51 

55 

52 

55 

58 

51 

51 

54 

56 

54 

55 

55 

61 

62 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

56 

54 

8 

'  BAR  RS 

95 

92 

91 

95 

100 

82 

90 

86 

85 

85 

88 

89 

82 

76 

70 

78 

92 

98 

96 

89 

87 

93 

98 

101 

104 

105 

103 

99 

100 

MIN 

48 

45 

46 

51 

52 

52 

47 

44 

51 

46 

46 

66 

42 

40 

40 

46 

47 

46 

45 

47 

50 

47 

51 

53 

67 

52 

55 

51 

47 

9 

S  BEAR  LAKE  DAM 

80 

83 

63 

83 

76 

73 

74 

72 

63 

56 

66 

73 

72 

74 

67 

65 

67 

80 

76 

74 

79 

78 

66 

85 

85 

85 

84 

80 

74 

MIN 

39 

45 

47 

48 

49 

45 

38 

41 

43 

40 

36 

41 

51 

48 

42 

42 

42 

46 

44 

44 

45 

47 

57 

62 

47 

42 

43 

41 

44 

5 

5  CREEK  PH  1 

77 

80 

80 

86 

83 

70 

67 

63 

68 

75 

80 

60 

79 

75 

79 

88 

90 

90 

89 

84 

64 

83 

MIN 

55 

59 

62 

62 

55 

54 

49 

45 

59 

60 

57 

55 

58 

64 

66 

67 

66 

64 

64 

62 

59 

58 

5 

sHOP  WB  AP 

95 

98 

99 

99 

99 

97 

97 

93 

77 

77 

89 

93 

67 

85 

80 

81 

37 

94 

98 

92 

90 

95 

100 

104 

103 

104 

104 

102 

96 

MIN 

53 

54 

52 

53 

52 

46 

52 

54 

54 

52 

47 

50 

56 

45 

50 

45 

50 

60 

57 

63 

5  3 

56 

62 

6  1 

62 

67 

57 

62 

52 

6 

irlVr    un  1  Unl          n  O  1  UC 

68 

72 

72 

74 

73 

77 

72 

65 

45 

53 

66 

64 

60 

56 

55 

64 

66 

75 

67 

66 

70 

73 

78 

78 

79 

77 

76 

76 

73 

MIN 

43 

51 

52 

53 

49 

49 

48 

40 

33 

37 

46 

43 

42 

31 

30 

48 

49 

45 

41 

49 

53 

55 

47 

49 

50 

51 

49 

67 

45I 

7 

JE  CANYON  WB  A  P 

73 

75 

79 

81 

72 

72 

70 

66 

51 

66 

70 

64 

60 

56 

59 

7Cr 

76 

77 

72 

66 

74 

78 

63 

83 

62 

83 

85 

79 

77 

MIN 

56 

55 

59 

61 

52 

49 

52 

50 

42 

42 

54 

46 

45 

42 

40 

58 

55 

51 

51 

57 

64 

62 

64 

63 

67 

62 

60 

57 

63! 

8 

111 

114 

114 

114 

116 

107 

103 

98 

94 

67 

95 

101 

103 

99 

95 

98 

100 

109 

110 

109 

107 

106 

114 

117 

114 

118 

111 

106 

104 

^72 

'nl 

MIN 

69 

71 

72 

76 

78 

70 

68 

67 

69 

70 

63 

70 

72 

67 

67 

63 

66 

72 

70 

75 

72 

73 

83 

61 

79 

76 

72 

2 

^HE  CAA  AP 

MAX 

108 

111 

113 

113 

116 

108 

103 

99 

92 

89 

95 

104 

105 

100 

97 

96 

99 

107 

111 

111 

106 

105 

111 

116 

116 

120 

112 

107 

104 

^76 

'75! 

MIN 

75 

78 

79 

63 

80 

77 

69 

70 

69 

70 

66 

73 

76 

72 

69 

71 

70 

76 

74 

77 

76 

60 

87 

65 

81 

61 

77 

5 

78 

79 

79 

82 

64 

75 

78 

77 

71 

55 

67 

76 

66 

65 

63 

62 

67 

76 

80 

76 

70 

79 

80 

87 

86 

85 

87 

91 

89 

MIN 

42 

36 

34 

39 

40 

32 

35 

41 

43 

39 

34 

37 

33 

27 

29 

30 

34 

32 

33 

35 

34 

36 

35 

35 

41 

44 

41 

40 

35! 

6 

<ITA 

76 

60 

90 

84 

79 

75 

75 

69 

72 

70 

74 

75 

73 

72 

73 

81 

101 

101 

90 

79 

76 

76 

82 

80 

80 

80 

76 

76 

76 

78 

MiN 

56 

58 

57 

60 

60 

59 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

60 

61 

58 

56 

54 

58 

56 

63 

5  5 

61 

62 

6  3 

69 

62 

64 

56 

59! 

0 

IRE60  SPRGS  3  NNE 

MAX 

102 

106 

108 

109 

110 

107 

104 

100 

95 

64 

84 

97 

101 

98 

97 

93 

96 

96 

104 

108 

102 

103 

103 

106 

115 

111 

111 

110 

100 

102 

102 

MIN 

63 

67 

67 

77 

85 

70 

61 

56 

65 

67 

57 

62 

62 

71 

64 

58 

62 

64 

68 

63 

66 

67 

72 

76 

82 

66 

6  3 

64 

59 

66> 

0 

'nn  n  ua  m 

77 

77 

80 

62 

79 

75 

74 

71 

70 

65 

74 

65 

64 

60 

66 

75 

77 

72 

69 

76 

76 

79 

83 

82 

84 

85 

87 

86 

79 

76 

75  # 

5 

MIN 

50 

46 

46 

52 

51 

45 

45 

42 

42 

41 

41 

41 

40 

40 

45 

50 

52 

41 

50 

51 

5  3 

5  1 

50 

57 

56 

61 

66 

59 

53 

48. 

7 

(WLEV 

MAX 

105 

112 

113 

114 

117 

114 

111 

105 

100 

94 

91 

98 

106 

106 

104 

98 

99 

102 

110 

112 

112 

108 

107 

114 

120 

115 

120 

115 

105 

^73 

'72I 

MIN 

75 

76 

76 

73 

77 

74 

68 

69 

67 

70 

67 

70 

70 

68 

66 

66 

66 

71 

70 

73 

72 

73 

81 

80 

85 

79 

76 

74 

4 

IDGEPORT  DAM 

MAX 

80 

81 

83 

63 

62 

61 

82 

81 

68 

63 

74 

76 

70 

73 

67 

77 

83 

83 

79 

80 

87 

87 

89 

89 

50 

79 

^ 

MIN 

43 

43 

44 

46 

42 

33 

39 

53 

44 

39 

34 

42 

49 

29 

36 

41 

35 

38 

39 

54 

45 

44 

40. 

8 

)OKS  FARnHAH  RCH 

MAX 

93 

94 

95 

102 

92 

93 

92 

92 

80 

92 

95 

91 

87 

84 

85 

91 

100 

102 

100 

108 

107 

107 

108 

108 

M  I  N 

51 

53 

54 

57 

53 

55 

55 

55 

52 

57 

69 

55 

50 

45 

54 

61 

56 

62 

58 

60 

59 

61 

65 

68 

60 

56! 

6 

iBANK  WB  AP 

MAX 

88 

95 

99 

99 

86 

80 

73 

69 

70 

72 

76 

79 

72 

74 

73 

92 

100 

102 

95 

87 

85 

81 

94 

94 

89 

39 

34 

78 

78 

79 

84. 

5 

MIN 

57 

62 

64 

64 

59 

56 

57 

59 

58 

56 

60 

57 

61 

60 

59 

67 

66 

65 

63 

62 

61 

61 

65 

64 

62 

61 

62 

62 

61  . 

2 

;lingame 

MAX 

70 

71 

67 

73 

69 

69 

64 

65 

67 

77 

72 

70 

65 

63 

65 

79 

87 

85 

75 

70 

80 

86 

85 

87 

86 

79 

72 

68 

73 

72 

73. 

7 

MIN 

49 

51 

49 

48 

55 

52 

53 

53 

57 

52 

52 

59 

51 

51 

51 

46 

52 

54 

54 

56 

50 

56 

58 

65 

56 

63 

64 

66 

55 

67 

53. 

2 

!NEY 

MAX 

61 

82 

83 

87 

89 

79 

81 

78 

75 

66 

76 

80 

75 

69 

66 

69 

75 

66 

86 

80 

76 

81 

86 

91 

91 

91 

93 

95 

92 

87 

81  . 

5 

MIN 

50 

4 1 

41 

47 

36 

33 

34 

31 

34 

38 

43 

36 

37 

36 

37 

44 

55 

46 

51 

50 

66 

52 

42. 

3 

rrONMILLOW 

MAX 

93 

97 

98 

102 

106 

99 

92 

95 

91 

62 

81 

93 

94 

88 

86 

61 

91 

99 

104 

103 

94 

96 

99 

107 

111 

111 

105 

104 

103 

95 

96. 

7 

MIN 

61 

61 

65 

66 

61 

60 

60 

57 

60 

57 

60 

63 

61 

66 

55 

54 

59 

61 

66 

62 

61 

64 

65 

70 

75 

70 

66 

70 

62 

59 

62. 

2 

S«e  relerence  notes  following  Station  Iod«x. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
JUNE  195 


Station 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

CSBRILLO  NU 

MAX 
MIN 

56 

67 
56 

74 
55 

70 
54 

67 
58 

69 
57 

68 
5  7 

69 
56 

69 
59 

70 
60 

66 
57 

69 
56 

67 
56 

69 
58 

70 
56 

70 
58 

90 
57 

90 
60 

83 
57 

75 
61 

72 

60 

71 
60 

70 
6  0 

69 
59 

67 
58 

71 
6  1 

70 
58 

73 

60 

73 
61 

70 
61 

71. 
58. 

CACHUMA  0AM 

MIN 

85 

94 

46 

97 
45 

99 
5  2 

105 
48 

85 
46 

78 
49 

74 

49 

78 
49 

75 
5 1 

71 
50 

85 
46 

87 
49 

81 
4 1 

74 

82 
40 

95 
53 

109 
53 

104 
47 

97 
44 

68 

5  0 

93 
4  9 

93 
5  5 

100 
52 

103 
58 

101 
49 

97 
47 

88 
5 1 

81 

83 
46 

89. 
48. 

CAL«VERAS   BIG  TREES 

MAX 
MIN 

76 

50 

76 
46 

80 
48 

82 
52 

86 
52 

76 
44 

75 
4  5 

74 

46 

70 
46 

53 

39 

58 
4  2 

72 
47 

69 
37 

34 

82 
46 

80 
44 

72 
42 

78 
44 

82 
52 

88 
52 

90 
54 

87 
54 

86 
54 

86 
58 

86 
54 

66 
52 

78. 
47. 

CALLAHAN  RS 

MAX 
MIN 

86 
i.6 

87 

93 
45 

93 
47 

91 
49 

85 
40 

86 
44 

82 
4  1 

82 
50 

82 
44 

84 
44 

85 
48 

77 
34 

65 
38 

71 
40 

82 
33 

90 
36 

93 
43 

90 
50 

84 
43 

85 
41 

87 
4  0 

97 
42 

96 
46 

102 
47 

96 
48 

96 
52 

97 
51 

96 
49 

94 
47 

87. 
44. 

CAMPO 

MAX 
MIN 

95 
47 

98 
48 

101 
49 

97 
52 

94 
48 

88 
39 

78 
36 

74 

50 

74 

52 

67 
53 

82 
52 

89 
47 

85 
47 

77 

42 

76 
49 

84 
39 

86 
48 

96 
42 

97 
46 

92 
44 

89 
44 

68 
48 

100 
51 

105 
58 

100 
56 

98 
56 

91 
42 

85 
42 

86 
4? 

89 
44 

88. 
47. 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

B7 
55 

89 
55 

91 
57 

94 

62 

99 
56 

68 
54 

90 
5  5 

89 
5  3 

83 
57 

66 
52 

87 
54 

91 
60 

87 
51 

83 
51 

80 
50 

80 
53 

90 
61 

96 
69 

101 
6  1 

93 
58 

89 
57 

95 
6  1 

97 

68 

106 
75 

109 
77 

106 

69 

103 
67 

104 
64 

95 
56 

89 
56 

92. 
59. 

CAtMOGA    PARK   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

95 

102 
55 

106 
58 

107 
59 

104 
54 

96 
53 

86 
54 

76 
55 

73 
57 

75 
56 

82 
54 

85 
52 

85 
57 

77 
60 

78 
56 

97 
50 

99 
58 

104 
56 

103 
58 

100 
56 

95 
56 

90 
6  0 

101 
57 

100 
59 

98 
65 

99 

96 

89 

83 

88 

60 

92. 
57, 

CANTIL   2  E 

MAX 
MIN 

103 

105 

107 
58 

109 
6  0 

109 
60 

109 
57 

102 
6  1 

102 
58 

91 
56 

81 
5  2 

83 
46 

81 
48 

66 
5 1 

86 
5  3 

88 
54 

92 

50 

94 
47 

102 
53 

104 
55 

104 
57 

103 

57 

104 

58 

109 
62 

110 
64 

112 

66 

111 

65 

111 

65 

105 
6£ 

102 
62 

100 
58 

100. 
57. 

CANYON  0AM 

MAX 
MIN 

80 
45 

80 
41 

83 
4  1 

85 

83 
46 

76 
41 

78 
44 

74 
48 

66 
47 

70 
40 

78 
40 

76 
46 

68 

38 

64 
34 

65 
34 

71 
34 

79 

40 

82 
40 

81 
44 

85 
42 

86 
41 

80 
44 

90 
44 

90 
48 

90 
50 

88 
48 

85 
54 

90 
44 

85 

52 

84 

50 

79. 
43. 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

MAX 
MIN 

B7 

58 

90 
56 

91 

59 

94 
61 

101 

59 

91 
56 

87 

53 

87 
53 

81 

59 

79 
47 

80 
53 

87 
54 

88 
5  1 

81 
44 

78 
47 

78 
47 

87 
53 

95 
57 

98 
58 

95 
59 

90 
53 

91 
56 

96 
6  2 

104 
65 

107 
67 

107 
67 

102 
65 

101 
68 

100 
63 

92 
65 

91. 
57. 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

84 
45 

85 
41 

88 

90 
47 

84 
48 

85 
38 

80 

78 
38 

75 
44 

79 
41 

82 
44 

83 
58 

75 

35 

63 
34 

70 
38 

82 
34 

67 
40 

86 
43 

83 
46 

79 
41 

84 
41 

89 
42 

95 
46 

95 
44 

96 
50 

94 
52 

96 
52 

94 
53 

93 
49 

90 
45 

84. 
43. 

CEDAR  GROVE 

MIN 

86 
4  1 

86 
46 

87 
46 

90 
41 

89 
45 

78 
41 

78 
4  1 

75 
43 

67 

63 
45 

74 
45 

79 
43 

78 
45 

71 

38 

69 
35 

84 
37 

80 

85 
45 

84 
43 

82 
37 

82 
39 

85 
42 

93 
47 

96 
50 

95 
57 

94 
52 

90 
49 

89 
50 

SB 
50 

85 
48 

82. 
44. 

CEDARVILLE 

MIN 

82 
51 

80 
52 

86 
54 

89 
55 

90 
55 

85 
46 

77 
5  I 

81 
55 

74 

51 

66 
44 

72 
48 

78 
55 

72 
41 

62 
49 

60 
39 

70 
38 

78 
50 

86 
55 

61 

50 

71 
42 

75 

45 

84 
50 

91 

55 

68 
55 

90 
56 

88 
60 

90 
64 

91 
60 

90 
58 

80. 
51. 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

93 
55 

93 
53 

99 
53 

100 
56 

91 
58 

94 
52 

88 
5  5 

84 
58 

75 
58 

91 
50 

96 
52 

92 
56 

85 
56 

63 
55 

87 
56 

95 
55 

101 
56 

100 
54 

91 
57 

91 
54 

98 
56 

101 

5  5 

106 
62 

107 
63 

107 
62 

108 
60 

110 
65 

103 
67 

97 
61 

92 
61 

95. 
57. 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

79 
5 1 

82 
52 

84 
54 

88 
45 

88 
45 

81 
48 

70 
4  0 

78 
5  0 

73 
49 

62 
39 

70 
45 

75 
40 

74 
48 

76 
42 

76 
39 

76 
39 

75 

40 

81 
52 

83 
54 

82 

50 

76 

48 

81 
5  1 

84 
56 

92 
56 

94 

60 

92 

60 

91 

60 

91 
6C 

86 
5E 

83 
54 

80. 
49. 

CHICO   EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
59 

91 
59 

99 
56 

97 
58 

88 
63 

95 
57 

87 
60 

63 
58 

75 
60 

91 
52 

91 

57 

90 
65 

85 
52 

82 
50 

84 
55 

92 
52 

101 
56 

97 
6  0 

89 
62 

92 
60 

97 
58 

99 
60 

106 
58 

106 
69 

104 
64 

107 

6  2 

109 
67 

98 
71 

91 
6 1 

89 
63 

93. 
59. 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

66 
58 

72 
59 

67 

59 

68 

59 

66 
59 

67 
59 

67 
59 

67 
62 

67 
60 

67 
61 

70 
54 

85 
62 

86 

60 

79 
60 

73 

59 

71 
61 

70 
64 

70 
65 

72 
60 

68 
61 

72 
63 

69 

59 

71. 
60. 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

90 
53 

96 
58 

100 
62 

96 

63 

92 
56 

85 
54 

82 
56 

74 

56 

65 

57 

69 
57 

76 
55 

81 
54 

79 
54 

70 
57 

72 
55 

92 
53 

97 
56 

103 
61 

96 
61 

93 
59 

87 

56 

84 
57 

96 
57 

95 
59 

93 
63 

91 

62 

87 
58 

83 
59 

63 
60 

68 
61 

66. 
57. 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

89 
51 

90 
5  3 

91 
55 

95 
57 

102 
55 

82 

50 

86 
54 

77 

55 

79 

59 

75 
50 

90 
56 

90 
62 

82 
49 

84 
51 

79 
46 

81 

52 

89 
56 

99 
59 

97 
56 

86 
55 

86 
52 

95 
60 

98 
59 

105 
65 

104 
70 

99 
6C 

102 
58 

96 
56 

85 
57 

82 
57 

69. 
56. 

CLEARLAKE   HI    1  NNE 

MIN 

86 
48 

88 
57 

91 
54 

96 
49 

82 
45 

89 
47 

82 
56 

81 

56 

78 
59 

86 
45 

90 
56 

81 
59 

77 

51 

72 

51 

77 

50 

86 
42 

95 
42 

96 
47 

90 
60 

84 
61 

93 
48 

95 

50 

102 
50 

104 
51 

103 
49 

102 
51 

102 
61 

100 
62 

93 
5E 

86 
54 

89. 
52. 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

74 
48 

87 

60 

91 
55 

93 
58 

95 
51 

80 
53 

86 

52 

81 
54 

81 
58 

73 
53 

88 
60 

69 
63 

62 
52 

77 
51 

74 

50 

75 
54 

90 
60 

100 
62 

97 
55 

67 
60 

89 
59 

96 
60 

96 
65 

104 
65 

104 

58 

102 
52 

96 

63 

101 
57 

87 
54 

77 
65 

8S, 
56a 

COALINGA 

MAX 
MIN 

95 
59 

95 
58 

98 
62 

105 
64 

94 
64 

90 
55 

93 
58 

88 

56 

74 

57 

82 
52 

91 

56 

92 
62 

86 
54 

82 
52 

81 
50 

82 
55 

96 
57 

101 
61 

100 
63 

93 
62 

94 

57 

98 
62 

104 
63 

108 
70 

109 
73 

104 
69 

105 
67 

97 
67 

91 
67 

93 
61 

9«, 
««. 

COLFAX 

MAX 
MIN 

85 
59 

85 
57 

92 
54 

94 
63 

91 
64 

84 
56 

82 
58 

78 
53 

76 
57 

80 
48 

64 
57 

63 
69 

79 
50 

74 
50 

73 
47 

87 

53 

90 
55 

92 
6  2 

92 
62 

65 
56 

88 
59 

91 

62 

97 
66 

100 
69 

99 
69 

98 
70 

98 
66 

97 
72 

93 
63 

86 
59 

87. 
59. 

COLUSA    1  S5W 

MAX 
MIN 

94 
55 

94 
56 

98 
57 

102 
60 

95 
57 

93 
54 

90 
55 

63 
55 

76 
56 

91 
53 

94 

59 

93 
63 

84 
49 

82 
54 

83 
54 

90 
61 

98 
63 

102 
56 

97 
62 

93 
56 

97 

60 

96 
71 

107 
64 

107 
66 

108 
63 

105 
6  1 

109 
66 

103 
65 

91 
58 

91 
60 

94. 

59. 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

93 
57 

96 
56 

96 
61 

100 
6  3 

108 
64 

97 

56 

92 
56 

95 
56 

89 
60 

79 
53 

80 
60 

92 
60 

95 
59 

87 
52 

85 
53 

87 
55 

90 
58 

100 
61 

104 
62 

102 
60 

95 

58 

95 
62 

102 
65 

106 
69 

112 
71 

112 
69 

105 
67 

105 
70 

104 
64 

100 
62 

96. 
60. 

CORONA 

MAX 
MIN 

90 
54 

99 
57 

102 
59 

102 
60 

99 
58 

90 
54 

82 
58 

76 
57 

75 

59 

81 

59 

84 
56 

82 
61 

78 
62 

78 
58 

97 
52 

99 
61 

107 
56 

101 
58 

98 
58 

89 
56 

88 
59 

97 
56 

99 
59 

97 
63 

95 
58 

88 
59 

83 
58 

85 
60 

88 
62 

90. 
58. 

COW  CREEK 

MAX 
MIN 

114 

82 

117 

84 

119 

86 

121 
87 

120 
93 

119 

82 

113 

83 

113 
67 

109 
82 

96 
63 

103 
68 

112 
77 

112 

89 

109 
80 

105 
84 

100 
73 

104 
77 

112 
77 

117 

80 

117 

67 

114 

86 

115 
84 

119 

92 

122 

84 

123 
93 

123 
98 

123 
92 

122 
95 

116 
93 

114 

86 

114. 
84. 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

67 
46 

62 
54 

62 
54 

65 

63 
5  3 

64 

5  0 

64 

50 

67 
5  3 

66 

5  3 

66 
53 

66 
51 

65 
52 

65 
50 

70 
45 

71 
49 

64 

53 

65 
54 

66 

53 

71 
47 

68 
48 

67 
47 

70 
46 

69 
46 

67 
52 

64 

52 

65 
45 

63 
44 

66. 
49. 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
57 

82 
55 

87 
54 

91 

53 

80 
54 

78 

5  2 

72 
54 

72 
57 

60 
52 

85 
57 

64 

53 

75 
54 

73 
55 

74 

55 

90 
57 

96 
65 

93 
6  0 

89 
58 

78 
61 

92 
57 

97 
6  2 

100 
63 

99 
59 

100 
60 

90 
55 

88 
59 

86 
56 

70 
56 

66 
55 

84. 
56. 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

72 
55 

76 
56 

79 
58 

81 
60 

74 

59 

75 
56 

72 
57 

69 
59 

70 
60 

71 

56 

70 

59 

72 
56 

72 
61 

71 
60 

70 
59 

76 
54 

100 
59 

99 
62 

94 

6  3 

85 
61 

78 
65 

76 

6  3 

75 
63 

79 
63 

77 
63 

75 
62 

76 
61 

74 
63 

75 
63 

73 
62 

76. 
60. 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

86 
5  1 

90 
5 1 

90 
56 

95 
54 

103 
46 

94 

46 

89 
46 

90 

85 
40 

86 
47 

73 
48 

66 
50 

87 
46 

87 
46 

81 
41 

74 
44 

83 
47 

93 
49 

97 
56 

97 

50 

89 

52 

88 
50 

98 
54 

99 
55 

105 
64 

106 

57 

101 
54 

100 
51 

90 
50 

91 
43 

91. 
49. 

CUYAMaCA 

MAX 
MIN 

81 
48 

85 
49 

88 
49 

90 
64 

86 
68 

82 
56 

75 
45 

72 
40 

69 
45 

52 
45 

64 
44 

73 
57 

78 
55 

72 
52 

69 
40 

64 
37 

75 
49 

79 
39 

86 
46 

87 
54 

80 
56 

84 
45 

85 
44 

90 
51 

95 
68 

86 
66 

86 
58 

81 
42 

81 
48 

80 
42 

79i 
50. 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 
MIN 

102 
67 

106 
69 

107 
7  0 

108 
72 

104 
74 

99 
63 

100 
5  8 

94 

65 

83 

62 

85 
60 

93 
57 

100 
63 

95 
72 

94 
64 

88 
64 

88 
53 

92 
59 

100 
61 

106 
70 

96 

75 

99 
65 

103 
66 

108 
71 

110 
74 

110 
78 

109 

60 

109 
71 

107 
74 

102 
69 

101 
64 

100. 
67. 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
50 

92 
52 

94 

53 

98 
56 

100 
55 

92 
51 

91 
54 

84 
53 

85 
59 

78 
54 

90 
56 

95 
61 

90 
49 

86 
49 

83 
52 

83 
61 

89 
64 

99 
59 

100 
57 

93 
56 

91 
58 

97 
71 

96 
66 

107 
63 

106 
60 

108 
58 

104 
61 

104 
59 

88 
5fi 

86 
57 

93. 
57. 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 
MIN 

87 

90 

94 

93 

94 

92 

90 

89 

83 

71 

79 

86 

88 

81 
46 

74 
44 

72 
55 

79 
42 

87 
3  6 

92 

90 
5 1 

85 

69 
5  0 

91 

5  0 

97 
46 

98 

96 
6  1 

98 
55 

96 

51 

93 
SO 

90 
46 

88. 
48. 

DEER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

80 

83 

87 

88 

81 

80 

78 

74 

69 

76 

'78 

73 

69 

70 
36 

67 
35 

79 
37 

85 
38 

87 

82 

77 

81 

86 

93 

93 
50 

91 
47 

91 

93 
50 

88 
55 

85 
4G 

82 
49 

SI. 
44. 

DENAIR 

MAX 
MIN 

93 
51 

94 

52 

97 
56 

102 
59 

91 

60 

90 
53 

88 
53 

85 
55 

82 
59 

88 
53 

92 
59 

91 
62 

83 
49 

62 
50 

82 
51 

91 
55 

99 
53 

102 
56 

99 
60 

90 
60 

95 

55 

98 
59 

104 

63 

107 
66 

106 
67 

101 
62 

103 
64 

96 
62 

92 
58 

92 
57 

93. 
57. 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

79 
51 

82 
56 

89 
52 

69 
52 

81 

60 

62 

50 

82 
52 

73 
54 

59 

52 

78 
46 

80 
57 

81 
55 

78 
44 

72 
44 

70 
41 

60 
49 

86 
56 

90 
52 

82 
58 

82 
50 

84 
53 

96 
56 

96 
66 

96 
59 

96 
62 

98 
64 

83. 
53. 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

96 
57 

98 
60 

94 

62 

90 
51 

86 
57 

70 
53 

63 
50 

88 
57 

86 
60 

76 

50 

78 
48 

tinn  1 

92 
69 

97 
61 

96 
61 

86 
56 

90 
58 

104 
64 

105 
68 

102 
67 

102 
65 

98 
70 

97 
60 

95 
58 

91. 
59. 

See  reference  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

78 

80 

60 

39 

43 

76 

35 

74 

72 

59 

75 

76 

68 
3  3 

64 

62 
32 

64 
27 

68 
29 

79 
33 

81 
36 

72 
30 

70 
34 

80 
36 

82 
36 

39 

38 

86 
38 

87 
43 

91 
46 

90 
42 

78 
42 

MAX 

82 

83 

85 

90 

92 

63 

83 

79 

75 

62 

79 

61 

75 

70 

67 

70 
36 

80 
40 

89 
43 

88 
46 

84 
44 

79 
44 

87 
47 

93 
49 

93 

52 

96 

50 

94 
49 

94 
54 

95 
56 

89 
52 

87 
53 

MAX 
MIN 

82 
50 

85 

65 

88 

50 

91 

62 

78 

83 
50 

77 

62 
43 

71 
4  3 

80 
50 

74 

45 

71 
36 

69 
39 

64 
37 

73 
42 

61 
43 

86 
46 

85 
45 

79 

45 

61 
48 

83 
45 

95 
51 

94 

53 

93 
50 

95 
61 

97 
57 

96 
57 

93 
53 

MAX 
M  I  N 

82 

85 

87 

90 

33 

60 

80 

75 

67 

70 

39 

78 

80 

74 

35 

76 
35 

72 
36 

78 
36 

85 
40 

90 
45 

86 
45 

81 
43 

83 
42 

88 
44 

96 
49 

98 

62 

98 

52 

94 
5  2 

94 
51 

92 
65 

86 
62 

84 
48 

MAX 

82 

78 

85 

78 

73 

76 

80 

80 

78 
49 

77 
48 

90 
49 

98 
55 

87 
5  3 

81 
54 

80 
52 

99 
56 

98 

55 

81 

5  1 

80 
56 

76 
57 

MAX 
MIN 

102 
81 

105 
83 

107 
8  4 

109 
88 

112 
93 

111 
84 

103 
8  0 

100 
75 

93 
74 

87 
70 

65 

7  0 

94 
75 

100 
78 

101 
76 

97 
73 

95 
74 

93 
76 

96 
77 

105 
79 

107 
85 

107 
81 

104 
81 

104 

82 

108 
82 

114 
91 

114 
91 

115 
90 

111 
90 

103 
80 

102 

80 

MAX 
MIN 

90 
55 

89 

54 

90 
56 

95 

57 

97 

55 

91 

56 

90 
5  7 

86 
54 

81 
60 

75 
50 

86 
58 

90 
67 

90 
47 

80 
52 

78 
46 

80 
50 

86 

50 

95 
56 

98 
61 

92 
62 

86 

58 

93 
60 

95 

58 

103 
61 

104 
60 

105 
60 

102 
66 

105 
69 

96 
67 

92 
60 

MAX 
MiN 

88 
53 

97 

55 

104 
54 

102 
5  5 

93 
60 

86 
57 

74 

73 
59 

66 
59 

62 
58 

79 
6  0 

81 
61 

79 
61 

75 
60 

75 
56 

91 
52 

102 
49 

104 
57 

96 
52 

89 

50 

60 
56 

82 
62 

94 
53 

89 

60 

90 
59 

93 
59 

81 
59 

79 
59 

81 

62 

86 
54 

MAX 

83 

91 

100 

105 

105 

99 

89 

77 

76 

75 

70 

82 

85 

82 

79 

77 
54 

94 

59 

102 
6  5 

105 
65 

101 
54 

93 
63 

87 
5  8 

66 
55 

99 

60 

94 
61 

95 
6  1 

97 
56 

67 
59 

83 
61 

85 
57 

MAX 

no 

67 

114 

115 

73 

118 

lie 

71 

109 

105 

102 
63 

97 
63 

88 
63 

99 

105 

107 
66 

103 

99 
67 

99 
61 

102 
56 

110 
62 

112 

66 

111 

68 

107 
71 

107 

69 

113 
66 

119 
75 

117 
77 

119 

8  2 

119 
73 

108 
70 

106 
70 

106 
70 

MAX 
MIN 

90 
54 

92 
52 

95 
5  3 

101 

101 

90 

90 

85 

82 

86 

90 

90 

88 

62 

60 
48 

90 
48 

96 
46 

101 
56 

101 
54 

94 

52 

96 

52 

98 

5  3 

106 
62 

109 
72 

108 

102 

103 
60 

101 
6  5 

97 

92 
58 

MAX 
MIN 

78 
46 

77 

40 

78 

92 
45 

85 

81 
42 

75 

76 

74 

80 
45 

74 

68 
55 

62 
4  3 

58 

69 
43 

80 
36 

86 
42 

84 
45 

76 
49 

75 
57 

79 
43 

85 

90 
4  5 

87 

91 
44 

91 
46 

90 
52 

87 
5  5 

82 
5 1 

81 
43 

MAX 
MIN 

101 

53 

105 
56 

107 
57 

105 
59 

103 

91 
51 

88 
5  4 

81 
55 

73 

58 

70 

84 

56 

92 
56 

88 
55 

82 
58 

84 

95 
49 

97 
51 

104 

5  0 

103 
58 

97 

52 

97 
51 

93 

65 

106 
59 

106 
60 

106 
6  6 

106 
64 

96 
54 

91 
54 

69 
64 

92 
59 

MAX 
MIN 

87 
52 

95 
52 

98 
55 

97 
57 

90 
57 

87 

55 

75 
56 

74 
57 

70 
57 

70 
56 

79 
57 

81 

58 

76 
60 

77 
60 

75 
56 

87 
52 

100 
54 

102 
53 

98 
55 

92 

53 

85 
59 

83 
6  1 

86 
60 

88 

59 

90 
57 

91 

57 

64 

56 

82 
59 

80 
62 

82 
56 

MAX 
MIN 

88 
52 

98 

52 

104 

56 

100 
56 

92 

55 

87 

56 

79 
53 

76 
54 

75 
55 

72 
54 

80 
55 

83 
55 

80 
59 

79 
59 

77 
55 

91 

52 

103 
63 

105 
63 

100 
61 

94 

60 

67 
57 

84 

59 

95 
56 

89 
56 

92 
69 

94 

59 

86 
57 

85 
52 

84 
52 

89 
56 

MAX 
MIN 

68 
49 

62 
51 

59 
54 

61 
55 

62 
54 

60 
53 

60 
5  3 

61 
52 

61 
53 

62 
54 

66 
54 

62 
55 

63 
5  1 

62 
52 

63 
51 

63 

50 

65 

51 

61 

55 

62 
54 

63 
53 

61 
54 

62 
6  0 

61 

52 

62 
63 

64 

60 

63 

60 

53 

60 

5  3 

60 

59 
51 

MAX 
M  I  N 

83 
54 

85 
57 

89 
54 

96 
54 

96 

53 

82 
51 

79 
5  3 

89 
54 

89 

52 

80 
50 

88 
58 

85 
63 

80 
5  1 

79 
53 

81 

91 
56 

98 
54 

98 
6  0 

93 

55 

84 

59 

95 

53 

102 

103 
59 

105 
60 

103 

93 

92 
5 1 

66 

87 

74 

56 

MAX 
MIN 

90 
64 

94 
67 

97 
6  7 

96 

70 

96 
67 

89 
67 

83 
54 

73 
5  3 

74 
52 

67 
50 

67 
5  2 

83 
62 

78 

72 

75 
51 

65 
51 

80 
55 

85 

95 

94 

76 

95 

96 

100 

101 

101 

91 

90 

63 

82 
58 

MAX 
MIN 

82 
48 

82 

85 
44 

68 
50 

78 
50 

82 
46 

76 
48 

74 

44 

76 
44 

78 
48 

72 
46 

68 
44 

64 

36 

74 

40 

83 

82 

78 
52 

74 

60 

88 

90 

92 

92 

90 

MAX 
MIN 

69 
55 

90 
56 

92 
56 

96 

56 

100 
54 

87 
54 

69 
56 

83 
56 

81 
59 

71 
54 

90 
57 

92 
49 

88 
54 

84 
54 

81 
50 

83 
54 

91 
58 

98 

101 

91 
61 

91 

98 

98 

105 

107 

106 

103 

104 

94 

88 
60 

MAX 
MIN 

95 
58 

100 
62 

105 
66 

103 
68 

99 
60 

69 
58 

83 
56 

78 
57 

69 
66 

70 
56 

80 
56 

83 
56 

81 
58 

75 
58 

75 
57 

97 
54 

99 
70 

105 
69 

101 
66 

96 
63 

91 
61 

89 
5  7 

102 
59 

99 
61 

97 

95 

91 
61 

88 

85 

91 

62 

MAX 
MIN 

85 
46 

85 
41 

85 
46 

90 
47 

93 
46 

76 

86 
44 

79 
40 

78 
43 

75 
41 

82 
45 

84 

50 

75 
36 

66 

35 

70 
34 

72 
36 

84 
41 

90 
42 

90 

82 
42 

78 
41 

86 

90 

96 

100 

96 

97 

93 

94 

93 
46 

MAX 
MIN 

86 
47 

85 
45 

87 
42 

89 
44 

83 
47 

79 
37 

77 
41 

78 
44 

70 
44 

74 
41 

73 
42 

72 
53 

67 
39 

64 
41 

63 
35 

69 
34 

79 

38 

81 
37 

82 
39 

85 
39 

60 
36 

77 
3  5 

87 

88 
43 

90 

89 

89 

90 

87 

82 
47 

MAX 
MIN 

63 

50 

67 
52 

61 
5  0 

62 
48 

60 
51 

64 
46 

63 
47 

63 
47 

65 

53 

65 
48 

64 

50 

68 
55 

66 
50 

64 

65 

65 
46 

70 

50 

66 

65 

67 

69 

59 

66 

67 

66 

70 

66 

64 

63 
48 

MAX 

MIN 

60 
48 

61 

53 

62 

50 

59 
43 

64 

51 

62 
42 

63 
48 

63 
49 

64 

50 

64 
44 

68 
46 

64 
52 

65 
47 

64 
49 

64 
48 

67 

43 

65 
44 

64 
43 

65 

65 

68 

69 

65 

64 

61 

68 

66 

64 

59 

60 
45 

MAX 
MIN 

90 
47 

87 
43 

90 
45 

96 
45 

82 
49 

84 

39 

84 
45 

79 
42 

78 
51 

80 
41 

81 
45 

78 
47 

70 
40 

62 
38 

70 
38 

80 
33 

86 

36 

90 

83 

79 

83 

87 

97 

95 

98 

96 

94 

96 

94 

93 
46 

MAX 
MIN 

71 
43 

68 
47 

70 
46 

6e 

70 
48 

69 
46 

70 
46 

70 
46 

70 
50 

72 
46 

74 
48 

73 
52 

73 
45 

71 
46 

74 
46 

76 
46 

74 

47 

74 

72 

73 

76 

77 

74 

74 

74 

67 

78 

66 

70 

69 
64 

MAX 
MIN 

93 
61 

95 
62 

97 
62 

103 
64 

93 
65 

89 
55 

90 
59 

86 
56 

71 
56 

77 
54 

89 
59 

91 
61 

85 
56 

82 
52 

80 
52 

88 
54 

95 

59 

101 
6  3 

98 
63 

91 
62 

92 

96 

104 

108 

107 

102 

102 

101 

93 

92 
62 

MAX 
MIN 

93 
55 

96 
56 

98 
59 

101 
60 

106 
60 

96 
51 

92 
50 

92 
54 

88 
54 

72 
51 

79 
54 

92 
58 

95 
49 

87 
47 

84 
48 

83 
49 

92 
56 

99 
64 

104 
59 

102 

94 

96 

101 

110 

112 

110 

107 

106 

104 

97 
56 

MAX 
MIN 

72 
47 

75 
49 

79 
51 

to 

52 

81 
50 

72 
45 

68 
46 

69 
45 

b2 
42 

53 
40 

46 
40 

65 
42 

67 
46 

59 
39 

59 
36 

52 
37 

64 
42 

69 

76 

75 

75 

70 

82 

83 

84 

84 

79 

79 

74 

73 
49 

MAX 

MIN 

88 
47 

87 

50 

87 
55 

90 
53 

101 
53 

81 
47 

85 
52 

78 
48 

80 
54 

68 
50 

81 
50 

86 
53 

66 
46 

61 
46 

76 
46 

79 
45 

92 
51 

98 
5  3 

101 

91 

84 

95 

100 

105 

110 

99 

95 

90 

70 

74 
54 

MAX 
MIN 

85 
50 

85 
49 

92 
43 

92 
43 

95 
43 

82 
40 

82 
42 

79 
42 

74 
44 

62 
49 

81 
41 

83 
46 

78 
47 

74 

36 

70 
36 

80 
35 

88 
41 

93 

91 

88 

91 

97 

102 

101 

97 

95 

95 

91 

90 
45 

MAX 
MIN 

71 
42 

73 
48 

80 
49 

80 
51 

72 
46 

70 
46 

67 
45 

67 
43 

62 
41 

51 
37 

46 
37 

63 

39 

66 
44 

59 
36 

57 

33 

62 
35 

67 
39 

69 

72 

73 

66 

70 

72 

79 

81 

76 

72 

67 

75 

70 
47 

MAX 
MIN 

84 
56 

85 
56 

92 
55 

93 
61 

91 
61 

64 
52 

64 
57 

79 
56 

77 
51 

79 
47 

82 
56 

62 
57 

79 
46 

73 
48 

72 
44 

85 
52 

89 
64 

92 

85 

83 

87 

97 

98 

96 

97 

94 

86 

58 

MAX 
MIN 

84 
44 

82 
47 

84 
45 

88 
46 

82 
50 

77 
46 

60 
45 

80 
45 

74 

55 

64 
46 

87 
51 

81 
58 

82 
42 

76 
45 

82 
48 

90 

95 

50 

90 
49 

89 
44 

84 
53 

91 

50 

99 
5  3 

96 

lOO 

91 

86 

92 

76 

70 

68 
53 

MAX 
MIN 

106 
76 

114 

78 

115 
88 

118 

92 

118 
81 

119 
84 

111 
83 

111 
81 

107 
64 

99 
69 

90 
74 

102 
84 

111 
78 

108 
80 

105 
79 

101 
79 

102 
77 

102 
78 

109 
82 

111 

86 

116 
81 

108 

114 

120 

121 

120 

121 

118 

112 
86 

MAX 
MIN 

90 
60 

93 
63 

95 

63 

96 
65 

98 
69 

95 
61 

92 
62 

91 
64 

88 
64 

76 

55 

75 
57 

85 
60 

92 
64 

88 
57 

86 
56 

82 
55 

78 
56 

83 
55 

91 
59 

96 
65 

92 
66 

90 
64 

93 
67 

97 

65 

100 
68 

101 
70 

100 
70 

100 
67 

96 
66 

91 
63 

MAX 
MIN 

65 
49 

67 
53 

65 
53 

63 
48 

62 
52 

63 
53 

61 
52 

60 
53 

67 
54 

63 
54 

65 
52 

65 

52 

66 
50 

66 

52 

62 
48 

65 
45 

76 
46 

83 
46 

63 

49 

65 

49 

66 

48 

69 
48 

73 
50 

66 

60 

69 
51 

67 

61 

65 
50 

65 
54 

63 

55 

66 

54 

MAX 
MIN 

79 
50 

79 
53 

81 
50 

85 
51 

74 

53 

79 
53 

73 
50 

75 

53 

72 

55 

81 
51 

83 
55 

76 

57 

74 
54 

70 
54 

76 

55 

86 
56 

96 
60 

89 

57 

81 

52 

76 
57 

91 

62 

96 
61 

95 
61 

97 
58 

91 

57 

84 
54 

80 
57 

76 

55 

72 
55 

70 
54 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNW; 
JUNE  19} 


Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

60 

60 

79 

62 

84 

79 

76 

75 

76 

83 

62 

84 

60 

76 

76 

87 

94 

95 

95 

94 

84 

93 

97 

91 

90 

90 

90 

75 

74 

63«6 

47 

46 

45 

47 

47 

44 

47 

46 

48 

4£ 

55 

47 

50 

50 

52 

50 

45 

46 

55 

54 

51 

46 

43 

51 

45 

52 

11 

4B.T 

93 

93 

98 

106 

95 

92 

85 

73 

74 

90 

93 

85 

63 

33 

89 

96 

100 

100 

90 

93 

100 

102 

107 

107 

103 

103 

104 

94 

104 

94t3 

92 

89 

93 

99 

97 

91 

68 

84 

84 

86 

85 

83 

76 

66 

74 

68 

93 

94 

90 

83 

87 

92 

97 

100 

100 

99 

97 

100 

100 

94 

90  0 

47 

45 

50 

51 

51 

44 

5  1 

47 

40 

46 

52 

54 

44 

43 

45 

39 

44 

46 

5  2 

53 

47 

47 

48 

49 

50 

5  1 

67 

65 

60 

49 

48i3 

86 

86 

90 

92 

84 

84 

62 

80 

68 

77 

84 

77 

72 

70 

73 

86 

88 

64 

80 

84 

96 

95 

95 

96 

97 

96 

43 

4  0 

4  0 

46 

40 

41 

53 

51 

42 

42 

49 

38 

36 

36 

34 

40 

44 

42 

39 

40 

39 

46 

47 

5 1 

51 

56 

43a9 

102 

105 

108 

111 

112 

110 

103 

100 

91 

87 

85 

96 

99 

100 

96 

92 

91 

95 

104 

107 

104 

104 

101 

109 

113 

112 

115 

109 

100 

100 

102tO 

66 

74 

81 

82 

68 

62 

64 

66 

64 

64 

65 

67 

67 

64 

67 

74 

76 

65 

69 

69 

74 

8* 

87 

79 

74 

73 

71. S 

90 

87 

87 

94 

83 

82 

83 

85 

79 

89 

91 

65 

79 

75 

79 

94 

100 

95 

90 

66 

99 

102 

103 

104 

97 

90 

96 

63 

75 

76 

88c6 

46 

52 

50 

50 

53 

49 

46 

49 

65 

54 

54 

53 

57 

62 

50 

60 

55 

67 

61 

59 

50 

55 

56 

55 

56 

5*.S 

81 

91 

96 

99 

93 

91 

84 

75 

72 

66 

64 

77 

64 

76 

74 

71 

66 

93 

97 

93 

89 

86 

67 

102 

101 

96 

95 

86 

63 

84 

B5a9 

47 

49 

5  0 

52 

50 

42 

4  0 

49 

49 

52 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

44 

43 

46 

45 

45 

50 

62 

57 

61 

69 

46 

46 

46 

49 

4eie 

81 

34 

66 

69 

91 

63 

81 

61 

76 

61 

70 

77 

77 

73 

71 

69 

76 

84 

87 

85 

79 

83 

86 

94 

93 

92 

90 

91 

69 

84 

82*2 

51 

50 

5  3 

5  3 

55 

45 

48 

49 

52 

45 

43 

49 

49 

41 

39 

44 

51 

49 

5 1 

49 

46 

49 

63 

56 

60 

59 

55 

67 

67 

54 

60.9 

B9 

89 

89 

94 

81 

78 

72 

75 

72 

78 

80 

83 

79 

75 

77 

91 

100 

99 

89 

66 

93 

101 

93 

108 

93 

85 

82 

70 

76 

74 

85iC 

50 

53 

53 

49 

49 

49 

54 

53 

48 

48 

46 

50 

55 

53 

53 

59 

62 

66 

56 

72 

73 

76 

77 

77 

66 

66 

65 

59 

52 

62 

65 

61 

57 

53 

60 

61 

71 

71 

70 

68 

71 

76 

76 

78 

76 

77 

76 

76 

75 

69(0 

45 

45 

48 

48 

47 

40 

46 

""^ 

36 

36 

41 

44 

48 

34 

36 

42 

47 

45 

44 

41 

46 

^' 

60 

52 

49 

47 

4*i1 

88 

86 

90 

97 

96 

65 

86 

83 

78 

73 

85 

86 

63 

76 

71 

73 

90 

96 

94 

86 

67 

91 

100 

102 

103 

99 

102 

96 

90 

89 

88*7 

56 

55 

60 

62 

64 

5 1 

54 

48 

44 

48 

45 

58 

60 

60 

62 

61 

53 

60 

63 

73 

69 

68 

56 

58 

58.3 

90 

90 

90 

69 

67 

84 

84 

72 

60 

72 

78 

79 

84 

34 

79 

62 

87 

87 

89 

88 

69 

92 

93 

93 

90 

69 

84 

64 

63 

84. fl 

48 

58 

45 

43 

45 

42 

44 

46 

40 

41 

39 

56 

55 

61 

62 

45 

47 

46 

43 

48.4 

108 

110 

111 

114 

112 

107 

102 

96 

95 

88 

95 

102 

104 

101 

95 

97 

1  00 

106 

109 

110 

106 

104 

110 

117 

113 

116 

111 

105 

102 

104 

103. Q 

70 

74 

76 

76 

81 

78 

66 

67 

70 

65 

69 

69 

62 

64 

66 

76 

72 

70 

79 

79 

88 

79 

74 

72 

72 

72.4 

96 

96 

101 

100 

96 

96 

79 

87 

93 

91 

90 

66 

94 

97 

96 

99 

103 

105 

102 

104 

60 

63 

61 

61 

65 

52 

63 

59 

52 

54 

60 

67 

60 

62 

74 

73 

72 

61 

114 

113 

111 

118 

114 

109 

103 

94 

85 

87 

102 

103 

105 

100 

93 

100 

103 

110 

112 

112 

112 

103 

111 

120 

113 

119 

113 

102 

103 

105 

106.3 

76 

79 

63 

83 

66 

76 

69 

66 

67 

64 

67 

74 

79 

69 

67 

67 

64 

69 

76 

60 

83 

84 

84 

70 

71 

74.2 

100 

103 

104 

105 

102 

100 

100 

96 

91 

84 

92 

97 

94 

93 

86 

89 

90 

99 

103 

99 

99 

102 

104 

106 

110 

109 

109 

105 

100 

97 

99.1 

63 

65 

60 

67 

80 

65 

61 

6  0 

60 

59 

57 

57 

57 

63 

54 

54 

52 

56 

59 

64 

70 

62 

66 

76 

33 

64 

66 

64 

66 

55 

63.e 

104 

106 

111 

113 

115 

113 

108 

105 

100 

92 

87 

93 

103 

104 

100 

96 

90 

96 

106 

110 

110 

112 

107 

112 

117 

118 

117 

115 

107 

105 

105.6 

76 

82 

62 

66 

92 

63 

81 

71 

71 

68 

74 

75 

71 

72 

72 

74 

73 

80 

79 

76 

73 

86 

92 

89 

83 

81 

60 

78.4 

79 

76 

80 

62 

76 

72 

76 

72 

68 

66 

72 

70 

68 

58 

56 

66 

74 

78 

76 

70 

70' 

72 

80 

60 

32 

81 

82 

33 

80 

60 

74.4 

46 

42 

46 

45 

46 

36 

43 

50 

42 

39 

40 

47 

34 

32 

40 

43 

46 

42 

36 

38 

46 

46 

47 

49 

51 

60 

50 

50 

43.2! 

80 

61 

85 

96 

76 

80 

72 

74 

71 

80 

84 

75 

77 

75 

75 

87 

96 

93 

79 

76 

92 

96 

98 

101 

92 

38 

66 

75 

72 

69 

82.6 

54 

54 

55 

54 

53 

54 

54 

53 

58 

61 

52 

52 

50 

55 

58 

53 

60 

62 

60 

63 

57 

61 

5  6 

55 

56 

56.2 

85 

90 

93 

90 

87 

78 

73 

66 

56 

56 

72 

78 

72 

70 

66 

78 

62 

39 

89 

83 

81 

83 

93 

97 

92 

92 

86 

79 

80 

83 

80.7 

44 

46 

47 

48 

46 

36 

33 

39 

44 

48 

42 

44 

45 

41 

46 

39 

44 

43 

40 

38 

44 

46 

37 

48 

37 

36 

43.1 

79 

83 

82 

62 

87 

78 

80 

72 

75 

73 

83 

65 

79 

75 

71 

74 

90 

95 

91 

86 

78 

92 

97 

97 

100 

88 

85 

84 

64 

70 

83.1 

46 

48 

50 

50 

56 

49 

53 

54 

47 

51 

43 

50 

53 

56 

54 

53 

54 

64 

64 

61.1 

97 

95 

100 

108 

101 

96 

93 

91 

90 

78 

67 

94 

66 

86 

82 

94 

99 

102 

104 

94 

95 

99 

110 

109 

112 

105 

107 

107 

102 

98 

97.4 

69 

70 

74 

68 

67 

65 

62 

56 

62 

67 

66 

61 

56 

61 

69 

76 

69 

70 

81 

82 

78 

76 

76 

73 

70 

7O.0 

96 

97 

101 

101 

96 

92 

93 

83 

82 

74 

66 

87 

87 

81 

76 

87 

93 

98 

96 

67 

94 

96 

103 

103 

100 

100 

102 

100 

96 

97 

93.1 

58 

60 

55 

70 

56 

62 

64 

53 

53 

53 

60 

65 

70 

56 

60 

70 

7 1 

76 

64 

70 

70 

69 

73 

62.0 

95 

96 

98 

102 

109 

99 

95 

95 

91 

78 

82 

95 

97 

89 

85 

83 

92 

101 

106 

104 

96 

95 

101 

109 

112 

112 

109 

109 

104 

99 

98.C 

67 

65 

70 

74 

69 

61 

64 

61 

64 

61 

63 

60 

56 

55 

57 

66 

7  3 

7 1 

56 

62 

6  8 

66 

73 

73 

74 

76 

77 

66 

66 

65.1 

98 

96 

102 

108 

98 

94 

98 

92 

83 

62 

96 

96 

88 

86 

64 

90 

101 

106 

104 

96 

95 

101 

104 

113 

112 

108 

103 

107 

97 

96 

9B.1 

69 

62 

74 

65 

58 

58 

52 

65 

68 

61 

56 

54 

59 

70 

69 

63 

67 

69 

72 

73 

83 

76 

68 

64 

6i.i 

69 

91 

102 

80 

78 

73 

76 

73 

80 

85 

65 

80 

75 

77 

90 

99 

96 

85 

92 

99 

94 

109 

97 

90 

66 

80 

86 

86 

66. 

39 

46 

49 

52 

45 

47 

^' 

52 

50 

54 

47 

49 

50 

42 

48 

49 

49 

50 

49 

63 

5  0 

50 

55 

63 

51 

49. S 

67 

67 

60 

65 

65 

66 

62 

65 

65 

69 

70 

66 

66 

64 

66 

68 

69 

65 

64 

67 

72 

70 

66 

70 

69 

70 

67 

71 

70 

67 

66.9 

48 

46 

49 

49 

49 

51 

^' 

47 

^' 

49 

45 

49 

56 

54 

51 

48 

47 

48 

49 

49 

49 

53 

56 

46 

46 

50.3' 

71 

72 

73 

75 

73 

71 

73 

70 

69 

71 

72 

70 

70 

71 

72 

85 

95 

90 

65 

75 

77 

79 

77 

76 

73 

71 

74 

74 

75.1 

54 

54 

59 

60 

56 

59 

61 

59 

59 

61 

66 

52 

55 

58 

56 

6  0 

60 

59 

60 

65 

60 

63 

63 

65 

69.1 

63 

65 

87 

65 

80 

74 

70 

75 

62 

54 

72 

73 

73 

74 

70 

72 

73 

83 

77 

76 

84 

83 

80 

86 

63 

69 

80 

73 

73 

76 

77. c! 

50 

54 

56 

45 

45 

43 

44 

40 

45 

50 

42 

43 

43 

52 

46 

50 

50 

49 

53 

56 

56 

59 

50 

51 

49. ej 

60 

81 

66 

87 

69 

63 

75 

80 

72 

64 

69 

75 

71 

61 

59 

65 

67 

73 

63 

78 

69 

73 

74 

89 

83 

89 

65 

37 

88 

69 

77.6'| 

5 1 

45 

47 

40 

47 

47 

40 

44 

49 

39 

39 

35 

34 

36 

44 

46 

38 

41 

47 

53 

53 

53 

5  5 

49 

51 

46.0 

75 

81 

82 

85 

77 

75 

75 

57 

67 

72 

73 

69 

66 

66 

74 

80 

84 

61 

76 

79 

33 

91 

92 

90 

88 

86 

77.5^ 

53 

56 

56 

50 

49 

42 

45 

45 

45 

42 

47 

50 

54 

52 

50 

60 

61 

61 

61 

62 

62.2 

87 

85 

86 

94 

92 

89 

34 

81 

77 

85 

39 

84 

76 

72 

77 

85 

90 

93 

66 

85 

92 

90 

98 

97 

103 

94 

99 

98 

90 

84 

88, l' 

45 

48 

50 

48 

47 

49 

46 

45 

42 

41 

42 

44 

44 

50 

52 

49 

50 

54 

5  3 

60 

60 

54 

49.9: 

87 

68 

94 

96 

68 

91 

84 

63 

78 

86 

89 

67 

80 

78 

80 

86 

96 

94 

90 

89 

92 

96 

100 

100 

99 

103 

103 

102 

94 

68 

90.6 

54 

54 

54 

58 

56 

52 

54 

56 

52 

46 

44 

50 

51 

56 

56 

59 

56 

62 

63 

64 

66 

72 

64 

61 

56. S 

77 

78 

81 

83 

81 

75 

74 

71 

68 

67 

72 

70 

64 

62 

62 

68 

78 

79 

79 

76 

76 

80 

66 

64 

84 

86 

86 

36 

60 

79 

76.3! 

46 

41 

43 

49 

48 

40 

40 

4 1 

4  3 

36 

40 

42 

38 

33 

33 

39 

40 

43 

44 

40 

41 

56 

50 

50 

52 

53 

6 1 

49 

52 

44.3' 

76 

77 

81 

61 

61 

75 

75 

71 

71 

69 

73 

72 

64 

62 

62 

68 

79 

81 

80 

73 

73 

81 

86 

37 

86 

85 

89 

37 

82 

80 

77. 1 

45 

48 

5  0 

54 

54 

47 

47 

46 

42 

38 

40 

43 

38 

34 

36 

40 

41 

50 

51 

41 

48 

51 

56 

57 

55 

56 

60 

45 

56 

53 

47.! 

60 

88 

98 

92 

64 

80 

69 

66 

67 

69 

73 

75 

72 

69 

69 

65 

97  101 

94 

91 

73 

76 

35 

33 

83 

85 

60 

72 

80 

30 

80.6^, 

55 

^' 

56 

58 

59 

58 

58 

60 

58 

58 

58 

60 

59 

59 

56 

51 

59 

66 

63 

57 

56 

60 

57 

60 

61 

63 

57 

60 

62 

99 

102 

102 

101 

96 

69 

91 

80 

72 

72 

89 

68 

80 

84 

74 

86 

89 

96 

100 

88 

98 

100  106 

107 

106 

102 

102 

94 

91 

89 

92.5* 

60 

64 

61 

63 

62 

65 

56 

60 

55 

55 

54 

63 

59 

59 

58 

51 

53 

50 

63 

67 

62 

60 

61 

64 

72 

74 

67 

71 

59 

65 

61. C 

90 

91 

96 

97 

91 

91 

86 

84 

60 

87 

90 

89 

85 

79 

60 

91 

97 

99 

97 

99 

96 

99  106 

107 

97 

92 

93.9 

62 

62 

62 

65 

66 

59 

64 

60 

60 

64 

63 

65 

54 

55 

52 

56 

60 

66 

66 

62 

62 

64 

71 

^72 

71 

^70 

^72 

^74 

65 

67 

63.1 

92 

92 

94 

101 

98 

68 

89 

70 

60 

69 

32 

81 

60 

89 

95 

99 

97 

97 

94 

95  102 

106 

106 

103 

101 

96 

91 

91 

92. S 

57 

60 

57 

59 

60 

52 

53 

55 

51 

58 

52 

57 

49 

52 

59 

60 

61 

62 

55 

57 

61 

65 

66 

63 

65 

67 

59 

61 

68.4 1 

HAMILTON  AFB    1  E 

HANFORD 

HAPPY  CAMP  RS 

HAT  CREEK   PH  1 

HAVFIELD  PUMP  PLANT 

HEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HOLL ISTER 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 


JESS  VALLEY 


JOICE  ISLAND 


JULIAN  WYNOLA 


KENTFIELO 


KERN  RIVER  PH  1 


KERN   RIVER   PH  3 


KETTLEMAN  CI TY   1  SSW 


KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 

LAKE  ELEANOR 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LE  GRAND 


S«e  reference  notes  folloelog  Station  Index. 

182  - 


rable  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Day 

Of  Month 

Cn 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 
'  '  

Avei 

LEMON  COVE 

^6 

109 

88 

88 

98 

102 

101 

95 

97 

101 

107 

110 

108 

105 

104 

105 

99 

97 

96 

9 

MIN 

62 

62 

65 

55 

58 

54 

62 

56 

56 

63 

56 

51 

53 

56 

6! 

69 

61 

57 

57 

55 

70 

73 

73 

70 

68 

72 

63 

62 

62 

4 

LINDSAY 

MAX 

96 

96 

101 

107 

100 

9 1 

9  3 

86 

82 

80 

89 

89 

97 

132 

96 

95 

10  0 

10  5 

1 1  0 

109 

104 

103 

1  04 

100 

95 

96 

,5 

MIN 

59 

57 

60 

63 

63 

54 

54 

53 

56 

57 

59 

60 

57 

50 

49 

^60 

59 

56 

57 

59 

61 

6b 

69 

66 

64 

63 

62 

60 

56 

.7 

L.  1  VC"MU'*  C 

80 

98 

99 

98 

8  5 

80 

94 

10  1 

1  03 

1  07 

102 

98 

98 

81 

82 

88 

,2 

MIN 

48 

51 

50 

52 

53 

52 

44 

52 

55 

50 

52 

57 

56 

51 

45 

56 

53 

53 

50 

57 

59 

60 

62 

59 

61 

57 

54 

51 

53 

en 

83 

9  5 

86 

95 

97 

100 

100 

102 

102 

101 

98 

96 

94 

91 

1 

MIN 

61 

65 

68 

70 

71 

61 

56 

60 

56 

51 

55 

61 

60 

54 

51 

63 

69 

64 

51 

62 

65 

70 

76 

73 

67 

68 

62 

58 

52 

3 

.001 

^55 

91 

96 

100 

90 

85 

95 

98 

102 

105 

103 

99 

1  00 

88 

83 

78 

90 

0 

MIN 

46 

51 

52 

54 

47 

51 

52 

55 

50 

56 

62 

48 

50 

50 

50 

54 

55 

58 

54 

58 

61 

60 

59 

58 

63 

58 

55 

53 

64 

1 

,_OMPOC   S E WAGE  PLANT 

68 

83 

92 

84 

77 

70 

73 

81 

73 

73 

80 

75 

68 

67 

73 

73 

72 

0 

MIN 

52 

46 

47 

45 

50 

49 

51 

52 

50 

50 

52 

52 

51 

49 

48 

39 

48 

50 

44 

51 

44 

60 

54 

53 

b  3 

54 

55 

56 

56 

50 

3 

|_ong  beach 

85 

98 

99 

81 

80 

80 

69 

84 

85 

80 

82 

77 

7  1 

72 

78 

78 

2 

MIN 

55 

56 

57 

58 

58 

57 

58 

59 

59 

58 

59 

58 

59 

59 

58 

55 

69 

64 

62 

60 

59 

61 

62 

63 

62 

60 

60 

60 

63 

59 

6 

76 

99 

88 

81 

7  5 

76 

76 

77 

76 

78 

76 

76 

74 

77 

0 

MIN 

57 

59 

59 

61 

60 

59 

61 

61 

60 

59 

62 

61 

62 

63 

61 

67 

57 

63 

65 

64 

63 

62 

65 

63 

62 

64 

64 

63 

61 

9 

87 

100 

86 

86 

8  0 

85 

87 

87 

85 

83 

79 

80 

78 

82 

6 

MIN 

58 

61 

60 

64 

62 

59 

60 

60 

59 

60 

61 

60 

63 

61 

62 

^71 

69 

65 

63 

63 

62 

64 

65 

64 

62 

62 

63 

64 

62 

4 

OS  BANOS 

^58 

94 

93 

99 

101 

110 

109 

105 

1 06 

85 

91 

9  2 

94 

9 

MIN 

53 

53 

55 

60 

53 

55 

58 

60 

54 

55 

62 

54 

54 

53 

S7 

60 

61 

54 

58 

61 

65 

67 

67 

67 

60 

58 

57 

57 

8 

89 

98 

103 

10  5 

101 

94 

94 

79 

69 

70 

75 

86 

5 

MIN 

46 

48 

52 

51 

56 

45 

50 

50 

56 

49 

50 

57 

46 

47 

46 

46 

62 

52 

50 

48 

61 

63 

63 

55 

57 

51 

54 

56 

52 

52 

1 

.UCERNE  VALLEY  2  W 

S3 

'52 

83 

86 

9  5 

102 

95 

97 

100 

101 

103 

106 

105 

103 

103 

102 

102 

95 

2 

MIN 

57 

62 

50 

50 

45 

52 

48 

47 

53 

59 

62 

57 

55 

45 

61 

66 

48 

61 

59 

59 

69 

59 

74 

74 

47 

50 

■  56 

3 

MOERA 

Se 

103 

^62 

85 

94 

105 

103 

98 

98 

102 

109 

116 

112 

1  06 

1  06 

104 

96 

97 

7 

MIN 

57 

55 

59 

53 

55 

50 

47 

51 

60 

59 

52 

47 

57 

53 

61 

51 

59 

45 

59 

63 

67 

68 

68 

67 

67 

69 

59 

57 

9 

1ANDE V I  LLE    I  SLA ND 

88 

95 

94 

85 

85 

94 

98 

99 

102 

96 

94 

93 

91 

76 

76 

86 

6 

MIN 

48 

52 

52 

66 

55 

49 

58 

52 

59 

54 

56 

66 

56 

63 

55 

61 

61 

58 

54 

65 

57 

68 

69 

65 

64 

61 

66 

69 

57 

59 

2 

IIANZA NITA  LAKE 

58 

57 

6 1 

7  8 

8  0 

69 

7  5 

85 

84 

86 

82 

83 

64 

80 

73 

6 

MIN 

41 

40 

42 

39 

49 

41 

43 

48 

43 

38 

42 

46 

34 

40 

33 

38 

44 

44 

40 

46 

41 

50 

51 

50 

53 

50 

51 

42 

42 

43 

6 

iARICOPA 

96 

95 

S7 

107 

93 

89 

81 

79 

94 

90 

90 

99 

102 

101 

94 

94 

10  0 

106 

1  1  0 

110 

106 

105 

1  07 

95 

96 

96 

4 

MIN 

67 

67 

82 

73 

65 

67 

63 

59 

61 

64 

65 

71 

62 

56 

71 

72 

66 

64 

72 

77 

80 

87 

74 

74 

75 

73 

67 

69 

5 

1ART Inez  fire  sta 

80 

93 

100 

99 

85 

82 

9  5 

100 

103 

103 

99 

92 

95 

79 

76 

86 

2 

MIN 

50 

60 

53 

53 

50 

54 

52 

51 

58 

52 

56 

64 

55 

55 

55 

56 

57 

60 

55 

50 

59 

58 

61 

57 

60 

60 

57 

57 

55 

8 

1AKTOV1LI-C 

'57 

84 

90 

94 

MIN 

54 

54 

54 

62 

56 

56 

57 

60 

56 

61 

64 

55 

56 

56 

Si 

S4 

62 

62 

68 

68 

S9 

'55 

67 

Ss 

66 

60 

63 

60 

4 

AC  CLOUD 

67 

78 

81 

MIN 

42 

44 

42 

42 

45 

39 

43 

45 

50 

38 

42 

46 

32 

33 

31 

41 

48 

43 

40 

41 

44 

49 

49 

50 

55 

52 

52 

52 

43 

4 

lECCA   3  SE 

112 

112 

loi 

'72 

95 

100 

105 

MIN 

Si 

73 

81 

'el 

84 

S7 

^62 

68 

69 

67 

63 

67 

^69 

68 

67 

67 

S9 

67 

So 

70 

S4 

^72 

So 

80 

79 

79 

72 

S3 

S3 

71 

6 

(ERCED  F IRE  STA  2 

92 

104 

91 

90 

96 

101 

104 

108 

105 

101 

102 

101 

102 

94 

9 

MIN 

53 

58 

55 

55 

53 

51 

55 

55 

51 

50 

58 

50 

63 

46 

53 

59 

58 

58 

60 

65 

65 

66 

65 

66 

58 

58 

56 

9 

1 1 DOLE WATER 

95 

97 

107 

93 

89 

99 

103 

103 

103 

SI 

110 

111 

S5 

106 

106 

97 

9 

MIN 

64 

61 

66 

70 

So 

63 

64 

59 

60 

55 

62 

65 

61 

58 

57 

68 

72 

66 

62 

67 

77 

81 

62 

62 

65 

2 

IlLL  CREEK  2 

91 

95 

62 

88 

89 

88 

MIN 

58 

72 

72 

69 

68 

56 

47 

49 

52 

52 

51 

54 

57 

54 

52 

68 

69 

63 

58 

60 

61 

69 

^66 

64 

61 

58 

57 

52 

59 

3 

II NERAL 

MAX 

73 

77 

79 

82 

85 

77 

77 

7  1 

67 

56 

68 

72 

6 1 

64 

72 

75 

68 

75 

3 

MIN 

36 

37 

37 

40 

43 

38 

38 

46 

46 

34 

38 

42 

30 

31 

28 

38 

37 

40 

38 

39 

48 

44 

45 

45 

49 

49 

47 

45 

40 

0 

lUUts  T  U 

93 

95 

91 

99 

Ss 

'55 

S5 

S2 

^63 

92 

MIN 

53 

57 

53 

^58 

57 

53 

53 

53 

58 

52 

59 

61 

50 

52 

54 

59 

59 

61 

57 

62 

63 

58 

57 

67 

8 

lONO  LAKE 

MAX 

80 

83 

84 

82 

83 

85 

82 

72 

6 1 

7  2 

68 

74 

79 

MIN 

45 

43 

43 

46 

46 

45 

46 

50 

40 

38 

40 

45 

45 

46 

38 

42 

50 

52 

49 

45 

44 

51 

53 

56 

57 

56 

55 

52 

46 

4 

ilONTEREY 

MAX 

70 

66 

62 

66 

66 

60 

64 

64 

66 

65 

65 

71 

65 

65 

77 

89 

69 

7  2 

70 

1 

MIN 

49 

49 

50 

48 

51 

50 

52 

51 

52 

52 

51 

52 

50 

50 

49 

50 

50 

51 

48 

51 

51 

52 

51 

51 

52 

53 

53 

54 

60 

6 

OUNTain  Pass 

MAX 

88 

95 

96 

95 

93 

68 

92 

85 

75 

66 

78 

8  3 

76 

78 

^65 

'79 

^87 

86, 

MIN 

59 

57 

66 

72 

81 

72 

59 

65 

54 

49 

46 

60 

61 

53 

52 

58 

57 

56 

56 

63 

65 

64 

76 

68 

78 

62 

8 

IT  BRECKENRIDGE 

MAX 

73 

75 

78 

78 

75 

70 

70 

63 

53 

43 

65 

65 

6  3 

62 

69 

69 

MIN 

53 

52 

53 

63 

49 

46 

46 

44 

37 

36 

40 

46 

41 

40 

33 

38 

55 

45 

47 

46 

48 

57 

62 

62 

58 

57 

57 

53 

64 

49i 

0 

IT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

80 

81 

80 

87 

93 

79 

82 

66 

72 

72 

60 

82 

80 

77 

89 

74 

83 

9  1 

86 

100 

104 

100 

65 

3 

MIN 

51 

61 

61 

60 

41 

43 

45 

41 

48 

46 

51 

59 

46 

46 

45 

64 

63 

54 

60 

70 

70 

68 

64 

50 

50 

66, 

2 

OUNT  HAMILTON 

MAX 

75 

73 

81 

83 

71 

74 

67 

60 

51 

67 

74 

69 

66 

72 

62 

74i 

MIN 

56 

54 

68 

67 

54 

53 

45 

45 

44 

44 

57 

46 

46 

40 

40 

64 

54 

49 

54 

62 

68 

74 

73 

7  1 

73 

61 

69 

57 

66 

3 

[lOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

81 

83 

82 

86 

89 

79 

76 

78 

74 

67 

71 

75 

70 

6 1 

59 

72 

77 

MIN 

41 

39 

40 

41 

43 

32 

39 

39 

45 

32 

39 

49 

38 

40 

30 

32 

49 

40 

31 

29 

37 

41 

40 

41 

46 

43 

40 

39 

38 1 

5 

|IOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

80 

78 

83 

85 

77 

75 

77 

73 

66 

71 

73 

6  3 

72 

82 

89 

86 

86 

67 

85 

77. 

MIN 

47 

45 

43 

49 

49 

43 

47 

48 

51 

48 

50 

48 

40 

39 

39 

49 

56 

50 

42 

48 

45 

55 

51 

55 

59 

56 

52 

51 

9 

HIT  WILSON  FC  3386 

MAX 

85 

85 

87 

85 

80 

75 

74 

70 

64 

55 

73 

77 

75 

78 

77, 

MIN 

63 

66 

67 

69 

67 

59 

54 

52 

46 

41 

45 

58 

56 

53 

45 

60 

65 

63 

59 

66 

68 

70 

73 

71 

66 

62 

59 

56 

69. 

5 

(ACIMIENTO  DAM 

MAX 

96 

98 

100 

101 

94 

93 

92 

86 

86 

62 

9  3 

94 

93 

93 

98 

SI 

^58 

^62 

^62 

'53 

106 

S5 

76 

96. 

MIN 

49 

49 

63 

57 

52 

44 

45 

46 

53 

50 

50 

53 

47 

45 

49 

47 

54 

53 

46 

52 

52 

65 

54 

61 . 

9 

itAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

83 

84 

82 

93 

81 

80 

77 

79 

74 

64 

82 

61 

82 

92 

101 

S2 

95 

85 

84. 

MIN 

46 

46 

51 

52 

48 

48 

50 

50 

55 

48 

48 

49 

50 

51 

52 

55 

55 

54 

52 

56 

59 

54 

53 

55 

52 

54 

54 

51. 

7 

lEEOLES  CAA  AP 

MAX 

107 

111 

113 

111 

114 

108 

106 

96 

90 

83 

93 

101 

105 

101 

91 

99 

105 

111 

^80 

'74 

^79 

^78 

'79 

^92 

'93 

SI 

^85 

^82 

^83 

105. 

MIN 

74 

77 

80 

82 

87 

81 

75 

73 

76 

67 

63 

73 

82 

74 

75 

74 

73 

79 

72 

78. 

3 

IIEVADA  CITY 

MAX 

80 

83 

85 

86 

91 

83 

82 

79 

77 

59 

79 

81 

79 

73 

71 

72 

82 

86 

90 

85 

80 

85 

90 

95 

96 

96 

95 

96 

93 

88 

84. 

0 

MIN 

50 

46 

45 

49 

50 

43 

46 

47 

52 

41 

45 

49 

43 

39 

38 

42 

43 

46 

47 

45 

44 

46 

51 

53 

50 

50 

53 

59 

52 

53 

47, 

2 

MAX 

75 

73 

83 

68 

71 

70 

77 

79 

74 

82 

85 

92 

88 

74 

76 

96 

99 

86 

91 

80 

jlEWARK 

MIN 

47 

49 

55 

53 

53 

52 

51 

56 

51 

52 

60 

52 

52 

52 

49 

54 

58 

59 

54 

59 

S««  reter«ace  iM>t«B  follovlns  Station  1 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

28 

29 

30 

31 

NEWMAN 

MAX 

95 

98 

107 

107 

93 

95 

90 

90 

97 

95 

90 

84 

83 

100 

107 

104 

96 

101 

104 

108 

109 

107 

107 

104 

95 

98(6 

MIN 

55 

56 

64 

59 

53 

54 

51 

53 

57 

61 

50 

51 

52 

^' 

63 

62 

58 

60 

65 

65 

73 

66 

67 

68 

60 

59.2 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

67 

67 

69 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

70 

68 

69 

68 

69 

68 

73 

101 

87 

82 

77 

72 

71 

71 

72 

70 

75 

70 

70 

69 

69 

71.7 

MIN 

58 

57 

58 

60 

59 

60 

60 

59 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

^' 

59 

63 

62 

64 

62 

63 

61 

63 

64 

64 

62 

62 

63 

65 

61.0 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

91 

98 

94 

82 

84 

79 

69 

65 

75 

75 

79 

75 

75 

81 

88 

81 

83 

86 

80 

90 

100 

98 

93 

85 

88 

86 

8 1 

83.7 

MIN 

56 

53 

48 

49 

51 

50 

44 

45 

53 

49 

44 

41 

44 

53 

49 

53 

50 

57 

56 

56 

51 

51 

51 

61 

55 

55 

50.7 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

85 

94 

99 

105 

97 

95 

86 

82 

94 

92 

86 

86 

62 

81 

82 

81 

i 

i 

MIN 

55 

60 

62 

61 

63 

62 

65 

60 

62 

64 

63 

61 

61 

63 

62 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

90 

91 

92 

97 

103 

89 

89 

85 

84 

75 

89 

93 

90 

84 

79 

82 

92 

98 

102 

96 

90 

95 

99 

105 

106 

106 

101 

103 

97 

93.1 

MIN 

54 

54 

56 

60 

55 

52 

53 

54 

57 

51 

57 

61 

49 

51 

49 

63 

62 

57 

55 

60 

70 

68 

71 

63 

66 

63 

51 

66 

66.9 

OAKLAND 

MAX 

79 

79 

80 

87 

77 

78 

68 

71 

73 

79 

82 

78 

80 

75 

79 

90 

98 

90 

79 

81 

89 

96 

97 

104 

90 

85 

80 

81 

74 

70 

82.3 

MIN 

51 

53 

52 

45 

53 

52 

51 

51 

53 

52 

52 

50 

49 

47 

48 

59 

59 

51 

52 

57 

59 

60 

60 

62 

62 

64 

56 

56 

54 

53.7 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

72 

73 

71 

79 

68 

69 

65 

66 

70 

73 

75 

69 

75 

70 

73 

89 

94 

82 

70 

71 

84 

94 

93 

99 

82 

80 

73 

71 

76 

70 

76.5 

MIN 

54 

56 

55 

52 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

50 

51 

50 

5  3 

56 

58 

56 

55 

54 

59 

61 

59 

59 

56 

57 

59 

68 

59 

55.7 

0CEAN5IDE  PENDLETON 

MAX 

66 

67 

70 

68 

68 

68 

67 

65 

65 

66 

69 

69 

67 

66 

67 

71 

93 

86 

79 

74 

69 

66 

73 

70 

69 

71 

60 

68 

69 

70 

70.6 

MIN 

56 

58 

56 

61 

60 

59 

59 

58 

61 

60 

56 

62 

61 

61 

57 

56 

58 

58 

61 

62 

62 

59 

61 

63 

65 

64 

61 

61 

63 

60 

60.0 

OJAI 

MAX 

95 

100 

104 

101 

98 

88 

85 

69 

74 

83 

85 

85 

86 

67 

80 

95 

102 

106 

101 

97 

97 

85 

100 

102 

96 

96 

92 

64 

81 

89 

91  .4 

MIN 

51 

54 

56 

58 

49 

52 

51 

48 

51 

55 

50 

50 

54 

49 

49 

42 

54 

57 

59 

56 

55 

56 

58 

57 

60 

57 

63 

68 

69 

53 

53.7 

OPIDS  camp   FC  57  BE 

90 

93 

92 

90 

87 

80 

76 

74 

61 

59 

79 

80 

78 

72 

66 

80 

84 

89 

87 

83 

82 

87 

92 

96 

94 

93 

66 

84 

83 

82.5 

MIN 

60 

63 

63 

67 

66 

60 

48 

49 

47 

47 

46 

55 

61 

54 

48 

58 

64 

60 

64 

6  1 

69 

67 

71 

7  1 

62 

56 

54 

63 

58.6 

ORANGE  COVE 

92 

95 

95 

94 

105 

97 

90 

93 

86 

84 

80 

90 

95 

86 

84 

86 

88 

96 

101 

99 

96 

94 

97 

105 

107 

107 

103 

102 

104 

94.8 

MIN 

60 

58 

60 

65 

67 

54 

56 

54 

54 

54 

57 

60 

55 

49 

51 

62 

60 

56 

56 

62 

65 

69 

71 

67 

66 

69 

63 

61 

59t« 

ORICK    PRAIRIE  CR  PARK 

73 

67 

65 

69 

66 

66 

64 

66 

67 

67 

74 

68 

65 

64 

64 

73 

73 

65 

67 

68 

69 

76 

67 

73 

76 

72 

69 

67 

67 

MIN 

49 

45 

54 

54 

54 

48 

53 

51 

48 

43 

49 

55 

46 

49 

46 

55 

52 

49 

45 

44 

46 

49 

45 

46 

54 

42 

44 

42 

4812 

OR  I NDA  BOWMAN 

79 

80 

84 

94 

86 

75 

70 

68 

70 

78 

83 

75 

75 

71 

73 

89 

96 

93 

83 

76 

92 

97 

99 

103 

93 

92 

90 

75 

68 

82.5 

MIN 

48 

51 

50 

52 

52 

49 

51 

50 

53 

50 

53 

56 

47 

48 

46 

50 

52 

52 

49 

5  1 

53 

55 

57 

55 

58 

66 

66 

54 

61.5 

OR LA NO 

93 

94 

94 

98 

101 

93 

94 

89 

86 

77 

91 

93 

91 

85 

83 

84 

91 

99 

100 

94 

92 

98 

100 

107 

107 

106 

108 

109 

101 

96.x 

MIN 

58 

55 

60 

61 

63 

57 

60 

57 

58 

55 

62 

67 

50 

53 

58 

63 

58 

63 

58 

69 

73 

78 

69 

66 

64 

76 

70 

63 

62 

62,1, 

ORLEANS 

89 

94 

95 

97 

94 

90 

91 

90 

87 

88 

89 

86 

67 

90 

94 

95 

90 

92 

93 

90 

87 

90 

95 

95 

98 

97 

98 

101 

99 

92.6 

MIN 

56 

54 

50 

48 

46 

44 

44 

45 

46 

47 

49 

51 

49 

50 

52 

44 

42 

44 

43 

46 

47 

48 

49 

48 

50 

52 

52 

50 

48.2 

OROVILLE  1  WSW 

92 

93 

95 

100 

99 

92 

93 

89 

86 

80 

94 

94 

92 

85 

82 

86 

91 

101 

101 

93 

92 

98 

102 

107 

108 

107 

106 

110 

101 

92 

95.4 

MIN 

57 

56 

57 

61 

61 

55 

58 

58 

60 

54 

60 

62 

53 

56 

47 

61 

62 

57 

59 

60 

61 

67 

61 

62 

66 

67 

62 

62 

58.9 

OROV I LL  E  7  SE 

88 

91 

93 

98 

99 

90 

92 

87 

85 

73 

89 

92 

90 

92 

80 

80 

90 

98 

100 

101 

95 

95 

98 

106 

107 

107 

108 

108 

100 

94.1 

MIN 

50 

51 

50 

52 

57 

50 

50 

53 

56 

50 

55 

58 

52 

47 

43 

46 

57 

57 

54 

60 

58 

60 

65 

63 

58 

64 

65 

58 

60 

65.3 

OXNA  RD 

MAX 

75 

77 

71 

71 

68 

67 

70 

69 

72 

71 

102 

94 

88 

78 

76 

75 

76 

73 

72 

74 

MIN 

52 

56 

55 

54 

56 

52 

54 

56 

60 

56 

63 

57 

56 

57 

59 

63 

61 

60 

62 

palmdale 

100 

103 

103 

102 

99 

94 

89 

82 

68 

77 

91 

93 

90 

84 

83 

90 

93 

100 

101 

97 

101 

101 

106 

108 

108 

107 

102 

95 

92 

90 

95.0 

MIN 

58 

58 

58 

64 

72 

61 

59 

53 

52 

52 

53 

57 

63 

53 

54 

48 

55 

62 

64 

57 

58 

51 

67 

73 

76 

64 

73 

63 

69 

59.5 

PA LMDA L E  CAA  AP 

98 

101 

103 

102 

97 

93 

89 

82 

73 

77 

89 

91 

83 

85 

79 

86 

90 

97 

100 

91 

97 

100 

103 

106 

106 

105 

100 

96 

92 

92 

93.4 

MIN 

51 

60 

58 

63 

71 

57 

55 

57 

55 

54 

53 

56 

64 

53 

55 

46 

51 

61 

68 

58 

55 

58 

65 

72 

72 

64 

67 

59 

54 

58.7 

PALM  SPRINGS 

115 

115 

118 

117 

115 

110 

104 

100 

103 

90 

104 

105 

105 

101 

97 

100 

102 

110 

114 

112 

113 

110 

114 

121 

120 

121 

118 

110 

105 

108 

109.2 

MIN 

65 

69 

71 

74 

74 

62 

59 

59 

61 

65 

61 

64 

68 

64 

64 

66 

64 

75 

67 

69 

67 

69 

69 

75 

81 

81 

71 

71 

68 

63 

67.9 

PALO  ALTO  C 1  TV  HALL 

73 

80 

81 

78 

83 

73 

76 

70 

73 

72 

82 

81 

79 

75 

69 

76 

88 

96 

86 

80 

79 

92 

98 

93 

100 

84 

80 

78 

78 

81.0 

MIN 

46 

52 

54 

50 

57 

52 

50 

53 

59 

53 

53 

59 

50 

49 

50 

49 

53 

53 

55 

52 

58 

58 

57 

60 

54 

57 

57 

56 

58 

53.9 

palomar  mtn  obsy 

75 

84 

85 

85 

85 

78 

78 

71 

72 

60 

66 

75 

75 

72 

66 

76 

77 

81 

83 

80 

82 

77 

86 

90 

89 

83 

84 

82 

77 

78 

78.4 

MIN 

60 

63 

65 

68 

67 

68 

53 

49 

42 

40 

44 

56 

52 

51 

41 

46 

60 

63 

61 

57 

61 

64 

68 

51 

55 

63 

68 

56 

53 

66.3 

PANOCHE  JUNCTION 

97 

97 

100 

106 

103 

93 

94 

90 

88 

83 

94 

95 

95 

95 

83 

91 

100 

105 

103 

105 

99 

101 

106 

112 

110 

107 

107 

96.5 

MIN 

60 

61 

63 

65 

62 

53 

53 

66 

60 

56 

57 

53 

57 

53 

57 

70 

66 

65 

64 

67 

65 

72 

78 

69 

71 

62.5 

KMKF.CK  KCiCKVUlK 

103 

109 

111 

113 

113 

115 

107 

103 

100 

90 

83 

94 

101 

102 

100 

95 

91 

1  00 

106 

109 

109 

108 

108 

113 

117 

117 

117 

111 

110 

106 

105.4 

Ml  N 

77 

80 

85 

87 

87 

80 

79 

74 

73 

71 

64 

74 

80 

76 

72 

78 

79 

78 

80 

80 

83 

81 

85 

89 

92 

90 

66 

81 

81 

79.8 

88 

95 

98 

99 

93 

84 

80 

73 

69 

69 

78 

81 

81 

71 

75 

91 

98 

102 

98 

96 

88 

85 

93 

93 

90 

90 

86 

84 

81 

83 

86.5 

MIN 

55 

61 

64 

65 

58 

57 

57 

57 

59 

58 

58 

56 

61 

59 

60 

54 

60 

69 

64 

61 

61 

61 

59 

59 

63 

63 

60 

69 

61 

62 

60.0 

96 

97 

102 

98 

93 

92 

85 

86 

81 

79 

92 

94 

92 

87 

89 

93 

97 

104 

103 

97 

96 

101 

101 

111 

105 

102 

100 

85 

74 

77 

93.6 

MIN 

51 

54 

57 

53 

51 

46 

50 

47 

52 

52 

49 

52 

47 

47 

49 

48 

47 

48 

52 

54 

51 

51 

51 

55 

58 

49 

49 

54 

56 

57 

51.2 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

96 

97 

103 

101 

93 

90 

87 

86 

73 

81 

93 

92 

88 

84 

85 

91 

100 

105 

101 

93 

97 

103 

107 

110 

107 

103 

100 

74 

74 

78 

93.1 

MIN 

51 

52 

54 

55 

50 

47 

50 

50 

54 

53 

51 

56 

50 

47 

48 

45 

50 

53 

54 

54 

49 

53 

53 

59 

61 

51 

54 

63 

56 

54 

52.2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

77 

77 

79 

36 

72 

78 

73 

73 

72 

80 

84 

78 

75 

74 

75 

90 

98 

91 

83 

76 

92 

97 

100 

104 

93 

85 

91 

86 

72 

72 

82.7 

MIN 

42 

49 

47 

46 

52 

47 

45 

49 

54 

46 

50 

57 

48 

49 

47 

50 

5 1 

49 

48 

54 

49 

46 

53 

51 

49 

51 

62 

54 

55 

63 

49.8 

P I SMO  BEACH 

81 

96 

87 

77 

68 

69 

65 

69 

66 

65 

65 

84 

80 

77 

77 

91 

91 

84 

79 

84 

95 

93 

69 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

75.7 

MI  N 

50 

52 

51 

50 

50 

44 

44 

50 

50 

53 

50 

50 

48 

48 

45 

49 

54 

53 

49 

50 

50 

53 

56 

53 

52 

63 

53 

65 

65 

57 

50.9 

PLACER VI LLE 

86 

85 

85 

90 

93 

83 

84 

80 

77 

62 

82 

85 

84 

76 

74 

75 

86 

91 

94 

89 

85 

90 

93 

101 

103 

102 

99 

96 

96 

89 

87.2 

MIN 

45 

47 

48 

54 

56 

45 

44 

51 

52 

43 

49 

53 

43 

41 

41 

45 

5  1 

52 

48 

48 

50 

55 

57 

57 

56 

57 

63 

64 

53 

60.4 

83 

85 

89 

92 

81 

82 

79 

74 

55 

79 

80 

80 

72 

70 

70 

84 

88 

90 

85 

82 

87 

89 

96 

98 

97 

95 

95 

92 

86 

82 

83.9 

MIN 

61 

59 

63 

67 

65 

55 

59 

51 

49 

47 

54 

56 

49 

52 

45 

55 

66 

65 

64 

58 

57 

65 

72 

70 

70 

69 

70 

72 

62 

58 

60.2 

POINT   ARGUE LLO  U  SCG 

MIN 

58 

58 

55 

55 

59 

57 

57 

57 

59 

59 

57 

57 

57 

60 

55 

57 

61 

57 

57 

58 

58 

66 

65 

60 

65 

59 

59 

64 

65 

66 

59.2 

MIN 

49 

50 

49 

50 

49 

49 

48 

48 

52 

50 

50 

50 

51 

50 

49 

47 

49 

49 

47 

50 

49 

49 

5  1 

51 

53 

53 

51 

52 

53 

53 

60.0 

POMONA 

MAX 

85 

92 

102 

101 

94 

88 

82 

73 

68 

70 

80 

83 

80 

72 

72 

93 

99 

104 

101 

96 

90 

84 

98 

97 

94 

94 

89 

84 

84 

90 

88.0 

MIN 

47 

51 

56 

59 

59 

56 

56 

56 

58 

57 

57 

55 

60 

58 

56 

49 

56 

58 

56 

56 

57 

59 

55 

58 

60 

6  1 

56 

57 

60 

62 

56.7 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

80 

89 

84 

85 

95 

79 

84 

79 

77 

72 

83 

88 

80 

77 

75 

78 

92 

98 

97 

91 

87 

94 

99 

101 

105 

99 

92 

96 

60 

77 

87.1 

MIN 

49 

51 

51 

50 

53 

51 

52 

52 

54 

49 

54 

55 

49 

52 

48 

49 

51 

51 

54 

54 

51 

52 

57 

55 

56 

55 

54 

57 

55 

66 

52.6 

PORTERVILLE 

MAX 

89 

96 

95 

101 

108 

98 

92 

93 

89 

77 

79 

90 

95 

87 

86 

99 

104 

103 

94 

94 

101 

106 

112 

111 

106 

105 

105 

96 

96.1 

MIN 

59 

63 

64 

68 

66 

57 

58 

55 

57 

57 

58 

62 

57 

51 

50 

51 

51 

65 

64 

60 

60 

64 

65 

74 

73 

70 

66 

71 

65 

63 

61.5 

POSEV   3  E 

MAX 

87 

85 

75 

72 

71 

65 

53 

70 

73 

72 

64 

63 

70 

77 

82 

81 

78 

77 

79 

87 

90 

89 

88 

85 

83 

60 

79 

77.2 

MIN 

50 

53 

49 

53 

49 

45 

45 

45 

43 

43 

41 

47 

48 

40 

37 

39 

43 

46 

50 

46 

54 

50 

55 

59 

56 

53 

51 

50 

52 

47.9 

POTTER   VALLEV  PH 

MAX 

86 

84 

96 

87 

86 

78 

78 

84 

88 

83 

76 

72 

74 

87 

96 

84 

92 

95 

101 

99 

100 

99 

98 

89 

86.0 

MIN 

46 

47 

47 

45 

48 

46 

54 

44 

53 

56 

42 

43 

43 

43 

47 

47 

49 

50 

62 

55 

59 

59 

59 

65 

49.5 

;  Statlan  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

30 

31 

Avei 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

67 
A6 

SB 

91 

90 

62 

85 

63 

78 

63 

77 

40 

77 

73 
44 

69 
33 

75 

34 

80 

68 

69 
40 

85 
41 

77 
41 

87 
39 

90 
40 

96 
40 

95 
44 

94 
44 

97 
43 

100 
48 

95 
48 

91 
49 

85 
48 

85 
42 

.1 
.1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

93 

103 

104 

103 

97 

90 

80 

76 

75 

69 

82 

85 

82 

60 

76 
52 

94 
45 

96 
52 

104 
52 

101 
49 

96 
47 

90 
45 

83 
46 

100 
52 

101 
57 

98 
61 

100 
57 

91 
46 

86 
51 

85 
54 

90 
51 

.7 
>3 

RANDSBUR6 

MAX 
MIN 

97 
66 

100 

103 

102 

98 

96 

97 

38 

79 

79 

86 
5  3 

91 
65 

66 
64 

86 
62 

80 
57 

31 
56 

85 
53 

97 
64 

99 
73 

90 
72 

96 
64 

99 
63 

102 
69 

106 
73 

104 
81 

105 
79 

107 
70 

100 
70 

96 
62 

92 
60 

94 
66 

3 
0 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 

93 

98 

100 

91 

95 

89 

66 
6  0 

77 

90 

94 

90 

83 
59 

80 
59 

81 
56 

90 
61 

98 
63 

99 
63 

93 
68 

91 
67 

96 
69 

97 
72 

106 
72 

106 
73 

105 
72 

107 
70 

108 
76 

102 
75 

94 
69 

91 
67 

94 
65 

1 
4 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

92 

90 

95 

96 

97 

94 

92 

90 

65 

89 

92 

94 

86 

67 

81 
53 

89 
57 

95 
64 

98 
64 

94 

65 

96 
62 

94 

63 

97 

63 

103 
71 

104 

72 

107 

73 

104 

73 

105 
77 

104 
76 

100 
70 

95 
67 

94 
64 

.9 

4 

REDLAN05 

MAX 
MIN 

96 
55 

103 
61 

106 
63 

104 
64 

100 
60 

93 
55 

63 
5  7 

70 
56 

71 

58 

68 
56 

81 
57 

83 
55 

80 
58 

78 
58 

75 
57 

95 

98 

57 

103 
62 

101 
62 

95 
59 

93 
56 

90 
56 

103 

58 

103 

62 

103 
66 

100 
65 

97 
59 

87 
57 

89 
58 

93 
59 

91 
58 

6 
7 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

81 
47 

82 

50 

80 
5  0 

83 

50 

83 

56 

78 

50 

76 

72 
52 

72 
56 

83 
50 

84 
5 1 

80 
60 

77 
50 

69 
54 

76 
51 

88 

95 

94 

53 

64 
52 

79 
54 

92 
52 

96 
56 

94 
58 

99 
57 

97 
56 

94 
54 

87 
55 

82 
58 

77 
54 

78 
56 

83 
53 

7 
1 

RICHMOND 

MAX 
MiN 

71 
55 

72 

55 

72 
5  5 

75 

54 

74 

55 

74 

55 

71 

72 
54 

70 
57 

72 
55 

75 

56 

70 
58 

74 
54 

71 
54 

74 

56 

89 
55 

9* 
58 

85 
56 

69 
55 

76 

58 

76 

53 

90 
60 

83 
62 

89 

59 

76 

59 

69 
55 

68 
57 

68 
55 

64 

55 

64 

56 

75 
56 

1 
2 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

67 

65 

68 

65 

67 

70 

63 

63 

66 

66 

68 

65 

69 
5  3 

73 

70 
53 

76 
54 

79 
57 

88 
57 

69 
54 

73 
57 

75 

55 

73 
57 

81 
57 

68 
56 

78 
57 

67 

55 

67 
57 

63 

55 

66 
57 

67 
56 

69 
55 

8 
1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

93 

99 

105 

102 

99 

94 

84 

75 

74 

74 

83 

86 

82 

76 

76 
58 

96 
57 

99 
57 

106 

55 

101 
58 

95 
57 

92 
57 

67 
56 

100 
57 

102 
60 

100 
64 

94 
64 

92 
57 

85 
53 

87 
59 

90 
62 

91 
53 

1 
3 

RIVERSIDE  CITRUS   EXP  STA 

MAX 
MIN 

68 
53 

95 

100 

106 

102 

96 

90 

79 

71 

72 

72 

82 

85 

77 

77 

56 

76 
52 

95 
65 

95 
6  0 

105 
62 

102 
59 

96 
56 

92 
58 

83 
56 

102 
62 

103 
64 

100 
64 

98 
57 

93 
60 

86 
59 

67 
61 

90 
58 

4 

8 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

92 
50 

93 

53 

95 

5  3 

99 
56 

103 
55 

89 
5  2 

97 
5  3 

94 

53 

85 
56 

64 
49 

90 
56 

94 
60 

90 
55 

84 
53 

82 
44 

33 
44 

93 
50 

100 
55 

103 
61 

95 
58 

95 
56 

96 
53 

100 
56 

106 
61 

110 

61 

108 
62 

107 
61 

108 
61 

95 
69 

91 
58 

95 
55 

4 
1 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
53 

92 
55 

96 
55 

99 
60 

65 
55 

90 
52 

80 
5  5 

81 
5  3 

77 
58 

90 
55 

93 
59 

87 
57 

84 
51 

81 
52 

83 
56 

91 

60 

98 
60 

101 
6  1 

90 
59 

90 
57 

96 

60 

99 
67 

104 

65 

106 

67 

104 
69 

101 
63 

100 
63 

86 
60 

34 
57 

80 
58 

91 
58 

3 
4 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

91 
5A 

93 
57 

97 
57 

99 
62 

86 
55 

91 
53 

81 
5  5 

83 
55 

79 
59 

89 
55 

94 

60 

87 
63 

85 
53 

82 
53 

81 
58 

69 
59 

99 
61 

100 
6  7 

90 
60 

90 
59 

95 
60 

98 
66 

105 
65 

108 

71 

105 
70 

102 
65 

101 

65 

88 
61 

84 
57 

79 

58 

91 
59 

7 
6 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

68 
46 

86 

50 

90 
46 

97 
52 

86 

53 

85 
49 

84 

5  3 

85 
49 

74 
57 

64 
50 

90 
54 

63 
63 

82 
50 

77 
50 

81 
49 

90 
49 

99 
53 

96 

52 

89 
50 

86 
55 

95 
52 

101 
57 

103 
55 

104 

55 

97 
52 

94 

53 

93 
56 

60 
58 

79 
55 

72 
54 

66 
52 

4 
6 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
53 

81 
5  0 

94 
46 

90 
51 

78 
51 

71 

50 

67 

50 

70 
53 

80 
51 

63 
54 

81 
57 

76 
46 

73 
49 

74 
43 

88 
45 

95 
46 

96 
49 

90 
52 

77 

52 

91 
47 

97 
5  1 

100 
52 

104 

52 

93 
57 

92 
61 

36 
58 

74 

55 

73 
54 

71 
54 

33 
51 

8 
5 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
49 

78 

50 

71 

52 

79 
49 

70 
53 

66 

50 

64 
54 

69 
54 

69 
55 

72 
54 

72 
53 

74 
54 

71 

52 

70 
52 

70 
51 

85 
47 

96 
52 

84 

52 

73 

52 

72 
52 

80 
54 

90 
52 

74 

54 

38 
54 

34 
54 

71 

55 

68 
55 

69 
56 

69 
56 

70 
57 

74 
52 

6 
8 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

80 
56 

82 
56 

85 
59 

64 

58 

86 

56 

88 
54 

87 

5  3 

76 
5  3 

70 
50 

70 
44 

76 
54 

76 
54 

70 
48 

68 
50 

66 
44 

76 

50 

33 
64 

84 
56 

34 
60 

82 
52 

62 
50 

85 
54 

90 
68 

92 

68 

93 
68 

92 
68 

92 
59 

91 
63 

83 
66 

64 
61 

82 
56 

1 
7 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

87 
48 

85 
47 

86 
49 

96 
5  1 

54 

85 
49 

82 
47 

80 
52 

85 
52 

82 
50 

75 
58 

72 
45 

64 
45 

71 
43 

74 

87 
48 

93 
49 

50 

84 

49 

81 
47 

88 
49 

94 
52 

96 
49 

101 
53 

101 

94 

59 

96 
58 

91 
54 

85 
50 

85 
50 

7 
0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

93 
55 

96 
62 

98 
66 

97 
67 

91 
62 

61 
56 

79 

52 

70 
52 

64 

52 

60 
52 

75 
52 

79 
53 

79 
55 

68 
54 

65 

53 

87 
52 

91 
64 

97 
66 

92 
68 

91 
63 

86 
57 

85 
58 

96 
61 

99 
70 

93 
66 

38 
64 

91 
61 

86 

53 

31 
51 

84 
52 

84 
58 

8 
3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

99 
55 

102 
60 

107 
62 

103 
63 

98 
60 

92 
55 

83 
58 

74 

57 

70 
59 

68 
57 

83 

58 

38 
55 

81 
60 

78 
59 

78 
59 

95 
51 

97 
59 

101 

102 

5  3 

97 
59 

94 

91 

104 

5  8 

106 
62 

102 
66 

100 
66 

97 

60 

89 
59 

89 
59 

94 
58 

92 
58 

1 
9 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

86 

60 

90 
62 

90 
66 

91 
70 

81 
61 

76 
56 

77 
5  5 

69 
50 

62 
47 

61 
44 

74 

53 

73 
59 

67 
5  1 

66 
46 

59 
40 

75 
47 

79 

58 

86 
6  3 

66 

73 

37 

62 

92 

96 

94 
73 

37 

87 

79 

77 

77 
56 

79 
67 

4 
9 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 

60 

76 
59 

80 
60 

78 
59 

74 

61 

71 
60 

67 

60 

66 
60 

69 
62 

68 
60 

71 
62 

71 
62 

68 
60 

69 
62 

70 
60 

76 

60 

93 
60 

97 
65 

90 
65 

74 

63 

72 
64 

72 

75 
62 

75 

76 
65 

76 
6  2 

72 
61 

71 

72 
64 

74 
62 

74 
61 

6 
8 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

93 
53 

101 
57 

106 
59 

102 
65 

104 
53 

84 
53 

80 
55 

74 

57 

69 

58 

75 
56 

80 
59 

83 
53 

80 
60 

76 

58 

76 
54 

96 
5  1 

98 
68 

105 
66 

99 
66 

93 
63 

90 
61 

35 
6  2 

100 
66 

101 
61 

95 
63 

94 
6  1 

88 
58 

31 
60 

32 
62 

64 
62 

69 
59 

1 

3 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

MAX 
MIN 

65 
53 

64 

50 

62 
49 

62 
50 

62 
51 

62 
50 

61 
50 

61 
50 

65 
53 

64 
51 

63 
52 

64 
54 

67 
49 

66 
50 

67 

75 
49 

87 
52 

77 

62 

65 

70 

86 

80 

79 

72 

64 

63 

33 

68 

67 

52 

68 
51 

4 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
52 

69 
52 

65 
51 

74 
49 

63 

55 

69 

52 

62 
53 

65 
54 

68 
55 

77 
52 

75 
52 

67 
55 

69 
53 

65 
52 

67 
51 

83 
49 

91 
54 

77 

5  5 

71 
5  5 

67 

55 

34 
5 1 

93 

66 

94 

78 
56 

75 
5  3 

72 
54 

70 
56 

72 
56 

70 
57 

73 
53 

6 
6 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

67 

53 

64 

52 

65 
51 

72 
51 

63 
53 

64 

53 

62 
52 

60 
51 

65 
55 

67 
53 

66 
54 

64 
54 

68 
52 

63 
52 

67 
53 

79 
55 

86 
56 

73 

63 

65 

74 

36 

76 

65 

69 

67 

66 

69 

65 

64 
55 

68 
54 

8 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

86 
54 

95 
58 

98 
58 

99 
60 

93 
59 

66 
56 

82 
58 

75 
57 

71 
60 

71 

58 

76 
59 

81 
56 

81 
61 

73 
59 

75 
59 

93 
53 

101 
55 

104 
56 

99 
58 

98 
6 1 

89 

62 

86 

93 
60 

92 

91 
62 

89 

86 
61 

84 
60 

82 
62 

83 
64 

37 
58 

3 
9 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

66 
41 

68 
44 

64 

50 

67 
46 

63 

52 

62 

52 

57 
51 

63 

53 

62 
51 

67 

52 

69 
50 

70 
51 

65 
59 

62 
51 

62 
42 

77 
40 

88 
44 

78 

70 

67 

77 

87 

78 

84 

78 

71 

68 

68 

70 

69 
51 

70 
47 

0 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

102 
50 

105 
50 

106 
53 

104 
61 

100 
55 

97 
48 

64 
56 

76 
55 

73 
52 

69 
56 

87 
58 

92 
51 

66 
54 

80 
58 

78 

55 

89 
42 

96 
42 

105 

103 

97 

96 

95 

106 

105 

105 

103 

95 

90 

90 

94 
56 

93 
54 

6 
3 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

79 

50 

79 
54 

80 
55 

69 
56 

73 
56 

77 
50 

73 
53 

74 

52 

71 

58 

79 
51 

63 
55 

79 
59 

74 
50 

70 
50 

74 
52 

88 
51 

96 
57 

93 
61 

80 
57 

75 

90 

97 

98 

102 

96 

67 

37 

75 

78 
57 

76 
57 

32 
56 

4 

8 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

80 
51 

86 
55 

93 
50 

60 
50 

62 
50 

76 
46 

68 
50 

69 
46 

70 
50 

69 

52 

68 
51 

79 
51 

62 
49 

73 
51 

69 
47 

72 
5  1 

88 
64 

98 

93 

82 

81 

85 

82 

79 

85 

67 

79 

77 

73 

69 

55 

79. 
52. 

1 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

65 
48 

93 
46 

98 
48 

101 
52 

103 
50 

85 
49 

79 
52 

75 
52 

76 
53 

74 
51 

74 
46 

64 
47 

86 
55 

62 
40 

78 
47 

82 
40 

91 
44 

97 

103 

96 

90 

93 

94 

100 

108 

101 

98 

69 

82 

80 
49 

89. 
49 

4 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

75 

50 

77 

50 

72 
50 

79 
46 

74 

53 

70 
52 

69 
51 

70 
53 

70 
55 

81 
55 

80 
53 

74 
51 

70 
52 

64 
52 

66 

50 

85 

93 
55 

89 

81 

71 

89 

95 

93 

98 

91 

61 

78 

68 

73 

66 
55 

78. 

53 

1 

SAN  PEDRO 

MIN 

74 

60 

76 
56 

80 
59 

60 
63 

79 
59 

79 
60 

79 
60 

79 
61 

72 
60 

69 
59 

69 
61 

69 
59 

69 
59 

72 
56 

71 
61 

86 

95 

94 
61 

90 
66 

82 
65 

75 
65 

74 

62 

74 
64 

75 

62 

76 
64 

74 
63 

72 
63 

73 
63 

75 
60 

70 
62 

76 
61. 

7 
4 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

79 
49 

80 
55 

80 
51 

65 
51 

86 
53 

79 
52 

74 
51 

72 
55 

72 
57 

82 
51 

82 
53 

78 
61 

74 

53 

70 
53 

72 
52 

90 
52 

97 
56 

94 

31 

5  3 

75 

92 

98 

96 

100 

99 

66 

84 

79 

69 

66 

82. 

5 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

80 
57 

87 
58 

69 
59 

89 
59 

82 
60 

78 
59 

79 

60 

74 
60 

71 
60 

72 
59 

76 
59 

76 
59 

75 
52 

75 
60 

75 
51 

92 
57 

102 
56 

100 
61 

92 
62 

90 
62 

32 

60 

77 

63 

85 
62 

85 
64 

83 
64 

81 
65 

79 
62 

76 
62 

77 
64 

80 
65 

82. 
60, 

0 
0 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MAX 
MIN 

92 
58 

96 
63 

97 
66 

99 
66 

95 
65 

92 

55 

65 
46 

7  0 
50 

61 
53 

63 
52 

7  1 

50 

52 

57 

54 

53 

87 
46 

87 
62 

99 
68 

98 
64 

93 
67 

39 
55 

88 
58 

98 
62 

102 

71 

101 
70 

100 
67 

95 
57 

91 
56 

84 
55 

94 
53 

87. 
58. 

g 
4 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

81 
54 

86 
56 

83 
60 

82 
55 

73 
55 

74 

57 

70 
55 

72 
52 

73 

53 

77 
53 

72 
53 

72 
53 

72 
56 

74 

53 

75 
52 

91 

58 

99 

58 

100 
62 

86 
59 

68 
57 

85 
61 

75 

60 

76 
63 

77 
60 

79 
64 

76 
61 

75 
60 

74 
61 

72 
58 

74 
56 

78. 
57. 

6 
2 

.  reference  notes  tollo'lng  ! 
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Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


ay 

Ol  Month 

a> 

Station 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

73 

80 

75 

72 

68 

68 

81 

67 

70 

78 

75 

86 

96 

9| 

73 

70 

72 

81 

70 

71 

70 

71 

75.5 

MIN 

54 

55 

51 

52 

51 

54 

58 

69 

60 

60 

54 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

80 

81 

81 

90 

85 

79 

74 

77 

75 

81 

84 

61 

77 

75 

77 

90 

99 

95 

79 

80 

91 

100 

96 

102 

93 

89 

87 

73 

79 

79 

84<4 

56 

56 

50 

5  1 

52 

57 

50 

58 

48 

49 

55 

54 

52 

57 

60 

59 

62 

57 

SANTA  CRUZ 

MAX 

80 

84 

76 

76 

75 

71 

76 

77 

73 

70 

68 

76 

76 

73 

78 

89 

95 

86 

78 

83 

80 

90 

75 

87 

79 

76 

73 

62 

67 

66 

77.2 

44 

48 

56 

SANTA  MARIA 

MAX 

71 

81 

89 

75 

74 

70 

65 

70 

68 

68 

68 

70 

75 

71 

69 

74 

66 

78 

89 

74 

75 

81 

77 

76 

78 

82 

74 

70 

72 

71 

74.7 

48 

52 

5  0 

56 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

77 

79 

74 

72 

67 

63 

64 

67 

66 

64 

67 

69 

66 

63 

66 

84 

96 

89 

4' 

77 

77 

74 

79 

81 

71 

68 

70 

69 

71 

72.3 

47 

5  1 

5 1 

43 

51 

50 

5  0 

58 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

72 

69 

71 

73 

70 

72 

69 

69 

72 

70 

69 

70 

72 

71 

72 

75 

91 

92 

85 

79 

60 

76 

75 

77 

78 

76 

78 

75 

77 

77 

76.1 

57 

56 

59 

55 

63 

49 

57.2 

SANTA  PAULA 

MAX 

77 

82 

89 

90 

90 

79 

78 

68 

68 

74 

77 

77 

75 

77 

76 

78 

94 

105 

87 

83 

60 

80 

79 

81.0 

MIN 

50 

50 

55 

58 

53.6 

SANTA  ROSA 

MAX 

78 

83 

82 

83 

89 

80 

78 

80 

62 

74 

84 

67 

81 

82 

79 

62 

83 

99 

92 

83 

86 

94 

96 

99 

103 

94 

87 

91 

61 

74 

85.6 

MIN 

46 

52 

53 

SO. 5 

SCOTIA 

MAX 

71 

74 

73 

65 

71 

64 

65 

60 

69 

67 

65 

76 

67 

65 

65 

65 

72 

76 

66 

68 

68 

69 

75 

67 

74 

77 

73 

66 

63 

66 

68.8 

52 

50 

55 

52 

51 

5  0 

54 

56 

53 

51 

51 

52  .1 

SHASTA  DAM 

MAX 

89 

90 

91 

91 

92 

89 

88 

66 

64 

77 

64 

92 

88 

SO 

76 

77 

86 

91 

95 

93 

68 

88 

91 

96 

96 

101 

98 

100 

102 

94 

89.8 

58 

62 

67 

63 

65 

68 

7  0 

69 

72 

74 

76 

77 

74 

69 

64.7 

SIERRA  CITY 

MAX 

89 

84 

77 

87 

90 

95 

94 

92 

94 

97 

91 

90 

MIN 

54 

SIERRA  MADRE  1  N 

MAX 

90 

97 

99 

100 

93 

64 

82 

74 

66 

65 

77 

81 

78 

66 

71 

91 

100 

104 

98 

90 

86 

68 

94 

93 

91 

90 

90 

81 

86.5 

66 

68 

53 

56 

56 

55 

56 

51 

56 

51 

58 

57 

51 

54 

59 

66 

65 

59 

58 

59 

59 

55 

6  1 

56.  0 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

81 

81 

80 

64 

65 

75 

80 

77 

73 

57 

70 

77 

70 

66 

63 

66 

70 

78 

81 

77 

72 

81 

80 

93 

86 

85 

90 

92 

87 

85 

78.1 

36 

34 

40 

43 

34 

4  2 

43 

45 

36 

37 

47 

40 

31 

34 

30 

33 

37 

39 

41 

3  7 

4C 

45 

42 

39.9 

SODA  SPRINGS 

MAX 

70 

72 

72 

75 

77 

67 

69 

66 

61 

46 

62 

67 

58 

55 

53 

54 

60 

70 

71 

68 

60 

71 

74 

79 

76 

75 

77 

82 

76 

72 

67.9 

30 

37 

37 

42 

36.2 

SONOMA 

MAX 

85 

85 

88 

97 

90 

63 

77 

7S 

75 

66 

90 

82 

80 

78 

79 

93 

99 

97 

87 

81 

95 

100 

104 

105 

101 

95 

92 

85 

79 

76 

88.1 

45 

45 

55 

45 

59 

46 

45 

50 

49 

46 

52 

47 

52 

5  2 

51 

49 

52 

56 

54 

55 

49. 1 

SONORA 

MAX 

88 

9C 

92 

95 

98 

88 

89 

85 

82 

65 

62 

66 

86 

80 

76 

77 

88 

94 

96 

93 

67 

92 

96 

104 

106 

105 

101 

101 

97 

88 

90.4 

5  4 

55 

56 

47 

5 1 

46 

48 

55 

56 

56 

54 

54 

56 

6  3 

64 

66 

64 

64 

6C 

63 

61 

56.7 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

80 

86 

84 

87 

81 

60 

75 

73 

67 

64 

74 

73 

73 

72 

67 

74 

78 

82 

81 

81 

62 

84 

91 

93 

94 

92 

68 

67 

84 

76 

60.2 

47 

46 

50 

50 

42 

46 

46 

44 

36 

4 1 

46 

46 

38 

36 

39 

46 

46 

49 

47 

43 

47 

51 

54 

55 

55 

55 

54 

5] 

46 

46  .7 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

78 

78 

82 

84 

73 

76 

74 

70 

52 

63 

74 

64 

64 

60 

58 

63 

74 

79 

74 

66 

78 

77 

85 

84 

85 

86 

89 

6' 

8; 

78 

74,5 

4 1 

36 

37 

45 

27 

30 

29 

31 

42 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

78 

80 

84 

84 

78 

75 

69 

73 

70 

54 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

91 

89 

94 

101 

85 

88 

80 

61 

71 

88 

92 

87 

32 

76 

82 

90 

96 

102 

93 

67 

95 

96 

104 

106 

104 

IOC 

103 

87 

79 

90.9 

54 

57 

50 

56 

57 

6  0 

63 

59 

58 

6  2 

65 

66 

66 

62 

57 

56 

57.6 

STOCKTON  FIRE  ST  A  4 

MAX 

89 

89 

89 

94 

99 

86 

86 

65 

85 

74 

88 

92 

90 

83 

80 

61 

90 

97 

101 

93 

68 

95 

97 

103 

105 

103 

100 

101 

90 

85 

91.4 

56 

54 

55 

50 

59 

50 

52 

52 

58 

54 

57 

60 

55 

56 

64 

62 

63 

63 

6 1 

63 

61 

56 

55 

55.7 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

93 

92 

96 

101 

97 

90 

89 

81 

74 

91 

94 

92 

64 

82 

82 

92 

99 

103 

93 

67 

96 

100 

106 

10£ 

106 

102 

104 

89 

86 

83 

93.1 

5  5 

58 

55 

65 

52 

5 1 

54 

55 

56 

62 

60 

54 

6 1 

55 

61 

61 

5g 

55 

56.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

92 

91 

95 

100 

96 

93 

92 

67 

61 

68 

92 

92 

86 

83 

81 

86 

98 

98 

99 

90 

97 

97 

105 

106 

103 

105 

108 

105 

9! 

92 

94.6 

58 

56 

58 

61 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

80 

8C 

85 

87 

79 

79 

80 

75 

59 

78 

80 

72 

67 

69 

73 

75 

66 

85 

80 

83 

84 

88 

92 

92 

92 

94 

95 

69 

69 

61 

81.6 

42 

45 

47 

5  5 

56 

59 

5^ 

59 

64 

62 

5E 

56 

51 .7 

SUNLAND 

MAX 

99 

104 

107 

106 

98 

82 

76 

69 

69 

72 

86 

86 

76 

77 

76 

95 

99 

105 

100 

97 

94 

87 

103 

107 

107 

102 

90 

80 

81 

85 

90.5 

54 

47 

61 

63 

65 

67 

54 

57 

54 

63 

62 

59 

55 

57 

59 

54 

57.6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

88 

88 

90 

92 

85 

65 

84 

82 

59 

73 

82 

76 

74 

70 

67 

73 

62 

68 

83 

79 

62 

99 

95 

94 

97 

97 

98 

96 

90 

64.4 

32 

35 

42 

40 

40 

5C 

55 

54 

56 

52 

43  .9 

TABLE  MTN 

MAX 

75 

77 

76 

8C 

73 

75 

71 

7C 

65 

55 

66 

73 

69 

68 

64 

62 

65 

75 

78 

74 

75 

78 

80 

60 

84 

82 

82 

79 

75 

70 

73.2 

42 

47 

55 

57 

63 

64 

62 

61 

58 

53 

53.7 

TAHOE 

MAX 

66 

74 

76 

76 

79 

73 

72 

72 

68 

52 

58 

66 

65 

62 

59 

53 

57 

66 

75 

73 

67 

67 

70 

8C 

81 

80 

80 

8: 

81 

77 

70.2 

30 

33 

43 

39.1 

TEHACHAPI 

MAX 

84 

82 

94 

96 

67 

76 

76 

73 

66 

56 

76 

75 

72 

67 

64 

82 

85 

87 

91 

80 

86 

82 

97 

96 

94 

68 

88 

9C 

6; 

86 

82.1 

43 

42 

70 

48 

50.6 

TEJON  RANCHO 

MAX 

92 

91 

97 

107 

103 

104 

101 

100 

'91 

70 

87 

99 

92 

80 

74 

96 

97 

99 

98 

94 

90 

95 

102 

108 

108 

103 

101 

104 

100 

96 

96.0 

7 1 

6C 

57 

56 

60 

65 

68 

53 

52 

67 

71 

7  1 

7£ 

7£ 

74 

72 

76 

6: 

61 

65.4 

THERMAL   CAA  AP 

MAX 

111 

113 

113 

115 

114 

106 

102 

94 

89 

ec 

IOC 

102 

103 

99 

94 

99 

102 

109 

110 

110 

109 

104 

112 

118 

111 

119 

110 

102 

103 

103 

105.5 

73 

77 

71 

69 

65 

66 

66 

7  1 

71 

77 

7  3 

72 

77 

85 

87 

64 

74 

72 

72 

73.7 

THREE   RIV  EDISON   PH  2 

MAX 

9C 

94 

94 

IOC 

106 

95 

93 

90 

85 

74 

64 

67 

93 

76 

82 

62 

90 

97 

100 

99 

91 

94 

100 

106 

108 

106 

106 

IOC 

101 

95 

94.0 

5C 

49 

55 

67 

62 

62 

58.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

84 

8e 

89 

93 

93 

82 

62 

8C 

75 

76 

81 

83 

7? 

75 

71 

81 

87 

92 

91 

86 

66 

91 

97 

100 

100 

98 

96 

95 

92 

66 

86.9 

45 

49 

52 

5  3 

50 

49 

52 

5  3 

57 

5E 

56 

56 

62 

59 

57 

51.9 

TOPAZ  LAKE 

MAX 

86 

8£ 

89 

9C 

86 

83 

86 

75 

72 

66 

79 

79 

73 

73 

65 

67 

76 

66 

84 

76 

80 

82 

93 

94 

93 

93 

99 

97 

94 

91 

83.6 

42 

42 

42 

5E 

6C 

6  1 

61 

56 

6C 

59 

53,0 

TORRANCE 

MAX 

77 

77 

7T 

71 

74 

MIN 

63 

TRACY  CARBONA 

MAX 

89 

90 

92 

95 

101 

65 

36 

85 

83 

72 

88 

93 

85 

83 

75 

81 

90 

98 

103 

94 

85 

97 

100 

105 

105 

107 

102 

103 

92 

89 

91.8 

50 

59 

54 

54 

58 

60 

62 

60 

59.1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

89 

90 

97 

101 

100 

89 

80 

78 

77 

89 

94 

87 

65 

77 

82 

92 

100 

104 

94 

64 

98 

103 

108 

108 

106 

104 

101 

96 

86 

85 

92.9 

MIN 

55 

60 

56 

58 

53 

55 

44 

43 

58 

55 

63 

63 

54 

54 

54 

60 

61 

61 

62 

60 

61 

70 

73 

64 

65 

60 

69 

61 

56 

58 

58,9 

TRONA 

MAX 

99 

103 

107 

108 

109 

106 

103 

100 

91 

80 

87 

94 

102 

103 

96 

92 

89 

94 

102 

106 

104 

101 

106 

106 

112 

115 

112 

113 

103 

107 

101.7 

MIN 

70 

71 

72 

72 

76 

72 

64 

65 

67 

59 

61 

66 

74 

67 

64 

64 

68 

61 

57 

71 

68 

68 

69 

73 

83 

82 

75 

75 

66 

69 

69.4 

TRUCKEE  RS 

MAX 

76 

78 

78 

81 

84 

74 

77 

75 

71 

53 

68 

■  75 

70 

65 

61 

63 

66 

77 

60 

76 

75 

78 

80 

67 

85 

85 

86 

90 

85 

82 

76.1 

MIN 

41 

35 

30 

40 

36 

34 

36 

42 

43 

36 

34 

40 

34 

28 

30 

26 

31 

33 

39 

33 

34 

36 

39 

40 

40 

40 

44 

48 

42 

42 

36.9 

Se«  r«ferance  i 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULELAKE 

MAX 

85 

84 

86 

89 

86 

78 

85 

77 

73 

77 

70 

63 

74 

80 

75 

80 

91 

69 

90 

90 

88 

91 

86 

87 

81 

•  0 

M  IN 

44 

39 

42 

40 

43 

34 

40 

45 

43 

38 

40 

50 

34 

39 

32 

32 

36 

11 

50 

46 

34 

37 

38 

42 

43 

42 

49 

46 

44 

43 

40 

»6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

80 

86 

85 

87 

89 

83 

85 

82 

81 

75 

82 

85 

82 

76 

75 

74 

82 

69 

92 

67 

100 

67 

3 

MIN 

63 

60 

62 

66 

63 

61 

59 

60 

60 

56 

61 

62 

56 

55 

53 

56 

62 

63 

63 

59 

63 

66 

66 

66 

70 

72 

75 

76 

74 

69 

63 

»3 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

83 

90 

92 

94 

91 

80 

77 

73 

72 

72 

76 

76 

77 

78 

81 

91 

101 

102 

95 

92 

83 

8  0 

87 

79 

83 

9 

54 

56 

58 

53 

60 

54 

59 

61 

62 

62 

53 

55 

60 

60 

60 

61 

62 

52 

55 

55 

54 

64 

60 

66 

62 

62 

60 

60 

60 

61 

58 

7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

105 

108 

110 

111 

110 

103 

101 

99 

95 

62 

93 

1  00 

101 

98 

93 

90 

91 

101 

107 

105 

102 

103 

106 

105 

111 

112 

103 

103 

102 

4 

MIN 

73 

71 

66 

70 

79 

67 

63 

65 

64 

61 

63 

64 

79 

66 

65 

65 

63 

63 

70 

74 

70 

69 

73 

75 

77 

^84 

77 

^73 

71 

64 

69 

5 

TWIN  LAKES 

MAX 

65 

67 

67 

68 

65 

64 

65 

63 

57 

55 

63 

60 

54 

52 

52 

58 

69 

69 

69 

62 

67 

72 

69 

66 

I 

MIN 

36 

36 

37 

40 

50 

35 

35 

36 

35 

35 

33 

35 

35 

29 

25 

33 

40 

34 

41 

40 

37 

37 

45 

42 

46 

43 

49 

47 

42 

48 

38 

* 

UK  I  AH 

MAX 

86 

85 

90 

99 

90 

69 

76 

81 

77 

85 

88 

86 

73 

71 

74 

90 

99 

94 

86 

81 

92 

98 

103 

104 

85 

89 

3 

MIN 

47 

53 

48 

53 

53 

50 

54 

53 

58 

49 

56 

62 

50 

53 

49 

47 

52 

54 

57 

52 

54 

55 

59 

^58 

57 

63 

62 

57 

55 

54 

UCLA 

MAX 

70 

82 

84 

84 

83 

72 

67 

66 

64 

68 

67 

69 

67 

67 

65 

80 

97 

97 

95 

75 

76 

71 

7  3 

79 

77 

74 

76 

74 

70 

69 

75 

3 

57 

59 

56 

59 

55 

54 

53 

53 

56 

55 

57 

55 

56 

59 

57 

53 

74 

73 

64 

57 

62 

60 

58 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

60 

59 

»1 

UPLAND 

MAX 

100 

96 

101 

100 

97 

85 

74 

64 

66 

68 

78 

81 

77 

69 

79 

89 

97 

103 

98 

91 

89 

85 

95 

86 

87 

>4 

55 

56 

66 

67 

51 

55 

56 

54 

53 

44 

54 

53 

55 

55 

54 

46 

66 

66 

66 

65 

63 

55 

56 

65 

65 

63 

60 

55 

56 

56 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

90 

94 

92 

65 

84 

85 

85 

62 

64 

85 

85 

85 

94 

93 

88 

60 

67 

100 

100 

98 

88 

90 

3 

MIN 

43 

47 

44 

42 

46 

40 

50 

53 

44 

36 

38 

38 

40 

45 

46 

45 

45 

43 

43 

^45 

'47 

49 

43 

56 

57 

45 

^ 

VACAVILLE 

MAX 

94 

95 

97 

101 

87 

90 

88 

69 

64 

92 

95 

68 

87 

85 

85 

92 

100 

102 

99 

91 

100 

102 

110 

110 

109 

104 

106 

68 

83 

94 

6 

MIN 

52 

54 

53 

56 

56 

50 

56 

54 

59 

50 

58 

65 

49 

50 

54 

57 

70 

58 

57 

62 

56 

70 

61 

62 

57 

61 

62 

61 

57 

VALVERMO  RS 

MAX 

94 

96 

96 

97 

93 

91 

87 

64 

77 

73 

65 

90 

90 

82 

79 

81 

84 

92 

98 

93 

92 

94 

99 

10  2 

99 

101 

97 

97 

94 

92 

91 

0 

MIN 

51 

54 

56 

57 

55 

48 

45 

48 

45 

50 

45 

46 

58 

45 

53 

54 

56 

55 

53 

64 

49 

52 

66 

59 

63 

60 

53 

56 

56 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

94 

98 

101 

101 

103 

98 

89 

90 

87 

77 

79 

88 

99 

86 

69 

82 

83 

86 

96 

99 

92 

97 

100 

103 

105 

106 

109 

101 

91 

92 

94 

0 

MIN 

55 

56 

59 

60 

63 

56 

49 

50 

53 

53 

49 

53 

60 

49 

42 

46 

47 

50 

58 

59 

55 

56 

69 

60 

69 

76 

60 

59 

60 

VISALIA 

MAX 

93 

97 

96 

100 

106 

97 

93 

94 

69 

76 

76 

91 

91 

66 

65 

84 

90 

98 

103 

100 

94 

95 

100 

105 

109 

109 

104 

105 

104 

96 

95 

7 

MIN 

63 

60 

62 

65 

64 

55 

61 

56 

59 

55 

60 

62 

56 

55 

53 

52 

59 

64 

64 

59 

59 

62 

64 

67 

72 

67 

66 

69 

63 

61 

^ 

VOLTA  PH 

MAX 

87 

87 

91 

93 

92 

85 

87 

63 

82 

79 

84 

87 

81 

75 

74 

87 

90 

92 

92 

86 

87 

90 

99 

99 

1 00 

99 

1 00 

100 

98 

90 

89 

2 

56 

54 

56 

59 

61 

58 

55 

56 

52 

44 

56 

57 

45 

43 

46 

56 

58 

60 

57 

54 

60 

63 

73 

72 

63 

66 

74 

68 

66 

61 

58 

' 

WALNUT  CREEK 

MAX 

81 

84 

83 

87 

96 

74 

83 

69 

72 

75 

63 

89 

77 

78 

75 

77 

90 

96 

96 

82 

60 

94 

99 

103 

106 

97 

94 

90 

76 

74 

3 

50 

54 

51 

52 

53 

51 

52 

52 

55 

51 

56 

60 

47 

49 

47 

47 

50 

55 

66 

56 

52 

67 

56 

57 

60 

62 

63 

57 

57 

|5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

66 

87 

92 

98 

94 

85 

83 

79 

88 

69 

89 

90 

91 

78 

81 

89 

95 

9  6 

89 

66 

95 

96 

10  1 

105 

1 00 

96 

95 

85 

80 

75 

89 

9 

MIN 

52 

55 

53 

57 

55 

52 

54 

55 

51 

50 

57 

63 

53 

53 

48 

54 

54 

55 

60 

59 

54 

60 

64 

64 

62 

60 

64 

59 

73 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

95 

97 

101 

98 

95 

91 

84 

78 

74 

67 

81 

87 

84 

76 

75 

86 

88 

97 

96 

93 

92 

93 

10  1 

102 

100 

98 

94 

69 

87 

88 

89 

6 

49 

51 

51 

55 

55 

49 

41 

51 

50 

44 

47 

49 

42 

49 

42 

52 

48 

48 

46 

46 

61 

53 

60 

62 

61 

55 

46 

43 

WASCO 

MAX 

87 

95 

97 

101 

106 

99 

93 

95 

91 

82 

80 

93 

96 

89 

87 

84 

93 

98 

103 

103 

95 

95 

100 

1 05 

110 

111 

105 

1 05 

102 

97 

96 

6 

57 

63 

68 

69 

62 

59 

67 

59 

61 

56 

60 

63 

59 

57 

55 

55 

61 

63 

66 

62 

62 

63 

62 

71 

74 

69 

69 

71 

60 

61 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

72 

81 

78 

78 

74 

73 

46 

47 

49 

49 

52 

46 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

88 

68 

88 

91 

94 

60 

88 

64 

81 

78 

84 

85 

78 

71 

66 

74 

84 

94 

92 

85 

81 

88 

92 

97 

1  OQ 

100 

99 

96 

96 

99 

87 

4 

46 

44 

46 

50 

49 

42 

46 

42 

42 

42 

48 

56 

38 

37 

34 

35 

42 

43 

52 

51 

42 

41 

44 

44 

60 

52 

64 

54 

56 

54 

WEED  1  S 

MAX 

80 

80 

78 

83 

85 

78 

78 

78 

77 

71 

74 

78 

75 

65 

60 

63 

75 

64 

63 

80 

74 

77 

80 

91 

87 

66 

90 

68 

69 

86 

79 

2 

45 

41 

43 

46 

41 

36 

43 

39 

48 

40 

40 

44 

37 

39 

41 

30 

38 

42 

47 

43 

35 

40 

41 

43 

42 

43 

49 

46 

44 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

56 

62 

59 

6S 

70 

64 

65 

68 

59 

50 

42 

56 

58 

52 

51 

46 

47 

56 

62 

63 

57 

59 

63 

66 

70 

69 

69 

71 

70 

70 

60 

5 

32 

37 

39 

40 

39 

33 

33 

34 

36 

27 

29 

34 

39 

38 

30 

25 

21 

29 

35 

44 

28 

32 

33 

38 

40 

42 

40 

40 

36 

32 

34 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

48 

49 

5 1 

51 

49 

49 

53 

50 

46 

35 

35 

44 

43 

40 

38 

33 

41 

47 

52 

51 

45 

46 

52 

66 

59 

57 

60 

60 

60 

57 

48 

6 

32 

35 

36 

36 

37 

33 

32 

35 

26 

21 

24 

24 

29 

26 

19 

20 

24 

31 

37 

35 

31 

33 

37 

41 

39 

40 

40 

42 

37 

36 

WILLIAMS 

MAX 

94 

95 

96 

98 

102 

94 

94 

91 

91 

81 

91 

96 

92 

86 

65 

88 

91 

100 

102 

95 

94 

98 

100 

1  08 

109 

108 

1  07 

110 

100 

95 

96 

4 

53 

53 

57 

61 

58 

55 

56 

54 

53 

51 

59 

63 

51 

56 

59 

60 

61 

59 

61 

59 

63 

71 

67 

70 

64 

62 

69 

67 

60 

56 

59 

WILLOWS 

MAX 

90 

90 

92 

96 

98 

92 

96 

67 

86 

79 

93 

91 

90 

87 

63 

85 

92 

101 

96 

92 

90 

98 

100 

103 

104 

104 

1  03 

111 

97 

91 

94 

0 

MIN 

57 

55 

58 

61 

59 

56 

59 

57 

58 

54 

59 

64 

50 

53 

55 

65 

64 

69 

59 

58 

66 

72 

71 

68 

65 

63 

72 

71 

62 

61 

61 

0 

WINTERS 

MAX 

92 

96 

101 

96 

90 

85 

61 

78 

92 

95 

89 

66 

84 

84 

93 

98 

100 

104 

93 

98 

100 

107 

108 

106 

104 

1  05 

97 

91 

94 

7 

MIN 

51 

57 

55 

59 

59 

54 

55 

56 

62 

55 

55 

55 

54 

56 

54 

63 

71 

60 

53 

62 

60 

72 

67 

68 

62 

61 

61 

61 

60 

63 

59 

4 

WOODFORDS 

MAX 

85 

80 

61 

74 

66 

67 

77 

78 

68 

61 

63 

62 

76 

84 

80 

72 

79 

80 

89 

89 

88 

86 

89 

89 

90 

85 

79 

1 

WIN 

49 

50 

51 

53 

54 

45 

47 

50 

46 

31 

41 

46 

43 

37 

34 

33 

38 

45 

51 

51 

40 

46 

46 

53 

58 

56 

54 

56 

63 

5  2 

WOODLAND  1  WNH 

MAX 

87 

60 

91 

93 

90 

85 

83 

83 

91 

99 

97 

92 

92 

97 

99 

106 

105 

107 

103 

105 

88 

85 

93 

4 

MIN 

51 

52 

52 

55 

'55 

51 

54 

51 

59 

52 

56 

62 

49 

53 

48 

57 

65 

56 

56 

54 

66 

70 

66 

61 

56 

67 

61 

60 

55 

57 

56 

2 

YORBA  LINDA 

MAX 

100 

83 

78 

98 

100 

109 

101 

93 

90 

85 

95 

96 

92 

90 

66 

65 

63 

88 

88 

2 

MIN 

52 

55 

55 

61 

57 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

61 

62 

60 

50 

55 

56 

55 

67 

58 

61 

66 

63 

62 

64 

60 

62 

62 

64 

58 

2 

YOSEHITE  NP 

MAX 

61 

85 

89 

87 

84 

81 

83 

89 

81 

79 

87 

89 

86 

83 

82 

88 

85 

36 

64 

82 

81 

B6 

93 

94 

94 

91 

92 

92 

65 

65 

66 

1 

MIN 

53 

52 

54 

53 

52 

46 

50 

50 

48 

43 

46 

51 

50 

44 

42 

46 

49 

53 

55 

49 

48 

53 

67 

60 

60 

69 

67 

60 

59 

55 

51 

9 

YREKA 

MAX 

89 

89 

64 

92 

94 

82 

84 

82 

78 

76 

80 

84 

76 

68 

63 

66 

80 

86 

69 

63 

77 

31 

66 

95 

93 

95 

94 

92 

94 

90 

64 

1 

MIN 

53 

48 

51 

54 

56 

44 

51 

46 

56 

45 

49 

51 

42 

40 

42 

39 

45 

51 

57 

51 

44 

46 

48 

53 

52 

53 

56 

56 

52 

57 

49 

7 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1956  -  1957  (0 
 CALIFORNIA 


Station 

Aucfust 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Noraal 

July-Jun© 

ADIN  RS 

53 

47 

141 

522 

671 

929 

1197 

825 

739 

6  00 

389 

123 

6236 

ALDERPOINT 

2 

3 

26 

244 

471 

694 

772 

436 

447 

283 

187 

31 

3598 

ALPINE  1  W 

2 

1 

0 

130 

165 

330 

484 

259 

303 

224 

162 

4 

2064 

ALTURAS  RS 

31 

83 

208 

526 

793 

1021 

1322 

84  0 

736 

615 

400 

121 

6«96 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

21 

21 

*1 

254 

272 

476 

768 

487 

519 

319 

289 

36 

3503 

ANTIOCH   1  E 

3 

2 

2 

137 

377 

619 

666 

362 

318 

166 

96 

0 

2752 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

1 

1 

139 

356 

603 

671 

378 

319 

174 

101 

2 

2749 

ASH  MTN 

0 

0 

0 

121 

225 

456 

636 

326 

331 

195 

132 

4 

2430 

AU8ERRY 

0 

0 

1 

216 

349 

590 

729 

416 

460 

290 

200 

7 

3256 

AUBURN 

2 

0 

2 

173 

312 

550 

690 

434 

423 

264 

173 

5 

3028 

AVALON  PLEASURE  PIER 

42 

27 

39 

144 

186 

304 

515 

345 

359 

329 

251 

126 

2667 

AVENAL   9  SSE 

0 

0 

73 

251 

526 

630 

298 

255 

97 

56 

0 

BACKUS  RANCH 

0 

0 

0 

116 

432 

606 

749 

305 

334 

178 

135 

2 

2859 

BAKER  ^  NNW 

0 

0 

0 

53 

327 

506 

563 

191 

119 

30 

7 

0 

1796 

BAKERSFIELO  WB  AP 

0 

0 

0 

92 

250 

541 

622 

263 

223 

98 

31 

0 

2120 

2115 

BARRETT  DAM 

2 

3 

1 

154 

276 

442 

557 

313 

358 

256 

208 

13 

2587 

BARSTOW 

0 

0 

0 

1  08 

385 

550 

654 

253 

227 

101 

56 

0 

23  34 

2840 

BEAUMONT  1  E 

1 

0 

0 

148 

217 

363 

603 

303 

381 

263 

214 

20 

2533 

BEN  LOMOND 

77 

38 

14 

257 

325 

529 

654 

402 

435 

295 

213 

75 

3314 

BERKELEY 

137 

87 

51 

178 

220 

425 

557 

333 

341 

221 

188 

56 

2794 

BIG  BAR  RS 

1 

4 

15 

289 

551 

789 

91  7 

567 

535 

317 

156 

25 

4166 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

160 

BIG  CREEK   PH  1 

1 1 

12 

23 

358 

386 

586 

938 

550 

657 

510 

423 

37 

4491 

BISHOP   WB  AP 

0 

0 

6 

307 

526 

722 

1013 

540 

478 

327 

179 

4 

4102 

4222 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

694 

226 

BLUE  CANYON  WB  AP 

43 

5  0 

94 

535 

43  3 

616 

1058 

703 

832 

6  04 

498 

116 

5582 

5719 

BLYTHE 

0 

0 

0 

29 

170 

295 

339 

91 

37 

16 

0 

0 

979 

BLYTHE   CAA  AP 

0 

0 

0 

15 

160 

281 

344 

82 

39 

21 

0 

0 

942 

BOCA 

162 

251 

342 

690 

934 

1216 

1530 

1006 

912 

755 

582 

265 

8637 

BONITA 

0 

2 

0 

56 

119 

247 

312 

185 

231 

144 

59 

0 

1355 

BORREGO  SPR6S  3  NNE 

0 

0 

0 

29 

173 

309 

347 

109 

103 

36 

9 

0 

1115 

BOWMAN  DAM 

45 

57 

98 

474 

471 

675 

1011 

694 

729 

569 

465 

118 

5406 

BRAWLEY 

0 

0 

0 

3 

137 

284 

333 

97 

53 

13 

0 

0 

920 

BRIDGEPORT  DAM 

73 

127 

160 

776 

979 

1299 

663 

764 

658 

512 

166 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

0 

2 

213 

383 

626 

711 

424 

360 

220 

91 

0 

BURBANK  WB  AP 

0 

2 

0 

59 

74 

200 

427 

198 

161 

151 

81 

2 

1355 

1808 

BURLlNGAME 

90 

84 

76 

221 

344 

524 

610 

351 

343 

234 

169 

76 

3122 

BURNEY 

42 

75 

215 

527 

762 

1008 

1224 

785 

696 

568 

376 

133 

6411 

BUTTONWILLOW 

0 

0 

0 

105 

391 

677 

697 

329 

260 

103 

46 

0 

2608 

CABRILLO  NM 

4 

1 

2 

73 

91 

196 

338 

230 

255 

219 

125 

34 

1566 

CACHUMA  DAM 

9 

4 

124 

149 

310 

579 

299 

323 

240 

173 

26 

2245 

CALAVERAS  BIG  TREES 

54 

98 

120 

512 

554 

705 

992 

663 

751 

592 

498 

114 

5673 

CALLAHAN  RS 

11 

17 

115 

465 

745 

1006 

1133 

692 

670 

494 

270 

51 

5669 

CAMPO 

19 

41 

1 

211 

330 

465 

586 

335 

430 

355 

286 

31 

3110 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

3 

136 

305 

592 

648 

390 

361 

225 

123 

5 

2790 

CANOGA   PARK    P I ERCE  COL 

1 

0 

0 

84 

120 

266 

484 

23  0 

206 

177 

97 

0 

1665 

CANTIL   2  E 

0 

0 

0 

111 

470 

654 

726 

298 

343 

196 

115 

CANYON  DAM 

42 

58 

195 

581 

817 

1009 

1251 

aeo 

813 

614 

4«1 

122 

6843 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

1 

0 

4 

195 

365 

611 

723 

383 

413 

290 

157 

6 

3170 

CECILVILLE  SAWYER 

35 

104 

3  94 

585 

812 

1004 

627 

294 

79 

CEDAR  GROVE 

63 

7  0 

100 

494 

86 

CEDARVILLE 

0 

366 

78 

CENTERVILLE  PH 

0 

0 

1 

156 

306 

566 

675 

376 

350 

203 

106 

0 

2739 

CHERRY  VALLEY  DAM 

17 

14 

55 

390 

448 

626 

966 

622 

690 

525 

430 

77 

4862 

CHICO  EXP  STA 

1 

0 

0 

172 

342 

603 

679 

371 

340 

2  06 

81 

0 

2797 

CHULA  VISTA 

3 

0 

4 

94 

359 

227 

264 

213 

136 

25 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1 

91 

130 

487 

236 

263 

207 

129 

8 

CLARKSBURG 

7 

3 

3 

155 

378 

641 

677 

394 

325 

180 

114 

3 

2880 

CLEARLAkE  hi    1  NNE 

0 

0 

23 

259 

467 

725 

842 

488 

467 

3  04 

209 

7 

3811 

CLOVERDALE   3  SSE 

0 

4 

8 

115 

210 

449 

642 

371 

348 

220 

161 

10 

2538 

COAL I NGA 

^ 

^ 

0 

130 

338 

604 

676 

321 

309 

146 

63 

0 

2587 

COLFAX 

2 

1 

3 

223 

261 

492 

751 

440 

462 

299 

215 

9 

3158 

COLUSA  1  SSW 

0 

0 

0 

175 

378 

663 

707 

362 

317 

153 

49 

0 

2804 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

0 

0 

0 

142 

399 

658 

704 

327 

305 

130 

40 

0 

2705 

CORONA 

0 

0 

0 

81 

93 

249 

413 

210 

227 

148 

67 

0 

1488 

COVELO 

0 

3 

38 

275 

492 

744 

842 

483 

497 

347 

197 

COW  CREEK 

0 

0 

0 

14 

290 

436 

101 

6 

9 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

199 

174 

206 

342 

430 

564 

637 

451 

469 

425 

317 

204 

4418 

CROCKETT 

19 

1  0 

3 

122 

240 

496 

563 

333 

302 

171 

129 

8 

2396 

CULVER  CITY 

0 

0 

0 

60 

73 

206 

324 

195 

184 

186 

103 

3 

1334 

CUYAMA 

8 

12 

18 

279 

417 

583 

775 

386 

470 

314 

232 

16 

3510 

CUYAMACA 

29 

48 

19 

416 

522 

682 

832 

537 

606 

523 

472 

92 

4780 

DAGGETT   CAA  AP 

0 

0 

0 

78 

346 

478 

622 

207 

192 

74 

24 

0 

2021 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

6 

0 

0 

126 

327 

620 

651 

365 

322 

173 

93 

0 

2683 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

0 

6 

41 

378 

719 

1213 

649 

631 

423 

396 

31 

DEER  CREEK  PH 

44 

61 

111 

488 

805 

1039 

1081 

751 

658 

514 

388 

99 

6039 

DENAI R 

0 

0 

2 

146 

390 

628 

691 

341 

316 

157 

50 

0 

2723 

DE  SABLA 

5 

13 

37 

325 

385 

572 

640 

519 

582 

381 

287 

38 

3984 

DOBBINS  COLGATE 

0 

0 

202 

300 

706 

402 

404 

2  44 

154 

6 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

154 

249 

292 

681 

863 

1143 

1391 

923 

902 

7  34 

563 

256 

8151 

DOWNIcVILLE  RS 

23 

38 

109 

459 

679 

904 

1042 

700 

633 

467 

352 

63 

5489 

DOYLE  5  SSE 

8 

30 

95 

500 

831 

1053 

1217 

731 

666 

557 

362 

83 

6133 

DUDLEYS 

49 

48 

66 

380 

511 

701 

932 

524 

579 

475 

361 

77 

4703 

duttons  landing 

54 

209 

599 

696 

382 

280 

216 

EAGLE  MTn 

0 

0 

0 

23 

122 

223 

396 

117 

67 

25 

4 

0 

979 

EAST  PARK  RES 

0 

0 

10 

215 

363 

599 

778 

458 

435 

275 

162 

5 

3300 

EL  CAJON  2  E 

0 

0 

0 

65 

182 

3  26 

416 

237 

266 

169 

122 

1814 

EL  CAPITAN  DAM 

0 

0 

342 

161 

205 

129 

73 

1246 

EL  CENTRO   2  SSW 

0 

0 

0 

173 

325 

367 

95 

51 

11 

0 

ELECTRA  PH 

0 

0 

3 

132 

326 

576 

669 

349 

337 

207 

103 

2703 

ELK  VALLEY 

22 

56 

164 

456 

709 

873 

965 

615 

586 

455 

265 

91 

5299 

ELSINORE 

0 

0 

0 

118 

227 

354 

481 

224 

265 

170 

119 

1961 

ESCONOIDO 

0 

0 

0 

113 

164 

439 

247 

295 

187 

122 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

0 

0 

46 

61 

162 

378 

201 

224 

149 

90 

2 

EUREKA   WB  CITY 

279 

246 

254 

353 

489 

577 

665 

44  0 

459 

426 

309 

228 

4725 

4632 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

0 

0 

1 

141 

307 

578 

634 

330 

310 

174 

105 

0 

2580 

FAl RHONT 

12 

9 

2 

171 

360 

533 

793 

360 

456 

333 

274 

24 

3369 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

25 

52 

5  07 

735 

975 

1202 

801 

706 

560 

389 

60 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

[continued  Season  of       1956  -  1957  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

lune 

Total 

Nonaal 
July-June 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FOLSOM  DAM 
FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORT  BIDWELL 

0 
0 
0 

42 

0 
0 
0 

65 

0 
0 
0 

166 

138 
110 
68 

512 

367 
253 
68 
713 

807 

638 
543 
127 
983 
1013 

72  6 
600 
407 
1084 
1301 

337 
205 
669 
837 

236 

300 
183 
637 
719 

126 
179 

126 
479 
562 

61 
91 
74 
291 
372 

2 
3 
82 
130 

2415 
1260 

6526 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRESNO  WB  AP 

283 
32  5 
16 

0 

244 
299 
31 
176 

0 

220 
287 
123 
175 

0 

320 
377 
462 
272 
135 

451 
499 
769 
339 
347 

557 
603 
1019 
487 
627 

618 
650 
1177 
570 
692 

436 
446 
696 
389 
321 

445 

462 
636 
397 
306 

380 
428 
490 
339 
156 

260 
342 
279 
267 
64 

229 
262 
66 
157 
0 

4463 
5000 
5766 
3757 
2650 

2632 

FRIANT  GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GILROY 
GLENNV I LLE 
GRANT  GROVE 

0 

102 
138 

0 

155 
216 

0 

139 

47 
173 

119 
598 

374 

331 
733 

643 

566 
957 

662 
802 

672 
1198 

879 
1155 

332 

606 

494 

76  5 

334 
666 

589 
901 

198 
732 

452 
753 

75 
667 

333 
676 

3 

200 
20 
63 

249 

2630 
7144 

4422 

GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

0 
49 
0 

205 

0 
50 
0 

262 

12 
69 

0 

154 

263 
258 
12 
215 
237 

323 
389 
426 
517 
256 

513 
640 
135 
666 
406 

789 
707 
389 
943 
527 

472 
428 
110 
493 
333 

509 
407 
1 

429 
376 

329 
286 
0 

273 
306 

228 
203 
0 
171 
245 

16 
22 
0 
0 

193 

3466 
3606 
1073 
3709 
3504 

HAMILTON  AFB 

HAMILTON  AFB  1  E 

HANFORD 

HAPPY  CAMP  RS 

HAT  CREEK  PH  1 

37 
83 

0 

19 

31 
61 

0 

45 

24 
58 
0 

191 

176 
219 
134 

512 

343 
383 
384 

800 

581 
630 
640 

980 

639 
658 
694 
916 
1156 

361 
392 
315 
537 
710 

334 
364 
267 
518 
644 

210 
233 
144 
318 
496 

136 
159 

126 

335 

14 

35 

24 
76 

2885 
3286 

4208 
5964 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HEALOSBURS 
HENSMAW  DAM 
HETCH  HETCHY 
HOLLISTER 

0 
& 
24 
13 
34 

0 
5 
31 
1 5 
29 

0 
12 

4 
43 

3 

44 
145 
249 
370 
127 

157 
295 
395 
506 
216 

261 
553 
541 
740 
400 

453 
638 
674 
1006 
550 

165 
379 
380 
613 
268 

143 
352 
459 
635 
263 

44 
207 
364 
462 
177 

21 
132 
300 
372 
116 

0 
0 
36 
54 
18 

1308 
2724 
3457 
4829 
2200 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

142 

2 
35 

205 
0 
59 

0 

210 
11 
18 

638 
253 
385 

654 
310 
406 

346 
471 
626 
253 

1274 
796 
866 
316 
955 

844 
478 
662 
87 

96  0 
506 
649 
66 

798 
321 
526 
11 
270 

681 
246 
515 
0 

141 

236 
12 
49 
0 

7490 
3405 
4698 
850 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JOICE  ISLAND 

0 
0 
0 

17 

0 
0 
0 

11 

0 
0 
0 

6 

18 
109 
24 

157 

130 
397 
149 

276 
567 
2  54 

630 

375 
760 
40  2 
1210 
675 

88 
285 
118 
807 
375 

50 
270 

61 
840 
318 

14 

127 
26 
652 
199 

0 
62 
0 

492 
141 

0 
0 
0 

185 
10 

953 
2597 
1034 
6646 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

67 

36 

0 

0 

107 
0 
0 

12 
0 

0 

335 
164 
63 

75 

402 
141 
285 

599 
569 
422 

586 

696 

543 
72  5 
662 

442 
371 
252 
330 
292 

638 
325 
198 
356 
260 

501 
224 

90 
199 

98 

444 

166 
39 

135 
28 

126 
26 

0 
1 
0 

4271 

1748 
2693 
2286 

KETTLEMAN  STA 
1  KINS  CITY 
KLAMATH 
LACUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 

0 
26 
183 
2  2 
47 

0 
34 
150 

51 

0 

u 

2  07 
2 
6 

77 
184 
341 

84 
404 

230 
265 
450 
188 
588 

519 
455 
569 

7  59 

619 
617 

706 

964 

256 
281 
444 
223 
583 

198 
312 
477 
236 
630 

83 
244 
401 
233 
549 

16 
133 
299 
146 
501 

0 
19 
183 
10 
90 

1996 
2601 
4430 

6172 

LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 

32 
13 

9 

0 

107 

52 
8 

156 

133 
48 

185 

569 
261 

576 

644 
595 

1066 
669 
681 

605 

1357 
1018 
791 
605 
1131 

893 
665 
482 
468 
776 

802 
679 
471 
442 
843 

627 
463 
307 
269 
645 

400 
461 
204 
131 
515 

139 
83 
20 
5 

163 

6914 

3193 
6497 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LE  GRAND 

43 
1 

0 
0 
0 

42 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

630 
61 
166 
113 
134 

91 
538 
228 
374 

204 
726 

609 

352 
771 
56  0 
669 

200 
340 
309 

240 
349 
294 

169 
194 
155 
176 

465 
97 

131 
76 
62 

127 
8 
2 
0 
2 

1413 
3219 
2263 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RS 
LODI 

0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
2 
0 
1 

0 
0 
14 

0 

112 
121 
166 

166 

323 
349 
354 

391 

599 
614 
572 

628 

652 
661 
666 

790 
666 

269 
301 
396 
367 
370 

229 
298 
354 
390 
333 

133 
158 
2  06 
246 
185 

65 
40 
149 

191 
93 

0 
0 

11 

5 
2 

2372 
2562 
2893 
2967 
2837 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

153 

0 
0 
0 
3 

166 
0 
0 
0 
0 

117 

0 
0 

0 

242 
54 
42 

117 

249 
62 
63 

359 

374 
193 
188 

621 

534 
364 
337 
32  8 
879 

287 
194 
172 
146 
313 

310 
223 
168 
123 
267 

327 
187 
144 
111 
134 

209 
112 
63 
44 
49 

117 
6 
0 
0 
0 

3065 
1367 
1157 
964 
2542 

2015 
1451 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY   2  W 
<  MADERA 

[MANDEVILLE  ISLAND 
[MANZANITA  LAKE 

3 
0 
0 
2 

108 

2 
0 
0 
8 

173 

4 

0 
0 
14 
282 

136 
184 
104 
185 
666 

257 
534 
347 

718 

434 
665 
610 

893 

586 
72  7 
670 
663 
1301 

324 
376 
285 
381 
92  0 

310 
409 
278 
324 
956 

196 
227 
139 
174 
742 

127 
112 
39 
116 
593 

18 

3 
3 
1 

204 

2396 
3237 
2475 
2864 
7656 

MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MECCA   3  SE 

0 
3 
2 
36 

0 

0 
7 
0 
79 
0 

0 
5 
0 

170 
0 

60 
136 
116 

17 

234 
312 
297 

116 

531 
582 
577 

267 

626 
621 
631 
1146 
352 

268 
361 
342 
780 
124 

203 
294 
286 
703 
64 

66 
181 
134 
556 

13 

30 
129 

66 
388 
0 

0 
8 
0 

115 
0 

2038 
2629 
2453 
6906 
963 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MODESTO 

0 
0 

119 

0 

0 
0 
3 

192 
0 

0 
0 
0 

274 

0 

131 

101 
122 

153 

333 
334 
164 

372 

607 
604 
310 

603 

685 
667 
680 
1217 
677 

326 
327 
26  5 
63  7 
330 

302 
272 
337 
860 
288 

125 
90 
269 
666 
152 

50 
44 
229 
551 
56 

1 
0 
22 
222 
0 

2662 
2439 
2325 
7179 
2633 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BRECKENRIDGE 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

32 
220 

0 

111 

35 

43 
189 

0 

151 
21 

94 
77 

0 

105 
28 

500 
183 
256 
6  23 
197 

773 
160 
551 

217 

969 
313 
698 

356 

1261 
607 
891 

1171 
672 

64  0 
29  6 
466 
761 
464 

718 
320 
513 
942 
472 

601 
277 
336 
765 
326 

460 
223 
214 
680 
306 

106 
146 

11 
197 

35 

6387 
2930 
3928 
6953 
3125 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA    WB  CITY 
MT  WILSON  FC  338B 
NACIMIENTO  DAM 

42 
83 
31 
23 

44 
184 
59 
14 

76 
316 
146 

3 

409 
613 
546 

323 

326 

652 
268 

476 
1025 
382 
494 

911 
1362 
1163 

891 

551 
907 
716 
468 

684 

608 
731 
597 

506 
707 
542 
513 

449 

467 
130 

107 
206 

53 
0 

4582 

5959 
4124 

5913 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEVADA  CITY 

14 

0 
13 

12 
0 
25 

16 
0 
84 

178 
29 
432 

248 
198 
598 

502 
319 
774 

610 
416 
944 

339 
119 
596 

333 
83 
594 

185 

1  '1 
457 

141 
0 

303 

8 

1  0 

1 

2586  1 

1196 

4879 

3«e  reference  notes  foXlo»ing  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  SeaBon  oi       1956  -  1957 


station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NEWARK 

35 

160 

610 

NEWMAN 

0 

0 

1 

101 

330 

568 

»«9 

301 

236 

124 

16 

0 

23*e 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

12 

5 

5 

102 

151 

257 

33  3 

234 

2*2 

231 

138 

11 

1721 

NORTH  FORK  RS 

292 

429 

622 

881 

497 

500 

368 

300 

*3 

NORTH  HOLLYWOOD 

0 

0 

0 

79 

96 

271 

404 

221 

192 

109 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

0 

0 

0 

153 

382 

640 

716 

406 

3*4 

2*7 

91 

8 

2987 

OAKLAND 

57 

47 

18 

163 

216 

396 

551 

297 

321 

17* 

20 

OAKLAND  CITY  HALL 

OAKLAND  WB  AP 

83 

78 

36 

208 

329 

547 

611 

361 

3*« 

213 

130 

37 

3163 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

6 

1 

e 

99 

146 

264 

344 

237 

296 

232 

166 

26 

1»27 

OJAI 

2 

1 

0 

122 

155 

317 

517 

233 

23* 

211 

119 

8 

1919 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

21* 

30 

3 

326 

332 

517 

879 

520 

591 

455 

360 

*1 

*09e 

ORANGE  COVE 

0 

0 

0 

116 

342 

599 

687 

316 

330 

176 

61 

0 

26*7 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

186 

172 

202 

345 

511 

670 

762 

492 

500 

436 

29* 

192 

4762 

ORINDA  BOWMAN 

53 

49 

32 

250 

367 

588 

705 

422 

*02 

275 

200 

40 

3*03 

ORLAND 

0 

0 

0 

134 

332 

611 

697 

383 

3*5 

17* 

62 

0 

2758 

ORLEANS 

7 

6 

23 

286 

490 

720 

787 

474 

*71 

272 

106 

0 

3642 

OROVILLE  1  WSW 

0 

0 

0 

138 

340 

623 

667 

369 

314 

189 

77 

0 

2717 

OROVILLE  7  SE 

0 

0 

3 

196 

399 

662 

731 

436 

417 

251 

1** 

8 

32*7 

OXNARD 

32 

16 

131 

392 

2*5 

1*8 

PALMDALE 

0 

0 

0 

lie 

381 

535 

794 

334 

315 

215 

131 

5 

2828 

PALMDALE  CAA  AP 

0 

0 

0 

173 

474 

643 

790 

3*5 

376 

238 

1*5 

1 

3185 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

29 

119 

255 

369 

108 

79 

23 

5 

0 

987 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

18 

13 

22 

150 

320 

518 

607 

317 

289 

200 

126 

25 

2605 

PALOMAR  MTN  OBSY 

20 

6 

2 

281 

322 

517 

833 

428 

579 

472 

427 

57 

39** 

PANOCHE  JUNCTION 

0 

0 

0 

91 

248 

583 

652 

305 

255 

104 

45 

0 

2283 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

2* 

167 

294 

357 

96 

37 

26 

0 

0 

1003 

PASADENA 

0 

1 

0 

60 

75 

220 

397 

1S6 

173 

149 

7* 

2 

1337 

PASO  ROBLES 

31 

22 

e 

161 

393 

575 

659 

308 

320 

221 

1*5 

0 

2863 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

21 

9 

3 

160 

350 

581 

678 

3*2 

361 

239 

156 

2 

2922 

PERRIS  1  WSW 

0 

0 

0 

163 

295 

503 

255 

281 

162 

119 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

37 

20 

14 

138 

343 

600 

648 

362 

355 

247 

171 

41 

3026 

PINNACLES  NM 

1 2 

3 

166 

269 

452 

687 

354 

356 

243 

167 

PISMO  BEACH 

176 

154 

91 

191 

169 

255 

482 

24* 

270 

319 

199 

99 

26*5 

PLACERVILLE 

6 

33 

319 

533 

733 

673 

526 

528 

391 

2*0 

33 

PLACERVILLE  IFG 

2 

0 

12 

263 

277 

486 

773 

477 

522 

354 

253 

32 

3*51 

POINT   ARGUELLO  USCG 

253 

217 

94 

201 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

199 

235 

208 

293 

218 

299 

450 

318 

417 

363 

29* 

305 

3599 

POMONA 

0 

0 

0 

60 

159 

313 

4«8 

233 

255 

169 

109 

4 

1810 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

13 

11 

20 

213 

398 

634 

674 

377 

372 

238 

1S9 

6 

3117 

PORTERV I LLE 

0 

0 

0 

109 

304 

580 

661 

262 

275 

129 

59 

0 

2399 

PORTOLA 

97 

156 

232 

553 

791 

1027 

1318 

835 

779 

6*3 

*«e 

POSEY   3  E 

58 

63 

57 

490 

691 

98  1 

576 

722 

60* 

500 

117 

5308 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

0 

644 

747 

416 

436 

26« 

159 

29 

PRIEST  VALLEY 

884 

500 

572 

OUINCY  RS 

47 

69 

169 

496 

753 

965 

1091 

724 

639 

493 

318 

79 

58*3 

RAMONA  SPAULDING 

3 

1 

0 

127 

143 

279 

438 

246 

316 

244 

161 

6 

196* 

RANDS6URG 

0 

0 

146 

514 

77  5 

336 

340 

131 

122 

0 

2698 

RED  BLUFF  WB  AP 

0 

0 

0 

137 

273 

545 

687 

371 

340 

173 

7* 

0 

2600 

2546 

REDDING  FIRE   STA  2 

0 

0 

0 

126 

221 

438 

646 

319 

313 

133 

52 

0 

2250 

REDLANDS 

0 

0 

0 

90 

172 

299 

49  0 

228 

231 

157 

106 

5 

1780 

REDWOOD  CITY 

13 

18 

11 

166 

310 

506 

596 

315 

298 

181 

120 

13 

25*9 

RICHMOND 

122 

84 

26 

142 

215 

444 

532 

294 

294 

165 

120 

35 

2*73 

RICHMOND  FIELD  STA 

185 

130 

67 

168 

240 

469 

568 

339 

333 

203 

189 

89 

2980 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

2 

0 

0 

82 

174 

320 

458 

220 

221 

1*6 

82 

0 

1705 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 

0 

0 

0 

71 

149 

2  38 

455 

219 

236 

157 

114 

1 

16*0 

ROCKLIN 

0 

0 

0 

192 

416 

681 

717 

410 

382 

2  37 

108 

3 

31*8 

SACRAMENTO  WB  AP 

2 

0 

0 

151 

349 

639 

665 

353 

325 

1  58 

70 

0 

2712 

2  822 

SACRAMENTO  WB  CITY 

2 

0 

0 

123 

294 

581 

62  6 

326 

289 

152 

73 

0 

2*68 

2600 

SAINT  HELENA 

2 

2 

13 

182 

260 

554 

674 

36  0 

365 

213 

14* 

3 

2812 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

19 

21 

14 

252 

417 

632 

717 

415 

406 

272 

195 

29 

3389 

SALINAS  CAA  AP 

107 

90 

35 

159 

161 

344 

540 

268 

323 

237 

159 

61 

250* 

SALT   SPRINGS  PH 

2 

2 

19 

268 

273 

496 

815 

501 

524 

362 

286 

37 

3609 

SALYER  RS 

5 

8 

36 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

16 

19 

0 

123 

102 

236 

52  0 

265 

325 

277 

245 

31 

2159 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

73 

161 

240 

447 

195 

169 

136 

90 

2 

1533 

SANDBERG  WB 

22 

13 

10 

324 

412 

604 

912 

47  5 

632 

480 

418 

62 

*36* 

4243 

SAN  DIEGO  WB  AP 

0 

0 

0 

35 

75 

1  56 

259 

146 

161 

122 

53 

4 

1011 

1574 

SAN  FERNANDO 

2 

0 

0 

66 

65 

161 

438 

205 

191 

175 

99 

1 

1405 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCIENCE 

277 

229 

121 

233 

219 

420 

532 

325 

359 

256 

247 

158 

3378 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

105 

84 

58 

198 

296 

501 

564 

334 

342 

242 

194 

77 

3015 

3*21 

SAN  FRANCISCO  FOB 

236 

182 

91 

169 

172 

372 

494 

302 

330 

222 

215 

126 

2915 

3069 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

59 

76 

226 

381 

177 

161 

133 

66 

0 

1283 

SAN  GREGORIO  3  SE 

207 

215 

147 

318 

286 

440 

605 

376 

427 

359 

286 

177 

38*5 

SAN  JACINTO 

0 

0 

0 

132 

246 

407 

533 

268 

312 

192 

126 

4 

2220 

SAN  JOSE 

9 

7 

6 

139 

255 

439 

536 

293 

278 

163 

112 

15 

2272 

2410 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

76 

67 

24 

134 

133 

2  34 

523 

270 

294 

239 

200 

46 

2240 

SAN  MARCOS  RANCH 

3 

28 

170 

235 

396 

SAN  MATEO 

50 

51 

30 

161 

274 

466 

556 

311 

304 

200 

160 

53 

2616 

SAN  PEDRO 

8 

0 

0 

76 

60 

169 

325 

190 

201 

186 

91 

3 

1311 

SAN  RAFAEL 

16 

9 

14 

152 

238 

472 

560 

330 

307 

175 

134 

17 

2*2* 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

0 

0 

0 

50 

80 

188 

347 

180 

190 

140 

55 

3 

1233 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

9 

10 

0 

120 

175 

291 

565 

339 

256 

234 

28 

2291 

SANTA  BARBARA 

22 

18 

1 

96 

114 

217 

389 

19  5 

193 

196 

114 

14 

1973 

SANTA  BARBARA   CAA  AP 

52 

48 

26 

172 

214 

346 

468 

256 

252 

271 

161 

42 

2330 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

4 

5 

7 

155 

295 

476 

569 

301 

260 

170 

94 

10 

2366 

SANTA  CRUZ 

119 

134 

60 

234 

271 

462 

596 

324 

328 

267 

164 

70 

3049 

SANTA  MARIA 

131 

187 

191 

318 

52  1 

267 

286 

274 

203 

95 

2676 

SANTA   MARIA   WB  AP 

126 

153 

82 

215 

22  5 

359 

564 

269 

351 

327 

215 

113 

3019 

293* 

SANTA   MONICA  PIER 

0 

0 

1 

62 

119 

176 

346 

228 

226 

272 

135 

25 

1596 

SANTA  PAULA 

5 

3 

93 

65 

204 

408 

188 

215 

192 

120 

27 

SANTA  ROSA 

32 

10 

25 

201 

366 

604 

673 

410 

399 

238 

190 

1* 

3154 

SCOTIA 

137 

116 

131 

291 

431 

574 

669 

412 

437 

365 

231 

130 

392* 

SHASTA  0AM 

0 

0 

3 

172 

233 

455 

702 

437 

410 

200 

130 

0 

2742 

SIERRA  CITY 

9 

19 

89 

461 

544 

721 

1049 

SIERRA   MADRE    1  N 

6 

0 

57 

53 

114 

369 

20  2 

207 

279 

131 

19 

SIERRAVILLE  RS 

82 

143 

225 

574 

816 

1069 

1336 

901 

779 

639 

455 

190 

7213 

SODA  SPRINGS 

329 

360 

760 

900 

1067 

1406 

966 

1084 

867 

7*8 

351 

S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Season  of        1956  -  1957 

  CALIFORNIA 


Station 

/ 

■  

JuJy 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

"  SONOMA 

7 

9 

21 

214 

357 

619 

686 

365 

373 

226 

148 

14 

3039 

SONOftA 

0 

0 

7 

200 

340 

560 

455 

469 

266 

174 

17 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

l*h 

81 

103 

476 

525 

694 

1030 

657 

726 

596 

502 

95 

5529 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

152 

306 

728 

954 

917 

674 

SQUIRREL   INN  2 

36 

22 

11 

408 

543 

710 

955 

532 

670 

571 

523 

STOCKTON  CAA  AP 

0 

153 

366 

618 

679 

350 

303 

175 

74 

1 

2720 

STOCKTON  FIRE  STA  ^ 

0 

16 

180 

42  0 

649 

690 

385 

330 

214 

94 

3 

2981 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

2 

0 

142 

382 

595 

673 

370 

306 

153 

70 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

7 

188 

334 

610 

768 

43  0 

384 

224 

STRAWBERRY  VALLEY 

15 

15 

61 

424 

409 

624 

960 

620 

713 

495 

408 

52 

4796 

SUNLANO 

9 

0 

73 

97 

170 

464 

218 

213 

214 

132 

9 

1601 

SUSANVILLE  AP 

48 

151 

544 

838 

1102 

1302 

807 

705 

548 

354 

89 

TABLE  MTN 

29 

36 

508 

643 

839 

1112 

652 

810 

665 

582 

100 

6022 

TAHOE 

188 

266 

303 

695 

911 

1065 

1270 

890 

950 

TEHACHAPI 

8 

15 

47 

404 

468 

650 

906 

48  0 

596 

457 

361 

67 

4459 

TEJON  RANCHO 

0 

0 

0 

125 

254 

505 

634 

319 

293 

166 

86 

3 

2385 

THERMAL  CAA  AP 

0 

17 

132 

273 

3*3 

90 

39 

10 

0 

0 

904 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

0 

0 

145 

322 

568 

674 

326 

305 

176 

102 

1 

2619 

TIGER  CREEK  PH 

I* 

0 

12 

256 

423 

684 

82  6 

476 

476 

341 

TOPAZ  LAKE 

I* 

4 

44 

415 

705 

902 

1117 

673 

616 

503 

339 

47 

5369 

TORRANCE 

1 1 

2 

9 

87 

113 

253 

396 

216 

2  56 

229 

TRACY  CARBONA 

0 

1 

0 

124 

364 

628 

689 

380 

285 

168 

82 

2 

2723 

TRACY  PUMPING  PLANT 

0 

6 

0 

99 

329 

587 

644 

339 

274 

144 

87 

7 

2516 

TRONA 

0 

0 

0 

69 

412 

604 

673 

258 

162 

66 

29 

0 

2273 

TRUCKEE  RS 

U6 

218 

252 

684 

962 

1176 

1410 

939 

952 

750 

601 

249 

8339 

TULELAKE 

148 

265 

7  05 

84  7 

1095 

1262 

810 

785 

626 

386 

129 

7135 

TURNTABLE  CREEK 

3 

0 

0 

176 

224 

436 

720 

433 

430 

234 

154 

1 

2811 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

1 

0 

0 

70 

108 

243 

358 

209 

230 

164 

95 

0 

1*78 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

51 

267 

493 

577 

176 

186 

57 

14 

Q 

TWIN  LAKES 

324 

413 

429 

831 

B41 

992 

1377 

945 

1100 

905 

792 

370 

9319 

UK  lAH 

0 

0 

9 

205 

375 

5  79 

721 

407 

387 

222 

152 

9 

3066 

UCLA 

1  0 

3 

0 

75 

62 

137 

357 

178 

195 

219 

128 

35 

1399 

UPLAND 

7 

19 

0 

299 

485 

249 

285 

210 

190 

23 

UPPER  LAKE  RS 

t* 

15 

78 

278 

477 

802 

497 

489 

271 

18 

VACAVILLE 

3 

0 

1 

154 

322 

634 

680 

387 

313 

162 

75 

0 

2731 

VALYERMO  RS 

1 

0 

1 

245 

470 

614 

862 

434 

487 

409 

248 

8 

3779 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

3 

170 

498 

638 

760 

366 

392 

249 

167 

2 

32*5 

VISALIA 

0 

0 

0 

97 

291 

5  56 

659 

287 

256 

123 

48 

0 

2317 

VOLTA  PH 

0 

0 

8 

241 

290 

482 

765 

450 

491 

286 

178 

16 

3207 

WALNUT  CREEK 

15 

15 

11 

173 

376 

602 

677 

373 

350 

227 

163 

20 

3002 

WALNUT  GROVE 

2 

3 

2 

132 

348 

550 

651 

328 

299 

155 

70 

0 

2540 

WARNER  SPRINGS 

14 

22 

0 

254 

353 

540 

709 

394 

484 

394 

293 

25 

3482 

WASCO 

0 

0 

0 

129 

389 

678 

727 

292 

234 

92 

23 

0 

2564 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

178 

174 

95 

235 

269 

439 

597 

325 

364 

2  86 

221 

WEAVERVILLE  RS 

11 

27 

139 

421 

628 

851 

1002 

625 

600 

438 

235 

62 

5039 

WEED  1  S 

385 

140 

WESTWOOD   3  WSW 

95 

128 

271 

619 

809 

984 

1249 

846 

853 

674 

495 

WHEELER 

243 

337 

445 

555 

631 

403 

495 

390 

329 

WHITE  MOUNTAIN  1 

481 

530 

552 

962 

1084 

1247 

1607 

1121 

1283 

1 144 

1027 

513 

11551 

WHITE  MOUNTAIN  2 

649 

683 

686 

1187 

1159 

1326 

1711 

1303 

1520 

1  336 

1274 

727 

13561 

W  ILL  I AMS 

0 

0 

0 

134 

321 

591 

699 

367 

332 

158 

59 

0 

2661 

WILLOWS 

0 

0 

0 

130 

323 

587 

684 

399 

340 

177 

87 

0 

2727 

WINTERS 

1 

0 

0 

114 

293 

566 

658 

352 

294 

153 

84 

0 

2515 

WOODFORDS 

25 

45 

99 

541 

755 

912 

1199 

749 

756 

619 

475 

1  16 

6291 

WOODLAND  1  WNW 

0 

0 

101 

257 

548 

626 

327 

257 

152 

85 

0 

2357 

YORBA  LINDA 

0 

0 

53 

69 

193 

386 

182 

211 

13i 

66 

0 

YOSEMITE  NP 

2 

8 

27 

358 

616 

847 

994 

598 

578 

4  09 

317 

8 

4762 

YREKA 

4 

20 

76 

410 

711 

958 

1152 

719 

658 

468 

257 

54 

5*67 

8a*  r«f*r«BC«  noXmm  followlnc  Station  latfex. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Day  of  month 


otaQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

AKTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.30 

.51 

.41 

.33 

.42 

.43 

.35 

.35 

.44 

.20 

.40 

.38 

.45 

.39 

.41 

.43 

.42 

.45 

.45 

.49 

.51 

.45 

.48 

.49 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.45 

.56 

.60 

.45 

.75 

.60 

.60 

.45 

.45 

.11 

.36 

.45 

.52 

.51 

.45 

.45 

.44 

.47 

.60 

.60 

.45 

.68 

.52 

.60 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.44 

.59 

.65 

.69 

.65 

.71 

.81 

.72 

.43 

.31 

.86 

.64 

.60 

.62 

.56 

.49 

.47 

.40 

.79 

.68 

.59 

.56 

.50 

.60 

WIND 

93 

121 

92 

79 

65 

185 

178 

219 

148 

141 

121 

194 

158 

215 

180 

152 

34 

10 

119 

133 

147 

118 

64 

60 

MAX 

93 

94 

92 

94 

88 

89 

86 

79 

78 

79 

84 

83 

79 

79 

76 

85 

87 

95 

92 

84 

95 

95 

97 

93 

MIN 

BOCA 

EVAP 

.  26 

.30 

.34 

.33 

.35 

.40 

.29 

.30 

.31 

.05 

.26 

.26 

.29 

.32 

.29 

.32 

.31 

.29 

.36 

.37 

.32 

.30 

.33 

.35 

65 

31 

37 

BURLINGAUE 

EVAP 

.28 

.25 

.30 

.23 

.24 

.25 

.27 

.26 

.16 

.30 

.30 

.29 

.32 

.33 

.29 

.30 

.34 

.38 

.36 

.35 

.28 

.30 

.30 

.34 

81 

MAX 

81 

82 

83 

84 

84 

81 

81 

79 

80 

84 

83 

82 

81 

75 

77 

83 

89 

89 

84 

81 

85 

92 

91 

94 

MIN 

57 

54 

54 

52 

61 

53 

53 

53 

54 

54 

56 

59 

52 

50 

49 

52 

55 

56 

55 

54 

54 

53 

60 

57 

CACHUHA  DAM 

EVAP 

.25 

.33 

.35 

.36 

.40 

.30 

.27 

.23 

.29 

.07 

.19 

.26 

.25 

.36 

.31 

.35 

.37 

.51 

.46 

.39 

.37 

.36 

.31 

.33 

WIND 

33 

34 

34 

37 

36 

39 

41 

38 

51 

74 

59 

39 

32 

66 

67 

68 

49 

45 

64 

41 

68 

37 

31 

26 

WIND 

25 

26 

28 

20 

19 

32 

29 

28 

35 

15 

31 

26 

36 

27 

35 

30 

31 

24 

25 

32 

36 

23 

24 

25 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.43 

- 

.40 

.56 

.29 

.35 

- 

- 

.25 

.36 

.42 

.29 

- 

- 

.41 

.39 

.32 

.38 

- 

- 

51 

154 

154 

89 

CHULA  VISTA 

EVAP 

* 

* 

.59 

.24 

.22 

.24 

.27 

* 

* 

.51 

.20 

.23 

.17 

,16 

* 

* 

.84 

.36 

.44 

.26 

.29 

* 

* 

.75 

WIND 
MAX 

• 

* 

241 

78 

86 

101 

103 

* 

* 

321 

104 

111 

79 

90 

* 

* 

317 

66 

70 

69 

99 

* 

* 

324 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.31 

.29 

.33 

.31 

.36 

.36 

.32 

.32 

.36 

.24 

.39 

.32 

.42 

.31 

.35 

.50 

.51 

.34 

.42 

.38 

.35 

.49 

.53 

.40 

WIND 

34 

24 

31 

26 

48 

59 

47 

70 

79 

43 

65 

34 

73 

60 

109 

23 

33 

42 

50 

105 

80 

23 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

* 

.99 

.28 

.33 

.33 

.31 

• 

• 

.82 

.33 

.32 

.40 

.37 

* 

* 

1.06 

.40 

.38 

.36 

.34 

* 

• 

1. 15 

333 

78 

115 

100 

MAX 

- 

- 

85 

87 

92 

82 

82 

- 

- 

80 

83 

85 

84 

82 

- 

89 

95 

88 

81 

83 

- 

- 

92 

HIN 

- 

- 

53 

54 

54 

53 

52 

- 

- 

52 

54 

59 

49 

SO 

- 

- 

49 

58 

56 

64 

56 

- 

- 

57 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

.36 

* 

.85 

.37 

.36 

.48 

.30 

.37 

« 

.64 

.24 

.34 

.44 

.30 

.30 

* 

.61 

.37 

.42 

.50 

.40 

.34 

* 

.81 

80 

170 

60 

60 

90 

30 

SO 

FOLSOU  DAM 

EVAP 

.30 

.32 

.36 

.35 

.41 

.38 

.36 

.40 

.39 

.18 

.35 

.33 

.42 

.36 

.33 

.40 

.45 

.43 

.46 

.45 

.41 

.45 

.50 

.41 

WIND 

46 

51 

35 

40 

51 

69 

55 

85 

90 

51 

46 

55 

90 

49 

45 

67 

74 

72 

56 

67 

47 

62 

64 

53 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

52 

48 

4S 

45 

47 

49 

21 

35 

55 

54 

50 

4S 

WIND 

55 

67 

59 

41 

34 

99 

49 

71 

94 

44 

60 

48 

ioi 

121 

il6 

91 

47 

43 

41 

68 

ioi 

to 

55 

50 

MAX 

91 

92 

92 

95 

98 

88 

88 

89 

85 

63 

80 

89 

90 

80 

81 

80 

87 

92 

95 

91 

87 

91 

93 

96 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.32 

.41 

.30 

.30 

.30 

.33 

.34 

.40 

.29 

.25 

.30 

.38 

.55 

.55 

.45 

.34 

.44 

.50 

.45 

.53 

.30 

.41 

.45 

.34 

93 

94 

73 

50 

142 

90 

95 

90 

MAX 

87 

84 

88 

82 

82 

85 

87 

82 

77 

85 

85 

87 

79 

87 

79 

90 

94 

90 

80 

82 

89 

94 

96 

95 

UIN 

52 

54 

54 

65 

52 

53 

54 

55 

56 

52 

55 

60 

55 

51 

48 

54 

57 

50 

50 

54 

52 

61 

61 

59 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.26 

.27 

.30 

.22 

.34 

.31 

.29 

.28 

.26 

.05 

.13 

.25 

.25 

.23 

.24 

.26 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.27 

.31 

.30 

WIND 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

» 

« 

» 

1.58 

• 

.40 

< 

• 

• 

1J2 

.39 

* 

* 

« 

* 

« 

2.20 

.43 

* 

.83 

t 

• 

1.57 

WIND 

* 

• 

♦ 

496 

• 

250 

♦ 

« 

« 

610 

30 

* 

* 

« 

* 

750 

50 

• 

240 

• 

• 

* 

270 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.45 

.48 

.60 

.56 

.71 

.60 

.60 

.48 

.60 

.28 

.30 

.52 

.60 

.52 

.45 

.45 

.60 

.50 

.63 

.60 

.58 

.55 

.62 

.60 

WIND 

80 

83 

93 

67 

91 

89 

59 

72 

81 

59 

70 

63 

109 

90 

92 

123 

79 

51 

72 

75 

97 

83 

92 

54 

LAKESHORE 

EVAP 

.  25 

.20 

.26 

.21 

.24 

.26 

.24 

.26 

.14 

.24 

.23 

.28 

.29 

.23 

.27 

.22 

.23 

.24 

.28 

.23 

.26 

.28 

.30 

.30 

WIND 

8 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

6 

1 

0 

1 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

1 

4 

2 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.39 

.39 

.47 

.45 

.45 

.44 

.37 

.39 

.21 

.16 

.31 

.29 

.24 

.34 

.28 

.45 

.59 

.41 

.44 

.40 

.37 

.44 

.49 

.50 

WIND 

LODI 

EVAP 

.36 

.39 

.33 

.35 

.30 

.36 

.36 

.35 

.26 

.22 

.35 

.38 

.37 

.43 

.32 

.43 

.34 

.35 

.39 

.39 

.39 

.47 

.34 

.38 

WIND 

110 

12 

59 

91 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.50 

.55 

.37 

.30 

.36 

.51 

.20 

.37 

.30 

.35 

.35 

.45 

.30 

.30 

.37 

.49 

.45 

.38 

.38 

.52 

.63 

.49 

.72 

.25 

WIND 

205 

266 

164 

91 

191 

85 

142 

113 

233 

207 

196 

MAX 

84 

84 

88 

82 

86 

82 

80 

80 

85 

88 

86 

88 

88 

82 

88 

93 

93 

85 

84 

89 

89 

94 

98 

MIN 

55 

59 

59 

- 

59 

56 

57 

56 

59 

58 

60 

63 

59 

48 

54 

58 

61 

62 

61 

59 

61 

63 

65 

65 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.38 

.39 

.34 

.49 

.37 

.36 

.35 

.36 

.21 

.12 

.31 

.36 

.41 

.40 

.34 

.39 

.44 

.SO 

.49 

.48 

.39 

.50 

.56 

.57 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

« 

« 

.82 

.27 

.30 

.21 

.27 

« 

• 

.64 

.17 

.30 

.25 

.36 

• 

* 

.84 

.41 

.23 

.43 

.31 

• 

1.10 

WIND 

* 

• 

209 

41 

105 

74 

85 

* 

206 

62 

73 

84 

130 

• 

* 

317 

73 

63 

87 

98 

• 

* 

150 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.42 

.35 

.55 

.49 

.49 

.48 

.44 

.37 

.28 

.13 

.34 

.42 

.43 

.33 

.45 

.44 

.39 

.37 

.49 

.55 

.48 

.49 

.52 

.56 

WIND 

114 

103 

131 

110 

106 

128 

111 

109 

89 

44 

136 

66 

91 

195 

115 

53 

PLACERVILLE  IFO 

EVAP 

• 

* 

.75 

.30 

.33 

.32 

.29 

* 

* 

.51 

.24 

.21 

.27 

.28 

• 

• 

.93 

.36 

.33 

.27 

.34 

• 

* 

1J.7 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

* 

• 

* 

.  94 

* 

.55 

.20 

* 

* 

.66 

.26 

.21 

* 

.60 

* 

.60 

.30 

.26 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

329 

108 

122 

178 

103 

42 

89 

MAX 

- 

- 

- 

86 

- 

86 

83 

- 

- 

83 

82 

82 

- 

84 

- 

93 

92 

86 

HIN 

- 

- 

- 

53 

- 

54 

52 

- 

- 

52 

56 

58 

- 

53 

- 

51 

57 

56 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.29 

.33 

.39 

.39 

.35 

.34 

.23 

.12 

.12 

.16 

.22 

.26 

.17 

.19 

.22 

.47 

.51 

.41 

.38 

.35 

.29 

.24 

.30 

WIND 

71 

84 

79 

81 

77 

88 

119 

85 

94 

111 

85 

82 

83 

89 

87 

153 

238 

81 

81 

92 

87 

65 

61 

65 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.29 

.30 

.31 

.31 

.27 

.27 

.24 

.23 

.12 

.14 

.16 

.19 

.20 

.23 

.23 

.25 

.49 

.31 

.37 

.27 

.32 

.34 

.40 

.32 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.32 

.33 

.34 

.35 

.30 

.38 

.33 

.33 

.37 

.15 

.35 

.32 

.38 

.35 

.33 

.37 

.37 

.38 

.33 

.35 

.37 

.38 

.44 

.48 

46 

42 

38 

48 

46 

91 

67 

70 

39 

35 

52 

67 

78 

73 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.45 

.37 

.32 

.30 

.45 

.45 

.45 

.45 

.17 

.30 

.30 

.51 

.45 

.45 

.45 

.30 

.45 

.45 

.53 

.60 

.38 

.40 

.45 

.45 

WIND 

150 

105 

60 

35 

165 

120 

165 

165 

115 

75 

60 

145 

135 

140 

135 

75 

100 

80 

20 

150 

70 

55 

40 

30 

MAX 

89 

91 

95 

95 

84 

90 

88 

83 

79 

89 

91 

85 

86 

84 

85 

91 

97 

100 

94 

86 

94 

96 

100 

102 

MIN 

54 

57 

57 

61 

56 

54 

54 

54 

56 

54 

59 

61 

52 

53 

51 

53 

57 

63 

59 

56 

57 

62 

65 

66 

TAHOE 

EVAP 

.15 

.19 

.19 

.17 

.19 

.23 

.17 

.19 

.17 

.07 

.13 

.17 

.15 

.14 

.16 

.14 

.16 

.18 

.18 

.21 

.20 

.17 

.20 

.20 

WIND 

0 

I 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

11 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

20 

23 

7 

9 

10 

11 

10 

5 

5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.53 

.64 

.49 

.45 

.68 

.42 

.60 

.57 

.29 

.42 

.51 

.57 

.54 

.60 

.45 

.56 

.45 

.70 

.86 

.60 

.49 

.72 

.68 

.55 

WIND 

236 

234 

194 

82 

382 

247 

352 

411 

267 

209 

160 

285 

321 

319 

203 

166 

58 

86 

296 

317 

180 

125 

89 

81 

See  reterence  notes  follovring  StatiOD  Index. 


.55 

.48 

70 

52 

88 

85 

60 

57 

.37 

.36 

41 

38 

.28 

.30 

93 

107 

55 

SS 

.29 

.  30 

40 

28 

.42 

.29 

35 

36 

.42 

.38 

65 

63 

.29 

.24 

134 

83 

85 

84 

61 

62 

.41 

.36 

96 

79 

/53 

^8 

i/.46 
/111 


«:62 

/148 


(/.e2 


3  M  » 

■Sot; 
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Table  6  -  Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALiroBHIA 
JDKE  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

WIND 

.  31 

.  41 

.  35 

.  32 

.  41 

.  26 

.  27 

.  14 

.  30 

.  41 

.34 

.  32 

.30 

.  28 

.30 

.32 

.42 

.36 

.  33 

.39 

.36 

.  29 

.  38 

TDLELAKE  5  WSW 

EVAP 
WIND 

.40 

.45 

.  41 

.  34 

.  29 

.29 

.29 

.29 

.  29 

.29 

.  29 

.  29 

.  29 

.  29 

.  21 

.  29 

.  30 

10.79 

TURMTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.28 
30 

.37 

50 

.24 
42 

.27 
23 

.27 
44 

.29 
77 

.31 

55 

.24 
40 

.28 
41 

.24 

33 

.15 
45 

.22 
21 

.35 
57 

.30 
72 

.27 

55 

.34 
104 

.22 
91 

.44 
54 

.26 
37 

.27 
18 

.38 
72 

.38 

58 

.40 
136 

.38 
43 

.44 
61 

.31 
48 

.32 
55 

.43 
84 

.19 
65 

.31 
44 

9.15 
1655 

WAUniT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.30 
71 

.35 
65 

.45 

55 

.30 

24 

121 

.75 
74 

.34 
100 

.68 
86 

.30 
74 

.45 

105 

.30 

46 

.45 

116 

.30 
96 

.38 
97 

.60 
78 

.15 
82 

.30 
27 

.45 
31 

.45 
79 

.45 
100 

.38 
60 

.45 

55 

.30 
20 

.45 
20 

.45 
44 

.45 
63 

.45 
68 

.30 
105 

.45 
94 

.30 
106 

11.73 
2162 

ItAXIKUM  AND  BINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

9 

6 

3 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 
m.  p.  it. 

Relati 

ve   humidity  averages  • 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

siinshine 

Average 
sky  cover 
siiiirise  to  suiiset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

s 

o 
o 

n 
b 

a. 
o 
o 

0. 
0. 

o 
o 

o 

a 
o 
« 

H 

.01-09 

i 

66 -OS 

66I-00-I 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

18 

7.2 

++29 

NNW 

9 

48 

32 

32 

35 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

17 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

39 

38 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

23 

4.8 

++21 

NE 

17 

79 

55 

46 

71 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

3.7 

EUREKA  WB  CITY 

6.8 

23 

NW 

10 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

69 

5.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

26 

7.2 

22 

W 

2+ 

62 

37 

21 

41 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

95 

1.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

23 

7.6 

++21 

WSW 

4+ 

82 

61 

63 

78 

•  2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.5 

22 

W 

17 

81 

55 

52 

73 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

67 

4.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

69 

46 

32 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

9.0 

++23 

WNW 

14+ 

85 

63 

53 

76 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.0 

BED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NW 

15 

9.5 

30 

NW 

14 

46 

29 

18 

32 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

2.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

20 

11.8 

36 

SW 

12 

69 

43 

29 

56 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

97 

2.1 

SANDBERG  WB 

15.9 

++51 

NNW 

20 

28 

29 

43 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

1.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

24 

8.5 

17 

S 

9+ 

85 

67 

64 

82 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

58 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

33 

12.9 

43 

W 

7 

85 

60 

58 

78 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

2.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10.7 

31 

W 

20 

75t 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

88 

2.1 

SAN  JOSE 

N 

37 

7.0 

27 

N 

14  + 

51 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

86 

1.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

45 

7.9 

++29 

WNW 

14 

90 

59 

60 

85 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

8 

3.6 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

HIGHEST  AND  LOWEST  SOIL  TEMPERATURE  FROM  CONTINUOUS  TEMPERATURE  RECORD  AT  DEPTH  SHOWN. 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Depth  In  Soil 


Day  of  month 


1      2      3      4      S     6      7      8      9     10     11     12     13    14    IS    16     17    18    19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

STATION  2 
18  Inches  (c) 


l.S  Inches  (d) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 

HIN 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE,    UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA. 


9e  98  94 
74     76  72 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMEOT  STATION,  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA. 


99  99 
79  79 


64  64 
63     63     64     64  65 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT. 


I  I 
20P 


99.7 
76.3 


83.2 
80.4 


65.6 
64.9 


(*)  SANDT  LOAH  — 
VALENCIA  ORANGE 
JVME  24  to  8:00 


UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.  (b)  RAHOMA  SANDT  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.  (c)  RAHONA  SANDY  LOAU  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  . 
TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGUWRLY  IRRIGATED  SOIL.  IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  8:00  A.M.  JUNE  3  TO  8:00  A.M.  JUNE  5  AND  8:00  A.M. 
A.H.  JUNE  26.     (d)  SANDT  LOAM  UNDER  GRASS. 


r«fer«tice  notea  follevlns  station  Indsx. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 

6 

3 

H 

§ 
S 

Average 

p 
6 

2 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  o 

Day 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Sno» 

V,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More  1 

50  or  More  1 

1  00 

or  More 

"  I 
8« 

5  > 

aS 

bl 

JUNE  1956 

PRIEST  VALLEY 

AM 

M 

M 

M 

32 

15 

0 

1 

0 

SEPTEMBER  1956 

GREENLAND  RANCH 

AM 

108 

.2 

76 

.8 

92.5 

2.9 

115 

3 

59 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCTOBER  1956 

GREENLAND  RANCH 

AM 

92 

.2 

61 

.2 

76.7 

1.4 

102 

1 

45 

25 

12 

23 

0 

0 

0 

,00 

-  .10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1956 

COLFAX 

69 

.  5 

43 

.  1 

56.3 

4.5 

82 

9 

33 

20 

261 

0 

0 

0 

0 

.15 

-  4.78 

.10 

2 

,0 

0 

1 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

AM 

79 

.  5 

44 

.  5 

62.0 

0.9 

93 

9 

32 

24 

131 

4 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  GROVE 

69 

.  0 

37 

.  5 

53.3 

77 

11  + 

28 

26 

348 

0 

0 

9 

0 

.03 

W'  ■  ' 

.03 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DECEMBER  1955 

GREENLAND  RANCH 

AM 

68 

.  9 

35 

.  5 

52.2 

0.3 

76 

5+ 

28 

9 

389 

0 

0 

S 

0 

.  00 

_  ^21 

.  00 

*  0 

Q 

Q 

0 

0 

JANUARY  1957 

BOWMAN  DAM 

43 

8 

20 

.  4 

32.1 

3.4 

60 

15 

3 

27 

1011 

0 

6 

31 

0 

5.87 

-  6.67 

42 

25 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

36 

.  5 

3 

.  3 

19.9 

53 

1 

-18 

29 

1391 

0 

9 

31 

12 

.  7.87 

2.57 

20 

48 

26 

8 

4 

3 

GREENLAND  RANCH 

AM 

64 

.  6 

36 

.  1 

50.5 

1.0 

72 

2+ 

32 

10+ 

445 

0 

0 

2 

0 

.45 

.22 

.45 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

KENTF I  ELD 

AM 

M 

M 

M 

24 

2  8+ 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

AM 

47 

.  6M 

25 

.  CM 

36. 3M 

8 

28 

884 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

25 

.4 

0 

.5 

13.0 

41 

1 

-21 

29 

1607 

0 

25 

31 

15 

2.03 

1.20 

13 

13.0 

10 

26+ 

4 

1 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

16 

.0 

3 

.2 

9.6 

31 

19 

-18 

27 

1711 

0 

31 

31 

11 

1.85 

1.16 

13 

20.0 

13 

2  6+ 

3 

1 

1 

FEBRUARY  1957 

ANTIOCH   1  E 

59 

.  9 

43 

.  5 

51.7 

0.7 

73 

14 

26 

4+ 

362 

0 

0 

3 

0 

3.62 

1.47 

.  91 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

58 

6 

36 

.  1 

47.4 

75 

15+ 

16 

4 

488 

0 

0 

9 

0 

6.61 

1.98 

23 

.0 

0 

9 

3 

3 

GREENLAND  RANCH 

AM 

78 

0 

49 

.6 

63.8 

6.0 

87 

20 

31 

3 

110 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  .29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

AM 

57 

.  9M 

35 

.  8M 

46.  9M 

69 

14 

19 

4 

500 

0 

0 

7 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

40 

.  3 

21 

.  3 

30.8 

56 

12 

-14 

2 

954 

0 

5 

25 

3 

7.29 

1.17 

7 

42 

24 

2 

MARCH  1957 

CUYAMA 

AM 

62 

.8 

36 

.3 

49.6 

79 

29 

25 

22 

4  70 

0 

0 

10 

0 

1.15 

.53 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENLAND  RANCH 

AM 

86 

5M 

63 

.  4M 

75. OM 

8.  7 

94 

31 

46 

12 

1 

8 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND 

63 

8M 

45 

.  3M 

54.  6M 

1.2 

74 

27 

36 

17+ 

321 

0 

0 

0 

0 

4.43 

.93 

1. 10 

3 

.0 

0 

8 

4 

1 

PRIEST  VALLEY 

AM 

59 

9M 

32 

.  8M 

46. 4M 

25 

14 

572 

0 

0 

0 

MAY  1957 

ICYLLWILD  RS 

62 

7M 

33 

.  4M 

48. IM 

3.5 

83 

31 

27 

9+ 

515 

0 

0 

11 

0 

4.54 

3.52 

1.15 

11 

.0 

0 

6 

4 

2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

42 

6 

21 

.0 

31.8 

67 

27 

5 

14 

1027 

0 

5 

31 

0 

2.74 

.87 

19 

21.3 

5 

12 

8 

2 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

30 

e 

16 

.7 

23.  7 

43 

31 

7 

14+ 

1274 

0 

17 

31 

0 

4.66 

1.80 

11 

53.6 

37 

13 

8 

3 

1 

Precipitation 


CORRECTED  DATA 


DECEMBER  19S1 


NOVEMBER  1954  through 
JANUARY  1957 


DECEMBER  1955 


HILT  SLASH  DISPOSAL      TABLE  3:     Accumulated  monthly  total  should  be  V9.46. 


ANNUAL  1955 


OAKLAND  CITY  HALL 
NAPA 

TULELAKE  2  SE 


TULELAKE  2  SE 


TABLES  2,   3,   and  5:     Delete  record  for  entire  period  indicated. 

TABLE  3:     Precipitation  on  20th  should  2.12;  24th,   1.07;  monthly  total  15.98. 

TABLES  2  and  3:     Precipitation  on  8th  should  be  0.05;  19th,  .17;  monthly  total  3.43; 
departure  2.32,   and  days  with  0.10  or  more  10;   0.50  or  more  1;   1.00  or  more  1.  Pre- 
cipitation on  ?4th  and  25th  should  be  on  the  26th  and  27th. 

TABLE  2:  Precipitation  monthly  total  for  December  should  be  .15.98,  departure  11.06, 
annual  total  26.59,   and  departure  -0.15. 

TABLE  2:     Precipitation  monthly  total  for  December  should  be  3.43,  departure  2.32, 
annual  total  10.10,  and  departure  0.07. 


JANUARY  through 
DECEMBER  1956 


JANUARY  1957 


FEBRUARY  1957 
APRIL  1957 


APRIL  1955  and 
PREVIOUS  MONTHS 


SNOW  CREEK  UPPER 
WEATHER  SUMMARY 


VALLEY  CENTER  3  NE 
DESCANSO  RS 
LA REPORT 

PLACER V I LLE 
PLACER V I LLE  IFG 
SALVER  RS 

MIDDLEWATER 


TABLE  3:     Precipitation  record  for  period  indicated  should  be  published  under  Snotv 
Creek. 

STORM  NARRATIVE  (Delayed  Data):  A  funnel  cloud  t«as  observed  northwest  of  San  Diego 
Airport  and  verified  by  Navy  Aerology  at  North  Island  as  a  waterspout  from  2:10  to 
2:20  p.m.   PST  on  January  29,   1957,   dissipating  as  it  moved  toward  shore.     A  second 
funnel  cloud  was  reported  in  the  vicinity  of  Mt .  Soledad  about  2:50  p.m.;  but  it  did 
not  reach  the  ground.     No  damage  was  reported. 

TABLE  3:     Precipitation  on  28th  should  be  .00  and  monthly  total  0.65. 

TABLE  3:     Precipitation  on  21st  should  be  1.00  and  monthly  total  2.05. 

TABLES  2  and  5:     Min  temperature  on  25th  should  be  38,  mean  min  38.7,  mean  54.6, 
lowest  32  on  15th,  and  total  degree  days  307. 

TABLE  3:     Remove  "V"  from  monthly  precipitation  total. 

TABLE  3:     Monthly  precipitation  total  should  be  V10.61. 

TABLES  2  and  3:     Precipitation  on  1st  should  be  an  accumulated  amount  of  1.10  and 
accumulated  monthly  total  V13.02. 

TABLE  5:     5°  separation  found  in  minimum  thermometer  at  Middlewater  May  3,  1955. 
May  1-3,   1955  minimum  temperatures  were  corrected  by  adding  5°  but  April  and  earlier 
records  were  not  corrected.     Minimum  tenperatures  about  5*  too  low  during  April  1955 
and  probably  back  to  September  1954,  with  some  evidence  of  existance  of  separation  as 
early  as  February  1954. 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Dor  of  month 


13     14  15 


25     26  27 


SEPTEMBER  1956 
GREENLAND  RANCH 
SANTA  MARIA  14  ENE 

OCTOBER  1956 
GREENLAND  RANCH 
SANTA  MARIA  14  ENE 

NOVEMBER  1956 
COLFAX 
DUNSMUIR  RS 
GREENLAND  RANCH 
SANTA  MARIA  14  ENE 
SOLEDAD 
WALNUT  GROVE 

DECEMBER  1956 
ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 
GREENLAND  RANCH 
HAYFORK  RS 
JOHNSONDALE 
LEBEC 
OCOTILLO 

SANTA  MARIA  14  ENE 
SHAFFER  TOOL  WORKS 
VOLLMERS 

JANUARY  1957 
BOWMAN  DAM 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

ELLERY  LAKE 

FERGUSON  RANCH 

GEM  LAKE 

GREENLAND  RANCH 

KEE  RANCH 

KENTFIELO 

NICOLAUS 

PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 
PRIEST  VALLEY 
SANTA  MARIA  14  ENE 
SHAFFER  TOOL  WORKS 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

FEBRUARY  1957 
ANTIOCH  1  E 
CLEARLAKE  HI   1  NNE 
GREENLAND  RANCH 
OCOTILLO 
PRIEST  VALLEY 
SANTIAGO  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SQUAW  VALLEY  LODGE 

MARCH  1957 
BOULEVARD  5  W 
CUYAMA 

GREENLAND  RANCH 

KEE  RANCH 

LYTLE  CREEK  RS 

OAKLAND 

OCOTILLO 

PRIEST  VALLEY 

SHELL  ABS  PLANT 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

APRIL  1957 
BENSONS  FERRY 
BOULEVARD  5  W 
BREA  BERRY  IMPERIAL 
FULLERTON  CREEK  5 
OCOT I LLO 

MAY  1957 
BENSONS  FERRY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
IDYLLWILD  RS 
MOUNT  HEBRON  9  E 
ROUND  MOUNTAIN 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


.49 
.00 
1.10 


5.67 
7.87 
2.S4 
4.57 
3.00 
.45 
5.49 


3.62 
6.61 
.00 
.00 

.86 
1.06 
7.29 


1.43 
1.15 
.00 
.10 
1.76 
4.43 
.00 

1.43 


1.06 
1.10 
.00 


4.54 
2.08 
4.89 
1.96 


.05 
.20 


•  .47 
.37  .56 
.28 

.10 

.46  .39 


.09 
1.26 


»  3.25 
2.30  1.17 
1.43 

1.90  .03 
2.00 

.45  T 
1.75 


2.57 
.78 
1.10 


1.24 
1.15 
1.85 
1.60 
1.35 
1.20 
1.16 


1.17     .65  .36 


.74     .10  .11 


.73  .60  .23 
.02 


.01     .15  .08 


.09  1.80  .56 


.25 
.24 


2.13  .10 


.03     .32  .02 


37  1.09     .80     .33     .19  .27 


.23     .09  .01 


.02 
.08 


.13 
.04 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JANUARY  1957 
WHITE  MOUNTAIN  1 


WHITE  MOUNTAIN  2 


FEBRUARY  1957 
SQUAW  VALLEY 


MAY  1957 
WHITE  MOUNTAIN  1 


WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


36 


5.0 

5 

1.0|23.0 
2S 


12.0 

12 


2.0 

5 


1.0 

11 


1.0 

13 


0.5 

13 


1.0 

35 


0.5 

2 


8.0 

26 


2.0 

28 


3.0 

28 


0.3 

15 
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Tables 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

Q 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

JUNE  1 956 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

74 

80 

85 

82 

58 

67 

82 

87 

90 

92 

90 

90 

87 

85 

74 

76 

MIN 

39 

40 

38 

36 

34 

36 

39 

43 

46 

48 

50 

44 

41 

38 

32 

36 

SEPTEMBER  1956 

6REENUND  RANCH 

MAX 

114 

112 

115 

111 

110 

112 

112 

110 

112 

112 

112 

109 

106 

107 

109 

109 

108 

109 

100 

111 

100 

103 

105 

10! 

109 

107 

106 

106 

103 

103 

108.2 

MIN 

83 

80 

87 

85 

80 

83 

84 

72 

80 

83 

83 

79 

70 

71 

72 

70 

69 

74 

72 

75 

77 

72 

72 

1: 

74 

80 

7E 

76 

79 

71 

76.8 

OCTOBER  1956 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

100 

100 

98 

92 

91 

94 

91 

97 

96 

93 

90 

8e 

79 

80 

8e 

72 

73 

76 

77 

92.2 

MIN 

72 

70 

70 

68 

68 

65 

67 

69 

TA 

70 

72 

^A 

70 

68 

55 

58 

59 

57 

55 

57 

54 

64 

52 

46 

61 

55 

62 

47 

50 

52 

61.2 

NOVEMBER  1956 

COLFAX 

MAX 

45 

63 

66 

63 

68 

75 

75 

81 

82 

80 

78 

74 

67 

66 

61 

68 

68 

69 

64 

64 

66 

72 

72 

7; 

71 

73 

72 

71 

71 

67 

69.5 

MIN 

34 

36 

39 

37 

39 

44 

49 

52 

55 

56 

53 

51 

46 

47 

39 

41 

40 

44 

42 

33 

34 

39 

42 

45 

42 

46 

44 

42 

41 

42 

43. 1 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

89 

88 

78 

80 

89 

88 

90 

92 

93 

92 

89 

60 

79 

78 

72 

74 

73 

75 

65 

69 

71 

74 

73 

7< 

80 

78 

75 

73 

76 

73 

79.5 

MIN 

54 

52 

53 

55 

50 

50 

48 

40 

45 

55 

38 

37 

36 

40 

47 

45 

47 

45 

43 

32 

41 

40 

36 

40 

3d 

36 

44.6 

WALNUT  GROVE 

MAX 

70 

72 

67 

68 

70 

72 

74 

75 

76 

74 

77 

77 

63 

63 

63 

69 

70 

70 

64 

60 

65 

70 

66 

6< 

68 

76 

63 

67 

66 

65 

69.0 

MIN 

52 

46 

40 

40 

39 

39 

42 

42 

40 

41 

39 

42 

43 

44 

33 

36 

39 

41 

44 

32 

31 

34 

30 

31 

33 

28 

31 

29 

32 

31 

37.5 

DECEMBER  1956 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

73 

75 

73 

76 

/  f 

Iq 

66 

72 

68 

73 

68 

67 

68 

68 

6^ 

65 

67 

6E 

70 

71 

70 

6< 

68.9 

MIN 

36 

35 

36 

40 

41 

45 

44 

32 

28 

29 

34 

38 

39 

39 

38 

43 

38 

35 

36 

33 

35 

36 

35 

34 

30 

31 

32 

33 

34 

32 

31 

36.6 

JANUARY  1957 

BOWMAN  DAM 

MAX 

56 

50 

53 

45 

47 

44 

47 

50 

40 

42 

48 

49 

50 

48 

50 

60 

53 

54 

56 

42 

42 

31 

39 

2! 

28 

22 

2< 

32 

37 

40 

47 

43.8 

MIN 

ft 

30 

28 

28 

28 

29 

22 

25 

25 

14 

8 

12 

22 

18  8 

3 

8 

12 

9 

20 

20.4 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

45 

45 

40 

29 

40 

/A 

40 

34 

43 

44 

40 

32 

36 

46 

38 

34 

44 

47 

34 

35 

35 

3t 

28 

27 

18 

24 

29  26 

33 

36.5 

MIN 

13 

13 

6 

10 

10 

7 

8 

—  7 

—  4 

—  3 

20 

23 

22 

23 

8 

5 

2 

3 

21 

5 

-12 

-10 

-  3 

20 

-10 

-14 

-12 

-18 

-17 

-16 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

69 

72 

70 

65 

72 

71 

70 

70 

68 

70 

66 

65 

70 

71 

68 

61 

65 

70 

69 

60 

6] 

62 

57 

51 

49 

52 

55 

58 

64  Is 

MIN 

34 

33 

37 

36 

35 

36 

34 

32 

34 

36 

38 

40 

44 

40 

42 

34 

35 

36 

36 

35 

38 

3( 

42 

38 

32 

33 

35 

34 

34 

36. 1 

KENTFIELD 

MAX 

52 

55 

50 

55 

55 

50 

49 

42 

52 

63 

MIN 

32 

30 

35 

31 

35 

34 

24 

24 

25 

25 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

50 

54 

51 

52 

50 

49 

55 

52 

56 

52 

60 

47 

48 

46 

4! 

44 

43 

40 

37 

33 

38 

45 

47.6 

MIN 

22 

24 

35 

49 

30 

26 

26 

25 

25 

27 

23 

31 

26 

30 

25 

28 

27 

24 

8 

12 

12 

15 

25.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

41 

32 

33 

29 

19 

21 

24 

28 

25 

35 

36 

30 

32 

26 

32 

30 

30 

35 

32 

36 

20 

18 

21 

1< 

21 

22 

10 

8 

8 

12 

23 

26.4 

MIN 

8 

1 1 

8 

1 

2 

0 

—  4 

-  4 

9 

12 

1 5 

21 

0 

3 

1 

-  6 

-  6 

-  1 

12 

-  6 

0 

9 

10 

0 

-20 

-19 

-21 

-15 

-13 

0.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

30 

2  9 

23 

1 9 

1 6 

10 

1 6 

18 

1 7 

27 

24 

18 

22 

15 

17 

17 

23 

21 

31 

20 

7 

10 

13 

13 

6 

8 

1 

-  2 

3 

5 

20 

16.0 

MIN 

16 

12 

12 

5 

—  1 

2 

3 

5 

1 5 

14 

10 

11 

6 

3 

10 

17 

16 

1 1 

5 

-  6 

-  2 

3 

-  I 

-  1 

-  6 

-18 

-17 

-15 

-12 

-  3 

3.2 

FEBRUARY  1957 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

56 

55 

56 

59 

57 

55 

50 

59 

54 

56 

62 

59 

68 

73 

70 

65 

58 

55 

57 

58 

57 

57 

64 

62 

68 

61 

63 

60 

59.9 

MIN 

\ri 

26 

34 

41 

39 

41 

45 

45 

47 

46 

44 

44 

44 

44 

48 

47 

49 

48 

53 

5' 

57 

52 

51 

61 

43.5 

CLEARLAKE  HI  1  NNE 

MAX 

e.n 

KR 

58 

65 

63 

67 

70 

76 

75 

73 

62 

59 

49 

53 

67 

57 

5f 

61 

58 

64 

58 

58.6 

MIN 

30 

27 

16 

19 

27 

34 

28 

25 

33 

34 

33 

33 

33 

32 

38 

40 

43 

46 

47 

49 

52 

48 

62 

48 

48 

36.1 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

62 

65 

66 

64 

68 

67 

64 

71 

74 

75 

79 

81 

83 

85 

86 

85 

86 

85 

84 

87 

86 

82 

81 

84 

83 

85 

84 

83 

78.0 

MIN 

33 

35 

31 

35 

36 

36 

41 

50 

50 

50 

51 

52 

54 

63 

64 

56 

57 

55 

52 

56 

57 

51 

53 

57 

52 

54 

51 

58 

49.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

55 

53 

54 

54 

56 

61 

62 

48 

49 

54 

61 

62 

65 

69 

58 

58 

52 

62 

67 

62 

64 

57.9 

MIN 

2 1 

24 

2 1 

1 9 

2 1 

24 

30 

35 

42 

40 

42 

45 

45 

47 

43 

40 

45 

44 

43 

39 

41 

35.8 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

2  9 

2  7 

24 

27 

39 

32 

33 

34 

35 

40 

49 

56 

48 

47 

49 

46 

46 

44 

42 

46 

38 

34 

44 

4( 

44 

44 

44 

38 

40.3 

MIN 

—14 

16 

—  2 

12 

16 

14 

29 

9 

1  9 

26 

36 

34 

27 

27 

32 

28 

28 

27 

26 

4 

18 

22 

32 

34 

32 

31 

32 

21.3 

MARCH  1957 

CUYAMA 

MAX 

61 

56 

59 

61 

66 

60 

74 

77 

56 

56 

63 

59 

59 

64 

66 

50 

52 

55 

60 

70 

51 

53 

65 

69 

70 

66 

78 

79 

72 

63 

62.8 

MIN 

39 

42 

51 

39 

41 

42 

36 

31 

35 

31 

26 

29 

37 

29 

28 

40 

34 

36 

25 

26 

2^ 

31 

35 

37 

48 

46 

38 

35 

36.3 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

81 

80 

82 

86 

85 

89 

88 

90 

89 

87 

84 

81 

84 

87 

78 

75 

85 

88 

89 

90 

90 

92 

89 

90 

91 

92 

94 

86.5 

OAKLAND 

MIN 

56 

63 

64 

66 

68 

65 

65 

66 

69 

68 

61 

46 

57 

56 

52 

56 

55 

57 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

70 

68 

69 

63.4 

MAX 

55 

60 

52 

53 

56 

59 

67 

61 

61 

66 

59 

60 

62 

65 

70 

60 

72 

64 

62 

67 

72 

71 

70 

74 

73 

63 

67 

66 

63.8 

MIN 

49 

42 

47 

50 

52 

5 1 

50 

46 

40 

50 

4  7 

40 

40 

45 

36 

43 

46 

40 

36 

40 

48 

50 

50 

50 

40 

48 

45.3 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

56 

56 

53 

52 

60 

67 

69 

67 

56 

63 

60 

56 

55 

55 

48 

60 

59 

54 

56 

56 

58 

62 

60 

65 

71 

70 

72 

59.9 

MIN 

45 

44 

30 

34 

34 

36 

35 

38 

40 

30 

32 

35 

30 

25 

30 

30 

35 

28 

26 

28 

31 

30 

30 

31 

32 

33 

34 

32.8 

MAY  1957 

IDYLLWILO  RS 

MAX 

71 

69 

75 

79 

68 

56 

55 

53 

35 

42 

55 

75 

53 

62 

69 

65 

50 

48 

59 

55 

60 

7e 

73 

69 

73 

83 

62.7 

MIN 

29 

34 

30 

36 

39 

32 

27 

32 

34 

31 

27 

37 

30 

32 

34 

36 

33 

35 

30 

34 

29 

34 

40 

36 

37 

41 

33.4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

44 

46 

48 

48 

49 

52 

52 

40 

41 

38 

34 

28 

38 

35 

30 

33 

42 

42 

50 

45 

30 

32 

36 

32 

42 

47 

67 

55 

55 

45 

60 

42.5 

MIN 

30 

30 

20 

19 

23 

26 

29 

20 

17 

20 

20 

15 

23 

5 

18 

20 

25 

30 

10 

15 

10 

18 

14 

15 

18 

21 

29 

30 

30 

20 

30 

21.0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

35 

32 

34 

35 

35 

38 

37 

30 

27 

21 

22 

26 

26 

24 

20 

32 

35 

33 

30 

17 

22 

24 

21 

27 

29 

41 

42 

39 

36 

36 

43 

30.6 

MIN 

18 

15 

17 

18 

22 

24 

22 

15 

15 

13 

15 

15 

14 

7 

10 

15 

21 

25 

8 

7 

10 

11 

10 

12 

18 

22 

24 

17 

24 

24 

29 

16.7 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


otabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

NOVEMBER  1956 
WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

* 

30 

60 

• 

38 

9 

8 

7 

4 

9 

15 

34 

31 

12 

6 

• 

160 

13 

20 

12 

52 

162 

55 

25 

« 

13 

10 

6 

2 

7 

9 

7 

1.53 
9 

eS.15 

9 

1.68 

839 

6  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DELAYED  DATA  TABLE  7  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  196. 


3ee  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
JUNE  1957 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1  | 

O 
i-J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1 

Station 

Index  No. 

County 

« 
1 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp. 

1  Precip. 

1  Temp.  1 

1  Precip.  1 

ACTON  ESCONDIDO  FC2ftlBE 

001* 

LOS  ANGELES 

29 

118  17 

2920 

5P 

u  s  forIst°sehvice 

3  C 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

175* 

34  48 

119  00 

5250 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

MOOOC 

21 

*1  12 

2 

3  5 

CHULA  VISTA 

1  758 

SAN  OIEGO 

33 

32  36 

117  06 

6A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

2 

3  5  6 

ALOERPOINT 

ooee 

HUMBOLDT 

7 

*0  11 

123  36 

435 

9A 

9A 

klRS  CORA  C  OLSEN 

2 

3  5 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

8 

39  16 

120  31 

5739 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALISO  CANYON  FC  -.fc* 

01  15 

LOS  ANGELES 

13 

3*  19 

118  33 

2367 

5P 

J  SPRECHER 

3  C 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  6HACKETT  OBSY 

ALPINE   1  W 

013A 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

1  16  *7 

1700 

4P 

ERNEST  W  WRIGHT 

2 

3  5 

CLARKSBURG 

178* 

YOLO 

23 

36  25 

121  32 

6A 

6A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

altadena 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  08 

1125 

5P 

SUBIO  CANON  L*W  ASN 

3 

CLAYTON   1  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

37  96 

1  010 

HENRY  J  KAISER  CO 

alturas  ranger  station 

0161 

MODOC 

21 

*1  29 

120  32 

4365 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5      7  C 

cleahlake 

amboy 

0176 

SAN  BEROINO 

)*  33 

115  *5 

620 

i^ID 

'JAT  CHLORIDE  OF  AM 

C 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

38  96 

122  38 

1352 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

angiola 

02  0* 

TULARE 

9 

35  59 

1  19  29 

205 

9P 

*NGIOLA   ELEV  +  WHSE 

CLOVEBDALE   3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

36  *6 

122  59 

320 

8A 

WILLIE  R  HATCHER 

ANGWIN  PAC  union  COL 

0212 

17 

38  35 

122  26 

1819 

6P 

'ACIFIC   UNION  COL 

2 

1  5 

cloveroale  u  w 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

•110 

FRANK  S  ORNSAUM 

ANTIOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

121  *7 

46 

6P 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

2 

3  9 

CLOVER  MEADOWS  GS 

16*4 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANTIOCM    PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

37  59 

121  ** 

60 

8A 

J  S  8UR  RECLAMATION 

3  5  6 

coalinga 

FRESNO 

27 

36  08 

120  22 

671 

IIP 

IIP 

U  S  W8  OBSERVER 

2 

3  5 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  *1 

3Q00 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COALINGA    1  SE 

1B67 

FRESNO 

27 

36  06 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

APACHE  CAMP 

02  39 

VENTURA 

3*  52 

119  21 

*600 

MID 

(ERn  CO  ROAD  CAMP 

C 

COALINGA   14  NW 

1869 

27 

36  14 

120  3* 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTER EY 

2* 

121  29 

800 

MIO 

CHARLES  M  HERBERT 

C 

COLBYS   FC   53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

lie  07 

3675 

E  R  5HINN 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

»*  12 

1  18  10 

1220 

9P 

D  G  STARR 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  *1 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

TULARE 

9 

36  29 

1  18  50 

1698 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

1  5 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

*0  2* 

122  09 

*20 

7A 

S  F  •  W  L  SERVICE 

3 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

33  55 

117  S3 

350 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLFAX 

1912 

PLACER 

39  06 

2*18 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

2 

3  5 

ATLAS  ROAD 

0372 

17 

38  25 

122  15 

1735 

MID 

GLADYS  A  DUTRA 

C 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

e 

39  20 

121  11 

565 

P  G  +  E  COMPANY 

ATWELL  CCC  CAMP 

037* 

TULARE 

9 

36  28 

118  *0 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

COLUSA  1  SSW 

19*8 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

JERNERD  J  STEPHENS 

0379 

27 

119  29 

2003 

4P 

4P 

2 

3  5 

1^61 

37  57 

122  00 

260 

9A 

CLOSED  */30/57 

AUeURN 

PLACER 

38  5* 

1297 

3AN  BARBER 

CONCORD  3  ESE 

CONTRA  COSTA 

I 

ROBERT  L  ANNAND 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

SA 

8A 

^AReOR  MASTER 

2 

3  5 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

37  59 

122  01 

110 

MID 

-RS  JEANETTE  M  HALE 

C 

AVENAL  9  SSE 

0398 

KINGS 

10 

35  5* 

120  03 

532 

eA 

TIDEWATER  OIL  CO 

2 

3  5  6 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

1  19  34 

200 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

2 

3  5  C 

AZUSA  FC  143 

0*10 

LOS  ANGELES 

26 

3*  OB 

117  5* 

607 

5P 

CORNELIUS  SMITH 

3 

CORDES 

2015 

23 

38  51 

122  47 

2610 

EDWARD  J  CORDES 

3 

BACKUS  RANCH 

0*18 

KERN 

3*  57 

118  U 

2645 

9P 

GEORGE  L  TURCOTT 

2 

3  5  6 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  5* 

122  22 

467 

8A 

FRANKLIN  K  HEED 

3 

0*22 

TULARE 

9 

119  01 

3030 

MIO 

tRS  LUCILLE  e  wEDDLE 

C 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

610 

JAMESON  COMPANY 

2 

3  5 

BADGER  PASS 

0*25 

MARIPOSA 

1* 

37  *0 

119  40 

US  NAT  PARK  SERVICE 

S 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

730 

MID 

ftLFRED  T  ENOS 

C 

BAKER 

0*36 

SAN  BERDINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

MIO 

TOWN  OF  BAKER 

c 

COTTONWOOD  CREEK 

2  069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

eAKER  9  NNW 

0*37 

SAN  BERDINO 

6 

35  23 

116  07 

10*5 

8A 

.  A  WTR  •  PWR  DEPT 

2 

3  5 

COVELO 

2081 

MENDOC 1  NO 

39  47 

123  15 

1390 

SS 

SS 

2 

3  5 

0**2 

10 

119  03 

*89 

MIO 

MIO 

2 

3  5  C 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208* 

39  50 

123  05 

1514 

^ID 

C 

BALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

36  5* 

P  G  *  E  COMPANY 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

26 

WILLIAM  B  TEMPLE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*6B 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

:oRPS  OF  Engineers 

S 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

6 

36  32 

116  53 

-152 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  6 

8ARNES0N  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

33  56 

117  51 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

1  16  30 

2300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BARRETT  DAM 

051* 

SAN  DIEGO 

33 

32  *1 

1623 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

2 

3  9 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  56 

250 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BARSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

IS 

3*  5* 

117  01 

21*2 

6P 

SO  CALIF  WATER  CO 

2 

3  6 

CRABTREE  MEADOW 

211* 

TULARE 

10 

36  34 

lie  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

05*3 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  55 

119  5* 

5300 

J  S  FOREST  SERVICE 

S 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  IT 

1600 

AID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

c 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2580 

3EAUM0NT   IRRIG  D I  ST 

3 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

17 

41  *6 

12*  12 

40 

4P 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

2 

3  6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

30*5 

iEAUMONT   IRRIG  01  ST 

3 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21*8 

DEL  NORTE 

17 

41  *6 

12*  09 

120 

dA 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

3 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  57 

25B9 

*(f 

US  W8  OBSERVER 

2 

3  5  C 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

12*  12 

60 

OIO 

STATE  DIV  OF  MWYS 

c 

0617 

37 

119  47 

6500 

VAR 

S 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

34  15 

1  17  17 

4530 

^10 

CR  FST  CO  WATER  015 

c  , 

BEL  AIR   FC  JO 

LOS  ANGELES 

^\ 

3*  05 

T  J  LE  BLANC 

•CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  03 

122  13 

*P 

CAL   HAWAI IAN  SUG  CO 

3  5 

SEN  LOMOND 

067* 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

50* 

9P 

5P 

■IRS  N  T  SHAW 

2 

3  9 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

8EN50NS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  15 

121  26 

17 

JAVID  P  CAMERON  JR 

3 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

3*  20 

117  50 

5770 

TORMAN  WHITE 

3 

9EHKELEV 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

BP 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2 

3  5  C 

»CULVER  CITY 

221* 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

1  18  23 

80 

CULVER  CITY 

2 

3  6  1 

BESwrCK  7  s 

0715 

SISK  IVOU 

12 

*1  52 

122  1* 

61*0 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

CUMMlNGS 

2218 

MENOOC I  NO 

39  50 

123  38 

1324 

)  A  BUTLER 

3  1 

8IEBER 

0731 

LASSEN 

21 

*l  07 

121  08 

4130 

'^ID 

'4RS  GEORGIA  M  WOODIN 

CUNNINGHAM 

222* 

LAKE 

23 

38  97 

122  52 

1421 

BA 

■IRS  M  V  CUNNINGHAM 

3 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

*0  *5 

123  15 

12*8 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

2 

3  5 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

07*2 

SAN  BERDINO 

28 

)*  1* 

116  58 

6819 

9P 

KENNETH  V  SIMPSON 

2 

3  5       7  C 

CUYAMACA 

2239 

SAN  OIEGO 

25 

32  59 

116  35 

*650 

6A 

8A 

A  M  LEWIS 

2 

3  9  7 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5  7 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

3*  59 

119  *0 

2150 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c  ! 

0758 

26 

117  *9 

1575 

5P 

3 

CUYAMA  RANGER  STATION 

22*9 

3*  91 

119  29 

27*9 

■^ID 

c 

BIG  PINE  CREEK 

INYO 

37  08 

3EPT  WATER  RESOURCES 

DAGGETT    1  ENE 

SAN  BEROINO 

^6 

COOL  WATER  RANCH 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

*7 

3*  23 

117  *1 

6860 

5P 

HOWARD  ROWE 

3  C 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

3*  52 

1  16  *7 

1922 

MID 

MD 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

3  5 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

220 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

229* 

23 

38  32 

121  45 

51 

BA 

JNIVERS  ITY  OF  CALIF 

2 

3  9  6      C  '\ 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC-eO-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

3*  18 

118  11 

2315 

-i  J  ROBERTSON 

3 

OAY 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

AID 

HERMAN  L  LORENZEN 

C 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  30 

722 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

37  22 

117  69 

5229 

5P 

3EEP  SPRINGS  SCHOOL 

2 

3  6  7 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

11 

37  06 

118  34 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233* 

NEVADA 

a 

39  18 

120  51 

3700 

9P 

5P 

=>  G  *  E  COMPANY 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

*ioe 

^ID 

J  5  WEATHER  BUREilU 

2 

3  5       7  C 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

35  *7 

119  15 

323 

8A 

(ERN  CO  FSTRV  *  F  D 

BLACK  MTN  2  S 

0850 

SANTA  CLARA 

37  17 

122  09 

2331 

^RS  PROCTOR  A  CAHILL 

3 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

*6 

MID 

JSN  POSTGRAD  SCHOOL 

c 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

7.\ 

*0  *6 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

OENAIR 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  *8 

124 

6P 

W  F  MOORE 

2 

3  5  [ 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

21 

121  15 

9600 

3 

OE  SASLA 

2*02 

39  52 

121  37 

2713 

*P 

4P 

2 

BLUE  CANYON  W8  AIRPORT 

>LACER 

39  17 

MID 

Ml* 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

33 

J  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

*0  55 

123  49 

975 

9A 

(ENNETH   e  HIBBARD 

3 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  69 

117  50 

750 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•blythe 

092* 

RIVERSIDE 

5 

11*  36 

266 

6P 

D  W  MALM6REN 

2 

3  5 

'  DOBBINS  COLGATE  F0RE8AY 

2458 

YUBA 

39  21 

121  12 

1550 

=  G  »  E  COMPANY 

2 

^  5  f 

BLYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

1  1*  *3 

390 

•IID 

STATE  OIV  OF  FSTRV 

OONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2*67 

NEVADA 

36 

39  19 

120  1* 

5937 

8A 

CARL  WHITEFIELD 

2 

BLYTME  CAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

MID 

^ID 

;  5  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

DOS  RIOS 

2*90 

MENDOC 1  NO 

39  *3 

123  21 

927 

BA 

SHERMAN  E  SMAR1TS 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

SA 

BA 

1AR0LD  M  PABST 

2 

3  5  6  7 

00UBLE6UNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

35  57 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

\ 

BONITA 

096$ 

SAN  DIEGO 

33 

32  *0 

117  02 

105 

5P 

5P 

)  M  ALLEN 

2 

3  5 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

249* 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

1  18  08 

130 

50WNEY   FIRE  DEPT 

eORHeOO  DESERT  PARK 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

116  25 

850 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OQWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

8 

39  34 

120  90 

2895 

SA 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5           C  I 

60RREG0  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  OlEGO 

33  17 

116  21 

629 

8A 

8A 

)I  GIORGIO  FRUIT 

2 

3  5 

OOYlE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  97 

120  09 

4389 

7A 

=HAnK  m  ROWLAND 

2 

3  9      7  f 

aoUUDER  CREEK 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

34  29 

118  32 

1511 

7A 

JAMES  B  RAY 

3  ' 

LOCATELLl  RANCH 

SANTA  CRUZ 

37  08 

t/INCENT  D  LOCATELLl 

DUDLEYS 

MAPI POSA 

1* 

6P 

•1  0  MC  LEAN 

^ 

BOULEVARD  5  W 

1009 

SAN  OIEGO 

6 

32  *0 

116  20 

3250 

9A 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OUNNIGAN 

2568 

YOLO 

23 

38  93 

121  58 

63 

9A 

■IRS  ALETHA  G  HUNT 

3 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

3*  35 

118  21 

3000 

■IID 

.  A  WTR  ».  PWR  DEPT 

3 

DUNSMUIR  ranger  STATION 

2572 

SISK  lYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

120  *0 

5347 

5P 

5P 

JEVADA    IRRIG  DIST 

2 

3  9  C 

OUTTONS  LANDING 

2580 

17 

36  12 

122  18 

20 

JAN  STEELE 

2 

3  5  6 

BRADLEY 

103* 

MONTEREY 

2* 

35  52 

120  *8 

540 

8A 

IVLBERT  C  RIST 

3 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33  *7 

119  28 

97  3 

-ETRO  WATER  DISTRICT 

2 

3  6 

BRAWLEY 

10*8 

IMPERIAL 

32  59 

115  32 

-119 

8A 

8A 

.YLE  C  WHITTED 

3  9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

26*0 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

JRLANO  UNIT   WU  ASSN 

2 

3  5 

BRAY   10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

*l  3* 

122  08 

5759 

J  5  WEATHER  BUREAU 

S 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36  ** 

118  23 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

ORANGE 

26 

33  55 

117  5* 

350 

eA 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

) 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

1  16  55 

525 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2 

3  6  1 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

8A 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

)  C 

EL  CAPITAN  OAM 

2709 

SAN  OIEGO 

32  53 

116  *9 

8A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

2 

3  5         C  [] 

1060 

27 

121  *7 

325 

4ID 

C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

32  46 

115  3* 

30 

5P 

9P 

2 

11  ' 

BRIDGEPORT  DAM 

IONO 

3B  19 

5P 

TALKER  RIVER   IR  DIST 

I  ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMAOOR 

16 

38  20 

120  *0 

719 

5P 

5P 

>  G  ♦  E  COMPANY 

3  5  jj 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

38 

38  16 

119  17 

6550 

"lO 

)  S  FOREST  SERVICE 

C 

1  ELIZABETH  LAKE  CANYQN 

BRIOGEV  ILLE  ».  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

7 

40  31 

123  49 

2050 

9A 

IRS  ALBERT  R  HUNT 

3 

'       FC   128  8 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

3*  36 

116  3* 

2079 

5P 

:  £  STUDLEY 

3  r 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38  *6 

122  09 

350 

9A 

IRS    JOYCE  A  FARNHAM 

2 

3  5  C 

1  ELK  VALLEY 

27*9 

DEL  NORTE 

17 

*2  00 

123  *3 

1711 

108ERT  E  BOTTEL 

2 

3  6  [ 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

euTTE 

39  *1 

121  20 

3560 

6A 

J  S  FOREST  SERVICE 

3  C 

ELLERY  LAKE 

2766 

MONO 

38 

37  56 

119  1* 

9600 

AID 

:alIF  ELEC  POWER  CO 

3  f 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

I 

39  00 

120  35 

4800 

VAR 
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119* 

LOS  ANGELES 

13 

3*  12 

118  22 

699 

MID 

>tio 

U  S  WEATHER  BUREAU 
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LAKE 

23 

39  01 

122  52 

13*0 

DTIS  B  BOARDMAN 

C 

CALLAHAN  RANGER  STATION 
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3 

GREENVILLe  RANGES  ST* 
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lis  32 

4645 

BA 

JOICE  ISLAND 

6392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

■110 

JOHN  MERHIN 

2  3 

5  6 

JULIAN 

4*12 

SAN  DIEGO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

33 

33  06 

116  39 

3655 

SS 

SS 

Z  3 

5 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

3 

27 

>7  18 

119  06 

9110 

>0  CALIF  EDISON  CO 

S 

6 

34  10 

116  32 

4300 

3 

22 

38  38 

122  39 

1360 

SA 

3 

23 

38  59 

122  50 

1385 

9A 

3 

23 

38  56 

122  33 

1480 

•IID 

c 

17 

37  57 

122  33 

45 

8A 

8A 

2  3 

5 

KERLINGER 

'■soa 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8* 

>AC  COAST  AGGREGATES 

3 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

TULARE 

35  57 

ALGOT  T  LOFBERG 

10 

35  28 

lie  47 

970 

SP 

5P 

Z  3 

5 

10 

35  47 

1  18  26 

2703 

5P 

5P 

2  3 

5  7 

11 

36  00 

119  58 

310 

8A 

SA 

2  3 

5  6 

11 

36  04 

120  05 

502 

6P 

2  3 

5 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

5P 

2  3 

5  C 

12 

41  32 

124  02 

25 

■IID 

2  3 

5  C 

7 

40  38 

123  54 

2356 

>1ID 

)  LEE  EMERSON 

C 

23 

38  48 

121  43 

33 

8A 

3 

KYBURI  STRAWBERRY 

*616 

ELDORADO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

>11D 

iARRV  STEVENSON 

c 

LA  BREa  canyon  hunt 

4620 

ORANGE 

26 

CLOSED  9/30/55 

13 

34  13 

lie  14 

1565 

5P 

3 

37  56 

122  06 

625 

5P 

3 

37  53 

122  07 

290 

■110 

c 

33 

33  32 

1  17  47 

2  3 

5 

33 

33  33 

117  48 

ISO 

410 

.  B  WATER  DISTRICT 

c 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

3 

34 

38  28 

120  01 

VAR 

s 

15 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

SP 

2  3 

5  7 

LAKE  CITY 

MODOC 

18 

41  38 

120  13 

4613 

7A 

lEV  CHARLES  F  CATLIN 

2  3 

5  7 

LAKE  ELEANOR 

<.67g 

TUOLUMNE 

8A 

iETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

7 

40  01 

123  24 

3170 

110 

C 

LAKE PORT 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

BA 

2  3 

5 

LAKEPORT  scs 

23 

39  02 

122  55 

1356 

410 

C 

LAKE  SABRtNA 

19 

37  13 

Its  36 

9000 

s 

23 

40  53 

122  23 

1075 

BP 

BP 

)  S  BUR  RECLAMATION 

2  3 

5  6 

25 

32  52 

116  54 

450 

3 

8 

39  19 

120  36 

5156 

5P 

5P 

2  3 

5  7 

8 

39  20 

120  36 

4P 

2  3 

5  6 

LAKE  WOMLFORO 

*726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

410 

:SCONOIDO  MTL  WTR  CO 

C 

LA  MESA 

'.735 

SAN  DIEGO 

.A  MESA  FIRE  OEPT 

SAN  DIEGO 

25 

32  47 

117  00 

660 

.A  MESA    IRRIG  DIST 

3 

.OS  ANGELES 

15 

34  42 

118  08 

2352 

MIO 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3 

5 

SN  LUIS  08 PO 

24 

35  23 

120  10 

1560 

410 

JOHN    S  BOWMAN 

C 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

*  G  *  E  COMPANY 

2  3 

5 

LAVTONV ILLE 

'^ENDOCI  NO 

39  42 

123  29 

1640 

410 

:DWARD  E  DOWNING 

C 

32 

34  46 

120  07 

1470 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

32 

34  42 

120  11 

970 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

s 

29 

34  50 

116  52 

3583 

BA 

CERN  CO  FIRE  DEPT 

3 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  35!  B 

LOS  ANGELES 

34  05 

lie  53 

1530 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

C 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

4ERCED  CO  FIRE  DEPT 

2  3 

5 

LEMON  COVE 

1.890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

5P 

;aweah  lemon  co 

2  3 

5 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  4B 

IIS  41 

J  S  WEATHER  BUREAU 

s 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

1  19  04 

395 

7P 

FRANK  OE  CHAINE 

2  3 

5 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

IIB  18 

2750 

410 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

3 

livermore 

4997 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

6* 

8* 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

2  3 

5 

LlVORNA  HEIGHTS 

CONTRA  COST* 

37  52 

122  01 

450 

9A 

3 

CALIFORNIA 

JUNE  1957! 
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LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

19 

34  28 

117  45 

3820 

6P 

6P 

HRS  E  A  esERLE 

2 

3  5  7 

LOCK WOOD 

5017 

MONTEREV 

24 

3!^  56 

121  05 

1104 

ARCHIE  M  WEFERLINC 

3  C 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

33 

32  59 

117  19 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

3 

16 

121  17 

5P 

5P 

.ODI  SEWAGE  TREAT  PI 

2 

3  5  6 

27 

37  19 

119  19 

VAR 

50  CALIF  EDISON  CD 

S 

32 

120  28 

.OMPOC  SEW  TREAT  PL 

2 

3  5 

19 

36  26 

118  03 

tlO 

C 

SAN  JOAOUiN 

27 

37  37 

121  23 

EDWARD  C  GERLACH 

3 

5076 

37 

38  11 

120  01 

HID 

J  S  FOREST  SERV ICE 

C 

5062 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

4P 

JOHN  W  TEED 

2 

3  5 

LORAINE 

5098 

KERN 

10 

35  18 

118  26 

2720 

HID 

CHARLES  w  POOLE 

C 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

569 

HENRY  R  GEWE 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 

118  23 

MID 

HID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  6  C 

5115 

LOS  ANGELCS 

13 

34  03 

118  14 

MID 

HID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

27 

37  03 

120  51 

5P 

SOGER  C  RICE 

2 

3  5 

LOS  BANDS  AR8URUA  RANCH 

2' 

SS 

ARBURUA  RANCH 

3 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

5P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

LOS  PHltTOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  48 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

5151 

35  37 

119  41 

HID 

(ERN  CO  FSTRV  *  F  D 

LOWER  KlBBEV  RIDGE 

38  01 

119  93 

iETCM  HETCHV  WTR  SUF 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

32  37 

500 

HlO 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

C 

LUCERNE   VALLEY  2  W 

5182 

SAN  BERDINO 

6 

34  27 

116  59 

2979 

6P 

6P 

XJNALD  B  WILLIAMS 

2 

3  5 

5184 

35  53 

121  27 

HIO 

STATE  DIV  OF  HWYS 

C 

117  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

28 

34  12 

117  27 

2P 

50  CALIF  EDISON  CO 

3 

LYTLE  CREEK  HANGER  STA 

8A 

3  C 

27 

120  04 

eA 

2 

3  5 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

17 

40  27 

123  32 

8A 

34  24 

118  17 

HID 

,ORPS  OF  ENGINEERS 

C 

5258 

23 

38  52 

122  47 

HID 

C 

MAMMOTH  PASS 

19 

37  37 

119  02 

9600 

3EPT  WATER  RESOURCES 

S 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

2 

3  6  6 

5311 

23 

40  32 

121  34 

8A 

BA 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

3  5  7 

5314 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  06 

HIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

5326 

28 

33  54 

117  15 

UP 

3 

5338 

10 

35  05 

119  23 

ep 

BP 

3ANKLINE  OIL  COMPANY 

2 

3  5 

5  346 

27 

119  58 

9A 

HfiS  &ABRIELLE  WILSO^ 

3 

5356 

3 

16  42 

119  47 

410 

ELO I SE  9  FA  I RBANKS 

C 

MARRE  RANCH 

5365 

SNTA  SARBAHA 

32 

34  41 

119  59 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

HID 

HARGARET  S  PLUMMER 

c 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

CHARLES  P  WEAVER 

3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

9A 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

5385 

6 

39  09 

121  35 

lOA 

lOA 

Z 

3  5 

37 

37  53 

119  51 

5P 

3 

23 

40    1  1 

121  41 

S 

21 

41  16 

122  06 

8A 

8A 

2 

3  5       7  C 

5496 

27 

37  05 

119  26 

3 

5502 

33  33 

1  16  02 

8A 

BA 

D  B  W  ALEXANDER 

2 

3  6 

5505 

12 

41  35 

121  37 

5EPT  WATER  RESOURCES 

S 

27 

*I0 

iENRY  E  SCHREINER 

mendota  dam 

5526 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

175 

-RANK  F  MOITOZA 

3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5632 

MERCED 

14 

37  18 

120  29 

169 

4P 

4P 

:ITY  OF  MERCED 

2 

3  5 

5535 

14 

120  29 

HID 

HEfiCED  IRRIG  DIST 

C 

120  52 

HERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

38  61 

STATE  OF  CALIFORNIA 

ROBERT  C  WHEELER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDOLEW ATER 

JNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

J  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BEROINO 

4958 

50  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

6669 

TULARE 

^9 

36  17 

118  46 

3400 

410 

CHARLES  F  RUBY 

c 

567  9 

23 

40  21 

121  36 

SA 

BA 

Z 

3  5       7  C 

2 

MONTAGUE   3  NE 

5785 

SISK lYOU 

12 

41  45 

122  28 

2640 

410 

rOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

121  54 

335 

SS 

SS 

»OflERT  w  JOHNSON 

3  6 

21 

40  49 

121  96 

4ID 

C 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

33 

34  17 

118  63 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

3 

MOORPARK   3  SE 

5825 

33 

34  15 

lis  51 

C 

MOORPARK   J  NNW 

5626 

33 

34  20 

118  54 

C 

5640 

33 

32  41 

116  32 

>*I0 

C 

5644 

121  37 

BA 

3 

5647 

20 

37  09 

121  47 

410 

.EONARO  A  BOSSANA 

C 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

20 

37  08 

121  39 

4ID 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

c 

MOHONGO  VA1.LEY 

5863 

SAN  BEROINO 

* 

34  03 

116  34 

2580 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BEROINO 

4735 

SS 

SS 

4T  PASS   SERVICE  STA 

3  5 

MOUNT  BRECKENR lOGE 

5903 

10 

35  27 

lis  35 

5P 

5P 

T  V  STATION  KERO 

2 

3  5 

MOUNT  DANAHEft 

5909 

ELDORADO 

1 

36  45 

120  40 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3  C 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

TAL  DIV  BEACH  *  PARK 

2 

3  5 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 

5916 

121  56 

410 

C 

MOUNT  HAMILTON 

37  20 

121  39 

UP 

UP 

J  S  WB  OBSERVER 

I 

3  6  7 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

12 

41  46 

121  60 

6P 

3 

5941 

122  00 

Z 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

4ID 

JACK    I  SCHELL 

C 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7600 

VAR 

JEPT  WATER  RESOURCES 

S 

MOUNT  Shasta  wa  city 

5933 

23 

41  19 

122  19 

">» 

MID 

2 

3  5       7  C 

MOUNT  tamalpais  1  s 

5995 

17 

37  65 

122  34 

MID 

C 

6006 

13 

34  14 

116  04 

2 

3  5       7  C 

6027 

17 

37  64 

122  34 

9A 

4U1R   WOODS   NAT  MON 

3 

mumbo  basin 

35 

41  12 

122  32 

VAR 

S 

MURCELL  ranch 

33  32 

;ORPS  OF  ENGINEERS 

3 

6065 

17 

38  18 

122  17 

:ARL    S  GIPSON 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 

38  17 

122  16 

JOHN  F  ALLEMANT 

2 

3  5 

NEEDLES 

6115 

SAN  BEROINO 

114  36 

460 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

MID 

410 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

6122 

LOS  ANGELES 

16 

34  48 

118  35 

5P 

NEVADA  CITY 

6136 

39  16 

121  02 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

37  31 

122  02 

.ESLlE  SALT  COMPANY 

NEWBURV  park  2  WNW 

nEwhALL  SOlEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6168 

37  19 

121  02 

5P 

3  5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

a 

5P 

5A 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

3  5 

NICOLAUS 

SUTTER 

e 

38  54 

121  35 

tl 

MRS  NELLIE  WEBB 

3 

6197 

6 

33  17 

115  31 

7A 

3 

NORTH  FORK  HANGER  STA 

6262 

27 

37  14 

119  30 

8A 

8A 

2 

3  5 

•  NORTH  HOLL"'WOOD 

62  56 

13 

34  10 

118  23 

6P 

6P 

2 

3  5 

NOVATO  8  WNW 

6290 

17 

36  08 

122  43 

MID 

C 

oakdale  wooowaro  dam 

6305 

34 

37  52 

120  52 

2 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

12 

41  50 

122  51 

8A 

3 

OAKLAND 

6332 

37  47 

122  10 

6P 

2 

3  5 

•OAKLAND  Wa  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

122  12 

MID 

MID 

)  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

OAKVILLE  1  WNW 

6351 

MAPA 

17 

18  27 

122  25 

160 

l2M 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

3 

OAKVILLE    4  SW 

1469 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

ANDREW  J  BLANEY 

3 

(OCEANS  I OE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

33 

33  13 

117  24 

4P 

2 

3  5 

OCEANS  IDE  PUMPING  PLANT 

5379 

33 

33  13 

117  21 

MID 

C 

OCOT ILLO 

6383 

SAN  01  EGO 

33  09 

116  08 

8A 

.ORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 

6395 

27 

36  18 

120  24 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

OJA  I 

6399 

33 

34  27 

119  15 

5P 

5P 

2 

3  5 

OL 1 NDA 

6432 

26 

33  55 

117  51 

SA 

.ORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ONO 

6455 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

980 

ALMA  L  GREEN 

3 

OPIOS  CAMP  FC  57  B-E 

6466 

LOS  ANGELES 

26 

34  16 

lis  06 

4250 

5P 

9P 

L  B  UNFD  SCHOOL  DIST 

2 

3  5  C 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

600 

IID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASS^ 

2 

3  5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 

3  5 

ORInOA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

3  5 

ORLAND 

6506 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

2 

3  5 

ORLEANS 

6506 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

6P 

6P 

E  J  ANDERSON 

2 

3  9 

OflOVILLE  1  WSW 

6521 

BUTTE 

8 

39  30 

121  34 

160 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

2 

3  9 

OROVILLE  7  SE 

6523 

BUTTE 

a 

39  26 

121  29 

530 

6A 

ALBERT  £  PALMER 

2 

3  5 

-  303  - 
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OROVILLE  BRIDGE 

652S 

eUTTE 

6 

39  31 

121 

34 

220 

7A 

OHOVILLE  RANGER  STATION 

6S28 

8 

39  32 

121 

3* 

300 

IID 

MARI POSA 

VENTURA 

ELDORADO 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

LOS  ANGELES 

PALMOALE  2  NE 

662  5 

LOS  ANGELES 

ft 

Sfa  36 

118 

06 

2583 

MID 

6627 

6 

3fa  3S 

lie 

05 

2517 

MID 

MID 

PANOCME  JUNCTION 

PARA           M  W 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

5 

3fa  17 

Ufa 

10 

736 

7A 

7A 

6703 

MONTEREY 

2fa 

35  53 

120 

26 

1482 

LOS  ANGELES 

PASkENTA  RAfJGER  STATION 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NNW 

SN  LUIS  OB  PC 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

9 

36  36 

118 

faO 

9700 

VAR 

6791 

SNTA  BARBARA 

32 

3fa  31 

119 

3fa 

1620 

6P 

PETAUUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

PETALUMA  1  ti 

SONOMA 

STATION  FC  3?1  E 
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17 

38  55 

123  16 

1100 

"IID 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

C 

SEMITE   NATIONAL  PARK 

9655 

MARIPOSA 

l*. 

37  45 

119  35 

3905 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3   5       7  C 

9666 

SISK IVOU 

12 

1.1  43 

1  22  38 

2631 

eA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

:|0  3R£A  ( 


NEW  STATIONS 

SISHOP  UNION  CARBIDE 

ILROY 
LOS  GATOS  4  SW 
yACIMlENTO  DAM 


INYO 

SANTA  CURA 
SANTA  CRUZ 
SAN  LUIS  OSPC}24 


County 


Obser- 
vation 
Time 


ON  CARBIDE  CO 
GILROY  FIRE  OISTRICI 
LEON  S  MILLER 
MONTEREY  CO  FCWCO 


CORPS  OF  ENGINEERS 


Refer 
To 

Tables 


;ICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11 
;TM  COAST,  le  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO, 
ITA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY, 36  TRUCKEE,  37  TUOLUMNE,     36  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

195! 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  55 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulleti 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.,   precipitation  and  evaporation  in  I 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°r. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  , 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period 
1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  { 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  locali 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  inclu 
snow,   sleet,  and  ice. 

Data  In  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Ig 
lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  smtuner  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  ts, 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 


+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio    of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "0"  indicates  Daily  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 


CORRECTED  DATA  WILL  BE  FOUND  ON  PAGE  195. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  HEICHELDKRFER,  Chief 


CALIFORNIA 


MONTHLY  AND  SEASONAL  PRECIPITATION,   JULY  1956  THROUGH  JUNE  1957 


ASHEVILLE:  1957 


Season  of      1956  -  1957 


CALIFOBNIA 


Staticn 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

J3.11  u  3  ry 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ACTON  ESCONDIOO  FC261BE 

T 

•  00 

■  00 

•  17 

.00 

•  10 

4.02 

.86 

1.47 

.51 

.81 

.  16 

6.14 

AD IN  RS 

•  55 

•  13 

•  47 

3^72 

.05 

1.00 

1.58 

2.15 

2.37 

1.13 

2.25 

•  37 

15.77 

AUJERPOINT 

•  14 

■  00 

7^71 

.61 

3.10 

6.89 

7.98 

9.24 

2.71 

6.37 

.00 

44.75 

ALISO  CN  FC  **6 

.00 

■  00 

•  00 

•  37 

.00 

•  61 

7.72 

3 . 29 

2.10 

1.66 

2.55 

•  42 

18.92 

ALPINE  1  w 

.06 

■  00 

•  00 

■  39 

.00 

•  44 

7  « 18 

•  32 

1  •  46 

1.59 

2.13 

■  43 

14.50 

ALTADENA 

.00 

■  00 

•  00 

■  83 

.00 

.48 

3.15 

1.82 

1  .78 

•  21 

15.73 

ALTURAS  RS 

1  .49 

.10 

•  66 

2^77 

.20 

1.36 

.95 

1.99 

2.55 

1.16 

2.15 

•  10 

15.46 

ANGIOLA 

.00 

.00 

•  00 

.49 

.00 

.08 

1  .46 

1.11 

.42 

2.27 

.32 

.10 

6.27 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

.00 

.00 

.17 

3.95 

•  13 

.66 

5.21 

9.55 

4.31 

2  *  36 

4.91 

•  2? 

31.50 

ANTIOCH   1  E 

.06 

.00 

•  66 

.60 

.05 

.  12 

1  ,9'* 

3.62 

1  •  34 

]  .03 

1.20 

T 

10.64 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

.01 

•  00 

.78 

.47 

•  01 

•  15 

1  .67 

3.31 

1.61 

•  8  2 

1.15 

•  00 

9.98 

.25 

■  00 

.00 

■  00 

.  36 

5.60 

.18 

.53 

.  80 

E  3.05 

E  .30 

E 

11.29 

ARROYO  SECO  RS  FC  508 

.00 

.01 

.00 

1.03 

.00 

.61 

6.06 

3.34 

1.62 

1.66 

2.12 

.26 

16.71 

ASH  MTN 

.03 

.00 

.00 

1.17 

.12 

.87 

3.83 

2.69 

2.69 

3.43 

4  .69 

.41 

19.93 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  1 

.00 

•  00 

.00 

.  22 

.00 

■  34 

3  .70 

1.08 

•  64 

1.04 

1.19 

.32 

8.53 

AUBERRV 

.00 

.00 

•  12 

2.65 

.00 

1  ^40 

3  • 

3.53 

2.51 

2.36 

4.54 

.15 

20.40 

A  UBURN 

T 

.00 

•  67 

3.68 

.06 

•  97 

4.17 

6.13 

5.87 

2.97 

5.15 

T 

29.67 

AVALON  PLEASURE  PIER 

.00 

.00 

.00 

.00 

.24 

5.00 

1.39 

1.07 

1.39 

.99 

T 

10.08 

AVENAL  9  SSE 

.00 

.00 

.00 

.28 

.00 

.05 

e  2.10 

.  69 

.55 

1.26 

.40 

.  15 

E 

5.68 

AZUSA  FC  1*3 

.02 

■  00 

.00 

•  32 

.00 

•  94 

6.68 

2.  14 

2.45 

1.52 

1  .52 

.  28 

15.67 

BACKUS  RANCH 

.06 

.00 

•  00 

.01 

.00 

i  00 

2.19 

.9  0 

.72 

.20 

.02 

.06 

4.18 

BAKER  9  NNW 

.74 

.00 

•  00 

•  50 

.00 

•  00 

.39 

.05 

.  19 

.  54 

.14 

.00 

2.55 

6AKERSFIEL0  WB  AP 

R 

T 

■  00 

1^46 

.00 

.05 

.82 

.70 

.16 

.96 

.23 

.32 

4.70 

BALCH  PH 

T 

■  00 

.03 

3.27 

.00 

1.66 

4.10 

4.48 

2.63 

2.90 

5.11 

•  19 

24.37 

BARNESON  PARK 

.00 

■  00 

.00 

•  25 

.00 

.00 

4.33 

.55 

.75 

1.10 

1  .09 

.  00 

8.07 

BARNEY 

T 

•  00 

BARRETT  DAM 

.06 

•  00 

.00 

•  33 

.00 

.  35 

6.74 

*62 

1  .40 

1.26 

2.34 

.  46 

13.56 

BARSTOW 

1.74 

.00 

.00 

.03 

.00 

.00 

E  1,22 

.26 

.42 

.  23 

.00 

.00 

e 

3.90 

BEAUMONT 

.04 

.00 

.00 

.30 

.00 

.33 

6.47 

•  90 

3.10 

1  .47 

1.77 

.33 

14.71 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

■  02 

.00 

•  00 

.33 

.00 

.38 

7,56 

1.07 

3.16 

1  .66 

2.32 

.68 

17.18 

BEAUMONT   1  N 

.07 

.00 

.00 

.18 

•  00 

.  34 

6.40 

1  .42 

2.04 

1  .  28 

1  .79 

.30 

13.62 

BEL  AIR  FC  10 

.00 

■  00 

.00 

.12 

•  00 

.25 

6.89 

3.03 

1.03 

1.66 

.56 

.12 

13.70 

BEN  LOMOND 

.05 

.00 

.30 

4.23 

.05 

1.48 

8.4? 

10.98 

3.86 

3.55 

8.25 

.06 

41.23 

BENSONS  FERRY 

.00 

.00 

■  80 

1.26 

.06 

.31 

2.43 

2,73 

1.97 

1.66 

E   1 .  74 

.00 

E 

13.02 

BERKELEY 

R 

.00 

.00 

■  25 

2.48 

•  05 

.26 

2.81 

4.06 

3.  34 

1.65 

3.56 

.06 

18.52 

BIG  BAR  RS 

.02 

.00 

•  11 

5^78 

•  14 

1.93 

8.17 

8.10 

1.75 

3.65 

.01 

34.09 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

1.21 

.00 

•  00 

•  25 

•  00 

.  59 

18.83 

3.99 

2.68 

2.91 

3.60 

.  26 

34.54 

BIG  CREEK  PH  1 

•  49 

.00 

•  29 

2^oe 

•  00 

1.00 

5.38 

4.63 

3.45 

2.63 

5.70 

.00 

26.05 

BIG  DALTON  DAM  FC   223  BE 

.19 

.03 

•  63 

•  00 

1.26 

6.53 

2.20 

1.76 

2.40 

2.93 

.  57 

20.50 

BIG  PINES   PARK   FC  63 

■  51 

.00 

•  00 

•  18 

•  00 

•  49 

10.20 

3.28 

1.23 

1.51 

1.04 

.07 

18.51 

BIG  SUR  STATE  PARK 

•  00 

.00 

•  05 

1^72 

•  00 

■  75 

7.8  2 

2 . 66 

3.6  2 

7.58 

.  23 

31.33 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC   46  DE 

.00 

.00 

•  00 

•  95 

•  00 

•  78 

7.02 

3.09 

1.29 

1.60 

3.35 

.09 

18.37 

BISHOP   WB  AP 

R 

.05 

.00 

•  46 

.00 

.05 

1.61 

.57 

.07 

.41 

.47 

T 

3.69 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

~ 

~ 

~ 

3.31 

T 

BLACK  MTN   2  S 

T 

■  00 

•  19 

3.18 

T 

1  .  59 

E  6.61 

9.60 

4.47 

2.99 

6  .50 

.05 

E 

35.18 

BLACKS  MTN  BRANCH 

//r 

•  51 

.01 

•  77 

2*62 

•  04 

2.70 

.21 

BLUE  CANYON  WB  AP 

T 

.00 

•  56 

10^27 

•  18 

3.68 

7.89 

14.74 

11.27 

4.  15 

10.87 

.26 

63.67 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

.86 

BLYTHE 

.30 

■  00 

■  00 

.00 

•  00 

.00 

•  89 

.04 

.01 

.07 

.02 

.03 

1.36 

BLYTHE   CAA  AP 

1.03 

■  00 

■  01 

.00 

.97 

•  03 

.  1  3 

T 

2.17 

BOCA 

.56 

■  03 

■  52 

3.55 

•  01 

1.04 

3.39 

3.23 

1  .84 

.61 

3.02 

.12 

17.94 

BON I TA 

•  00 

■  00 

■  00 

.  24 

.00 

.  16 

6.38 

.37 

1.21 

1.12 

.85 

.  43 

10.76 

B0RRE60  DESERT  PARK 

•  00 

■  00 

■  00 

.00 

.06 

2.59 

.09 

.11 

T 

.02 

; 

2.67 

BORREGO  SPR6S  3  NNE 

•  00 

.00 

■  00 

.00 

.00 

2.17 

T 

.09 

.  00 

.00 

2.26 

BOULEVARD  5  W 

.61 

■  00 

■  00 

.  14 

•  00 

.35 

6.68 

•  56 

1.43 

.99 

2.64 

.  35 

13.75 

BOUOUET  CANYON 

•  00 

.00 

■  00 

.20 

•  00 

•  30 

4.91 

2.78 

1.06 

1  .45 

1  .24 

.28 

12.24 

BOWMAN  DAM 

•  00 

■  00 

•  67 

9«69 

E   ^2 1 

2.75 

5.87 

E15.69 

11.38 

4.90 

10.02 

.  29 

E 

61.67 

BRADLEY 

■  00 

■  00 

•  00 

1^03 

•  00 

.13 

3.5? 

1.44 

.66 

1.37 

.73 

.19 

9.09 

BRAWLEY 

•  00 

■  00 

•  00 

.00 

•  00 

.00 

.65 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.65 

BREA  BERRY  IMPERIAL 

■  00 

■  00 

•  00 

.37 

•  00 

.  58 

3.93 

•  82 

1.06 

1.06 

.86 

.  29 

8.97 

BREA  CITY 

.  26 

BREA  DAM 

•  00 

■  00 

•  00 

■  25 

•  00 

»  33 

3.?8 

•  78 

1.02 

1.07 

.92 

.  21 

7.  86 

BRIDGEPORT  DAM 

1^08 

■  oo 

•  76 

.74 

T 

.16 

1  .32 

1,26 

.50 

1.84 

.20 

7.88 

BRIDGEVILLE  4  NNM 

•  43 

.00 

•  09 

E5.96 

E  ^45 

6.27 

8.57 

10^22 

14.64 

4.18 

6.23 

.00 

57.04 

BROOKS  FARNHAH  RCH 

•  00 

.00 

•  27 

1.22 

•  00 

.  00 

2.66 

4.00 

.99 

1.13 

1.13 

.00 

11.40 

BRUSH  CREEK  RS 

•  00 

■  00 

1^24 

8.47 

•  23 

1.  33 

9.11 

11*12 

6.75 

5.33 

11  ^71 

.  12 

55.41 

BUCKHORN 

9.09 

•  35 

BULLAROS  BAR  PH 

T 

.00 

1^19 

9.36 

•  36 

2.76 

7.52 

13*93 

11.09 

4.42 

10.73 

.01 

61.39 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226 

•  00 

.00 

•  00 

.49 

•  00 

.11 

5.11 

2.71 

1.27 

1.20 

1.02 

.08 

11.99 

BURSANK  WB  AP 

R 

T 

•  00 

.51 

•  00 

.13 

5.72 

2.12 

1.12 

1.19 

.62 

.08 

11.49 

BURLINGAME 

•  00 

.00 

•  28 

1  . 16 

•  03 

.  32 

3.21 

3*60 

2.04 

1  .  44 

3.82 

.01 

15.91 

BURNEY 

•  86 

•  27 

3.92 

T 

.95 

2.90 

4*76 

3.52 

2.14 

3  ^02 

.  73 

23 . 07 

BURTON  RANCH 

•  06 

2.66 

•  03 

4.08 

4.22 

2.01 

1.62 

4^50 

.00 

BUTTONWILLOW 

■  00 

.00 

•  00 

■  53 

•  00 

.15 

.82 

.54 

.46 

.  59 

•  20 

.24 

3.53 

CABAZON 

•  00 

■  00 

•  00 

.13 

•  00 

.  21 

6*05 

•  81 

1.03 

.91 

1*85 

.02 

11.01 

CABRILLO  NM 

•  00 

■  00 

•  00 

.66 

•  00 

.02 

4.31 

.57 

•  81 

1.23 

1  ^03 

.26 

6.89 

CACHUMA  DAM 

•  00 

■  00 

•  00 

.  27 

•  00 

.  46 

6.05 

3.23 

1  .27 

1  .94 

•  85 

.  14 

14.23 

CALAVERAS  816  TREES 

•  00 

■  00 

1^04 

4.88 

•  05 

3.30 

E  7.50 

9,83 

8.40 

3.10 

8^67 

.16 

E 

46.93 

CALEXICO 

.00 

■  00 

.23 

.00 

.  57 

T 

.10 

.00 

•  00 

.00 

.90 

CALISTOSA 

T 

■  00 

•  18 

3.93 

.18 

.  44 

4.85 

8.90 

3.84 

2.76 

4,ei 

.  13 

30.02 

CALLAHAN  RS 

•  36 

■  53 

•  54 

3.48 

.09 

.45 

2.77 

4.71 

4.34 

2.12 

2^13 

.00 

21.54 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

■  24 

.00 

•  00 

.21 

.00 

.73 

9.27 

2.96 

2.11 

2.27 

3^13 

.  35 

21.27 

CAMPO 

•  65 

.00 

•  00 

.07 

.00 

.40 

7.05 

.78 

1.57 

1.09 

2^60 

.28 

14.49 

CAMP  PARDEE 

•  00 

.00 

•  22 

1.48 

T 

1  .  36 

2.47 

2.72 

4.55 

1  .96 

2.77 

.07 

17.60 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

•  00 

.00 

•  00 

.  69 

.02 

.71 

5.80 

4.2  0 

1.06 

3.41 

2  .01 

.  32 

18.42 

CAMPTONVILLE  RS 

•  00 

.00 

1^00 

7.70 

.21 

2.10 

6.97 

11.73 

8.51 

4.  67 

9.32 

E  .01 

E 

52.22 

CANBY  RS 

•  40 

.27 

■  31 

3.22 

.00 

1.15 

.88 

2*35 

2.  16 

1.21 

1.28 

.  31 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

•  00 

.00 

•  00 

.21 

.00 

.  15 

5.79 

2.08 

1.03 

1.06 

.26 

T 

10.56 

CANTIL  2  E 

T 

.00 

•  00 

.02 

.00 

.00 

1  .46 

1.07 

.21 

.05 

.00 

2.81 

CANYON  OAM 

•  43 

.00 

1^51 

5.  14 

•  10 

1.52 

6.73 

9,79 

4.84 

2.37 

5.12 

.02 

37.57 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

T 

■  00 

•  15 

1  .46 

•  00 

.  57 

3.22 

2.53 

2.86 

1.51 

3.63 

.09 

16.04 

CAZAOERO 

•  12 

.00 

•  23 

7.60 

•  89 

.65 

15  .92 

1 3  .49 

9.  46 

4.  39 

11.78 

.  00 

64.53 

CECILVILLE  SAWYER 

•  50 

.02 

•  35 

7.18 

•  09 

E2.88 

4.20 

7.02 

8.47 

1.49 

4.56 

.14 

E 

36.90 

CH)*R  6R0VE 

2^12 

T 

•  07 

.75 

~ 

~ 

~ 

- 

- 

- 

.30 

CEDARVILLE 

•  81 

1.05 

.03 

CENTERVILLE  PH 

•  00 

.00 

•  78 

3.62 

•  04 

.54 

6.16 

7.56 

5.00 

2.80 

4.80 

.03 

31.33 

CHALLENGE  RS 

T 

■  00 

1^26 

6. IS 

•  25 

1.79 

8.53 

14.23 

9.15 

4.61 

9.74 

57.76 

CMATSWORTM  HEYNEHANN  RCH 

.00 

■  00 

.00 

.28 

•  00 

.25 

6«28 

1.5B 

2.88 

1.29 

1.16 

13.98 

CONT I NUED 

Season  of 

1956  - 

1957 

CAL  I FORNI A 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

HATSWORTH  FC  24  D 

.00 

.00 

.00 

.09 

.00 

.18 

5.27 

3.12 

.69 

1.15 

.77 

.00 

11.27 

HERRV  VALLEY  DAM 

T 

.00 

.55 

4.42 

•  05 

2.42 

7.42 

8.50 

6.75 

3.39 

6.31 

.  17 

39.98 

HESTER 

.'•9 

.12 

1.38 

3.95 

.15 

.47 

5.88 

6.00 

4.39 

1.09 

3.70 

.16 

29.  78 

IHICO  EXP  STATION 

.00 

.00 

.30 

1.54 

•  04 

.07 

4.74 

3.86 

2.60 

1.57 

1.80 

.02 

16  .  54 

HITTENDEN  PASS 

E  ,10 

E  .02 

E  •  19 

El  .  02 

.87 

3.90 

2.96 

1.54 

15.66 

iHULA  VISTA 

.00 

.00 

*  00 

.46 

•  00 

•  18 

5.65 

.21 

1.01 

1.27 

.60 

.43 

9.81 

ISCO  RS 

.26 

E  .00 

.70 

10.46 

.14 

4.17 

6.09 

15.22 

9.71 

3.90 

9.43 

.08 

E 

62.18 

LAREMONT   POMONA  COL 

.31 

.00 

.00 

.  28 

.00 

.65 

6.18 

1.56 

1.36 

1.49 

1.37 

.44 

13.64 

LARKSBURG 

.00 

.00 

.85 

1.17 

.06 

.15 

3.14 

3.48 

2.02 

1.43 

1.60 

.00 

14.  10 

LEARLAKE   HI    1  NNE 

.16 

.00 

.29 

1  .60 

.14 

.15 

4.58 

6.61 

19.03 

LOVERDALE   3  SSE 

.12 

.00 

.26 

3.36 

.17 

.67 

8.05 

10.25 

3.61 

3.  14 

5.49 

.00 

35.34 

OALINGA 

T 

,00 

.01 

.96 

.00 

.03 

3.10 

1.17 

.31 

1.27 

.36 

.27 

7.48 

[OALINGA   14  MW 

.00 

,00 

T 

1.37 

•  00 

•  39 

4.82 

2.34 

.89 

2.09 

.82 

.18 

12.90 

OLBVS  FC5  3D 

.00 

,00 

.00 

.  35 

.00 

•  66 

8.40 

3.32 

1.36 

1.83 

3.14 

.24 

19.30 

OLEMAN  FISH  HATCHERY 

.00 

T 

E  .16 

2.68 

•  19 

•  22 

3.75 

3.87 

5.07 

1.77 

20.36 

OLFAX 

.00 

,00 

•  07 

5.  19 

.15 

1^84 

5.59 

10.04 

8.45 

4,06 

8.84 

.20 

44.43 

OLGATE  PH 

.01 

.00 

.64 

5.69 

.11 

1^23 

4.53 

7.94 

6.34 

2.97 

5.52 

.01 

35.19 

OLUSA  1  SSW 

.00 

.00 

.21 

.81 

.11 

.02 

2.77 

2.51 

1.10 

1.20 

.79 

.00 

9. 52 

ONCORO  2  SE 

.00 

•  00 

.00 

.60 

.02 

•  34 

2.30 

1.96 

1.31 

- 

ONCORD  3  ESE 

T 

•  00 

.30 

.91 

.00 

■  43 

2.56 

E  "35 

2*80 

E 

12.40 

ORCORAN  IRRIG  01  ST 

.00 

.00 

.00 

.60 

.00 

.05 

1  .44 

.99 

.69 

1.40 

.35 

.19 

5.71 

ORDES 

.04 

.00 

.  26 

6.36 

.19 

1.17 

9.87 

16.46 

6.59 

4.31 

7.26 

.09 

52.62 

ORNING  HOUGHTON  RANCH 

.00 

.00 

.23 

.99 

.00 

.00 

3.93 

2.80 

1.53 

2.10 

1.39 

12.97 

ORONA 

.30 

.00 

•  00 

.04 

.00 

•  15 

4.89 

.73 

1.01 

.95 

.78 

.04 

8.89 

.00 

.00 

•  00 

5.59 

.35 

1  •  39 

5.95 

7.88 

E 

33.43 

OVINA   TEMPLE   FC  193 

T 

T 

•  00 

.25 

.00 

.63 

5.35 

1.40 

2.70 

1.31 

1.43 

.33 

13.40 

OW  CREEK 

.21 

.00 

.02 

.  00 

.00 

.00 

.44 

.05 

.40 

.44 

.17 

1.73 

OYOTE  CANYON 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

3.29 

.00 

.00 

.28 

.00 

.00 

3.57 

OYOTE  WELLS 

.17 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

1.54 

.20 

.00 

.00 

1.91 

RESCENT  CITY   1  N 

.07 

.12 

1.01 

12.64 

2.22 

12^  13 

7.19 

8.99 

7^33 

71.27 

RESCENT  CITY  7  ENE 

.10 

.06 

.85 

15.68 

2.86 

14.30 

9.07 

12.67 

20.85 

3.34 

6.64 

.62 

87.24 

ROCKETT 

T 

.00 

.23 

1.42 

•  02 

.27 

2.43 

4.16 

1.78 

1.71 

2.14 

.00 

14.16 

RYSTAL  LAKE  FC283B 

.12 

.00 

.00 

.68 

•  00 

1.  18 

13.30 

4.54 

1.55 

2.69 

2.98 

.30 

27.34 

ULVER  CITY 

.00 

T 

.00 

.13 

.00 

.52 

4.89 

2.32 

1.10 

1.42 

.34 

.10 

1 0.  82 

UMMt  NGS 

•  00 

.00 

.  00 

11.26 

.45 

3  •  08 

10.97 

12.71 

63.71 

UNNINGHAM 

.05 

.00 

.27 

2.94 

.09 

.07 

6.64 

8.57 

2.96 

2.33 

3«33 

.00 

27.25 

UYAMA 

.00 

.00 

.00 

1.27 

.00 

.04 

1.39 

1.21 

1.15 

.73 

.29 

.25 

6.33 

UYAMACA 

.06 

.00 

.00 

.26 

.00 

1.64 

12.65 

1.46 

3.37 

2.43 

5.33 

1.05 

AG6ETT  CAA  AP 

.10 

.00 

.00 

.20 

.00 

.00 

.96 

.28 

.10 

.31 

.05 

AVIS  AGR  COLLEGE 

,00 

.00 

.50 

1.32 

.07 

.  17 

2.07 

3.67 

1.26 

12.02 

EEP  SPRINGS  SCHOOL 

.66 

.00 

.00 

.42 

•  00 

.00 

E  .72 

.31 

.02 

.66 

1.46 

.02 

E 

4.27 

EER  CREEK  PH 

.00 

.00 

.69 

6.61 

•  14 

2.93 

6.94 

14.68 

12.57 

5.47 

11.61 

.12 

61.76 

ELANO 

,00 

.00 

.00 

.36 

.00 

.16 

1.27 

.57 

1.07 

1.06 

.59 

.10 

5.16 

ENAIR 

,00 

.00 

.14 

.69 

.52 

2.31 

1.91 

1.57 

1.06 

.97 

.05 

6.32 

8.45 

14.96 

6.  90 

4.18 

10.59 

.  22 

<lA*ft4 

ESCANSO  RS 

.41 

.00 

.00 

.24 

.00 

.78 

10.32 

1.19 

2.46 

2.05 

5.41 

.50 

23.36 

'OBBINS  COLGATE 

.00 

.00 

.86 

5.73 

.15 

1.40 

4.61 

7.93 

6.79 

2.17 

5.75 

.02 

35.41 

ONNER  MEMORIAL    ST  PK 

2,00 

,27 

.29 

6.81 

2.55 

7.87 

7.93 

5.25 

E  1.60 

3.95 

.06 

38.58 

OS  RIOS 

,00 

.00 

.00 

5.77 

.14 

El. 61 

OWNEY   FIRE   DEPT  FC107C 

.02 

.37 

4^29 

1.48 

1.40 

1.86 

1.32 

.20 

OWNIEVILLE  RS 

.06 

.00 

1.18 

9.38 

.19 

2.83 

6.51 

14.34 

8.75 

5.36 

10.63 

.11 

61.36 

GYLE   5  SSE 

.23 

.01 

.23 

3.25 

.01 

.41 

2.26 

3.09 

1.29 

1.27 

3.83 

.12 

16.00 

RV  CANYON  RESERVOIR 

•  00 

.00 

.00 

.  16 

•  00 

.24 

4.59 

1.14 

3.04 

.97 

1.40 

.50 

UDLEYS 

.02 

.00 

.55 

2.68 

1.79 

6.12 

7.47 

5.25 

2.77 

6.06 

.13 

UNN I GA  N 

.  06 

2.43 

2.96 

,  94 

1.22 

.71 

9. 59 

ONSMUIR  RS 

1^21 

.05 

.40 

5.21 

.28 

.74 

10.36 

13.52 

7.19 

5.52 

7.31 

.04 

51.83 

UTTONS  LANDING 

•  00 

.00 

.23 

1.42 

.15 

.41 

2.70 

4.24 

E  2.07 

E  1.62 

2.98 

.10 

15.92 

AGLE  MTN 

•  01 

.00 

.02 

.07 

.00 

.00 

.61 

.05 

.04 

•  07 

.05 

.00 

.92 

AST  PARK  RESERVOIR 

.00 

.00 

.40 

1.13 

.07 

T 

4.51 

3.05 

1.13 

1.32 

1.10 

.00 

12.71 

L  CAJON   2  £ 

.0  3 

.21 

7.13 

.51 

1  •  27 

13.26 

L  CAPITAN  DAM 

.03 

.00 

.00 

.26 

.00 

.  58 

6.89 

.72 

1.86 

1.36 

1.72 

.47 

13.91 

L  CENTRO  2  SSW 

.01 

.00 

.04 

.00 

.00 

.00 

.70 

.09 

.02 

.00 

.00 

.86 

LECTRA  PH 

.00 

.00 

.30 

3.56 

.00 

2.05 

3.87 

4.83 

6.40 

2.20 

4.40 

.03 

27.64 

LIZABETH  LAKE  FC128B 

•  00 

.00 

.00 

.43 

.00 

.23 

9.04 

3.24 

1.36 

2.73 

1.44 

.00 

LK  VALLEY 

,05 

.23 

16.61 

2  .37 

7.38 

6.52 

11.13 

17.06 

2.62 

4.39 

.60 

69.56 

LLERY  LAKE 

.65 

.35 

1.60 

2.30 

.10 

1.05 

2.84 

3.30 

1.65 

2.30 

2.80 

.10 

19.24 

LLIOTT 

T 

.00 

.85 

1.11 

.02 

.35 

2.35 

2.36 

2.92 

1.37 

2.00 

.34 

13.69 

LSINORE 

.16 

.00 

.00 

.06 

.00 

.24 

5.03 

.77 

.67 

.67 

•  83 

.02 

SCONOIDO 

.00 

.00 

.00 

.  19 

.00 

E  .58 

7.82 

.60 

1.48 

1.21 

1.44 

.42 

SCONDIDO  CHURCH  RCH 

.  59 

8.02 

.71 

1  .39 

1.05 

1  .49 

13.90 

UREKA  WB  CITY  R 

.06 

T 

.33 

5  .47 

.49 

7.18 

4.22 

4.36 

8.77 

1.96 

3.42 

.30 

36.56 

XCHEQUER  RESERVOIR 

.00 

.00 

.54 

1.36 

•  00 

.90 

2.92 

2.47 

3.11 

1.25 

2.65 

.04 

15.24 

AIRFIELD  POLICE  STA 

.00 

.00 

.55 

1.54 

.12 

.33 

2.48 

4.46 

1.78 

1.61 

2.24 

.00 

15.11 

MRMONT 

.00 

.00 

.00 

T 

•  00 

.28 

6.89 

1.27 

U46 

1.36 

.58 

11  .84 

ALL  RIVER  MILLS  INT 

.72 

1.82 

1.63 

E  2.47 

E  1 . 35 

2  .91 

.  64 

14.95 

ERGUSON  RANCH 

.02 

.05 

.06 

2.79 

•  26 

.04 

4.57 

4.98 

4^17 

2.43 

2.43 

.03 

21.83 

IDDLETOWN  LYNCH  RCH 

.00 

,00 

.45 

3.47 

•  00 

2.40 

5.91 

6.79 

5.72 

3.07 

4.71 

.25 

32.77 

INLEY 

.20 

.00 

.29 

2.  39 

.10 

.37 

4.39 

6.54 

2.51 

IVE  POINTS   5  SSW 

.00 

.00 

T 

.74 

.00 

.11 

1.98 

.63 

1.08 

.30 

E  .28 

5.12 

OLSOM  0AM 

' 

2.82 

4.0  3 

4.33 

2.54 

3.99 

20.75 

DNTANA  5  N 

,17 

.02 

.00 

.40 

.00 

1.14 

8.95 

2.77 

1.39 

1.51 

2.47 

.81 

19.63 

3NTANA  KAISER 

,13 

T 

T 

.  35 

.00 

.59 

5.68 

.76 

.55 

1.01 

1.39 

.57 

11.03 

3REST  GLEN 

E  .07 

E  .00 

E  .32 

E7.06 

.00 

1.72 

7.61 

11.87 

11.63 

4.09 

7.80 

.00 

E 

52. 17 

3RESTHILL  RS 

.00 

.00 

.56 

6.35 

.08 

2.77 

5.83 

10.84 

9.59 

5.11 

8.76 

.41 

50.32 

3RT  BIOWELL 

.64 

.01 

2.  73 

.22 

1  .45 

.17 

15.43 

3RT  BRAGG 

T 

T 

.02 

3.67 

•  43 

1.70 

5.08 

5.24 

7.84 

2.59 

4.57 

.06 

31.22 

3RT  BRAGG  AVN 

.00 

T 

.07 

4^13 

.21 

2.11 

5.24 

5.65 

6.95 

2.97 

4.94 

.18 

32.45 

3RT  DICK    1  NNE 

- 

- 

- 

- 

■ 

3RT  JONES  RS 

.09 

.07 

.82 

.11 

1.06 

3.21 

3.04 

4.81 

.70 

1.59 

.00 

19~61 

3RT  ROSS 

.13 

.00 

.19 

6.57 

7.85 

7.15 

2.95 

4.91 

,  00 

34.94 

3RWARD  MILL 

- 

- 

- 

- 

.30 

1.11 

RENCH  GULCH 

.30 

.00 

.05 

2.70 

.47 

.26 

7,23 

9.93 

6.23 

3.67 

5.75 

.07 

3«.6« 

RESNO  WB  AP  R 

T 

.00 

T 

1.00 

.00 

.31 

1.75 

1.51 

.53 

1.38 

1.56 

.16 

8.20 

RIANT  GOVT  CAMP 

,00 

.00 

.01 

1.55 

.72 

2.47 

1.65 

1.60 

1.28 

2.73 

.19 

12.20 

JLLERTON  ARROUES  RCH 

,00 

.00 

.35 

.37 

3  .66 

•  82 

1.12 

.98 

•  97 

.  20 

8.47 

JLLERTON  CREEK  5 

.00 

.00 

.00 

.21 

.00 

.39 

4.14 

1.24 

.68 

1,10 

E  1.20 

E  .25 

E 

9.21 

JLLERTON  DAM 

.00 

.00 

.00 

.15 

.00 

.37 

3.91 

.72 

1.04 

1.12 

•  98 

.25 

S.M 

JLLERTON  HILLCREST  RCH 

.00 

.00 

.00 

•  31 

.00 

.28 

3.84 

1.10 

.76 

1.06 

.85 

.21 

8.43 

-  3  - 


CONTINUED 

Season  of 

1956  - 

1957 

CALIFORNIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

GARBERVILLE 

•  03 

•  00 

.01 

7,63 

.36 

2,61 

8.36 

6^86 

8.79 

2*61 

5^07 

•  00 

GARDEN  VALLEY   2  S 

■  00 

.00 

.52 

3.  94 

•  05 

1  •42 

4*31 

6*40 

7.76 

3.03 

6*26 

E  .26 

E  33!97 

GASQUET  ftS 

.23 

.12 

.97 

17.71 

3.25 

12.51 

11  .06 

13.72 

21.71 

3,67 

6.77 

.90 

92.62 

GEM  LAKE 

2.05 

.00 

.55 

1.15 

•  00 

.45 

3.00 

2.70 

1.30 

•  70 

1.65 

.08 

13.63 

GEORGETOWN 

,00 

.00 

.  46 

5.57 

•  12 

2  .07 

5  ,38 

6.56 

8.15 

3^91 

9.22 

•  33 

43.77 

GEORGETOWN  R5 

T 

.00 

.  59 

6.16 

•  00 

2.26 

6^29 

10.  33 

9.19 

4.27 

9*30 

E  .35 

E  48.76 

GIANT  FOREST 

T 

•  00 

2.33 

•  oo 

2  .67 

6.75 

6.  06 

4^65 

4^62 

11  .26 

•  76 

39.12 

G 1 BRALT AR   DA  M 

.00 

•  00 

,00 

.  08 

•  00 

,  38 

8*60 

4.39 

•  67 

3.  34 

1*31 

.04 

16.81 

GILROY 

•  16 

~ 

GILROY    14  ENE 

E  .00 

,00 

.  30 

1.32 

.00 

,77 

4^01 

3.85 

1  •Id 

1  .36 

2.26 

•  10 

E  15.13 

GLENDALE  STaPENHORST 

•  00 

•  00 

.  00 

.72 

•  00 

.12 

5  •Te 

3^34 

1.49 

1  .49 

.74 

.  15 

13.83 

GLENOORA  WEST 

.14 

T 

.00 

,33 

•  00 

.  68 

6^84 

1  .84 

2.42 

1 .  76 

1  .80 

•  33 

16.34 

GLENNVI lle 

,00 

.00 

.00 

2.22 

.00 

.96 

2*56 

1  .83 

2.23 

2.74 

3*70 

.29 

16.53 

GOLD  RUN 

.00 

.00 

.60 

6^e9 

•  21 

2.41 

6^45 

12.33 

9.85 

4.31 

10.40 

.08 

53.  53 

GRANT  GROVE 

.00 

.00 

.0^ 

2»tl 

iOO 

2.31 

7  .00 

6.57 

4.67 

4^17 

8.28 

•  51 

36*22 

GRASS  VALLEY 

•  00 

.00 

.95 

6.97 

•  21 

2.43 

6.21 

11^39 

8  .  73 

5^14 

9.11 

•  46 

51*60 

GRATON    1  W 

.04 

T 

•  12 

4.28 

•  40 

,33 

6.25 

7^9  0 

3.51 

3^30 

5  •41 

•  12 

31.66 

GREENLAND  RANCH 

.41 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.00 

•  45 

•  00 

•  00 

•  37 

•  41 

•  13 

1.77 

GREENVIEW 

.40 

.15 

.85 

4.05 

.00 

.94 

1.93 

•  00 

- 

GREENVILLE  RS 

•  13 

,01 

1.  34 

4  ,  84 

.02 

.72 

5.65 

6^  54 

4^42 

2.92 

E  5.27 

•  30 

E  34.16 

GRIZZLY  PEAK 

•  01 

,04 

•  24 

2.19 

•  08 

.  39 

2  «68 

4^11 

4.99 

2.03 

5.72 

•  05 

22*53 

GROVELAND  RS 

•  06 

.00 

,39 

2.16 

•  00 

1.25 

6^46 

6*85 

4.93 

2^93 

5.15 

•  13 

30.33 

GUERNEVI LLE 

•  05 

.00 

.23 

4.  56 

•  36 

.44 

7^91 

8^90 

4.70 

14 

6.42 

•  02 

37^73 

HAINES  CYN   LOWER  FC  3 

•  00 

,00 

.00 

.83 

•  00 

.47 

7^30 

3.85 

1.34 

2.13 

1.40 

•  12 

17*44 

HAINES  CYN   UPPER  FC  3 

.00 

.00 

.00 

1^06 

•  00 

.65 

8^39 

3^06 

1^52 

2.34 

1.60 

•  20 

19*02 

HAI WEE 

•  5  5 

,00 

,00 

•  5 1 

•  00 

,  00 

1  •48 

•  55 

•  84 

•  35 

•  32 

•  00 

4*60 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

•  25 

,45 

,45 

1.75 

.  57 

3^31 

4,42 

5.98 

1  ^65 

4.10 

•  08 

23*01 

HAMILTON  AFB 

T 

.00 

.12 

1.52 

.07 

•  37 

4^41 

5^76 

1.99 

1^52 

2.46 

•  01 

16.25 

HAMILTON  AFB    1  E 

•  00 

.00 

,27 

1.15 

•  09 

.25 

4^12 

§•57 

2.03 

1.53 

2*31 

.00 

17*32 

HANFORD 

•  00 

.00 

.00 

.72 

•  00 

.15 

1  .39 

1.17 

•  56 

•  67 

•  63 

•  00 

5*29 

HANSEN  DAM 

•  00 

.00 

.  00 

.44 

•  00 

,17 

5  al  2 

1.28 

2*23 

1  •  06 

1  ^39 

•  05 

11*74 

HAPPY  CAMP  RS 

•  56 

.23 

.69 

10.01 

•  91 

3,47 

1  ,01 

9.75 

13*51 

2^27 

3.24 

T 

51.71 

HARRIS   GAGING  STA 

•  02 

,00 

.00 

•  34 

•  00 

.39 

2^76 

2.32 

•  64 

l^ll 

1.20 

.15 

8.93 

HARRISON  GULCH  RS 

T 

.00 

.06 

3.99 

•  10 

.40 

4.89 

6^09 

4*69 

2^45 

4*57 

T 

27.24 

HARRY   L   ENGLEBRIGHT  DAM 

.00 

.00 

.80 

2  .  97 

•  10 

.  69 

4^12 

6.65 

3*61 

2.63 

4^73 

•  00 

26.30 

HATCHET  MT   MNTNC  STA 

7  •  69 

4^21 

5  .OB 

•  26 

HAT  CREEK   PH  1 

1.26 

T 

.66 

2.42 

•  00 

.91 

2^07 

1  .83 

2.19 

1^39 

2^13 

•  70 

15.56 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

.37 

T 

•  00 

.  17 

•  00 

.  00 

.74 

•  02 

•  06 

•  10 

T 

1.46 

HAYFORK  RS 

.00 

.00 

.66 

4.42 

.07 

1.07 

3^90 

5^14 

5.55 

2^35 

4.17 

•  00 

27.53 

HEALDSBURG 

,00 

.00 

.12 

2.86 

•  31 

.  57 

6«96 

8^55 

3.00 

3*32 

4.36 

.40 

30*45 

HEAlDSBURG   2  E 

.01 

.00 

•  13 

2.61 

•  25 

.61 

6.48 

?•  58 

3  •  08 

3^  08 

4  .00 

■  12 

27.95 

HEMET 

.  00 

.00 

.00 

.02 

•  00 

,00 

4^62 

•  1  0 

2*  14 

1*18 

1  .35 

•  04 

9.45 

HENSHAW  DAM 

•  07 

•  00 

.00 

.  00 

•  00 

.60 

9  .44 

1.05 

2.30 

U57 

2.55 

•  39 

17.97 

HERNANDEZ    2  NW 

•  00 

,00 

.25 

.94 

•  00 

.33 

4.17 

2^62 

.73 

1*66 

1.39 

•  30 

12.59 

HETCH  HETCHY 

.02 

.00 

.  36 

2  .  90 

1  .53 

4.84 

4^77 

6.29 

2^97 

5*12 

•  28 

29.08 

H I GHLANO  SPR I NGS  RCH 

T 

.00 

•  28 

3.16 

•  00 

,52 

7.96 

9.47 

2.87 

2^  90 

4*77 

T 

31.93 

HlLTS 

•  e  1 

.10 

.  36 

4.04 

•  17 

2  .21 

E    3«1 5 

3.60 

5.29 

•  53 

1*17 

•  08 

E  21.51 

HOBERGS 

.00 

,00 

•  19 

4,66 

•  09 

.73 

9.77 

16.05 

6.64 

4^74 

.00 

.00 

49,07 

HODGES  DAM 

.00 

•  00 

,00 

.22 

•  00 

.  58 

7.68 

.46 

1^47 

1^47 

1.76 

•  65 

14.29 

HOEGEES   FC  60A 

•  00 

.00 

•  00 

1*41 

•  00 

1  *  59 

10,e3 

4«81 

2.24 

2.54 

3.46 

•  75 

27.63 

HOLL 1 STER 

•  00 

•  00 

•  16 

1.11 

•  00 

•  39 

2^57 

2*38 

•  55 

•  95 

1  .77 

*  12 

10*00 

HOLY  CITY    3  WNW 

•  03 

,0  5 

.43 

2.19 

•  13 

.  73 

5  .OB 

6^22 

3»06 

1  ^96 

2*64 

HOOPA  2  SE 

•  00 

•  56 

4,  56 

7^25 

8.34 

12.46 

2,  07 

- 

HOPLAND  LARGO  STA 

T 

,00 

E  ^22 

3.34 

.23 

.76 

7.26 

8.64 

4.31 

2^ee 

4*09 

.00 

E  31.73 

HUNTINGTON  LAKE 

1.22 

.00 

•  36 

2.69 

1.39 

5.93 

4.69 

3.24 

3^  18 

5*91 

•  64 

29.25 

IDRl  A 

.00 

,00 

T 

,40 

•  00 

.  00 

2  •98 

2.59 

.71 

2.17 

1  .26 

•  36 

10»47 

IDYLLWILD  RS 

•  35 

,00 

•  00 

.09 

.00 

1  .13 

E  8.96 

U30 

2.47 

1^66 

4*54 

.97 

E  2U47 

IMPERIAL 

T 

.00 

T 

.  00 

•  00 

.  01 

•  63 

•  04 

.07 

•  03 

*00 

.00 

.78 

INDEPENDENCE 

.05 

.00 

T 

.55 

•  00 

T 

1^63 

•  65 

.47 

.59 

1.24 

.00 

5.18 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

.16 

,00 

T 

T 

•  00 

.01 

1.33 

•  03 

.05 

.00 

•  00 

1.58 

I NYOKERN 

.04 

.00 

•  00 

.33 

.00 

.  00 

E  ^94 

•  71 

.10 

.01 

.14 

T 

E  2^27 

inyokern  armitage 

T 

.00 

•  00 

.  07 

•  00 

.00 

1  •OO 

•  41 

.02 

•  01 

•  06 

•  03 

1^60 

IOWA  HILL 

.00 

E  ,00 

.60 

6.54 

•  17 

2.  26 

6»03 

10,60 

E  8.66 

E  4,27 

6.86 

•  55 

E  48.54 

IRON  MTN 

•  15 

.00 

T 

.05 

•  00 

.00 

•  56 

.02 

.02 

.05 

.07 

•  92 

JESS  VALLEY 

.^3 

•  27 

.96 

3.  56 

•  46 

1.61 

•  95 

3,05 

3.36 

2  .49 

2  *72 

•  10 

19^96 

JOHNSONOALE 

.52 

•  00 

.00  - 

.  69 

.18 

1  .00 

4^37 

E  2,  69 

E  1.14 

2  •  42 

3  .72 

.  16 

16.69 

JOICE  ISLAND 

•  00 

.00 

.52 

E  .97 

E  .11 

■  20 

2.09 

3^67 

1  .96 

1  .66 

1  ^89 

T 

E  13.07 

JULIAN  HYNOLA 

•  00 

.00 

.00 

.  35 

•  00 

1.  14 

10^98 

1  •  00 

3  •00 

2.29 

4*62 

•  77 

24.15 

JUNCAL  DAM 

.00 

.00 

.00 

.05 

•  00 

.62 

9.16 

3.99 

•  78 

3.73 

1^57 

T 

19.90 

KEE  RANCH 

•  00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

5.49 

1.25 

•  10 

.00 

.00 

E  .00 

E  6.84 

KELLOGG 

•  00 

•  00 

.18 

4,35 

.23 

*  46 

5.37 

9.26 

4^  36 

2.79 

5  .95 

«  21 

33*16 

KELSEYVILLE 

•  1  2 

.00 

.33 

2.25 

.04 

.  38 

4.34 

7^23 

2^24 

2^  00 

2.11 

•  00 

21.04 

KENTFIELD 

T 

.00 

.  15 

6.65 

.38 

.  58 

E  7.99 

E  7,40 

4*70 

3^05 

7  *14 

T 

E  38.04 

KERLIN6ER 

.00 

.00 

.50 

.05 

.00 

.  14 

1.34 

1.34 

1.49 

•  80 

1.72 

.05 

7.43 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

•  87 

.00 

.00 

.  44 

.06 

.  50 

4.17 

2.05 

1  .15 

2^35 

2.10 

.07 

13*76 

KERN  RIVER  PH  1 

.00 

,00 

.00 

1.95 

•  00 

.  29 

1  .76 

1.29 

1  •  13 

1.37 

*94 

.  00 

8*73 

KERN  RIVER  PH  3 

•  06 

.00 

.00 

.  77 

•  00 

.45 

3.01 

2.10 

.13 

1.33 

•  97 

T 

8.62 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

•  00 

.00 

T 

•  47 

•  00 

.02 

2.04 

1.17 

.60 

1.00 

•  09 

.13 

5.52 

KETTLEMAN  STA 

T 

.00 

T 

.78 

•  00 

.01 

2.11 

1.32 

•  61 

1.  04 

•  06 

.21 

6*14 

K I NG  C I TY 

.03 

.00 

•  06 

•  71 

•  00 

.02 

3.79 

1  .90 

.20 

1  ^45 

•  39 

•  11 

8.66 

KLAMATH  R 

•  1 1 

,00 

.70 

14^  77 

2^22 

13  .98 

7.90 

10.32 

23.  27 

2»  52 

6«30 

•  42 

82.51 

KNIGHTS  LANDI NG 

•  00 

.00 

•  65 

K07 

•  00 

•  13 

2  .42 

3.92 

1  ^69 

1.40 

1  #44 

.  00 

12*72 

LA  CRESCENTA  FC  251 

•  00 

•  00 

•  00 

•  64 

•  00 

.20 

7.14 

,  3.24 

1^44 

1.63 

3*06 

•  29 

17.64 

LAFAYETTE  3  NNE 

•  03 

.00 

,44 

2.29 

•  05 

•  42 

3.95 

5.17 

2.40 

1^68 

3*63 

T 

20.06 

LAGUNA  BEACH 

•  00 

•  00 

,00 

.05 

•  00 

E  .16 

3.11 

1.47 

•  89 

1  ^47 

.93 

•  13 

E  8*21 

LA  HONDA 

•  04 

.22 

.27 

2.4B 

•  00 

.92 

4.77 

6.12 

3^97 

2*10 

4.97 

•  15 

26.01 

LAKE  ARROWHEAD 

•  08 

.  00 

.00 

•  37 

•  00 

1.  33 

17.68 

4.77 

2*81 

3*10 

5.22 

•  12 

35*46 

LAKE  CITY 

•  74 

E  .14 

•  53 

6.  16 

•  45 

3.26 

2.89 

3.11 

5.44 

1.07 

1  .66 

•  70 

E  26.17 

LAKE  ELEANOR 

T 

.00 

E  ,43 

3.99 

•  00 

E2.00 

7.57 

7.02 

6^18 

3.36 

5.22 

•  26 

E  36*03 

LAKEPORT 

•  04 

.00 

•  29 

2.  77 

E  .14 

.  36 

5.27 

6.96 

2*80 

UBS 

3.00 

•  00 

E  23*48 

LAKESHOkE 

•  89 

•  00 

•  31 

5.41 

•  37 

.  39 

11*15 

20.02 

8.66 

6.63 

9*02 

.06 

62*93 

LAKESIDE  2  ENE 

.00 

•  00 

•  00 

•  27 

•00 

.35 

7.42 

•  75 

1*16 

1.28 

1*13 

•  40 

12.76 

LAKE  SPAULOING 

•  64 

•  00 

•  64 

10.  47 

•  16 

4,01 

7,44 

15.01 

10.74 

4.02 

10.32 

.05 

63*50 

LAKE  SPAULDING  DAM 

.54 

•  00 

•  53 

8.23 

9*95 

•  03 

LA  MESA 

T 

,00 

•  00 

.47 

.00 

.  32 

6.79 

•  69 

1.34 

1  •  16 

1*57 

•  33 

12.69 

LA  MESA   1  NE 

,00 

,00 

,00 

.00 

•  00 

.25 

6^04 

•  61 

1.17 

2^13 

1.70 

•  39 

12*29 

•  00 

•  09 

•  00 

T 

3«60 

•  50 

.61 

.11 

•  08 

*  00 

4*99 

LAS  PLUMAS 

.00 

.00 

1^05 

5.03 

•  07 

,80 

6,47 

8^90 

5*95 

3.78 

7.04 

•  05 

39.14 
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CONTINUED 

SessoQ  of 

1 956  — 

CALIFORNIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

lanuary 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

.EBEC 

.00 

.00 

.00 

.46 

.00 

.49 

3  76 

1  68 

E  1  95 

E  1  10 

1  39 

30 

E 

11.13 

.ECHUZA   PT   STA  FC  352 

.00 

■  00 

.00 

T 

•  00 

.26 

6.48 

3,58 

1 ,46 

2I18 

1  «45 

,  10 

.E  GRAND 

.00 

.00 

.08 

•  61 

•  00 

E  .36 

2^15 

2,10 

1.13 

,92 

1  .94 

,06 

F 

^9*35 

.EMON  COVE 

T 

.00 

.00 

1.91 

.00 

.42 

2.20 

1.61 

.86 

1,93 

2.31 

,15 

11*39 

.  I NDSAY 

•  02 

.00 

.00 

1  .  00 

.00 

.53 

1.93 

1.46 

1.43 

1,32 

2,00 

.22 

9.91 

.IVE  OAK  CANYON  FC  23 

.35 

.00 

.00 

•  21 

.00 

.91 

5,96 

1.66 

1.53 

1,81 

E  2,04 

•  51 

E 

15,00 

IVERMORE 

.00 

.00 

.63 

.79 

.03 

.48 

2*65 

2,23 

1.30 

1,14 

2  ,74 

.  04 

12^03 

.IVORNA  HEIGHTS 

.00 

.00 

.25 

E2.63 

T 

.52 

3,00 

3,21 

1,62 

1,26 

2,98 

,LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.16 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.00 

4,06 

,96 

,79 

,17 

,01 

.00 

A  17 

.OCKWOOO 

.00 

.00 

•  00 

1.16 

■  00 

.20 

4,65 

2.06 

.66 

1.50 

,39 

.23 

10  87 

.OCKWOOO  MESA 

.00 

.00 

.00 

.10 

.00 

.32 

5,62 

,24 

1.11 

1^30 

1.09 

.  16 

10^14 

.00 

.00 

.75 

1.74 

.04 

.39 

2.64 

2,53 

2,02 

2^43 

2,11 

•  59 

.OMPOC   SEWAGE  PLANT 

T 

.02 

.00 

.41 

■  00 

.27 

3,52 

2»97 

,77 

1  •  1 3 

•  74 

.  \Q 

1  rt'nt 

ONE  TREE  CANYON 

.00 

.00 

.46 

.13 

•  01 

.  19 

1,70 

1,65 

1,08 

,66 

.66 

.08 

A  A4 

.ONG  BEACH 

T 

T 

.00 

.02 

•  00 

.  06 

3,52 

1,16 

.63 

1,12 

.80 

.03 

7  34 

OS  ALAMOS 

.00 

.00 

.00 

.64 

•  00 

.  36 

3,17 

2,20 

1,24 

1.30 

1  26 

.06 

10^27 

,05  ANGELES  WB  AP 

R 

T 

T 

.00 

.01 

.00 

.49 

3,88 

1,94 

,95 

1,33 

.27 

.  06 

,0S  ANGELES  WB  CITY 

R 

.00 

T 

.00 

.12 

•  00 

.  34 

4,41 

1,47 

1,02 

1,47 

•  63 

.08 

9*54 

.OS  BANDS 

.00 

.00 

.16 

.  24 

T 

.  16 

1,77 

1.32 

1.66 

,80 

1.16 

.  16 

7,43 

.OS  BANDS   ARBURUA  RCH 

T 

.00 

.  14 

1.00 

T 

.19 

1,63 

1.55 

.43 

,  77 

1.20 

.17 

OS  GATOS 

.01 

.00 

.50 

1.69 

•  07 

.72 

5,09 

7.31 

1  ^46 

2,26 

2.42 

,07 

21.60 

OS  GATDS  ^  SW 

_ 

,10 

* 

.OS  PRIETOS  RS 

.00 

.00 

.00 

.22 

■  00 

.42 

7,34 

4.3  5 

56 

3  09 

"93 

.09 

.02 

.OWER  OTAY  RESERVOIR 

.03 

•  00 

.00 

.06 

- 

I 

UCERNE  VALLEY   2  W 

1.01 

•  00 

•  00 

.21 

•  00 

.00 

1  ,87 

.34 

.35 

T 

T 

T 

3*78 

VTLE  CREEK  PH 

.20 

•  02 

.00 

.35 

•  00 

.80 

10,00 

4,05 

1,85 

1.63 

2.61 

.52 

22.03 

VTLE  CREEK  RS 

.20 

•  00 

.00 

.30 

.00 

1.50 

12,66 

3,99 

1,76 

1,49 

1  .66 

,20 

lADERA 

T 

•  00 

.04 

.72 

.  31 

1,87 

■  67 

1,14 

1,33 

2.06 

■  14 

^8*30 

lAD  RIVER  RS 

.08 

T 

.09 

9.04 

•  70 

3.10 

7,65 

10,99 

11^80 

3,46 

5.95 

.01 

52*,97 

lANDEVILLE  ISLAND 

.00 

.00 

.  74 

•  96 

•  06 

.25 

1,64 

2,60 

1.17 

E  .36 

1,34 

.00 

F 

9.12 

1AN2ANITA  LAKE 

.05 

.05 

1.12 

5^81 

•  25 

1.77 

3,86 

6,02 

6.81 

2.92 

6,61 

.  46 

37.73 

ARCH  FIELD 

.08 

T 

.00 

.04 

.00 

.17 

4,79 

,64 

,67 

1,12 

,91 

.  18 

ARICOPA 

.00 

.00 

.00 

1.17 

•  00 

1  .  00 

•  98 

■  65 

1,55 

,  96 

7.03 

ARI POSA 

T 

.00 

.24 

2.11 

.00 

1.19 

4^03 

5,06 

3,37 

2,33 

6.42 

.14 

24,  89 

ARTINEZ  3  SSE 

•  03 

.00 

.34 

1.93 

.02 

.30 

3.46 

4,00 

1,81 

1,36 

2,71 

.00 

15.96 

ARTINEZ  FIRE  STA 

.00 

.00 

.33 

2.03 

.00 

.49 

3^16 

4,40 

2.06 

1.14 

2,53 

T 

16.14 

ARYSVILLE 

.00 

•  00 

.69 

2.08 

•  11 

.  19 

3^53 

4,99 

1.95 

1.59 

1  ,49 

T 

ATHER 

•  35 

.00 

.42 

2.49 

•  00 

1  .46 

5,00 

5,04 

5,71 

2,  06 

4,80 

.  29 

27.62 

C  CLOUD 

•  18 

.00 

.17 

4.27 

•  27 

.79 

6,69 

12,32 

7,34 

5,53 

7,02 

.09 

46.67 

EADOW  LAKE 

•  00 

.00 

T 

2.61 

•  00 

1.89 

4,08 

4.32 

4,02 

2,78 

5.73 

.40 

26.03 

ECCA   3  5E 

•  00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.  00 

1.12 

,02 

■  03 

,00 

•  00 

.  00 

1.17 

ENDOTA  DAM 

•  00 

.00 

.13 

1  .  09 

•  00 

.18 

1  ^52 

,65 

1^05 

1,48 

•  93 

.  09 

7,12 

ERCEO  FIRE  STA  2 

•  00 

.00 

.  18 

.32 

.00 

.  19 

2^02 

1,45 

1,10 

,76 

1^32 

,  06 

7,40 

ERCEY  HOT  SPRINGS 

•  00 

.00 

.  1  1 

.46 

.00 

.13 

1,79 

1,19 

,32 

1.51 

1^20 

.00 

6,71 

EYERS  INSPECTION  STA 

.57 

.32 

.88 

5  .94 

1.97 

5,49 

6,60 

6.22 

2.43 

3,49 

T 

33,91 

IDDLETOWN 

T 

.00 

.13 

5.21 

•  15 

.52 

7,57 

10,38 

2.85 

3.72 

5,56 

•  02 

36.13 

IDDLEWATER 

•  00 

.00 

T 

.  36 

•  00 

.06 

,95 

1,27 

•  37 

.  75 

•  71 

,36 

4,83 

ILL  CREEK  2 

•  1  7 

T 

•  00 

.  24 

•  00 

.  48 

7,90 

1  ,62 

2,41 

1«41 

3«19 

,  36 

17,  78 

I NERAL 

T 

T 

.96 

7.61 

.22 

1.26 

6,11 

15.38 

1.1,1 

4^16 

9^57 

,49 

53,45 

IRANDA   SPENGLER  RCH 

•  03 

.00 

.03 

6.63 

•  52 

3.17 

B,13 

11.27 

9,11 

2,53 

6^65 

.00 

48.07 

ODESTO 

.00 

.00 

.  28 

.49 

.01 

.  23 

2,10 

2.06 

1,17 

•  81 

1  ^43 

,05 

8,63 

OJAVE 

•  2^ 

.00 

.00 

.  06 

•  00 

T 

1  ,85 

,82 

■  57 

•  29 

•  02 

,01 

3,86 

ONO  LAKE 

•  52 

•  09 

.  36 

1.47 

•  01 

.  26 

2,53 

2,80 

,  14 

1.70 

2^12 

,00 

12,00 

ONTEREY 

•  07 

•  02 

.36 

1.00 

•  00 

.84 

4,65 

3,52 

1,92 

1.49 

2,39 

.20 

16,46 

OORPARK   1  SSE 

.00 

.00 

.00 

.03 

•  00 

.21 

4,54 

1,14 

3,59 

1.43 

•  71 

.25 

11,90 

ORGAN  HILL    2  E 

•  00 

.00 

.50 

1.15 

•  00 

.59 

3,85 

4,05 

1,30 

1  .64 

1»76 

.22 

15.06 

ORONGO  VALLEY 

T 

•  00 

.00 

.  17 

•  00 

.00 

3,83 

1,18 

,42 

.33 

•  05 

.  00 

5,98 

3UNTAIN  PASS 

1  •  08 

•  00 

T 

.  50 

•  00 

T 

■  92 

,45 

,46 

.63 

1  .06 

.05 

5,15 

T  BRECKENRIDGE 

.04 

•  00 

T 

1.32 

.00 

E  .62 

E  4.35 

E  2,60 

E  2.25 

2.65 

3,32 

.47 

E 

1  7.  62 

DUNT  OANAHER 

•  00 

.00 

.45 

4.71 

•  07 

2  .66 

5,66 

8,44 

6,44 

4.01 

7,78 

.64 

42,66 

3UNT   DIABLO   NORTH  GATE 

•  00 

.00 

.42 

2.  14 

•  09 

.79 

3,51 

4,87 

2.40 

1«62 

4,01 

.05 

19,90 

DUNT  HAMILTON 

•  00 

.00 

.46 

3.17 

•  13 

1.45 

3,16 

4,13 

3,52 

.  96 

2,67 

.  34 

3UNT  HEBRON  9  E 

•  62 

.70 

.35 

1.45 

•  05 

El  .0  1 

E  1.62 

2,81 

1  ■  92 

•  84 

2,08 

.  07 

E 

13.52 

OUNT   HEBRON  RS 

//r 

•  30 

•  37 

.72 

1.38 

.12 

.95 

E  1,25 

1.55 

2^02 

E  1.19 

1,10 

.09 

E 

1 1  .04 

DUNT  SHASTA   WB  CITY 

.59 

•  02 

•  20 

2.70 

.12 

.40 

6,58 

6.17 

4.41 

3^  30 

5.28 

.01 

31  ,78 

T  WILSON  FC  338B 

// 

•  01 

.00 

.00 

1.14 

.00 

1.48 

10.12 

2,97 

1.47 

2^06 

3,09 

.  59 

22.93 

UIR  WOODS 

.20 

.00 

•  14 

4.00 

.32 

.  56 

5,22 

7^06 

7.88 

2.02 

5  ,93 

.07 

JRCELL  RANCH 

.33 

.00 

.00 

.  04 

E  .00 

E   .  35 

E  5.75 

E  .50 

,  75 

.  70 

1.27 

,25 

E 

9,  94 

ACIMIENTO  DAM 

,56 

.20 

APA 

.00 

.00 

.24 

El. 56 

•  06 

.31 

2,90 

4*41 

E  1.88 

E  1.62 

3,68 

.  25 

16.  91 

APA  STATE  HOSPITAL 

.00 

.00 

.22 

1.77 

.06 

.42 

2,95 

5,18 

2,06 

1.57 

3,60 

.25 

18.08 

fEDLES  CAA  AP 

.81 

.13 

.00 

T 

.00 

.  00 

,32 

■  14 

.02 

.25 

•  16 

.05 

1.88 

EENACH 

.01 

.00 

.00 

.15 

•  00 

.  02 

4,00 

■  87 

.90 

.40 

•  45 

T 

6.80 

EVADA  CITY 

T 

.00 

.90 

6.66 

•  10 

2.41 

7.37 

11,19 

8,28 

4.81 

8,30 

.10 

50.12 

EWARK 

.00 

.00 

.25 

.69 

.02 

.32 

2.31 

1,96 

1  ^63 

1  •  26 

2,36 

■  00 

10.82 

EWBURY  PARK  SW 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.  28 

4.39 

1,55 

2.71 

1.50 

•60 

T 

11.03 

EWHALL  SOLEDAD  FC  32 

•  09 

•  00 

.00 

.13 

.00 

.  13 

6.15 

2,31 

2,60 

■  99 

•90 

,21 

13.51 

:WMAN 

.00 

.  00 

.07 

.21 

•  00 

.14 

2,60 

2*20 

1  ,48 

.83 

•  82 

•  04 

8.  39 

iWPORT   BEACH  HARBOR 

,00 

.00 

.00 

T 

.00 

.02 

3.36 

,86 

•  64 

.66 

•  76 

,10 

6.60 

ICOLAUS 

T 

.00 

.74 

.78 

.16 

.20 

2,55 

3,79 

2.05 

1.22 

1^09 

•  00 

12.58 

[  LAND 

•  00 

•  00 

.00 

.08 

•  00 

.00 

,59 

,02 

.00 

•  00 

•  00 

.69 

DRTH  FORK  RS 

•  00 

•  00 

•  00 

2.59 

•  00 

1  .87 

4,61 

3,33 

4,  19 

2.69 

6  ^31 

•  23 

DRTH  HOLLYWOOD 

•  00 

.00 

.00 

•  27 

•  00 

.07 

5,79 

2,16 

1,08 

1.16 

•  33 

•  08 

10.94 

AKDALE  WOODWARD  DAM 

•  00 

•  00 

•  29 

.65 

.00 

.49 

2.17 

1.31 

2,64 

1^30 

1^86 

.03 

*K  KNOLL  RS 

.73 

.54 

.69 

4.68 

.36 

1.41 

3.10 

3,34 

5,89 

■  62 

•  98 

.00 

22*36 

^KLAND 

T 

T 

.35 

2.44 

•  08 

.  37 

1  ,86 

E  3.81 

4,43 

E  .97 

E  4.60 

.07 

E 

18.  98 

^KLAND  CITY  HALL 

•  00 

.00 

.31 

1.88 

•  00 

.21 

_ 

^KLANO  WB  AP 

1.02 

.  29 

2,82 

3.  12 

2,16 

.94 

3,'>2 

•  04 

14,17 

»KVILLE  1  WNW 

.05 

•  00 

•  16 

2.59 

.06 

.49 

5,11 

8.34 

2,83 

1.95 

.38 

24,51 

"CIDENTAL 

•  00 

.00 

•  30 

6.38 

•  75 

.72 

7,02 

9,86 

6,78 

4.25 

8^20 

•  14 

:EANSIDE  PENDLETON 

•  00 

00 

•  00 

.10 

•  00 

.  30 

5,74 

.39 

1,42 

.74 

1<30 

•  20 

10,19 

:otillo 

•  00 

.00 

•  00 

.  00 

•  00 

.00 

1,62 

,00 

,00 

.00 

•  00 

E  .00 

E 

1.62 

JAI 

•  00 

•  00 

.12 

•  00 

.51 

5,54 

4.11 

,61 

1.64 

1  ^25 

•  05 

13,83 

-INOA 

.00 

.00 

.00 

.21 

•  00 

.34 

3,96 

1,12 

.77 

1.11 

1^19 

•  35 

9,07 

10 

T 

T 

.04 

4.77 

.23 

.14 

5,43 

6,98 

5.42 

4  .46 

4^91 

•  00 

32,38 

'IDS  CAMP  FC  57  BE 

.  00 

.  00 

.00 

•  84 

•  00 

1.26 

12,91 

4,71 

2.04 

2.15 

4^82 

,40 

29,13 

'ANGE  COVE 

.00 

.00 

•  02 

.66 

.00 

.41 

2.63 

1.35 

1.29 

1.3B 

1^57 

.16 

9,47 

«ICK  PRAIRIE  CR  PARK 

1 3  .  57 

19.  29 

2.91 

72,52 

-  5  - 


Season  of      1956  -  1957 


Station 

1 

luly 

August 

September 

October 

Decsmber 

nu  ry 

March 

AoriJ 

May 

June 

Total 

ORINDA  BOWMAN 

 64  

5.62 

 4.03 

2.41 

 6  08 

ORLANO 

T 

!oo 

.47 

!45 

!l2 

T 

4I27 

2.96 

1.77 

1.53 

1.35 

1 02 

I2I94 

ORLEANS 

.70 

T 

.01 

9,44 

.70 

5.15 

6.24 

8.06 

13.51 

1.93 

4.10 

.00 

49.84 

OROVILLE   1  WSW 

.00 

.00 

.85 

2,00 

,07 

.23 

4.10 

4.63 

2.40 

2.25 

1.59 

.02 

13.34 

OROVILLE  7  SE 

.  00 

.00 

.85 

2,  55 

•  05 

.46 

3.60 

6.42 

3.84 

2.15 

2.85 

.00 

22.76 

OROV I LL E  BR  I D6E 

.  00 

,00 

.87 

2,26 

,08 

.  19 

4,19 

5.02 

2.41 

2.30 

2.31 

.01 

19.63 

OXNARD 

.00 

,00 

.00 

T 

,00 

,10 

4.64 

1.35 

2.31 

.74 

.35 

.12 

9.61 

OZENA 

,00 

E  .00 

E  T 

E  .53 

E  .00 

E  .07 

E  3.72 

2.45 

1.05 

.  77 

•  38 

.54 

E  9.51 

PACIFIC  HOUSE 

T 

.00 

.60 

6.53 

•  29 

3.76 

7.45 

9,05 

9.27 

2.59 

7.14 

.  34 

47.02 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

.00 

.01 

.00 

1.16 

.00 

.40 

6.30 

1.95 

2.08 

1.33 

2.04 

.40 

16.67 

PA1CINE5  OHRWALL  RCH 

.  00 

.00 

.29 

1.10 

•  00 

.  52 

2.99 

2.49 

.94 

1.43 

2.56 

.10 

12.42 

PALMDALE 

.05 

.00 

.00 

.30 

.00 

.03 

3.61 

.73 

.65 

.  35 

.17 

T 

5.89 

PALMDALE  CAA  AP 

.05 

,00 

,00 

,04 

.00 

.01 

3.54 

.45 

.58 

.  13 

.11 

.00 

4.91 

PALM  SPRINGS 

.07 

.00 

.00 

T 

.00 

.02 

3.30 

.37 

.25 

.00 

4.01 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.00 

,00 

.2'. 

.54 

.02 

.  59 

2.70 

3.03 

1.51 

.95 

1  .83 

.03 

11.49 

P A  LOMA 

T 

,  00 

.02 

.83 

T 

.  06 

6.52 

5.27 

1.45 

1.99 

1  .76 

.20 

18.10 

PALOMAR  MTN  OBSY 

R 

.92 

,00 

.00 

.06 

•  00 

.88 

10.97 

2.55 

1.42 

.91 

1.60 

.41 

19.72 

PALOS  VERDES    EST   FC   43  A 

.00 

,00 

.00 

T 

•  00 

.11 

3.94 

1.02 

1.59 

1.09 

.50 

.00 

3.25 

PANOCHE 

T 

.00 

.22 

1.13 

T 

.08 

3.18 

1.65 

.42 

1.49 

.95 

.27 

9.39 

PANOCHE  JUNCTION 

.00 

.00 

.00 

.25 

•  00 

.15 

1  .56 

.94 

.32 

1.02 

.68 

.22 

6.04 

PARKER  RESERVOIR 

.03 

,  00 

.05 

.03 

•  00 

.  00 

.38 

.25 

.03 

.19 

.00 

.  14 

1.60 

PARKFIELD 

T 

.00 

.01 

.90 

•  00 

.29 

4.53 

2.55 

1.24 

2.93 

1.11 

.25 

13.81 

PASADENA 

.00 

.01 

.00 

.62 

•  00 

.31 

6.00 

3.12 

1.89 

2.08 

1.43 

.16 

15.64 

PASKENTA  R5 

.00 

.00 

.11 

1  .  44 

•  12 

.01 

4.70 

4.76 

2.52 

1.76 

1.62 

.05 

17.08 

PASO  ROBLES 

.00 

.00 

.00 

1.07 

•  00 

.17 

4.77 

1.90 

.31 

1.63 

.70 

.37 

10.92 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

T 

.00 

.00 

.65 

,00 

.07 

4.38 

If  77 

.31 

1.28 

•  52 

.  26 

9.  24 

PATHWAY 

.00 

.00 

T 

1.08 

•  00 

.12 

1.46 

1.69 

2.15 

1.04 

•  99 

.42 

6.96 

PENDOLA  GS 

.00 

.00 

.00 

.26 

.00 

.55 

7.67 

3.85 

.25 

3.07 

E  1.46 

E  T 

E  17.13 

PERRIS   1  WSW 

.06 

.00 

.00 

.08 

.00 

.  12 

5.36 

.97 

.95 

1.10 

.62 

- 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

T 

T 

.08 

1.41 

•  09 

,  35 

3.52 

5.46 

2,34 

1.50 

2.16 

T 

16.91 

PIEDRA 

.00 

.00 

.05 

1.77 

•  00 

,81 

2.95 

1  .66 

1  ,43 

1.80 

2  .24 

.  16 

12.67 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.06 

.00 

.00 

.10 

•  00 

.10 

6.90 

2.22 

lll7 

1.53 

.79 

.14 

13.01 

PINNACLES  NM 

T 

.00 

.12 

.94 

T 

.  15 

4.74 

2.67 

,79 

1.77 

1.39 

.24 

13.01 

PI  SMC  BEACH 

.00 

.00 

.00 

.48 

•  00 

,45 

3.57 

2.99 

,63 

1  .70 

1^03 

.22 

11.07 

PIT   RIVER   PH  5 

.02 

T 

.09 

8.73 

•  46 

1.58 

9.91 

19.84 

12,84 

6.60 

5.76 

1.04 

65.67 

PITTS  RANCH 

.28 

3.64 

•  00 

.  46 

6.60 

9.55 

2,79 

2.66 

3.65 

.00 

PLACERVILLE 

,00 

.00 

.45 

3.57 

•  03 

1.62 

5.01 

6.96 

6,81 

3.05 

6.46 

.13 

34.11 

PLACERVILLE   I FG 

T 

.00 

,41 

4.22 

•  03 

1.64 

6.02 

6.93 

E  7.65 

E  2.96 

6.50 

.45 

36.01 

PLYMOUTH 

,00 

.00 

,27 

2.26 

•  04 

1.35 

3.99 

4.43 

6,00 

2.  74 

3.16 

.10 

24.86 

POINT   ARENA   LIGHT  STA 

T 

.00 

,11 

2,67 

.10 

1  .49 

~ 

POINT   ARGUELLO  USCG 

.00 

,00 

*  00 

T 

•  00 

T 

3.79 

2.20 

•  48 

.38 

.80 

.  26 

7.93 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

.06 

T 

,14 

1  ,52 

•  02 

.30 

5.11 

4.31 

1,17 

1.83 

2.58 

.02 

17.06 

POMONA 

.07 

,00 

,00 

,27 

•  00 

.50 

5.16 

1  .49 

1,19 

1.41 

1.15 

.32 

11.56 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

.00 

,00 

,39 

1,32 

•  05 

.23 

2.31 

3.27 

1  .84 

.66 

2.63 

T 

12.92 

PORTERVILLE 

.00 

.00 

,00 

1.88 

•  00 

.39 

2.07 

1  .04 

1  .46 

1.19 

2.26 

.12 

10.41 

PORTOLA 

.60 

T 

■  48 

3,68 

T 

.  66 

3.10 

3.30 

2.56 

1.57 

2.30 

E     .  03 

E  18.33 

POSEY   3  E 

,00 

.00 

.00 

1,54 

.00 

1,38 

3.90 

2.56 

3.69 

3.70 

6.34 

.63 

23.74 

POTTER  VALLEY  PH 

.00 

.00 

.00 

5,27 

.22 

1  .36 

7.92 

7.49 

6.21 

2.43 

5.57 

.00 

36.47 

POWAY  VALLEY 

.00 

.00 

,00 

.28 

•  00 

.40 

6.39 

.36 

1.27 

1.22 

I  .49 

.30 

11.71 

PRIEST  VALLEY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

QUINCY  RS 

.39 

.00 

1,31 

5.61 

•  00 

1.10 

6.03 

10.  24 

4.42 

3.48 

5.43 

t  08 

36.09 

RAMONA  SPAULDING 

.02 

.00 

.00 

.45 

.00 

.  57 

7.00 

.62 

1.40 

1.59 

1  .83 

.34 

13.72 

RANCHITA 

.55 

.00 

.00 

.00 

.00 

.31 

5.69 

.29 

1.46 

.56 

1  .70 

.00 

10.58 

RANDSBUR6 

.12 

.00 

.00 

.06 

.00 

.00 

1  .68 

.70 

.43 

.00 

•  03 

.00 

3.02 

RAYWOOD  FLATS 

.11 

E  .00 

E  .00 

.24 

•  00 

.06 

13.91 

3.31 

1.87 

1.25 

2.49 

.00 

E  23.24 

RED  CLUFF  WB  AP 

T 

.00 

•  29 

.50 

•  08 

T 

3  .56 

1  .92 

2.61 

1.61 

1.67 

.01 

12.25 

REDDING  FIRE  STA  2 

,04 

,00 

.13 

4.79 

.44 

.30 

5.41 

7.57 

5.81 

1.  72 

3.06 

.11 

29.37 

REDLANDS 

,00 

,00 

.00 

.20 

.00 

.42 

4.73 

.77 

1.17 

1.77 

1  .70 

.  18 

10.94 

REDWOOD  CITY 

,01 

,00 

.22 

1,10 

.00 

.35 

2.97 

4.06 

1.42 

1.32 

2.76 

T 

14.21 

REPRESA 

T 

.00 

.63 

2.10 

.03 

.40 

2i70 

4.16 

3.88 

2.41 

3.89 

.00 

20.20 

R ICHMOND 

,00 

.00 

.  54 

1.93 

•  09 

.18 

2.87 

4.73 

2.02 

1.87 

3.16 

.02 

17.41 

RICHMOND  FIELD  STA 

.00 

.00 

.47 

1  .49 

•  05 

.22 

2.69 

E  4.11 

E  2.73 

E  1.87 

3.15 

.04 

16.62 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

1.26 

.00 

.00 

.19 

•  00 

.20 

4.12 

.60 

■  93 

1.03 

1.06 

.14 

9.73 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

.19 

,00 

.00 

.08 

•  00 

.34 

3.92 

1.17 

1.32 

1.28 

1.15 

.20 

9.65 

ROCKLIN 

,00 

.00 

.62 

2.21 

.00 

.42 

2.48 

4.39 

3.29 

2.30 

2.63 

.00 

16.34 

ROUND  MOUNTAIN 

,28 

E  T 

.62 

7.19 

E  .39 

1  *  04 

6.47 

8.47 

9.71 

E  4  60 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

,00 

.00 

.84 

1.23 

.06 

,17 

2.11 

4.19 

2.07 

1.50 

1.61 

T 

13)78 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

.00 

.00 

.34 

1.32 

.06 

.  22 

2.47 

4.16 

2.23 

1.66 

1.78 

T 

14.76 

SAGEHEN  CREEK 

,53 

.26 

.30 

7.10 

.01 

1,75 

6.66 

5.90 

3.66 

1.31 

4.64 

.10 

32.84 

SAINT  HELENA 

.01 

.00 

.15 

3.30 

•  11 

.48 

4.94 

8.22 

3.28 

2.40 

4,53 

.50 

27.92 

SAINT  JOHN 

.00 

.00 

.32 

.  86 

•  08 

*  00 

3.61 

3.29 

E  1.98 

2.17 

•  77 

E  .01 

E  13.09 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

.00 

.00 

.49 

3.48 

•  05 

.59 

4.29 

4.77 

3.09 

1.91 

5.44 

T 

24.11 

SALINAS  CAA  AP 

T 

T 

.09 

.65 

T 

.83 

2.75 

2.30 

.96 

.84 

2.32 

.11 

10.86 

SALINAS  DAM 

T 

.00 

,00 

.85 

.00 

.55 

4.91 

2.70 

1.09 

4.05 

2.10 

.20 

16.45 

SALT  SPRINGS  PH 

.06 

,00 

.92 

5.37 

.08 

2.19 

6.04 

7.82 

6.36 

2.77 

6.03 

.39 

40.03 

SALYER  RS 

.33 

,  00 

T 

6.73 

.38 

3.41 

6.86 

7.39 

E10.44 

E  2.58 

4*62 

.01 

42.77 

SAN  ANDREAS   3  S 

.00 

,00 

.26 

2.42 

.00 

1.86 

4.20 

3.99 

5.49 

1.97 

3.87 

E  .06 

£  24.12 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

,37 

,02 

,00 

.28 

.00 

.62 

8.17 

2.49 

1.75 

1.65 

3.02 

■  41 

18.98 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

,21 

,00 

,00 

,53 

.00 

.43 

6«34 

1.92 

.95 

1.10 

2.26 

.28 

14.02 

SAN  CLEMENTE  DAM 

,00 

,00 

,21 

.79 

.02 

.53 

5^21 

5.11 

1.57 

1.72 

1.93 

.09 

17.18 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

//R 

.00 

,00 

,00 

.41 

.00 

E  .17 

6.62 

2.21 

.66 

•  71 

1.11 

.  10 

E  12.21 

SANDBERG  WB 

T 

,00 

,00 

.23 

.00 

.15 

6.30 

1.96 

.92 

.62 

1.04 

.09 

11.36 

SAN  DIEGO  WB  AP 

R 

T 

T 

T 

.68 

.00 

.16 

4.80 

.50 

.75 

.84 

.88 

.26 

8.89 

SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

.3S 

.05 

,00 

.23 

•  00 

.67 

6.01 

1.72 

1.65 

1.62 

1.63 

.41 

14.57 

SAN  FERNANDO 

,00 

,00 

.00 

.37 

.00 

.26 

5.94 

1.72 

1.55 

1.00 

1.56 

.17 

12.57 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

,06 

,09 

1  49 

06 

.  35 

2.96 

4.23 

3*  89 

1  .  59 

4.31 

.07 

19  47 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

T 

T 

.26 

1.16 

•  01 

.43 

3.36 

3.86 

2.06 

1.58 

3.81 

.01 

16.59 

SAN  FRANCISCO  FOB 

T 

,01 

.  33 

1.  14 

•  04 

.37 

2.84 

3.58 

2.39 

1.09 

3.19 

.06 

15.04 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

T 

T 

.00 

.53 

.00 

.91 

7,36 

2.33 

1.96 

1.66 

1.67 

.36 

16.60 

SAN  GABRIEL  DAM  FC426BE 

.01 

T 

T 

.78 

.00 

1.35 

9.60 

3.23 

2.16 

1.95 

2.39 

.30 

21.77 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

.00 

,00 

.00 

•  42 

.00 

.  29 

4«99 

1.82 

2.22 

1.61 

.60 

.15 

12  30 

SAN  GRE60RI0  3  SE 

.05 

.u 

.20 

2.02 

.08 

1.05 

4.61 

5.48 

4.92 

1.99 

5.79 

.05 

26.38 

SAN  JACINTO 

.00 

.00 

,00 

.21 

•  00 

.20 

5.27 

.70 

1.70 

.86 

1.73 

.08 

10.75 

SAN  JOSE 

R 

.00 

.00 

,45 

.52 

T 

.47 

2.79 

2.72 

.82 

.94 

1.21 

.12 

10.04 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

T 

.00 

.00 

.66 

.00 

.49 

4.64 

3.92 

1.17 

3.30 

1.57 

.24 

15.98 

SAN  MARCOS  RANCH 

.00 

.00 

.00 

.28 

.00 

.42 

7.59 

3.53 

1.76 

2.94 

1.13 

.09 

17.74 

SAN  MATEO 

.00 

.00 

.35 

1.27 

.04 

.41 

3.35 

3.70 

2.25 

1.06 

6.04 

.02 

17.49 

SAN  PEDRO 

.00 

.00 

.00 

.02 

.00 

.08 

3.69 

1.14 

.73 

1.06 

•  69 

T 

7.41 

otdtion 

July 

August 

oeptemcer 

Uctober 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

,AN  RAFAEL 

.01 

.00 

.14 

3^59 

.05 

.17 

6.45 

7^52 

4.84 

2.59 

5.51 

•  01 

30.88 

.ANTA  ANA   FIRE  STA 

•  00 

•  00 

•  00 

•  1  5 

4.12 

1^11 

E  1.02 

1.37 

•  35 

•  00 

E  6.38 

',ANTA  ANA   RIVER   PH  1 

.19 

.00 

.00 

.34 

.00 

.38 

7.63 

1.98 

2.05 

1.93 

3.97 

•  50 

16.97 

.ANTA  ANITA   FERN   FC  ^32 

.00 

.00 

•  00 

1.38 

•  00 

1.36 

9.15 

3^63 

1.73 

2.39 

2.71 

•  60 

22.95 

ANTA  BARBARA 

.00 

.00 

.00 

•  11 

•  00 

.  14 

5.39 

3.74 

.54 

2.31 

W57 

•  06 

13.86 

.ANTA   BARBARA   CAA  AP 

T 

T 

T 

.07 

.00 

.08 

5.12 

2.91 

.39 

2.11 

1.08 

•  01 

11.77 

.ANTA  BARBARA   TV  PEAK 

.00 

.00 

.00 

.  07 

•  00 

.  08 

10.25 

5.26 

1  .74 

4.23 

3  .05 

•  23 

24.91 

.ANTA  CLARA  UNIVERSITY 

,00 

.00 

.51 

.46 

•  00 

.42 

2.93 

2.60 

.99 

1  .27 

1.19 

•  07 

10.44 

.ANTA  CRUZ 

.07 

.02 

.28 

1.83 

.02 

.96 

5.90 

4.90 

2.03 

1.96 

4,03 

•  16 

22.16 

.ANTA  FE  0AM 

.00 

.00 

.00 

.26 

.00 

.51 

5.15 

1.06 

2.60 

1.49 

1.12 

•  12 

12.51 

.ANTA  MARGARITA    2  SW 

.00 

.00 

.00 

1.96 

..00 

1.20 

7.05 

6.76 

.90 

4.77 

4.76 

.29 

27.68 

.ANTA  MARGARITA  BOOSTER 

•  00 

•  00 

•  00 

1.86 

.00 

1.31 

6.94 

5.64 

1.82 

4.42 

5*80 

.20 

27.99 

:.ANTA  MARIA 

.00 

.00 

.00 

.78 

.00 

.86 

2.54 

2^30 

1.10 

.54 

•  60 

.  25 

8.97 

ANTA   MARIA    14  ENE 

.00 

.00 

.00 

.71 

•  00 

1.10 

3.64 

2^36 

1.50 

2.43 

1,90 

E  .20 

E  13.64 

ANTA  MARIA   WB  AP  R 

.02 

T 

T 

.81 

•  00 

.36 

2.13 

1^93 

•  52 

.94 

1.03 

.26 

8.00 

ANTA  MONICA 

.00 

.00 

.00 

.04 

.00 

.43 

4.74 

2^95 

1.11 

1.35 

,40 

.07 

11.09 

.ANTA   MONICA  PIER 

.  00 

.  00 

.00 

.02 

•  00 

«  29 

4,63 

2.52 

1.80 

1.10 

•  13 

.07 

10.56 

ANTA  PAULA 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.28 

5.34 

1.97 

1.95 

1.21 

•  58 

.15 

11.48 

'.ANTA  ROSA 

.00 

.00 

.17 

2.28 

•  23 

.  38 

3,85 

5.57 

2.49 

2.32 

3.93 

.08 

21  .30 

.ANTIA60  DAM 

.00 

.00 

.00 

.06 

•  00 

.36 

6.24 

.86 

1,36 

1.71 

1,15 

.13 

11.87 

AUGUS  POWER   PLANT  1 

.00 

.00 

.00 

.  56 

•  00 

.31 

5.54 

.98 

2.89 

1.49 

1.15 

.33 

13.25 

.AWYERS   BAR  RS 

.07 

•  23 

*  1 1 

9.65 

•  57 

4.12 

4.88 

8.17 

IX. 45 

1.81 

4^08 

.04 

45.16 

COT  I A 

.04 

.00 

.00 

5.76 

•  44 

5.73 

8.21 

8.92 

6.34 

3.21 

4.14 

.10 

44.89 

EARSVILLE  LAKE 

T 

.00 

.15 

2.43 

•  07 

.80 

4.58 

5.22 

2.66 

1.11 

5.49 

.00 

22.51 

.EPULVEDA  DAM 

.00 

.00 

.00 

.14 

•  00 

.02 

5^84 

1.28 

1.28 

.69 

•  20 

.07 

9.52 

HAFFER  TOOL  WORKS 

.00 

.00 

.00 

.37 

.00 

.52 

4^01 

.84 

1.16 

1.08 

.85 

- 

HAST  A  DAM 

.  1  7 

.00 

.19 

4  . 87 

•  47 

.20 

8.57 

15.18 

7.31 

4.34 

5^29 

.07 

46.66 

.HELL   ABS  PLANT 

.00 

.00 

.00 

.33 

•  00 

.47 

4.32 

1.06 

1  .43 

1.18 

•  94 

.47 

10.20 

I.HINGLE 

.00 

.00 

.38 

3.90 

.00 

1.49 

5.07 

6.02 

5.85 

3.70 

5  ,73 

.  00 

32.14 

.lERRA  CITY 

.57 

.00 

.75 

8.11 

.09 

3.62 

4.86 

.lERRA  MADRE    1  N 

.00 

.02 

.00 

.83 

.00 

.64 

6.21 

3.20 

1.73 

2.21 

2^00 

.30 

17.14 

iiIERRAVILLE  RS 

.26 

.04 

•  29 

5.20 

•  00 

1.01 

2  .98 

4.85 

2.60 

1.57 

3  ^94 

.  10 

22.64 

j.IGNAL  HILL   FC  415 

.00 

.00 

.00 

.  06 

•  00 

.04 

3.46 

1.15 

.67 

1.01 

•  56 

.04 

6.99 

jKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 

.06 

.00 

.12 

7.42 

.50 

1.07 

12.55 

14.48 

9.08 

4.51 

8^97 

.04 

58.60 

[loughhouse  6  SE 

E  .00 

E  .00 

E  .74 

1.44 

E  .03 

.  51 

2.71 

3.19 

3.94 

2.50 

3>91 

E  .09 

E  19.06 

j.MITH  RIVER   3  WNW 

- 

- 

- 

12.33 

2^24 

16.06 

5.69 

10.20 

16.37 

2.95 

5^69 

.49 

- 

.NOW  CREEK 

|.NOW  CREEK  UPPER 

.02 

.00 

.00 

.20 

.00 

.06 

E  6.01 

.61 

1.13 

.21 

•  68 

.00 

E     8. 92 

ODA  SPRINGS 

.46 

.05 

.41 

8.  16 

•  37 

3.48 

6.73 

12.39 

7.74 

3.08 

7^38 

.09 

50.34 

lOLEOAD 

.03 

.00 

.  14 

.37 

.04 

E  .02 

3.28 

1.62 

.67 

1.25 

•  84 

.14 

E  8.40 

OMESBAR   1  W 

.12 

.11 

.00 

11.53 

1  .09 

5.78 

6,59 

8.83 

14.87 

2.33 

4^24 

.05 

55.54 

OMIS  3  NE 

.00 

E  .00 

.00 

.  06 

•  00 

.  22 

5.26 

1.27 

3.92 

1.37 

•  89 

.  21 

E  13.20 

OMIS   3  NW 

.00 

.00 

•  00 

•  00 

•  00 

.27 

4^49 

1.54 

2,69 

1.06 

•  68 

.14 

10.87 

ONOMA 

.00 

.00 

.07 

2^14 

•  08 

.  39 

4^09 

6.35 

3.04 

1.51 

2.61 

.05 

20.33 

ONORA 

.07 

•  00 

.65 

2.56 

•  00 

1.59 

4^54 

4.42 

5.12 

1.82 

4.98 

.05 

25.80 

0  ENTRANCE  YOSEMITE 

.00 

.00 

.52 

4.08 

•  00 

1.96 

6.77 

8.71 

4.81 

3.2X 

7.71 

.19 

37.96 

PADRA   PAC   FC   356  C 

.09 

.00 

.00 

•  26 

•  00 

.  36 

5*09 

1.51 

1.02 

1.27 

1  .08 

.  39 

11.07 

PRECKELS  HWY  BRIDGE 

T 

.00 

.09 

.62 

•  02 

.63 

2.89 

1.85 

1.58 

.79 

1.96 

.10 

10.53 

PRINGVILLE  7  ENE 

.18 

.00 

.00 

1.21 

•  00 

1.59 

4.85 

3.17 

2.52 

3.26 

5.76 

.63 

23.17 

OUAW  VALLEY  LODGE 

.56 

•  56 

6.77 

7.29 

4.03 

4.17 

QUIRREL    INN  1 

.11 

.00 

.00 

.73 

•  00 

1.30 

13.44 

3.29 

2.79 

2.78 

6.64 

.28 

31.36 

QUIRREL   INN  2 

•  13 

.00 

.  00 

•  55 

•  00 

1.20 

16.28 

4.69 

3.02 

2.64 

5,31 

.10 

34.12 

TOCKTON  CAA  AP 

.00 

.00 

.40 

.89 

.32 

2.11 

2.22 

1.51 

1.73 

1.07 

.27 

10.52 

TOCKTON  FIRE   STA  A 

.00 

.00 

.40 

.95 

•  02 

.32 

2.52 

2.59 

1.91 

2.13 

1  ,49 

.24 

12.57 

TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

T 

.00 

.48 

•  85 

•  03 

.25 

2.35 

2.06 

1.32 

1.58 

1,15 

.02 

10.09 

TONYFORD  RS 

.00 

.00 

.39 

1.19 

.02 

4.81 

3^92 

1.58 

1.59 

.91 

.00 

14.41 

TONY  GORGE  RESERVOIR 

T 

•  00 

.22 

.95 

.07 

T 

4.26 

3^44 

1.44 

1.56 

.86 

.00 

12.80 

TRAWBERRY  VALLEY 

T 

•  00 

1.39 

10.03 

.11 

2.40 

10.75 

21^52 

11.08 

5.56 

11.18 

.08 

74.10 

■UNLAND 

.00 

.00 

.00 

.45 

.00 

.21 

5.26 

1^95 

1.34 

1.67 

1.95 

.09 

12.91 

USANA  KNOLLS 

.00 

.00 

.00 

.40 

.00 

.23 

5.62 

1^65 

3.36 

1.25 

.67 

.15 

13.33 

USANVILLE 

.12 

.45 

.57 

2.22 

.21 

E  .'•7 

3.24 

3^81 

1.20 

.  77 

1.87 

.31 

E  15.24 

U5ANVILLE  AP 

•  10 

.03 

.63 

2.85 

•  27 

E   .  59 

2.88 

3*09 

1,11 

.91 

1  .43 

.21 

E  14.10 

UTTER  HILL  RS 

.00 

.00 

.  32 

2,bZ 

•  00 

1.71 

3.67 

6.25 

5.96 

2.99 

4.95 

.63 

29.10 

ABLE  MOUNTA I N 

.44 

.00 

T 

.21 

•  00 

.27 

8.39 

2.29 

1^00 

1.04 

.88 

.04 

14.56 

AHOE 

.47 

.07 

.50 

6.48 

•  03 

2.06 

5^15 

6.04 

4.70 

1.57 

3,61 

30.68 

EHACHAPI 

.04 

.00 

.00 

.32 

•  00 

.  17 

2.90 

1.22 

1.20 

1.16 

.96 

.22 

8.21 

EJON  RANCHO 

T 

.00 

T 

.93 

•  00 

.  28 

2^15 

1,06 

2.97 

1.28 

1.23 

.  84 

10.74 

ENNANT 

.32 

.00 

.09 

2.14 

•  04 

.  51 

2^74 

6.65 

2.93 

1.78 

3,21 

.00 

20.41 

HERMAL  CAA  AP 

.24 

.00 

.00 

T 

•  00 

T 

U24 

•  05 

.03 

•  02 

.00 

1.58 

HOUSAND  OAKS   2  N 

.00 

T 

.00 

.23 

•  00 

.25 

4a87 

2^46 

2.02 

1.55 

•  61 

12.01 

HREE   RIV   EDISON  PH  2 

.00 

.00 

.00 

1.17 

•  00 

.68 

3^35 

2^50 

2.10 

2.92 

3.49 

.20 

16.41 

IGER  CREEK  PH 

.00 

.00 

.  73 

4.84 

•  04 

2  .  96 

6*46 

7,46 

6.07 

2,37 

6  .92 

.20 

40.05 

0PAN6A  RS   FC  6 

.00 

.00 

.00 

.23 

•  00 

.22 

8.45 

4.46 

1.10 

2.00 

2.13 

.06 

18.65 

0PA2  LAKE 

•  67 

T 

.33 

1.10 

•  02 

.26 

2.60 

1.88 

.72 

.74 

1.93 

.02 

10.27 

ORRANCE 

•  00 

.00 

.00 

T 

.00 

.  00 

4.20 

1.37 

1.26 

•  63 

•  46 

7.92 

RACY  CARBONA 

•  00 

.00 

.52 

.05 

•  00 

.20 

1.54 

1.72 

1,9« 

•  93 

1.75 

.11 

8.78 

RACY  PUMPING  PLANT 

.00 

.00 

•  68 

•  32 

•  04 

.21 

1  .78 

2.38 

,93 

•  92 

1.32 

.02 

8.60 

RONA 

T 

.00 

.00 

.23 

•  00 

.00 

1^11 

.07 

•  40 

.06 

•  00 

.04 

1.91 

RUCKEE  RS 

1.01 

.03 

.  36 

5.40 

•  00 

2.07 

5^94 

5.76 

4.08 

1,20 

3^06 

.03 

28.94 

ULELAKE  //R 

.31 

.  1 1 

.03 

2.05 

•  30 

1.07 

.87 

1^23 

2.21 

1.02 

2.13 

.00 

11.33 

ULELAKE   5  WSW 

.11 

.02 

.  19 

1.66 

.12 

El. 05 

.00 

- 

URLOCK 

.00 

.00 

.10 

.67 

•  00 

.  45 

2«60 

1  •S? 

1.62 

.95 

1  •25 

.05 

9.56 

URNTABLE  CREEK 

.00 

T 

•  19 

5.66 

.35 

.48 

6.68 

15^69 

9.42 

4.86 

5.71 

.01 

48.95 

USTIN   IRVINE  RANCH 

.00 

.00 

.00 

.  27 

•  00 

•  19 

5.40 

•  50 

1.15 

1.87 

.82 

.11 

10.31 

WENTYNINE  PALMS 

.01 

.00 

.00 

.03 

•  00 

•  00 

1.04 

•  02 

•  15 

.03 

.03 

.08 

1.39 

WIN  LAKES 

2.17 

.22 

1.28 

7.17 

•  40 

3.95 

6.54 

8^69 

7.83 

2.97 

6.47 

.09 

♦  7.78 

IK  I  AH 

.00 

.00 

T 

3.95 

•  20 

.71 

6^77 

7,79 

4^91 

2.  34 

4*67 

.  00 

31.34 

IKIAH  4  W 

.01 

.  00 

T 

6.08 

•  41 

1.25 

10.23 

9^96 

8.49 

3.07 

9.48 

44.98 

INION  OIL  STEARNS  ABS 

.  00 

.00 

•  00 

.  17 

•  00 

.71 

4,44 

1.41 

,65 

1.01 

<99 

.43 

9.61 

1  C  L  A 

•  00 

T 

•  00 

.17 

•  00 

.28 

7.07 

3^e3 

.98 

i.se 

.63 

.12 

14.96 

IPLAND 

.53 

T 

T 

.  17 

•  00 

.  88 

5.93 

1.51 

1.36 

2.20 

2.03 

.00 

14.61 

IPPER  LAKE   7  W 

.09 

.00 

.05 

4.65 

•  18 

1  .24 

7^55 

8,71 

6,50 

2.59 

5*12 

.  00 

36.66 

IPPER  LAKE  RS 

.02 

.00 

.23 

2.83 

•  21 

.  57 

7,06 

6.97 

4,50 

2.56 

4*59 

.00 

29.54 

IPPER  MATTOLE 

•  06 

.00 

.52 

8.92 

1  ^02 

3.96 

11,00 

12.95 

14.69 

4.68 

9.31 

.00 

67.13 

'ACAVILLE 

.00 

.00 

.00 

2.56 

•  17 

.29 

2,80 

4.90 

2.03 

2.02 

2.24 

.00 

17.01 

'ALLEY  CENTER   3  NE 

.00 

.00 

.00 

.52 

•  00 

.56 

8.39 

•  65 

2,02 

1.62 

2.39 

.93 

16.64 

'ALYERMO  RS 

.04 

.00 

.00 

.06 

.00 

.01 

5^19 

1.21 

,68 

.25 

•  09 

7.49 

'AN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

.00 

.00 

•  00 

.16 

.00 

.03 

7^09 

1.65 

1.59 

•  89 

*45 

.10 

11.94 

7  - 


1956  -  1957 


o  a  on 

July 

a  . 

Ssptsnibcr 

Octob©r 

November 

December 

January 

February 

Ma  h 

April 

May 

June 

Total 

VENTURA 

.00 

.00 

.00 

.  00 

.00 

28 

4 

71 

1 

63 

1.22 

93 

.35 

.01 

9.13 

Vie TORv I lle  pump  plant 

00 

3.38 

VINCENT   PATROL   STA   FC  120 

.00 

.00 

.00 

.22 

•  02 

02 

3 

24 

84 

.83 

28 

.13 

.08 

5.66 

VINTON 

.47 

.01 

.  16 

2.21 

T 

31 

1 

14 

1 

98 

.97 

e  . 

73 

2.30 

.05 

10.33 

VISALIA 

.00 

.00 

.00 

.58 

.00 

29 

1 

67 

1 

33 

1.26 

1 

16 

1  .49 

.14 

7.9? 

VOLCANOVILLE 

.00 

.00 

.60 

4.79 

.15 

2 

41 

5 

79 

10 

50 

8.36 

4. 

23 

8.61 

.43 

45.87 

vollmers 

32 

12 

73 

19 

3  0 

8.75 

27 

66.61 

VOLTA  PH 

.01 

.03 

.89 

3.86 

.22 

56 

3 

77 

6 

07 

6.93 

2 

80 

5.38 

.40 

30.92 

WALLACE 

.00 

.00 

.22 

1.77 

.04 

1 

25 

2 

41 

2 

68 

4.11 

2 

18 

1.99 

.09 

16.74 

WALMAR  SCHOOL 

- 

-■ 

.36 

1  .94 

.02 

37 

4 

31 

- 

- 

- 

WALNUT  CREEK 

T 

.00 

.51 

1  .83 

T 

33 

3 

74 

3 

94 

2.  14 

1 

50 

3.63 

.02 

17.64 

WALNUT  CREEK   A  E 

1 

13.43 

WALNUT  GROVE 

.00 

.00 

.83 

1.65 

.03 

30 

2 

43 

3 

59 

2.00 

1 

38 

1.81 

.00 

14.02 

WALNUT  PATROL   STA  FC102B 

.00 

.00 

.00 

.19 

.00 

25 

4 

44 

1 

46 

.98 

1 

16 

1  .12 

.38 

9.98 

WARNER  SPRINGS 

.11 

.00 

.00 

.  16 

.00 

56 

6 

49 

43 

1.38 

97 

1.14 

.20 

11.44 

WASCO 

.00 

.00 

.00 

.56 

.00 

17 

1 

05 

67 

.99 

73 

.33 

.25 

4.75 

WATSON V ILLE  WATERWORKS 

1.31 

.01 

2 

83 

1  .77 

83 

E  2.69 

.13 

E 

15.37 

WEAVERVILLE  RS 

.00 

.00 

.19 

5.46 

.68 

BS 

4 

49 

5 

84 

6.69 

2 

30 

4,67 

.00 

31.20 

WEED 

.18 

.00 

.09 

2.24 

T 

21 

1 

51 

- 

- 

- 

WEED  1  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.04 

.31 

_ 

WESTHAVEN 

.00 

.00 

.10 

1.20 

.00 

07 

1 

68 

1 

21 

.22 

1.02 

•  38 

.27 

6,15 

WEST  POINT  3  SW 

2 

42 

65 

6 

06 

7.14 

2 

16 

33.20 

WESTWOOO  3  WSW 

.03 

.41 

1.66 

4.64 

.24 

52 

4 

■  69 

8 

24 

5.26 

1 

88 

5.26 

E  .26 

E 

33.09 

WHEELER 

E  T 

E  T 

.00 

7  .  46 

.30 

2 

48 

6 

88 

E  7 

16 

11.16 

2 

25 

7.30 

.00 

E 

44.99 

WHITE   MOUNTAIN  1 

3.30 

.03 

.02 

.96 

T 

07 

2 

03 

1 

25 

.36 

1 

90 

2.74 

T 

13.16 

WHITE   MOUNTAIN  2 

2.93 

.26 

.00 

1.95 

.08 

31 

1 

85 

92 

2.41 

1 

59 

4,66 

.26 

17.22 

WH I TE  ROCK 

50 

2 

84 

3 

2 

54 

E 

20.  98 

WHITTIER   FC    106  C 

.00 

.00 

.00 

.30 

.00 

37 

4 

41 

1 

64 

.99 

1 

11 

.92 

.07 

9.81 

WILLIAMS 

.00 

.00 

.14 

.87 

.10 

08 

2 

42 

2 

60 

.70 

1 

41 

.32 

T 

8.64 

WILLOWS 

T 

.00 

.26 

.70 

.12 

00 

4 

16 

2 

25 

1.21 

1 

18 

,98 

.00 

10.86 

WINTERS 

.00 

.00 

.32 

1.03 

.11 

11 

1 

89 

3 

99 

.96 

1 

60 

1,38 

.00 

11.39 

WOFFORD  HEIGHTS 

16 

2 

.34 

1 

87 

82 

6.53 

WOODFORDS 

.65 

.07 

.37 

3.24 

.04 

45 

3 

36 

3 

39 

1.27 

1 

32 

1.93 

*  04 

16.13 

WOODLAND   1  WNW 

.00 

.00 

.56 

.88 

.10 

12 

2 

■  40 

3 

72 

1.26 

1 

00 

1  .21 

.00 

11.25 

WRIGHTS 

.03 

.00 

.44 

3.23 

.06 

1 

34 

7 

.30 

11 

.75 

3.51 

3 

25 

6.24 

.20 

37.35 

VORBA  LINDA 

.00 

.00 

.00 

.  20 

.00 

05 

4 

.20 

.96 

1.01 

1 

.21 

1.18 

.23 

9,04 

YOSEMITE  NP 

1.65 

.00 

.71 

3.25 

.03 

1 

67 

5 

i03 

6 

.54 

5.05 

2 

.34 

4.85 

.48 

31.60 

VREKA 

.95 

.62 

.89 

3.44 

.15 

90 

2 

.73 

3 

.16 

4.98 

.40 

,56 

.02 

18.80 

REFERENCE  NOTES 

For  station  Latitude,  Longitude,  Elevation,   etc.,   see  Station  Index,  Climatological  Data,  California. 
No  record. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

E  AxQOunt  wholly  or  partly  estimated. 

R  Data  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


CORRECTED  DATA 


JULY  through 
DECEMBER  1946 


SOUTH  ENTRANCE 
YOSEMITE  NP 


MONTHLY  AND  SEASONAL  PRECIPITATION  TABLE:     Monthly  precipitation  totals  should  be  as 
follows:     July,   0.35;  September,   0.41;  October,   4.39;  November,   13.60;  December,  7.90 
and  seasonal  total  41,15. 


-  8  - 


NWRC,  Ashevllle,  N.C.   —  8/29/57  —  2401 


u.  s. 


DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CUMATOLOGICAL 


CALIFORNIA 


JULY  1957 
Volume  LXI       No.  7 


ASHEVILLE:  1957 


CALIFORNIA  - 


JULY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


The  weather  picture  over  California  during  July  show- 
ed temperatures  to  be  near  to  slightly  below  average, 
and,  with  a  few  exceptions,  precipitation  to  be  below 
average  even  for  a  month  that  is  normally  quite  dry. 
There  were  a  few  local  thunderstorms  of  note  in  widely 
separated  areas  --  in  the  vicinity  of  Chowchilla  and 
Le  Grand  on  the  6th,  in  the  Daggett -Lenwood  area  on  the 
10th,  and  near  Big  Bear  Lake  and  Redlands  on  the  11th. 
A  description  of  these  storms  as  prepared  by  the  State 
Cliraatologist ' s  office  in  San  Francisco  will  be  found 
at  the  end  of  this  summary.  The  ever-present  high 
fire  danger  during  summertime  was  very  much  in  evidence 
throughout  the  month.  A  grass  fire  burned  10,000  acres 
in  the  Modoc  National  Forest  during  the  week  preceding 
the  8th;  there  was  an  800-acre  brush  fire  in  the  Klamath 
Forest  during  midmonth;  and  numerous  lightning  strikes 
caused  many  forest  and  range  fires  and  other  scattered 
damage  throughout  the  State.  Included  were  power  out- 
ages in  the  Tule  Lake  Basin  on  the  22d  and  in  an  area 
between  Santa  Maria  and  Zaca  on  the  30th.  Another  fire 
in  the  Shasta-Trinity  National  Forest  was  finally 
brought  under  control  on  the  29th  after  burning  1,700 
acres 

Except  along  the  central  and  southern  coastal  areas 
where  it  was  warmer  than  usual,  mean  monthly  tempera- 
tures were  generally  in  the  -2.5°  to  +1.0°  range,  the 
extremes  in  anomaly  ranging  from  -7.2°  at  North  Fork 
Ranger  Station  to  +5.0°  at  Escondido  Church  Ranch. 
Unseasonably  warm  weather  occurred  in  the  San  Francisco 
Bay  area  as  well  as  along  the  coast  and  coastal  valleys 
south  of  Santa  Barbara.  San  Francisco  and  Los  Angeles 
Airports  recorded  daily  mean  temperatures  above  normal 
on  every  day  of  the  month,  Oakland  above  normal  on  all 
but  one  day,  San  Diego  on  all  but  two  days,  and  Los 
Angeles  City  Office  on  all  but  four.  This  was  the  warm- 
est July  of  record  at  Oakland  since  records  began  in 
1929  and  the  third  warmest  July  of  record  at  both  Los 
Angeles  and  San  Diego  since  records  began.  There  were 
no  definite  cool  spells  statewide  although  mountain 
and  interior  stations  tended  to  be  on  the  cool  side  on 
the  1st  and  2d,  intermittently  from  the  10th  to  23d, 
and  again  during  the  last  two  days.  Lowest  minimums 
also  were  recorded  on  various  days  throughout  the  month, 
usually  either  on  the  first  or  last  week  north  of  the 
Tehachapis  and  from  the  20th  to  27th  south  of  the  Te- 
hachapis.  The  lowest  was  19°  at  White  Mountain  2  on 
the  14th.  Highest  maximums  were  prevalent  over  the 
State  during  the  period  3d  to  6th,  the  highest  being 
122°  at  Cow  Creek  on  the  5th.  Mean  monthly  tempera- 
tures ranged  from  a  high  of  102.4°  at  Cow  Creek  to  a 
low  of  44.7°  at  White  Mountain  2.  (The  report  from 
White  Mountain  2  was  received  too  late  to  be  published 
in  this  issue,  but  it  will  be  found  in  the  "Delayed 
Data"  section  in  the  December  1957  issue) . 

Precipitation  was  generally  very  sparse  with  only 
some  stations  in  the  northwest  portion,  in  scattered 
areas  in  the  Sierras,  and  local  areas  in  the  mountains 
and  desert  of  southern  California  receiving  any  of  con- 
sequence. Only  four  stations  recorded  monthly  totals 
in  excess  of  an  inch  --  Upper  Mattole  1.02,  Gasquet 
Ranger  Station  1.18,  Crescent  City  7  ENE  1.29,  and 
Klamath  1.58.  A  rather  intense  thunderstorm  struck 
the  Daggett  area  on  the  10th  dumping  0.96  inch  of  rain 
at  the  airport  between  12:26  p.m.  and  1:47  p.m.  Another 
thunderstorm  in  the  Big  Bear  Lake-Redlands  area  dropped 
0.90  inch  of  rain  in  less  than  30  minutes,  mostly  in 
15  minutes,  at  Redlands.  This  was  its  greatest  daily 
catch  and  also  greatest  monthly  total  of  record  for 
July.  The  wettest  day  statewide  was  recorded  at  Klamath 
on  the  13th  when  1.16  inches  fell.     In  all,  424  sta- 


tions (77  percent  of  all  received  thus  far  for  Julj 
received  no  measurable  precipitation. 

According  to  reports  from  Department  of  Agricultm 
sources  and  reports  o  f  the  California  Weekly  Weath* 
and  Crop  Bulletin,  warm  weather  during  the  early  pai 
of  the  month  pushed  the  growth  and  development  of  a] 
crops  throughout  the  State.  In  the  Los  Angeles  an 
the  heat  was  expected  to  cause  a  spotty  citrus  S( 
for  next  year  and  also  caused  apricots  to  mature  t( 
rapidly  and  thus  reduced  picking  efficiency.  Six  coi 
secutive  weeks  of  hot  weather  that  had  persisted  i 
the  Sacramento  Valley  from  June  through  the  middle  < 
July  damaged  both  the  fruit  and  nut  crops.  Cotton  wi 
doing  well  in  the  San  Joaquin  Valley  although  walnul 
suffered  considerable  sunburn  from  the  earlier  Jui, 
and  July  heat  here  as  well  as  in  the  San  Luis  Obis] 
area.  Milder  weather  during  the  latter  part  of  tl 
month  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Vt  lleys  aij 
in  the  Los  Angeles  area  was  favorable  to  most  cro; 
and  was  a  welcome  relief  to  agricultural  workers.  Ui 
favorable  conditions  earlier  in  the  season  resulti 
in  a  heavy  drop  of  Navel  oranges,  and  the  rather  lengti 
warm  weather  in  citrus  areas  early  in  July  resulti 
in  a  heavier  than  normal  drop  of  fruit  in  Navel 
well  as  in  Valencia  groves.  The  condition  of  ran 
and  pasture  feed  was  above  average  in  all  parts  of  t 
State  although  considerable  grasshopper  damage  had  o 
curred  in  the  southern  and  central  San  Joaquin  Vail 
areas.  The  supply  of  dryland  pasture  feed  appear 
adequate  for  the  remainder  of  the  season  especial 
if  fall  rains  hold  off  long  enough.  Stock  water,  thou, 
not  in  abundance,  appeared  to  be  adequate  for  the  ba 
ance  of  the  season.  The  average  condition  of  catt 
and  of  ranges  throughout  the  State  was  generally  sligh 
ly  above  average.  i 

THUNDERSTORMS ,   JULY   1957  | 

On  the  6th  thunderstorms  occurred  over  the  centrl 
Sierras,  and  high  local  winds  were  reported  in  some  n 
the  foothill  areas.  High  wind  gusts  sweeping  up  t: 
Stanislaus  River  Canyon  tore  out  false  work  and  droppi 
the  center  span  of  the  0 'Byrnes  Ferry  Bridge  which  w 
under  construction.  The  winds  also  toppled  trees 
large  as  20  inches  in  diameter.  In  this  same  sto 
lightning  and  scattered  hail  were  also  responsible  f 
some  damage  to  orchards.  At  Le  Grand  wind  gusts  est 
mated  above  80  m.p.h.  lasted  five  to  ten  minutes,  u 
rooting  trees  and  breaking  windows.  Hail  fell  at  Tai 
and  Squaw  Valley. 

On  the  10th  excessive  rains  west  of  Lenwood,  ne 
Daggett,  on  U.  S.  66  and  91  caused  floodwaters  to  co\ 
the  highways  with  debris  and  temporarily  halted  tra 
fic. 

On  the  11th  an  intense  local  thunderstorm  strv 
the  city  of  Redlands  with  the  resulting  floodwatt 
drowning  a  child.  The  heavy  rain  was  limited  to  wil 
in  the  city  with  the  outskirts  receiving  only  trac« 
Lightning  started  several  forest  fires  in  the  neai 
mountains  and  sheared  a  50-foot  treetop  at  Big  B< 
that  smashed  the  roof  of  a  cabin.  Lightning  also  : 
jured  slightly  a  woman  and  her  dauthter  in  a  trai^i 
park.  * 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cen 
San  Francisco,  California 
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17 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

F  TOLA 

84.9 

39,5 

62.2 

0.5 

93 

24 

31 

31 

88 

3 

0 

1 

0 

•  00 

.15 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

t  NCY  RS 

AM 

88,4 

40.2 

64,3 

1.4 

96 

4 

32 

31 

37 

13 

0 

1 

0 

•  00 

.10 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

F>  BLUFF  wb  AP  R 

97.2 

66.0 

81*6 

1*6 

105 

4 

60 

19  + 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

13 

■  0 

0 

0 

0 

0 

f  'DING  FIRE  STA  2 

97*7 

66*1 

81*9 

0,1 

104 

4 

59 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

•  01 

.10 

•  01 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

f  KLIN 

AM 

97.8 

58*2 

78.0 

0.0 

108 

5 

50 

21  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

;  RAMENTO  WB  AP  R 

92.6 

58,8 

75.7 

1*1 

102 

4  + 

53 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

6 

lO 

0 

0 

0 

0 

J  RAMENTO  WB  CITY  R 

93*5 

59,5 

76*5 

1.2 

103 

4  + 

53 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  00 

tO 

0 

0 

0 

0 

!  STA  DAM 

AM 

94.5 

67,4 

81.0 

102 

25+ 

61 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

:  RRA  CITY 

AM 

87.1 

50.7 

68.9 

94 

5 

44 

14  + 

6 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED  JULY  195  | 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

01 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Tolal 

1  Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

1    50  or  More  | 

°  1 
S  < 

32-0, 
1      Below  1 

°  o 

h.£ 

^  1.00 
or  More 

<:tcdoa\/ti  I  c  DC 
oltKKAVlLLc  k:5 

AM 

82. A 

41  .9 

62.2 

0.7 

90 

^ 

34 

31 

95 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  32 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SODA  SPRINGS 

AM 

71.3 

39.7 

65.5 

3.2 

79 

5 

33 

15+ 

286 

0 

0 

0 

0 

.01 

■ 

•  20 

.01 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

96.7 

59.9 

78.3 

0.9 

104 

4 

55 

ig  + 

0 

28 

0 

0 

0 

•  00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

STRAV/BERRY  VALLEY 

85.5 

53.9 

69  .7 

92 

4 

48 

14 

2 

5 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

92  .  3M 

64.  7M 

78. 5M 

99 

6 

60 

1 9 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

1  4 

•  0 

Q 

Q 

Q 

TWIN  LAKES 

69.9 

43.5 

66.7 

0,1 

78 

4 

36 

8  + 

249 

0 

0 

0 

0 

•  38 

.15 

•  39 

27 

•  0 

0 

2 

0 

Q 

UPPER  LAKE  RS 

91  •  7M 

46.  IM 

68.9M 

_ 

3.7 

98 

4  + 

40 

30 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  03 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

VACAVI LLE 

96  .  8 

56.9 

76  .9 

1  ■  9 

106 

4+ 

5  1 

23  + 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

Q 

0 

Q 

VOLT  A  PH 

92.4 

60.3 

76  .4 

99 

4 

53 

19 

0 

24 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

•  04 

•  00 

•  0 

0 

Q 

0 

WALNUT  GROVE 

89.9 

57.0 

73.5 

99 

4  + 

52 

2  + 

0 

18 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

•  0 

Q 

Q 

WILLIAMS 

AM 

M 

M 

M 

1 06 

10 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

- 

WILLOWS 

AM 

95  .  3 

61.0 

78.2 

1.7 

103 

54 

Q 

26 

0 

0 

•  00 

•  0 1 

.00 

Q 

0 

WINTERS 

AM 

96  .  0 

59.8 

77.9 

1 04 

3+ 

5  3 

18  + 

0 

26 

0 

0 

•  00 

•  0  0 

•  0 

Q 

Q 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

94.3 

65.9 

75.1 

- 

2.2 

105 

10 

49 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.6 

.01 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

81.2 

36.2 

58.7 

1.0 

88 

5 

28 

31 

187 

0 

0 

3 

0 

•  04 

.  25 

.04 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT 

81.8 

37.4 

69.6 

88 

4+ 

31 

19 

1  59 

0 

0 

4 

0 

•  17 

.12 

g 

•  0 

0 

1 

0 

Q 

CEDARVILLE 

AM 

85. 5M 

55. OM 

70. 3M 

_ 

1.4 

91 

5  + 

49 

15  + 

2 

7 

0 

0 

0 

T 

_ 

•  24 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

89.0 

50.0 

69.5 

96 

5  + 

42 

22 

5 

17 

0 

0 

0 

•  10 

•  08 

22 

•  0 

Q 

0 

0 

Q 

FORT  BIDWELL 

84  «  8 

45  .  0 

64.9 

_ 

5.2 

90 

24 

35 

12 

28 

1 

0 

0 

0 

•  20 

_ 

•  05 

.10 

22+ 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

M 

91 

25 

39 

17 

2 

0 

0 

0 

•  05 

_ 

•  16 

.05 

22 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

MONO  LAKE 

83.8 

51.9 

67.9 

91 

4 

43 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

•  16 

.11 

25 

•  0 

Q 

1 

0 

Q 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

77.8 

42.1 

60.0 

85 

4 

33 

13 

150 

0 

0 

0 

0 

•  27 

.  23 

7 

•  0 

0 

1 

0 

Q 

SUSANVILLE  AP 

87  .  4M 

43.8 

66  .  6M 

_ 

4.7 

35 

31 

24 

12 

0 

0 

0 

•  06 

_ 

•  13 

.06 

24 

•  0 

0 

Q 

0 

Q 

TAHOE 

AM 

74  .  9 

42.9 

58.9 

1.8 

80 

6 

36 

15  + 

181 

0 

0 

0 

•  69 

■  46 

•  57 

7 

•  0 

Q 

^ 

(J 

TRUCKEE  RS 

AM 

79.  5 

39. 8M 

59. 7M 

_ 

3 .  5 

87 

5 

31 

29 

160 

0 

0 

2 

0 

•  14 

•  09 

•  10 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WOODFOROS 

84.8 

50.3 

67.6 

_ 

1 .  0 

91 

27 

44 

10+ 

5 

2 

0 

0 

0 

•  02 

_ 

•  32 

.02 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.  9 

.16 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

8  2.6 

47  .  0 

64.8 

0.1 

98 

43 

31 

57 

11 

0 

0 

0 

«00 

•  03 

•  00 

•  0 

0 

Q 

Q 

BERKELEY  R 

71.6 

55.1 

63.4 

2.0 

84 

9 

31 

3 

73 

0 

0 

0 

•  00 

•  02 

•  00 

•  0 

Q 

Q 

Q 

8URLINGAME 

74.4 

52.7 

63.6 

83 

g 

48 

3 1 

53 

0 

0 

Q 

0 

•  00 

•  00 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

CROCKETT 

84.2 

56  .9 

70.6 

97 

52 

3  0 

1 5 

10 

0 

0 

0 

•  00 

•  01 

•  0  0 

•  0 

Q 

Q 

Q 

GILROY 

AM 

8  8.9 

52.3 

70.6 

1 04 

5 

48 

3 1 

4 

18 

0 

Q 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

Q 

Q 

Q 

n 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

65 .  6M 

52  . 1 M 

58 .  9M 

0.7 

74 

46 

12 

184 

0 

0 

0 

0 

J 

.02 

J 

14 

•  0 

Q 

Q 

0 

0 

HOLL I STER 

84.7 

5  3.8 

69.3 

2.8 

99 

3 

48 

31 

8 

10 

0 

0 

0 

J 

•  03 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

86  .  9M 

50  .  8M 

68.9M 

0.8 

98 

7 

42 

0 

10 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

Q 

LIVERMORE 

AM 

89.5 

54.3 

71.9 

1.3 

102 

5 

50 

2  + 

0 

17 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

.  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

88  .  8 

52.7 

70.8 

2.6 

100 

48 

3 1 

Q 

13 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

.00 

.  0 

0 

Q 

0 

Q 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

86.8 

56.0 

71.4 

101 

3 

50 

2  + 

3 

11 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

69.7 

51.3 

60.5 

79 

48 

133 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

Q 

0 

0 

Q 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

88.6 

58.6 

73.6 

101 

46 

19 

g 

17 

0 

0 

0 

T 

T 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

78.0 

61.5 

69.8 

0.4 

87 

5  + 

33 

14 

16 

0 

0 

0 

0 

T 

.  01 

T 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

96  .  9 

52.3 

74.6 

107 

5 

46 

2 

1 

25 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

NEWARK 

AM 

79  .  4M 

53  .  3M 

66  .  4M 

92 

5 

48 

30 

17 

2 

0 

Q 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

Q 

0 

Q 

OAKLAND 

80.  7M 

5  4 . 4  M 

67  .6M 

4.8 

93 

g 

49 

30 

3 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

.02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

75  .  2 

56 . 7 

66.0 

3  •  3 

90 

64 

3  + 

14 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

•  01 

T 

6  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

83.4 

52.2 

67.8 

96 

8 

47 

2  0 

28 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

80.5 

54.7 

67  .6 

93 

7 

50 

31 

6 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

94  .5 

51.1 

72.8 

1 .  2 

1 06 

5 

44 

27  + 

24 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

94  .  9 

52.9 

73.9 

107 

3 

45 

27 

5 

23 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

PINNACLES  NM 

96  .  OM 

51  •  IM 

73  •  6M 

0.7 

1 04 

3 

45 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

•  01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

74.2 

53.1 

63.7 

98 

48 

31 

68 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

62.0 

52.1 

57.1 

1.1 

69 

2  + 

47 

9 

237 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  04 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

87.7 

52.6 

70.2 

99 

5 

44 

5 

5 

16 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

84.0 

54.2 

69.1 

1.3 

96 

15 

49 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

c 

RICHMOND 

71.8 

56.0 

63.9 

85 

9 

62 

25  + 

64 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

67.2 

65.4 

61.3 

75 

15'*' 

53 

3  + 

111 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

86.3 

52  .9 

69.6 

98 

48 

12  + 

11 

13 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

SALINAS  CAA  AP 

71.3 

63.8 

62.6 

0.8 

81 

52 

4+ 

76 

0 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

64. 4M 

52. 9M 

58. 7M 

73 

49 

7 

190 

0 

0 

0 

0 

•  03 

•  03 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

74.6 

53.7 

64.2 

3.8 

86 

6 

50 

31 

45 

0 

0 

0 

0 

T 

•  01 

T 

6  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

65.5 

53.6 

59.6 

0.7 

76 

15 

51 

6  + 

162 

0 

0 

0 

0 

•  01 

•  00 

.01 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

69  .  9 

47.2 

58.6 

79 

4 

41 

8 

193 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

82.9 

56.5 

69.7 

2.0 

94 

4 

51 

31 

0 

5 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

c 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

80.9 

53.7 

67.3 

2.8 

99 

7 

50 

8  + 

8 

5 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

78.3 

63.0 

65.7 

0.6 

89 

1,+ 

49 

3 

27 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

•  01 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

83.8 

56.4 

69.6 

3.7 

95 

50 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

76.2 

61.2 

63.7 

0.6 

90 

1 1 

46 

8  + 

59 

1 

0 

0 

0 

.06 

•  04 

.03 

28 

•  0 

0 

0 

0 

i 

WALNUT  CREEK 

AM 

86  .6 

56  .6 

71.6 

0.6 

100 

5 

53 

23 

4 

12 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

•  01 

•  00 

•  01 

22 

•  0 

0 

0 

0 

c 

DIVISION 

66.  9 

T 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

90.4M 

57. 7M 

74. IM 

1.9 

100 

g 

48 

2  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

c 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

91.2 

56.3 

73.8 

102 

10 

48 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

ASH  MTN 

99.3 

67.6 

83.5 

0.9 

106 

3 

60 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

•  02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

AUBERRY 

96.0 

62.0 

79.0 

0.1 

102 

3-f 

54 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

•  03 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

c; 

AVENAL  9  SSE 

AM 

103.1 

66.6 

84.4 

111 

6 

50 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 

98.6 

68.1 

83.4 

0.8 

104 

62 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

•  01 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

c 

BIG  CREEK  PH  1 

82.0 

61.2 

71.6 

0.5 

87 

i+ 

54 

22 

1 

0 

0 

0 

0 

•  13 

.07 

•  13 

7 

•  0 

0 

1 

0 

c 

BUTTONWILLOW 

AM 

99.7 

63.9 

81.8 

0.7 

106 

7 

55 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.03 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

80. 7M 

48. 4M 

64. 6M 

5.2 

85 

5+ 

44 

14+ 

39 

0 

0 

0 

0 

.00 

.07 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

CAMP  PARDEE 

AM 

96.2 

60.1 

78.2 

0.5 

105 

5 

61 

19 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

96.4 

60.3 

78.4 

102 

5'V 

54 

21  + 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

c 

CEDAR  GROVE 

88.6 

46.5 

67.6 

93 

29 

39 

14+ 

14 

16 

0 

0 

0 

•  09 

•  09 

9 

•  0 

0 

0 

0 

c 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

85.0 

54.  0 

69.5 

91 

10  + 

49 

22 

2 

4 

0 

0 

0 

•  10 

.10 

7 

•  0 

0 

1 

0 

c 

COALINGA 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

■  31E  2  -  CONTINUED  JULY  1957 
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kli 
II 

Temperature 

Precipitation 
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Maximum 
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j  Departure 

From  Long 
Term  Means 
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a, 
0 

^ 

Lov^esl 

g 

Degree  Days 

No  o(  Doys 

Total 

Departure 
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Term  Means 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Mm. 

Total 

1    Max  Depth  1 

on  Ground 

Date 

1     10  or  More  1 

1     so  or  More  1 

1  00 

or  More 

1     90-  or  1 
Abcve 

0  I 
W£ 

5  1 

0  > 

tJl  

'?CORAN  IRRIG  DIST 

A  M 

99 

•  9 

63.2 

81.6 

106 

6  + 

58 

2  0+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

95 

•  6 

58*3 

77*0 

0.6 

103 

4  + 

52 

1 9 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

)LBYS 

89 

•  8M 

45.8M 

67.  8M 

0,4 

96 

41 

8 

20 

Q 

T 

.02 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

ECTRA  PH 

98 

•  0 

57#0 

77  .5 

0.4 

1 04 

5  1 

16* 

0 

30 

J: 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

;SnO  wb  ap  R 

96 

•  9 

63,5 

80.2 

1  •  9 

103 

58 

22 

0 

30 

T 

•  01 

T 

6+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

iant  govt  camp 

101 

•  2 

60*5 

80*9 

0,6 

107 

53 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^nt  forest 

76 

•  CM 

49»  3M 

62  •  7M 

2*0 

85 

Q 

43 

2  2 

81 

0 

.04 

.09 

•  03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

;NNVI LLE 

92 

•  8 

47  »  5 

70*2 

98 

19 

\n 

41 

4 

26 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^nt  grove 

73 

•  9 

48»2 

61,1 

1.7 

79 

^° 

42 

22  + 

116 

0 

,  00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VIFQRD 

98 

•  0 

M 

M 

104 

5 

56 

21  + 

31 

0 

.00 

•  01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TCH  HETCHY 

AM 

86 

•  4 

53*1 

69.8 

1.8 

90 

5  + 

49 

1 

7 

•  10 

•  05 

•  10 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

(pjTINGTON  LAKE 

73 

•  1 

^9*8 

61.5 

0,5 

77 

4  + 

44 

1  O^f 

0 

.17 

•  09 

•  17 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RIA 

91 

•  9 

60«  1 

76.0 

4.7 

97 

4+ 

53 

99 

0 

23 

.00 

.01 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

?N  RIVER  PH  1 

100 

>e 

74.1 

87.5 

0,6 

109 

29 

67 

91 

7^  + 

0 

31 

0 

J: 

.00 

.01 

•  00 

*0 

0 

0 

0 

0 

?N  RIVER  PH  3 

97 

•  3 

66  .4 

81.9 

104 

29 

57 

0 

31 

.02 

.02 

28 

*0 

0 

0 

0 

0 

TTlEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

101 

•  9 

70.1 

86  .0 

1 09 

^c. 

63 

21 

0 

31 

T 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TTlEMAN  STA 

101 

i6 

M 

M 

108 

z. 

0 

31 

.00 

•  00 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

<E  ELEANOR 

AM 

M 

M 

M 

89 

51 

20 

0 

•  0 

0 

GRAND 

95 

» 7 

60.3 

78  .0 

1.8 

1 04 

54 

8  + 

0 

28 

,00 

•  01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

■^ON  COVE 

100 

•  2 

62  .8 

81.5 

0*5 

107 

° 

55 

0 

31 

T 

.01 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

J^DSAY 

98 

i6 

61.1 

79  .9 

0.7 

105 

5 

56 

91  + 

0 

31 

T 

.  00 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

51 

91 

i6 

54  .4 

73.1 

0.2 

102 

4 

48 

1  Q 

? 

0 

23 

T 

.00 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  BANOS 

98 

1 2 

59  .3 

78  .  8 

0.6 

1 05 

4  + 

55 

1  + 

0 

29 

J: 

,00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

)ERA 

A  M 

101 

»0 

61.0 

81.0 

2.0 

1 09 

6 

54 

22 

0 

31 

0 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

i  ^DEV I LLE  I SLAND 

86 

1  5 

57.1 

71.8 

97 

4 

48 

3 1 

1 

1  0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

?1C0PA 

99 

2 

70i9 

85.1 

0.5 

1  05 

5 

59 

21  + 

0 

31 

,00 

•  01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

?CED  FIRE  STA  2 

97 

»3M 

56.  8M 

77.  IM 

2*9 

103 

4  + 

48 

17 

0 

31 

Q 

0 

.00 

.01 

•  0  0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^DLEWATER 

100 

» 4 

68.  2 

84«3 

0.3 

106 

5  + 

57 

0 

31 

•  00 

.  04 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

5EST0 

95 

1 3 

59  •  0 

77  .  2 

1.5 

1 04 

54 

10 

0 

25 

Q 

T 

•  01 

T 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BRECKENRIOGE 

74 

1 

54  §4 

64*3 

82 

17 

45 

23 

46 

0 

*00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

f/MAN 

^ 

20 

? 

31 

Q 

0 

0 

•  01 

•tlH  FORK  RS 

OM 

52  •  3M 

69.2M 

7.2 

39 

3 

5 

Q 

0 

0 

*Oft 

*nn 
*nn 

SUA  LL    HUUUW A  KU  UftM 

AM 

95 

59  .  8 

0.4 

52 

19  + 

° 

^ 

0 

0 

0 

•  ° 

'  nn 
•  00 

•  00 

^NGE  COVE 

AM 

97 

4 

61  «  7 

79  .  6 

0.9 

1 05 

55 

2  2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^OCHE  JUNCTION 

100 

6M 

64«1M 

62*4M 

0,9 

106 

53 

0 

31 

Q 

Q 

0 

.00 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

?TERVI LLE 

AM 

99 

»1 

64.6 

81*9 

- 

0.6 

105 

6 

59 

21 

0 

31 

Q 

Q 

0 

,00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5EY  3  E 

32 

9 

51.7 

67.3 

88 

28  + 

43 

24 

15 

0 

0 

Q 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

_T  SPRINGS  PH 

86 

6 

60.2 

73.4 

90 

52 

0 

6 

0 

Q 

0 

.02 

- 

.11 

.02 

•  0 

0 

0 

0 

0 

"JORA 

A  M 

93 

1 

59*4 

77.3 

0.3 

102 

51 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ENTRANCE  YOSEM I TE  NP 

83 

9 

48.4 

66*2 

89 

4  + 

42 

19  + 

20 

0 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

_ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JCKTON  CAA  AP 

93 

3 

59.3 

76.3 

1 02 

52 

19 

0 

23 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

jLK  1  ON  r  1 K  t  a  I  A  *♦ 

AM 

92 

0 

55.0 

73*5 

0.6 

101 

42 

2  0 

1 

22 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

"^/*l/T^\»l  MAUov  Doirtf^C 
JLKION  MUWKT  dKIUOC 

94 

3 

56  »7 

75*5 

1 04 

4 

52 

2  + 

0 

24 

0 

0 

0 

*  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^ACHAP I 

89 

4 

53.8 

71*6 

3*6 

97 

4 

38 

0 

16 

0 

0 

0 

•  00 

.05 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JON  RANCHO 

97 

6 

65.5 

81.6 

0.0 

107 

17 

54 

21 

0 

30 

T 

•  02 

T 

2 

.  0 

0 

0 

0 

0 

^EE  RIV  EDISON  PH  2 

98 

7 

63.3 

81.0 

1.  5 

105 

30 

57 

21  + 

0 

31 

•  00 

•  05 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

5ER  CREEK  PH 

91 

0 

54.8 

72.9 

0,7 

97 

5 

47 

31 

0 

23 

,04 

.01 

•  04 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ACY  CAR60NA 

AM 

94 

8 

57.1 

76.0 

103 

5  + 

51 

19  + 

0 

24 

0 

0 

.00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ACY  PUMPING  PLANT 

95 

4M 

60.8 

78.  IM 

105 

4  + 

54 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALIA 

AM 

98 

9 

62  .4 

80.7 

0.  2 

105 

6+ 

55 

22 

0 

31 

0 

0 

T 

.01 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCO 

AM 

99) 

5 

65.4 

82.5 

1.9 

106 

6 

59 

21  + 

0 

31 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SEMITE  NP 

86 

5 

54.4 

71*5 

0*8 

93 

8+ 

47 

21  + 

1 

15 

^ 

.00 

.16 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UlVl o lUN 

76,  1 

.0] 

ju  I  n  tUMo  1   UKM 1  rwoc 

rlNt    I  w 

96 

0 

56  •9 

76*5 

109 

4 

44 

22 

0 

26 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ALON  PLEASURE  PIER 

AM 

66 

9 

57.4 

63*2 

3.1 

88 

4 

5t* 

22 

64 

0 

.00 

•  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RRETT  DAM 

AM 

95 1 

9 

56.8 

75*9 

0.  2 

106 

5 

46 

22 

0 

28 

0 

0 

*00 

•  07 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AUMONT  1  E 

97 

1 

58.  0 

77*6 

1.5 

106 

4 

45 

^1 

0 

30 

T 

•  09 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

G  BEAR  LAKE  0AM 

78 

6 

48.4 

63.5 

1.7 

86 

5+ 

34 

2 1 

70 

0 

Q 

*43 

.07 

•  34 

1  n 

•  0 

0 

1 

0 

0 

N I TA 

82 

9 

60i0 

71.5 

2.0 

99 

4 

54 

23 

0 

3 

.00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RBANK  WB  AP  R 

89 

7 

63*1 

76,4 

3.2 

105 

3 

57 

0 

16 

T 

•  00 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BRILLO  NM 

73 

5 

61.6 

67.6 

80 

^ 

59 

0 

0 

,00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CHUMA  DAM 

AM 

91 

9 

50.5 

71.2 

104 

5  + 

45 

97 

1 

19 

Q 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

^ 

0 

96 

0 

51.8 

73.9 

104 

4 

42 

99 

0 

29 

Q 

Q 

.01 

.  54 

•  01 

- 

.  0 

^ 

0 

0 

NOGA  PARK  PIERCE  COL 

97 

2 

57.5 

77*4 

108 

4 

50 

0 

26 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ULA   V 1 b 1  A 

AM 

73i 

2M 

61  .9M 

67.6M 

1.0 

79 

5 

58 

2  3 

0 

0 

Q 

.  00 

.01 

.00 

a  0 

0 

0 

0 

AREMONT  POMONA  COLLEGE 

93 

0 

59.  0 

76.0 

2.6 

106 

4 

50 

2  3 

0 

21 

Q 

.02 

•  00 

•  01 

2+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RONA 

95  4 

OM 

59  .3M 

77.  2M 

2.4 

110 

4 

52 

23 

0 

23 

- 

- 

0 

.03 

•  02 

.03 

•  ^ 

^ 

0 

0 

LVtK  tl FY 

79  < 

5 

61  .8 

70*7 

2.7 

91 

4 

57 

0 

1 

*  01 

.01 

.01 

in 
10 

.  0 

0 

0 

0 

0 

AM 

94 « 

6 

52.3 

73*5 

100 

29  + 

43 

99 

0 

27 

1 

Q 

.00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

YAMACA 

AM 

87  < 

3 

55*6 

71.5 

1.6 

94 

5 

40 

24 

4 

10 

T 

.46 

2 

.  0 

0 

0 

CAJON  2  E 

91i 

0 

57*  1 

74.  1 

1*4 

11  0 

4 

49 

0 

18 

0 

T 

2 

•  ^ 

J: 

CAPITAN  DAM 

AM 

94 « 

7 

59.  5 

77.  1 

1*7 

111 

5 

52 

0 

25 

Q 

*nn 

.02 

.  00 

0 

0 

SI  NOR E 

100< 

4 

58.2 

79.3 

0.8 

108 

4+ 

49 

99 

0 

31 

'2^ 

*  An 

*  ? 

9 

CONDI 00 

904 

5 

58*1 

74.3 

1.3 

104 

4 

50 

9fl 

0 

16 

Q 

Q 

0 

.03 

•  ^ 

0 

0 

CONDI DO  CHURCH  RCH 

94 

2 

58.  5 

76.4 

5.0 

110 

* 

54 

1  Q 

0 

21 

0 

0 

*  00 

*oo 

ntana  kaiser 

97  4 

6 

62.6 

80.1 

4.8 

109 

4 

56 

19+ 

0 

30 

Q 

0 

•  00 

- 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

iNShaw  dam 

AM 

94  4 

3 

52  *  5 

73*5 

103 

5  + 

39 

9^ 

2 

26 

0 

0 

0 

*00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YLLWILO  RS 

87  4 

7M 

51.9M 

69.  8M 

2*1 

94 

39 

■7 

9 

Q 

Q 

0 

.13 

.37 

.10 

I  \ 

•  0 

0 

1 

0 

0 

,LIAN  WYNOLA 

904 

5 

45.8 

68.2 

98 

29 

23 

24 

18 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

guna  beach 

784 

3M 

59. 2M 

68.  7M 

0.5 

89 

31 

53 

^1  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Mesa 

84  4 

9 

61, 3M 

73. IM 

1.8 

104 

58 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

.02 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MPOC  SEWAGE  PLANT 

72 

9 

51.9 

62.4 

94 

7 

46 

4  + 

86 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

0 

NG  BEACH 

80 

7 

61. IM 

70. 9M 

0.6 

97 

58 

0 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  ANGELES  WB  AP  R 

80 

1 

64.5 

72.3 

4.7 

93 

4 

62 

J* 

0 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

•  03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  ANGELES  WB  CITY  R 

66 

9 

65.1 

76.0 

3.5 

102 

4 

61 

0 

9 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

2+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LL  CREEK  2 

94  4 

5 

66*2 

80,4 

1.7 

103 

4 

58 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.06 

*09 

•  06 

11 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WILSON  FC  338B  // 

Bl« 

2 

63.4 

72*3 

0*9 

89 

5 

55 

22 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

2+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WPORT  BEACH  HARBOR 

734 

0 

63.0 

68*0 

0*8 

79 

5 

58 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

RTH  HOLLYWOOD 

89  4 

6M 

60. 6M 

75*1M 

3.7 

104 

3  + 

53 

1  + 

0 

14 

0 

0 

0 

*oo 

.01 

•  00 

2+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

EANSIOE  PENDLETON 

72 

8 

61.5 

67.2 

79 

4  + 

57 

1  + 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AI 

94 

8 

56.2 

75.5 

3.0 

107 

4 

48 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDS  CAMP  FC  57  BE 

86 

3 

60.6 

74.5 

0.8 

96 

4 

50 

21  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NARD 

76 

3M 

56«9M 

67.6M 

3.7 

86 

4 

54 

22 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNI; 


TABLE  2  -  CONTINUED  JULY  195 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum  ! 

i 

Average 
Mmimum 

Average 

From  Long 

Term  Means 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days  j 

Max 

Mm 

t- 

Max.  Depth 

j   on  Ground  | 

Date 

,10  or  More 

01 

!  1 

0  o5 

°  °i 

1    90°  or  1 

1     Above  1 

Below 

1     Below  I 

1     Below  j 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

83 

•  9 

62.0 

73 

0 

89 

4  + 

53 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0  0 

PASADENA 

91 

.3 

61.3 

75 

3 

3 

.6 

103 

4 

55 

1  + 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

2+ 

.0 

0 

0 

0  0 

POINT  ARGUELLO  USCG 

M 

M 

M 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

POMONA 

9^. 

.8 

58.1 

76 

5 

2 

.9 

108 

4 

49 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

10 

•  0 

0 

0 

0  0 

RAMONA  SPAULDING 

96 

tS 

53,4 

75 

1 

110 

4 

40 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0  0 

REDLANDS 

98 

>8 

60,5 

79 

7 

3 

.  2 

110 

4 

52 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.90 

.86 

.90 

12 

.0 

0 

1 

1  0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

97 

•  0 

59,6 

78. 

3 

2 

.  6 

108 

4 

53 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.04 

2 

•  0 

0 

0 

0  0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

97 

•  0 

59,9 

78 

5 

108 

5 

50 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

93 

i3 

62.5 

77. 

9 

1 

.  0 

102 

4 

50 

21  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0  0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

100 

•  0 

61.6 

80. 

8 

4 

.4 

110 

4 

52 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0  0 

SANDBERG  WB  //R 

86 

.2 

62.7 

74. 

0 

0 

.1 

93 

30 

54 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

6 

<0 

0 

0 

0  0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

77 

.7 

64.9 

71. 

3 

2 

.0 

89 

4 

52 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

2 

•  0 

0 

0 

0  0 

SAN  FERNANDO 

94 

.7 

50.1 

77. 

4 

3 

.8 

107 

3 

53 

23  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0  0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

91 

.6 

60.6 

76. 

1 

2 

.8 

105 

4 

56 

23 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

2 

.0 

0 

0 

0  0 

SAN  JACINTO 

100 

•  6 

56.8 

78  1 

7 

1 

.  5 

111 

4 

44 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.40 

.31 

.40 

10 

.0 

0 

1 

0  0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

92 

■  4 

49.7 

71  < 

1 

104 

5 

45 

8  + 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0  0 

SAN  PEDRO 

77 

.3 

63.3 

70i 

3 

3 

.  0 

92 

4 

55 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  c 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

85 

.  1 

61  .8 

73. 

5 

2 

.  1 

99 

4 

58 

5  + 

0 

5 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

2+ 

.  0 

0 

0 

0  c 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

94 

.  6 

64.2 

79. 

4 

2 

.  2 

101 

4 

52 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0  c 

SANTA  BARBARA 

80 

•  6 

59.7 

70. 

2 

4 

.  1 

92 

4 

52 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.  0 

0 

0 

0  c 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

75 

•  8 

58.0 

66. 

9 

2 

.  2 

88 

4 

50 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0  c 

SANTA  MARIA 

AM 

76 

•  1 

53.  1 

64. 

6 

1 

.  2 

102 

7 

45 

1 

34 

1 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

26 

.0 

0 

0 

0  c 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

74 

■  2 

52,8 

63. 

5 

1 

.  3 

98 

6 

48 

8 

55 

1 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0  c 

SANTA  MONICA  PIER 

79 

•  3 

59.8 

69. 

6 

2 

■  7 

85 

4+ 

51 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

6+ 

.0 

0 

0 

0  c 

SANTA  PAULA 

AM 

83 

•  9M 

55 ,  7M 

69. 

8M 

100 

5 

50 

1  + 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0  c 

SIERRA  MADRE   1  N 

92 

•  4M 

M 

M 

105 

4 

51 

13 

20 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0  c 

SUNLAND 

96 

•  8 

59,7 

78. 

3 

110 

3 

47 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  ( 

TORRANCE 

80 

.3 

52,1 

71. 

2 

3 

.  7 

94 

4 

58 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

10 

.0 

0 

0 

0  c 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

86 

•  6 

58,7 

72. 

7 

1 

.6 

101 

4 

49 

23 

0 

8 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0  c 

UCLA 

79 

.3 

60,9 

70. 

1 

1 

.  5 

97 

4 

57 

1  + 

0 

3 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

10 

.0 

0 

0 

0  CI 

UPLAND 

94 

•  4 

50.8 

77. 

6 

4 

.8 

107 

4 

50 

23  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0  c 

WARNER  SPRINGS 

96 

.2 

52.3 

74. 

3 

0 

.  5 

103 

4  + 

38 

19  + 

1 

28 

0 

0 

0 

.15 

- 

.41 

.13 

29 

.0 

0 

1 

0  ( 

YORBA  LINDA 

93 

.7 

57. 9M 

75. 

SM 

3 

.  5 

110 

4 

51 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

10 

.0 

0 

0 

0  ( 

D I VIS  ION 

73.2 

.03 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

99 

•  2 

66.8 

83. 

0 

0 

.  3 

109 

31 

53 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

2 

.0 

0 

0 

0  ( 

BAKER  9  NNW 

AM 

108 

•  5 

77.3 

92. 

9 

115 

5  + 

65 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0  (j 

BARSTOW 

102 

.1 

67.1 

84. 

6 

0 

•  6 

107 

4  + 

55 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.19 

T 

10 

.0 

0 

0 

0  ( 

BISHOP  WB  AP  R 

96 

•  6 

53.1 

74. 

9 

- 

0.6 

103 

5 

45 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

- 

.09 

.01 

30 

•  0 

0 

0 

0  ( 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

74 

•  OM 

48. 9M 

61. 

5M 

85 

16 

40 

7 

111 

0 

0 

0 

0 

.30 

.16 

6 

.0 

0 

0  (f 

BLYTHE 

110 

.1 

78.4 

94. 

3 

3 

.  1 

118 

3  + 

69 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

- 

.23 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0  1' 

BLYTHE  CAA  AP 

109 

>2 

82.7 

96. 

0 

118 

31 

75 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.32 

- 

.05 

.23 

10 

•  0 

0 

1 

0  1 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

105 

•  4 

70.2 

87. 

8 

112 

4+ 

60 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

4+ 

•  0 

0 

0 

0  1 

BRAWLEY 

AM 

110 

.5 

79.9 

95. 

2 

3 

.  5 

119 

5 

73 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0  1 

COW  CREEK 

116 

.6 

88.2 

102. 

4 

0 

.6 

122 

5 

79 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0  1 

DAGGETT  CAA  AP 

103 

.5 

69.6 

86. 

6 

108 

8  + 

62 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.96 

.90 

.96 

10 

•  0 

0 

1 

1  l) 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

91 

•  3M 

49,  OM 

70. 

2M 

97 

5 

42 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

.06 

.05 

31 

.0 

0 

0 

2  '1 

EAGLE  MTN 

AM 

106 

.7 

83.6 

95. 

2 

1 

•  3 

114 

5 

77 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.43 

,00 

•  0 

0 

0 

0  ( 

EL  CENTRO  2  SSW 

110 

•  6 

73.4 

92. 

0 

- 

0 

I  2 

119 

31 

64 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

s  ' 

FAIRMONT 

AM 

90 

•  7 

66.3 

78. 

5 

- 

1 

.2 

101 

5 

56 

21  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

10 

•  0 

0 

0 

0  1 

GREENLAND  RANCH 

AM 

114 

•  5 

86.0 

100. 

3 

- 

1 

.3 

120 

5  + 

76 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

HAIWEE 

AM 

93 

■  6 

65.5 

79. 

5 

- 

1 

>  8 

100 

5  + 

58 

23  + 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

10 

.0 

0 

0 

0  1 

HAYFIELD  PUMp  PLANT 

AM 

105 

.3 

77.2 

91. 

3 

1 

■  4 

114 

5 

64 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.53 

T 

17 

.0 

0 

0 

0  i| 

IMPERIAL 

108 

•  3 

78.0 

93. 

2 

1 

,  7 

116 

31 

71 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

°  f 

INDEPENDENCE 

AM 

97 

i7M 

62. IM 

79. 

9M 

1 

.  5 

105 

6 

64 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0  i 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

109 

>  3 

78.  1 

93. 

7 

0 

.7 

119 

31 

65 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.07 

,00 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

101 

■  7 

53.7 

82. 

7 

107 

4  + 

53 

20+ 

0 

31 

0 

0 

0 

■  08 

.08 

27 

.0 

0 

0 

0  ' 

IRON  MTN 

AM 

109 

•  1 

82.1 

95. 

6 

1 

.  2 

116 

5 

71 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

,09 

.18 

•  06 

10 

.  0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80 

•  8 

54.9 

67. 

9 

1 

.7 

89 

4  + 

45 

23 

12 

0 

0 

0 

0 

,00 

.07 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

98 

,  5 

62  ■  0 

80. 

3 

105 

4  + 

49 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.  0 

0 

0 

0  li 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

95 

.9 

63.6 

79. 

8 

0 

.8 

104 

4 

52 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.12 

.00 

.12 

2 

•  0 

0 

1 

0  1 

LUCERNE   VALLEY  2  W 

M 

M 

M 

106 

4 

0 

0 

0 

(00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

AM 

107 

■  8 

76.9 

92. 

4 

1 

2 

115 

3  + 

63 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.  10 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

92 

•  8 

66.9 

79. 

9 

99 

4+ 

65 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

.13 

.13 

10 

•  0 

0 

1 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

107 

•  8 

84,2 

96. 

0 

1 

8 

115 

4  + 

74 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.32 

T 

9  + 

•  0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

100 

•  1 

51,6 

80. 

9 

0 

2 

105 

9 

52 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

98 

•  4 

60.5 

79. 

5 

104 

4+ 

60 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

2+ 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

112 

■  4 

71. 6M 

92. 

OM 

0 

.  0 

122 

31 

59 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.  15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

107 

>9 

84.3 

96. 

1 

0 

.8 

118 

5 

74 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

.80 

.44 

.44 

10 

.0 

0 

2 

0 

RANDSBURG 

98 

■  2 

68.4 

83. 

3 

0 

6 

105 

4 

57 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

.05 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

79 

■  0 

59.3 

69. 

2 

1 

■  4 

87 

5 

52 

23  + 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

M 

M 

M 

83 

4+ 

0 

0 

0 

0 

.12 

.14 

.12 

2 

.0 

0 

1 

0  1 

THERMAL  CAA  AP 

109 

9 

78.3 

94. 

1 

117 

3  + 

64 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

•  0 

0 

0 

0  i 

TRONA 

AM 

105 

•  2 

71.1 

88. 

2 

0 

6 

112 

6 

62 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

104 

•  5 

75.5 

89. 

1 

1 

3 

113 

5 

60 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.84 

.49 

.30 

29 

.0 

0 

4 

0 

VALYERMO  RS 

94 

4 

54.1 

74. 

3 

0 

1 

100 

30  + 

45 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

.14 

.01 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

96 

8 

61  ,4 

79. 

1 

1 

5 

105 

5 

44 

13 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0  t 

DIVISION 

85. 

8 

.10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  212  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


3      4      5  6 


13     14  15 


22    23    24    25    26  27 


28    29  30 
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*00 

•OOKS  FARNHAM  RCH 

.00 

■USH  CREEK  RS 

1 

.00 

JLURDS  BAR  PH 

1, 

'jlRBANK  FIRE  DEPT  FC 

226 

jlRBANK  WB  AP 

R 

itRLlNGAME 

,00 

llRNEY 

,00 

liRTON  RANCH 

'tTTONWILLOW 

• 

■  BUZON 

[BRILLO  NM 

,00 

LcHUMA  DAM 

.00 

..LAVERAS  8IG  TREES 

''iLEXICO 

i.LlSTOGA 

*oo 

I'l^LLAHAN  RS 

.62 

^iMP  BALDY  FC  85  F 

.04 

■iMPO 

01 

UHP  PARDEE 

.MP  SAN  LUIS  OBISPO 

*00 

-NBY  RS 

loi 

.NOGA  PARK  PIERCE  COL 

,00 

.NYON  DAM 

iTMAY  BULL  RUN  RCH 

■ZADERO 

*  03 

XILVILLE  SAWYER 

.23 

|:OAR  GROVE 

•  09 

:0ARVILLE 

:nterville  PH 

1ALLENGE  RS 

'oo 

iatsworth  heynemann 

RCH 

,00 

lATSWORTH  FC  24  D 

•  00 

;ierry  valley  dam 

tIESTER 

tICO  EXP  STATION 

.00 

1ULA  VISTA 

.00 

,!SCO  RS 

T 

.AREMONT  POMONA  COLLEGE 

.02 

-ARKSBURG 

.00 

\EARLAkE  hi    1  NNE 

•  00 

.OVERDALE  3  SSE 

.00 

)ALlNGA 

)ALINGA  14  NW 

•  00 

)LBYS  FC530 

.00 

)LEMAN  FISH  HATCHERY 

.00 

)LFAX 

.00 

3LGATE  PH 

•  00 

JLUSA  1  SSW 
JNCORD  3  ESE 
)RCORAN  IRRIG  DIST 
)ROES 

)RNING  HOUGHTON  RANCH 
)RONA 

WINA  TEMPLE  FC  193 
)W  CREEK 
3Y0TE  CANYON 
)YOTE  WELLS 

iESCENT  CITY   1  N 
'ESCENT  CITY  7  ENE 
*OCKETT 


II 


DAILY  PRECIPITATION 


JULY  195' 


-a 

Day  of  month 

Station 

Tot( 

1   1   2  1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  ]  29  1  30 

31 

CRYSTAL  LAKE  FC2e3B 

CULVER  CITY 

CUMM1N6S 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

•  00 
«01 
.10 
■  00 

•  00 

,01 

.04 

,12 

CUYAMACA 
DAGGETT   CAA  AP 
DAVIS  A6R  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 

T 

.00 
.02 

T 

,02 

,96 
,01 

•  0 

DELANO 
DENAI R 
OE  SABLA 
OESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 

•  00 

T 

.00 
T 

T 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWN  I EV I LLE  R5 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

.00 
.00 
.10 
.00 

T 

T  T 

T        T  T 

DPNNIGAN 
DUNSMUIR  RS 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

.00 

T 

•  00 

•  00 

T 

EL   CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL SI NORE 
ESCONDIDO 

T 

.00 
.00 
.00 
,00 

.70 
.OS 

T 

.00 

T 

•  06 

T 

•50  .20 

.02 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 
EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

.00 
.00 
T 

tOi*  .02 

T 

.23  .04 

.01  T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIOOLETOWN  LYNCH  RCH 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 

,00 
.03 
.00 

T 

T 

.03 

fontana  kaiser 
forest  glen 

foresthill  rs 
fort  bidwell 
fort  bragg 

.00 

•  og 

.00 
.20 

.04 

T  .09 
T  ,16 

T 

,10 

.10 

FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 

.09 
.13 

T 

.00 

T 

T 

.  09 

.13 

T  T 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
6ARBERVILLE 
GASQUET  RS 

T 
T 

.03 
.08 
1.19 

T 
T 

.02 

.01 

.01  ,07 
,05  1,13 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

.00 
,00 
tO** 
,00 
,00 

.03  .01 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENOQRA  WEST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

,00 
,03 
.00 
,00 
,00 

,02 

.01 

GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 

T 

.00 
,0^ 
,00 
.02 

.02 

T 

GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36*1 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

,35 
,00 
.00 
.00 

T 

.35 

T 

• 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRI SON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 

T 

,0C 

,oc 
.oc 
.oc 

.4 

.oc 

•  oc 

•  OC 
,0 

T 

,10  .29 

,  04 

HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALOSBURG  2  E 

.0 

T 

.0 
,0 

.0 

1 
3 

.02  ,01 

T 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 
HILTS 

HODGES  DAM 

,0 
,0 

.1 

,0 
,0 

: 

0 
0 

,10 

HOEGEES  FC  60A 
HOLL  I  STEP 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

•  0 

T 

■  0 
,  1 
,0 

0 

0 
7 

0 

.17 

lOYULWlLO  RS 

I MPERl AL 

1 NDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

.1 

.0 
.0 
.0 
,0 

3  «03 

0 
0 
0 
8 

,10 

.0 

8 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOICE  ISLAND 

T 

,0 
,0 
T 

.0 

T 

0 
9 

T 

0 

T 

.0 

3  .06 

T 

T 

T 
T 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KELLOGG 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


blo  3-Continued   ^  -'^'-Y  1957 


Day  of  month 

Station 

Tot 

1   1   2   1  3 

4   I   5   I  6 

7  1   8   1  9 

10  1  U  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24  I 

25  1  26  1  27 

28    29  I  30 

31 

LSEVVILLE 

NTFIELO 

RLINGER 

RN  RIVER   INTAKE  3 
RN  RIVER  PH  1 

*00 
.00 
.00 
.00 
.00 

RN  RIVER  PH  3 
TTLEMAN  CITY   1  5SW 
TTLEMAN  STA 

.AM  ATM  R 

.02 

T 

.00 
.00 

T 

•  OB 

1^16  «34 

.02 

JI6HTS  LANOINO 
I  CRE5CENTA  FC  251 
\FAYETTE  3  NNE 
iGUNA  BEACH 
t  HONDA 

,00 
.00 
,00 

•  00 

•  00 

\K£  ARROWHEAD 
iKS.  CITY 
iKE  ELEANOR 
iKESHORE 
LKESIDE  2  ENE 

.00 
.05 

.01 

•  01 

T  T 

.05 

IKE  SPAULDING 

IKE  SPAULDING  DAM 

I  MESA 

\  MESA  1  NE 

iNCASTER 

T 

.00 

•  00 

•  00 

T 

T 

is  plumas 

:bec 

iCHUZA  PT  STA  FC  352  6 
-_  GRAND 

:mon  cove 

•  00 
.00 
.00 
.00 

VERMORE 

.AND  SHAWNEE  HILLS  RCH 

)CK  WOOD 
iCKWOOn  MESA 

T 

.00 
.12 
.00 
.00 

.12 

T 

T 

tMPOC  SEWAGE  PLANT 
T^EE  CAMYON 

S  ALAMOS 

T 

.00 
.00 
•  01 
.00 

T 

•  01 

S  ANGELES  W9  AP  R 
IS  ANGELES  WB  CITY  R 
jS  BANGS 

)S  GATOS 

.03 

T 

.00 
.00 
.00 

T 
T 

,03 
T 

'S  GATOS  4  SW 
)S  PR1ET05  RS 
XERNE  VALLEY  2  W 
'TLt  CPEEK  PH 
ni^  CREEK  RS 

.00 
.00 
.00 
•  01 

.01 

IDERA 

10  RIVER  RS 

indeville  island 
inzanita  lake 
irch  field 

.00 
.23 
.00 

T 

T 

T 

.03  (20 

T 

T 

IRICOPA 
SRIPOSA 
1RTINE2   3  SSE 
IRTINEZ  FIRE  STA 
IRYSVI LLE 

•  00 

•  00 

•  00 
.00 

•  00 

ITMER 

:  CLOUD 
ZADOW  LAKE 

ZNyOTA  DAM 

.03 
•  02 
.05 
.00 

T  ,03 

•  05 

T 

T  .02 

[RCED  FIRE  STA  2 
:RCEY  HOT  SPRINGS 
lYERS  INSPECTION  STA 
.  I ODLETOWN 
lODLEWATER 

.00 
.02 
.42 
,00 
,00 

.02 

T 

.21 

.05 

.07  .OP 

ILL  CREEK  2 
INERAL 

1  PANDA  SPENGLER  RCH 
3JAVE 

.06 
.00 
.13 

T 

T 

•  06 

.05  .00 

:)N0  LA<E 

PNTEREY 

'50RPARK  1  SSe 
3RGAM  HiLL  2  E 
3R0N60  VALLEY 

,16 
,00 
.06 

•  oc 

•  OS 

T 

,06 

,02 

.11 

3UNTA1N  PASS 

'  BRECKENRIOGE 

5UNT  DANAHER 

3UnT  DIABLO  NORTH  GATE 

^UnT  HAMILTON 

.13 
•  00 

T 

T 
T 
T 

•  13 

OUNT  HEBRON  9  E 
■OUNT  HEBRON  RS 
lOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
IT  W I LSON  FC336B          / / 

'JIH  WOODS 

•  12 
,22 
,01 

T 

,01 

T 

T 

•01 

.  I. 

T 

UftCELL  RANCH 
ACIMIENTO  0AM 
APA 

|APA  STATE  HOSPITAL 
'eEDLES  CAA  AP 

■  02 

•  00 
,00 

•  OC 

T 

•  01 

T  T 

.01 

T 

T 

'eenach 
evada  city 

EWARK 

EWBURY  PARK  4  SW 
EWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

T 

•  OC 

•  oc 

T 

T 

T 

]  EWMAN 

jEWPORT  BEACH  HARBOR 
ICOLAUS 

ORTH  FORK  RS 

,0C 
T 

•  OC 

•  OC 

•  OC 

T 

ORTH  HOLLYWOOD 

AKOALE  WOODWARD  DAM 
! "K  KNOLL  RS 
1 AKLAND 

AKLAND  WB  AP 

.OC 

,oc 
.1 

.0( 

T 

T 

•  10 

T  T 

AXVILLE  1  WNW 
CCIDENTAL 

CEANSIDE  PENDLETON 

JAl 

L  INDA 

.0 
,0 

T 

.0 
.0 

T 

) 

I  T 

T 

.02 

NO 

PIDS  CAMP  FC  57  BE 
RANGE  COVE 

.0 

•  0 
.0 

1 

3 

T  .05 
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Table  3-Continued 


■3 

Station 

e2 

OR  tCK  PRAIRIE  CR  PARK 

OR  I NOA  BOWMAN 

ORLAND 

.00 

OROVILLE  1  WSW 

.00 

OROVILLE  7  5E 

.00 

OROVlLLE  8RID6E 

OXNARO 

*00 

OZENA 

T 

PACIFIC  HOUSE 

.00 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

•  00 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

»00 

P  ALMDALE 

PALMOALE  CAA  AP 

T 

PALM  SPRINGS 

.00 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

.00 

P ALOMAR  MTN  08 SY  I 

PALOS  VEROES  EST  FC  '•S  C 

!oo 

PANOCHE 

T 

PANOCHE  JUNCTION 

#00 

PARKER  RESERVOIR 

60 

P ARKF I  ELD 

*o6 

PASADENA 

T 

paskenta  RS 

*00 

PASO  ROBlES 

•  00 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

•  00 

PATT  IWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

•  00 

PIEDRA 

•  00 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.00 

PINNACLES  NM 

■  00 

pismo  beach 

•  00 

PIT  RIVER  PH  6 

T 

PITTS  RANCH 

.00 

PL ACERV I LLE 

.00 

PLACERVILLE  IF6 

J 

POINT  ARGUELLO  USCG 

00 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

.00 

POMONA 

.01 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

.00 

PORTERVlLLE 

•  00 

PORTOLA 

POSEY  3  E 

.00 

POTTER  VALLEY  PH 

.00 

POWAY  VALLEY 

.00 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDIN6 

*oo 

RANCHITA 

.00 

RANOSBURG 

•  01 

RED  BLUFF  W8  AP  R 

''" 

REDOING  FIRE  STA  2 

•  01 

REDLANDS 

•  90 

REDWOOD  CITV 

T 

REPRESA 

.00 

R ICHMOND 

.00 

RICHMOND  FIELD  STA 

00 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

*  ou 

RIVERSIDE  CITRUS   E  S  R 

.00 

ROCKLIN 

.00 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

•  00 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

.00 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

•  00 

SALI NAS  CAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALT  SPRINGS  PH 

*  02 

SALVER  RS 

.06 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

.01 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.00 

SAN  CLEMENTE  DAM 

lOO 

SANOBERG  PTL  STA  FC130B 

SANOBERG  WB  //R 

T 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

T 

SAN  OlMAS  FIRE  WON  FC  95 

SAN  FERNANDO 

00 

San  FRAN  ACAD  OF  SC I 

SAN  FRANCISCO  We  AP  R 

T 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

.01 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

•  05 

San  GABRIEL  0AM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

T 

SAN  GREGORIO  3  SE 

T 

SAN  JACINTO 

•  40 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

*oo 

SAN  MATEO 

T 

SAN  PEDRO 

•  00 

SAN  RAFAEL 

•  00 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

J 

SANTA  ANA   RIVER  PH  1 

00 

SANTA  ANITA  FERN  FC  '•32 

•  00 

SANTA  BARBARA 

•  00 

Santa  Barbara  caa  ap 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

00 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

.06 

SANTA  FE  DAM 

T 

SANTA  MARGAR I TA  2  SW 

Santa  margarita  booster 

•  00 

S A  NT A  MAR  I  A 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

•  02 

SANTA  MONICA 

Santa  monica  pier 

^ 

Santa  paula 

SANTA  ROSA 

*oo 

5AUGUS  POWER  PLANT  1 

.00 

SAWYERS  BAR  RS 

.71 

SEARSVILLE  LAKE 

T 

SEPULVEDA  0AM 

SHASTA  DAM 

.00 

SHELL  ABS  PLANT 

.22 

SHINGLE 

.00 

SIERRA  CITY 

•  00 

SIERRA  MADRE  1  N 

.00 

SIERRAVILLE  RS 

•  00 

Day  of  month 


28     29     30  31 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


1       2      3      4      5  6 


Day  of  month 

9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  1  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  1  24     25  I  26  1  27     28  I  29  1  30  31 
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PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obser  - 
vatiOQ 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

G£R  PASS 

// 

1956 

APR. 

27 

OCT. 

16 

7.80 

24 

1 . 00 

29 

.  65 

31 

1 . 70 

NOV. 

1 

.  10 

19 

.  30 

DEC. 

7 

2 . 95 

31 

.  00 

1957 

JAN. 

6 

.  40 

9 

.  60 

14 

3.45 

20 

1 . 10 

21 

.  20 

24 

.  25 

27 

1.10 

.40 

8 

.35 

11 

1 . 25 

13 

.10 

24 

5.65 

25 

.  40 

27 

.  20 

28 

.  15 

MAR. 

2 

.  55 

4 

.  35 

6 

1 . 60 

10 

1 . 30 

13 

1 . 10 

16 

1.40 

29 

.  75 

30 

.45 

APR. 

14 

.55 

15 

2.15 

20 

.  80 

30 

1.30 

HAY 

7 

.10 

21 

5.35 

24 

1 .45 

29 

.15 

JUN. 

23 

.65 

TOTAL 

L  HTN  LOOKOUT 

// 

1956 

JUL. 

23 

1957 

JUL. 

30 

30.18 

TOTAL 

WICK  7  S 

// 

1956 

JUL. 

24 

1957 

JUL. 

29 

44 . 42 

TOTAL. 

.  44.42 

PINE  CREEK 

1956 

KAR. 

27 

OCT. 

29 

5.02 

1957 

FEB. 

1 

6.87 

APR. 

2 

5.60 

TOTAL 

CKS  HTN 

// 

1956 

JUL. 

26 

1957 

JUL. 

26 

21.61 

TOTAL 

T  10  FSW 

// 

1956 

JUL. 

24 

1957 

JUL. 

29 

25.66 

TOTAL 

TOBWOOD  CREEK 

1956 

UAR. 

27 

OCT. 

31 

4.14 

1957 

APR. 

2 

22.44 

TOTAL 

•H  MTO  LOOKOUT 

// 

1956 

JUL. 

15 

1957 

JUL. 

23 

47.95 

TOTAL 

SER  HEADOWS 

// 

1956 

JUL. 

5 

SEP. 

28 

OCT. 

8 

.  70 

24 

1.41 

NOV. 

1 

1 . 04 

15 

3 

.  06 

12 

DEC. 

7 

2 . 09 

26 

19 

.  45 

18 

1957 

JAN. 

17 

3.78 

41 

22 

.57 

53 

28 

.92 

61 

FEB. 

5 

.31 

54 

8 

.61 

63 

11 

2.46 

60 

21 

.00 

54 

23 

2.15 

77 

28 

2.91 

76 

Station 

Obsei  — 
vation 
date 

—  

Amount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

KAISER  MEADOWS 

// 

1957 

(CONTD ) 

MAR. 

5 

.62 

79 

11 

1.64 

81 

14 

.  41 

20 

.  97 

87 

27 

.00 

81 

APR. 

1 

1.38 

79 

15 

.87 

62 

22 

2 . 25 

76 

MAY 

1 

.  72 

64 

15 

2 . 05 

64 

22 

3 . 48 

63 

31 

.  00 

46 

JUL. 

6 

.  41 

0 

TOTAL .  . 

LAKE  SABRINA 

1956 

JUN. 

30 

JUL. 

18 

.  45 

19 

.  35 

20 

.  10 

21 

.  40 

22 

.  05 

23 

.  10 

24 

.40 

25 

.  40 

26 

.55 

27 

.30 

SEP. 

18 

.  00 

19 

.05 

27 

.  25 

OCT. 

3 

.18 

4 

.35 

5 

-  35 

7 

.  20 

23 

,  05 

28 

.  10 

30 

.  15 

DEC. 

3 

•  ^9 

4 

.  05 

5 

.  27 

1957 

JAN. 

5 

.  10 

12 

.  10 

13 

1 .65 

20 

.  52 

26 

.20 

FEB. 

7 

.  18 

8 

.20 

17 

.10 

23 

.  76 

25 

.  65 

26 

.  08 

28 

.  25 

MAR. 

1 

.  20 

5 

.  05 

16 

.  25 

18 

.  05 

21 

.  05 

APR. 

17 

.  78 

18 

.  40 

20 

.  15 

21 

.  60 

22 

.  15 

MAY 

12 

.  85 

15 

.25 

19 

1 . 06 

21 

• 

24 

.  48 

29 

.10 

JUN. 

11 

.03 

30 

.  00 

TOTAL 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

1956 

MAY 

15 

OCT. 

31 

.  47 

NOV. 

30 

.  00 

DEC. 

13 

.41 

31 

.  00 

1957 

JAN. 

13 

2  .63 

30 

FEB. 

13 

1.04 

27 

.83 

HAR. 

12 

^  ' 

29 

.  37 

APR. 

22 

2.00 

29 

~ 

MAY 

14 

.29 

28 

1.10 

JUN. 

12 

.09 

TOTAL 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO 

1956 

DIV  IDE 

MAY 

15 

OCT. 

31 

1 , 00 

NOV. 

30 

.  00 

DEC. 

13 

~ 

31 

.  00 

1957 

JAN. 

14 

2.35 

30 

FEB. 

13 

.  90 

27 

.91 

MAR. 

12 

1.53 

28 

.27 

MAY 

31 

1.22 

JUN. 

12 

.33 

LOGAN  UE/DO«S 

// 

1956 

JUN. 

23 

SEP. 

24 

LOGAN  MEADOWS   (CONTD)  // 


MAMMOTH  PASS 


TOTAL. 
MANZANITA  LAKE 


MARRE  RANCH 


TOTAL. 
MC  CARTHY  POINT  RS 


TOTAL . 
MEDICINE  LAKE 


OILFIELDS  JOAQUIN 
RIDGE 


ROCK  CREEK 


TOTAL. 
ROSE  MARIE  HEADO* 


SADDLE  CAMP  RS 


SALSIPDEDES  GAGING 
STATION 


Obser  - 
vation 
date 

1957 
FEB.  II 
HAR. 

APR.  1! 

MAY  '. 
JUN.  !■ 
JUL. 


1956 
HAR.  30 
OCT.  1 

1957 
APR. 


1956 
JUN.  30 
JUL. 
AUG. 
SEP. 
OCT. 
DEC. 


1957 
FEB. 


1956 

JUN.  2 

SEP.  3 

OCT.  2 

NOV.  2 

DEC.  2 

1957 

JAN.  2 

FEB.  2 

UAR.  2 

APR.  2 

HAY  2 

JUN.  2 


1956 
JUL.  2 


1957 
JUL.  25 


1956 
JUL.  2 


1957 
JUL.  27 


1956 
AUG.  3 


1957 
APR.  10 


1956 
UAR.  2 
OCT.  2 

1957 
FEB.  1 
APR. 


1956 
JUL.  12 
OCT. 

1957 
JAN.  2 
HAR. 


JUN. 
JUL. 


1956 
JUL.  23 


1957 
JUL.  3 


1956 
MAY  1 
OCT.  I 
3 

NOV.  3 
DEC.  3 

1957 
JAN. 


19 
23 
30 


CALIFORNIA 


Amount 

sijice 
last  obs. 


10.73 
5.29 


40.43 
59.28 


.00 
.20 
.00 
.19 


3.13 
2.30 
2.50 


35.73 
35.73 


41.50 
41.50 


9.24 
9.24 


8.75 
2.66 
17.80 


6.22 
3.01 


26.70 
26.70 


.50 
.09 
.00 
.45 


See  reference  notes  following  Station  Inde 
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PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Continued 


Obser  - 
vatioa 
date 


Amount 
since 
last  obs. 


SALSIPUEDES  GAGING 
STATION  (CONTD) 


1957 
FEB.  1 


SALSIPUEDES  JALAMA 
DIVIDE 


SALT  SPKINGS  PH 


1956 
JTIN.  2 
SEP.  3 
OCT.  2 
NOV.  2 

1957 
JAN. 

3 

FEB.  2 
HAR.  2 
APR.  3 
SlAY  2 
j™.  2 


1956 
JUN.  30 


19 
30 


1957 
JAM. 


.65 
.10 
1.35 
.80 
.33 
.28 
.05 
.92 
.30 
.00 


.88 
.40 
1.00 
2.00 
.08 
.00 
2.25 
.00 


.55 
4.80 
.20 
.85 
.72 
1.24 
5.04 
4.09 
1.75 
1.11 
1.60 


Snow  on 
ground 


Station 

Obser 
vatioD 
date 

Aniount 

since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

SALT  SPRINGS  PH  // 

1957 

(CONTD ) 

APR.  7 

14 

■  z^Z 

1 '  09 

30 

.31 

MAY  6 

.00 

1  ^ 

• 

on 

3  , 56 

o 

JUN  8 

'  00 

15 

.40 

30 

.00 

38  .62 

SAN  ANTON 10  SANTA 

1956 

MARIA  DIVIDE 

JUL.  9 

OCT.  31 

NOV.  30 

*  nn 

DEC .  13 

'  A 

31 

.00 

Til  M            l  A 

30 

1 '  37 

FEB.  13 

.88 

23 

.79 

?o 

BIAR.  12 

1  '  ^4 
* 

OA 

I .  jy 

OQ 

JUN.  1-i 

.  18 

SOUTH  LAKE 

1  QKC 

JUN.  29 

JUL.  18 

*  1  ^ 

o? 

99 
9^ 

1  c 

■ 

24 

'  15 

25 

.05 

26 

.15 

28 

.05 

SEP.  18 

.00 

19 

.05 

20 

.05 

27 

.10 

OCT.  3 

.20 

4 

.25 

5 

.30 

Obser 

—  

Amount 

Station 

vation 

since 

Snow  on 

date 

last  obs. 

ground 

1956 

OCT. 

7 

23 

28 

30 

• 

DEC. 

3 

4 

'  on 

5 

1957 

JAN. 

5 

■ 

12 

■ 

13 

20 

26 

oa 

FEB. 

7 

OK 

' 

8 

17 

' 

23 

1  *  1  ^ 

25 

26 

28 

30 

MAR. 

1 

APR. 

17 

18 

' 

20 

'  in 
.10 

21 

.68 

22 

MAY 

8 

'  in 
*  ^ 

10 

*  ^o 

11 

• 

15 

20 

*  '\n 

28 

JUN. 

12 

'  10 

30 

'go 

TOTAL 

14  17 

TWIN  LAKES  (a) 

// 

1956 

JUN. 

30 

JUL. 

31 

2.25 

AUG. 

20 

.20 

31 

.00 

SEP. 

20 

1.07 

30 

.08 

OCT. 

31 

4.30 

TOTAL 

7.90 

(a)  Storage  gage  on 

ly  discontinuec 

1  November  1,  195 

// 

1956 

JUL. 

5 

SEP. 

20 

OCT. 

8 

.52 

24 

1.19 

4 

NOV. 

1 

.69 

3 

DEC. 

18 

.73 

3 

1957 

JAN. 

18 

2.07 

6' 

29 

1.28 

19 

FEB. 

7 

.00 

1, 

APR. 

2 

7.76 

12 

MAY 

3 

2.72 

0 

28 

3.78 

JUL. 

6 

.68 

TOTAL 

WRIGHTS  LAKE 

// 

1956 

JUL. 

14 

29 

.85 

1957 

JUL. 

24 

51.75 

TOTAL 

52.60 

All  storage  gage  precipitation 

reports  for 

this  L 

section  were  not  received  in  time 

for  publication 

in  this  issue.     Additional  storage  gage  reports, 

if  received, will  be 

published  in  the  August  Issue: 

BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


S«e  reference  note,  following  StatioD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  cal,po«n,a 

JULY  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UN  RS 

MAX 

80 

65 

94 

90 

90 

87 

89 

86 

85 

84 

84 

86 

.  4 

MIN 

43 

43 

51 

46 

46 

41 

41 

41 

44 

44 

48 

40 

35 

40 

37 

40 

37 

40 

53 

41 

43 

4C 

39 

43 

4C 

43 

44 

37 

^6 

42 

.  2 

JJERPOINT 

MAX 

82 

8  1 

82 

93 

103 

95 

9  1 

66 

89 

88 

90 

86 

90 

78 

83 

82 

84 

85 

84 

92 

92 

88 

92 

62 

87 

.3 

51 

49 

50 

47 

52 

52 

47 

44 

48 

58 

57 

46 

56 

56 

58 

55 

47 

49 

53 

54 

53 

50 

55 

51 

55 

54 

45 

49 

51 

55 

51 

^' 

•  8 

.PINE  1  W 

MAX 

97 

99 

107 

109 

104 

93 

103 

96 

94 

91 

99 

93 

96 

101 

99 

94 

85 

88 

91 

94 

88 

9  0 

94 

96 

88 

92 

96 

101 

103 

1  07 

96 

0 

54 

62 

64 

63 

62 

68 

61 

57 

59 

62 

63 

62 

54 

57 

55 

59 

59 

51 

47 

48 

53 

44 

46 

52 

53 

57 

52 

54 

60 

60 

66 

TURAS  RS 

MAX 

88 

84 

86 

87 

93 

91 

83 

87 

89 

94 

90 

88 

66 

79 

80 

89 

85 

84 

85 

86 

86 

9  0 

86 

81 

93 

91 

92 

87 

88 

87 

6 

51 

44 

45 

42 

44 

47 

41 

41 

41 

39 

44 

40 

46 

46 

38 

41 

43 

39 

38 

40 

42 

46 

42 

41 

46 

45 

42 

43 

41 

36 

36 

IGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

76 

88 

91 

95 

93 

93 

87 

93 

94 

67 

69 

86 

77 

81 

91 

98 

90 

74 

78 

78 

75 

77 

88 

91 

90 

87 

89 

87 

88 

86 

86 

86 

6 

48 

46 

55 

62 

57 

63 

54 

59 

63 

50 

53 

55 

55 

57 

56 

56 

57 

48 

46 

46 

47 

46 

47 

58 

55 

50 

55 

57 

53 

51 

48 

ITIOCH  1  E 

MAX 

81 

87 

94 

97 

99 

95 

90 

98 

100 

90 

94 

93 

84 

83 

94 

96 

92 

85 

81 

80 

82 

9  I 

90 

92 

9  1 

92 

90 

89 

91 

90 

■* 

52 

48 

54 

53 

56 

68 

63 

54 

66 

60 

68 

70 

62 

63 

62 

58 

63 

57 

48 

55 

54 

56 

50 

56 

54 

57 

55 

54 

55 

50 

■'' 

ITIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

76 

82 

68 

97 

101 

101 

99 

93 

101 

102 

92 

96 

94 

86 

85 

92 

100 

94 

84 

83 

8 1 

8  0 

64 

91 

2 

53 

48 

52 

64 

55 

69 

57 

52 

65 

57 

65 

59 

63 

63 

54 

55 

63 

55 

51 

52 

51 

50 

50 

54 

57 

56 

54 

60 

50 

53 

58 

56 

H  MTN 

MAX 

97 

100 

100 

101 

106 

101 

99 

101 

101 

101 

101 

101 

100 

92 

94 

100 

1  00 

99 

94 

97 

94 

9  0 

9  2 

100 

102 

101 

99 

.3 

62 

67 

70 

71 

74 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

66 

64 

63 

65 

68 

73 

66 

62 

65 

60 

61 

64 

67 

72 

67 

69 

73 

^69 

74 

69 

67 

IBERRY 

MAX 

93 

96 

95 

101 

102 

100 

100 

102 

99 

99 

97 

97 

95 

90 

93 

96 

96 

96 

91 

90 

89 

68 

90 

95 

99 

97 

96 

.0 

MIN 

65 

66 

65 

69 

69 

64 

60 

57 

66 

65 

62 

64 

57 

62 

59 

62 

62 

59 

57 

59 

54 

55 

61 

61 

59 

60 

61 

62 

64 

68 

68 

62 

° 

IBURN 

MAX 

84 

85 

91 

97 

102 

99 

98 

93 

98 

99 

95 

98 

94 

86 

38 

95 

98 

97 

85 

87 

69 

86 

88 

92 

96 

97 

95 

96 

97 

95 

93 

93 

3 

54 

55 

59 

62 

61 

66 

64 

63 

66 

63 

63 

63 

59 

56 

56 

61 

64 

57 

53 

55 

57 

55 

56 

61 

65 

62 

63 

64 

65 

61 

57 

' 

ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

69 

71 

72 

88 

73 

65 

70 

67 

66 

64 

67 

66 

72 

71 

69 

65 

67 

67 

65 

66 

65 

68 

70 

67 

66 

66 

65 

68 

72 

7  5 

68 

9 

60 

59 

56 

60 

59 

59 

56 

55 

56 

57 

59 

60 

55 

58 

56 

58 

59 

55 

57 

59 

55 

54 

56 

58 

57 

58 

56 

55 

56 

60 

57 

ENAL  9  SSE 

MAX 

96 

98 

105 

107 

109 

111 

107 

108 

106 

105 

10  7 

107 

107 

101 

100 

99 

108 

102 

96 

100 

93 

90 

97 

100 

105 

107 

94 

109 

106 

110 

1  06 

103 

1 

50 

66 

68 

67 

68 

74 

69 

65 

66 

70 

69 

70 

63 

67 

65 

69 

74 

60 

61 

63 

58 

60 

61 

64 

64 

71 

58 

71 

64 

72 

67 

CKUS  RANCH 

MAX 

97 

100 

100 

105 

102 

98 

99 

103 

104 

102 

10  2 

98 

98 

97 

102 

101 

96 

95 

95 

94 

89 

90 

96 

96 

101 

95 

99 

102 

103 

104 

1  09 

99 

2 

63 

70 

74 

77 

68 

73 

71 

72 

79 

77 

74 

68 

58 

61 

69 

72 

63 

60 

60 

60 

55 

54 

66 

71 

63 

64 

53 

63 

64 

72 

77 

66 

^ 

KER  9  NNW 

MAX 

106 

110 

106 

111 

115 

115 

112 

106 

111 

112 

10  5 

109 

110 

107 

107 

111 

109 

105 

105 

106 

108 

105 

104 

103 

108 

110 

107 

1  07 

110 

111 

114 

108 

5 

73 

82 

80 

77 

80 

90 

81 

74 

82 

84 

77 

79 

77 

70 

73 

77 

84 

78 

72 

73 

76 

66 

69 

69 

69 

77 

80 

79 

80 

81 

86 

KERSFIELD  WB  AP 

MAX 

96 

98 

100 

102 

104 

100 

99 

99 

101 

100 

99 

103 

96 

91 

94 

102 

103 

97 

93 

93 

92 

93 

94 

96 

102 

100 

100 

1  04 

104 

98 

100 

98 

6 

63 

69 

67 

68 

71 

71 

70 

66 

70 

73 

70 

70 

65 

65 

65 

71 

73 

70 

63 

64 

63 

63 

62 

69 

70 

71 

69 

72 

70 

71 

66 

^ 

RRETT  DAM 

MAX 

90 

100 

100 

102 

106 

100 

95 

100 

99 

86 

96 

103 

95 

98 

9  g 

99 

93 

90 

90 

92 

95 

89 

9  3 

94 

97 

89 

90 

90 

96 

102 

101 

95 

9 

MIN 

52 

56 

63 

61 

57 

67 

60 

53 

60 

62 

61 

60 

52 

55 

52 

57 

58 

52 

52 

50 

53 

46 

47 

49 

54 

54 

52 

54 

58 

61 

62 

RSTOW 

MAX 

104 

99 

104 

107 

107 

103 

10  2 

106 

103 

100 

99 

101 

102 

101 

101 

103 

106 

100 

101 

100 

98 

9  5 

96 

102 

97 

10  4 

101 

105 

10  5 

107 

1  07 

102 

1 

62 

75 

79 

67 

70 

81 

71 

67 

71 

74 

67 

64 

69 

66 

67 

64 

67 

72 

63 

60 

61 

60 

55 

61 

60 

67 

62 

67 

67 

73 

72 

»UMONT  1  E 

MAX 

99 

96 

101 

106 

102 

96 

99 

100 

101 

96 

97 

97 

96 

96 

1  00 

96 

90 

92 

94 

95 

89 

90 

93 

99 

95 

90 

96 

99 

102 

102 

103 

97 

1 

56 

63 

62 

63 

63 

69 

59 

61 

62 

67 

65 

62 

55 

55 

53 

57 

63 

52 

50 

52 

49 

45 

48 

53 

58 

52 

55 

59 

60 

65 

66 

N  LOMOND 

MAX 

72 

90 

92 

96 

95 

91 

93 

92 

98 

86 

90 

92 

87 

84 

88 

90 

78 

72 

70 

69 

65 

66 

79 

80 

74 

75 

76 

78 

79 

80 

83 

82 

6 

50 

45 

46 

45 

45 

48 

47 

47 

46 

46 

46 

47 

47 

46 

46 

47 

46 

47 

47 

48 

52 

52 

52 

46 

48 

48 

47 

46 

45 

45 

43 

° 

:rkeley 

MAX 

65 

66 

73 

79 

70 

77 

72 

82 

84 

76 

79 

81 

72 

75 

62 

76 

67 

65 

66 

66 

65 

63 

68 

69 

71 

66 

69 

65 

66 

69 

71 

6 

55 

54 

51 

56 

54 

56 

57 

54 

57 

55 

56 

55 

55 

61 

57 

54 

56 

55 

54 

55 

56 

55 

54 

55 

55 

55 

56 

54 

54 

53 

54 

G  BAR  RS 

MAX 

97 

91 

96 

100 

105 

100 

96 

95 

96 

96 

95 

95 

96 

70 

86 

91 

95 

95 

95 

96 

97 

94 

96 

96 

96 

94 

96 

95 

1 

49 

52 

49 

53 

54 

51 

48 

47 

48 

49 

52 

50 

56 

58 

56 

48 

48 

49 

51 

49 

51 

53 

50 

49 

51 

50 

51 

53 

^49 

48 

44 

50 

^ 

G  BEAR  LAKE  0AM 

MAX 

79 

78 

80 

85 

86 

81 

78 

86 

80 

77 

76 

81 

76 

76 

80 

80 

74 

73 

74 

76 

69 

7  3 

7  1 

80 

79 

78 

80 

81 

81 

83 

76 

6 

50 

57 

50 

44 

50 

59 

53 

54 

52 

57 

50 

53 

47 

55 

43 

50 

58 

47 

42 

43 

34 

35 

37 

38 

46 

46 

49 

47 

49 

52 

52 

48 

G  CREEK  PH  1 

MAX 

80 

83 

82 

84 

87 

86 

8  0 

8  3 

84 

83 

84 

84 

82 

76 

78 

8? 

82 

82 

78 

78 

75 

73 

76 

82 

87 

84 

86 

86 

86 

66 

82 

0 

58 

62 

62 

63 

65 

65 

59 

61 

65 

66 

63 

64 

60 

57 

59 

61 

62 

61 

59 

58 

56 

54 

55 

62 

62 

61 

60 

65 

63 

66 

64 

61 

^ 

SHOP  NB  AP 

MAX 

97 

93 

96 

102 

103 

95 

96 

100 

101 

95 

9  8 

97 

97 

95 

100 

101 

97 

94 

93 

91 

91 

90 

9  3 

98 

97 

95 

96 

97 

98 

96 

100 

96 

6 

50 

55 

55 

57 

55 

62 

51 

53 

56 

59 

55 

56 

50 

48 

55 

54 

54 

52 

49 

49 

50 

49 

50 

52 

49 

49 

45 

57 

54 

56 

58 

SHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

75 

70 

66 

74 

78 

73 

75 

69 

79 

85 

81 

71 

72 

70 

69 

7  1 

78 

77 

80 

75 

74 

69 

7  1 

74 

0 

57 

49 

51 

50 

54 

40 

46 

52 

50 

52 

51 

46 

47 

41 

44 

42 

49 

49 

48 

51 

50 

54 

49 

•UE  CANYON  WB  AP 

MAX 

71 

73 

77 

62 

78 

74 

74 

80 

80 

77 

77 

75 

69 

70 

78 

79 

77 

72 

71 

73 

69 

70 

77 

80 

80 

77 

79 

78 

77 

76 

76 

75 

7 

52 

55 

57 

63 

60 

59 

56 

57 

57 

58 

56 

58 

53 

51 

54 

57 

58 

57 

55 

54 

55 

53 

55 

61 

59 

59 

62 

62 

58 

58 

59 

° 

YTHE 

MAX 

113 

114 

lie 

116 

110 

112 

108 

111 

110 

105 

110 

110 

113 

112 

113 

106 

103 

105 

107 

107 

108 

107 

108 

115 

109 

106 

110 

100 

112 

1 16 

118 

110 

1 

MIN 

74 

81 

81 

80 

84 

61 

82 

76 

84 

76 

78 

81 

77 

76 

75 

83 

81 

74 

76 

75 

75 

72 

75 

69 

79 

82 

83 

82 

77 

62 

79 

78 

•YTHE  CAA  AP 

MAX 

111 

114 

116 

116 

112 

112 

107 

110 

108 

100 

107 

110 

112 

111 

113 

95 

105 

105 

109 

106 

109 

109 

108 

111 

106 

106 

109 

100 

109 

116 

118 

109 

2 

MIN 

79 

85 

69 

88 

86 

84 

66 

80 

84 

76 

61 

85 

83 

64 

85 

85 

80 

75 

81 

77 

80 

78 

79 

77 

65 

85 

85 

85 

63 

87 

87 

82 

>CA 

MAX 

80 

77 

76 

81 

86 

63 

75 

79 

84 

87 

8  2 

82 

79 

73 

75 

85 

83 

81 

79 

79 

62 

77 

80 

83 

87 

85 

63 

86 

82 

81 

82 

81 

2 

MIN 

39 

38 

35 

37 

39 

48 

40 

33 

33 

36 

31 

36 

49 

36 

32 

33 

34 

36 

34 

33 

43 

33 

36 

36 

35 

37 

36 

38 

34 

34 

28 

36 

^ 

INITA 

MAX 

64 

86 

9  0 

99 

87 

79 

87 

8  5 

77 

79 

81 

80 

62 

87 

62 

77 

76 

80 

81 

81 

76 

80 

83 

81 

77 

78 

81 

82 

85 

89 

93 

82 

9 

MIN 

55 

62 

60 

58 

60 

67 

60 

61 

63 

61 

58 

64 

58 

55 

56 

64 

66 

57 

57 

59 

62 

55 

54 

60 

64 

64 

60 

57 

63 

60 

60 

60. 

IRREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

104 

108 

109 

112 

111 

109 

108 

106 

107 

105 

103 

105 

106 

105 

106 

109 

101 

99 

102 

104 

103 

100 

101 

104 

105 

105 

104 

102 

103 

108 

112 

105. 

4 

66 

77 

77 

74 

72 

77 

72 

66 

72 

74 

74 

73 

79 

73 

64 

70 

76 

67 

60 

62 

70 

61 

61 

61 

71 

61 

68 

73 

75 

75 

75 

70 . 

iWMAN  DAM 

MAX 

73 

7  5 

78 

84 

81 

78 

81 

61 

76 

80 

79 

78 

76 

73 

74 

71 

73 

79 

82 

81 

79 

80 

80 

78 

78 

77 

77. 

7 

MIN 

49 

50 

51 

59 

55 

55 

52 

51 

56 

53 

51 

54 

50 

45 

50 

51 

52 

54 

52 

51 

54 

49 

52 

56 

56 

55 

52 

57 

54 

53 

52 

AWLEY 

MAX 

107 

112 

115 

117 

119 

109 

10  5 

110 

111 

111 

log 

110 

113 

115 

114 

115 

98 

105 

107 

108 

109 

110 

109 

109 

114 

109 

108 

108 

109 

113 

118 

110. 

5 

MIN 

73 

80 

87 

82 

82 

61 

78 

75 

81 

81 

79 

83 

60 

78 

79 

81 

82 

80 

78 

76 

80 

74 

77 

77 

79 

82 

80 

78 

83 

87 

85 

lOGEPORT 

MAX 

79 

79 

82 

68 

83 

76 

81 

86 

87 

82 

79 

80 

68 

87 

85 

60 

81 

80 

77 

79 

80 

85 

85 

81 

84 

82 

81 

83 

82 

81  . 

8 

MIN 

38 

45 

38 

39 

42 

40 

32 

37 

37 

40 

33 

40 

46 

40 

35 

36 

38 

36 

31 

32 

38 

32 

34 

35 

36 

38 

34 

36 

37 

44 

37 

:0OKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

100 

99 

87 

89 

91 

96. 

3 

MIN 

57 

54 

56 

60 

69 

58 

61 

55 

56 

55 

66 

62 

57 

59 

59 

54 

54 

55 

52 

54 

59 

58 

60 

56 

58 

54 

52 

57. 

5 

IRBANK  WB  AP 

MAX 

92 

94 

90 

79 

81 

82 

82 

60 

61 

86 

69 

62 

8  0 

84 

9 1 

96 

97 

104 

89. 

7 

57 

66 

64 

71 

68 

65 

63 

64 

65 

66 

65 

64 

60 

60 

64 

63 

64 

62 

62 

61 

63 

60 

57 

61 

62 

63 

59 

60 

62 

67 

66 

IRLINGAHE 

MAX 

80 

77 

76 

77 

73 

73 

73 

69 

68 

73 

75 

73 

72 

71 

68 

71 

71 

74, 

4 

MIN 

54 

49 

50 

53 

52 

56 

53 

51 

52 

53 

55 

50 

56 

57 

53 

50 

54 

57 

52 

55 

55 

55 

52 

50 

52 

54 

52 

52 

52 

49 

46 

52. 

7 

IRNEY 

MAX 

83 

60 

63 

86 

92 

89 

65 

86 

66 

78 

73 

86 

66 

85 

82 

82 

62 

79 

62 

88 

90 

90 

89 

90 

90 

86 

85 

85. 

2 

MIN 

46 

41 

42 

41 

43 

43 

42 

40 

42 

40 

45 

43 

51 

62 

40 

40 

37 

40 

37 

37 

45 

45 

41 

40 

41 

42 

43 

43 

41 

35 

37 

42. 

1 

ITTONWILLOW 

MAX 

94 

98 

97 

103 

103 

105 

106 

102 

100 

105 

103 

103 

104 

96 

96 

97 

102 

102 

97 

95 

93 

91 

92 

94 

99 

102 

100 

101 

104 

105 

101 

99. 

7 

MIN 

59 

64 

63 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

66 

66 

67 

63 

64 

64 

65 

66 

60 

61 

62 

55 

58 

60 

62 

66 

64 

60 

66 

64 

70 

64 

63. 

9 

3««  reference  notes  followlag  Station  Index. 
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TableS-Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN 
JULY  19 


Day  Of  Month 


Diauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CABR I LLO  NM 

72 

73 

74 

80 

76 

74 

71 

75 

74 

76 

7  1 

74 

72 

73 

74 

75 

76 

75 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

72 

74 

75 

72 

70 

71 

76 

73 

KIN 

60 

62 

61 

65 

61 

63 

64 

63 

64 

59 

6  3 

61 

60 

62 

63 

62 

63 

62 

6  1 

62 

62 

61 

59 

59 

61 

6  1 

61 

64 

62 

60 

59 

61' 

CACHUMA  0AM 

MAX 

83 

88 

91 

95 

104 

103 

103 

96 

95 

102 

93 

104 

97 

90 

89 

96 

93 

89 

83 

65 

83 

82 

83 

66 

93 

83 

83 

91 

93 

95 

96 

91 

MIN 

ug 

48 

47 

53 

52 

62 

53 

47 

50 

54 

55 

55 

48 

50 

50 

48 

49 

54 

54 

47 

52 

6  1 

52 

49 

61 

49 

45 

50 

51 

52 

50 

50 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

78 

76 

79 

62 

66 

86 

60 

80 

84 

84 

82 

64 

60 

76 

78 

82 

83 

62 

80 

78 

78 

74 

76 

77 

81 

84 

80 

65 

83 

83 

80 

MIN 

50 

48 

43 

53 

60 

60 

46 

48 

46 

51 

46 

50 

48 

44 

44 

43 

51 

51 

46 

44 

46 

44 

46 

49 

51 

50 

50 

49 

61 

49 

48' 

CALLAHAN  RS 

MAX 

85 

87 

9  0 

97 

97 

90 

9  1 

92 

94 

94 

90 

90 

82 

88 

89 

88 

86 

86 

89 

69 

33 

87 

89 

93 

100 

89 

90 

92 

89 

92 

66 

89 

MIN 

47 

47 

47 

44 

49 

45 

43 

46 

42 

45 

45 

47 

54 

46 

41 

43 

36 

41 

44 

42 

43 

46 

45 

45 

49 

44 

44 

48 

45 

46 

43 

45 

CAMPO 

MAX 

100 

99 

101 

104 

102 

97 

97 

97 

97 

94 

98 

94 

97 

96 

97 

97 

69 

90 

93 

94 

88 

90 

92 

96 

94 

90 

91 

99 

99 

101 

103 

9« 

MIN 

54 

62 

59 

58 

54 

61 

56 

49 

49 

58 

58 

54 

47 

52 

48 

54 

59 

43 

45 

47 

47 

42 

43 

44 

50 

47 

51 

53 

62 

52 

58 

51 

CAMP  PARDEE 

MAX 

85 

87 

95 

99 

106 

102 

100 

96 

102 

104 

96 

100 

97 

93 

95 

97 

101 

101 

69 

89 

90 

88 

86 

96 

100 

100 

95 

96 

99 

96 

97 

MIN 

52 

54 

61 

66 

65 

69 

6  5 

6  1 

66 

63 

60 

62 

60 

60 

68 

61 

67 

56 

51 

53 

64 

53 

55 

59 

63 

61 

62 

66 

62 

62 

56 

60 

CAN06A   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

98 

100 

106 

106 

106 

94 

103 

100 

97 

91 

104 

101 

95 

96 

101 

96 

95 

36 

68 

89 

86 

96 

91 

96 

94 

87 

90 

99 

104 

104 

1  06 

97 

MIN 

50 

64 

57 

67 

63 

61 

60 

62 

60 

61 

61 

60 

55 

63 

68 

56 

69 

59 

55 

55 

65 

52 

52 

54 

58 

61 

63 

62 

55 

61 

63 

57, 

CANYON  DAM 

MAX 

77 

80 

64 

90 

64 

62 

66 

86 

87 

33 

83 

80 

76 

82 

86 

32 

8 1 

60 

63 

90 

86 

85 

86 

86 

84 

82 

64 

83, 

MIN 

46 

42 

42 

44 

46 

46 

44 

46 

44 

44 

44 

62 

42 

44 

44 

44 

45 

42 

42 

50 

41 

46 

46 

46 

46 

48 

48 

46 

41 

40 

44 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

MAX 

92 

92 

97 

98 

102 

102 

100 

9  7 

100 

101 

98 

100 

98 

92 

90 

96 

98 

98 

93 

90 

93 

87 

90 

91 

98 

99 

97 

101 

100 

100 

98 

96 

MIN 

59 

59 

60 

62 

64 

69 

61 

60 

60 

63 

58 

64 

59 

66 

57 

59 

62 

61 

56 

57 

64 

54 

55 

61 

63 

60 

63 

66 

61 

64 

60 

60. 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

93 

68 

9  0 

91 

86 

89 

86 

79 

80 

86 

83 

6  8 

88 

9  0 

84 

90 

93 

91 

91 

98 

95 

90 

86 

86 

86 

MIN 

43 

44 

42 

42 

42 

42 

44 

44 

48 

44 

42 

43 

36 

44 

45 

41 

46 

42 

43 

45 

44 

45 

48 

43 

42 

37 

43. 

CEDAR  GROVE 

MAX 

88 

88 

68 

91 

92 

9 1 

85 

92 

90 

86 

89 

91 

91 

83 

67 

90 

39 

87 

66 

85 

83 

62 

80 

91 

91 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

88 

MIN 

45 

46 

47 

49 

48 

48 

47 

47 

49 

49 

47 

50 

47 

39 

45 

47 

46 

48 

47 

45 

42 

39 

42 

46 

48 

40 

45 

62 

49 

51 

50 

46 

CEDARVILLE 

MAX 

87 

84 

85 

83 

91 

90 

84 

81 

67 

91 

90 

89 

87 

80 

34 

81 

76 

36 

83 

87 

74 

81 

85 

90 

39 

90 

90 

64 

87 

88 

65 

MIN 

57 

53 

53 

52 

62 

69 

54 

56 

66 

55 

56 

52 

59 

49 

53 

49 

51 

53 

62 

59 

61 

54 

55 

61 

66 

65 

58 

54 

64 

61 

55 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

90 

93 

100 

107 

1  03 

100 

97 

102 

106 

96 

100 

96 

98 

90 

102 

1  03 

101 

92 

92 

95 

91 

104 

104 

102 

104 

100 

102 

104 

100 

97 

97 

99 

MIN 

56 

54 

55 

59 

60 

63 

60 

67 

63 

58 

60 

61 

61 

58 

56 

58 

57 

57 

53 

56 

57 

56 

66 

60 

60 

59 

60 

62 

61 

56 

65 

5B 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

81 

83 

65 

86 

86 

68 

81 

82 

82 

91 

9  1 

87 

66 

64 

80 

84 

66 

39 

83 

80 

32 

77 

76 

62 

90 

90 

65 

88 

39 

88 

88 

MIN 

56 

54 

53 

58 

56 

66 

51 

61 

61 

51 

61 

57 

65 

61 

53 

63 

56 

55 

52 

51 

50 

49 

52 

54 

56 

56 

56 

56 

57 

59 

56 

54 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

88 

91 

98 

105 

1  00 

98 

95 

1  04 

106 

94 

95 

9  6 

88 

68 

100 

96 

3  7 

67 

92 

68 

90 

100 

98 

100 

96 

98 

100 

96 

94 

94 

95 

MIN 

58 

55 

57 

58 

64 

72 

63 

59 

63 

60 

66 

65 

65 

65 

56 

62 

60 

62 

53 

56 

59 

56 

56 

62 

61 

64 

62 

61 

64 

60 

55 

60. 

CHULA  VISTA 

MAX 

70 

73 

79 

73 

73 

7  1 

72 

75 

75 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

73 

73 

77 

73, 

MIN 

59 

64 

62 

60 

62 

61 

62 

61 

63 

60 

62 

63 

59 

64 

63 

56 

62 

64 

64 

61 

63 

64 

61, 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

94 

96 

10  2 

106 

99 

94 

95 

96 

9 1 

85 

98 

94 

91 

96 

96 

93 

84 

36 

68 

90 

88 

66 

89 

93 

38 

67 

68 

93 

96 

100 

100 

93. 

MIN 

55 

64 

63 

67 

65 

65 

59 

60 

60 

62 

61 

61 

55 

55 

56 

58 

60 

63 

57 

66 

59 

63 

50 

55 

58 

69 

54 

57 

57 

64 

66 

59. 

CLARKSBURG 

MAX 

76 

9  0 

101 

95 

90 

8 1 

32 

80 

79 

77 

32 

69 

95 

95 

85 

94 

63 

89 

87 

89 

MIN 

56 

52 

57 

56 

67 

67 

60 

55 

58 

55 

58 

58 

56 

59 

56 

58 

62 

66 

53 

63 

54 

53 

62 

57 

56 

56 

66 

57 

54 

54 

52 

56 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

MAX 

86 

91 

101 

95 

96 

95 

92 

9  5 

91 

66 

85 

96 

99 

90 

92 

68 

92 

97 

98 

99 

99 

100 

99 

97 

94 

95 

94 

MIN 

51 

48 

48 

50 

48 

63 

59 

53 

55 

62 

62 

61 

65 

61 

51 

52 

52 

53 

49 

61 

46 

46 

49 

48 

55 

66 

52 

49 

50 

45 

51 

52 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

68 

78 

85 

100 

86 

95 

90 

98 

99 

95 

90 

94 

92 

82 

84 

95 

93 

78 

79 

78 

8  0 

73 

93 

93 

97 

90 

92 

65 

86 

90 

88 

MIN 

53 

49 

49 

64 

49 

53 

60 

68 

67 

56 

64 

64 

60 

65 

66 

67 

68 

54 

51 

64 

53 

64 

61 

56 

56 

66 

62 

52 

52 

47 

48 

56 

COALINGA 

MAX 

99 

93 

93 

89 

9  1 

93 

99 

101 

99 

1  00 

102 

103 

99 

97 

MIN 

66 

64 

61 

67 

66 

59 

60 

63 

66 

74 

64 

68 

62 

63 

63 

COLFAX 

MAX 

83 

88 

92 

96 

95 

93 

90 

94 

96 

92 

85 

91 

93 

93 

92 

65 

87 

85 

84 

69 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

96 

92 

91 

MIN 

56 

60 

62 

66 

66 

68 

63 

62 

63 

65 

61 

57 

65 

65 

53 

68 

53 

59 

67 

58 

63 

66 

64 

64 

67 

66 

62 

60 

62. 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

89 

94 

98 

107 

103 

102 

100 

102 

105 

96 

100 

99 

95 

93 

100 

90 

95 

90 

94 

100 

103 

104 

99 

101 

103 

98 

96 

96 

98. 

MIN 

55 

53 

57 

60 

61 

69 

62 

58 

70 

59 

60 

62 

59 

60 

67 

60 

70 

57 

61 

65 

55 

54 

54 

60 

59 

59 

59 

60 

58 

57 

55 

58. 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

98 

98 

98 

102 

105 

106 

105 

102 

101 

103 

10  2 

101 

103 

96 

93 

96 

1  03 

103 

96 

93 

95 

9  2 

93 

95 

100 

103 

100 

102 

106 

106 

100 

99. 

MIN 

60 

64 

61 

62 

65 

66 

67 

61 

66 

66 

65 

64 

62 

63 

61 

63 

68 

62 

59 

58 

59 

56 

69 

63 

64 

68 

65 

67 

65 

68 

61 

63. 

CORONA 

MAX 

95 

99 

107 

110 

1 00 

96 

97 

98 

92 

88 

100 

96 

94 

98 

98 

95 

89 

91 

67 

67 

9  1 

92 

88 

68 

94 

100 

102 

1  04 

95, 

MIN 

56 

67 

61 

63 

62 

64 

61 

60 

61 

63 

63 

61 

56 

56 

53 

59 

62 

68 

57 

55 

56 

65 

52 

56 

61 

60 

66 

57 

63 

63 

59. 

COW  CREEK 

MAX 

116 

1 16 

118 

120 

122 

120 

115 

119 

120 

119 

116 

1 16 

115 

114 

116 

120 

118 

114 

113 

113 

112 

110 

11  0 

115 

117 

117 

1  14 

118 

1 19 

121 

121 

116 

MIN 

89 

92 

85 

86 

68 

92 

92 

65 

89 

97 

39 

93 

90 

86 

85 

91 

89 

90 

88 

87 

67 

81 

31 

79 

82 

91 

37 

90 

91 

91 

93 

88. 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

60 

62 

68 

7  0 

66 

68 

67 

68 

69 

67 

66 

65 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

60 

61 

6  0 

63 

64 

66 

65 

66 

66 

67 

65, 

MIN 

46 

47 

48 

47 

49 

63 

49 

45 

45 

52 

56 

61 

64 

66 

47 

46 

46 

45 

46 

52 

53 

53 

54 

53 

53 

52 

47 

49 

52 

50, 

CROCKETT 

MAX 

72 

82 

82 

97 

97 

93 

92 

95 

95 

95 

87 

85 

79 

78 

93 

93 

92 

70 

69 

70 

69 

69 

84 

86 

65 

85 

83 

32 

82 

84 

84 

64, 

MIN 

54 

53 

53 

59 

64 

69 

62 

57 

63 

63 

61 

60 

68 

62 

60 

58 

58 

67 

63 

54 

55 

56 

54 

56 

58 

67 

66 

65 

53 

52 

54 

36. 

CULVER  CITY 

MAX 

76 

86 

84 

91 

87 

86 

86 

81 

76 

76 

79 

60 

75 

80 

84 

80 

76 

76 

75 

76 

77 

76 

76 

77 

78 

76 

75 

74 

76 

83 

85 

79. 

MIN 

57 

64 

60 

60 

64 

62 

6  3 

62 

63 

62 

62 

62 

63 

59 

62 

63 

64 

63 

63 

64 

60 

59 

69 

60 

63 

64 

60 

62 

60 

63 

63 

61. 

CUYAMA 

MAX 

94 

97 

97 

97 

99 

99 

93 

94 

96 

97 

97 

95 

96 

91 

87 

91 

96 

97 

94 

92 

93 

87 

88 

87 

95 

96 

92 

97 

100 

100 

96 

9* 

MIN 

45 

49 

54 

55 

57 

58 

64 

62 

57 

69 

68 

58 

51 

52 

66 

53 

54 

50 

46 

43 

44 

43 

48 

51 

56 

49 

48 

60 

52 

60 

56 

52! 

CUYAMACA 

MAX 

79 

68 

89 

91 

94 

93 

90 

66 

90 

89 

86 

66 

86 

86 

65 

89 

90 

85 

86 

85 

86 

60 

30 

84 

90 

69 

86 

86 

90 

91 

90 

67. 

MIN 

56 

62 

66 

64 

58 

66 

65 

46 

50 

57 

62 

57 

61 

63 

54 

54 

61 

43 

50 

45 

62 

56 

54 

40 

49 

66 

49 

48 

53 

67 

66 

55, 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

102 

10  5 

107 

1 07 

1 04 

102 

106 

105 

102 

100 

104 

103 

102 

102 

10  3 

105 

104 

107 

103. 

MIN 

68 

78 

71 

69 

71 

81 

72 

70 

75 

63 

70 

70 

68 

66 

66 

71 

73 

70 

64 

66 

69 

62 

65 

66 

71 

69 

65 

70 

70 

74 

75 

69, 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

MAX 

82 

87 

92 

98 

105 

103 

102 

96 

103 

104 

97 

100 

99 

88 

69 

99 

102 

100 

84 

86 

88 

3  5 

67 

95 

99 

99 

96 

101 

97 

94 

95 

MIN 

55 

51 

54 

61 

56 

67 

58 

54 

64 

64 

53 

56 

59 

59 

57 

59 

72 

57 

63 

50 

64 

51 

50 

56 

53 

65 

66 

58 

64 

52 

52 

56. 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

91 

89 

94 

94 

97 

95 

88 

93 

96 

90 

9  1 

93 

92 

90 

93 

93 

92 

86 

8  9 

92 

89 

89 

93 

95 

91 

MIN 

51 

51 

50 

50 

61 

57 

47 

47 

52 

53 

49 

54 

46 

48 

44 

47 

49 

53 

45 

59 

46 

42 

44 

47 

44 

45 

51 

47 

49. 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

79 

82 

85 

91 

88 

83 

85 

88 

89 

68 

87 

85 

79 

60 

36 

37 

38 

81 

81 

81 

79 

79 

83 

88 

90 

87 

87 

87 

66 

86 

66 

MIN 

45 

45 

46 

46 

46 

49 

46 

46 

44 

44 

44 

45 

46 

44 

40 

44 

46 

46 

44 

43 

46 

42 

43 

47 

48 

46 

48 

48 

46 

44 

40 

li', 

DENAIR 

MAX 

90 

92 

97 

103 

102 

103 

97 

99 

102 

100 

99 

98 

91 

90 

95 

99 

96 

96 

38 

90 

86 

90 

92 

96 

97 

95 

97 

97 

96 

94 

94 

95, 

MIN 

54 

57 

58 

60 

60 

69 

62 

56 

61 

58 

62 

63 

61 

60 

55 

60 

62 

66 

52 

65 

54 

55 

54 

59 

57 

56 

59 

61 

67 

60 

53 

58. 

DE  SABLA 

MAX 

82 

86 

95 

87 

67 

92 

92 

93 

38 

66 

81 

80 

39 

90 

92 

90 

82 

63 

78 

82 

90 

92 

92 

92 

89 

92 

92 

88 

67 

88. 

MIN 

54 

57 

5 1 

50 

63 

5  0 

56 

56 

61 

62 

58 

56, 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

92 

96 

102 

99 

98 

96 

97 

97 

96 

97 

98 

96 

89 

90 

92 

96 

99 

98 

97 

95 

94 

MIN 

60 

70 

62 

58 

63 

63 

61 

62 

57 

61 

62 

60 

53 

52 

59 

60 

65 

60 

68 

61 

54 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

85 

60 

84 

88 

93 

90 

85 

67 

90 

91 

89 

89 

88 

80 

60 

88 

69 

36 

84 

82 

89 

60 

79 

87 

90 

89 

66 

89 

90 

36 

88 

86, 

MIN 

48 

46 

48 

47 

46 

51 

49 

44 

61 

47 

47 

42 

47 

46 

44 

47 

48 

46 

46 

45 

52 

44 

46 

49 

60 

48 

50 

50 

49 

46 

42 

47, 

See  reference  i 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1957 


Station 


Day 

Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MAX 
MIN 

B8 
58 

85 
47 

86 
45 

90 
47 

96 
54 

91 

59 

82 
50 

87 
45 

92 
47 

95 
52 

90 
46 

90 
52 

87 
58 

84 

53 

85 

44 

90 
48 

92 
51 

86 
51 

86 
46 

68 
45 

92 
53 

78 
42 

66 
4  7 

90 
51 

96 
54 

96 
58 

88 
62 

95 
52 

90 
49 

90 
50 

90 
45 

89.0 
50.0 

MAX 
MIN 

84 
47 

90 
45 

92 
45 

95 
46 

94 
46 

90 
49 

91 
43 

92 
43 

93 
46 

92 
49 

92 
43 

91 
49 

65 
46 

35 
46 

89 
46 

92 
46 

92 
46 

86 
47 

64 
44 

86 
41 

82 
42 

83 
41 

86 
46 

92 
47 

94 
49 

89 
46 

96 
46 

93 
49 

92 
47 

92 
44 

39.6 
45.6 

MAX 
MIN 

70 
55 

71 
52 

74 
47 

90 
52 

86 
52 

90 
55 

94 
54 

83 
54 

88 
51 

82 
63 

91 
55 

85 
58 

76 
64 

69 
53 

70 
53 

70 
54 

77 

51 

74 
53 

74 
54 

79 
52 

73 
46 

75 
50 

79.1 
52.7 

MAX 
MIN 

103 
80 

109 
81 

110 
85 

112 
92 

114 
89 

110 
90 

109 
88 

106 
85 

108 
88 

108 
80 

103 
81 

106 
81 

108 
83 

109 
84 

109 
84 

110 
86 

105 
84 

102 
80 

102 
81 

104 
81 

105 
82 

102 
78 

104 
78 

103 
77 

107 
82 

107 
84 

105 
82 

104 

83 

104 
84 

106 
88 

113 
90 

106.7 
63.6 

MAX 
MIN 

88 
58 

85 
55 

89 

58 

94 

58 

101 
58 

99 
68 

96 
55 

95 
58 

99 
63 

100 
56 

95 
59 

96 
57 

94 
57 

86 
63 

82 
66 

96 
58 

98 
63 

96 
60 

87 
56 

87 
57 

89 
56 

87 
53 

88 
56 

95 
61 

97 
63 

97 
63 

96 
60 

96 
60 

100 
56 

96 
56 

92 
56 

93.4 
58.8 

MAX 
MIN 

94 

53 

94 
62 

102 
60 

110 
57 

89 
58 

88 
66 

100 

59 

91 
54 

82 

59 

88 
60 

93 
59 

90 
60 

91 
55 

99 
53 

94 
49 

80 
60 

80 
59 

84 

55 

85 

52 

90 
56 

65 
61 

87 
54 

91 
49 

90 
49 

82 
61 

65 
62 

87 
57 

91 
54 

95 
58 

100 
60 

106 
69 

91,0 
57.1 

MAX 
MIN 

90 
54 

97 
64 

97 
62 

108 
73 

111 
60 

95 
67 

92 
61 

104 
58 

96 
58 

86 
60 

91 
60 

97 
61 

93 
64 

96 
57 

101 
62 

99 
59 

91 
60 

85 
57 

88 
54 

91 
59 

94 
60 

88 
54 

91 
52 

94 
53 

95 
58 

87 
65 

89 
67 

90 
55 

95 
60 

100 
64 

104 
65 

94.7 
69.5 

MAX 
MIN 

112 

70 

113 
78 

117 
82 

118 
78 

116 
77 

110 
75 

111 

76 

110 
68 

110 
75 

108 

76 

107 

76 

109 
74 

110 
76 

113 
71 

114 
73 

109 
73 

104 
74 

104 
71 

106 
70 

108 
70 

109 
64 

109 
67 

110 

70 

113 

68 

108 

76 

109 
73 

105 
67 

108 
76 

111 
76 

118 
77 

119 
78 

110.6 
73.4 

MAX 
MIN 

90 
55 

94 

56 

100 
56 

104 
57 

102 
57 

102 
68 

100 
60 

101 
56 

103 
62 

104 
56 

100 
56 

100 
68 

91 
55 

92 
56 

100 
54 

100 
51 

102 
60 

100 
56 

90 
56 

92 
54 

92 
54 

89 
54 

92 
56 

101 
60 

103 
60 

100 
57 

100 
58 

101 
61 

100 
58 

98 
56 

96 
65 

98.0 
57.0 

MAX 
MIN 

72 
44 

82 
55 

87 
43 

96 
44 

90 
48 

83 
46 

84 
43 

86 
44 

82 
46 

82 
44 

76 
56 

80 
41 

75 
53 

63 
54 

80 
46 

76 
49 

78 
47 

82 
42 

88 
44 

88 
49 

84 
50 

83 
49 

86 
43 

88 
41 

86 
47 

80 
51 

85 
45 

38 
46 

81 
47 

79 
44 

61 
43 

62.3 
46.5 

MAX 
MIN 

102 
56 

100 
67 

106 
62 

108 
59 

107 
61 

97 
68 

102 
60 

102 
57 

105 
60 

104 
61 

104 
62 

99 
62 

100 
64 

101 
56 

102 
52 

102 
57 

92 
62 

94 
61 

96 
62 

96 
53 

92 
55 

93 
49 

95 
53 

102 
54 

96 
67 

93 
57 

97 
64 

104 
57 

106 
58 

107 
63 

103 
64 

100.4 
58.2 

MAX 
MIN 

88 
54 

92 
62 

97 
60 

104 
60 

93 
59 

92 
65 

95 
61 

94 
58 

94 
55 

87 
61 

93 
60 

91 
60 

89 
56 

94 

55 

97 
51 

88 
57 

83 
62 

84 
57 

86 
64 

90 
58 

34 
60 

86 
57 

86 
56 

88 
52 

86 
61 

85 
62 

86 
57 

37 
50 

91 
69 

97 
60 

99 
62 

90.5 
58.1 

MAX 
MIN 

96 
55 

96 
61 

105 
60 

110 
67 

94 

62 

93 
64 

98 
60 

96 
5  7 

88 

58 

89 
59 

97 
59 

93 
68 

95 
66 

102 
56 

100 
56 

89 
56 

86 

60 

87 
57 

86 
64 

93 
67 

68 
58 

90 
56 

94 

55 

93 
57 

86 

58 

89 
60 

86 
56 

93 
57 

97 
57 

102 
60 

106 
64 

94.2 
58.5 

MAX 
MIN 

59 
51 

58 
52 

60 
52 

62 
51 

58 
52 

60 
52 

60 
50 

62 
49 

65 
52 

67 
55 

63 
55 

61 
61 

73 
64 

65 
57 

61 
53 

61 
53 

60 
50 

59 
50 

60 
53 

58 
52 

59 
53 

59 
52 

61 
55 

59 
53 

61 
63 

60 
60 

63 
48 

57 
52 

61 
53 

60 
64 

60 
54 

61.0 
52.3 

MAX 
MIN 

78 

55 

86 
54 

95 
55 

100 
59 

98 
56 

97 
63 

95 
60 

99 
55 

98 
62 

97 
62 

93 
53 

90 
59 

82 
59 

90 
57 

94 
56 

97 
59 

96 
68 

81 
56 

76 
64 

76 
53 

77 
62 

77 
60 

89 
54 

89 
56 

36 
63 

86 
66 

92 
57 

91 
67 

83 
54 

86 
53 

87 
54 

56!2 

MAX 
MIN 

80 
61 

90 
64 

94 

72 

91 
73 

101 
74 

92 
76 

91 
71 

91 
71 

99 
73 

99 
73 

92 

70 

94 
72 

90 
66 

89 
66 

84 
67 

95 
67 

93 
62 

85 
61 

84 
62 

85 
58 

85 
56 

80 
56 

82 
56 

90 
60 

96 
66 

92 
63 

86 
61 

93 
64 

94 
69 

97 
70 

97 
75 

66.3 

MAX 
MIN 

86 
52 

78 
46 

80 
50 

92 
46 

86 
48 

86 
48 

86 

50 

88 
50 

84 
60 

84 
48 

84 
48 

76 

50 

84 

50 

86 

50 

82 
48 

80 
44 

82 
44 

80 
44 

82 
46 

86 
50 

90 

50 

38 

50 

88 
56 

88 
50 

62 
44 

82 
42 

48.2 

MAX 
MIN 

82 
54 

86 
57 

92 
60 

98 
54 

104 
61 

101 
72 

102 
67 

96 
60 

103 
67 

105 

63 

95 
63 

99 
63 

97 
61 

88 
66 

99 
60 

98 
63 

102 
70 

100 
57 

86 
54 

87 
57 

92 
55 

86 
54 

89 
56 

96 
58 

100 
62 

101 

60 

97 
61 

101 
50 

98 
61 

98 
61 

94 
60 

60  !  2 

MAX 
MIN 

98 
61 

99 
66 

107 
69 

109 
71 

104 
69 

97 
68 

100 
63 

100 
65 

97 
65 

92 
65 

104 
66 

96 
66 

97 
68 

98 
60 

100 
61 

99 
65 

98 
61 

89 
58 

92 
66 

96 
57 

92 
59 

90 
56 

93 
56 

97 

63 

94 
59 

90 
56 

93 
59 

99 
61 

102 
63 

102 
69 

104 
71 

62.6 

MAX 
MIN 

87 
45 

83 
46 

89 
45 

92 
47 

99 
48 

97 
47 

92 
43 

90 
43 

90 
43 

90 
43 

87 
45 

88 
47 

86 
48 

70 
50 

61 
50 

89 
43 

88 
43 

90 
43 

36 
43 

90 
44 

90 
46 

89 
45 

86 
45 

92 
45 

92 
46 

90 
45 

91 
45 

93 
47 

94 
44 

90 
41 

89 
39 

89.2 
44.9 

MAX 
MIN 

83 
45 

85 
47 

86 
43 

89 
42 

88 
55 

82 
50 

65 
44 

89 
45 

87 
42 

85 
40 

86 
41 

85 
35 

78 
48 

79 
51 

82 
44 

82 
39 

79 

40 

82 
46 

84 
44 

86 
41 

83 
66 

62 
46 

85 
47 

90 
47 

88 
49 

88 
45 

87 
45 

88 
46 

86 
46 

87 
44 

85 
42 

45.0 

MAX 
MIN 

63 
46 

63 
48 

61 
47 

62 
49 

64 
49 

62 
48 

63 
46 

65 
47 

65 
47 

66 
51 

67 
63 

67 
49 

62 
52 

74 
57 

68 

50 

66 

50 

67 
48 

70 
47 

66 

50 

61 
49 

66 

50 

60 
51 

60 
50 

66 
49 

62 
61 

64 
61 

68 
49 

68 
47 

61 
44 

65 
46 

64 
47 

49^0 

MAX 
MIN 

80 
50 

85 
40 

89 
47 

96 
44 

97 
51 

88 
44 

89 
45 

90 
46 

92 
42 

91 
42 

89 
47 

90 
47 

76 
57 

79 
60 

86 
41 

86 
43 

62 
36 

87 
41 

88 
45 

91 
46 

85 
52 

89 

60 

90 
45 

93 
45 

91 

50 

90 
43 

90 
43 

92 
47 

91 
45 

89 
45 

86 
40 

46!4 

MAX 
MIN 

66 
49 

63 
46 

66 

45 

71 
47 

70 
48 

75 
46 

73 
46 

76 
45 

77 
50 

77 
46 

74 

50 

74 
42 

70 
50 

78 
56 

76 
48 

74 
46 

68 
48 

71 
54 

64 
62 

68 
51 

69 

52 

64 

52 

72 
62 

73 
46 

74 
45 

74 
46 

66 

60 

65 

50 

70 
50 

74 
47 

74 
44 

71.2 
48.5 

MAX 
MIN 

93 
60 

96 
63 

99 
63 

102 
65 

103 
67 

102 
67 

98 
69 

99 
60 

101 
65 

100 
66 

99 
64 

99 
65 

94 
62 

91 
63 

94 
61 

99 
64 

99 
66 

92 
64 

90 
59 

92 
60 

69 
59 

90 
56 

92 
60 

98 
65 

100 
65 

96 
64 

100 
63 

100 
67 

102 
65 

98 
69 

98 
62 

63^5 

MAX 
MIN 

97 
55 

97 
59 

102 
59 

103 
60 

107 
63 

107 
63 

105 
66 

102 
62 

103 
67 

107 
64 

104 

59 

105 
62 

104 
60 

97 
59 

95 
58 

99 
61 

103 
66 

103 
59 

97 
56 

96 
56 

97 
56 

93 
53 

93 
56 

96 
60 

103 
63 

104 
61 

101 
60 

105 
65 

106 
61 

106 
67 

102 
59 

101.2 
60.5 

MAX 
MIN 

73 
47 

75 
52 

77 

50 

78 
53 

83 
52 

76 
50 

74 
50 

80 
53 

79 
53 

80 
51 

78 
52 

79 
48 

72 
46 

70 
48 

77 
49 

78 
49 

77 
49 

85 
47 

73 
47 

73 
45 

66 
43 

68 
45 

70 
47 

70 
46 

76 
60 

71 
48 

80 
52 

80 
51 

80 
63 

80 
52 

76.0 
49.3 

MAX 
MlN 

77 
54 

81 
51 

91 
49 

96 
54 

104 

53 

103 
61 

100 

52 

94 
49 

98 
53 

99 
61 

91 
52 

94 

53 

94 
50 

90 
58 

90 
61 

96 
51 

96 
51 

86 
56 

75 
54 

78 
49 

78 
55 

74 
56 

78 
64 

91 
49 

68 
51 

61 
54 

76 
49 

92 
51 

86 
51 

87 
51 

93 
48 

86.9 
52.3 

MAX 
MIN 

93 
45 

94 
52 

92 
47 

96 
46 

95 
50 

93 
49 

91 
49 

93 
47 

95 
47 

94 
47 

96 
49 

98 
51 

96 
47 

85 
44 

89 
44 

96 

50 

96 
48 

91 
46 

90 
45 

91 
44 

86 
41 

84 
41 

85 
43 

93 
47 

95 
48 

92 
47 

93 
45 

98 
56 

97 
49 

94 
54 

96 
51 

92.8 
47.5 

MAX 
MiN 

71 
47 

73 
47 

74 

50 

74 
50 

77 
52 

78 
52 

72 
49 

72 
49 

76 
50 

76 
60 

75 
50 

76 
51 

76 
48 

69 
45 

67 
45 

76 
48 

75 
48 

74 
48 

72 
47 

72 
47 

71 
44 

67 
42 

65 
42 

68 
44 

76 
51 

76 
49 

78 
49 

77 
46 

78 
50 

79 
52 

77 
61 

48.2 

MAX 
MIN 

85 

52 

85 
56 

86 

60 

91 
61 

96 
67 

94 
68 

90 
63 

89 
58 

92 
59 

95 
61 

92 
61 

92 
61 

86 
66 

83 
53 

82 
56 

90 
56 

89 
57 

91 
69 

82 
55 

85 
55 

86 

55 

81 

53 

83 
56 

88 
60 

92 
61 

93 
61 

91 
62 

92 
63 

94 

65 

91 
58 

88 
57 

38.9 
58.9 

MAX 
MIN 

75 
50 

79 
48 

89 
45 

94 
49 

84 

47 

95 

52 

88 
47 

94 
47 

99 
50 

93 
45 

69 
50 

85 
45 

77 
52 

80 
69 

93 
62 

92 
48 

85 
,62 

73 
53 

72 
50 

70 
51 

70 
62 

69 
51 

82 
51 

35 
45 

87 
46 

80 
47 

84 
48 

76 
46 

70 
49 

34 
44 

90 
43 

33.3 
48.8 

MAX 
MIN 

115 

92 

106 
88 

116 
86 

118 
83 

120 
91 

118 

89 

113 
79 

117 
86 

118 
92 

112 
87 

115 
94 

116 
89 

112 
84 

111 
82 

115 
68 

118 
90 

113 
89 

112 
66 

112 
84 

113 
79 

108 
79 

106 
82 

110 
76 

113 
78 

114 
81 

116 
84 

116 
66 

117 
92 

117 
87 

119 
94 

120 
67 

86.0 

MAX 
MIN 

89 
62 

93 
65 

92 
65 

96 
68 

100 
66 

100 
66 

98 
66 

96 

65 

96 
68 

96 
68 

93 
67 

95 
70 

96 
68 

94 
66 

92 
63 

95 
68 

96 
71 

92 
65 

90 
65 

90 
64 

89 
61 

87 

60 

66 
58 

92 
62 

93 
64 

94 

65 

90 
58 

92 
61 

94 
72 

97 
73 

98 
70 

65.5 

MAX 
MIN 

68 
55 

62 
53 

63 
48 

66 

50 

66 

50 

66 

54 

67 
50 

66 
49 

69 
50 

70 
61 

66 

54 

67 
46 

63 
51 

68 
60 

74 
52 

71 

50 

66 

52 

66 

52 

66 

63 

66 
56 

64 

56 

66 

60 
52 

63 
53 

61 
54 

62 
54 

62 
62 

63 
61 

66.6 
62.1 

MAX 
MIN 

73 
54 

76 

52 

85 

51 

89 
55 

89 
52 

93 
56 

63 
56 

95 
53 

90 

58 

80 
52 

65 
56 

62 
53 

78 
60 

77 
60 

89 
57 

86 
55 

86 
57 

71 
64 

76 
53 

76 
54 

71 
54 

74 
53 

83 
54 

80 
51 

78 
53 

79 
56 

81 
53 

78 

53 

81 

53 

80 
49 

83 
51 

31.5 
54.1 

MAX 
MIN 

72 

52 

72 
46 

80 
45 

82 
47 

82 
47 

93 
50 

93 

50 

84 
47 

96 
54 

93 
46 

87 

60 

87 
47 

83 
55 

80 
62 

92 
52 

48 

52 

87 
60 

73 
47 

76 
49 

76 
48 

73 
49 

75 
50 

78 
45 

77 
46 

74 
52 

76 
46 

60 
48 

74 
61 

31 
43 

61 
44 

31.8 
49.0 

MAX 
MIN 

94 

95 

99 

102 

104 

102 

101 

100 

100 

99 

99 

100 

93 

100 

94 

99 

100 

100 
60 

93 
57 

92 
57 

91 
56 

91 
56 

93 
56 

98 
61 

100 
61 

100 
63 

100 
62 

100 
64 

100 
68 

100 
65 

96 
69 

98.0 

MAX 
MIN 

91 
47 

89 
57 

95 
51 

101 
49 

100 
52 

96 
47 

92 
49 

94 
56 

94 
46 

94 
49 

SI 
64 

91 
47 

90 
58 

79 
57 

68 
49 

88 
48 

88 
46 

92 
46 

95 
49 

94 
55 

94 
54 

94 
55 

94 
47 

96 
51 

96 
55 

92 
50 

94 
43 

96 
51 

95 
60 

93 
48 

91 
46 

92.8 
50.6 

loOYLE  5  sse 

iOUOLEYS 

pUTTONS  LANDING 
lEASLE  MTN 
iEAST  PARK  RES 
lEL  CAJON  2  E 
lEL  CAPITAN  DAM 
lEL  CENTRO  2  SSW 
Ielectra  PH 
lELK  VALLEY 

Ielsinore 
exonoido 

escondido  church  rch 
eureka  wb  city 
fairfield  police  sta 
fairmont 

fall  river  mills  intake 

folsom  dah 

fontana  kaiser 

forest  glen 

fort  biowell 

fort  bragg 

fort  jones  rs 

fort  ross 

fresno  wb  ap 

friant  govt  camp 

iGIANT  FOREST 

GILROY 

GLENNVILLE 
, GRANT  GROVE 
; GRASS  VALLEY 
IGRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 

,  HAIMEE 

t 

I  HALF  MOON  BAY  2  NNW 
.HAMILTON  AFB 
(HAMILTON  AFB  1  E 

MANFORD 
! HAPPY  CAMP  RS 


S««  referance  DOt«s  followlDg  Station  1d(1«z. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1957 


Day 

Of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

91 
47 

85 
42 

85 
42 

97 
42 

92 
44 

89 
42 

93 
44 

93 
40 

90 
46 

89 
45 

90 
52 

81 
41 

42 

43 

38 
42 

86 
40 

86 
39 

87 
46 

88 
43 

92 
42 

95 
42 

94 

93 

94 
43 

90 
38 

89 
38 

89 
42 

9 

e 

71 

107 
84 

110 

89 

112 

84 

114 

32 

110 
84 

1  07 
i>5 

105 
75 

106 

31 

105 
79 

101 
81 

104 

70 

106 
73 

107 
76 

106 
74 

109 

81 

96 
81 

100 
74 

1  00 
72 

102 
73 

103 
69 

101 
64 

101 
70 

105 
66 

107 
74 

1C6 
77 

103 
76 

104 
75 

105 
80 

105 
82 

112 
64 

105 
77 

3 

2  ' 

78 
54 

83 
51 

94 
48 

99 
54 

90 

52 

1  00 
55 

92 
52 

99 
51 

97 

55 

93 
50 

98 
54 

90 
47 

82 
56 

87 
63 

97 
55 

97 
53 

91 

57 

76 
56 

77 

53 

74 
54 

74 

53 

73 
54 

36 
54 

91 
48 

90 
50 

35 
52 

86 
50 

73 
49 

84 
54 

66 
49 

94 
46 

87 
52 

'i 

37 
49 

63 

59 

53 

52 

103 
60 

59 

9  6 

48 

96 

57 

100 
63 

9  8 

58 

97 
57 

90 
48 

.  94 
49 

93 
44 

97 
50 

96 
64 

46 

It 

47 

93 
45 

86 
39 

89 
40 

90 
45 

97 
51 

95 
51 

90 
51 

95 
53 

97 
56 

96 
59 

98 
58 

94 
52 

5 
5 

R3 
50 

86 
51 

36 
53 

87 
53 

90 
55 

90 
57 

34 
55 

85 

52 

90 
54 

90 
56 

86 
53 

39 
55 

66 
54 

61 
50 

87 
52 

86 
52 

38 
54 

38 
55 

88 
51 

82 
49 

33 
50 

79 
49 

8  0 
51 

83 
52 

89 

55 

90 
54 

35 
54 

90 
56 

90 
54 

89 
57 

68 
54 

66 
53 

4 
1 

75 
57 

81 
49 

93 
49 

96 
55 

99 
54 

97 
61 

88 
54 

9  0 
50 

97 

55 

90 
54 

95 

56 

91 

58 

68 
54 

88 
56 

95 
55 

89 
53 

77 
53 

74 

58 

74 
55 

72 
52 

73 
56 

7  1 
56 

63 
54 

82 
52 

75 
53 

72 
52 

85 
53 

82 
53 

62 
53 

38 
51 

34 
46 

84 
53 

7 
8 

75 
46 

72 

50 

72 
49 

53 

76 

52 

76 

50 

7  0 
48 

7  1 

50 

77 

52 

75 
52 

75 
50 

7  3 
50 

73 
49 

68 
47 

75 
52 

75 
49 

74 
49 

7 1 
51 

7  0 
48 

70 
50 

67 
45 

64 
4  5 

66 
44 

75 
49 

76 
50 

76 
52 

75 

51 

75 
54 

74 
53 

76 
55 

74 
50 

73 
49 

1 

a 

88 
57 

91 
57 

95 
58 

97 
59 

97 
66 

95 
67 

93 
61 

94 
61 

95 
62 

95 
64 

93 
61 

93 
64 

90 
57 

86 
54 

90 
56 

92 
62 

93 
64 

63 

3  5 
55 

87 

55 

88 
57 

85 
53 

83 

56 

95 
61 

95 
63 

9  1 
64 

92 
59 

94 
64 

95 
61 

95 
60 

93 
61 

91 
60 

9 
1 

88 
50 

91 
55 

94 

52 

93 
55 

91 

62 

37 

53 

89 
52 

91 
56 

37 
57 

84 
54 

84 
52 

86 
47 

85 
51 

90 
46 

89 
55 

87 
66 

8  5 
52 

3  5 
46 

8  5 
46 

33 
45 

8  3 
40 

64 

39 

89 
49 

87 
52 

84 
52 

37 
54 

69 
52 

91 
54 

90 
56 

93 
55 

87 
51 

7 
9 

ICQ 
73 

110 
81 

113 
85 

115 
83 

114 

30 

106 
78 

107 
79 

107 
72 

108 
30 

106 
80 

106 
77 

109 
81 

111 
76 

110 
77 

110 
79 

108 
80 

103 
80 

76 

10  5 
74 

105 
74 

106 
71 

107 
71 

106 
77 

110 
75 

110 
78 

104 
73 

105 
76 

1  06 
76 

109 
81 

113 

83 

116 
86 

108 
78 

3 
0 

59 

65 

9  2 

63 

103 
64 

105 

63 

65 

100 
72 

96 
65 

97 
65 

101 
56 

100 
64 

100 
63 

63 

61 

54 

57 

58 

58 

63 

56 

101 
67 

98 
65 

97 
62 

7 
1 

110 

77 

115 
87 

38 

116 

86 

108 
81 

114 

79 

109 
80 

10  8 
31 

107 

82 

105 
80 

107 
7  3 

111 
31 

114 
77 

115 
79 

113 

82 

99 
73 

101 
81 

76 

68 

65 

75 

67 

73 

77 

109 
72 

10  5 
73 

76 

78 

81 

117 
86 

119 
67 

109 
78 

3 
1 

103 
65 

1  00 
74 

106 
58 

107 
64 

107 
64 

103 

75 

10  2 

70 

105 
64 

103 
66 

104 
74 

103 

69 

101 
56 

99 
62 

100 
56 

103 
62 

104 
64 

101 
70 

59 

56 

101 
53 

94 
64 

95 
58 

9  7 
56 

10  2 
62 

102 
65 

9  8 
62 

101 
53 

102 
65 

105 
67 

105 
70 

1  04 

69 

101 
63 

7 
7 

1  OP 
79 

112 
85 

112 

95 

114 

93 

116 

33 

114 

86 

113 

87 

109 
33 

111 

85 

109 
75 

100 

76 

109 
35 

110 
81 

112 
86 

111 
83 

112 

86 

99 
84 

103 
76 

105 
81 

107 
79 

111 
31 

105 
74 

107 
73 

107 
71 

110 
75 

111 
82 

105 
80 

107 
84 

107 
63 

111 
67 

115 
87 

109 
82 

1 
1 

76 
49 

74 

42 

76 
44 

82 
46 

32 
49 

30 
52 

76 
44 

8  0 
44 

80 
44 

80 
46 

78 
46 

73 
42 

74 
52 

76 
44 

78 
40 

75 
42 

75 

39 

7  5 
43 

74 

42 

78 
43 

76 
52 

75 
45 

78 
45 

84 
46 

82 
40 

81 
49 

63 
46 

80 
50 

79 
46 

80 
46 

78 
42 

78 
45 

2 
2 

55 

83 
53 

55 

60 

55 

61 

8  3 
58 

94 
57 

94 

61 

31 
55 

88 
59 

64 

60 

78 
57 

79 
62 

92 
58 

96 
57 

86 
58 

7  1 

56 

7  5 
53 

73 
54 

72 
55 

74 

54 

86 
57 

36 

56 

80 
54 

86 

56 

79 
57 

54 

83 
56 

9 
7 

44 

57 

9  3 
48 

57 

47 

61 

9  0 
49 

9  1 
40 

9  3 
53 

69 
57 

9  2 
52 

87 
51 

89 
40 

90 
44 

92 
39 

94 
47 

88 
42 

89 
38 

87 

36 

88 
41 

82 
39 

84 

32 

65 

29 

92 
41 

89 
45 

85 
43 

88 
45 

93 
47 

96 
53 

95 
52 

98 
52 

90 
45 

5 

8 

55 

48 

47 

50 

89 
50 

9  3 
51 

9  3 
49 

52 

95 
49 

8  1 

52 

88 
48 

86 
63 

86 

52 

93 
49 

91 
54 

83 
52 

7  1 

50 

74 

48 

74 

43 

7  0 
51 

74 
51 

81 
46 

83 
49 

82 
49 

75 
48 

84 
43 

78 
48 

63 
46 

84 
45 

83 
50 

2 
0 

66 

73 

74 

74 

76 

76 

75 

74 

102 
77 

103 
76 

74 

76 

73 

101 
71 

70 

101 
75 

103 
78 

74 

70 

92 
72 

91 
67 

94 
68 

94 

69 

102 
73 

105 
77 

101 
77 

103 
76 

106 
60 

109 
79 

104 

80 

103 
75 

'74 

8 
1 

65 

70 

70 

71 

70 

92 
65 

9  5 
63 

10  2 

68 

103 
67 

74 

98 
68 

98 
68 

94 
60 

91 
60 

63 

102 
61 

98 
68 

98 
68 

96 
66 

96 
68 

91 

68 

9  1 
53 

92 
57 

101 
57 

100 
71 

97 
67 

98 
68 

102 
74 

104 
71 

101 
74 

98 
61 

97 
66 

3 
4 

97 
66 

101 
67 

101 
67 

104 

68 

108 
74 

103 

32 

104 

69 

103 
69 

103 
74 

105 
75 

104 
73 

104 
73 

105 
70 

98 
67 

96 
67 

99 
68 

103 
76 

105 
68 

101 
66 

95 
66 

96 
63 

94 
66 

94 
68 

97 
71 

104 

72 

108 
70 

102 
70 

103 
74 

109 
72 

105 
72 

102 
69 

101 
70 

9 
1 

99 

100 

106 

1 08 

104 

103 

103 

104 

104 

104 

104 

99 

96 

98 

105 

104 

96 

94 

94 

97 

104 

105 

102 

104 

104 

106 

102 

102 

101 

6 

86 
50 

84 
50 

9  1 
50 

97 
48 

97 
49 

98 
48 

9  0 
42 

95 
46 

85 
51 

92 
50 

88 
54 

88 
46 

66 
57 

92 
50 

90 
50 

64 
47 

55 

76 
55 

30 
52 

60 
51 

8  0 
55 

84 
54 

63 
53 

67 
53 

82 
53 

89 
45 

83 
57 

85 
57 

83 
46 

86 
50 

9 
8 

65 

50 

52 

50 

49 

51 

67 

54 

45 

68 
45 

67 
49 

71 
55 

68 
57 

65 
49 

66 

55 

67 
59 

70 
51 

75 

52 

75 
48 

48 

55 

53 

53 

52 

6  3 

55 

56 

53 

7  0 
48 

7  5 
48 

6  5 
51 

65 
55 

63 
55 

65 
54 

67 
51 

0 
8 

55 

63 

56 

60 

59 

65 

63 

63 

63 

59 

64 

76 
60 

80 
55 

8  0 
59 

79 
62 

77 
65 

61 

59 

57 

59 

53 

59 

54 

54 

75 
59 

76 
56 

61 
55 

60 
60 

89 
60 

78.3 
59.2 

54 

60 

56 

53 

55 

62 

52 

52 

57 

79 

59 

83 
55 

7  6 

55 

80 
56 

80 
55 

32 
48 

82 
6n 

74 

60 

55 

56 

76 
57 

73 
49 

73 
50 

78 
45 

63 
50 

61 

55 

74 
51 

61 
52 

84 

55 

66 
60 

85 
60 

87 
56 

80.3 
54.9 

35 
54 

48 

50 

39 

48 

63 
47 

49 

85 
48 

79 
45 

49 

86 
49 

91 
51 

67 
51 

84 
47 

87 

53 

90 
46 

86 
47 

85 
45 

86 
55 

82 
57 

83 
60 

85 
57 

66 

59 

84 

57 

80 
53 

85 
56 

37 
57 

86 
57 

6 1 
54 

51 

87 
58 

69 
57 

89 
56 

37 
59 

87 
56 

86 
59 

54 

58 

102 
58 

96 
56 

96 
54 

94 

58 

99 

59 

99 
56 

95 
56 

94 
56 

93 
58 

81 
60 

86 
60 

96 
60 

98 
66 

97 
64 

62 

93 
52 

94 

50 

88 
52 

91 
54 

100 
54 

102 
66 

1  00 
53 

100 
68 

100 
65 

98 
63 

95 
54 

94 

52 

92 
52 

94 
57 

8 
9 

76 
56 

7  5 
49 

7  8 
43 

87 

50 

32 
46 

73 
48 

76 
42 

81 
44 

82 
43 

80 
44 

76 
43 

76 
44 

77 
44 

72 
43 

79 
39 

79 
42 

79 
44 

77 
45 

73 
43 

75 
41 

74 
45 

72 
40 

78 
42 

80 
49 

31 
47 

80 
47 

79 
46 

79 
47 

79 

79 
44 

79 
41 

78 
44 

1 
7 

51 

51 

51 

57 

36 
55 

81 

55 

78 
52 

3  5 
51 

89 
54 

90 
53 

80 
49 

81 
52 

79 
52 

74 
48 

82 
49 

83 
50 

83 

53 

53 

78 
51 

76 
49 

77 
53 

76 
46 

82 
60 

84 

56 

86 
56 

84 
54 

84 
54 

85 
57 

63 
55 

82 
53 

81 
50 

81 

52 

6 
3 

84 
58 

89 

63 

67 

96 
63 

79 
60 

9  1 
63 

3  8 
60 

78 
62 

62 
62 

87 
62 

80 
63 

85 
58 

91 
56 

88 
59 

77 
59 

75 
63 

76 
60 

30 
59 

83 
61 

80 
61 

8  1 
60 

64 

58 

83 
61 

75 
63 

78 
62 

60 
62 

83 
61 

88 
61 

93 
64 

97 
66 

84 
61 

9 
3 

55 

69 

68 

105 

69 

103 

60 

69 

67 

10  3 
66 

105 
69 

98 
71 

100 
66 

95 
63 

96 
60 

61 

100 
63 

100 
59 

96 
63 

56 

55 

52 

56 

51 

61 

101 
60 

1 00 
58 

56 

101 
49 

101 
67 

103 
63 

102 
70 

1  03 
69 

98 
62. 

5 
0 

62 

62 

64 

63 

70 

101 
71 

98 
68 

10  1 

65 

102 

69 

97 
68 

98 
67 

66 

96 
67 

89 
62 

9  8 
63 

100 
66 

100 
66 

64 

61 

63 

65 

61 

64 

67 

102 
68 

66 

68 

71 

100 
70 

66 

64 

97 
66. 

3 
0 

98 
58 

95 
59 

9  7 
60 

101 
60 

102 
61 

104 
72 

96 
63 

98 
54 

1  00 
63 

98 
64 

98 
66 

97 
63 

91 
62 

90 
62 

92 
57 

98 
60 

97 
61 

95 
60 

89 
56 

90 
58 

85 
56 

69 
54 

91 
57 

96 
61 

97 
61 

96 

57 

97 
59 

99 
64 

97 
59 

96 
66 

97 
57 

95 
60 

7 
3 

99 

60 

101 

64 

102 
61 

105 
70 

105 
70 

107 
63 

100 
64 

102 
61 

105 
67 

101 
64 

101 

62 

103 
67 

97 
60 

95 
62 

97 
61 

103 
66 

103 
66 

98 
61 

96 
59 

97 
59 

94 

55 

94 

55 

94 
55 

99 
65 

102 
68 

99 
63 

100 
63 

103 
62 

104 
61 

100 
70 

100 
61 

100 
62 

2 
8 

96 
60 

99 
63 

100 
60 

102 
61 

105 
63 

104 
64 

99 
62 

99 
59 

103 
62 

100 
64 

100 
61 

102 
62 

96 
59 

93 
56 

95 
60 

)01 
61 

102 
62 

9  6 
61 

59 

95 
57 

91 
56 

92 
56 

94 
56 

99 
60 

101 

62 

99 
62 

100 
62 

101 
65 

102 
62 

96 
67 

96 
68 

98 
61 

6 
1 

83 
51 

85 
50 

87 

54 

92 
55 

102 
57 

98 
60 

99 

68 

91 

53 

99 

59 

100 
56 

66 
54 

93 
56 

90 
52 

84 
50 

81 
52 

94 
54 

97 
56 

94 
55 

82 
52 

SO 
52 

80 
53 

83 
52 

79 
54 

91 
54 

90 
53 

90 
54 

B5 
55 

94 
56 

87 
54 

90 
52 

87 
51 

89 
54 

5 
3 

94 

58 

92 
64 

100 
66 

104 
68 

101 
67 

94 
75 

97 
67 

102 
67 

99 

69 

95 
70 

92 
68 

94 

69 

91 
59 

97 
60 

99 
59 

100 
68 

92 
63 

95 
58 

92 

55 

92 

57 

90 
53 

89 

52 

92 
57 

99 
61 

93 
65 

93 

59 

96 

62 

93 
67 

99 
67 

102 
73 

101 
69 

.  95 
63. 

9 
6 

HAT  CREEK   PIH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLAWT 
HEALDSaURS 
HENSHAW  DAK 
HETCH  HETCHV 


HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

lOVLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO   US   DATE  GARDEN 


JESS  VALLEV 

JOICE  ISLAND 

JULIAN  WYNOLA 

KENTFIELD 

KERN   RIVER   PH  1 

KERN   RIVER   PH  3 

KETTLEMAN  CITY   1  5SU 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 

LAKE  ELEANOR 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LIVERMORE 

LLAIMO   SHAWNEE  HILLS  RCH 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1957 


Day   Ol  Month 


10     11     12     13     14      15     16     17     18     19     20     21     22     23    24    25    26     27     28     29     30  31 


.001 

.OMPOC  SEWAGE  PLANT 

,ONG  BEACH 

OS  ANGELES  WB  AP 

OS  ANGELES  WB  CITY 

OS  BANDS 

OS  GATOS 

.UCERNE  VALLEY  2  W 
ilAOERA 

lANOEVILLE  ISLAND 
lANZANITA  LAKE 
iARICOPA 

IARTINE2  FIRE  STA 

lARYSVILLE 

IC  CLOUD 

lECCA  3  SE 

ERCED  FIRE  STA  2 

IDDLEWATER 

ILL  CREEK  2 

INERAL 

ODESTO 

ONO  LAKE 

ONTEREY 

UNTAIN  PASS 
iT  BRECKENRIDGE 
IT  DIABLO  NORTH  GATE 

lUNT  HAMILTON 
OUNT  HEBRON  RS 
lUNT  SHASTA   WB  CITY 
T  WILSON  FC  3386 
ACIMIENTO  DAM 
APA  STATE  HOSPITAL 
EEDLES  CAA  AP 
VADA  CITY 
EWARK 
EWMAN 

EWPORT  BEACH  HARBOR 
OBTH  FORK  RS 
ORTH  HOLLYWOOD 


70  70 
49  53 


36  94 
62  68 


85  85 
66  63 


92  96 
66  66 


96  101 
55  56 


87  95 
49  54 


100     98  102 


96  95 

56  60 


77  84  92 
52     52  51 


72  74  74 
43     41  40 


96  98  100 
66     75  72 


56  55  59 

ei  78  82 

52  42  46 

105  107  115 

72  86  86 

91  95  97 

54  54  54 

96  100  101 

65  68  70 

96  95  99 


79  75  79 
43     37  39 


89  93  97 
56     56  59 


82  80  84 
52     54  52 


65  65 
53  52 


91  92  95 
79     81  80 


72  73  73 
53     59  55 


49     52  60 


69     75  82 

56     60  64 


85  76  80 
39  38  40 

74  78  82 

50  44  47 

80  80  86 

60  62  66 

86  100  103 
49  46  51 

83  80  93 

55  54  48 

111  112  113 

83  87  90 

85  83  86 

47  48  48 

77  72  76 

56  53  5  0 

95  96  99 

55  57  62 

70  72  74 

58  64  61 

79  79  83 

55  55  39 


97  80 

62  66 


93  85 
64  66 


102  90 
70  67 


105  105 
59  60 


100  97 
58  54 


106    104  101 


107  109 
58  64 


97  94'  93 
59  57  70 

75  83  82 

50  44  49 

104  105  102 

75  77  78 

91  101  94 

57  56  61 

98  106  103 
63  67  72 

87  93  89 

46  47  42 

115  113  108 

78  84  82 


106  106 
71  70 


103   102  98 

73     73  70 

79     88  84 

44     43  41 

102  101 


61  70 


87  80 
53  52 


104 
62 

91 

55 

78  72  79 

48  51  53 

99  98  93 

72  79  78 

77  73  72 

55  57  53 

93  101  98 

66  68  70 

86  87  83 

70  69  65 

80  91  90 

38  44  35 

90  86  84 

48  50  46 


68     71  72 


107  105 
56  61 


96  90  93 
54     52  59 


113  112 

90  90 


90     96  94 

49     50  53 


78  79  74 
62     64  65 


104  100  87 
68     67  65 


93  98  100 
57     54  59 


94     72  76 


85  79  75 

61  59  63 

76  82  78 

65  64  65 

87  93  65 

66  64  66 

100  102  104 

63  59  60 

93  97  98 
5  9  51  56 

99  102  98 

106  103  104 

65  57  64 

94  94  94 

56  60  70 

76  78  76 

45  40  46 

100  100  102 
75  72  76 

98  91  98 

57  54  58 

99  97  102 

67  62  68 

85  84  87 

45  45  46 

111  107  108 

79  76  79 

101  98  101 


101 
73 


96  96  96 
65     67  71 


80  80  61 
41     39  41 


97  99  101 
61     57  63 


43     52  51 


69     70  76 

50     49  50 


69     72  69 


71     77  77 


96  90  95 
61     66  71 


60     64  64 


81  82  83 
39      39  36 


63  84  87 
50     52  47 


63     65  68 


103 
51 


81  96  96 
54      51  55 


107    110  110 

87      83  85 


49      45  48 


72  73  74 
65     63  65 


52      53  53 


62      62  63 


90  96  92 
54     56  56 


72  78  73 
46     48  47 


72  89  60 
61     62  63 


66     66  65 


102  102  101 

65     60  62 


98  92  92 
52     52  50 


106  105 

66  62 


86  89 
54  58 


81  78 
44  46 


102  101 
75  72 


97  86 
55  56 


104  95 
62  63 


69  87 
44  45 


107  106 
83  77 


101  100 
55  55 


103  101 
71  79 


90  100 
67  71 


64  8  2 
40  43 


96  99 
60  61 


83  85 
53  49 


69  73 
51  49 


85  69 
65  66 


75  76 
60  55 


96  86 
62  56 


80  80 
62  63 


83  65 
40  40 


84  83 
49  47 


84  85 
66  66 


104  103 
54  56 


85  91 
55  52 


100  103 

76  88 


84  85 
52  51 


103  102 
60  59 


72  72 
63  62 


82  98 
63  62 


86  85  95 
55     59  52 


75  73  75 
53     55  50 


80  87  84 
61     59  60 


64     63  66 


85  89  93 
65     63  67 


96  94  98 
59     60  56 


87     87  95 


105  98  97 
59     62  66 


82  79  90 
58     62  52 


76  70  69 
50     48  41 


96  92  95 
69     70  69 


62     64  56 


97  69  90 
63     62  60 


84  68  78 
54     53  42 


109  110  112 
70     79  69 


95  93  95 
61      60  55 


100  95  96 
65     66  64 


94  95  94 
65     63  66 


81  73  73 
46     51  37 


93  68  95 
61     60  57 


80  65  69 
54     52  53 


91  90  95 
67     69  60 


71  72  77 
51     58  49 


86  80  80 
57     55  57 


83  67  76 
54     50  34 


65  76  81 
56     55  45 


60     60  62 


95  95  102 
53     53  54 


84  83  95 
53     58  53 


106  109  113 
86     84  60 


90  64  84 
48     46     4  5 


72  73  75 
62     63  63 


62  62  81 
54     52  55 


60     58  62 


97  95  81 
56      56  54 


48      54  60 


78     70  72 


79  79 
66     6  5 


66     64  64 


102  101  69 
61      64  59 


51      60  58 


99  103  104 
62     64  61 


94  92  82 
57     63  64 


46     46  46 


102  103  97 
73      74  68 


57     60  58 


99    102  100 


85      84  82 


110    102  103 


ion  99  98 
61      46  58 


102  103  99 
69      7  2     6  3 


96  96  87 
69     67  60 


39     39  41 


100  100  69 
58     59  58 


90     85  83 


71  70  68 
52      50  53 


92      89  89 


76  8  2  7  3 
47      56  55 


91  92  92 
65     50  50 


82  78  70 
65     64  56 


79  79  72 
32      29  32 


50      46  47 


83  79  75 
66     63  58 


100  97  83 
55     55  51 


92 ■  89  85 
55     50  59 


103  95  102 
90      81  78 


89  91  92 
47     46  49 


51  56  57 

101  100  99 

63  67  58 

75  72  72 

65  66  65 

86  84  85 

59  57  54 

90  76  80 

62  61  61 


84  84  84 
48      51  53 


72  70  70 
51     55  57 


75  80  75 
62     60  61 


79  78  77 
65     64  64 


63  83  80 

64  65  65 


90  93  87 
56     57  55 


80  79  80 
52      50  51 


97     94  96 


49      56  54 


76  78  76 
40     40  47 


94  94  92 
65     65  59 


55     55  56 


87  88  91 
55     56  56 


40     39  41 


102  105  104 
70     66  67 


93     94  93 

56     56  55 


93  94  93 
63     60  57 


62      60  59 


34     37  40 


54      56  55 


62      80  78 


70  66  66 
53      54  54 


65     63  62 


60      51  49 


46     49  46 


58     57  55 


71  79  85 
38     40  47 


43     43  46 


76  73  72 
59     59  56 


51      49  51 


72      74  72 


106 
60 


46     45  47 


72  72  73 
63     63  64 


83  82  80 
62     58  59 


85  91  95 
52      50  56 


69     68  69 


59      59  59 


83  84  86 
63     61  64 


92  97  102 
56      57  62 


78  88  86 
54      53  50 


92     95  96 


77      86  89 


62      75  79 


94  94  100 
59     68  73 


74     76  69 

53      55  58 


87  91  96 
56      57  63 


44     44  45 


107    107  107 


92  94  102 
64     64  68 


58      59  60 


91  9  3  96 
56      55  58 


80  81  65 
46     49  51 


64     68  61 

53      52  53 


89  89  92 
55     56  59 


65  68  75 
49      45  52 


76      80  92 


69  78  82 
55     60  65 


75  82  61 
42     43  40 


82  84  90 
47     47  53 


55      61  63 


50      54  53 


105  108  111 
78      82  74 


82  82  87 
44     45  49 


95     96  100 

55     57  63' 


70     71  72 


60  80  68 
49     51  46 


95  91  95 
54      55  56 


67  67  73 
53     54  51 


75  73  73 
61      60  60 


65     64  64 


63  81  82 
65     64  64 


100     91  100 


50     52  51 


101  103  102 
63     60  60 


67  86  87 
58     57  54 


84  83  83 
46     48  47 


102  100  100 
73     76  67 


54     56  56 


98  100  97 
62     62  63 


92  89  87 
47     45  45 


111  105  104 
77      76  77 


103  102  103 
70     69  71 


84  84  80 
39     42  41 


96     94  97 


52      50  51 


59  65  70 
51     52  50 


95  95  94 
65     60  62 


76  78  75 
57     53  53 


94     93  93 


80  77  82 
66     64  66 


82  79  78 
43      37  36 


84     81  83 


82  75  81 
67      59  59 


100  91  96 
50     48  49 


79  76  87 
53     53  52 


109   103  106 


91  92  90 
50     48  50 


63     59  63 


72      72  72 


56     52  49 


84     82  63 


67  94  94 
64     67  70 


102  99  99 
56     61  56 


64  86  89 
52      50  48 


102    103    104  105 


102  103 
60  66 


87  85 
57  56 


83  84  78  74 
46     48     44  42 


115 
63 


105  104 
72  72 


100 
70 


97  98 
72  71 


84  81 
42  40 


97  95 
57  62 


86  84 
54  57 


67  68 

50  50 


96  99 
61  62 


88.6 
65  58.6 


78.0 
63  61.5 


96  101 
49  53 


100  96.9 
52.3 


79  80 
52  47 


115  107.8 
84.2 


92  92 
50  45 


77  75 
54  48 


101  98 
61  60 


72  74 
59  61 


96  96 
58  65 


88.8 
42  47,5 


76  79,4 
53.3 


99,5 
57  60.1 


76  73.0 
63.0 


96  66,0 
52.3 


104  89.6 
60.6 
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Table  S  -Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1957 


Station 

Dav- 

Of Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 
1 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKOALF   .■^OOOWARO  .>AM 

37 

83 

9  3 

98 

104 

103 

10  2 

97 

100 

102 

95 

100 

87 

92 

89 

95 

100 

99 

99 

87 

89 

87 

66 

93 

97 

97 

95 

98 

98 

97 

94 

95.2 

"■I." 

3A 

56 

59 

63 

66 

71 

62 

56 

65 

61 

60 

61 

58 

60 

57 

62 

65 

55 

52 

55 

54 

54 

52 

61 

61 

60 

61 

69 

63 

61 

54 

59  •  8 

OAKLAND 

:;ax 

88 

92 

83 

90 

8  0 

88 

93 

87 

89 

85 

75 

76 

74 

72 

75 

71 

60 

79 

81 

7  8 

80 

73 

78 

80 

61 

80.7 

59 

57 

53 

57 

54 

51 

57 

53 

56 

53 

58 

59 

54 

53 

56 

55 

58 

54 

55 

56 

53 

53 

52 

54 

52 

53 

54 

49 

51 

OAKLAND  •■•m  AP 

MAX 

72 

83 

90 

75 

84 

73 

84 

80 

71 

79 

75 

75 

77 

84 

82 

75 

72 

71 

70 

70 

67 

74 

71 

73 

75 

74 

72 

70 

71 

74 

75.2 

56 

55 

54 

57 

55 

59 

56 

54 

56 

57 

58 

56 

60 

61 

57 

55 

58 

57 

57 

58 

60 

57 

57 

54 

56 

58 

56 

57 

56 

54 

56 

56.7 

OCEANSIUS  PENDLETON 

MAX 

7:1 

73 

75 

79 

79 

71 

71 

71 

68 

72 

74 

66 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

73 

72 

73 

75 

76 

72.6 

Ml  I  N 

57 

64 

62 

62 

62 

60 

65 

60 

58 

57 

61 

63 

59 

57 

57 

65 

64 

62 

61 

64 

65 

63 

59 

58 

64 

64 

63 

60 

63 

63 

63 

61.5 

OJAI 

MAX 

95 

98 

104 

107 

103 

95 

100 

97 

95 

92 

101 

96 

94 

96 

98 

95 

91 

64 

87 

83 

83 

86 

91 

94 

90 

35 

89 

95 

102 

101 

105 

94.8 

1''  I  N 

AS 

63 

57 

62 

63 

58 

57 

55 

58 

60 

60 

57 

55 

53 

57 

58 

57 

58 

55 

50 

52 

49 

51 

54 

54 

61 

50 

57 

52 

60 

61 

56.2 

OP  IDS   CAMP   FC   57  BE 

MAX 

87 

88 

91 

96 

90 

87 

83 

90 

94 

85 

39 

35 

86 

65 

90 

93 

89 

83 

89 

33 

79 

83 

33 

91 

90 

83 

39 

94 

93 

92 

91 

88.3 

M  I  N 

55 

62 

64 

65 

68 

70 

66 

61 

68 

68 

63 

65 

52 

51 

61 

61 

59 

53 

54 

59 

50 

50 

54 

61 

62 

55 

59 

62 

66 

68 

66 

60.6 

ORANGE  COVE 

MAX 

92 

94 

97 

99 

102 

105 

104 

101 

99 

102 

100 

99 

100 

94 

94 

95 

99 

99 

94 

93 

91 

39 

90 

93 

98 

100 

97 

100 

100 

100 

99 

97.4 

M I  N 

60 

62 

61 

62 

54 

65 

62 

61 

66 

65 

64 

64 

60 

59 

58 

62 

64 

61 

60 

58 

56 

55 

58 

63 

64 

65 

63 

65 

62 

66 

59 

61.7 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

ilAX 

67 

68 

77 

79 

78 

67 

67 

69 

70 

72 

74 

68 

66 

67 

68 

70 

72 

70 

66 

66 

67 

61 

66 

63 

66 

70 

73 

70 

68 

67 

66 

69.1 

J.I  IN 

47 

47 

46 

46 

48 

48 

42 

42 

42 

41 

57 

46 

55 

57 

54 

47 

43 

43 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

43 

43 

44 

48 

50 

54 

53 

48.6 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

69 

32 

94 

95 

05 

93 

85 

96 

95 

86 

90 

83 

76 

75 

91 

95 

90 

70 

69 

67 

69 

67 

36 

85 

34 

78 

87 

73 

86 

85 

84 

83.4 

MIN 

53 

53 

51 

51 

50 

62 

55 

52 

53 

52 

53 

52 

53 

51 

51 

51 

59 

55 

52 

47 

53 

54 

49 

52 

52 

54 

43 

52 

50 

49 

49 

52.2 

ORLAND 

MAX 

92 

88 

93 

99 

106 

101 

100 

96 

103 

105 

96 

99 

95 

89 

89 

100 

100 

99 

89 

90 

93 

89 

92 

100 

100 

99 

97 

98 

102 

97 

95 

96,5 

MIN 

58 

55 

60 

63 

65 

67 

61 

62 

69 

58 

52 

63 

61 

63 

61 

64 

73 

61 

54 

55 

57 

57 

57 

63 

63 

62 

63 

62 

59 

54 

57 

61,1 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

90 

90 

93 

100 

107 

102 

98 

100 

104 

105 

97 

101 

98 

91 

90 

100 

103 

100 

90 

90 

94 

91 

92 

100 

101 

102 

98 

101 

103 

99 

96 

97, e 

M  I  N 

60 

56 

59 

62 

67 

72 

62 

59 

65 

59 

62 

63 

65 

63 

58 

59 

62 

62 

56 

56 

57 

57 

57 

63 

64 

62 

62 

63 

61 

61 

54 

60,? 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

92 

93 

94 

98 

105 

105 

100 

96 

100 

1  04 

96 

98 

93 

97 

96 

106 

102 

98 

88 

94 

93 

88 

91 

96 

93 

102 

97 

100 

103 

98 

95 

97, £ 

51 

50 

55 

56 

60 

60 

60 

56 

59 

57 

57 

57 

57 

53 

54 

57 

57 

55 

52 

55 

50 

50 

52 

55 

58 

57 

53 

60 

58 

55 

50 

55,7 

QXNARD 

MAX 

71 

75 

75 

86 

81 

76 

76 

76 

78 

77 

80 

78 

76 

74 

75 

71 

74 

75 

75 

75 

76 

78 

75 

76,5 

56 

62 

56 

56 

53 

57 

57 

65 

58 

64 

55 

60 

59 

58 

62 

54 

55 

56 

66 

63 

55 

61 

61 

53, c 

PALMOALE 

MAX 

97 

101 

lOi 

101 

102 

102 

100 

104 

106 

102 

101 

99 

96 

97 

103 

104 

100 

96 

97 

98 

96 

91 

98 

102 

101 

96 

1  00 

104 

103 

102 

104 

100,1 

M  I  N 

56 

71 

64 

63 

64 

61 

68 

62 

61 

68 

63 

74 

62 

59 

59 

61 

61 

56 

54 

54 

53 

52 

58 

59 

63 

57 

57 

62 

68 

73 

66 

61  ,( 

PALMOALE  CAA  AP 

MAX 

97 

98 

101 

104 

104 

98 

99 

102 

104 

98 

99 

98 

96 

97 

100 

102 

95 

94 

95 

95 

90 

90 

94 

99 

99 

94 

100 

101 

102 

102 

103 

93, i 

53 

68 

65 

60 

64 

69 

66 

60 

64 

67 

61 

67 

60 

57 

58 

61 

59 

57 

54 

53 

52 

50 

56 

57 

63 

56 

54 

61 

66 

72 

65 

60,  J 

PALM  SPRINGS 

MAX 

114 

112 

117 

117 

119 

116 

112 

112 

111 

109 

111 

113 

114 

114 

115 

113 

105 

1  36 

108 

108 

109 

109 

108 

113 

112 

109 

111 

112 

114 

119 

122 

112,' 

MIN 

68 

69 

77 

74 

75 

84 

76 

73 

78 

73 

78 

76 

68 

72 

67 

63 

82 

71 

65 

64 

65 

61 

59 

65 

73 

70 

72 

76 

77 

77 

71,1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

81 

76 

74 

88 

87 

79 

93 

31 

89 

92 

80 

88 

83 

35 

73 

92 

83 

79 

82 

74 

75 

77 

76 

77 

75 

76 

77 

76 

72 

73 

78 

80,1 

M  I  N 

53 

53 

53 

54 

55 

62 

55 

51 

54 

55 

58 

53 

55 

63 

52 

53 

56 

54 

54 

60 

55 

55 

54 

51 

56 

53 

53 

57 

59 

51 

50 

54,' 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

76 

85 

85 

39 

87 

36 

32 

86 

87 

86 

85 

83 

82 

81 

34 

83 

83 

80 

79 

80 

80 

75 

78 

33 

83 

34 

35 

66 

87 

87 

69 

33,' 

MIN 

60 

63 

66 

71 

71 

67 

62 

62 

66 

59 

63 

64 

60 

62 

61 

64 

63 

56 

57 

57 

54 

57 

53 

57 

65 

61 

53 

63 

65 

68 

67 

62,1 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

101 

99 

105 

106 

104 

103 

103 

103 

101 

102 

103 

100 

100 

97 

100 

103 

100 

101 

95 

94 

93 

95 

100 

102 

102 

101 

102 

104 

101 

98 

100,1 

MIN 

61 

63 

67 

71 

75 

74 

64 

67 

69 

66 

66 

61 

61 

63 

65 

70 

60 

56 

60 

53 

59 

59 

64 

63 

62 

65 

66 

64 

67 

61 

64, 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

106 

111 

114 

115 

118 

112 

110 

108 

110 

109 

100 

106 

110 

110 

111 

113 

100 

97 

102 

105 

106 

102 

106 

106 

112 

108 

106 

107 

101 

110 

115 

107,'; 

MIN 

84 

87 

88 

39 

91 

90 

91 

35 

68 

74 

75 

86 

35 

85 

83 

89 

84 

75 

82 

80 

80 

78 

82 

79 

87 

65 

81 

66 

85 

89 

90 

64. 

PASADENA 

MAX 

91 

94 

99 

103 

102 

92 

93 

94 

92 

87 

96 

94 

39 

93 

94 

92 

38 

34 

85 

36 

83 

34 

88 

90 

89 

83 

86 

89 

94 

97 

96 

91,  ( 

MIN 

55 

64 

64 

66 

67 

64 

62 

62 

62 

63 

64 

62 

58 

59 

62 

61 

63 

61 

60 

60 

60 

56 

55 

59 

63 

60 

58 

59 

59 

65 

68 

61,  ' 

PASO  ROBLES 

MAX 

82 

94 

102 

105 

106 

104 

99 

100 

105 

104 

104 

103 

94 

93 

99 

98 

94 

79 

80 

78 

75 

73 

95 

101 

99 

76 

93 

94 

95 

101 

99 

94, 

MIN 

52 

48 

47 

52 

53 

59 

51 

48 

54 

58 

58 

56 

48 

49 

57 

53 

49 

58 

51 

46 

54 

49 

48 

50 

50 

50 

44 

51 

50 

44 

47 

51  , 

PASO   ROBLES  CAA  AP 

MAX 

85 

97 

104 

106 

107 

103 

100 

104 

105 

100 

104 

97 

96 

96 

100 

101 

86 

83 

83 

77 

76 

81 

95 

101 

90 

7  5 

96 

95 

99 

100 

99 

94,  • 

M I  N 

48 

48 

51 

56 

57 

61 

55 

50 

56 

59 

57 

59 

51 

52 

55 

56 

54 

56 

51 

43 

52 

50 

53 

53 

49 

51 

45 

52 

47 

56 

52 

52. 

PETALUMA   FIRE  5TA  2 

MAX 

75 

81 

89 

97 

36 

93 

85 

93 

90 

84 

85 

81 

31 

78 

92 

94 

89 

72 

30 

79 

77 

74 

65 

87 

69 

84 

34 

79 

30 

86 

85 

84.' 

M  I  N 

54 

49 

49 

49 

53 

53 

51 

47 

53 

49 

52 

47 

56 

62 

52 

49 

53 

56 

53 

53 

52 

53 

53 

41 

48 

51 

51 

52 

52 

50 

44 

51, 

PINNACLES  NM 

MAX 

87 

101 

102 

104 

99 

95 

103 

103 

96 

99 

100 

92 

90 

98 

lOr 

97 

95 

87 

37 

65 

87 

94 

100 

97 

95 

96 

96 

98 

97 

97 

96,- 

MIN 

49 

52 

55 

56 

65 

55 

49 

56 

56 

55 

57 

50 

51 

43 

51 

53 

50 

48 

46 

48 

47 

45 

51 

47 

46 

48 

51 

46 

54 

43 

51. 

PISMO  BEACH 

MAX 

68 

67 

74 

33 

82 

98 

89 

85 

75 

74 

69 

70 

75 

39 

67 

75 

69 

74 

69 

67 

66 

70 

70 

75 

71 

63 

68 

66 

65 

74 

74 

74, ( 

M  I  N 

57 

52 

53 

51 

52 

53 

52 

49 

52 

52 

52 

55 

52 

54 

55 

51 

54 

52 

60 

54 

57 

56 

54 

51 

50 

54 

53 

53 

55 

54 

46 

53, 

PLACERVILLE 

r-iAX 

87 

86 

90 

95 

99 

99 

97 

93 

97 

99 

95 

95 

95 

89 

86 

94 

96 

97 

87 

67 

89 

84 

87 

90 

95 

96 

94 

97 

95 

95 

93 

92,' 

49 

51 

51 

54 

53 

69 

54 

51 

53 

52 

52 

53 

53 

49 

50 

51 

54 

52 

49 

48 

50 

49 

51 

54 

54 

53 

55 

55 

55 

52 

47 

52. 

PLACERVILLE    I FG 

MAX 

82 

85 

91 

95 

93 

90 

89 

93 

96 

39 

9  1 

90 

83 

90 

92 

93 

84 

83 

86 

61 

82 

86 

91 

93 

90 

92 

92 

92 

69 

89 

89, 

MiN 

54 

60 

62 

64 

66 

69 

60 

63 

67 

65 

65 

66 

56 

63 

67 

61 

58 

60 

55 

56 

59 

65 

69 

63 

67 

69 

66 

64 

61 

62, 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 

MIN 

PT  PIEORAS  8LANCAS 

MAX 

69 

60 

59 

57 

59 

56 

62 

60 

58 

60 

60 

60 

65 

64 

64 

59 

57 

69 

63 

63 

67 

69 

69 

61 

58 

59 

63 

68 

6  3 

62 

59 

62. 

111  I N 

58 

53 

52 

52 

50 

51 

50 

50 

47 

49 

51 

50 

52 

50 

53 

53 

50 

51 

54 

53 

52 

56 

56 

53 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

53 

52  . 

POMONA 

MAX 

96 

98 

105 

108 

102 

92 

98 

93 

92 

35 

101 

95 

94 

99 

99 

95 

34 

87 

90 

92 

89 

39 

91 

94 

90 

69 

88 

95 

99 

101 

104 

94. 

MIN 

53 

64 

60 

61 

60 

61 

58 

61 

59 

61 

60 

60 

60 

51 

52 

57 

61 

57 

56 

57 

59 

54 

49 

54 

60 

61 

56 

53 

57 

61 

62 

58. 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

72 

71 

87 

93 

99 

94 

98 

90 

97 

97 

88 

92 

92 

94 

95 

94 

95 

90 

74 

78 

76 

75 

77 

91 

68 

90 

36 

88 

84 

87 

68 

87. 

MIN 

55 

53 

49 

52 

53 

57 

51 

55 

55 

55 

55 

45 

58 

51 

54 

54 

54 

53 

52 

54 

54 

53 

54 

54 

55 

53 

54 

51 

47 

48 

52 . 

PORTERVI LLE 

MAX 

96 

97 

98 

100 

102 

105 

104 

100 

100 

102 

100 

100 

103 

98 

95 

95 

102 

103 

97 

94 

95 

93 

92 

94 

100 

101 

99 

101 

104 

104 

99 

99. 

MIN 

63 

66 

64 

66 

67 

70 

68 

65 

65 

68 

66 

67 

61 

61 

62 

65 

64 

65 

63 

62 

59 

62 

61 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

70 

63 

64. 

PORTOLA 

MAX 

80 

81 

84 

90 

90 

82 

82 

87 

36 

85 

85 

83 

79 

79 

87 

87 

85 

87 

82 

64 

80 

80 

87 

93 

89 

86 

39 

87 

85 

85 

84 

84, 

MIN 

47 

39 

38 

39 

38 

52 

40 

33 

37 

37 

36 

37 

53 

39 

36 

37 

38 

39 

38 

35 

53 

33 

38 

40 

42 

40 

43 

42 

33 

38 

31 

39 . 

POSEY   3  E 

MAX 

83 

83 

81 

85 

85 

84 

81 

84 

35 

34 

85 

84 

83 

78 

80 

84 

85 

32 

81 

80 

75 

74 

82 

63 

86 

8  1 

37 

8E 

8f 

85 

35 

82. 

MIN 

47 

57 

52 

54 

55 

54 

52 

53 

54 

57 

54 

55 

51 

48 

51 

51 

52 

51 

48 

49 

45 

45 

43 

53 

53 

51 

58 

54 

58 

54 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

94 

100 

96 

93 

96 

93 

89 

90 

9  1 

88 

83 

94 

94 

68 

90 

90 

38 

97 

97 

95 

96 

97 

90 

90 

92i 

MIN 

49 

51 

53 

51 

53 

51 

43 

51 

48 

57 

57 

54 

52 

52 

52 

52 

61 

51 

53 

53 

55 

53 

46 

49 

51. 

QUINCY  RS 

MAX 

63 

88 

89 

96 

92 

86 

87 

9  2 

93 

90 

38 

66 

79 

31 

93 

91 

36 

85 

83 

85 

83 

86 

92 

95 

92 

90 

93 

90 

88 

88 

69 

88. 

MIN 

46 

40 

40 

41 

40 

46 

41 

37 

40 

39 

40 

33 

45 

40 

39 

40 

37 

36 

50 

36 

40 

42 

42 

40 

42 

42 

39 

37 

32 

40. 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

98 

99 

105 

110 

98 

95 

104 

100 

92 

92 

103 

95 

97 

101 

100 

96 

87 

89 

92 

95 

89 

92 

94 

97 

90 

91 

92 

98 

100 

104 

107 

96,' 

MIN 

49 

61 

60 

57 

55 

68 

53 

49 

55 

61 

59 

58 

48 

50 

46 

54 

57 

48 

44 

45 

54 

43 

40 

47 

53 

58 

49 

51 

56 

60 

61 

53. 

RANOSBURG 

MAX 

97 

96 

100 

105 

101 

102 

93 

102 

100 

100 

100 

98 

95 

98 

100 

102 

98 

96 

95 

94 

90 

91 

93 

99 

100 

96 

96 

100 

101 

102 

99 

96,} 

MIN 

65 

68 

71 

68 

76 

79 

70 

68 

73 

72 

74 

74 

67 

68 

65 

64 

75 

64 

60 

70 

64 

57 

64 

62 

69 

63 

63 

69 

69 

76 

74 

'  68, 

Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


rALIFOFNIA 
JULY  1957 


Day 

0(  Month 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RE?  3LUFF  WB  AP 

MAX 

88 

92 

100 

105 

101 

100 

96 

102 

103 

96 

98 

97 

90 

90 

100 

1  '1  ? 

99 

q  p 

91 

94 

QO 

92 

101 

103 

102 

99 

100 

102 

98 

95 

04 

97 

2 

H  I  N 

61 

61 

67 

68 

58 

67 

65 

68 

73 

64 

68 

59 

65 

65 

65 

67 

!■> 

67 

6-1 

60 

62 

63 

63 

67 

68 

7  1 

70 

69 

67 

64 

61 

66 

0 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

91 

93 

98 

104 

103 

99 

102 

100 

100 

99 

95 

100 

95 

69 

96 

im 

97 

98 

92 

94 

93 

93 

99 

103 

101 

100 

100 

102 

100 

96 

95 

97 

7 

WIN 

62 

62 

67 

72 

70 

62 

62 

70 

72 

65 

65 

59 

55 

64 

66 

70 

70 

55 

59 

62 

6? 

62 

64 

59 

69 

72 

7  1 

72 

64 

51 

64 

66 

1 

REDLANDS 

.MAX 

101 

100 

107 

110 

105 

97 

104 

102 

102 

94 

104 

95 

97 

100 

101 

I'Jo 

88 

•J  1 

92 

95 

90 

93 

05 

101 

92 

92 

95 

102 

106 

105 

105 

98 

3 

MIN 

57 

67 

66 

66 

65 

70 

51 

62 

54 

54 

65 

53 

55 

57 

58 

62 

52 

57 

56 

56 

57 

52 

54 

57 

60 

59 

55 

60 

60 

.  55 

68 

60 

6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

77 

79 

88 

95 

93 

92 

88 

90 

92 

84 

88 

36 

83 

81 

96 

88 

88 

85 

78 

78 

76 

76 

81 

81 

79 

79 

79 

79 

80 

82 

64 

84 

0 

MIN 

52 

51 

52 

54 

59 

61 

54 

58 

54 

52 

54 

52 

54 

51 

52 

52 

56 

59 

52 

55 

54 

60 

58 

50 

55 

52 

55 

55 

58 

51 

49 

54 

2 

RICHt^ONO 

MAX 

65 

66 

75 

77 

72 

62 

75 

73 

85 

83 

81 

75 

72 

75 

60 

76 

74 

65 

55 

66 

65 

65 

68 

66 

65 

56 

70 

69 

67 

68 

71 

71 

8 

MIN 

5<, 

54 

55 

58 

55 

57 

57 

56 

57 

53 

59 

57 

55 

63 

50 

56 

58 

57 

54 

55 

56 

55 

55 

57 

52 

52 

56 

56 

54 

54 

56 

56 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

63 

63 

63 

70 

72 

67 

72 

66 

72 

73 

67 

70 

66 

72 

75 

75 

70 

67 

53 

63 

66 

65 

64 

65 

64 

64 

67 

67 

64 

64 

64 

67 

2 

MIN 

55 

54 

53 

55 

53 

56 

57 

55 

5o 

53 

55 

56 

56 

62 

58 

55 

57 

56 

54 

54 

56 

56 

53 

55 

55 

56 

56 

55 

54 

54 

55 

55 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

99 

100 

106 

108 

105 

96 

101 

100 

97 

90 

102 

95 

96 

99 

101 

98 

90 

90 

92 

93 

90 

91 

93 

96 

90 

89 

92 

98 

103 

103 

104 

97 

0 

MIN 

56 

67 

61 

62 

61 

67 

61 

60 

62 

64 

53 

53 

50 

55 

59 

59 

61 

58 

58 

56 

59 

54 

53 

55 

58 

58 

56 

57 

57 

64 

63 

59 

6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

92 

99 

99 

106 

108 

101 

96 

102 

102 

98 

92 

102 

95 

98 

101 

101 

99 

67 

90 

92 

94 

91 

91 

94 

97 

92 

90 

93 

98 

103 

103 

97 

0 

MIN 

56 

67 

64 

65 

65 

69 

60 

61 

63 

64 

53 

63 

57 

55 

55 

6C 

61 

58 

58 

55 

59 

54 

53 

56 

58 

60 

50 

57 

50 

63 

66 

59 

9 

ROCKLIN 

MAX 

85 

89 

100 

102 

108 

104 

103 

96 

101 

106 

98 

102 

99 

90 

90 

99 

102 

102 

85 

90 

94 

89 

92 

96 

102 

103 

99 

102 

103 

100 

98 

97 

8 

MIN 

55 

54 

55 

58 

64 

69 

63 

54 

55 

50 

62 

59 

59 

51 

55 

58 

59 

53 

54 

53 

50 

50 

55 

54 

52 

62 

61 

60 

59 

62 

58 

58.2 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

81 

90 

97 

102 

98 

99 

95 

100 

102 

89 

98 

92 

85 

86 

96 

101 

97 

81 

64 

87 

62 

86 

93 

96 

95 

93 

97 

92 

93 

91 

92 

92 

6 

MIN 

55 

53 

58 

62 

61 

70 

62 

59 

65 

58 

60 

61 

59 

61 

50 

62 

62 

57 

54 

54 

56 

54 

54 

61 

58 

53 

60 

62 

56 

56 

55 

58 

8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

83 

90 

97 

103 

100 

99 

94 

100 

103 

91 

98 

94 

86 

86 

98 

100 

98 

81 

85 

87 

82 

86 

93 

97 

99 

95 

100 

93 

94 

92 

93 

93 

5 

MIN 

55 

53 

60 

65 

62 

71 

64 

61 

67 

60 

60 

62 

59 

60 

59 

62 

63 

57 

54 

55 

55 

54 

54 

62 

59 

58 

60 

62 

57 

57 

57 

59 

5 

SAINT  HELENA 

MAX 

81 

87 

97 

100 

94 

98 

91 

96 

100 

90 

95 

91 

80 

85 

95 

98 

93 

79 

79 

80 

79 

8C 

92 

90 

88 

87 

92 

87 

88 

91 

88 

89 

5 

MIN 

53 

49 

47 

53 

50 

60 

51 

51 

54 

48 

51 

47 

55 

64 

53 

50 

55 

55 

51 

53 

52 

54 

53 

50 

55 

54 

50 

52 

52 

51 

50 

52 

4 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

73 

83 

94 

98 

94 

96 

91 

97 

96 

90 

91 

87 

80 

76 

91 

95 

93 

85 

72 

75 

72 

71 

86 

84 

35 

86 

90 

68 

65 

85 

85 

85 

3 

MIN 

54 

52 

53 

50 

57 

61 

59 

52 

49 

53 

52 

48 

54 

50 

48 

51 

50 

54 

52 

50 

51 

55 

52 

54 

54 

53 

53 

54 

52 

52 

52 

52 

9 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

68 

70 

75 

81 

77 

76 

71 

73 

79 

71 

78 

73 

75 

78 

75 

70 

68 

67 

69 

68 

70 

66 

69 

67 

63 

58 

70 

69 

68 

68 

69 

71.3 

MIN 

54 

53 

53 

52 

54 

55 

53 

53 

53 

53 

52 

54 

52 

55 

53 

54 

54 

57 

56 

56 

57 

56 

54 

54 

53 

55 

53 

54 

52 

52 

52 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

85 

86 

87 

90 

90 

88 

65 

69 

90 

90 

88 

86 

84 

80 

85 

86 

88 

86 

82 

82 

62 

78 

85 

69 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

88 

86 

6 

MIN 

58 

57 

63 

60 

66 

54 

62 

54 

64 

64 

60 

64 

55 

52 

56 

60 

64 

5  0 

56 

58 

56 

52 

55 

57 

65 

63 

62 

65 

63 

59 

57 

60 

SALYER  RS 

MAX 

95 

100 

95 

92 

83 

93 

91 

91 

79 

61 

87 

91 

91 

39 

90 

95 

92 

92 

90 

89 

92 

91 

93 

90 

6 

MIN 

47 

53 

51 

55 

55 

53 

49 

48 

51 

50 

54 

50 

57 

57 

56 

49 

49 

49 

53 

53 

54 

55 

50 

51 

52 

50 

50 

50 

55 

49 

41 

^ 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

93 

92 

99 

102 

99 

92 

94 

95 

97 

92 

98 

97 

91 

92 

94 

96 

95 

86 

67 

90 

63 

85 

88 

96 

95 

86 

39 

95 

97 

95 

97 

93 

3 

MIN 

64 

68 

67 

75 

68 

67 

61 

67 

65 

64 

72 

64 

61 

50 

67 

63 

61 

54 

54 

57 

50 

50 

57 

59 

54 

53 

57 

57 

64 

58 

70 

62 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

102 

101 

107 

110 

104 

96 

104 

103 

102 

96 

105 

99 

99 

101 

103 

103 

90 

94 

95 

97 

92 

94 

95 

102 

94 

92 

97 

102 

106 

105 

107 

100 

0 

MIN 

60 

70 

65 

64 

63 

70 

7  1 

62 

55 

66 

65 

64 

56 

57 

56 

62 

64 

58 

58 

56 

61 

52 

54 

56 

60 

61 

57 

61 

61 

65 

68 

51 

SANDBERG  WB 

MAX 

84 

89 

86 

91 

87 

32 

62 

91 

91 

87 

89 

85 

85 

78 

89 

88 

81 

79 

79 

80 

76 

77 

77 

91 

86 

81 

87 

89 

92 

93 

88 

85 

2 

MIN 

60 

66 

66 

65 

69 

68 

64 

64 

68 

66 

65 

65 

60 

60 

58 

64 

60 

58 

57 

57 

54 

55 

56 

64 

53 

60 

61 

65 

67 

72 

67 

62 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

77 

83 

83 

89 

75 

75 

79 

76 

74 

77 

76 

75 

78 

80 

81 

74 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

77 

77 

73 

74 

77 

77 

78 

84 

85 

77 

7 

MIN 

63 

65 

66 

66 

65 

66 

65 

64 

54 

66 

65 

64 

63 

64 

63 

64 

65 

65 

65 

67 

65 

64 

62 

65 

65 

55 

66 

66 

65 

56 

57 

64 

9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

95 

98 

107 

106 

99 

94 

99 

97 

95 

90 

102 

99 

94 

90 

99 

95 

89 

87 

87 

87 

86 

86 

92 

92 

87 

65 

89 

98 

104 

102 

105 

94 

7 

MIN 

57 

59 

61 

80 

68 

62 

59 

59 

50 

62 

62 

60 

58 

56 

60 

58 

61 

62 

58 

57 

60 

59 

53 

56 

59 

63 

53 

56 

57 

62 

65 

60 

1 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCIENC 

MAX 

63 

73 

64 

66 

69 

67 

57 

66 

70 

71 

66 

65 

61 

62 

61 

59 

59 

61 

64 

61 

53 

60 

64 

54 

MIN 

51 

54 

49 

53 

50 

53 

51 

54 

58 

53 

52 

54 

55 

52 

54 

55 

55 

53 

53 

52 

51 

51 

54 

52 

9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

71 

69 

77 

84 

70 

85 

73 

80 

77 

72 

77 

72 

74 

77 

85 

80 

80 

71 

71 

73 

70 

57 

72 

71 

74 

77 

73 

76 

69 

73 

73 

74 

6 

MIN 

55 

53 

52 

54 

53 

55 

55 

53 

54 

53 

55 

52 

57 

58 

54 

52 

54 

54 

53 

55 

55 

54 

54 

52 

52 

53 

54 

53 

53 

51 

50 

53 

7 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

61 

60 

69 

73 

62 

72 

63 

72 

72 

65 

70 

62 

66 

72 

75 

71 

64 

63 

63 

63 

63 

60 

63 

62 

64 

67 

53 

61 

60 

62 

56 

65 

5 

MIN 

54 

52 

52 

55 

51 

54 

55 

55 

53 

51 

53 

53 

55 

57 

55 

54 

55 

53 

53 

54 

55 

5  2 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

51 

54 

53 

5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

91 

95 

100 

105 

102 

89 

94 

95 

90 

87 

97 

94 

90 

93 

96 

93 

87 

85 

86 

86 

84 

86 

88 

91 

37 

86 

87 

88 

93 

98 

98 

91 

6 

MIN 

56 

63 

60 

62 

63 

62 

59 

62 

62 

62 

62 

63 

62 

56 

60 

64 

62 

5  1 

6  1 

59 

60 

5  9 

5  5 

53 

62 

62 

59 

59 

59 

62 

54 

60 

6 

SAN  6R6G0RI0  3  SE 

MAX 

64 

66 

71 

79 

75 

70 

70 

73 

71 

58 

75 

75 

72 

75 

77 

70 

72 

63 

68 

63 

58 

64 

58 

63 

54 

68 

70 

70 

67 

59 

59 

69 

9 

MIN 

52 

51 

45 

42 

52 

43 

43 

41 

42 

44 

50 

42 

45 

58 

44 

46 

43 

43 

44 

52 

54 

54 

50 

44 

51 

5  2 

50 

49 

51 

44 

42 

47 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

103 

103 

106 

111 

108 

98 

104 

104 

107 

93 

101 

99 

102 

101 

104 

102 

91 

92 

96 

98 

92 

94 

96 

103 

95 

93 

99 

104 

106 

106 

108 

100. 

5 

MIN 

53 

62 

54 

63 

51 

69 

58 

57 

51 

64 

62 

60 

51 

54 

51 

57 

64 

53 

49 

49 

54 

44 

45 

51 

55 

55 

53 

57 

59 

62 

55 

56, 

8 

SAN  JOSE 

MAX 

77 

81 

90 

94 

90 

90 

85 

90 

89 

79 

65 

64 

80 

79 

89 

68 

86 

75 

30 

79 

77 

75 

31 

80 

31 

63 

82 

81 

80 

80 

81 

82 

9 

MIN 

56 

56 

56 

58 

59 

63 

59 

54 

59 

55 

58 

57 

55 

63 

55 

55 

60 

58 

54 

54 

56 

57 

58 

56 

54 

55 

55 

57 

55 

54 

51 

56. 

5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

74 

74 

76 

80 

92 

93 

99 

89 

63 

91 

65 

98 

83 

83 

63 

88 

76 

78 

75 

74 

75 

72 

73 

74 

76 

75 

71 

79 

76 

79 

83 

30 

9 

MIN 

58 

53 

52 

53 

53 

55 

52 

50 

52 

56 

54 

55 

51 

52 

56 

53 

53 

53 

58 

55 

56 

57 

55 

53 

53 

54 

51 

53 

54 

54 

50 

53 

7 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

85 

92 

93 

95 

104 

103 

103 

96 

95 

101 

95 

100 

95 

90 

90 

95 

95 

33 

34 

88 

35 

83 

63 

36 

94 

86 

83 

93 

95 

97 

95 

92 

MIN 

52 

53 

48 

48 

50 

53 

50 

45 

47 

51 

55 

56 

51 

49 

46 

49 

48 

49 

50 

46 

53 

47 

48 

50 

53 

50 

45 

47 

48 

51 

50 

49 

7 

SAN  MATEO 

MAX 

75 

75 

83 

89 

88 

89 

84 

35 

85 

80 

81 

80 

78 

77 

88 

83 

73 

70 

72 

71 

70 

63 

76 

75 

73 

73 

75 

75 

71 

78 

78 

78 

3 

MIN 

53 

51 

49 

53 

51 

55 

53 

52 

53 

52 

54 

52 

55 

61 

54 

52 

54 

56 

52 

54 

54 

55 

5  1 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

50 

50 

53 

0 

SAN  PEDRO 

MAX 

72 

78 

88 

92 

89 

85 

75 

77 

77 

74 

74 

74 

73 

79 

78 

80 

75 

74 

75 

75 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

77 

81 

87 

77 

3 

MIN 

55 

64 

64 

66 

65 

54 

64 

63 

54 

63 

62 

64 

63 

62 

55 

66 

64 

64 

64 

6  3 

64 

6  2 

6  3 

54 

63 

6  3 

61 

61 

62 

64 

67 

53 

3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

73 

76 

88 

91 

91 

92 

89 

92 

91 

64 

85 

84 

77 

77 

92 

88 

37 

79 

72 

73 

72 

73 

80 

80 

79 

78 

79 

78 

63 

83 

83 

82. 

2 

MIN 

54 

50 

50 

56 

52 

58 

56 

52 

55 

52 

54 

53 

57 

56 

55 

53 

58 

54 

^' 

50 

49 

49 

52 

9 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 

86 

89 

95 

99 

96 

84 

65 

35 

63 

61 

35 

61 

84 

83 

88 

84 

78 

79 

61 

82 

84 

80 

33 

81 

80 

79 

81 

83 

88 

90 

95 

85. 

1 

MIN 

60 

65 

62 

62 

58 

55 

65 

53 

63 

62 

62 

62 

62 

58 

60 

62 

54 

55 

52 

61 

62 

6  1 

58 

6 1 

64 

6  2 

6  1 

60 

59 

62 

63 

61 

8 

SANTA   ANA  RIVER   PH  1 

MAX 

92 

95 

97 

101 

100 

98 

96 

95 

100 

95 

98 

97 

93 

93 

93 

96 

95 

95 

92 

91 

90 

87 

87 

94 

96 

87 

90 

94 

99 

98 

98 

94. 

6 

MIN 

61 

70 

70 

67 

67 

71 

54 

62 

68 

56 

72 

67 

59 

54 

50 

63 

58 

61 

60 

52 

59 

52 

54 

60 

66 

60 

52 

67 

69 

70 

70 

64. 

2 

SANTA  BARBARA 

MAX 

76 

84 

84 

92 

84 

82 

81 

84 

80 

80 

65 

81 

78 

87 

86 

81 

77 

75 

75 

75 

75 

76 

80 

60 

76 

76 

77 

76 

81 

86 

83 

80 

6 

MIN 

52 

60 

57 

59 

59 

60 

59 

50 

57 

63 

60 

64 

63 

58 

59 

62 

63 

63 

57 

56 

57 

56 

60 

62 

52 

61 

56 

62 

60 

63 

60 

59. 

7 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

72 

78 

81 

86 

79 

75 

76 

79 

75 

73 

77 

74 

71 

85 

80 

75 

71 

72 

73 

71 

72 

73 

76 

76 

70 

72 

73 

71 

74 

80 

35 

75 

8 

MIN 

50 

59 

56 

56 

60 

57 

58 

58 

58 

61 

58 

62 

59 

56 

59 

59 

60 

56 

56 

56 

58 

5  5 

56 

60 

60 

57 

54 

60 

61 

52 

60 

53. 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

78 

81 

91 

95 

89 

92 

88 

90 

92 

77 

86 

85 

61 

61 

90 

88 

86 

73 

80 

79 

79 

77 

83 

81 

30 

33 

82 

81 

82 

81 

82 

83. 

6 

MIN 

56 

54 

53 

55 

56 

63 

57 

53 

55 

52 

56 

55 

54 

63 

54 

53 

59 

5  3 

50 

55. 

4 

SANTA  CRUZ 

MAX 

67 

72 

78 

85 

85 

84 

78 

32 

33 

82 

90 

85 

85 

35 

88 

78 

72 

73 

68 

67 

67 

66 

73 

72 

67 

65 

69 

69 

73 

79 

75 

76. 

2 

MIN 

55 

51 

49 

47 

49 

54 

43 

46 

49 

46 

49 

52 

50 

50 

49 

50 

51 

54 

49 

51 

56 

55 

55 

52 

52 

54 

53 

54 

55 

52 

50 

51. 

2 

>  r«rereoc«  notes  tollovlng  Station  Index, 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1957 


Day   Ol  Month 


btalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3! 
1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANyi  MARIA 

MAX 

70 

74 

8  3 

82 

102 

80 

76 

75 

7  7 

7  4 

75 

74 

74 

72 

71 

7  2 

70 

73 

7  3 

74 

76.1 

MIN 

11 

52 

52 

52 

52 

54 

5  1 

50 

50 

55 

51 

53 

52 

55 

52 

51 

54 

54 

58 

54 

56 

55 

52 

53 

52 

55 

61 

51 

55 

55 

53 

53.1 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

71 

70 

71 

82 

80 

98 

78 

73 

78 

73 

62 

78 

75 

75 

75 

73 

74 

73 

73 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

67 

75 

70 

72 

72 

71 

74.2 

I N 

55 

52 

52 

51 

53 

53 

50 

48 

50 

54 

5  1 

53 

52 

54 

52 

51 

55 

57 

55 

53 

57 

55 

54 

53 

54 

50 

49 

52 

55 

65 

53 

52.8 

SAMTA   MOMICA  PIE^ 

MAX 

77 

80 

61 

85 

85 

81 

76 

79 

79 

80 

78 

80 

76 

30 

83 

60 

79 

78 

79 

77 

78 

79 

60 

79 

78 

78 

79 

74 

75 

81 

84 

79.3 

MIN 

52 

59 

57 

63 

63 

59 

58 

60 

61 

61 

6  1 

62 

62 

62 

63 

61 

60 

59 

60 

62 

59 

51 

56 

60 

63 

63 

54 

60 

61 

60 

63 

59.8 

SANTA  PAULA 

MAX 

79 

81 

85 

95 

100 

83 

68 

82 

34 

90 

88 

84 

82 

60 

80 

81 

80 

79 

82 

82 

80 

60 

82 

80 

88 

87 

83.9 

MIN 

50 

57 

52 

56 

57 

59 

59 

59 

52 

55 

56 

57 

59 

57 

51 

54 

51 

52 

54 

56 

62 

50 

60 

55 

58 

58 

55.7 

SANTA  ROSA 

MAX 

70 

74 

80 

90 

96 

86 

94 

83 

94 

100 

89 

93 

86 

78 

84 

94 

94 

88 

78 

77 

74 

72 

77 

83 

87 

89 

62 

85 

76 

80 

82 

64.4 

MIN 

53 

49 

48 

50 

52 

53 

51 

48 

53 

50 

51 

46 

55 

58 

53 

50 

55 

55 

52 

52 

52 

52 

52 

47 

49 

50 

49 

50 

50 

49 

44 

50.9 

SCOTIA 

MAX 

66 

65 

70 

76 

78 

66 

71 

66 

71 

69 

74 

66 

69 

75 

70 

68 

63 

68 

63 

66 

67 

63 

65 

69 

65 

65 

66 

69 

67 

70 

67 

68,5 

HIN 

52 

52 

53 

51 

51 

53 

52 

47 

51 

56 

56 

51 

52 

58 

56 

54 

50 

52 

54 

54 

54 

53 

54 

53 

52 

51 

48 

54 

55 

55 

51 

52.7 

SHASTA  DAM 

MAX 

90 

87 

92 

94 

96 

99 

98 

95 

101 

100 

95 

96 

94 

84 

91 

95 

94 

89 

91 

92 

93 

83 

91 

94 

102 

101 

101 

102 

100 

95 

92 

94.5 

MIN 

61 

64 

67 

71 

69 

66 

69 

70 

71 

69 

66 

68 

67 

66 

67 

69 

69 

66 

63 

62 

64 

64 

65 

67 

72 

73 

72 

72 

67 

65 

65 

67.4 

SIERRA  CITV 

MAX 

85 

34 

85 

88 

94 

90 

34 

85 

91 

92 

88 

88 

37 

79 

80 

90 

89 

68 

84 

84 

85 

81 

31 

90 

92 

91 

91 

90 

66 

88 

66 

87,1 

MIN 

47 

46 

48 

55 

54 

54 

52 

50 

56 

54 

50 

48 

46 

44 

44 

52 

54 

50 

49 

46 

53 

48 

52 

57 

56 

54 

54 

56 

51 

47 

45 

50.7 

SIERRA   MADRE    1  N 

MAX 

105 

96 

91 

85 

100 

93 

92 

94 

96 

91 

83 

86 

68 

90 

92 

67 

85 

89 

92 

98 

99 

101 

92.4 

MIN 

56 

56 

62 

65 

62 

51 

57 

60 

62 

60 

59 

57 

56 

56 

60 

60 

57 

59 

60 

61 

65 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

81 

78 

79 

83 

90 

83 

78 

80 

85 

69 

32 

83 

81 

75 

76 

86 

84 

S3 

79 

80 

82 

77 

60 

85 

89 

86 

84 

86 

85 

83 

83 

82.4 

MIN 

53 

40 

40 

40 

42 

56 

49 

38 

40 

38 

39 

37 

55 

43 

41 

42 

41 

39 

37 

38 

50 

36 

41 

39 

46 

43 

44 

43 

39 

37 

34 

41,9 

SODA  SPRINGS 

MAX 

70 

68 

69 

71 

79 

73 

69 

70 

74 

76 

72 

71 

70 

64 

66 

75 

73 

70 

69 

68 

70 

65 

67 

73 

77 

76 

72 

75 

73 

72 

72 

71.3 

MIN 

45 

40 

36 

44 

42 

43 

39 

38 

41 

41 

36 

37 

43 

38 

33 

35 

38 

39 

38 

36 

42 

33 

40 

42 

42 

40 

43 

42 

40 

41 

43 

39,7 

SONOMA 

MAX 

79 

37 

96 

101 

97 

98 

89 

96 

100 

92 

92 

67 

81 

62 

95 

99 

93 

86 

79 

82 

76 

79 

93 

91 

85 

68 

9! 

86 

89 

86 

90 

89,4 

MIN 

52 

43 

43 

49 

45 

39 

47 

47 

51 

47 

49 

44 

53 

60 

49 

46 

54 

49 

50 

53 

52 

51 

51 

46 

48 

49 

52 

46 

51 

42 

41 

48,4 

SONORA 

MAX 

90 

69 

94 

96 

102 

100 

98 

95 

99 

100 

97 

98 

95 

91 

90 

98 

99 

97 

90 

89 

91 

86 

66 

92 

96 

98 

95 

101 

100 

97 

96 

95.1 

MIN 

58 

59 

59 

60 

62 

65 

60 

58 

60 

61 

59 

61 

58 

56 

58 

58 

51 

60 

57 

57 

57 

54 

58. 

62 

63 

60 

62 

66 

62 

62 

58 

59.4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  MP 

MAX 

76 

61 

85 

89 

89 

83 

63 

89 

69 

88 

67 

85 

60 

62 

84 

85 

85 

64 

77 

60 

76 

75 

81 

87 

37 

82 

64 

86 

86 

87 

85 

83.9 

MIN 

48 

50 

49 

51 

53 

52 

48 

47 

51 

51 

51 

50 

50 

49 

45 

48 

49 

45 

42 

50 

44 

42 

44 

49 

49 

50 

49 

49 

50 

54 

42 

48.4 

SaUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

76 

76 

79 

85 

80 

69 

75 

81 

83 

79 

78 

76 

71 

72 

81 

81 

73 

75 

76 

76 

72 

73 

78 

64 

33 

60 

80 

78 

79 

79 

78 

77.8 

MIN 

50 

55 

42 

41 

43 

50 

40 

38 

33 

42 

38 

41 

53 

38 

33 

38 

39 

42 

42 

36 

49 

36 

40 

42 

41 

43 

42 

44 

41 

48 

38 

42,1 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

83 

80 

82 

85 

87 

82 

80 

82 

83 

62 

80 

76 

75 

76 

30 

80 

73 

73 

73 

74 

73 

70 

76 

60 

79 

73 

79 

80 

83 

82 

63 

79.0 

MIN 

57 

61 

60 

56 

60 

60 

55 

54 

56 

63 

64 

62 

58 

60 

59 

65 

62 

57 

61 

59 

53 

54 

52 

52 

64 

55 

59 

62 

66 

66 

65 

59.3 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

84 

91 

96 

102 

101 

102 

96 

99 

101 

93 

96 

94 

89 

86 

95 

98 

97 

84 

85 

86 

67 

86 

93 

96 

95 

92 

95 

93 

95 

92 

92 

93.3 

MIN 

54 

55 

59 

64 

61 

72 

65 

60 

65 

61 

59 

61 

58 

61 

58 

60 

64 

57 

52 

53 

55 

55 

55 

62 

59 

59 

60 

63 

57 

58 

57 

59.3 

STOCKTON  FIRE  STA  * 

MAX 

80 

34 

90 

95 

101 

100 

101 

94 

98 

101 

91 

97 

93 

88 

85 

95 

98 

96 

63 

85 

85 

85 

85 

92 

96 

95 

91 

94 

91 

93 

91 

92.0 

MIN 

53 

53 

55 

59 

58 

60 

60 

55 

59 

51 

58 

58 

57 

61 

55 

50 

59 

56 

50 

42 

52 

53 

53 

56 

56 

56 

52 

60 

54 

54 

51 

55.0 

STOCKTON  MOWRY  3RIDGE 

MAX 

SB 

91 

97 

104 

103 

100 

96 

100 

102 

92 

98 

96 

90 

66 

96 

98 

96 

86 

67 

68 

66 

88 

94 

96 

96 

93 

96 

95 

96 

93 

93 

94.3 

MIN 

54 

52 

56 

59 

57 

68 

62 

56 

58 

58 

56 

61 

57 

60 

55 

56 

62 

54 

52 

53 

54 

54 

54 

56 

58 

55 

57 

58 

55 

55 

55 

56.7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

87 

92 

97 

104 

102 

100 

95 

102 

103 

99 

99 

99 

91 

89 

99 

98 

99 

96 

90 

92 

68 

91 

98 

100 

99 

99 

101 

102 

98 

95 

94 

96,7 

MIN 

57 

56 

59 

60 

59 

67 

58 

60 

63 

57 

60 

60 

65 

63 

58 

61 

68 

61 

55 

57 

57 

55 

58 

61 

63 

64 

62 

62 

59 

57 

56 

59,9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

78 

87 

69 

92 

39 

85 

64 

90 

91 

86 

64 

80 

78 

78 

37 

89 

86 

81 

80 

82 

80 

80 

88 

90 

89 

89 

83 

91 

67 

36 

65 

85.5 

MIN 

53 

51 

54 

57 

57 

58 

54 

52 

56 

56 

55 

55 

54 

48 

51 

52 

57 

55 

52 

50 

52 

49 

50 

56 

56 

55 

56 

56 

56 

53 

52 

53.9 

SUNLANO 

MAX 

99 

99 

110 

108 

103 

96 

101 

99 

100 

91 

105 

95 

96 

98 

100 

98 

68 

82 

88 

86 

65 

87 

94 

97 

90 

88 

95 

102 

106 

106 

106 

96.8 

MIN 

54 

63 

68 

75 

70 

63 

60 

60 

61 

60 

63 

62 

54 

59 

60 

58 

57 

55 

60 

59 

53 

47 

50 

58 

59 

54 

50 

56 

64 

64 

76 

59.7 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

86 

85 

93 

90 

85 

87 

91 

91 

69 

69 

83 

80 

81 

89 

91 

64 

84 

84 

67 

80 

85 

90 

92 

92 

89 

91 

90 

88 

90 

87 

87.4 

MIN 

52 

41 

41 

44 

42 

53 

44 

44 

44 

42 

43 

44 

57 

46 

41 

44 

40 

43 

41 

38 

42 

39 

43 

44 

47 

45 

47 

46 

43 

43 

35 

43,8 

TABLE  MTN 

MAX 

74 

75 

79 

83 

63 

60 

78 

79 

80 

75 

74 

72 

70 

77 

82 

MIN 

55 

51 

56 

60 

63 

64 

53 

58 

62 

60 

57 

55 

53 

56 

57 

TAHOE 

MAX 

75 

73 

75 

76 

80 

78 

70 

73 

77 

79 

76 

76 

74 

69 

71 

76 

77 

76 

74 

74 

74 

71 

69 

73 

79 

77 

77 

72 

76 

76 

78 

74,9 

MIN 

45 

46 

42 

43 

44 

46 

41 

40 

40 

43 

39 

42 

52 

42 

38 

40 

42 

43 

41 

38 

47 

41 

43 

43 

42 

44 

43 

45 

43 

49 

42 

42,9 

TEHACHAPI 

MAX 

87 

91 

86 

97 

90 

63 

66 

68 

90 

69 

68 

92 

85 

86 

83 

89 

92 

90 

89 

90 

90 

90 

93 

69 

93 

90 

91 

94 

92 

88 

87 

89.4 

MIN 

48 

64 

59 

62 

65 

65 

61 

55 

61 

62 

56 

53 

55 

54 

53 

51 

51 

49 

45 

45 

41 

42 

54 

52 

50 

51 

48 

38 

57 

63 

59 

53,8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

94 

94 

98 

101 

102 

96 

98 

97 

100 

100 

98 

100 

94 

92 

92 

101 

107 

99 

94 

93 

69 

90 

92 

98 

101 

98 

96 

103 

103 

101 

101 

97.6 

MIN 

59 

65 

66 

69 

71 

72 

67 

66 

71 

69 

66 

67 

64 

60 

61 

69 

71 

63 

69 

59 

54 

58 

60 

68 

70 

68 

64 

66 

67 

68 

62 

65.5 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

109 

114 

117 

115 

110 

111 

108 

109 

109 

106 

110 

112 

1 13 

113 

113 

104 

105 

104 

107 

108 

106 

107 

108 

113 

109 

106 

107 

108 

111 

117 

117 

109,9 

MIN 

71 

66 

89 

79 

80 

79 

82 

77 

62 

83 

78 

79 

77 

80 

83 

31 

82 

75 

72 

69 

74 

64 

75 

77 

74 

75 

74 

76 

78 

87 

86 

78,3 

THREE  RIV  EOISON  PH  2 

MAX 

95 

100 

97 

98 

103 

104 

104 

99 

99 

104 

98 

100 

101 

95 

94 

96 

100 

100 

97 

95 

96 

90 

90 

96 

100 

101 

97 

101 

104 

105 

100 

98.7 

MIN 

60 

65 

62 

63 

64 

65 

65 

63 

64 

66 

64 

67 

62 

60 

63 

64 

65 

62 

60 

60 

57 

57 

59 

62 

65 

64 

64 

69 

64 

72 

65 

63,3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

84 

85 

93 

96 

97 

94 

90 

93 

95 

95 

92 

92 

90 

64 

90 

93 

94 

92 

66 

86 

66 

82 

66 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

92 

90 

91,0 

MIN 

64 

54 

53 

57 

57 

58 

54 

55 

53 

56 

53 

56 

53 

52 

51 

54 

57 

56 

53 

52 

53 

52 

53 

56 

57 

57 

57 

60 

56 

54 

47 

54,  8 

TORRANCE 

MAX 

74 

86 

82 

94 

87 

86 

77 

86 

81 

78 

77 

82 

75 

80 

86 

80 

79 

78 

77 

79 

76 

75 

76 

78 

79 

76 

76 

75 

77 

85 

86 

80.3 

MIN 

59 

64 

59 

66 

62 

65 

64 

62 

63 

63 

66 

63 

61 

58 

61 

63 

64 

62 

61 

62 

62 

60 

59 

59 

63 

64 

63 

61 

61 

62 

62 

62,  1 

TRACY  CARBONA 

MAX 

85 

86 

93 

98 

103 

103 

101 

95 

102 

102 

96 

98 

96 

94 

86 

97 

96 

98 

88 

86 

89 

87 

90 

94 

97 

97 

93 

98 

95 

97 

94 

94,8 

MIN 

55 

53 

57 

61 

60 

67 

63 

55 

62 

58 

57 

64 

60 

62 

57 

58 

60 

54 

51 

52 

54 

52 

53 

55 

55 

56 

57 

61 

55 

56 

51 

57  ,1 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

86 

92 

100 

105 

103 

100 

95 

104 

105 

96 

101 

95 

66 

86 

99 

102 

99 

92 

88 

86 

85 

87 

97 

98 

97 

92 

99 

92 

97 

97 

95.* 

MIN 

58 

55 

65 

64 

67 

74 

56 

56 

70 

62 

64 

67 

59 

63 

61 

62 

66 

59 

56 

57 

57 

57 

57 

63 

59 

58 

57 

54 

60 

62 

58 

60,8 

TRONA 

MAX 

101 

105 

101 

108 

111 

112 

109 

106 

109 

107 

107 

107 

106 

103 

104 

106 

109 

105 

103 

101 

101 

98 

98 

101 

105 

106 

103 

104 

107 

108 

109 

105,2 

MIN 

66 

76 

73 

70 

75 

80 

79 

72 

75 

81 

76 

73 

72 

66 

70 

75 

73 

68 

68 

64 

65 

62 

65 

67 

70 

69 

66 

74 

73 

66 

74 

71.1 

TRUCKEE  RS 

MAX 

76 

76 

77 

80 

87 

82 

74 

77 

63 

85 

82 

82 

77 

72 

75 

85 

62 

82 

76 

77 

79 

74 

77 

82 

74 

80 

60 

64 

81 

85 

79 

79.5 

MIN 

45 

48 

50 

42 

51 

40 

35 

35 

39 

35 

38 

53 

42 

32 

34 

36 

39 

37 

34 

42 

35 

37 

40 

38 

41 

33 

41 

31 

42 

39, e 

TULELAKE 

MAX 

81 

82 

82 

91 

90 

65 

85 

86 

88 

87 

85 

83 

83 

79 

62 

81 

78 

83 

84 

85 

86 

64 

84 

68 

87 

85 

87 

87 

83 

85 

82 

84. S 

MIN 

44 

39 

41 

40 

4  0 

37 

41 

41 

40 

39 

42 

47 

42 

43 

36 

39 

35 

37 

37 

40 

45 

42 

41 

40 

43 

42 

42 

43 

43 

43 

39 

40,7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

87 

82 

86 

97 

99 

98 

94 

95 

97 

94 

92 

92 

87 

64 

96 

92 

89 

89 

91 

92 

80 

90 

95 

97 

97 

96 

97 

98 

92 

91 

92,3 

MIN 

62 

61 

65 

66 

65 

65 

65 

71 

65 

64 

65 

64 

63 

63 

68 

66 

67 

60 

62 

62 

61 

63 

66 

67 

71 

66 

69 

64  62 

61 

64,7 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

87 

91 

97 

101 

97 

84 

86 

67 

85 

82 

86 

83 

86 

90 

90 

87 

61 

80 

81 

84 

82 

62 

85 

83 

82 

80 

83 

64 

60  91 

95 

86,6 

MIN 

60 

61 

58 

63 

61 

65 

66 

62 

60 

58 

58 

60 

60 

52 

53 

58 

60 

60 

56 

57 

56 

57 

49 

53 

60 

61 

56 

55 

58  58 

62 

58,7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

105 

106 

109 

1X1 

113 

108 

105 

103 

102 

104 

100 

105 

104 

105 

106 

106 

100 

101 

103 

103 

100 

101 

100 

105 

106 

103 

102 

103 

103 

lOP 

110 

104,5 

MIN 

66 

82 

82 

74 

30 

81 

81 

73 

72 

72 

72 

75 

63 

71 

74 

75 

61 

76 

68 

68 

72 

60 

68 

68 

71 

77 

72 

70 

73 

78 

79 

73,6 

See  reference  ootee  tollovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Table  5  -  Continued  JULY  195  7 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  j 

1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  LAKES 

MAX 

69 

72 

69 

78 

72 

70 

67 

72 

73 

71 

69 

66 

67 

65 

77 

71 

69.9 

MIN 

50 

54 

51 

45 

52 

52 

36 

36 

3o 

39 

39 

42 

46 

44 

36 

39 

40 

45 

61 

40 

38 

39 

39 

43 

40 

40 

il 

43 

4i 

55 

56 

4  3  •  5 

UKtAH 

MAX 

85 

92 

99 

103 

98 

96 

92 

95 

91 

86 

91 

85 

33 

77 

93 

89 

91 

89 

85 

89 

94 

94 

90 

97 

98 

98 

92 

90 

89 

91.6 

MIN 

53 

52 

53 

57 

54 

52 

56 

57 

57 

62 

65 

60 

59 

60 

53 

55 

57 

53 

51 

52 

53 

52 

54 

66 

57 

57 

58 

55 

55 

49 

52 

54.0 

UCLA 

MAX 

76 

89 

92 

97 

89 

84 

75 

82 

78 

72 

82 

77 

74 

79 

84 

73 

74 

73 

72 

73 

74 

77 

75 

75 

74 

75 

82 

89 

90 

79.3 

MIN 

57 

64 

63 

64 

68 

62 

61 

63 

60 

69 

67 

62 

57 

60 

64 

61 

62 

62 

59 

60 

59 

60 

69 

60 

52 

62 

60 

59 

60 

63 

59 

60.9 

UPLAND 

MAX 

95 

102 

102 

107 

100 

97 

96 

97 

95 

96 

100 

98 

93 

96 

97 

78 

86 

90 

88 

88 

87 

90 

95 

88 

89 

95 

100 

100 

1  00 

94.4 

MIN 

58 

65 

67 

67 

71 

66 

60 

61 

60 

61 

66 

64 

58 

63 

64 

62 

60 

61 

58 

55 

65 

57 

50 

50 

59 

59 

54 

60 

61 

60 

73 

60.8 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

86 

90 

98 

97 

94 

93 

95 

90 

90 

79 

82 

92 

95 

90 

91 

88 

89 

97 

98 

98 

93 

88 

91.7 

MIN 

46 

45 

44 

45 

51 

44 

48 

43 

43 

54 

57 

44 

45 

46 

47 

44 

45 

46 

47 

48 

45 

40 

46  .1 

VACAVILLE 

MAX 

88 

93 

99 

105 

105 

104 

97 

104 

105 

98 

100 

99 

87 

90 

101 

102 

84 

88 

90 

85 

88 

97 

100 

99 

96 

101 

101 

100 

97 

97 

95.6 

MIN 

55 

53 

55 

62 

58 

70 

61 

55 

61 

56 

56 

56 

62 

59 

55 

58 

67 

58 

54 

53 

56 

52 

51 

57 

56 

56 

56 

51 

56 

55 

53 

VALYERMO  RS 

MAX 

95 

93 

96 

99 

96 

97 

94 

97 

98 

93 

96 

96 

92 

97 

96 

91 

91 

89 

88 

67 

66 

95 

93 

92 

94 

96 

98 

100 

1  00 

94.4 

MIN 

52 

50 

55 

53 

57 

62 

56 

54 

58 

61 

58 

60 

50 

48 

50 

52 

53 

49 

49 

51 

50 

45 

48 

51 

67 

49 

52 

62 

60 

64 

60 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

87 

98 

96 

102 

105 

104 

99 

98 

101 

103 

99 

99 

95 

96 

95 

92 

92 

92 

92 

86 

87 

92 

98 

98 

93 

99 

100 

102 

102 

96.8 

MIN 

57 

70 

62 

61 

62 

72 

70 

60 

64 

66 

63 

65 

44 

54 

54 

68 

65 

65 

58 

59 

62 

56 

52 

55 

57 

67 

57 

69 

62 

66 

63 

VISALIA 

MAX 

96 

96 

99 

100 

103 

105 

105 

101 

100 

102 

101 

100 

102 

96 

94 

102 

97 

94 

93 

92 

93 

95 

99 

102 

97 

101 

10  2 

10  3 

101 

98.9 

MIN 

61 

63 

63 

62 

65 

63 

66 

61 

64 

65 

62 

65 

62 

60 

62 

64 

65 

■61 

60 

59 

59 

55 

59 

63 

54 

53 

61 

66 

64 

67 

50 

62.4 

VOLTA  PH 

MAX 

87 

86 

92 

99 

93 

94 

91 

90 

96 

95 

91 

92 

93 

81 

97 

93 

86 

87 

87 

85 

92 

96 

97 

97 

98 

98 

97 

92 

91 

92.4 

MIN 

54 

55 

61 

67 

63 

62 

57 

64 

65 

58 

59 

60 

60 

63 

56 

65 

68 

58 

63 

56 

58 

58 

58 

60 

63 

63 

65 

54 

61 

56 

56 

60.  3 

WALNUT  CREEK 

MAX 

70 

75 

86 

96 

100 

96 

97 

89 

99 

99 

81 

92 

88 

78 

80 

92 

74 

75 

75 

75 

76 

91 

86 

86 

83 

93 

84 

89 

89 

66.6 

MIN 

56 

54 

56 

56 

58 

66 

64 

65 

60 

56 

56 

56 

57 

62 

54 

67 

59 

66 

54 

54 

55 

56 

53 

57 

55 

55 

58 

58 

54 

55 

54 

55.  6 

WALNUT  SROVE 

MAX 

80 

87 

94 

99 

96 

97 

91 

98 

99 

88 

94 

89 

83 

82 

82 

95 

82 

82 

82 

80 

90 

92 

91 

90 

93 

93 

89 

87 

90 

89.9 

MIN 

53 

52 

56 

59 

60 

68 

62 

56 

50 

56 

59 

59 

57 

62 

60 

54 

63 

57 

63 

54 

55 

54 

53 

57 

55 

55 

57 

59 

53 

55 

52 

57,0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

99 

98 

101 

103 

102 

97 

96 

98 

99 

98 

98 

95 

94 

93 

98 

91 

92 

94 

88 

89 

92 

96 

96 

91 

94 

100 

101 

100 

103 

96.2 

MIN 

48 

50 

62 

57 

54 

67 

61 

50 

56 

62 

58 

58 

47 

51 

47 

53 

64 

46 

38 

44 

48 

39 

38 

45 

45 

52 

50 

54 

62 

57 

57 

52.3 

WASCO 

MAX 

97 

97 

99 

101 

103 

106 

101 

100 

101 

103 

101 

101 

102 

96 

94 

102 

97 

95 

97 

93 

92 

96 

100 

102 

1  00 

100 

106 

104 

101 

99.5 

MIN 

61 

68 

67 

66 

68 

68 

68 

63 

68 

66 

65 

67 

67 

64 

64 

66 

67 

54 

61 

67 

59 

69 

52 

65 

65 

67 

62 

58 

67 

71 

64 

65.4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

70 

68 

66 

70 

MIN 

45 

56 

50 

51 

51 

51 

63 

53 

55 

64 

54 

53 

53 

63 

53 

53 

53 

62 

51 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

88 

85 

89 

92 

100 

95 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

72 

84 

91 

89 

90 

90 

87 

91 

93 

96 

93 

95 

95 

96 

93 

91 

90.7 

MIN 

49 

54 

49 

45 

54 

46 

48 

49 

48 

50 

54 

46 

60 

58 

49 

50 

46 

50 

51 

62 

47 

55 

55 

50 

54 

47 

54 

54 

53 

52 

47 

50.9 

WEED  1  S 

MAX 

77 

72 

78 

84 

89 

85 

64 

83 

85 

87 

84 

81 

80 

66 

74 

78 

79 

80 

8! 

7  5 

81 

85 

88 

84 

62 

83 

65 

82 

80 

81.1 

MIN 

43 

42 

41 

42 

49 

41 

42 

41 

41 

44 

43 

45 

44 

55 

36 

38 

35 

34 

41 

47 

49 

46 

43 

42 

40 

38 

44 

45 

43 

40 

42.5 

WHEELER 

MAX 

66 

68 

66 

65 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

73 

78 

58 

57 

59 

69 

67 

70 

72 

76 

65 

64 

70 

68 

68.0 

MIN 

47 

46 

49 

50 

48 

51 

54 

54 

53 

48 

52 

49 

50 

61 

48 

49 

50 

50 

51 

62 

45 

48 

62 

49.9 

WILLIAI4S 

MAX 

93 

94 

97 

99 

97 

103 

101 

99 

102 

106 

98 

101 

99 

94 

98 

102 

91 

MIN 

60 

58 

63 

66 

61 

69 

60 

59 

51 

57 

51 

59 

56 

62 

59 

64 

70 

58 

57 

WILLOWS 

MAX 

89 

87 

90 

98 

103 

99 

98 

95 

;oo 

103 

95 

97 

96 

93 

90 

101 

1  00 

68 

89 

91 

88 

90 

98 

99 

99 

96 

96 

100 

96 

93 

95.3 

MIN 

58 

54 

60 

65 

63 

66 

60 

62 

66 

59 

64 

62 

60 

63 

60 

64 

67 

60 

54 

58 

57 

56 

67 

60 

58 

65 

63 

62 

60 

64 

65 

61,0 

WINTERS 

MAX 

80 

90 

94 

98 

104 

103 

101 

95 

103 

104 

95 

100 

96 

38 

90 

100 

84 

89 

92 

86 

91 

97 

100 

100 

97 

100 

101 

99 

96 

96.0 

MIN 

57 

54 

56 

66 

62 

69 

71 

68 

67 

57 

63 

68 

69 

65 

66 

62 

72 

53 

54 

64 

57 

54 

63 

57 

55 

59 

59 

60 

55 

59 

53 

59,8 

WOODFORDS 

MAX 

61 

89 

84 

86 

89 

78 

89 

89 

87 

84 

84 

81 

86 

83 

87 

82 

84 

81 

79 

78 

83 

86 

87 

81 

91 

68 

90 

85 

63 

84.8 

MIN 

54 

56 

52 

52 

52 

54 

52 

61 

50 

44 

46 

54 

58 

51 

44 

50 

49 

49 

48 

47 

52 

46 

46 

50 

49 

49 

47 

52 

49 

57 

50 

50.3 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

62 

84 

91 

98 

104 

100 

99 

96 

102 

106 

95 

102 

96 

69 

90 

99 

84 

87 

88 

83 

88 

92 

97 

99 

97 

98 

94 

92 

91 

94.3 

MIN 

55 

49 

53 

60 

56 

68 

57 

53 

65 

56 

56 

66 

57 

60 

55 

57 

72 

54 

50 

51 

55 

51 

52 

55 

56 

66 

66 

58 

54 

62 

50 

55.9 

YORBA  LINDA 

MAX 

95 

99 

104 

110 

94 

93 

96 

96 

90 

87 

97 

91 

94 

98 

99 

92 

87 

88 

90 

90 

89 

90 

92 

83 

88 

38 

89 

93 

98 

101 

104 

93.7 

MIN 

52 

64 

55 

60 

57 

63 

60 

55 

62 

y) 

59 

60 

60 

64 

59 

58 

60 

68 

56 

58 

65 

51 

54 

53 

61 

65 

55 

55 

59 

60 

57.9 

YOSEMITE  NP 

MAX 

69 

88 

89 

91 

92 

83 

88 

93 

91 

90 

92 

90 

83 

84 

88 

68 

91 

87 

84 

86 

81 

81 

83 

91 

93 

89 

92 

92 

91 

92 

90 

86.5 

MIN 

51 

53 

55 

55 

58 

56 

56 

54 

69 

59 

56 

62 

55 

53 

56 

63 

56 

57 

60 

61 

47 

48 

47 

52 

59 

55 

56 

60 

54 

57 

57 

54.4 

YREKA 

MAX 

90 

60 

85 

89 

95 

94 

89 

87 

89 

90 

90 

88 

92 

77 

80 

85 

80 

84 

86 

88 

90 

84 

87 

89 

94 

89 

65 

89 

93 

89 

67 

87.5 

MIN 

56 

51 

50 

50 

57 

50 

61 

62 

50 

52 

52 

52 

58 

53 

53 

43 

43 

46 

60 

52 

52 

55 

51 

52 

55 

50 

48 

52 

53 

51 

56 

51.5 

See  reference  ootes  following  Station  Index. 
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Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1957 


Day  of  month 


otanon 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

Jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.34 

.32 

.29 

.42 

.50 

.50 

.46 

.46 

.49 

.60 

.53 

.47 

.52 

.45 

.40 

.41 

.41 

.45 

.36 

.34 

.36 

.32 

.35 

.30 

.35 

.40 

.36 

.36 

.40 

.40 

.39 

12.71 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.60 

.75 

.45 

.60 

.45 

.75 

.55 

.60 

.60 

.60 

.60 

.64 

.75 

.60 

.34 

.45 

.75 

.90 

.75 

.52 

.60 

.75 

.45 

.45 

.60 

.60 

.86 

.57 

.60 

.75 

.60 

19.08 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.59 

.44 

.78 

.76 

.90 

.79 

.68 

.56 

.71 

.68 

.64 

.58 

.51 

.50 

.55 

.70 

.47 

.51 

.61 

.42 

.54 

.43 

.64 

.51 

.60 

.54 

.40 

.63 

.35 

.56 

.65 

18.23 

WIND 

98 

35 

156 

128 

188 

164 

99 

98 

136 

123 

82 

69 

55 

63 

113 

113 

43 

45 

49 

26 

56 

53 

122 

115 

46 

61 

9 

25 

37 

60 

108 

2575 

MAX 

87 

96 

91 

98 

89 

85 

93 

96 

95 

90 

92 

93 

90 

88 

94 

91 

90 

90 

87 

86 

84 

84 

92 

95 

89 

88 

92 

86 

93 

96 

95 

90.8 

MIN 

54 

64 

62 

61 

62 

62 

61 

60 

62 

64 

62 

63 

58 

59 

59 

61 

57 

55 

55 

54 

54 

52 

56 

58 

61 

58 

56 

62 

62 

64 

63 

59.  4 

BOCA 

EVAP 

.33 

.32 

.36 

.33 

.36 

.39 

.16 

.32 

.35 

.35 

.40 

.36 

.32 

.35 

.33 

.33 

.36 

.33 

.36 

.32 

.33 

.33 

.21 

.25 

.34 

.31 

.26 

.33 

.31 

.38 

.37 

10.15 

WIND 

55 

44 

54 

44 

28 

50 

40 

32 

21 

32 

52 

38 

49 

66 

47 

30 

37 

36 

51 

35 

41 

33 

30 

9 

28 

43 

17 

31 

38 

45 

55 

1211 

buhlingame 

EVAP 

.30 

.28 

.25 

.30 

.30 

.37 

.37 

.30 

.42 

.44 

.25 

.38 

.25 

.30 

.34 

.34 

.37 

.39 

.25 

.30 

.30 

.30 

.15 

.30 

.39 

.27 

.22 

.24 

.26 

.27 

.30 

9.50 

WIND 

76 

84 

129 

118 

91 

135 

168 

141 

140 

124 

109 

111 

120 

89 

112 

76 

68 

61 

82 

80 

111 

69 

86 

67 

114 

98 

95 

112 

3180 

MAX 

82 

82 

84 

85 

85 

84 

84 

83 

82 

80 

82 

82 

83 

83 

86 

85 

86 

86 

86 

86 

84 

81 

80 

81 

83 

85 

80 

83 

83 

79 

80 

83.1 

MIN 

56 

54 

53 

55 

54 

57 

57 

54 

55 

54 

56 

54 

56 

54 

56 

54 

54 

54 

54 

59 

57 

57 

56 

54 

54 

56 

57 

54 

57 

52 

53 

55. 1 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.31 

.36 

.32 

.36 

.50 

.43 

.30 

.44 

.35 

.39 

.35 

.46 

.38 

.36 

.35 

.37 

.35 

.31 

.32 

.31 

.27 

.31 

.32 

.31 

.33 

.31 

.27 

.31 

.33 

.36 

.42 

10.85 

WIND 

30 

38 

33 

39 

54 

39 

32 

55 

35 

33 

36 

35 

42 

51 

39 

41 

38 

37 

33 

33 

39 

38 

47 

38 

32 

39 

32 

42 

34 

39 

53 

1206 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.32 

.32 

.35 

.42 

.45 

.48 

.35 

.45 

.42 

.45 

.42 

.42 

.38 

.42 

.35 

.38 

.42 

.42 

.35 

.29 

.35 

.29 

.29 

.32 

.35 

.35 

.35 

.38 

.32 

.41 

.35 

11.63 

WIND 

39 

29 

26 

22 

25 

37 

39 

33 

28 

34 

28 

21 

29 

27 

23 

30 

23 

33 

31 

29 

40 

35 

34 

30 

25 

31 

29 

28 

30 

30 

21 

919 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.39 

.32 

.37 

- 

- 

• 

♦ 

1J.7 

.38 

.42 

.38 

.43 

• 

• 

1.12 

.37 

.36 

.41 

.32 

• 

• 

.93 

.29 

.34 

.39 

.46 

- 

- 

- 

.44 

.38 

B11.53 

WIND 

87 

40 

32 

55 

98 

15 

31 

18 

53 

192 

12 

30 

45 

34 

86 

21 

18 

16 

22 

91 

45 

28 

1069 

CHXILA  VISTA 

EVAP 

.30 

.25 

.27 

* 

.56 

« 

* 

.78 

.25 

.26 

.25 

.24 

* 

* 

.74 

.25 

.23 

.24 

.29 

* 

.90 

.31 

.27 

.27 

.18 

* 

« 

.79 

.28 

.28 

8.19 

WIND 

132 

132 

98 

* 

165 

315 

81 

91 

75 

80 

* 

284 

84 

92 

82 

81 

« 

« 

320 

105 

137 

86 

74 

* 

* 

306 

111 

101 

3032 

MAX 

84 

85 

88 

- 

92 

- 

- 

88 

89 

85 

87 

88 

- 

- 

88 

90 

86 

86 

87 

- 

- 

87 

85 

85 

88 

80 

- 

- 

87 

87 

89 

86.9 

MIN 

61 

62 

64 

63 

64 

63 

63 

63 

64 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

60 

61 

65 

64 

64 

64 

65 

63 . 0 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.40 

.35 

.05 

.30 

.44 

.49 

.40 

.39 

.35 

.50 

.37 

.41 

.45 

.35 

.38 

.41 

.42 

.46 

.40 

.32 

.35 

.34 

.31 

.36 

.35 

.35 

.34 

.34 

.42 

.39 

.39 

11.88 

WIND 

125 

70 

45 

22 

43 

42 

32 

35 

20 

48 

37 

30 

60 

52 

47 

50 

53 

87 

43 

102 

63 

75 

53 

36 

33 

38 

36 

18 

71 

63 

63 

1592 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

^■.27 

.  15 

.34 

♦ 

.73 

• 

« 

1.02 

.34 

.50 

.32 

.46 

* 

♦ 

1.13 

.44 

.32 

.34 

.30 

* 

* 

.69 

.21 

.24 

.32 

.30 

» 

• 

.85 

.25 

.28 

9.80 

WIND 

/179 

109 

83 

1 97 

* 

372 

78 

150 

130 

123 

482 

117 

84 

172 

183 

490 

122 

116 

152 

184 

441 

121 

141 

4226 

MAX 

78 

80 

83 

89 

87 

89 

88 

83 

88 

87 

88 

87 

83 

78 

76 

77 

82 

82 

81 

85 

80 

80 

83.1 

MIN 

56 

56 

54 

55 

54 

57 

55 

56 

55 

_ 

_ 

55 

57 

60 

56 

55 

_ 

54 

55 

55 

55 

54 

_ 

_ 

54 

53 

54 

55.2 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

(^.46 

.40 

.40 

• 

.90 

.50 

• 

.90 

.50 

.35 

.50 

.53 

.37 

• 

.82 

.43 

.40 

.40 

.45 

.37 

• 

.68 

.48 

.39 

.57 

.38 

.43 

« 

.93 

.47 

.99 

14.00 

WIND 

ifllO 

100 

100 

130 

100 

180 

100 

50 

90 

110 

90 

280 

80 

80 

60 

110 

80 

120 

49 

51 

73 

86 

74 

169 

111 

105 

2688 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.35 

.36 

.34 

.52 

.45 

.60 

.37 

.47 

.43 

.55 

.42 

.40 

.41 

.35 

.37 

.40 

.45 

.45 

.37 

.36 

.36 

.30 

.35 

.37 

.45 

.40 

.45 

.30 

.37 

.45 

.35 

12.57 

WIND 

63 

56 

36 

63 

45 

73 

56 

47 

51 

64 

58 

39 

78 

73 

52 

42 

56 

71 

67 

55 

68 

56 

53 

39 

40 

51 

45 

37 

60 

56 

60 

1710 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.  50 

.  44 

.  47 

.  62 

.  58 

.  63 

.  66 

.  65 

.64 

.  65 

.  66 

.  56 

.  68 

.  56 

.  57 

.  53 

.  60 

.  57 

.56 

.45 

.  42 

.  49 

.  49 

.  52 

.  52 

.  62 

.  50 

.  53 

.  57 

.  55 

.  67 

17.46 

WIND 

60 

46 

50 

70 

55 

60 

99 

68 

69 

70 

75 

58 

79 

67 

78 

54 

49 

60 

65 

50 

46 

62 

58 

64 

47 

63 

54 

47 

60 

50 

65 

1898 

MAX 

92 

91 

92 

95 

95 

89 

92 

91 

94 

92 

95 

93 

89 

89 

93 

93 

94 

91 

89 

88 

89 

88 

89 

94 

93 

92 

94 

93 

94 

93 

90 

91.8 

MIN 

64 

64 

64 

64 

59 

65 

65 

61 

61 

64 

63 

62 

58 

60 

62 

63 

62 

66 

63 

58 

58 

60 

59 

62 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

62 

62.5 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.24 

.27 

.30 

.34 

.40 

.36 

.38 

.36 

.34 

.50 

.45 

.45 

.41 

.45 

.41 

.45 

.37 

.45 

.33 

.30 

.41 

.30 

.30 

.30 

.42 

.40 

.28 

.27 

.30 

.38 

.40 

11.32 

WIND 

82 

83 

41 

53 

108 

77 

72 

70 

70 

157 

120 

104 

103 

163 

123 

93 

84 

107 

88 

70 

85 

86 

97 

50 

106 

115 

74 

75 

82 

98 

72 

2808 

MAX 

83 

86 

82 

88 

90 

89 

88 

91 

86 

95 

85 

86 

86 

86 

90 

90 

90 

88 

81 

83 

84 

81 

82 

82 

85 

84 

86 

87 

85 

84 

86 

86.1 

MIN 

57 

56 

60 

55 

55 

59 

58 

55 

60 

53 

57 

54 

57 

62 

56 

55 

59 

58 

56 

57 

57 

56 

55 

50 

55 

54 

55 

55 

57 

51 

54 

56.1 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.30 

.28 

.32 

.30 

.30 

.36 

.18 

.26 

.30 

.34 

.30 

.34 

.30 

.30 

.27 

.30 

.30 

.30 

.30 

.29 

.27 

.27 

.25 

.26 

.28 

.35 

.30 

.29 

.29 

.33 

.30 

9.13 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

♦ 

.65 

* 

* 

* 

♦ 

2.17 

* 

* 

1.83 

* 

* 

* 

3.67 

.71 

1.30 

/60 

10.93 

WIND 

* 

68 

• 

• 

* 

* 

• 

130 

• 

* 

* 

500 

* 

* 

♦ 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

L320 

* 

245 

• 

• 

* 

555 

• 

/207 

3025 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.60 

.57 

.51 

.60 

.60 

.78 

.62 

.60 

.60 

.69 

.67 

.60 

.68 

.54 

.45 

.52 

.60 

.68 

.60 

.48 

.60 

.47 

.45 

.45 

.49 

.60 

.60 

.46 

.60 

.60 

.60 

17.91 

WIND 

93 

88 

69 

77 

69 

93 

75 

70 

68 

93 

84 

75 

74 

91 

79 

68 

60 

92 

83 

60 

70 

95 

69 

56 

65 

76 

83 

52 

57 

73 

67 

2324 

LAKESHORE 

EVAP 

.26 

.34 

.26 

.32 

.35 

.31 

.30 

.32 

.28 

.39 

.26 

.36 

.12 

.29 

.31 

.33 

.32 

.26 

.28 

.24 

.13 

.28 

.32 

.33 

.32 

.33 

.37 

.32 

.30 

.33 

.29 

9.22 

WIND 

22 

2 

4 

4 

14 

8 

10 

6 

7 

19 

10 

14 

6 

20 

9 

11 

12 

14 

8 

9 

2 

15 

5 

5 

8 

13 

14 

15 

13 

12 

14 

325 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.36 

.40 

.42 

.42 

.45 

.42 

.37 

.43 

.43 

.47 

.44 

.41 

.40 

.34 

.39 

.45 

.41 

.45 

.39 

.40 

.38 

.32 

.35 

.41 

.44 

.43 

.41 

.44 

.41 

.47 

.46 

12.77 

WIND 

LCD  I 

EVAP 

.24 

.34 

.40 

.38 

.48 

.41 

.52 

.37 

.50 

.48 

.36 

.50 

.36 

.36 

.35 

.38 

.41 

.37 

.28 

.37 

.29 

.31 

.33 

.34 

.39 

.33 

.32 

.39 

.35 

.41 

.34 

11.66 

WIND 

67 

60 

42 

40 

58 

52 

71 

55 

70 

79 

59 

80 

93 

91 

62 

46 

49 

77 

56 

70 

77 

71 

69 

44 

52 

61 

54 

67 

60 

53 

46 

1931 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.38 

.30 

.40 

.40 

.58 

.38 

.55 

.45 

.69 

.41 

.54 

.56 

.45 

.40 

.35 

.45 

.53 

.49 

.27 

.35 

.51 

.20 

.34 

.39 

.38 

.35 

.45 

.49 

.21 

.49 

.38 

13.12 

310 

154 

176 

122 

217 

133 

187 

144 

286 

154 

252 

223 

225 

301 

151 

129 

179 

379 

180 

267 

307 

223 

206 

128 

143 

111 

244 

277 

135 

215 

128 

MAX 

82 

86 

91 

94 

89 

90 

90 

94 

89 

83 

89 

83 

83 

84 

91 

94 

91 

82 

85 

81 

84 

82 

87 

89 

88 

89 

87 

83 

68 

85 

85 

86.4 

MIN 

56 

55 

58 

60 

56 

65 

61 

60 

63 

58 

61 

59 

57 

61 

58 

60 

63 

58 

55 

58 

56 

56 

56 

60 

59 

59 

60 

61 

58 

57 

56 

58.7 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.71 

.39 

.32 

.72 

.53 

.46 

.51 

.42 

.53 

.57 

.44 

.49 

.48 

.52 

.44 

.62 

.51 

.43 

.43 

.38 

.38 

.35 

.41 

.43 

.40 

.42 

.44 

.45 

.41 

.44 

.48 

14.51 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

/.30 

.28 

.28 

« 

.73 

t 

.98 

.31 

.27 

.25 

.25 

1.00 

.34 

.30 

.33 

.28 

« 

.87 

.31 

.23 

.27 

.26 

.77 

.25 

.27 

9.13 

i'74 

76 

56 

* 

108 

* 

« 

180 

66 

70 

106 

71 

* 

* 

251 

83 

50 

90 

110 

* 

* 

217 

67 

50 

92 

62 

* 

* 

189 

50 

73 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.39 

.38 

.42 

.61 

.45 

.65 

.32 

.42 

.28 

.69 

.38 

.64 

.45 

.36 

.54 

.50 

.39 

.57 

.38 

.40 

.54 

.33 

.37 

.39 

.46 

.46 

.49 

.49 

.49 

.48 

.50 

14.22 

WIND 

143 

2962 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

/.31 

.25 

.30 

« 

.77 

* 

1.09 

.45 

.37 

.42 

.33 

* 

.98 

.33 

.39 

.33 

.30 

.86 

.29 

.30 

.36 

.32 

* 

1.05 

.34 

.32 

10.46 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

.15 

• 

• 

1.00 

♦ 

.80 

• 

.56 

- 

* 

.84 

• 

.97 

.34 

• 

• 

• 

.53 

.61 

.19 

.26 

.24 

.28 

• 

• 

.69 

.32 

B  8.32 

WIND 

229 

540 

476 

288 

153 

831 

66 

4840 

MAX 

81 

88 

86 

87 

86 

82 

88 

82 

77 

79 

79 

79 

78 

80 

83 

78 

MIN 

54 

- 

- 

- 

54 

- 

- 

53 

- 

54 

58 

- 

55 

- 

- 

54 

55 

- 

- 

- 

54 

56 

56 

55 

54 

53 

- 

- 

54 

54 

- 

- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.38 

.27 

.52 

.32 

.37 

.26 

.37 

.48 

.23 

.26 

.34 

.35 

.35 

.29 

.36 

.36 

.25 

.27 

.26 

.31 

.28 

.39 

.30 

.32 

.27 

.24 

.26 

.30 

.38 

.36 

BIO. 02 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.14 

.12 

.28 

.37 

.37 

.29 

.25 

.31 

.45 

.34 

.40 

.31 

.31 

.29 

.35 

.36 

.37 

.36 

.28 

.32 

.31 

.29 

.30 

.30 

.36 

.41 

.35 

.38 

.35 

.32 

.34 

9.98 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.43 

.33 

.38 

.42 

.44 

.43 

.41 

.41 

.46 

.43 

.44 

.36 

.42 

.19 

.36 

.44 

.50 

.45 

.34 

.35 

.32 

.26 

.35 

.40 

.41 

.48 

.46 

.44 

.42 

.36 

.37 

12.26 

WIND 

49 

40 

51 

64 

61 

50 

48 

61 

65 

54 

60 

47 

50 

38 

73 

80 

113 

86 

53 

54 

59 

33 

57 

60 

58 

70 

90 

82 

50 

55 

36 

1847 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.39 

.38 

.40 

.45 

.45 

.53 

.45 

.45 

.60 

.45 

.45 

.45 

.45 

.30 

.45 

.40 

.38 

.30 

.35 

.30 

.38 

.30 

.40 

.41 

.38 

.32 

.41 

.38 

.45 

.41 

12.52 

WIND 

25 

75 

50 

35 

40 

55 

70 

55 

50 

115 

25 

95 

100 

85 

60 

45 

55 

55 

60 

45 

65 

50 

45 

60 

65 

25 

85 

45 

40 

65 

65 

1805 

MAX 

93 

91 

96 

100 

98 

97 

95 

96 

96 

91 

96 

93 

92 

95 

95 

96 

95 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

96 

95 

94 

96 

95 

96 

93 

94 

94.5 

MIN 

61 

55 

58 

63 

63 

67 

61 

58 

63 

58 

58 

60 

55 

61 

59 

61 

63 

59 

56 

54 

58 

09 

58 

59 

59 

58 

62 

63 

60 

57 

55 

59.4 

TAHOE 

EVAP 

.22 

.21 

.22 

.20 

.19 

.22 

.17 

.18 

.18 

.19 

.21 

.20 

.20 

.18 

.19 

.19 

.19 

.19 

.21 

.19 

.19 

.18 

.16 

.17 

.19 

.18 

.17 

.18 

.15 

.20 

.23 

5.93 

WIND 

5 

10 

10 

5 

1 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

9 

10 

6 

4 

5 

5 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

7 

2 

7 

1 

5 

1  151 

Se«  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3  6* 
is  °< 

CHACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.45 

.53 

.53 

.65 

.85 

.81 

.86 

.57 

.71 

.72 

.64 

.99 

.60 

.49 

.52 

.58 

.63 

.71 

.56 

.53 

.45 

.50 

.38 

.70 

.66 

.57 

.45 

.70 

.59 

.74 

.70 

19.37 

WIND 

175 

199 

119 

93 

196 

156 

239 

138 

155 

277 

236 

267 

241 

216 

152 

120 

114 

262 

186 

188 

197 

213 

162 

200 

234 

223 

127 

287 

149 

257 

210 

5988 

rULELAKi; 

EVAP 

.47 

.26 

.34 

.33 

.45 

.27 

.30 

.40 

.35 

.39 

.32 

.39 

.30 

.29 

.34 

.31 

.35 

.27 

.30 

.24 

.29 

.30 

.37 

.28 

.30 

.35 

.29 

.42 

.36 

.37 

.31 

10.31 

WIND 

rULELAKE  5  WSW 

EVAP 

.35 

.36 

.35 

.36 

.36 

.35 

.36 

.36 

.36 

.47 

.34 

.42 

.26 

.31 

.33 

.26 

.30 

.35 

.33 

.35 

.29 

.31 

.12 

.38 

.37 

.44 

.30 

.45 

.56 

.38 

.37 

10.90 

TURNTABLE  CREEK 

I? 

.46 

.41 

.37 

.45 

.  21 

.  35 

.  40 

.  09 

.30 

.  32 

.33 

.42 

.42 

.21 

.50 

.34 

.35 

10.26 

WIND 

44 

66 

42 

* 

145 

15 

78 

48 

62 

38 

52 

50 

53 

75 

76 

128 

106 

41 

44 

50 

43 

61 

47 

50 

108 

84 

49 

67 

47 

58 

1894 

(ALNTJT  GROVE 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.30 

.50 

.32 

.60 

.30 

.45 

.45 

.40 

.45 

.35 

.45 

.30 

.30 

.38 

.35 

.30 

.32 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.37 

.32 

.30 

.45 

.30 

.30 

10.96 

WIND 

97 

61 

39 

37 

51 

45 

75 

20 

58 

89 

60 

64 

104 

89 

30 

37 

51 

121 

76 

88 

105 

92 

60 

44 

54 

63 

53 

69 

71 

57 

43 

2003 

EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1957 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  W.ATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION 
(i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

Depth  in  Soil 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

DAVIS 

AGRICULTURAL  COLLEGE 

1  Incties  (a) 

MAX 
MIN 

99 
78 

101 
77 

100 
75 

101 
78 

105 
77 

104 
82 

104 
78 

103 
77 

105 
81 

106 
77 

102 
78 

105 
78 

101 

77 

99 
79 

101 
78 

104 

79 

105 
8 

103 
78 

97 
76 

99 
76 

99 
76 

96 
75 

96 
76 

97 
78 

100 
77 

100 
78 

99 
78 

100 
79 

99 
78 

98 
77 

97 
76 

100.3 
77.7 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

!  Inches  Cb) 

MAX 
MIN 

88 
84 

88 
86 

91 
86 

93 
88 

93 
90 

91 
90 

93 
89 

92 
87 

92 
89 

90 
89 

91 
88 

91 
88 

92 
88 

93 
88 

91 
88 

91 

90 

90 
86 

87 
86 

87 
85 

88 
85 

38 
36 

87 
85 

87 
35 

88 
85 

87 
86 

86 
85 

87 
84 

88 
85 

90 
86 

91 
88 

92 
90 

89.8 
86.9 

STATION  2 

'<  Inches  (c) 

MAX 
MIN 

68 
67 

67 
67 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
72 

72 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
70 

70 
68 

68 

67 

68 
67 

63 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

68 
63 

69 
68 

71 

70 

71 
71 

72 
71 

69.9 
69.2 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7 

:  48/ 

1 

0:44 

A 

I 

:  48F 

8 

:04; 

:42/ 

5  Inches  (d ) 

68 

76 

85 

64 

77 

5  Inches 

68 

72 

76 

67 

74 

9  Inches 

70 

71 

73 

70 

74 

.5  Inches 

!1  Inches 

71 

70.0 

10  Inches 

69 

66.4 

|i6  Inches 

64 

62.8 

12  Inches 

61 

60.0 

18  Inches 

59 

58.6 

)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.  (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.  (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  ■ 
LENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  8:00  A.M.   JULY  15  TO  3:00  A, 


-  UNDER 
M.  JULY 


EAST  SKIRT  OF  A 
(d)  SANDY  LOAM- 


Sea  reference  notes  lolloalnB  Stnllon  Inde«. 
-    231  - 


SUPPLEMENTAL    DATA  CALIFORNIA 

JULY  1957 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

0 

I. 

Station 

a 

> 
£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

OT 
0. 

< 

o 
o 

4< 

H 
< 

o 
o 

— s — 

4: OOP  PST 

H 

n 

p. 

o 
o 

° 

o 

.01-09 

-10-.49 

66 -OS 

1,00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

16 

6.1 

++20 

NW 

17 

51 

33 

20 

33 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

0.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

" 

16 

10 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

1.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

~ 

36 

32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

1.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

s 

25 

5.0 

++16 

■ :  ■ 

■' 

77 

48 

39 

73 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.8 

EUREKA  WB  CITY 

6.8 

29 

NW 

16 

" 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

6 

57 

5.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

23 

6.6 

21 

N 

6 

58 

38 

18 

38 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

98 

0.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

26 

7.8 

++22 

W 

19 

34 

61 

62 

79 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

3.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.6 

19 

s 

2 

81 

51 

49 

76 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

87 

2.1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

' 

~ 

" 

~ 

" 

~ 

68 

44 

30 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

8.7 

++22 

14 

86 

67 

55 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

20 

8.5 

27 

SE 

13 

43 

29 

16 

28 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

97 

1.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

27 

11.3 

29 

s 

18 

73 

51 

29 

58 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

99 

0.6 

SANDBERG  WB 

13.5 

++30 

NNW 

6 

20 

21 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

15 

7.2 

16 

SW 

2  + 

87 

69 

61 

82 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

73 

3.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

NW 

36 

8.7 

35 

WNW 

9+ 

85 

60 

52 

78 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10.5 

26 

W 

4+ 

83t 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

79 

3.8 

SAN  JOSE 

NW 

53 

6.8 

27 

SW 

18 

52 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

89 

1.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

38 

6.8 

++21 

WNW 

7 

90 

60 

61 

88 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

2.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1957 

additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI imatologist ,  557 
ederal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

'igures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

lelayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

lonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

itations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
luded  in  this  issue. 

livisions,   as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Inless  otherwise  indicated ,   dimensiona 1  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "^F.,   precipitation  and  evaporation  in 
nches,   and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
:ures  from  65°F. 

Ivaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
'able  6. 

lOng-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")  are  based  on  the  period 
,921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

fater  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
teasurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
ariability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

ntries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,   and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include 
mow,   sleet,   and  ice. 

)ata  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
Lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time« 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.   Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST,   except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Adjusted  to  a  full  month. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter    'C'  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio    of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

J      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Daily  Soil  Temperatures  are  published. 

One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days*  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

■;v  ■ 

Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,   will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
Includes  total  for  previous  month. 
R      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


ADIN  RANCER  station 

alderpoint 

aliso  canvon  pc  4*6 

alpine  i  w 

AlTAOENA 

alturas  ranger  station 

AmSOY 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UMON  COU 


APACHE  CAMP 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  fC  509  C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUSERfiY 
AUaURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  FC  US 

BACKUS  RANCH 

9ADGEB 

SADGER  PASS 

BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKEflSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAm  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

bates  ridge 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 
beaumont  1  e 

beehive  meadow 
bel  aih  fc  10 
ben  lohono 
bensons  ferry 
berkeley 

BESWICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  0AM 
BIG  CREEK  PH  NO  I 

BIG  OALTON  DAM  FC2238-E 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

SIG  SUR   STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC-eD-E 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

BISHOP  WS  AIRPORT 

BLACK  MTN  2  S 

BLACKS  MOUNTAIN 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
•6LYTME 
BLVTHE  7  W 
6LYTME  CAA  AIRPORT 
BOCA 
BON  1 TA 

80RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD  5  W 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEV 
BRAY  10  WSW 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 
BRCA  DAM 

BRENTWOOD  ft  SW 
BRIDGEPORT  DAM 
BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVlLLE  <.  NNW 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSON 
BUCKS  LAKE 
8UENA  VISTA 

aULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  DE^-T  FCZ26 
■8UR8ANK    WB  AIRPORT 
BURLINGAME 
eURNEY 

BURTON  RANCH 
8UTT0NWILL0W 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  0AM 

CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEKICO 

CALIFORNIA  MOT  SPRGS  RS 
CAL I STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 
CAMARILLO  2  SE 
CAMAHILLO  NNW 
CAMP  ANGELUS 

CAMP  BALOY  FC  B5  F 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  Ski  SMLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STA 
CAMP  WISHON 
CAN8Y  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL  2  E 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CATHAY  etUL  RUN  RANCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDARVlLLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CMATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 
CHATSWORTm  FC  24  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CMOLAmE   MATCH  RANCH 


!  Index  No. 

County 

Drainaqe  I 

Latitude 

Longitude 

1  Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

d 
5 
0 

Precip. 

LDS  ANGELES 

J  C  FASSOLD 

0029 

li 

41 

12 

120  57 

4193 

5P 

J  S  FOR  EST  SERVICE 

ooee 

HUMBOLDT 

7 

11 

123  36 

435 

i*RS  CORA  C  OLSEN 

2 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

IIB  33 

2367 

5P 

J  SPRECHER 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

ERNEST  W  WRIGHT 

I 

Ol^d 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118  08 

1 125 

RUSIO  CANON  L*W  ASN 

0161 

21 

29 

120  32 

4365 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

SAN  BEROINO 

33 

1  15  45 

620 

HID 

"JAT  CHLORIDE  OF  AH 

020i. 

TULARE 

9 

35 

59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA   ELEV  +  WHSE 

0212 

NAPA 

17 

36 

35 

122  26 

1815 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

2 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38 

00 

121  47 

46 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

2 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121  44 

60 

SA 

J  S  BUR  RECLAMATION 

2 

R  IVERSIDE 

33 

116  41 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VENTURA 

30 

<ERN  CO  ROAO  CAMP 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

5  G  STARR 

TULARE 

4P 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

2 

ORANGE 

117  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NAPA 

GLADYS  A  DUTRA 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0379 

FRESNO 

27 

37 

05 

119  29 

2003 

4P 

JNION  ELEM  SCHOOL 

2 

03B3 

PLACER 

1 

3B 

121  04 

1297 

7A 

>AN  BARBER 

2 

LOS  ANGELES 

33 

21 

BA 

HARBOR  MASTER 

35 

TIDEWATER  OIL  CO 

LOS  ANCELES 

CORNELIUS  SMITH 

6P 

SEORGE  L  TURCOTT 

2 

>*RS  LUCILLE  E  WEDOLE 

MAR I  PCS A 

L*- 

1  19  40 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SAN  BEROINO 

16 

TOWN  OF  BAKER 

SAN  BEROINO 

23 

1  16  07 

1045 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

^ 

Oi>42 

KERN 

10 

35 

25 

119  03 

489 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

0<>'.9 

11 

36 

54 

119  06 

1750 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122  47 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO 

32 

1  16  40 

1623 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

2 

SAN  BERDINO 

6P 

SO  CALI F  WATER  CO 

2 

SNTA  BARBARA 

1  19  54 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

3EAUM0NT  IRRIG  DIST 

RIVERSIDE 

116  57 

2689 

US  WB  OBSERVER 

2 

0617 

TUOLUMNE 

37 

3B 

00 

119  47 

6500 

VAR 

NETCH  METCH  WTR  SUP 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118  27 

540 

5P 

T  J  LE  BLANC 

SANTA  CRU2 

2 

SAN  JOAQUIN 

3AVID  P  CAMERON  JR 

ALAMEDA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2 

J  s  WEATHER  Bureau 

■IRS  GEORGIA  M  WOODI^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BEROINO 

KENNETH  V  SIMPSON 

FRESNO 

37 

12 

1  19  15 

50  CALIF  EDISON  CO 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117  49 

1575 

6P 

5  E  WILSON 

^7 

1  18  28 

3EPT  WATER  RESOURCES 

0779 

LOS  ANGELES 

34 

23 

1  17  41 

^6860 

5P 

HOWARD  ROWE 

MONTEREY 

36 

15 

121  47 

220 

SA 

STATE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES 

D  J  ROBERTSON 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

INYO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

SANTA  CLARA 

<4RS  PROCTOR  A  CAHILL 

LASSEN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0870 

21 

40 

44 

121  15 

5600 

7a 

U  S  FOREST  SERVICE 

0997 

PLACER 

8 

39 

17 

120  42 

5280 

mo 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

HUMBOLDT 

KENNETH   e  HlfiGARD 

RIVERS  IDE 

3  W  MALMGREN 

2 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

R IV  ERS lOE 

MID 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

8A 

HAROLD  M  PABST 

SAN  OIEGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO 

31  GIORGIO  FRUIT 

1005 

SANTA  CRUZ 

37 

08 

122  12 

2200- 

i/INCENT  D  LOCATELLI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

_0S  ANGELES 

NEVADA 

NEVADA   IRRIG  DIST 

MON  T  E  R  E  Y 

ALBERT  C  R 1  SI 

IMPERIAL 

8A 

.YLE  C  WHITTED 

2 

S ISK  1  YOU 

J  S  WEATHER  BUREAU 

ORANGE 

ORANGE 

:0RP5  OF  ENGINEERS 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121  47 

325 

"1ID 

i/ERNON  R  CAKEBREAO 

1075 

38 

38 

19 

119  13 

6420 

5P 

CLOSED  6/30/57 

■(RS  ALBERT  R  HUNT 

^RS  JOYCE  A  FARNHAM 

2 

J  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTEREY 

:RNEST  A  WEFERLI N6 

1AR0LD  W  MC  REYNOLDS 

SAN  BENITO 

IRS  LOLA  F  GALLl 

1180 

YUBA 

8 

39 

25 

121  C9 

1740 

4P 

»  G  +  E  COMPANY 

1192 

.OS  ANGELES 

13 

34 

lie  18 

650 

5P 

CM  lEF   F  OLCHVARY 

.OS  ANGELES 

J  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  MATEO 

CI TY  OF  BURL  1 NGAME 

121  40 

3  127 

!UTH  C  ESTES 

CONTRA  COSTA 

122  05 

IRS  MAR  5TIRT0N 

6A 

3UENA  VISTA  M  S  OIST^ 

2 

R  1  VERS  IDE 

1815 

JAMES  A  WAKELANO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

SNTA  BARBARA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1272 

SAN  BEROINO 

34 

23 

117  34 

4760 

MID 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

1277 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120  19 

8A 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

2 

CALA VERA  S 

U   S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

32 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

1316 

S  ISK  I  YOU 

41 

18 

L22  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1336 

VENTURA 

33 

34 

12 

119  01 

123 

IID 

VENTURA 

ROBERT  S  GRETHER 

SAN  BEROINO 

JOSEPH  MOLT 

1373 

LOS  ANGELES 

26 

34 

14 

117  40 

4300 

8A 

HERBERT  STONE 

U24 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116  28 

2612 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

? 

U2e 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120  51 

658 

8A 

8 

39 

39 

120  34 

5565 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

yuba"' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

TULARE 

lie  40 

JESS  L  BURLESON 

U  S  FOREST  SERVICE 

.OS  ANGELES 

4P 

PIERCE  COLLEGE  AGR 

2 

KERN 

S  AND  T  RANCH 

2 

U97 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121  05 

4555 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

ORANGE 

26 

33 

56 

117  48 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

117  48 

1175 

MID 

1568 

MAR  1 POSA 

27 

37 

24 

120  03 

1425 

'M  H  ALISON 

2 

SONOMA 

22 

38 

32 

123  07 

1040 

5P 

MRS  HAZEL  L  BOROTRA 

06 

123  03 

3000 

KENNETH  R  JACOBSON 

2 

1609 

47 

I  19  40 

4650 

4P 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

le 

41 

32 

120  10 

4672 

eA 

US   SOIL  CON  SERVICE 

162*, 

39 

121  40 

522 

ep 

8P 

'  G  +  E  COMPANY 

2 

1653 

8 

39 

29 

2575 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34 

I  19  36 

1000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

I  18  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118  37 

865 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1697 

TUOLUMNE 

37 

17 

119  55 

4765 

8A 

eA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

2 

1700 

PLUMAS 

8 

18 

121  13 

4530 

4P 

>*R5  C  B  KROEKER 

1715 

BUTTE 

23 

39 

42 

121  47 

205 

JS  PLANT  INTRO  GRON 

2 

1739 

SAN  BENITO 

!0 

36 

54 

121  36 

125 

BA 

W  E  CLINESMITH 

17<.3 

SN  LUIS  06P0 

35 

41 

120  12 

1975 

MID 

EVERETT   C  HATCH 

Refer 

To 
Tables 


Station 

Index  No. 

County 

0 

.g 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Reter 

To 
Tables 

Temp. 

Precip.  1 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  48 

119  00 

5250 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

1758 

32  36 

117  06 

9 

8A 

8A 

2 

3  5  6 

■  P  BRACKETT  OBSY 

2 

3  6 

38  25 

121  32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2 

3  6 

CLAYTON  1  SW 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  58 

1010 

HENRY  J  KAISER  CO 

clearlake 

HIGHLANDS  1  NNE 

6P 

:DWARD  J  SERRA 

2 

3   5  C 

CLOVERDAlE  3  SSE 

SONOMA 

122  59 

320 

BA 

2 

3  5 

CLOVEROAlE    11  W 

SONOMA 

123  13 

FRANK  S  0RN3AUM 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL INGA 

1864 

120  21 

671 

UP 

LIP 

COALINGA  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

COAL INGA    1  SE 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   14  NW 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN    FISH  HATCHERY 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 

C  LU  A 

JERNERO  J  STEPHENS 

CONCORD  2  SE 

1961 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  00 

260 

9A 

CLOSED  4/30/57 

1962 

37  58 

121  59 

210 

3 

MID 

ALFRED  T  ENOS 

3EPT  WATER  RESOURCES 

V  L 

M 

123  15 

1390 

2 

3  5 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOC 1  NO 

39  50 

123  05 

1514 

}  S  FOREST  SERVICE 

C 

2090 

34  05 

117  52 

575 

WILLIAM  6  TEMPLE 

3 

1  COW  CREEK 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

1  COYOTE  CANYON 

R  IVERS 1 DE 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'  COYO  TE  WELL  S 

I MPER I AL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEAOOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

C 

CRESCENT  CI TY  1  n 

DEL  NORTE 

124  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

2 

CRESCENT  CITY  7  EnE 

DEL  NORTE 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

J 

CRESCEnT  city  MNTnC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

C 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  17 

4530 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

C 

•CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  03 

122  13 

12 

4P 

CAL   HAWAIIAN   SUG  CO 

2 

3  5 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PInE 

LOS  ANGELES 

CULVER  CITY 

CUNNINGHAM 

■*RS   M   V  CUNNINGHAM 

JOHN  S  ROWELL 

U   AMA    RAN  H 

N  LU 

SO       N     N  S 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

J  S  FOREST  SERVICE 

C 

DAGGETT    I  ENE 

2255 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  52 

1975 

MID 

c 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

J   5  CIVIL  AERO  ADM 

DEL  MONTE 

DENAIR 

AN  SLAU5 

W  F  MOORE 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

'   G    +   E  COMPANY 

2 

3  5 

2406 

32  51 

116  37 

3500 

9A 

CARL  WHI TEF I ELO 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  Z9 

118  32 

1511 

7A 

JAMES  P  RAY 

3 

2539 

37  45 

1?0  06 

3000 

6P 

6P 

3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAP  1 T  AN  DAM 

SAN  OIEGO 

25 

SAN  OIEGO  WATER  OEP' 

EL   CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  34 

30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

2 

3  5  C 

272B 

AMAOOR 

38  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

*  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  5 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

E  E  STUOLEY 

Elk  valley 

123  43 

171 1 

ROBERT  £  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

C  NORMAN  ADAMS 

El  mo den a 

ORANGE 

R  IVERS lOE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

RIVERSIDE 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

2662 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

1  17  05 

660 

6P 

6P 

5ARWIN  M  TING 

2 

3  5 

2B71 

33  06 

117  05 

716 

6P 

6P 

? 

3  6  C 

ET I  WANDA 

SAN  BEROInO 

lORPS  OF  ENGINEERS 

MA  R  I  PO  S  A 

MERCED   IRRIG  DIST 

L       ANG  LES 

.  A  WTR  +  PW     0  T 

FALLBROOK 

295B 

SAN  OIEGC 

33 

33  21 

117  15 

542 

•110 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C 

2964 

121  28 

3340 

8A 

SA 

P  G       E  COMPANY 

2 

3  5  6  7 

fiooletown  lynch  ranch 

AMADOR 

J  S  FOREST  SERVICE 

3T I S  8  60AR0MAN 

SO  CALIF  EDISON  CO 

N  N 

L  H 

fontana  kaiser 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

<AISER  STEEL  CORP 

2 

3  5 

3130 

40  23 

123  20 

2340 

8A 

9A 

2 

3  5 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

^10 

lIRS  ANNA   e  ORAGICH 

C 

^RS   CLARA  JONES 

3257 

36  46 

1  19  42 

331 

MID 

MID 

2 

3  5  C 

3261 

36  59 

119  43 

SA 

8A 

2 

3  5  6 

3279 

ORANGE 

117  55 

330 

BA 

3 

3282 

ORANGE 

33  55 

117  52 

3285 

33  54 

117  53 

310 

8A 

3  C 

3268 

ORANGE 

33  53 

117  55 

330 

5P 

"ULLERTON  MUN  W  OEP 

3 

3320 

1^3  48 

7A 

3 

3338 

39  50 

120  51 

1940 

7A 

gasouet  ranger  station 

3357 

DEL  NORTE 

41  52 

123  5^ 

384 

BA 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

GEM  LAKE 

MONO 

37  45 

119  06 

8970 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

GEORGETOWN 

ELDORADO 

1 

38  54 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

3  C 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

33B4 

ELDORADO 

39  55 

120  46 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

GERLE  creek  CAMP 

3398 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

TULARE 

9 

36  34 

lie  46 

6360 

5P 

8A 

ALVA   A  CAMMAC" 

2 

3  5       7  C 

GIBRALTAR  OAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

34  31 

1  19  42 

1250 

6P 

SNTA   BARBARA   WTR  DEP 

3 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM   J  KICKMAH 

C 

GILROY   li,  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

JOE  GULNAC 

3 

GlENDALE  STAPEN  FC  295G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

1  le  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 
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0 

'u 
A< 

looser  V  or 

'NDORA  WEST  FC  185 

345Z 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  52 

622 

"flRS  L  M  WEST 

^NVILLE 

3*63 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

3130 

5P 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

2 

1  5 

MNVItLE  FULTON  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

JOHN  F  WALL 

4ZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

'.IRS  ALTA  M  BOGUE 

KE  MEADOW 

TUOLUMN£ 

VAR 

^ETCH  HETCHY  WTR  SU 

\N1TE  BASIN 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

\NT  GROVE 

TULARE 

US  NAT  PARK  SERVICE 

? 

3  6      7  c 

*ss  valle* 

NEVADA 

*ARL  E  BEYER 

\SS  VfiLLEY  Z  NN£ 

ALOYSUIS  J  KELLY 

C 

SONOMA 

HOMER  L  PARNELL 

eenlano  ranch 

3603 

6 

36  27 

116  52 

-168 

BA 

2 

5 

S  ISk  I  YOU 

12 

41  33 

122  54 

26)3 

EENVILLE  ranger  ST* 

izzly  Flats 

ELDORADO 

C 

CONTRA  COSTA 

^ID 

}V£LANO  RANGER  ST A 

TUOLUMNE 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

ERNEV 1 LLE 

SONOMA 

JOSEPH  E  BUTTNER 

INES  CANYON 

.OWER  FC  364 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED 

IMES  CANYON 

JPPER  FC  367 

370* 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3450 

JAMES  P  KINDRED 

[WEE 

L  a  WTR  *  PwR  OEPT 

.F  MOON    BAY   2  WW 

SAN  MATEO 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

4ILT0N  BRANCH  PH 

ALBION    A  SARGENT 

tILTON  AIR  FORCE  BASE 

MID 

J  S  AIR  FORCE 

ULTON  AFS  1  6 

IFORD 

KINGS 

5P 

STATE  Dlv  OF  FSTRY 

ISEN  DAM 

LOS  ANGELES 

ZORPS  OF  ENGINEERS 

>PY  CAMP  RANGER  STA 

SISKIYOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

(RIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

□LIN  LEWIS 

IRISON  GULCH  RS 

3791 

23 

40  22 

122  58 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

IRY  L  EnGlEBRIGHT  OAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'CHET  kT  mNTNC  STA 

STATE  OIV  OF  HWYS 

J  S  FOREST  SERVICE 

r  CREEK  PM  NO  I 

8A 

/ISlOE  RANCH 

CONTRA  COSTA 

MID 

R  W  H I RSCHK 1  NO 

'FIELD  PUMPING  PLANT 

'FORK  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

rWARD 

ALAMEDA 

■(RS  AB9IE  S  ORENNAN 

ILOSBURG 

3875 

22 

38  37 

122  52 

101 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5 

tLOSauRG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

W  F  IVERSEN 

<ET 

RIVERSIDE 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

lET  RESERVOIR 

RIVERSIDE 

ELMER  G  JACKSON 

I5HAM  OAM 

SAN  DIEGO 

VISTA   I RRIG  Dl ST 

tNANDEZ   2  NW 

SAN  BENITO 

4P 

(NANOEZ  7  SE 

SAN  BENITO 

MIO 

'^RS  CLORENE  AKERS 

rCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

HETCH  METCH  WTR  SUP 

iHLAND  SPRINGS  RANCH 

LAKE 

ARTHUR  A  ANDERSON 

.IS 

SISKIYOU 

^■RUIT  GROWERS  SUP  CO 

IERC5 

1.010 

LAKE 

23 

38  50 

122  43 

2960 

GEORGE  G  M09ERG 

)GES  OAM 

40U 

33 

33  03 

117  08 

320 

■GEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

G  ROBINSON 

.LISTER 

SAN  GEN  1  TO 

R  J  PFEFFER 

.LISTER  2 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

.Y  CITY  3  WNW 

SANTA  CRUZ 

6A 

)PA 

HUMBOLDT 

'^ID 

)PA  2  SE 

HUMBOLDT 

■LAMO  6  NE 

'LAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

CLIFFORD  "  CRAWFORD 

tSE  CANYON 

••lU 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

119  51 

1550 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ISE  CORRAL  MEADOW 

'.lib 

FRESNO 

11 

36  45 

118  46 

7675 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

iSNA 

SN  LUIS  OBPO 

«RS  GRACE  M  BAIR 

:kleberry  lake 

TUOLUMNE 

^ETCH  HETCH  WTR  SUP 

ITINGTON  LAKE 

FRESNO 

50  CALIF  EOISON  CO 

iMPOM 

TRINITY 

•IIO 

:IA 

SAN  BENITO 

4P 

JEW    lORIA  Q-S  MIN  CO 

■LLWIlD  ranger  STA 

RIVERSIDE 

J  S  FOREST  SERVICE 

'ERIAL 

IMPERIAL 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

iEPENDEnCE 

INYO 

.  a  WTR   •  PWR  DEPT 

'EPENOENCE  ONION  VLY 

*23S 

19 

36  46 

118  20 

9175 

.  A  WTR   ♦  PWR  OEPT 

C 

ilO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

R  1  VERS  IDE 

6 

33  43 

116  IS 

11 

■(10 

JS  BUR  OF  PLANT  IND 

2  ; 

5 

;ERN  CO  FIRE  DEPT 

'OKERN  armitage 

'A  HlLL 

PLACER 

IN  MOUNTAIN 

SAN  BERDtNO 

7A 

METRO  WATER  DEPT 

IN  MOUNTAIN  LOOKOUT 

ELOOBAOO 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

.S  VALLEY 

MODOC 

WALTER  CANTRALL 

insonoale 

U  S  FOREST  SERVICE 

;cE  island 

SOLANO 

JOHN  MERWIN 

<><>12 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

STATE  DIV  OF  PSTRy 

C 

JAN  WVNOLA 

■.■.IS 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3655 

SS 

CHARLES  VILINEK 

2  3 

5 

llCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

JOHN  K  CHASE 

SER  mEaOOWS 

SAN  BEROINO 

.LOGG 

SONOMA 

aA 

IRS    IDA  R  TUTTLE 

.SEVVILLE 

LAKE 

JOSEPH  J  GLEBE 

■  SEYVILLE  <.  Sw 

LAKE 

MRS  KAREN  V  BACC I 

ITFIELO 

HARIN 

MCHARD  R  KLEIN 

[LINGER 

SAN  JOAQUIN 

PAC  COAST  AGGREGATES 

'N  RIVER    INTAKE  NO  3 

-.sie 

TULARE 

10 

35  57 

lie  29 

3650 

ALGOT  T  LOFBERG 

3 

n  RIVER  PH  NO  1 

4520 

10 

35  28 

118  47 

970 

SP 

so  CALIF  EDISON  CO 

;  3 

5 

!N  RIVER  PH  NO  3 

TLEMAN  CITY   1  SSW 

TLEMAN  STATION 

16  CITY 

MONTEREY 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

.MATH 

>EL  NORTE 

MID 

CLANO  10  SSE 

HUMBOLDT 

GHT5  LANDING 

ERfly  8  COTTEN 

mi  STRAWBERRY 

ELDORADO 

^AHRY  STEVENSON 

BREA  CANYON  HUNT 

4620 

ORANGE 

26 

33  57 

,17  50 

700 

CLOSED  9/30/55 

CRESCENTA  FC  251 

4629 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

1  18  14 

1565 

•4RS  E  BYRD 

3 

AVETTE  3  NNE 

:ONTRA  COSTA 

■•RS  BETTY  T  CLARKE 

AVETTE  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

.AFAYETTE   FIRE  DEPT 

AIHA  BEACH 

;  I  TV  ENGI NEER 

■UNA  BEACH  2 

ORANGE 

'^ID 

8  WATER  DISTRICT 

HONDA 

SAN  MATEO 

lAMES  C  ALLEN 

E  ALPINE 

ALPINE 

3EPT  WATER  RESOURCES 

E  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

_AKE  ARROWHEAD  F  D 

e  CITY 

MODOC 

*EV  CHARLES  F  CATLIN 

E  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

17  58 

19  53 

4662 

SA 

1ETCH  HETCHY  WTR  SUP 

E  MOUNTAIN 

4690 

TRIN  ITY 

1,0  01 

23  24 

3170 

-EONARO  M  MiLLER 

C 

EPORT 

LAKE 

5P 

?  3 

EPORT  5CS 

J*KE 

1  S  SOIL  CON  SERVICE 

E  SABRINA 

ALIF  ELEC  POWER  CO 

ESHORE 

SHASTA 

8P 

J  s  BUR  RECLAMATION 

ESIOE  2  ENE 

SA  N  D I  EGO 

.A  MESA    IRRIG  OIST 

E  SPAULDING 

E  SPAULOING  OAM 

20  36 

E  WOHLFORD 

SAN  OtEGO 

17  00 

SCONOIOO  MTL  WTR  CO 

'  MESA 

4735 

SAN  OIEGO 

15 

12  46 

17  01 

526 

5P 

A  MESA  FIRE  DEPT 

3 

5 

! MESA  1  NE 

25 

32  47 

17  00 

660 

3 

CASTER 

'.71.7 

15 

34  42 

18  08 

2352 

?  3 

5 

PAN2A  RANCH 

4767 

24 

35  23 

20  10 

1560 

C 

PLUMAS 

4812 

8 

19  41 

21  29 

506 

t  3 

5 

TONVILLE 

4651 

MENDOC I  NO 

23  Z9 

1640 

■IID 

C 

ZACA  FOKEN  DIVIDE 

4855 

SNTA  BARBARA 

32 

20  07 

1470 

S  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

ZACA  SAN  ANTONIO  01 V 

4658 

SNTA  BARBARA 

14  42 

20  11 

970 

/AR 

S 

EC 

4863 

29 

J4  50 

16  52 

3563 

6A 

ERN  CO  FIRE  DEPT 

3 

MUZA  PATROL 

TaTION  FC  352  B 

4867 

.OS  ANGELES 

34  05 

18  53 

1530 

4P 

3 

c 

GRAND 

4664 

MERCED 

17 

37  14 

20  15 

255 

5P 

ERCED  CO  FIRE  DEPT 

t  3 

ON  COVE 

TULARE 

9 

36  23 

19  02 

513 

5P 

SP 

AWEAH  LEMON  CO 

3 

5 

IS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

PRESNO 

11 

16  48 

18  41 

4650 

/AR 

S  WEATHER  BUREAU 

S 

OSAV 

4957 

TULARE 

36  U 

19  04 

395 

TP 

RANK  DE  CHAINE 

3 

5 

TLE  TUJUnGA  gold  CR 

4966 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

18  18 

2750 

410 

ORPS  OF  ENGINEERS 

C 

E  OAK  CANYON  FC  230C 

lOS  ANGELES 

It 

34  07 

17  44 

1255 

5P 

F  ELDER 

3 

GRMORE 

.997 

ALAMEDA 

37  41 

21  47 

480 

6A 

8A 

NOEPENDENT  WHSE  CO 

3 

5 

ORNA  HEIGHTS 

:ONTRA  COSTA 

37  52 

22  01 

450 

9A 

3 

Station 


LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOO 

LOCKWOOD  MESA 

LOOl 

LOGAN  MEADOWS 
LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 


LORAlNE 
LOS  ALAMOS 
«LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 
LOS  GATOS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY   2  W 
LUCIA  //ILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 
LYTLE  creek  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK   RANGER  STA 
MAOERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MANZANITA  I 
MARCH  FIELD 


MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARRE  RANCH 
MARTINEZ   3  S 

MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSvlLLE 
MATHER 

MC  CARTMY  point  fiS 
MC  CLOUD 
MEAOOW  lake 
MECCA   3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA    1  NNW 

mendota  dam 

merced  fire  station  2 

MERCED  2 

MERCEY   MOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 

CHIGAN  BLUFF 

DDLETOWN 

DDLEWATER 

LFORD  LAUFMAN  RS 

LL  CREEK  NO  2 

LL  CREEK  INTAKE 

LO  5  NE 

NERAL 

NERAL  KING 

RANOA    SPENGlER  RANCH 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

.'HONachE  meadows 
mono  lake 


MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 
MOORPARK   1  SSE 
MOORPARK   3  SE 
MOORPARK    3  NNW 
MORENA  DAM 
MORGAN  MILL  2  E 
MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 
MORGAN  MILL  SCS 

MOROnGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BRECKENRIDGE 

MOUNT  OANAHEP 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

MOUNT  .MAOONNA 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  Shasta  we  city 

JT  TAMALPAIS  1  S 
mount  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NAPA 

I   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

iURY    PARK    2  WNW 

lURY  Park  4  sw 


NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NlCOLAUS 

NILAND 

NORTH  FORK   RANGER  STA 
»NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE   WOODWARD  OAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND 

•OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVILLE  1  WNW 
OAK  VI LLE  4  Sw 

occidental 
»oceanside  camp 

pendleton 
oceanside  pumping  Plant 
ocotillo 

oilfields  joaquin  ridge 

OJAI 
OLlNDA 

ONO 

OP  IDS  CAMP  FC  57  B-E 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

OfllNOA  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 


County 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 

DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 

SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 

KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 

BARBARA 
KERN 

TUOLU.-fNt 

SAN  DIEGO 
SAN  OERDINO 
MONTEREY 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
SAN  9ER0IN0 
MADERA 
TRINITY 
LOS  ANGELES 
LAKE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 

SHAS  TA 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

KERN 

MAHI POSA 
ALPI NE 
SNTA  BARBARA 
CONTRA  CUSTA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

ISK I YOU 
FRESNO 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

ELDORADO 

PLACER 

LAKE 

KERN 

LASSEN 

BEROINO 

BERDINO 
TULARE 
TEHAMA 
TULARE 
HUMBOLDT 
STAN ISLAUS 
STANISLAUS 


SISKIYOU 
MONTEREY 
SHASTA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

SAN  BERDINO 
BEROINO 
kErn 

eldorado 
contra  costa 

contra  costa 
santa  clara 
siskiyou 
siskiyou 

santa  cruz 
SISK  iyou 
siskiyou 

MARIN 

LOS  ANGELES 
fc-ARlN 
TRIN  ITY 
RIVERSIDE 
NAPA 


BERDINO 
SAN  SERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

MADERA 

LOS  ANGELES 

MARIN 

STANISLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 


37  19 

34  40 

36  26 

37  37 

38  11 

33  46 

35  18 

34  45 

33  56 

34  03 
37  03 

36  53 

37  13 

34  32 

35  37 

38  01 

32  37 


FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 


34  54 
33  54 

35  05 


38  01 

39  09 
37  53 


37  19 
36  42 

38  51 

39  03 
38  45 
35  30 

40  08 
34  05 

34  05 

35  IT 
40  21 


34  15 
34  20 
32  41 


34  03 

35  28 
35  27 


37  55 
14 

37  54 
41  12 

33  32 

38  18 

38  17 

34  50 
34  46 
34  48 

39  16 
37  31 
34  11 
34  09 
34  23 
34  Z2 

37  19 

33  36 

38  54 
33  17 

37  14 
10 

38  08 
37  52 
41  50 
37  47 

37  44 

38  27 
38  23 
38  25 


34  15 
33  56 

36  37 
41  20 

37  52 
45 
18 


117  45 
121  05 

117  IS 
121  17 

119  19 

120  28 
lie  03 

121  23 
120  01 

12 

118  26 
120  1? 

18  23 


116  56 
116  59 
121  27 


34 

120  05 
117  15 
119  23 
I  19  58 
119  47 
1  19  59 
122  08 

122  06 

122  08 

121  35 
119  51 
121  41 


120  29 
120  52 
120  01 


121  CO 
118  10 

118  10 

119  09 

122  28 
121  54 
121  56 

16  51 

18  54 

16  32 


37  08  121  37 
37  09  121  47 
121  39 


116  34 
115  32 
Ilfl  35 

120  40 

121  56 

121  56 

121  39 

121  50 

122  00 


121  02 

122  02 
1  18  57 

18  58 


117  53 

121  35 
115  31 

119  30 

118  23 

122  43 

120  52 
122  51 
122  10 
122  12 

122  25 
122  26 
122  59 


117  51 

122  37 

118  06 
117  53 

119  IS 
124  02 
122  10 

122  12 

123  32 
121  34 
121  29 


Obser- 
vation 
Time 


MID 


<iID 


WRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PI 
50  CALIF  EDISON  CO 
DC  SEW  TREAT  PL 
WTR  ♦  PWB  OEPT 
EDWARD  C  r.ERLACH 

FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

CHARLES  W  POOLE 
1ENHY  R  GEWE 

WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
:iTY  FIRE  0EPARTMEnT]2 
S  FOREST  SERVICE 
RN  CO  FSTRY  *  F  0 
■fETCH  HETCHY  WTR  SL 

San  OIEGO  WTR  DEPT 
IRVIN  R  CALKINS 
STATt  OIV  OF  HWYS 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
ALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  FOREST  SERVICE 
:DRPS  of  ENGINEERS 
■'ISS  M   L  MAHNKE 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 
2  3  5 
2   3  5 


>EPT  ' 
WAR   JESSE  FIEHRO 

JS  NAT  PARK  SERVICE 
ORPS  OF  I 
I  S  AIR  FORCE 
8P  IBANKLINE  oil  COMPANY^S    3  5 
9a   XRS  GABRIELLE  I 
•MD  ELOISE  8  FAIRBANKS 
i/AR  pS  GEOLOGICAL  SURVEY 
ARGARET  S  PLUMMER 


9A  ICHARLE"^   P  WEAVER 
9A  'CIJV  FIRE  DEPARTMENT]2 
lOA  ffRS   J  BANTTARI 
I  SP  CITY   SAN  FRANCISCO 

VAR  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  8A  fTriOMAS  WILLIAMS 
I  7A  RADIO  STATION  KRFM 
i  BA  |d  B  W  ALEXANDER 
WAR  DEPT  WATER  RESOURCES 
MID  HENRY  E  SCHREINER 


'  1. 1  I  Y  (Jh  MtKCtD 

MID  MERCED   IRRIG  OIST 
5P  MERCEY  HOT  SPRINGS 
ZP  STATE  OF  CALIFORNIA 
MID  ROBERT  C  WHEELER 
8A  STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  '  5A  pNlON  OIL  CO  OF  CAL 

jMID  il  S  FOREST  SERVICE 
'  I  3P  SO  CALIF  EOISON  CO 


^10  [SO  CALIF  EDISON  CO 
^10  ICMARLES  F  RuBY 
I  BA  US  NAT  PARK  SERVICE 
VAR  CORPS  OF  ENGINEERS 
5P  L  A  SPEN6LER 
MID  UtO  MODESTO  IRRIG  DIST 
HID  CITY  OF  MODESTO 
I  4P  kERN  CO  FIRE  DEPT 
IVAR  ICORPS  OF  ENGINEERS 
SP  j  5P  MONO  INN 

MID  [TOM  w  WILLIAMS 
SS  I  SS  [ROBERT  w  JOHNSON 

EID  [aaron  smith 
9A  us  SOIL  CON  SERVICE 
10  EVERETT  RANCH 
ID  GEORGE  H  MERRIKEN 
.MID  PAN  DIEGO  WATER  CO 
i  8A  MRS  THELMA  F  DOWNER 
■110  LEONARD  A  DOSSANA 

JS  SOIL  CON  SERVICE 


:ORPS  OF  ENGINEERS 
■IT  PASS   SERVICE  STA 

STATION  KEHO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV   BEACH  ♦  PARKb 


4206  IIP 
4396 
4250 

1800 
7500 
3544 


■tlO  |CAL  Dlv  BEACH  *  PARK 
S  WB  OBSERVER 
WIS  0  PARSONS 
8A  lu  S  FOREST  SERVICE 

IID  [jack    1  SCHELL 
k'AR  pEPT  WATER  RESOURCES 

S  WEATHER  BUREAU 
MIO  |CAL  Dlv  BEACH  +  PARK 
S  KB  OBSERVER 
9A  ^lUIR  WOOD*^  NAT  M 
■AR  DEPT  WATER  RESOURCES 
eA  tORPS  OF  ENGINEERS 

EARL   S  GIPSON 
8A  JOHN   F  ALLEMANT 


MID 


ty  of  needles 
s  civil  aero  aom 
a  wtr  *  pwr  dept 

TY  of  NEVADA  CITY 
.ESLif    SALT  COMPANY 

30rchar0  ranch 
bancmo  sierra  VISTA 
a  co  fire  warden 
s  forest  service 
ray  s  wade 

>JEWP0RT   HARBOR  DEPT 

irs  nellie  webb 
Imperial  irrig  dist 
s  forest  service 
5n  fernoo  vly  times 
edward  l  thompson 

S  SN'  JOAQUIN  IR  0ISTl2 
S  FOREST  SERVICE 

EARLE  G  LINSLEV 
S  WEATHER  BUREAU 

»LLARD  A  CALK  INS  JR 
5ICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 

S  MARINE  CORPS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  0EPt|2 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  L  GREEN 

B  UNFO  SCHOOL  DISTI2 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
3RANGE  COVE  CIT  ASSI^2 
CAL  DIV  BEACH  *  PARI1J2 
ARTHUR  W  BOWMAN 
3RLAN0  UNIT  WU  ASSN 
ANDERSON 
■  OF  OROVILLE 
ALBERT  E  PALMER 


-  239  - 
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Station 

Index  No.  1 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

station 

Index  No.  | 

LfOunty 

1  Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Ubserver 

neter 

To 
iables 

1  Temp. 

1  Precip. 

Temp. 

Precip. 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 
65ZQ 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

•SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  20 

30 

5P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2   3  5 

s 

39  32 

121  34 

300 

MID 

C 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

1  19  28 

602 

MID 

6552 

LOS  ANGELES 

MARINE  EXCHANGE 

Z I TY  ENGI NEER 

CONTRA  COSTA 

pacheco  pass 

ORANGE 

PACIF IC  HOUSE 

SAN  BEROINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6602 

13 

34  20 

SAN  BEROINO 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

PAlCINES  OHRWALL  ranch 

6S10 

J6  44 

121  22 

>  ROBINSON 

PALMDALU 

6624 

34  35 

2 

3  5 

SNTA  BARBaRA 

5  BARBARA  FIRE  DEPT 

PALMOALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

lie  06 

2563 

9ALM0ALE   IRRIG  OlST 

C 

SANTA  BflfiBARA  CAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

9 

MID 

MID 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

2   3  5 

PALMDALE  CAA  AIRPORT 

66Z7 

LOS  ANGELES 

6 

34  38 

2517 

MID 

MID 

JS  CIVIL  AERO  AOM 

2 

3  5 

7906 

30 

1  19  39 

5200 

^10 

6635 

41 1 

PALO  AlTO  city  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

37  27 

2 

1  5  C 

MONTERE'' 

PALOMAH  MTN  OSScRVATORV 

SAN  OIEGO 

PALOS  VERGES  EST  FC  '•ZC 

LOS  ANGELES 

CLARENCE  MC  KUSICK 

PANOCHE 

I  SS  LILY  BERG 

JOHN  E  JONES  JP 

PANOCME  JUNCT I  ON 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMN 

i      CH  H        HY  SU 

N        M               4  N 

JAM           J.N.  N 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  6ERDIN0 

5 

34  17 

114  10 

736 

7A 

7A 

i^ETRO  WATER  DISTRICT 

2 

3  5  C 

SANT*  MARIA  W8  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

236 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  "iUREAU 

2   3  5  C 

PARKF I  ELD 

6703 

24 

120  26 

14B2 

7A 

3 

7950 

33 

34  CI 

118  29 

80 

PASADENA  WATER  DEPT 

VENTURA 

-lARRY  E  WERNER 

SANTA  SUSANA  4  NNE 

VENTURA 

CERR"  VIEJQ  RANCH 

U  S  CIUlL  AERO  ADM 

SNTA  BARBARA 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

9 

36  36 

lis  40 

9700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SISKIYOU 

41  18 

123  08 

2169 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

6791 

32 

34  31 

119  34 

1620 

6P 

3 

8045 

40  29 

124  06 

139 

8A 

ea 

OA 

eA 

8A 

2  3  5  6  C- 

3 

SA 

2  ?  5       7  ■ 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHAStA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

5P 

=  G  ♦  E  COMPANY 

3 

SIERRA  MADRE   1  N 

8210 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  04 

1153 

6P 

6P 

vies  E  '^C  KINNEY 

6950 

23 

36  56 

122  52 

1550 

SA 

821B 

a 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

5f 

■110 

MID 

eA 

MID 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

IIP 

IIP 

J  S  COAST  GUARD 

3  5 

SMITH  R IVER  i  WnW 

8311 

DEL  NORTE 

17 

41  57 

124  12 

25 

//ILLIAM  M  RILEY 

3 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

P55 

5P 

5P 

J  E  AOAMSON 

2 

3  5 

6317 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

VAR 

)EPT  WATER  RESCU-JCES 

ARTHUR  COUILLARO 

ea 

JAN  W  JACOnSEN 

EARL  S  BELLMAN 

MID 

'ilCHARD  PARI  ja 

lERYL'JOOO   INVENT  CO 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

JOHN  PE  POM 

C 

POTTER  VALLEY  3  SE 

710B 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  04 

1100 

MID 

RUSSELL  E  NEAR 

C 

SONOMA 

6351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

5P 

.AURENCE  K  OICkEY 

2   3  5 

7109 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

2 

3  5 

8353 

37 

37  59 

120  23 

1830 

SA 

P  G  *  E  COMPANY 

''ip 

,IS  NAT  PARK  SERVICE 

MONTEREY 

RUTH  E  MYERS 

VAR 

CALIF  ELEC  POKER  CO 

QUAK I NG  ASPEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUI NCY  RANGER  STAT (ON 

U  S  FOR  EST  SERV I CE 

t  S  HUTCHISON 

QUINN  RANGER  STATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BA 

^RS  W  1  HENNES 

RAMONA   SPAULDl NG 

-OU IS  0  SP AULDI NG 

7A 

ELMER  1  SUTTON 

g  1 

HANCHI T A 

SAN  DIEGO 

rOPPS  OF  ENGINEERS 

MO 

J  S  FOREST  SERVICE 

RANDSBURG 

7253 

KERN 

15 

35  22 

1  17  39 

3570 

6P 

6P 

(ERN  CO  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

SPRINGVILLE  TULE 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BERDlNO 

34  03 

116  49 

6620 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

I 

HE ADWORK  S 

8463 

TUL 

9 

36  12 

lie  39 

4070 

HID 

P  G  +  E  CO'lPINY 

e  '■ 

RED  6LUFF  W6  AIRPORT 

J  S  WEATHER  BUREAU 

5P 

5P 

SOUAW  VLY  OEvEL  CO 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

BEDDING  FIRE  CHIEF 

5P 

EDGAR  L  KEISTER 

REDLANOS 

SAN  BEROINO 

SOU  I RREL   I NN  2 

SP 

5P 

-EROV  !<EMP 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

IITY  FIRE  DEPT  STft  2 

STATE  LAKES 

:oRPs  0=  e'jGineers 

REDWOOD  VALLEY 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REPRESA 

SACRAMENTO 

-0L50M  STATE  PRISON 

iVR  ICHMONO 

MO 

CI TY  OF  STOCKTON 

MID 

J  S  CIVIL  AERO  AO" 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

620 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

SAfJ  JOAQUIN 

27 

37  5B 

12!  IB 

11 

BA 

STOCKTON  FIRE  OEPT 

2  3  5 

8562 

27 

37  51 

121  23 

15 

5P 

BA 

J       FOREST  SERVICE 
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I  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT 
17  NOWTM  COAST,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAI 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRJN 


7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,     U  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     15  MOJAVE,     16  MOKELUMNE, 

23  SACRAMENTO,  24  SALINAS.  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUlN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  M 
,36  TRUCKEE.    37  TUOLUMNE,      36  WALKER. 
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CALIFORNIA  -  AUGUST  1957 


WEATHER  SUUMARY 


The  weather  picture  over  California  for  August  showed 
little  or  no  rainfall  over  most  of  the  State  except  for 
cloudbursts  locally  in  the  southeastern  portion,  and 
temperatures  somewhat  below  average  over  all  sections 
except  in  the  southern  California  coastal  and  interior 
valleys.  A  description  of  the  severe  thunderstorm  ac- 
tivity in  the  southeast  will  be  found  following  this 
summary.  A  few  scattered  thunderstorms  occurred  in  the 
higher  mountains  over  the  rest  of  the  State,  but  the 
accompanying  rainfall  was  light.  Above-average  percent 
of  possible  sunshine  was  received  up  and  down  the  coast  , 
with  the  most  notable  positive  departures  occurring  from 
San  Francisco  northward.  As  a  result.  Eureka  reported 
this  to  be  one  of  its  seven  warmest  Augusts  of  record 
and  San  Francisco  had  its  second  sunniest  August  of  rec- 
ord. The  fire  danger  remained  relatively  high  over  the 
State  with  numerous  smaller  fires  reported  in  the  north- 
ern half  and  several  larger  ones  in  the  southern  half. 

This  was  one  of  the  cooler  Augusts  over  the  State 
as  a  whole;  however  in  the  South  Coast  Drainage,  sta- 
tions with  long-term  means  showed  a  preponderance  of 
positive  mean  monthly  temperature  departures,  making 
this  the  third  consecutive  month  of  above  average  tem- 
peratures. Negative  departures  were  dominant  over  the 
rest  of  California  .  Departure  extremes  ranged  from 
-6.7°  at  Hat  Creek  Power  House  #1  to  +4.5°  at  Escondido 
Church  Ranch.  No  pronounced  heat  waves  were  in  evidence 
in  the  northern  three-quarters  of  the  State  although 
highest  maximums  occurred  most  often  during  the  1st  to 
5th  and  again  from  the  16th  to  18th;  the  highest  was 
108°  at  Avenal  9  SSE  on  the  4th.  South  of  the  Tehachapis 
daily  temperatures  remained  above  average  nearly  every 
day  although  no  departures  exceeded  +9°.  The  high  in- 
cidence of  above-average  temperatures  made  this  the  sec- 
ond warmest  August  of  record  at  Burbank,  the  warmest 
at  both  Los  Angeles  City  and  Airport,  and  the  third 
warmest  at  San  Diego.  The  highest  temperature  in  the 
State  was  122°  at  Cow  Creek  on  the  17th.  North  of  the 
Tehachapis  cooler  weather  was  more  prominent  from  the 
4th  to  11th  at  interior  stations  and  during  the  last 
week  at  all  stations.  The  only  break  in  the  warm  weath- 
er in  southern  California  was  generally  on  the  29th  and 
30th.  Lowest  temperature  statewide  was  18°  at  Boca  on 
the  30th.  This  was  one  of  the  six  lowest  minimums  ever 
recorded  in  California  during  August.  Mean  monthly  tem- 
peratures ranged  from  a  high  of  98.9°  at  Greenland  Ranch 
to  a  low  of  44.5°  at  White  Mountain  2. 

Although  this  was  a  dry  month  even  for  August,  past 
Augusts  have  been  drier.  The  rather  intense  but  brief 
thunderstorm  activity  in  the  southeast  was  brought  about 
by  an  influx  of  warm,  moist,  unstable  air  from  as  far 
as  the  Gulf  of  Mexico  that  moved  as  far  north  as  the 
Fresno  area.  The  rain  itself  occurred  on  the  11th,  13th, 
and  19th  to  20th.  Blythe  received  the  greatest  daily 
catch,  1.53  inches,  on  the  19th,  all  of  it  falling  with- 
in a  very  short  time.  The  wettest  station  in  the  State 
was  Mountain  Pass,  also  in  the  Southeast  Desert  Basins, 
where  the  monthly  total  was  1.82  inches.  No  station 
in  either  the  Sacramento  or  San  Joaquin  Valleys  reported 
any  measurable  rain  for  the  month,  and  of  the  567  sta- 
tions in  the  State  sending  in  records  to  date,  no  meas- 
urable rain  fell  at  90  percent  of  them. 

Department  of  Agriculture  sources  and  the  California 
Weekly  Weather  and  Crop \Bul letin  indicated  that  yield 


prospects  continued  to  be  favorable  for  field  crops  now 
growing;  however,  prospects  declined  for  some  beans, 
hops,  and  certain  potatoes.  The  relatively  cool  weather 
in  both  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys  was  fa- 
vorable for  crops  there  and  also  for  the  agricultural 
workers  in  the  fields.  The  much-above-average  tempera- 
tures in  the  Los  Angeles  and  San  Diego  areas  necessita- 
ted continued  heavy  irrigation,  taxing  irrigation  water 
storage  and  wells.  Most  fruit  and  vegetable  crops  rip- 
ened rapidly  as  a  result  of  the  warm  weather  which  was 
also  responsible  for  only  fair  to  poor  condition  of  new 
Navel  and  Valencia  oranges  that  showed  considerable 
dropping.  Showers  in  the  southeastern  desert  regions 
damaged  some  of  the  alfalfa  and  the  resulting  higher 
humidity  was  conducive  to  increased  insect  activity. 
The  weather  was  also  oppressive  for  prolonged  hand  pick- 
ing of  cotton.  Crops  over  the  rest  of  the  State  made 
good  gains  under  almost  ideal  weather.  Stock  water 
supplies  were  generally  adequate  and  the  supply  of  dry 
grass  was  ample  to  carry  the  usual  number  of  stock  into 
fall,  and  to  provide  good  protection  for  new  grass  when 
fall  rains  begin.  The  reported  condition  of  both  range 
feed  and  cattle  was  slightly  above  the  10-year  average, 

Joseph  R.  Glantz 
C limatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 


THUNDERSTORM  ACTIVITY,  AUGUST  1957 

On  the  11th  a  severe  thunderstorm  with  an  accompanying 
flash  flood  knocked  out  powerlines  from  Palm  Springs  to 
Palm  Desert,  and  partially  closed  State  Highway  111, 
The  storm  was  concentrated  near  Rancho  Mirage,  nine 
miles  east  of  Palm  Springs,  where  five  power  poles  were 
toppled  and  water  poured  across  the  highway. 

On  the  evening  of  the  13th  a  severe  thunderstorm, 
concentrated  on  the  west  side  of  Needles,  lasted  more 
than  one  and  one-half  hours.  Television  antennas,  signs, 
power  and  telephone  lines  were  torn  loose,  and  lightning 
struck  several  transformers  causing  power  outages  in 
many  sections  of  the  city.  Roofing  was  torn  from  the 
high  school  auditorium  and  one  of  the  classroom  wings, 
flooding  some  of  the  classrooms.  Superstructures  and 
air  vents  were  also  swept  away  by  the  wind  that  caused 
considerable  damage  to  the  coolers. 

On  the  19th,  an  intense  thunderstorm  with  locally 
heavy  rains  and  high  winds  caused  damage  over  a  wide 
area  from  southern  portions  of  Imperial  Valley  north- 
ward to  the  Riverside  County  line.  Winds  downed  tele- 
phone and  powerlines  and  damaged  television  antennas. 
Many  dips  on  Highways  99  and  111  were  full  of  water, 
and  highway  traffic  was  disrupted  in  many  places.  High- 
way 111  was  partially  closed  when  mud  several  feet  thick 
drifted  across  the  route.  At  least  one  highway  accident 
was  attributed  to  the  storm  that  occurred  east  of  Holt- 
ville,  injuring  seven  people.  Heaviest  reported  rain, 
0.62  inch,  fell  east  of  Calexico. 

Maurice  P.  Bergerson 

Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED   AUGUST  1957 
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' 

^  -  *  9^ 

74  .  5.-I 

-  i  .  7 

49 

3  0 

22 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

*  no 

.  0 

0 

0 

STRAV) BERRY  VALLEY 

2  + 

3  0 

5 

0 

0 

0 

*oo 

•  ^ 

0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK  A!/ 

* 

7ft  1 

7^ 

3  + 

64 

29 

18 

0 

0 

0 

*f  o 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

^9  5M 
• 

*  M 

1  + 

24 

3  0 

0 

0 

3 

0 

*r  n 

.  30 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPPER   LAKE  kS 

2 

34 

30 

0 

*  -lA 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VACAVI LLE 

7^*7 

•  0 

1  Oft 

2 

42 

30 

2 

25 

Q 

Q 

0 

'nn 

•  02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  PH 

55.3 

72  .  7 

99 

3 

45 

15 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  GROVE 

*  R 

53.7 

7^  *  A 

2 

46 

31 

6 

19 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS  AM 

Q      '  ^ 

5:3,4 

10  5 

3 

49 

30 

0 

93 

^ 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

WILLOWS  AM 

tf.  *  Q 

7  3.6 

4.7 

10  3 

3 

48 

28 

1 

.00 

.02 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

W  T  M  T  PD  <^                                                  fi  M 

1  IN  1  t.  K  J                                                  H  ri 

Q^^  *  A 

7  5.3 

1  04 

3 

0 

9P 

.00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

woodlandiwnw  Am 

91  '  5 

51  *  8 
5  .a 

71.7 

3.9 

104 

3  , 

44 

1 

91 

,00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVIS ION 

68.9 

T 

NORTHEAST   I  NT ER ICR  BAS I NS 

B  OC  A  Am 

79.  5 

28.2 

53.9 

-  3.8 

88 

18 

3  0 

340 

0 

0 

26 

0 

.00 

- 

.12 

■  00 

,  J 

0 

0 

^ 

0 

B  R I DGEPORT 

*^ 

2  6 

12  + 

222 

0 

0 

13 

0 

2  2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CEDARVJLLE  AM 

83  *  3 

* 

66  .9M 

-  3.1 

93 

24 

28 

3 

0 

0 

0 

.01 

.16 

•  01 

3  0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DONNFR   MEMORIAL   ST   PK  AM 

78  •  8 

33.5 

56  .  2 

86 

2  + 

25 

30 

265 

0 

0 

17 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OOYLF  5   SSE  Am 

8  7  •  5m 

44  .  4  M 

6  6  •  OM 

96 

18  + 

3  5 

30 

47 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

• 

63.4 

5.7 

3  + 

34 

29 

6  0 

.00 

.19 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  CITY  AM 

OQ 

5 

Q 

•  00 

.20 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

7^  '  Q 

0  •  8 

90 

2 

43 

31 

23 

1^ 

0 

,03 

.03 

23 

•  0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

in  *  ? 

1 

26 

30 

215 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

SUSANVI LLE  AP 

40  ,2 

62.5 

—  6.6 

93 

2  + 

33 

17  + 

89 

0 

0 

.00 

•  15 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

TAHOE  AM 

7A  n 
•  ^ 

40  .  0 

5  7.0 

-  3.1 

8 1 

1 9 

29 

30 

237 

.00 

•  15 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

34  ,  9 

56  .  7M 

-  5.2 

86 

24 

^7 

26  0 

9 

.uo 

•  1 3 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WOODFOROS 

02.4 

49  ,  1 

6  5.8 

-  1.9 

89 

3  + 

36 

A 

T 

•  34 

T 

23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

60.  9 

T 

BEN  lOMOND 

*  n 

—  1.0 

1 

6  3 

T 

•  02 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY  R 

717 

2.0 

Q  1* 

1  2 

_ 

31 

60 

0 

0 

.  00 

•  04 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

BURL  I NGA  ME 

71  n 

'q 

A  1  *fl 

«  T 

2 

1  fl 

100 

.  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

8?  9 

ftfl  Q 

2 

9  1 

5 

7 

Q 

.01 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

G I LROY                                           A  M 

fl7  *  fl 

09 
^0 

2  + 

-  ^ 

12 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

HALF   MOON   BAY   2   NNW  AM 

64  *  7M 

52  *4M 

Rfi  *  ftW 

47 

0 

Q 

Q 

.08 

3 

•  ° 

0 

0 

0 

0 

HOLL  I STE R 

3  2,2 

51.0 

66*6 

0*3 
7*  t 

45 

16 

11 

0 

0 

Q 

*  OA 

.02 

.00 

•  ^ 

0 

0 

KING  CI TY 

47 .  5M 

• 

1  ^ 

12 

42 

2  7 

9« 

28 

0 

0 

0 

.01 

.  00 

.  0 

0 

0 

2 

1  0 

Q 

*  A 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

87  *  1 

50  7 
-  • 

68  9 
• 

\ 

4  1 

97 

10 

0 

0 

0 

*nA 
• 

.03 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

Mart inez  fire  sta  am 

RH  *  ^ 
* 

Oft 

48 

6  + 

7 

Q 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

MONT  EREY 

«n 

\ 

47 

\  7 

141 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE  AM 

84  *  3 

57*1 

7n  7 

QO 

3 

46 

27 

10 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

7  4.9 

56,3 

65  6 

•  1 

I* 

4  0 

29  + 

®^ 

Q 

Q 

0 

0 

* 

•  02 

.  0 

0 

0 

0 

NAC I M I  EN TO  DAM 

96  •  0 

^'^  *  "^M 

1  Di. 

4  5 

29  + 

2  7 

Q 

*  00 

•  0  0 

.  0 

0 

0 

0 

NEWARK  AM 

4  5 

2  1 

0 

Q 

.00 

•  00 

.  0 

0 

0 

J: 

0 

OAKLAND 

SO  *  2 

53.3 

66  8 
* 

4 

_ 

49 

3  1 

13 

4 

0 

0 

.00 

.03 

.  00 

•  0 

^ 

^ 

0 

OAKLAND   WB  AP  R 

*  fl 

1  •  7 

34 

0 

Q 

0 

0 

.00 

.02 

•  00 

«  0 

0 

0 

0 

OR  I  NDA   BOWMA  N 

8 1  •  2 

* 

Q7 

1 

4  1 

3  0 

37 

7 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

qI  *  ^ 

89 

2  + 

^  ? 

2  3 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

q1  *  \ 

in 

'  ? 

71.1 

0.6 

1  04 

1  8 

?ft  + 

7 

•  00 

•  04 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

1  + 

5 

74 

.  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

P I nnacles  NM 

93  *  7 

48  6M 

71  *  2M 

.9 

104 

1 7 

40 

1  5 

5 

24 

Q 

Q 

0 

.  00 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

^ 

0 

PISMq  BEACH 

69,  3 

51.4 

60.4 

76 

1  + 

136 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PT   PIEORAS  BLANC AS 

60.3 

50.2 

55.3 

-  0.6 

68 

30 

31 

295 

•  00 

- 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT  AM 

85.7 

51.1 

68.4 

97 

2 

w 

8 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  C I TY 

81.4 

52.3 

66.9 

-  0.3 

92 

1 

r ' 

6 

.00 

- 

.03 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

R I CHMOND 

71.8 

56.6 

64.2 

83 

1 2 

53 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

^ 

0 

RICHMOND  FIELD  STA  AM 

68.3 

56.  0 

62.2 

78 

11  + 

31 

90 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SA I  NT  MARYS  COLLEGE 

82,0 

53.0 

6  7.5 

43 

3  1 

9 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

^ 

0 

0 

0 

Salinas  caa  ap 

70.1 

5  3*6 

7fl 

1 2 

49 

12 

on 
7^ 

0 

0 

0 

0 

.02 

T 

30 

0 

0 

0 

0 

San  FRANCISCO   WB  AP  R 

71.9 

53.4 

62  *  7 

12 

48 

18  + 

0 

0 

0 

0 

.01 

T 

3  + 

'  n 

0 

0 

0 

0 

San   FRANCISCO   FOB  R 

65.4 

53.6 

59*5 

• 

79 

12 

10^ 

0 

0 

0 

0 

.01 

T 

7  + 

*  A 

•  ^ 

0 

0 

^ 

SAN  GREGORIO   3  SE 

68.8 

58*5 

79 

12 

39 

12 

193 

0 

0 

0 

•  02 

4 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

90,3 

54  a  5 

67.5 

0 

* 

93 

2 

50 

28 

4 

0 

0 

0 

* 

,00 

0 

0 

San  LUIS  OBISPO  poly  am 

78,1 

51.7 

*  ^ 

4 

47 

30 

0 

0 

Q 

.03 

•  00 

*  A 

•  ^ 

0 

0 

0 

SaN  MATEO 

75.5 

53.4 

AA 

1 

46 

31 

0 

0 

0 

0 

*on 

.01 

•  00 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81.4 

5  3.2 

67  *  3 

16 

93 

1  ^ 

48 

12 

6 

0 

0 

0 

'00 

.0  3 

•  00 

'  Q 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

76.3 

48  .6 

62.5 

-  0.9 

87 

43 

12 

77 

0 

0 

0 

0 

.05 

.02 

2  5 

.0 

0 

0 

0 

WALNUT   CREEK  AM 

84.0 

:: 

5  0 

3  0+ 

7 

0 

0 

0 

*nn 

0 

0 

WATSONVILLE   WATERWORKS  AM 

70.3 

50I2 

60.3 

-  1.3 

78 

1  + 

4  6 

1 2 

139 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

*  AA 
.00 

•  0 

0 

^ 

Q 

0 

DIVISION 

65.4 

T 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANT lOCH   1  E 

86  .6 

53,0 

69.8 

-  it, 7 

98 

2 

1  fi  + 

3 

9 

0 

0 

0 

•  00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP   PlT   3  AM 

88  .9 

51.9 

70.4 

100 

3 

46 

3  0+ 

7 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MTN 

95. 3M 

65.8 

80. 6M 

-  0.8 

102 

2  + 

51 

30 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.05 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

93.0 

58.4 

75.7 

-  1.7 

99 

18 

6 

25 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AVENAL  9   SSE  AM 

99  .CM 

61  .CM 

80. OM 

108 

4 

49 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELO   WB  AP  R 

95.  1 

64.5 

79.8 

-  2.0 

105 

14 

54 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

79.8 

59.0 

69.4 

-  1.9 

86 

16  + 

46 

30 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

buttonwi llqw  am 

96.5 

60.0 

78.3 

-  1<5 

106 

4 

50 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  blG  TREES  AM 

79.5 

46,1 

62.8 

-  5.7 

88 

2  + 

36 

30 

93 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE  AM 

92.3 

57.4 

74.9 

-  2.7 

104 

3 

49 

3  0+ 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station 

Index 

-  246  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


I  TABLE  2  -  CONTINUED  AUGUST  1957 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

Average 

g 
2 

Average 

Departure 

From  Long 

Term  Means 

Highest 

4) 

a 

Degree  Doys 

Ko  o 

Da-, 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

,  Sleel 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

o 

Max  Deptli 

on  Ground  j 

10  or  More 

so  or  More 

ol 

°  S 
S  < 

0  * 

sis 

s5 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

AM 

93 

•  5 

56 

7  5  • 

2 

10  2 

44 

30 

24 

uO 

CHERRY   VALLEY  DAM 

AM 

83 

•  8 

52 

',  1 

68 . 

0 

92 

1  8 

4  1 

30 

29 

6 

0 

0 

u 

.  UO 

'  00 

0 

0 

0 

COA  L  I  iNGA 

95 

,  5 

59 

.7 

77. 

6 

2 

.  4 

1  04 

3  + 

47 

3  0 

26 

0 

0 

(j 

.00 

* 

Q 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

AM 

96 

,  5 

58 

•  4 

77  ■ 

5 

105 

49 

30 

Q 

27 

Q 

*  -1 

Q 

Q 

OENA I R 

9 1 

53 

•  4 

7  2  • 

4 

2 

,  2 

102 

2 

44 

30 

20 

Q 

0 

0 

*00 

,01 

'on 

Q 

0 

DUDLEYS 

87 

•  ti 

42 

.0 

64  i 

9 

1 

,  9 

96 

1 7 

34 

30+ 

5  5 

1 3 

0 

0 

0 

•  00 

,02 

*0u 

0 

0 

ELECTRA  PH 

95 

.0 

52 

.6 

73  . 

8 

2 

104 

2  + 

44 

30 

3 

23 

0 

0 

.uO 

,01 

.  00 

'  \ 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP 

R 

93 

•  8 

59 

.0 

76  • 

4 

3 

,  1 

102 

2 

51 

30 

0 

24 

Q 

0 

0 

.  UO 

,00 

•  00 

'  Q 

0 

0 

0 

Q 

friant  govt  camp 

AM 

97 

,  7 

55 

•  6 

76. 

7 

_ 

2 

,  4 

105 

3  + 

44 

31 

2 

27 

0 

0 

.UO 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

74 

.  3 

46 

.6 

60. 

5 

2 

.  9 

82 

18+ 

36 

30 

143 

0 

0 

0 

J 

•  UO 

_ 

,  09 

•  0  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNV I LLE 

39 

.6M 

44 

.8M 

67. 

2M 

98 

1  7 

36 

30 

29 

19 

0 

0 

0 

.UO 

.00 

0 

0 

0 

Q 

GRANT  GROVE 

Am 

72 

.5 

43 

•  4 

59. 

0 

_ 

2 

.0 

82 

1 8 

34 

30 

187 

0 

0 

0 

0 

.00 

,06 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

95 

.  1 

56 

.4 

75. 

8 

2 

.  5 

101 

2  + 

47 

30+ 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

,01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

84 

•  8 

50 

.2 

67. 

5 

3 

.  4 

92 

18  + 

42 

30+ 

26 

7 

0 

0 

0 

T 

,  10 

T 

2  3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

HUNT INGTON  lake 

71 

.9 

48 

.  0 

60. 

0 

0 

.  3 

81 

17 

36 

30 

1  54 

0 

0 

0 

0 

.  00 

,  16 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IDR  !  A 

89 

•  6 

56 

•  5 

73  . 

1 

5 

.  7 

97 

1  8 

41 

29  + 

14 

17 

0 

0 

0 

.00 

_ 

,  04 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  3 

95 

.  3 

62 

.8 

79. 

1 

1  04 

1  7 

60 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

kettleman  city  1  ssw 

AM 

97 

.  7 

65 

.9 

81 . 

8 

106 

3  + 

54 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KETTlEMAN  sta 

98 

.  6 

65 

.1 

81 . 

9 

1 

,  5 

107 

3 

56 

8  + 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

,  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

lake  ELEANOR 

AM 

M 

M 

91 

19 

0 

0 

0 

.00 

,18 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92 

.5 

55 

.5 

74. 

0 

_ 

2 

.  8 

100 

2  + 

48 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

lemon  cove 

95 

.3 

59 

.1 

77. 

5 

_ 

2 

.  5 

103 

2  + 

50 

29  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

,02 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LI NDSAY 

95 

.  3M 

56 

.4 

75. 

9M 

_ 

2 

.  7 

103 

2  + 

48 

30 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

_ 

,01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

88 

•  6 

50 

.4 

69  . 

5 

_ 

2 

.  0 

1  00 

2 

41 

31 

6 

15 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

,01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  6AN0S 

95 

,2 

56 

.1 

75. 

7 

2 

.  2 

106 

2 

48 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

AM 

96 

,9 

56 

.4 

76. 

7 

0 

,  2 

107 

3 

49 

17 

0 

27 

0 

0 

0 

•  00 

,01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

84 

•  5M 

52 

•  4M 

68. 

5M 

96 

^  + 

43 

30 

17 

7 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MAR  I COPA 

95 

68 

,  2 

81. 

y 

2 

.  0 

104 

2  + 

5  3 

3  0 

Q 

26 

0 

Q 

0 

•  00 

,02 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STa  2 

93 

'sM 

53 

•  7M 

73. 

^  2 

10  2 

2  + 

46 

30 

1 

26 

Q 

0 

Q 

.00 

,02 

.  0 

0 

Q 

0 

0 

MIDDLEWATER 

97 

,  y 

63 

.9 

80  • 

9 

\ 

.  8 

105 

2  + 

61 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

90 

,  7 

55 

•  0 

72  . 

9 

0 

,  9 

102 

2 

46 

30 

1 

19 

0 

0 

0 

,00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  BRECKENRIDGE 

72 

•  7M 

52 

.3M 

62  • 

3M 

82 

1 8 

32 

30 

104 

0 

0 

1 

0 

,00 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN 

95 

•  CM 

55 

.9M 

75  . 

5M 

1 

.  9 

104 

2 

47 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

89 

•  4M 

53 

.2M 

71  . 

3M 

_ 

3 

•  6 

99 

17  + 

42 

30 

8 

0 

0 

0 

,00 

,04 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

AM 

96 

,  3 

55 

,3 

75. 

8 

_ 

0 

,  2 

103 

3 

49 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

_ 

,  01 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

94 

,  3 

57 

,  1 

75  . 

8 

2 

•  8 

102 

3  + 

48 

30 

1 

26 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE   JUNCT I  ON 

96 

,  5 

60 

,  3 

78, 

4 

0 

*  6 

106 

3 

48 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVI LLE 

AM 

95 

.7 

59 

,5 

77. 

6 

- 

3 

.  0 

104 

3  + 

50 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

- 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

80 

.8 

49 

,3 

65. 

1 

89 

23 

37 

30 

61 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPR I N6S  PH 

85 

.2 

57 

,7 

71. 

5 

92 

17  + 

44 

31 

16 

10 

0 

0 

0 

,00 

- 

,06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA 

AM 

92 

.  5 

55 

.4 

74. 

0 

2 

.  0 

102 

3  + 

46 

30 

4 

20 

0 

0 

0 

,00 

,02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

83 

.  1 

47 

,2 

65. 

2 

92 

17 

34 

30 

68 

3 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  CAA  AP 

89 

.  6 

56 

.2 

72  . 

9 

101 

2 

48 

29  + 

3 

18 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  ^ 

AM 

.  1 

' 

100 

3 

42 

17 

14 

0 

0 

0 

,00 

01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

89 

•  6 

54 

.1 

71. 

9 

102 

2 

46 

30 

4 

18 

0 

0 

,00 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

83 

,  9 

52 

.2 

68  • 

1 

5 

,  3 

96 

23 

38 

29 

39 

8 

0 

0 

0 

,00 

,  16 

,00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TE  JON   RA  NCHO 

95 

,  3 

61 

,5 

78  . 

4 

1 

■  8 

1  03 

2  + 

47 

30 

1 

26 

0 

0 

0 

,00 

•  02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

95 

.0 

60 

.3 

77. 

7 

0 

.  0 

103 

14 

49 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

•  04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

89 

,  3 

52 

•  1 

70  • 

7 

_ 

2 

,  3 

98 

17 

43 

30 

10 

18 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  04 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

AM 

91 

,  4 

63 

.5 

72. 

5 

102 

3 

45 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

TRACY   PUMPING  PLANT 

89 

•  8M 

57 

•  1 

73. 

5M 

104 

2 

45 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

AM 

96 

.0 

58 

.2 

77. 

1 

1 

.  9 

104 

49 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

,01 

,00 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

AM 

96 

,  3 

61 

.6 

79  . 

0 

1 

,  7 

104 

3  + 

51 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

,02 

,  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

87 

*4 

51 

,  1 

69. 

3 

0 

.2 

95 

16  + 

41 

30+ 

20 

14 

0 

0 

0 

.00 

,  17 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

D I V  I S ION 

73. 

J 

SOUTH  COAS  T  DRA I NAGE 

ALP  1 NE   1  W 

AVALON   PLEASURE  PIER 

93 

.6 

58 

.2 

75. 

9 

104 

1 

45 

6  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

AM 

74 

.3 

59 

.6 

67. 

0 

_ 

0 

.3 

81 

19 

64 

6 

20 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

93 

.9 

57 

.2 

75. 

6 

_ 

0 

.  4 

105 

1 

44 

31 

4 

25 

0 

0 

0 

T 

- 

.17 

T 

19+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

t3CM  UMUl'J  1      i,  C 

94 

.0 

58 

•  4 

76. 

2 

0 

.6 

103 

16 

47 

31 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

75 

.5 

46 

.1 

60. 

8 

_ 

0 

.2 

85 

1  6 

30 

31 

146 

0 

0 

2 

0 

.27 

- 

.29 

.27 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

DUIN  1  1  A 

83 

,  7 

61 

,4 

72  . 

6 

2 

.  3 

93 

27 

64 

7  + 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

_ 

.04 

T 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK   WB  AP 

88 

.  7 

63 

.1 

75. 

9 

2 

.  3 

96 

1  + 

54 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

_ 

.02 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABR I LLO  NM 

77 

.3 

63 

,5 

70. 

4 

83 

20 

59 

30+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

18  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

AM 

90 

.2 

50 

,5 

70. 

4 

100 

14 

47 

1  + 

2 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

91 

.7 

53 

.9 

72. 

8 

100 

17 

38 

31 

16 

21 

0 

0 

0 

•  65 

- 

.14 

.55 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

94 

.  2 

56 

.3 

75. 

3 

102 

1 

46 

30 

2 

25 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

AM 

75 

I  7M 

63 

.6M 

69. 

7M 

2 

.  0 

84 

27 

57 

30+ 

1 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  06 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

93 

.3 

59 

.9 

76. 

6 

1 

.  8 

102 

1 

62 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  06 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

80 

.3 

61 

.2 

70. 

8 

1 

.  7 

87 

18 

54 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

•  02 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

AM 

92 

.3 

50 

.4 

71 . 

4 

100 

3  + 

36 

30 

19 

23 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUY AMACA 

A  M 

85 

.0 

53 

.7 

69 . 

4 

0 

.  4 

93 

1 

39 

30 

30 

6 

0 

0 

0 

1.15 

•  53 

U13 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

EL  CAJON  2  E 

90 

a  3 

59 

•  6 

75. 

0 

1 

•  6 

100 

27 

50 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

17  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  0AM 

AM 

94 

,  1 

61 

.  1 

77. 

5 

1 

.9 

109 

1 

53 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

.06 

- 

.07 

•  06 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELS  I NORE 

97 

•  5M 

58 

•  OM 

77 . 

8M 

_ 

0 

.  4 

106 

16 

46 

30 

2 

28 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.13 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDI DO 

89 

.5 

60 

.2 

74. 

9 

1 

.  8 

100 

I 

51 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

94 

•  0 

59 

,1 

76 . 

6 

4 

,  7 

103 

27 

51 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

fontana  kaiser 

95 

.  0 

63 

.1 

79. 

1 

3 

.8 

103 

1 

55 

5  + 

0 

26 

0 

0 

0 

•  00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

henshaw  dam 

AM 

91 

•  4 

52 

.7 

72. 

1 

101 

1 

38 

30 

18 

22 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

idyllwild  RS 

83 

.9 

49 

.3 

66. 

6 

0 

.4 

92 

1 7 

32 

30 

47 

2 

0 

1 

0 

•  10 

1.22 

.10 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

87 

.0 

48 

.2 

67. 

6 

95 

1  + 

32 

31 

47 

13 

0 

1 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

79 

•  5m 

60 

•  3M 

69. 

9M 

1 

.0 

87 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LA  Mesa 

84 

.7 

63 

•  4M 

74. 

IM 

1 

.  9 

97 

24 

56 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

,00 

.09 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOMPQC  SEWAGE  PLANT 

69 

•  2 

51 

,7 

60. 

5 

76 

1  2 

43 

30 

135 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

80 

.3 

60 

.8 

70. 

6 

0 

.2 

92 

2  7 

53 

29 

2 

3 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP 

80 

.5 

64 

.9 

72. 

7 

4 

.  5 

86 

17  + 

59 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

86 

.9 

65 

,5 

76. 

2 

3 

.  3 

95 

1 

60 

29+ 

0 

13 

0 

0 

0 

T 

•  02 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  2 

91 

.9 

63 

.5 

77. 

7 

1 

.0 

102 

1 

44 

30 

8 

24 

0 

0 

0 

.00 

•  34 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

78 

.8 

60 

.5 

69. 

7 

0 

.  5 

88 

18 

41 

30 

34 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  23 

•  00 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

74 

.9 

64 

.  1 

69. 

5 

1 

.5 

79 

16 

59 

27  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.06 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOD 

89 

.2 

60 

.7 

75. 

0 

3 

.1 

104 

1 

54 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEAnSIOE  PENDLETON 

75 

.4 

53 

.5 

69. 

5 

80 

23 

56 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

92 

.2 

54 

.9 

73. 

6 

1 

.2 

101 

16 

47 

30 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

85 

.3 

58 

.8 

72. 

1 

2 

.  9 

94 

1 

40 

30 

23 

10 

0 

0 

0 

,00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


Station 

Average 

E 
E 

0 

2 

Average 

E 
1 

S 

Average 

1   Depojture  1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

3 

Dote 

Degree  Days 

No  of  Days 

I 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Q 

Max 

Min 

1    90-  or  1 
1     Above  1 

o  > 

o  > 

o  > 

.  1 

am 

OXNARD 

M 

M 

M 

80 

22  + 

50 

29 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

PALOMAR   MTN  OBSY 

R 

82 

I  0 

59 

.3 

70 

7 

91 

1 

43 

30 

24 

1 

0 

0 

0 

,00 

,00 

PASADENA 

90 

.  3 

61 

.8 

76 

1 

3 

.  1 

97 

1  + 

54 

30 

0 

17 

0 

0 

,0  0, 

.03 

.00 

POINT  ARGUELLO  USCG 

M 

M 

M 

T 

T 

30 

POMONA 

93 

.  5 

58 

.  1 

75 

8 

2.3 

101 

22 

50 

29 

0 

25 

^ 

^ 

,00 

,07 

.00 

RAMONA  SPAULDING 

95 

.0 

55.7 

75 

4 

105 

1 

43 

31 

1 

25 

0 

0 

T 

T 

24 

REDLANDS 

96 

.3 

61 

.1 

78 

7 

2 

.  3 

107 

1 

5  2 

31 

0 

26 

0 

0 

° 

,00 

•  23 

.00 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

94 

.6 

59 

.3 

77 

0 

1 

.  3 

102 

1  + 

5 1 

30+ 

0 

26 

^ 

° 

,00 

■ 

.16 

.00 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

R 

AM 

95 

.9 

60 

.6 

78 

3 

104 

1 

5 1 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

88 

.9 

61 

.8 

75 

4 

2 

.  2 

97 

1  + 

5  0 

3  0+ 

3 

18 

0 

0 

^ 

,00 

.  08 

.00 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

97 

.8 

61 

.5 

79 

7 

3 

.  3 

107 

1 

52 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

,16 

,00 

SANDBERG  WB  //R 

83 

.  1 

60 

.5 

71 

a 

1 

.  7 

93 

17 

42 

30 

25 

3 

0 

0 

0 

,00 

,10 

,  00 

SAN  DIEGO  we  AP 

R 

79.6 

66 

.9 

73 

3 

3 

.  0 

87 

26 

61 

7  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

26 

SAN  FERNANDO 

92 

.4 

58 

.  3 

75. 

4 

2 

.  1 

101 

15 

49 

30 

1 

23 

0 

0 

0 

,00 

,02 

.00 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

91 

.5 

60 

.7 

76. 

1 

2 

,  3 

98 

17 

54 

29  + 

0 

22 

^ 

^ 

^ 

,00 

.09 

.00 

SAN  JACINTO 

97 

.6 

56 

.5 

77. 

1 

0 

.  2 

106 

16 

45 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.21 

,00 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

90 

.8 

49 

.0 

69. 

9 

100 

2  + 

45 

1 

3 

22 

0 

0 

0 

,00 

,00 

SAN  PEDRO 

78 

.3 

65 

.3 

71. 

8 

4 

.0 

89 

14 

6  1 

29  + 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.03 

,00 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

85 

.9 

62 

.7 

74. 

3 

2 

.  5 

94 

1 

56 

3  0 

0 

9 

0 

0 

0 

,00 

.06 

,00 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

91 

.3 

63 

.  0 

77. 

2 

0 

.5 

99 

2 

46 

30 

5 

23 

0 

0 

0 

,00 

.  27 

,00 

SANTA  BARBARA 

80 

.7 

58 

.7 

69. 

7 

2 

.  7 

87 

22 

51 

30 

0 

0 

0 

0 

^ 

,00 

- 

.03 

,00 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

75.7 

57 

.5 

66. 

6 

1 

.  6 

81 

22  + 

49 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

T 

,00 

T 

1  2  + 

SANTA  MARIA 

AM 

73.5 

51 

.3 

62  . 

4 

0 

.  3 

79 

13  + 

46 

30 

78 

0 

0 

0 

0 

,01 

- 

.02 

,01 

26 

SANTA  MARIA  WB  AP 

R 

72 

.0 

51 

.5 

61. 

3 

0 

.6 

80 

12 

47 

27 

90 

0 

0 

0 

0 

,01 

,02 

,01 

26 

SANTA  MONICA  PIER 

79 

.  7 

52 

.2 

71 . 

0 

3 

.1 

85 

17  + 

57 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

,00 

T 

26 

SANTA  PAULA 

AM 

M 

M 

M 

48 

3  0 

0 

0 

0 

,00 

.02 

,00 

SIERRA  MADRE   1  N 

M 

M 

M 

98 

1 

55 

30 

22 

0 

0 

0 

.00 

.05 

,00 

SUNLAND 

95 

.7 

57 

.8 

76.8 

106 

16 

45 

31 

1 

25 

0 

0 

0 

,00 

,00 

TORRANCE 

81 

.6 

61 

.6 

71. 

6 

3 

.6 

88 

3 

54 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

,00 

.02 

,00 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

86 

.7 

58 

.7 

72. 

7 

1 

.  3 

94 

1 

50 

31 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

UCLA 

79 

.8 

62 

.0 

70. 

9 

1 

.  3 

89 

1 

56 

26  + 

5 

0 

0 

0 

J? 

,00 

.03 

.00 

UPLAND 

92 

.3 

62 

.0 

77. 

2 

4 

.  1 

100 

1 

50 

7 

0 

23 

0 

0 

,00 

.09 

,00 

VISTA 

85 

.1 

61 

.5 

73. 

3 

94 

1 

57 

30+ 

0 

4 

0 

0 

0 

,00 

.00 

WARNER  SPRINGS 

92 

.4 

54 

.3 

73. 

4 

0 

.2 

102 

1 

38 

30 

17 

23 

^ 

0 

I 

,25 

.37 

.92 

1 8 

YORBA  LINDA 

93 

.8 

58.2 

76  . 

0 

3 

.  4 

103 

1 

5 1 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

DIVISION 

72. 

8 

•  05 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

96 

.8 

64 

.3 

80. 

6 

- 

0 

.  7 

107 

17 

52 

29+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

,00 

BAKER  9  NNW 

AM 

105 

.5 

75 

.9 

90. 

7 

114 

2  + 

60 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

,00 

BARSTOW 

99 

.7 

66 

.5 

83. 

1 

0 

.6 

109 

1 

51 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.24 

.00 

BISHOP  WB  AP 

R 

94 

.9 

51 

.2 

73. 

1 

- 

0 

•  4 

103 

17 

41 

29 

3 

26 

0 

0 

0 

,00 

- 

,  14 

,00 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

72 

.  IM 

48 

.5M 

60. 

3M 

81 

1  8 

35 

30 

145 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

BLYTHE 

104 

.3 

76 

.5 

90. 

4 

0 

.4 

110 

1 

60 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

1 

•  56 

1.21 

1,63 

19 

BLYTHE  CAA  AP 

103.6 

79 

.0 

91. 

3 

111 

24 

62 

3  0+ 

0 

29 

0 

0 

0 

,48 

,02 

.31 

19 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

102 

.  6M 

69 

•  iM 

85. 

9M 

113 

1 

49 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

2  1 

BRAWLEY 

AM 

106. 6M 

78 

.  IM 

92. 

4M 

1 

.  3 

12  0 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

,28 

,05 

•  23 

1  9 

COW  CREEK 

113 

.7 

83 

.5M 

98. 

6M 

1 

.  1 

122 

17 

59 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

,15 

,00 

DAGGETT  CAA  AP 

100 

.6 

69 

,5 

85. 

1 

1  08 

1  + 

55 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,01 

,44 

,01 

18 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

88 

.8 

51 

.6 

70. 

2 

97 

18 

42 

31 

12 

18 

0 

0 

0 

,13 

.10 

21 

EAGLE  MTN 

AM 

101 

.  5 

79 

.9 

90. 

7 

1 

,  7 

116 

1 

68 

31 

0 

28 

0 

0 

^ 

1 

,53 

1  ,26 

1.35 

19 

EL  CENTRO  2  SSW 

105.5 

73.0 

89. 

3 

■ 

2 

.  4 

112 

14 

54 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,  74 

,44 

,52 

1  9 

FAIRMONT 

AM 

89 

.0 

65 

.2 

77. 

1 

1 

.  7 

99 

17  + 

52 

30+ 

6 

18 

0 

0 

,00 

,12 

,00 

GREENLAND  RANCH 

AM 

112 

.6 

85 

.  1 

98. 

9 

0 

•  2 

121 

18 

71 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

,12 

,00 

HA  I  WEE 

AM 

91 

.7 

63 

.9 

77. 

8 

1 

.  6 

100 

18  + 

5 1 

30+ 

1 

21 

0 

0 

,00 

,22 

,00 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

101 

.  2 

74 

.2 

87.7 

1 

.0 

113 

1 

5  8 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

,73 

,  40 

.73 

1 9 

IMPERIAL 

103 

.1 

77 

.5 

90.3 

0 

.6 

114 

1 

6  3 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.45 

,08 

,37 

19 

I NDEPENDENCE 

AM 

94 

.6K 

58 

.4K 

76. 

5M 

0 

•  2 

102 

1  + 

48 

30 

0 

0 

0 

,00 

,16 

•  00 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

104 

.3 

75 

.7 

90. 

0 

1 

.6 

110 

14  + 

63 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

,23 

,04 

.23 

19 

I NYOKERN 

99 

.5 

63 

.5 

81.5 

108 

17 

50 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

,00 

IRON  MTN 

AM 

104 

.6 

80.0 

92. 

3 

- 

0 

.6 

117 

1 

69 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

1 

.06 

,84 

.  52 

19 

LAKE  ARROWHEAD 

78 

.  1 

54 

.9 

56. 

5 

1 

.  9 

86 

1 

37 

30+ 

51 

0 

0 

0 

0 

.00 

,51 

,00 

LANCASTER 

95 

.4 

59 

.3 

77. 

4 

105 

17 

48 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

,00 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

93 

.3 

62.8 

78. 

1 

0 

•  2 

102 

16+ 

49 

30 

1 

24 

0 

0 

0 

,04 

.21 

,04 

1  8 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

96.6 

54 

.6 

75. 

6 

105 

1 

4  1 

31 

4 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

MECCA  3  SE 

AM 

103 

.9 

75 

.8 

89. 

9 

0 

.1 

116 

57 

3  0 

0 

3 1 

0 

0 

0 

,00 

.54 

.00 

MOUNTAIN  PASS 

87 

.7 

64.8 

76. 

3 

98 

17 

47 

31 

5 

16 

0 

0 

0 

1 

,82 

.99 

18 

NEEDLES  CAA  AP 

101 

.4 

79 

.8 

90. 

5 

1.5 

113 

1 

62 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

1 

,08 

,  39 

.50 

19 

PALMDALE 

97 

.3 

62 

.4 

79. 

9 

0 

.0 

105 

16  + 

48 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

,32 

T 

25 

PALMDALE  CAA  AP 

95 

.  3 

61 

.8 

78. 

6 

104 

17 

45 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

2  5 

PALM  SPRINGS 

107 

.6 

71 

.0 

89. 

3 

0 

.  6 

117 

1 

52 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

,19 

.06 

1  1 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

103 

.5 

81 

.5 

92. 

5 

1 

.6 

116 

1 

67 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.66 

,  12 

.27 

20 

RANDSBURG 

95 

.3 

66 

.6 

81. 

0 

1 

.5 

105 

17  + 

52 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

,37 

.00 

SQUIRREL   INN  2 

75 

.  1 

59 

.2 

57. 

2 

0 

.4 

84 

16 

41 

30 

45 

0 

0 

0 

0 

,00 

,17 

.00 

THERMAL  CAA  AP 

104 

.3 

77 

.0 

90. 

7 

110 

2  + 

64 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

,12 

.05 

19  + 

TRONA 

AM 

102 

.9 

70.0 

86. 

6 

0 

.2 

111 

17+ 

52 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

,15 

.00 

TWENTYNINE  PALMS 

102 

.3 

70 

.2 

86. 

3 

0 

.  2 

109 

1  + 

57 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.59 

T 

21 

VALYERMO  RS 

92 

■  9 

55 

.3 

74. 

1 

0 

.8 

100 

17 

39 

31 

11 

25 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

95 

.0 

60 

.0 

77  . 

5 

0 

.  9 

104 

18 

42 

31 

5 

26 

0 

0 

0 

.00 

.19 

.00 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

64 

•  4 

34 

i3 

49. 

4 

71 

1  8 

21 

31 

478 

0 

0 

9 

0 

.00 

.00 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

53.2 

35 

,7 

44. 

5 

60 

3  + 

22 

30 

628 

0 

0 

8 

0 

T 

T 

19 

DIVISION 

81  . 

5 

.26 

Precipitation 


2  g 


See  Reference  Notes  Follov^ring  Station  Incdex 
-  248  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ible  3 


Day  of  month 


:T0N  eSCONOIDO  FC261BE 
>IN  RS 
VOERPOINT 
.ISO  CN  FC  446 
.PINE  I  W 

TADENA 
Wj.TURAS  RS 
161  OLA 

IGWIN  PAC  UNION  COL 
ITIOCH  1  E 


.SOC  OIL  ANAHEIM  1 


USA   FC  143 


iRSTOW 
AUMONT 

:aumont  pumping  plant 

AUMONT  1  E 
,L  AIR  FC  10 

,N  LOMONO 

:RKELEy  I 

6  8AR  RS 

6  BEAR  LAKE  0AM 

6  CREEK  PM  1 

6  OALTON  DAM  FC  223  63 
G  PINES  PARK  FC  33 
6  SUR  STATE  PARK 
G  TUJUNGA  DAM  FC  46  OE 
SHOP  HB  AP 

SHOP  UNION  CAHeiOE 

:  MTN  2  S 
ACKS  MTN  BRANCH 
UE  CANYON  WB  AP  //R 
riHE 


VTHE  CAA  AP 


UQUET  CANVON 
WMAN  DAM 
AWUEV 

EA  6ERRY  IMPERIAL 
EA  C I  TV 

EA  DAM 
lOGEPORT 

OOKS  FARNMAM  RCH 
USH  CREEK  RS 
^LLARDS  BAR  PH 

RBANK  FIRE  DEPT  FC  226 
RBANK  WB  AP 
RLI NGAME 
RNEY 

RTON  RANCH 

TTONWILLOW 
BAZON 
BR! LLO  NH 
CHUMA  DAM 
• LAVERAS  BIG  TREES 

LI ST06A 
LLAMAN  RS 
MP  8ALDV  FC  85  F 
MPO 

MP  PARDEE 


THAY  BULL  RUN  RCH 
2ADER0 

CILVILLE  SAWYER 
DARVILLE 
NTERVILLE  PH 

ALLENGE  RS 
ATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
ATSWORTH  FC  24  0 
ERRY  VALLEY  DAM 
ESTER 

ICO  EXP  STATION 
ITTENDEN  PASS 
ULA  VISTA 
SCO  RS 
ARKSeURG 

EARLAKE  HI    1  NNE 
OVERDALE  3  SSE 
ALINGA 

ALlNGA  14  NW 
LBYS  FC530 

LEMAN  FISH  HATCHERY 
LFAX 

LGATE  PH 
LUSA  1  5SW 
RCORAN  IRRIG  OIST 

ROES 

RNING  HOUGHTON  RANCH 

RONA 

VELO 

VINA  TEMPLE  FC  193 

W  CREEK 
YOTE  CANYON 
VOTE  WELLS 
ESCENT  CITY   1  N 
ESCENT  CITY  7  ENE 

OCKETT 

YSTAL  LAKE  FC2e3B 
LVER  CITY 


13       14  15 


16     17  18 


19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3— Continued 


CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 

DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIR 

DE  SA8LA 
DESCANSO  RS 
00S8INS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 

EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 
EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIODLETOWN  LYNCH  RCH 
FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  fi 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

GAR6ERVILLE 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
6LENNVILLE 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

GREENVI LLE  RS 

GRIZZLY  PEAK 

GROVELAND  RS 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36* 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 

HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRV  L  ENGLE6RIGHT  DAM 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 

HEALOSBUHG  2  £ 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLlSTER 
HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

I NDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMlTAGE 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 

JO  ICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 


Da?  of  month 

10  I  11  1  12     13  1  14  I  15  1  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  1  23  I  24    25  I  26  |  27     28  I  29  |  30  31 


1.35  tlS 


«62     .12  T 


(I 


*02  .02 


.S2     .45  ,09 


|1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18     19  I  20  I  Zl     22  |  23  I  24    2^  I  26  I  27  I  28  I  29  I  30  I  31 


.^0     .11  .01 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


I,  »' 


ORINDA  eOWMAN 
ORLAND 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVIULE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC  33  AE 
PAICINES  OMRWALL  RCH 

PALMDALE 
PALMDALE  CAA  AP 
>ALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALDMAR  HTN  OBSY  R 

PALOS  VEROES  EST  FC  43  C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  R5 

PASO  R06LES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATHWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
P lEORA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PISMO  8EACM 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARGUELLO  USCG 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

port  chicago  naval  depot 
porterville 

portolA 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 

RANOSBURG 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  We  CITY  R 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  CAA  AP 

SALINAS  DAM 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYEP  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SAN08ERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO   3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  aTA 

santa  ana  river  ph  1 
santa  anita  fern  fc  432 
santa  8arbara 
santa  barbara  caa  ap 
santa  barbara  tv  peak 

santa  clara  university 

santa  cruz 

santa  fe  dam 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  booster 

Santa  maria 

santa  maria  wb  ap  r 
santa  monica 
santa  monica  pier 
santa  paula 

santa  rosa 

saugus  power  plant  1 

sawyers  bar  rs 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 

SIERRA  MADRE   I  N 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 


Day  of  month 


13     14  15 


19     20  21 


22     23     24    25     26  27 


DAILY  PRECIPITATION 


sle  3— Continued 


lAGGS  SPGS  LAS  LOHAS 
I  OAT 

JTH  RIVER  3  WNW 
OW  CREEK  UPPER 
DA  SPRING5 

I'LEDAD 
•MIS  3  NE 
•NOMA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

AORA  PAC  FC  356  C 
fiRECKELS  MWY  BRIDGE 
RlNGVlLLE  7  ENE 
UAW  VALLEY  LODGE 
UIRREL  INN  1 

UlRREL  INN  2 
IRLlNG  CITY  RS 

■ ockton  caa  ap 
ockton  fire  STA  4 
ock ton  mowry  bridge 

onyforo  rs 
.  ony  gorge  reservoir 
rawberry  valley 

NLAND 
■  SANA  HNOLL5 

SANVILLE 
SANVILLE  AP 

HOE 

MACMAPI 
JON  RANCHO 


ERMAL  CAA  AP 
OUSAND  OAtcS  2  N 
REE  »IV  EDISON  PH  2 
GEft  CHEEK  PH 

PANGA  RS  FC  6 


ONA 

UCKEE  RS 
LELAKE 
■ LELAKE  5  WSW 

1 RLOCK 

■ RNTABLE  CREEK 

STlN  IRVINE  RANCH 
ENTYNINE  PALMS 
IN  LAKES 


ION  OIL  STEARNS  ABS 


PER  MATTOLE 
CAVILLE 

LLEY  CENTER   3  NE 
LYEPMO  RS 
N  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

NTURA 

CTORVILLE  PUMP  PLANT 
iNCENT  PATROL  STA  FC120 
NTON 
SAL  I A 

STA 
ILCANOVILLE 
LLMERS 
UTA  PH 
LLACE 

LNUT  CREEK 
LNUT  CREEK  4  E 
LNUT  GROVE 

LNUT  PATROL  STA  FC102 
■  RNER  SPRINGS 

SCO 

TSONVILLE  WATERWORKS 
lAVERVILLE  RS 
ED  1  S 
STHAVEN 

ST  POINT  3  SW 
EELER 

ITE  MOUNTAIN  I 
ITE  MOUNTAIN  2 
ITE  ROCK 

:  ITTIER  FC   lOfl  C 
LLIAMS 
LLOWS 
NTERS 

FFORD  HEIGHTS 


ODFORDS 
OOLAND  1  WNW 
RBA  LINDA 
SEMITE  NP 


Day  of  month 


19     20  21 


22     23     24    25     26  27 


28     29  30 
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PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


StatioD 

Obeer  — 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

ATWELL  CCC  CAMP 

// 

1956 
AUG.  24 

TOTAL  . 

AUG.  19 

32 
32 

70 
70 

BATES  RIDGE 

// 

1956 
JUN.  28 

TOTAL  . 

1957 

18 
18 

96 
96 

CAMP  PIONEER  SKI 
SHELTER 

// 

1956 
JUN.  26 
AUG.  2 

OCT.  4 
NOV.  1 
DEC.  1 

9 

48 
00 
95 
08 
00 

TOTAL  . 

1957 
JAN.  4 
FEB.  28 
APR.  1 

2 
18 

8 
40 

84 

56 
65 
56 

30 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1956 
JUL.  1 

00 

TOTAL  . 

1957 
FEB.  27 

MAY  15 

40 
11 
6 
57 

00 
00 
00 
00 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

// 

1956 
JUL.  27 

TOTAL  . 

AUG.  21 

27 
27 

14 
14 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

// 

1956 
AUG.  12 

TOTAL  . 

1957 
AUG.  12 

18 
18 

91 
91 

GRANITE  BASIN 

1956 
AUG.  7 

TOTAL  . 

1957 
JUL.  23 

34 
34 

72 
72 

Station 

vation 
date 

Amount 

since 
laat  obs. 

Snow  on 
ground 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

// 

1956 
AUG.  13 

TOTAL  . 

AUG.  7 

24 
24 

36 
36 

LEWIS  CREEK  KINGS 
CANYON 

// 

1956 
AUG.  13 

TOTAL  . 

JUL.  22 

17 
17 

76 
76 

MINERAL  KING 

// 

1956 
AUG .  25 

TOTAL  . 

AUG.  20 

27 
27 

00 
00 

PEAR  LAKE 

// 

1956 
AUG.  22 

TOTAL  . 

AUG.  6 

33 
33 

79 
79 

PORTUGUESE  MEADOW 

// 

1956 
JUL.  28 

TOTAL  . 

AUG.  27 

40 
40 

25 
25 

POST  CORRAL  MEADOW 

// 

1956 
JUL.  12 

TOTAL  . 

1957 
JUL.  14 

34 
34 

30 
30 

QUAKING  ASPEN 

// 

1956 
JUL.  27 

TOTAL  . 

1957 
AUG.  20 

30 
30 

78 
78 

TOTAL   .    .  . 
ROUND  MEADOW  // 


TOTAL   .    .  . 
STATE  LAKES  // 


TOTAL  .    .  . 
STATUM  MEADOW  // 


TOTAL   .    .  . 
SUGARLOAF  MEADOW  (a)  // 


Obser  - 
vation 
date 


1956 
JUL.  24 


1957 
JUL.  26 


1956 
JUL.  25 


1957 
AUG .  24 


1957 
JUL.  24 


1956 
JUL.  10 


1957 
JUL.  12 


195S 
AUG.  14 


1957 
AUG.  8 


TOTAL 

(a)  Station  closed  August  9,  1957 


Amount 
since 
laBt  obs. 


27.68 
27.68 


28.67 
28.67 


26.86 
26.86 


37.23 
37.23 


21.55 
21.55 


tEST  BIG  PINE  LO 


TOTAL   .    .  . 
WOODCHUCK  MEADOW  // 


1956 
JUN.  27 


1957 
AUG.  12 


1956 
JUL.  14 


39.42 
39.42 


Snow  on 
ground 


BLANK  SPACE   IN  SNOW  ON  GROUND  COLUIIN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

speed 

p.  h. 

Relati 

>/e   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:  OOA  PST 

H 

M 

p. 

o 
o 

o 

w 
p. 

a 

o 
o 

H 

a 
o 
o 

o 

Trace 

60-10 

.10-.49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

5.7 

++18 

N 

14+ 

51 

34 

21 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

18 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

30 

27 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

20 

4.7 

++15 

S 

11+ 

76 

46 

40 

71 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.5 

EUREKA  WB  CITY 

5.8 

22 

NW 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

60 

5.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

25 

6.2 

20 

NW 

4 

66 

38 

18 

40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

1.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

27 

7.1 

++20 

W 

5+ 

84 

59 

63 

80 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.3 

22 

W 

25 

80 

49 

49 

75 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

87 

2.7 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

70 

40 

28 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

W 

22 

8.9 

++24 

W 

4 

86 

71 

59 

81 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

7.6 

23 

SE 

3  + 

48 

32 

19 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

0.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

22 

11.2 

31 

SW 

4 

78 

56 

33 

63 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0.7 

SANDBERG  WB 

11.6 

++30 

NNW 

7 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSW 

14 

6.4 

17 

SW 

5 

87 

67 

65 

83 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

73 

4.2 

SAM  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

w 

25 

9.8 

35 

W 

9 

87 

65 

61 

82 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10.6 

26 

W 

3  + 

87t 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

SAN  JOSE 

NW 

50 

6.7 

22 

NW 

4 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

86 

1.4 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

6.3 

++23 

WNW 

5+ 

93 

65 

65 

91 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

2.9 

t  8  :00  A  .M  . 

++  FASraST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EflUIPIED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reti  rence  notes  following  StatloD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day    Of  Month  & 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

kDIN  RS 

MAX 

90 

89 

88 

82 

75 

76 

77 

80 

80 

79 

80 

78 

82 

37 

35 

86 

38 

85 

90 

88 

67 

90 

89 

90 

83 

80 

78 

77 

72 

73 

80 

82 

7 

MIN 

37 

40 

46 

39 

39 

38 

45 

47 

42 

48 

48 

40 

41 

40 

41 

41 

40 

45 

43 

44 

43 

47 

50 

45 

42 

44 

43 

47 

39 

35 

39 

42 

5 

VLDERPOINT 

MAX 

82 

86 

91 

89 

81 

75 

85 

89 

83 

85 

83 

83 

90 

35 

87 

90 

89 

91 

85 

37 

89 

90 

96 

92 

93 

83 

84 

SO 

30 

79 

85 

86 

1 

MIN 

44 

46 

46 

58 

52 

65 

51 

60 

58 

64 

53 

51 

53 

57 

57 

55 

55 

56 

56 

48 

49 

48 

53 

52 

47 

49 

49 

64 

54 

40 

44 

51 

9 

ILPINE  1  W 

MAX 

104 

98 

95 

90 

88 

85 

88 

91 

91 

90 

90 

94 

98 

99 

97 

96 

99 

95 

90 

93 

94 

97 

100 

99 

95 

101 

101 

94 

82 

81 

86 

93 

6 

MIN 

66 

63 

60 

54 

49 

45 

46 

48 

51 

53 

55 

59 

64 

61 

61 

63 

66 

67 

67 

62 

64 

62 

62 

66 

55 

64 

59 

59 

64 

52 

47 

58 

2 

ILTURAS  RS 

MAX 

85 

88 

91 

90 

91 

75 

78 

83 

34 

82 

81 

84 

87 

33 

89 

89 

90 

92 

93 

90 

90 

38 

93 

92 

93 

94 

80 

30 

78 

76 

32 

86 

3 

MIN 

40 

39 

41 

40 

36 

42 

37 

41 

38 

38 

37 

35 

36 

33 

34 

32 

34 

36 

37 

38 

40 

42 

41 

40 

40 

36 

39 

40 

32 

32 

34 

37 

4 

MGMIU  PAC   UNION  COL 

MAX 

94 

96 

87 

76 

75 

81 

81 

82 

85 

84 

85 

91 

92 

86 

84 

90 

93 

90 

90 

84 

31 

90 

93 

87 

73 

75 

77 

76 

74 

76 

82 

34 

3 

MIN 

60 

66 

55 

50 

47 

49 

46 

51 

49 

44 

49 

66 

68 

55 

44 

54 

61 

68 

52 

46 

49 

52 

60 

56 

47 

47 

45 

44 

46 

40 

49 

51 

2 

INTIOCH  1  E 

MAX 

97 

98 

94 

79 

78 

84 

84 

84 

89 

87 

ea 

93 

95 

90 

66 

39 

93 

93 

83 

87 

81 

86 

94 

89 

76 

80 

84 

82 

78 

79 

35 

86 

6 

MIN 

61 

59 

56 

57 

58 

51 

67 

55 

51 

61 

55 

51 

54 

56 

47 

46 

50 

50 

52 

51 

53 

54 

51 

53 

56 

64 

47 

50 

47 

48 

46 

53 

0 

kNTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

90 

98 

100 

92 

81 

78 

85 

85 

35 

90 

89 

89 

95 

97 

95 

87 

92 

95 

94 

94 

90 

91 

90 

97 

89 

78 

82 

86 

84 

77 

30 

88 

i9 

MIN 

56 

57 

54 

59 

56 

53 

51 

60 

50 

54 

51 

49 

54 

53 

49 

46 

49 

48 

50 

51 

52 

52 

50 

55 

55 

50 

47 

52 

55 

45 

45 

51 

9 

iSH  MTN 

MAX 

100 

102 

100 

99 

91 

85 

89 

92 

94 

95 

95 

99 

102 

100 

98 

100 

102 

100 

99 

96 

96 

96 

101 

98 

95 

96 

94 

90 

78 

77 

95 

3 

MIN 

69 

71 

73 

64 

56 

58 

60 

63 

64 

67 

67 

67 

72 

72 

68 

67 

71 

71 

71 

67 

68 

68 

68 

69 

63 

65 

66 

61 

59 

51 

56 

65 

8 

lUBERRY 

MAX 

96 

98 

98 

98 

97 

89 

90 

91 

93 

93 

92 

95 

96 

96 

96 

98 

98 

99 

98 

95 

93 

92 

97 

97 

95 

90 

87 

89 

85 

76 

75 

93 

0 

MIN 

61 

66 

67 

56 

53 

52 

53 

54 

56 

66 

58 

58 

60 

61 

51 

63 

65 

62 

66 

60 

62 

61 

62 

66 

53 

65 

62 

54 

45 

44 

52 

58 

4 

lUBURN 

MAX 

94 

98 

100 

94 

84 

80 

85 

85 

88 

91 

89 

90 

95 

97 

94 

91 

95 

93 

96 

95 

92 

90 

94 

97 

95 

85 

85 

83 

82 

71 

79 

90 

1 

MIN 

57 

61 

64 

51 

53 

52 

52 

53 

54 

55 

52 

56 

69 

63 

53 

58 

60 

■62 

59 

58 

55 

56 

62 

64 

52 

53 

53 

51 

48 

46 

47 

55 

6 

MLON  PLEAS  .  PIER 

MAX 

70 

68 

65 

67 

65 

66 

78 

74 

70 

72 

70 

73 

75 

76 

78 

79 

77 

80 

81 

79 

76 

80 

78 

76 

77 

78 

78 

75 

73 

75 

74 

74 

3 

MIN 

60 

58 

57 

55 

56 

54 

60 

57 

57 

62 

60 

59 

61 

63 

62 

64 

60 

62 

63 

60 

59 

60 

62 

59 

61 

59 

61 

62 

58 

60 

57 

59 

6 

,VENAL  9  SSE 

MAX 

106 

107 

101 

108 

101 

94 

98 

98 

100 

102 

102 

101 

105 

104 

100 

99 

101 

104 

101 

90 

98 

97 

92 

83 

34 

99 

0 

MIN 

65 

67 

69 

65 

60 

56 

62 

62 

63 

63 

59 

64 

65 

63 

57 

62 

65 

64 

68 

54 

62 

56 

52 

49 

53 

61 

0 

lACKUS  RANCH 

MAX 

102 

100 

101 

96 

91 

90 

89 

98 

99 

99 

98 

99 

101 

98 

100 

105 

107 

105 

100 

99 

99 

98 

102 

99 

96 

93 

95 

39 

79 

79 

86 

96 

8 

MIN 

70 

65 

64 

65 

58 

58 

64 

67 

67 

69 

64 

65 

73 

65 

63 

72 

78 

77 

70 

64 

60 

69 

63 

66 

61 

60 

62 

61 

52 

52 

59 

64 

3 

lAKER  9  NNW 

MAX 

113 

114 

111 

109 

108 

105 

100 

101 

105 

108 

109 

107 

106 

103 

108 

109 

112 

114 

113 

99 

93 

97 

105 

107 

107 

108 

104 

103 

100 

95 

88 

105 

5 

MIN 

78 

81 

78 

81 

74 

72 

73 

69 

71 

74 

80 

74 

79 

81 

31 

80 

81 

81 

80 

81 

78 

74 

81 

81 

75 

76 

76 

76 

66 

61 

60 

75 

9 

AKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

98 

104 

103 

92 

85 

86 

90 

90 

94 

94 

94 

96 

101 

105 

98 

98 

100 

101 

100 

99 

96 

97 

99 

101 

98 

95 

93 

93 

83 

SO 

86 

95 

1 

MIN 

66 

69 

73 

69 

60 

59 

64 

60 

62 

64 

64 

63 

67 

71 

66 

65 

66 

67 

68 

67 

65 

68 

66 

69 

67 

62 

62 

62 

57 

54 

56 

64 

5 

ARRETT  DAM 

MAX 

105 

103 

95 

98 

93 

89 

86 

38 

92 

92 

90 

92 

96 

98 

98 

97 

99 

99 

96 

91 

90 

95 

93 

103 

97 

96 

92 

99 

87 

30 

78 

93 

9 

MIN 

61 

61 

63 

56 

52 

47 

45 

46 

50 

63 

54 

58 

62 

59 

58 

63 

65 

65 

68 

64 

66 

60 

62 

63 

54 

55 

54 

57 

57 

50 

44 

57 

2 

*RSTOW 

MAX 

109 

106 

105 

101 

97 

94 

95 

98 

103 

103 

101 

101 

103 

103 

104 

106 

108 

107 

93 

99 

98 

99 

102 

103 

100 

98 

96 

93 

36 

85 

89 

99 

7 

MIN 

70 

75 

70 

73 

66 

64 

61 

60 

61 

62 

65 

65 

67 

71 

72 

69 

71 

70 

74 

69 

72 

67 

69 

75 

66 

68 

62 

67 

57 

54 

51 

66 

5 

EAUMONT  1  E 

MAX 

101 

100 

98 

94 

90 

87 

86 

94 

97 

97 

95 

95 

98 

96 

98 

103 

102 

100 

90 

92 

91 

100 

100 

99 

95 

91 

95 

90 

80 

76 

85 

94 

0 

MIN 

65 

60 

59 

57 

53 

48 

48 

52 

52 

57 

60 

60 

62 

60 

59 

64 

66 

64 

68 

62 

66 

59 

63 

62 

55 

64 

58 

58 

51 

51 

47 

56 

4 

EN  LOMOND 

MAX 

94 

93 

91 

89 

87 

80 

79 

79 

81 

35 

86 

90 

91 

83 

80 

85 

86 

87 

83 

85 

83 

83 

67 

80 

70 

72 

73 

70 

78 

30 

83 

33 

3 

MIN 

49 

50 

49 

48 

47 

45 

45 

46 

47 

46 

45 

41 

42 

43 

45 

42 

41 

40 

40 

41 

42 

43 

42 

43 

44 

45 

42 

42 

42 

43 

42 

43 

9 

lERKELEV 

MAX 

80 

77 

70 

71 

70 

71 

69 

72 

79 

79 

78 

81 

77 

70 

67 

70 

70 

71 

75 

67 

75 

63 

74 

65 

67 

65 

71 

68 

66 

70 

71 

71 

7 

MIN 

55 

57 

55 

56 

57 

65 

56 

57 

65 

54 

65 

55 

56 

54 

56 

54 

53 

52 

55 

55 

51 

55 

55 

54 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

50 

54 

8 

16  BAR  RS 

MAX 

91 

97 

99 

96 

82 

75 

87 

92 

91 

89 

35 

87 

98 

96 

97 

99 

100 

99 

98 

93 

96 

95 

102 

101 

102 

101 

91 

89 

88 

87 

87 

93 

2 

MIN 

45 

50 

49 

52 

47 

46 

45 

49 

47 

52 

60 

45 

47 

47 

48 

48 

49 

48 

45 

47 

48 

50 

51 

51 

51 

46 

46 

43 

43 

40 

41 

47 

3 

16  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

82 

82 

80 

61 

79 

70 

78 

81 

77 

73 

77 

79 

79 

79 

82 

85 

83 

31 

72 

80 

74 

73 

73 

77 

74 

73 

71 

66 

58 

60 

60 

75 

5 

MIN 

49 

59 

54 

56 

53 

38 

38 

44 

39 

41 

45 

39 

49 

53 

51 

50 

50 

49 

49 

46 

49 

45 

50 

40 

42 

54 

47 

52 

38 

31 

30 

46 

1 

IIG  CREEK  PH  1 

MAX 

34 

65 

84 

84 

76 

69 

73 

76 

79 

78 

77 

82 

84 

83 

82 

86 

35 

86 

85 

82 

80 

81 

86 

83 

82 

30 

79 

77 

72 

63 

72 

79 

8 

MIN 

61 

62 

64 

62 

55 

52 

52 

55 

59 

58 

53 

57 

62 

64 

60 

64 

66 

66 

66 

62 

58 

69 

66 

65 

60 

53 

58 

56 

51 

46 

48 

59 

0 

(SHOP  WB  AP 

MAX 

101 

102 

101 

97 

94 

90 

92 

95 

96 

97 

97 

96 

96 

97 

98 

100 

103 

101 

97 

94 

94 

95 

96 

98 

96 

90 

88 

86 

84 

84 

86 

94 

9 

MIN 

55 

54 

54 

54 

44 

48 

49 

50 

50 

49 

47 

44 

50 

55 

51 

62 

52 

54 

57 

57 

57 

55 

53 

5i 

53 

58 

53 

47 

41 

44 

45 

51 

2 

I SHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

SO 

SO 

71 

68 

68 

67 

75 

77 

70 

73 

76 

74 

75 

74 

74 

81 

76 

76 

75 

73 

73 

75 

76 

72 

64 

64 

63 

62 

59 

72 

1 

MIN 

51 

52 

51 

42 

43 

42 

46 

53 

63 

54 

47 

52 

51 

50 

54 

65 

57 

50 

50 

49 

50 

53 

53 

46 

46 

43 

40 

35 

37 

48 

5 

LUE  CANYON  MS  AP 

MAX 

81 

81 

80 

68 

61 

67 

69 

72 

74 

72 

72 

76 

79 

77 

76 

79 

31 

81 

80 

77 

76 

78 

83 

79 

72 

69 

69 

67 

63 

62 

72 

74 

0 

MIN 

56 

61 

59 

50 

45 

43 

50 

52 

55 

54 

53 

52 

58 

60 

56 

60 

59 

60 

69 

57 

55 

56 

61 

60 

56 

53 

53 

43 

44 

43 

46 

54 

0 

LYTHE 

MAX 

110 

106 

107 

108 

105 

105 

106 

109 

107 

106 

104 

104 

106 

109 

107 

109 

105 

109 

91 

92 

93 

104 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

94 

94 

99 

104 

3 

MIN 

83 

83 

79 

83 

80 

74 

69 

66 

72 

78 

78 

79 

S2 

SO 

81 

80 

83 

83 

7! 

75 

73 

76 

75 

81 

80 

73 

73 

77 

80 

60 

60 

76 

5 

ILYTHE  CAA  AP 

MAX 

110 

109 

108 

107 

105 

106 

105 

107 

107 

105 

102 

101 

105 

107 

107 

108 

107 

109 

85 

89 

98 

104 

107 

111 

109 

103 

104 

105 

91 

96 

97 

103 

6 

MIN 

87 

86 

84 

84 

84 

75 

77 

72 

74 

81 

81 

81 

82 

81 

82 

85 

87 

79 

71 

76 

74 

77 

80 

86 

82 

32 

78 

81 

77 

62 

62 

79 

0 

OCA 

MAX 

81 

87 

86 

86 

75 

65 

75 

75 

80 

81 

78 

77 

83 

82 

79 

82 

84 

37 

87 

84 

83 

81 

85 

88 

83 

78 

74 

71 

70 

66 

71 

79 

5 

MIN 

29 

33 

31 

34 

52 

28 

29 

30 

30 

30 

25 

23 

24 

30 

30 

22 

28 

23 

22 

22 

23 

27 

31 

33 

30 

38 

30 

25 

24 

18 

20 

28 

2 

ONITA 

MAX 

85 

63 

83 

79 

79 

78 

79 

81 

80 

81 

63 

83 

89 

85 

85 

83 

84 

81 

83 

88 

67 

88 

89 

87 

88 

92 

93 

83 

78 

77 

62 

63 

7 

MIN 

60 

62 

66 

65 

59 

56 

54 

55 

58 

58 

68 

58 

60 

63 

66 

66 

63 

64 

66 

67 

68 

63 

63 

63 

63 

65 

60 

65 

60 

55 

54 

61 

»4 

ORRE60  SPROS  3  NNE 

MAX 

113 

109 

109 

112 

105 

99 

101 

104 

103 

102 

101 

101 

104 

106 

105 

107 

108 

106 

92 

92 

99 

103 

107 

104 

106 

103 

104 

94 

90 

90 

102 

6 

MIN 

72 

72 

69 

67 

58 

61 

57 

63 

71 

72 

73 

73 

75 

63 

75 

76 

76 

75 

72 

75 

68 

73 

30 

67 

76 

70 

65 

72 

49 

52 

69 

1 

ONMAN  DAM 

MAX 

82 

83 

83 

82 

66 

69 

70 

73 

76 

73 

74 

77 

80 

79 

80 

81 

32 

84 

80 

79 

77 

80 

30 

82 

80 

70 

70 

69 

65 

65 

74 

76 

3 

MIN 

52 

54 

5* 

51 

49 

43 

46 

48 

50 

49 

49 

48 

51 

55 

54 

50 

51 

54 

62 

51 

51 

49 

56 

55 

53 

51 

45 

48 

45 

39 

45 

49 

9 

RAHLEY 

MAX 

120 

111 

110 

110 

108 

108 

106 

105 

109 

107 

107 

105 

104 

108 

112 

109 

111 

110 

103 

69 

83 

100 

106 

109 

111 

112 

109 

109 

108 

94 

106 

6 

MIN 

86 

82 

82 

79 

83 

79 

72 

70 

71 

78 

82 

81 

82 

81 

81 

83 

35 

82 

59 

71 

76 

77 

80 

86 

79 

83 

75 

80 

79 

60 

78 

1 

iRiDGEPORT 

MAX 

89 

89 

88 

SO 

77 

77 

80 

85 

86 

83 

80 

85 

85 

S4 

S5 

83 

68 

83 

84 

85 

84 

85 

86 

85 

81 

75 

73 

72 

63 

70 

75 

81 

S 

MIN 

32 

36 

37 

37 

37 

27 

32 

32 

33 

29 

29 

25 

32 

36 

29 

32 

34 

34 

38 

34 

32 

33 

38 

40 

35 

41 

38 

34 

35 

31 

25 

33 

5 

ROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

93 

103 

104 

90 

85 

87 

91 

92 

93 

90 

95 

94 

90 

92 

95 

93 

90 

90 

92 

98 

96 

88 

87 

82 

83 

78 

81 

90 

8 

MIN 

69 

61 

59 

58 

53 

54 

54 

55 

53 

54 

53 

51 

50 

54 

53 

51 

54 

50 

57 

57 

53 

54 

52 

47 

46 

47 

46 

53 

6 

URBANK  WB  AP 

MAX 

96 

92 

87 

84 

82 

81 

81 

86 

87 

87 

87 

■91 

93 

92 

96 

95 

95 

92 

92 

88 

64 

96 

95 

93 

92 

88 

95 

87 

77 

77 

62 

88 

7 

MIN 

65 

64 

62 

61 

62 

61 

62 

60 

62 

63 

64 

62 

65 

65 

65 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

64 

67 

64 

58 

62 

62 

62 

67 

54 

59 

63 

1 

URLINGAHE 

MAX 

80 

SI 

74 

66 

68 

70 

6S 

67 

68 

68 

70 

77 

78 

76 

71 

68 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

72 

73 

69 

69 

68 

68 

66 

70 

71 

71. 

0 

MIN 

51 

55 

52 

56 

58 

55 

54 

59 

56 

56 

51 

49 

51 

51 

50 

50 

48 

47 

51 

50 

51 

53 

56 

51 

55 

52 

61 

53 

56 

52 

47 

52 

■URNEY 

MAX 

84 

89 

90 

89 

75 

70 

75 

78 

80 

81 

78 

80 

85 

86 

87 

85 

87 

88 

91 

88 

36 

35 

87 

91 

87 

82 

79 

77 

76 

72 

73 

82 

6 

MIN 

38 

37 

41 

51 

39 

38 

35 

40 

43 

39 

36 

32 

32 

33 

31 

30 

32 

35 

37 

36 

33 

39 

38 

36 

33 

35 

33 

32 

23 

54 

31 

36 

9 

UTTONWILLOW 

MAX 

100 

102 

100 

106 

95 

96 

90 

94 

95 

97 

97 

95 

100 

104 

103 

101 

101 

101 

98 

iOO 

97 

96 

96 

101 

100 

87 

98 

36 

92 

83 

82 

96 

5 

MIN 

60 

64 

66 

62 

58 

66 

58 

60 

62 

62 

60 

59 

62 

66 

60 

64 

63 

62 

64 

62 

60 

64 

62 

64 

57 

54 

58 

56 

51 

50 

53 

60 

0 

See  Relerence  Notes  Follo'v«iig  Station  Index 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI 
AUGUST  195 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CABPILLO  NM 

MAX 

77 

78 

75 

76 

77 

78 

74 

74 

75 

75 

77 

77 

75 

75 

78 

81 

79 

76 

79 

83 

82 

80 

77 

76 

76 

81 

80 

81 

77 

72 

74 

77  • 

MIN 

65 

64 

62 

62 

60 

63 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

60 

63 

65 

66 

65 

68 

67 

66 

63 

66 

66 

66 

65 

65 

63 

59 

59 

63. 

CACHUMA  0AM 

MAX 

93 

97 

97 

90 

84 

81 

83 

85 

85 

92 

90 

91 

98 

100 

93 

94 

96 

97 

95 

98 

92 

90 

94 

90 

89 

82 

92 

93 

81 

75 

80 

90* 

MIN 

47 

47 

49 

56 

54 

52 

53 

52 

49 

50 

48 

51 

57 

51 

50 

49 

48 

50 

48 

51 

48 

51 

50 

51 

50 

48 

50 

52 

51 

56 

50. 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

82 

88 

86 

86 

86 

66 

70 

73 

72 

80 

80 

79 

81 

85 

83 

82 

86 

68 

87 

85 

81 

80 

32 

86 

82 

75 

76 

74 

72 

66 

66 

79. 

MIN 

49 

50 

50 

45 

45 

41 

4  3 

45 

44 

46 

44 

45 

46 

50 

50 

50 

49 

47 

48 

47 

49 

51 

50 

47 

45 

45 

39 

35 

36 

46. 

CALLAHAN  R5 

MAX 

90 

93 

92 

86 

77 

83 

86 

87 

87 

85 

85 

90 

94 

93 

92 

94 

95 

95 

93 

92 

92 

93 

95 

93 

88 

80 

84 

82 

75 

80 

85 

88. 

MIN 

43 

41 

45 

48 

39 

36 

41 

44 

41 

37 

36 

40 

43 

42 

42 

40 

41 

42 

42 

46 

46 

46 

47 

46 

41 

41 

37 

36 

35 

36 

41, 

CAMPO 

MAX 

99 

92 

94 

92 

87 

64 

87 

92 

94 

94 

92 

94 

96 

96 

93 

98 

100 

96 

87 

85 

92 

96 

98 

95 

95 

86 

96 

88 

78 

78 

83 

91. 

MI  N 

59 

57 

57 

52 

47 

39 

39 

39 

44 

51 

53 

56 

59 

54 

55 

64 

63 

62 

64 

58 

58 

64 

60 

62 

52 

52 

51 

40 

38 

53. 

CAMP  PARDEE 

MAX 

97 

101 

104 

97 

84 

81 

87 

69 

89 

92 

90 

90 

97 

102 

98 

93 

98 

100 

98 

94 

94 

91 

95 

100 

98 

67 

67 

86 

64 

30 

79 

92. 

MIN 

60 

63 

68 

58 

55 

54 

55 

51 

59 

57 

57 

57 

62 

64 

56 

62 

59 

61 

57 

57 

60 

64 

54 

54 

55 

53 

50 

49 

49 

57. 

C A NOG A   PARK   P I ERCE  COL 

102 

98 

95 

91 

86 

85 

87 

90 

94 

92 

93 

98 

100 

98 

99 

ion 

99 

99 

95 

92 

90 

99 

101 

98 

92 

95 

99 

95 

89 

80 

86 

94. 

MIN 

56 

57 

59 

54 

51 

54 

54 

54 

54 

55 

59 

56 

59 

56 

58 

62 

64 

61 

62 

57 

60 

56 

52 

56 

55 

56 

49 

46 

51 

56. 

canvon  dam 

87 

88 

88 

85 

76 

75 

83 

79 

80 

79 

79 

82 

83 

85 

82 

83 

88 

88 

85 

84 

86 

86 

88 

36 

83 

78 

75 

74 

70 

72 

78 

81. 

MIN 

42 

46 

46 

49 

40 

40 

48 

40 

42 

41 

38 

42 

40 

42 

43 

41 

40 

40 

40 

43 

45 

46 

44 

44 

39 

36 

35 

34 

36 

41. 

cathay  bull  run  rch 

98 

99 

102 

100 

89 

61 

85 

88 

90 

93 

92 

93 

96 

101 

100 

96 

100 

100 

101 

97 

95 

94 

95 

99 

99 

91 

93 

93 

86 

79 

76 

93. 

MIN 

59 

61 

62 

56 

54 

53 

52 

54 

55 

57 

54 

54 

57 

66 

61 

59 

58 

57 

55 

56 

61 

61 

62 

57 

57 

54 

49 

44 

47 

56. 

cecilville  sawyer 

92 

94 

91 

81 

72 

82 

85 

64 

85 

80 

33 

89 

90 

92 

90 

93 

95 

96 

89 

92 

90 

94 

95 

94 

86 

82 

61 

76 

80 

85 

87. 

MIN 

40 

43 

45 

46 

46 

42 

38 

41 

37 

43 

40 

41 

42 

40 

41 

42 

39 

41 

41 

49 

50 

50 

47 

43 

41 

41 

37 

40 

42. 

CEOARVI LLE 

MAX 

84 

84 

88 

92 

77 

75 

76 

79 

83 

83 

82 

79 

83 

87 

33 

87 

86 

89 

92 

89 

87 

86 

86 

93 

87 

76 

75 

75 

74 

74 

83. 

MIN 

51 

52 

51 

61 

50 

45 

50 

50 

51 

50 

48 

48 

51 

49 

50 

53 

54 

51 

51 

52 

51 

58 

49 

48 

52 

45 

44 

48 

50. 

centerville  ph 

MAX 

103 

105 

102 

90 

62 

90 

90 

92 

92 

94 

92 

98 

99 

96 

95 

99 

102 

100 

99 

98 

97 

96 

104 

99 

90 

87 

86 

66 

64 

82 

92 

94. 

MIN 

50 

58 

62 

57 

50 

54 

55 

52 

54 

54 

54 

54 

56 

57 

50 

54 

54 

56 

53 

52 

52 

56 

58 

60 

57 

54 

50 

47 

46 

46 

49 

53. 

cherry  VALLEY  DAM 

88 

88 

90 

88 

81 

74 

75 

78 

81 

82 

83 

84 

65 

88 

37 

86 

88 

92 

91 

90 

90 

85 

86 

86 

91 

80 

82 

81 

77 

69 

70 

83. 

MIN 

55 

56 

57 

54 

52 

46 

48 

49 

51 

50 

51 

50 

51 

53 

56 

56 

57 

55 

53 

52 

53 

57 

56 

54 

53 

51 

51 

48 

41 

43 

52. 

CHESTER 

87 

38 

87 

81 

75 

75 

74 

71 

73 

79 

MIN 

31 

32 

37 

37 

38 

32 

30 

26 

31 

30 

CHICO   EXP  STA 

102 

103 

96 

85 

81 

87 

88 

88 

91 

88 

90 

95 

96 

95 

91 

97 

99 

97 

95 

93 

93 

96 

101 

98 

85 

64 

64 

84 

77 

60 

90 

91. 

MIN 

55 

63 

63 

64 

57 

56 

60 

56 

58 

58 

56 

54 

55 

56 

51 

55 

57 

52 

53 

56 

57 

59 

60 

56 

50 

48 

47 

49 

49 

55. 

CHULA  VISTA 

79 

75 

71 

72 

72 

73 

72 

74 

75 

78 

77 

77 

78 

77 

78 

79 

78 

78 

64 

78 

73 

70 

72 

75. 

MIN 

63 

64 

61 

59 

58 

59 

61 

61 

63 

66 

67 

66 

70 

71 

67 

66 

67 

63 

64 

65 

57 

57 

63. 

CLARKSBURG 

89 

98 

100 

82 

76 

76 

65 

83 

85 

89 

86 

89 

94 

98 

90 

38 

95 

97 

92 

92 

87 

90 

91 

97 

33 

77 

79 

62 

79 

75 

79 

87. 

MIN 

55 

60 

58 

57 

54 

52 

54 

57 

55 

53 

53 

54 

53 

56 

53 

' 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

58 

54 

54 

53 

51 

51 

50 

46 

S3. 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

99 

102 

95 

81 

75 

87 

88 

86 

85 

87 

90 

96 

96 

95 

95 

97 

100 

100 

96 

97 

94 

97 

99 

93 

86 

87 

87 

65 

62 

83 

39 

91. 

MIN 

53 

42 

53 

57 

55 

51 

52 

56 

57 

57 

54 

47 

50 

44 

44 

45 

51 

46 

53 

50 

50 

55 

49 

49 

44 

51 

52 

40 

42 

49. 

CLOVER DALE  3  SSE 

91 

100 

101 

92 

81 

77 

86 

36 

68 

86 

86 

90 

97 

97 

90 

86 

93 

98 

95 

93 

68 

91 

89 

97 

89 

76 

78 

35 

62 

61 

90 

89. 

MIN 

56 

65 

55 

56 

55 

56 

53 

58 

55 

57 

59 

61 

56 

52 

51 

45 

53 

52 

49 

50 

52 

54 

56 

54 

52 

46 

52 

46 

44 

50 

53. 

COA  L 1 NGA 

96 

102 

104 

100 

89 

66 

90 

92 

99 

98 

94 

97 

101 

101 

104 

95 

101 

101 

98 

100 

95 

96 

100 

99 

94 

93 

93 

91 

61 

81 

89 

MIN 

61 

64 

67 

60 

57 

56 

59 

57 

60 

61 

61 

61 

63 

66 

64 

63 

62 

60 

58 

61 

63 

63 

63 

58 

56 

56 

50 

47 

53 

59! 

COLFAX 

96 

96 

95 

91 

86 

61 

84 

65 

86 

87 

97 

92 

97 

93 

91 

93 

95 

95 

93 

93 

89 

92 

95 

93 

90 

63 

82 

80 

60 

76 

82 

89. 

MIN 

61 

65 

67 

57 

50 

52 

55 

57 

60 

53 

57 

56 

62 

62 

64 

62 

65 

62 

62 

61 

6  1 

64 

65 

60 

59 

56 

54 

49 

48 

50 

5B. 

LUL'J^A    i  iiW 

103 

105 

99 

93 

88 

89 

90 

91 

94 

92 

93 

97 

100 

98 

94 

99 

102 

100 

98 

97 

95 

95 

101 

100 

89 

86 

86 

86 

81 

81 

90 

93. 

MIN 

59 

60 

64 

59 

53 

54 

55 

56 

57 

56 

55 

54 

54 

53 

51 

55 

56 

55 

51 

57 

56 

61 

55 

55 

53 

49 

51 

49 

49 

54. 

100 

100 

104 

105 

94 

86 

86 

92 

92 

96 

96 

95 

99 

103 

103 

100 

101 

101 

102 

100 

100 

95 

96 

100 

102 

96 

96 

95 

92 

61 

31 

96. 

MIN 

62 

66 

65 

60 

56 

55 

57 

58 

58 

57 

58 

57 

61 

65 

56 

61 

61 

56 

57 

60 

59 

62 

60 

55 

57 

56 

52 

49 

54 

58. 

CORONA 

102 

100 

93 

90 

88 

85 

86 

89 

90 

90 

89 

94 

97 

97 

96 

96 

100 

95 

96 

93 

94 

99 

99 

96 

96 

91 

100 

93 

90 

79 

36 

93. 

MIN 

63 

63 

61 

58 

56 

56 

54 

54 

56 

60 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

65 

65 

67 

61 

64 

60 

56 

61 

57 

58 

52 

57 

52 

59. 

COVELO 

96 

96 

99 

97 

94 

95 

91 

97 

99 

97 

67 

85 

65 

64 

80 

82 

MIN 

46 

46 

43 

46 

48 

48 

48 

51 

49 

45 

41 

42 

44 

38 

39 

121 

119 

118 

117 

115 

109 

107 

111 

116 

116 

116 

115 

117 

117 

115 

120 

122 

121 

116 

110 

108 

111 

115 

117 

112 

114 

112 

106 

107 

101 

101 

113. 

MIN 

86 

92 

93 

92 

88 

84 

80 

81 

81 

38 

90 

85 

87 

93 

90 

79 

69 

84 

75 

77 

71 

72 

83. 

CRESCE NT  CITY  1  N 

66 

69 

65 

67 

65 

68 

68 

66 

68 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

66 

63 

64 

64 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

64 

65 

68 

69 

66. 

MIN 

47 

44 

51 

55 

55 

55 

51 

50 

48 

49 

47 

47 

54 

53 

54 

55 

50 

50 

52 

52 

54 

57 

46 

44 

45 

44 

43 

43 

45 

50. 

CROC  K  ETT 

ee 

95 

94 

76 

73 

79 

79 

76 

80 

80 

83 

84 

92 

93 

80 

86 

90 

90 

85 

83 

83 

85 

85 

92 

78 

76 

76 

76 

72 

76 

82 

82. 

MIN 

58 

58 

58 

54 

57 

57 

57 

59 

57 

57 

57 

54 

57 

55 

55 

52 

61 

55 

50 

51 

55 

55 

55 

53 

54 

54 

52 

50 

51 

54. 

CUL VE R  CITY 

85 

84 

78 

75 

77 

77 

77 

75 

77 

73 

76 

78 

79 

81 

80 

82 

82 

87 

85 

85 

65 

85 

85 

80 

80 

81 

34 

64 

78 

74 

74 

80. 

MIN 

58 

61 

62 

51 

59 

62 

60 

62 

6t) 

63 

60 

60 

60 

60 

60 

62 

64 

64 

64 

65 

61 

62 

61 

60 

60 

65 

65 

57 

54 

61. 

CUVA  MA 

98 

94 

100 

100 

89 

81 

81 

64 

87 

90 

90 

91 

93 

93 

99 

92 

95 

99 

99 

99 

96 

92 

95 

96 

99 

96 

95 

94 

89 

72 

73 

MIN 

51 

53 

53 

51 

52 

49 

46 

46 

49 

50 

50 

51 

54 

55 

52 

57 

58 

52 

51 

53 

49 

55 

52 

50 

52 

48 

39 

36 

39 

so! 

cuyamaca 

93 

91 

87 

88 

86 

80 

75 

85 

76 

84 

36 

63 

65 

89 

37 

90 

92 

91 

87 

80 

80 

84 

66 

90 

65 

65 

87 

87 

66 

73 

66 

MIN 

65 

61 

61 

62 

54 

50 

52 

40 

40 

44 

49 

46 

53 

64 

63 

61 

62 

55 

57 

42 

52 

62 

54 

64 

57 

51 

53 

39 

43 

ss! 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

108 

107 

105 

104 

100 

96 

96 

98 

102 

104 

101 

101 

103 

105 

105 

105 

106 

105 

99 

96 

97 

99 

102 

105 

102 

99 

101 

96 

91 

87 

91 

MIN 

71 

76 

72 

73 

65 

68 

65 

63 

66 

66 

70 

68 

73 

74 

73 

76 

74 

73 

72 

67 

71 

77 

69 

72 

65 

71 

60 

60 

55 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

94 

101 

104 

95 

34 

65 

87 

36 

89 

93 

92 

91 

95 

100 

93 

92 

97 

100 

96 

95 

90 

92 

95 

100 

95 

32 

86 

67 

82 

78 

82 

91. 

MIN 

58 

63 

58 

58 

54 

51 

54 

55 

55 

54 

51 

53 

55 

56 

49 

46 

51 

51 

50 

53 

54 

54 

60 

56 

54 

53 

49 

49 

47 

50 

53. 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

95 

95 

95 

93 

90 

88 

85 

33 

83 

91 

91 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

97 

90 

87 

85 

90 

90 

91 

89 

35 

84 

79 

78 

78 

81 

88. 

MIN 

54 

57 

54 

57 

51 

55 

50 

52 

52 

52 

53 

52 

52 

54 

51 

52 

52 

55 

56 

46 

51 

51 

55 

54 

54 

47 

47 

46 

44 

42 

51. 

DEER  CREEK  PH 

90 

91 

90 

81 

78 

76 

78 

81 

81 

82 

81 

83 

89 

68 

66 

88 

91 

90 

69 

86 

85 

88 

90 

86 

84 

78 

76 

77 

72 

71 

78 

83. 

MIN 

41 

45 

45 

44 

44 

37 

40 

41 

41 

42 

38 

37 

40 

45 

43 

41 

39 

39 

40 

41 

44 

45 

44 

43 

38 

38 

36 

34 

35 

40. 

DENA I R 

98 

102 

99 

89 

82 

65 

88 

87 

91 

90 

90 

95 

99 

95 

93 

94 

98 

97 

93 

92 

90 

93 

97 

96 

93 

37 

86 

84 

80 

60 

66 

91.; 

MIN 

55 

60 

60 

57 

55 

51 

52 

54 

53 

53 

51 

51 

56 

62 

53 

52 

53 

52 

52 

52 

53 

54 

55 

58 

56 

52 

52 

50 

46 

44 

48 

53.' 

DE  SABLA 

93 

93 

95 

90 

77 

76 

76 

82 

63 

84 

83 

37 

93 

88 

83 

89 

93 

92 

89 

39 

89 

87 

91 

92 

90 

65 

65 

84 

34 

87.i 

MIN 

52 

56 

61 

54 

45 

49 

51 

52 

53 

52 

50 

49 

54 

55 

54 

52 

52 

53 

54 

52 

51 

50 

49 

49 

43 

53 

53 

46 

44 

Sl.l 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

101 

96 

80 

86 

89 

88 

92 

96 

99 

96 

94 

96 

98 

95 

94 

96 

100 

69 

86 

35 

33 

64 

87 

91.' 

MIN 

58 

63 

50 

52 

56 

57 

60 

55 

60 

61 

60 

58 

59 

61 

58 

60 

60 

55 

54 

49 

43 

46 

45 

SS.' 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

79 

86 

86 

85 

74 

68 

73 

73 

79 

79 

77 

78 

61 

82 

79 

84 

83 

86 

86 

34 

84 

82 

84 

85 

84 

76 

72 

72 

70 

65 

69 

7e. 

MIN 

33 

35 

33 

45 

41 

29 

32 

32 

35 

36 

32 

28 

31 

37 

38 

29 

29 

32 

30 

28 

30 

32 

37 

40 

39 

44 

38 

32 

30 

25 

28 

33.. 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
-  256  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

86 
43 

91 
43 

91 
48 

92 
46 

79 
51 

74 

41 

76 
42 

79 
42 

82 
45 

82 
43 

83 
40 

84 
39 

87 
42 

90 
45 

89 
44 

88 
42 

89 
41 

42 

41 

41 

41 

42 

46 

47 

47 

45 

39 

38 

38 

36 

37 

4^*5 

DOYLE  5  SSe 

MAX 
MIN 

89 
"iB 

92 

50 

95 
50 

93 

84 

58 

76 
40 

82 
42 

84 
45 

86 
45 

88 
44 

85 
40 

84 
39 

90 
43 

90 
45 

89 
49 

90 
40 

91 
42 

96 
45 

96 
41 

93 
42 

92 
45 

90 
45 

94 
50 

95 
55 

42 

80 
45 

76 
41 

75 
35 

7  6 
37 

67.5 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

93 
43 

95 
45 

94 
44 

88 
42 

77 
43 

77 
37 

82 
39 

85 
41 

87 
42 

87 
42 

86 
40 

91 

39 

94 
41 

92 
49 

93 
47 

94 
49 

96 
44 

95 
44 

93 
41 

90 
39 

89 
39 

90 
41 

94 
47 

92 
47 

67 
46 

87 
42 

87 
41 

80 
41 

74 

38 

74 
34 

60 
34 

67.6 
42.0 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

77 
53 

91 
57 

64 
54 

82 
47 

76 
50 

77 
54 

79 
52 

84 
50 

90 
54 

87 
51 

70 
55 

72 
55 

79 
50 

78 
55 

68 
54 

81 
56 

74 
55 

83 
53 

71 
46 

74 
48 

69 
49 

72 
44 

73.2 

EAGLE  MTN 

MAX 
MIN 

115 

es 

109 
85 

107 
85 

107 
84 

106 
85 

104 
76 

101 
77 

101 
76 

104 
77 

105 
81 

104 
80 

102 
81 

100 
83 

104 
83 

106 
85 

106 

85 

107 
86 

105 
38 

107 
71 

84 
71 

86 
69 

92 
74 

96 
76 

93 
60 

105 
82 

105 
83 

98 
63 

102 
81 

99 
81 

99 
70 

89 
66 

101  .5 

EAST  PARK  RES 

MAX 
MIN 

92 
57 

98 
59 

98 
60 

98 
60 

82 
50 

78 
54 

84 
55 

88 
54 

87 
55 

90 
55 

88 
56 

88 
55 

92 
54 

93 
55 

92 
52 

90 
54 

93 
55 

96 
56 

96 
55 

95 
54 

92 
56 

92 
56 

92 
57 

97 
55 

94 
54 

85 
54 

82 
51 

8  1 
43 

62 
49 

76 
47 

78 
47 

39.3 

EL  CAJON  2  E 

MAX 
MI  N 

99 
60 

93'  90 
61  62 

85 
65 

84 
57 

82 
54 

86 
54 

87 
50 

85 
54 

86 
56 

87 

59 

91 
57 

98 
61 

95 
59 

94 
62 

93 
63 

91 
65 

90 
66 

86 
66 

94 
65 

94 

56 

97 
61 

98 
61 

94 
64 

95 
61 

97 
64 

100 
56 

83 
57 

78 
59 

60 
51 

66 
53 

90.3 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 
MIN 

109 
64 

103 
63 

95 
63 

92 
63 

90 
67 

88 
55 

85 
54 

89 
54 

90 
53 

91 
58 

89 
60 

90 
58 

95 
62 

100 
65 

99 
61 

97 
61 

95 
65 

97 
66 

92 
66 

90 
64 

94 

65 

95 
64 

96 
66 

100 
66 

98 
59 

96 
61 

100 
64 

102 
63 

96 
61 

82 
57 

55 

94.1 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

109 
80 

111 
77 

108 
74 

107 
74 

107 
76 

105 
66 

106 

61 

110 
67 

109 
69 

106 
70 

102 
80 

103 
79 

107 
79 

112 
78 

108 

80 

111 

74 

108 
79 

108 
85 

97 
73 

86 
75 

97 
75 

106 
72 

108 
66 

110 
80 

111 
73 

109 
75 

109 
71 

107 
72 

97 
70 

96 
57 

97 
54 

105.5 
73.0 

ELECTRA  PH 

MAX 
MIN 

100 
54 

104 
58 

104 
60 

97 
56 

85 
55 

87 

50 

89 
52 

89 
52 

94 
54 

92 
52 

93 
50 

98 
50 

102 
56 

102 
57 

96 
52 

100 
50 

102 
52 

102 
52 

100 
49 

98 
50 

96 
52 

96 
52 

102 
57 

100 
56 

96 
56 

90 
56 

90 
56 

86 
46 

86 
46 

60 
44 

66 
47 

95.0 
52.6 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

81 
43 

88 
41 

78 
46 

69 
53 

64 
48 

75 
42 

74 
44 

71 

52 

72 
46 

70 

42 

81 
42 

86 
41 

84 
40 

84 
43 

83 
43 

85 
44 

88 
45 

87 
46 

84 
44 

86 
44 

86 
45 

91 
47 

89 
49 

85 
49 

79 
42 

77 
41 

73 
39 

77 
40 

73 
40 

74 
41 

81 
39 

60.0 
43.9 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

105 
64 

102 
61 

98 
58 

96 
56 

93 
51 

89 

55 

90 
54 

98 
54 

99 
55 

98 
57 

98 
57 

100 
59 

102 
58 

100 
61 

106 
63 

105 
64 

102 
62 

96 

52 

96 
65 

95 
67 

102 
62 

103 
64 

103 
62 

99 
55 

98 
64 

100 
56 

65 
52 

79 
46 

90 
47 

97.5 

ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

100 
61 

94 
60 

86 
60 

88 
60 

85 
61 

83 
58 

84 

60 

85 
58 

88 
55 

68 
56 

87 
57 

89 
57 

94 
61 

95 
60 

93 
60 

94 

60 

95 
65 

91 
65 

92 
64 

90 
64 

91 

66 

94 
61 

92 
62 

68 
65 

95 
60 

96 
65 

92 
58 

84 
59 

80 
60 

78 
56 

83 
51 

69.5 

ESCONDIOO  CHURCH  RCH 

MAX 

102 
62 

97 
61 

94 
57 

91 
59 

90 

58 

89 
56 

91 
57 

90 
56 

89 
55 

88 
57 

89 
59 

95 
57 

98 
58 

100 
59 

98 
60 

97 

60 

99 
62 

95 
62 

90 
62 

95 
63 

96 
64 

100 
61 

101 
62 

95 
63 

96 
62 

100 
60 

103 
59 

86 
59 

85 
58 

33 
53 

87 
51 

94.0 
59.1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

61 

50 

60 
49 

66 
51 

65 
57 

65 
56 

64 

53 

64 
52 

66 
57 

65 
53 

66 
51 

64 

55 

63 
57 

64 

56 

62 
56 

63 
57 

62 

55 

61 

55 

62 
55 

63 

55 

60 
56 

61 

57 

63 
57 

63 
57 

62 
54 

60 
51 

60 
54 

60 
55 

60 
53 

62 
53 

60 
51 

60 
50 

62.5 
54. 1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

98 
56 

100 
60 

97 
58 

81 
51 

78 
53 

83 
54 

80 
57 

82 
56 

85 
57 

85 
56 

87 
57 

96 
54 

96 

58 

95 
58 

85 
56 

9? 
52 

103 
52 

95 
56 

90 
56 

88 
54 

87 
55 

88 
56 

97 
53 

95 
57 

79 
54 

78 

55 

79 
51 

77 
53 

75 
55 

80 
49 

90 
49 

87.8 
54.8 

FAIRMONT 

MAX 

97 
71 

94 
71 

93 
69 

90 
69 

87 
59 

S3 
57 

80 
56 

83 
61 

91 
64 

90 
64 

90 
62 

89 
64 

92 
65 

93 
72 

90 
69 

93 
71 

99 
75 

99 
75 

95 
73 

89 
65 

87 

65 

84 
64 

93 
64 

95 
68 

91 
68 

87 
69 

90 
66 

89 
65 

83 
55 

71 

52 

72 
52 

89.0 
65.2 

FALL  RIVER  MILLS  INT 

MAX 
MIN 

80 
50 

88 
48 

90 
52 

86 
48 

68 
44 

74 
42 

74 
48 

78 
44 

78 
44 

78 
40 

82 
38 

82 
40 

84 
40 

82 
36 

84 
40 

88 
42 

86 
44 

84 

40 

84 
42 

86 
46 

88 
44 

64 

40 

76 
40 

74 

36 

74 
34 

70 
34 

72 
33 

80.6 
42.1 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

96 
64 

102 
67 

104 
67 

93 
60 

82 
56 

84 
56 

88 
57 

86 
58 

39 
59 

92 
59 

91 
58 

91 

59 

97 
66 

101 
65 

96 
56 

93" 
58 

99 
60 

101 
59 

98 
61 

96 
59 

92 
59 

92 
60 

95 
62 

101 
66 

97 
56 

84 
56 

85 
56 

86 
56 

83 
52 

79 
54 

81 
59 

92.1 
59.4 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

103 
70 

100 
67 

96 
57 

93 
58 

89 
55 

87 

56 

86 
57 

90 
59 

94 
61 

93 
58 

92 
61 

97 
67 

99 
66 

98 
66 

98 
65 

102 
69 

102 
69 

98 
68 

95 
67 

93 
66 

95 
69 

102 
67 

102 
66 

102 
67 

98 
62 

93 
65 

99 
63 

92 
64 

92 
56 

77 
56 

67 
55 

95.0 
63.1 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

85 
40 

93 
45 

85 
47 

82 
47 

79 
40 

91 
40 

91 
42 

90 
43 

90 
43 

93 
42 

93 
42 

95 
40 

95 
39 

90 
40 

91 
43 

88 
44 

95 
45 

95 
46 

95 
46 

89 
42 

85 
40 

31 
38 

81 

39 

79 
36 

87 
36 

68.7 

FORT  8I0WELL 

MAX 

88 
45 

87 
47 

90 
45 

85 
45 

77 
42 

84 
42 

84 
47 

84 
42 

84 
47 

85 
43 

83 
38 

84 

38 

85 
46 

88 
42 

88 
43 

87 
42 

90 
43 

87 
44 

87 
45 

86 
43 

87 
43 

85 
44 

90 
44 

87 
42 

84 

42 

76 
44 

73 
46 

77 
43 

74 
34 

75 
36 

80 
38 

34.0 

FORT  BRASS 

MAX 

64 
46 

68 

47 

65 
48 

64 

51 

67 
56 

67 
51 

65 
49 

67 

56 

68 

52 

69 
50 

67 

53 

66 
47 

66 
48 

67 
47 

64 
47 

65 
47 

65 
47 

63 
46 

63 
45 

64 
46 

63 
48 

65 

50 

69 
49 

69 
49 

61 
49 

62 
51 

63 
46 

66 
45 

65 
45 

66 
50 

60 
44 

65.3 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

66 
42 

66 
42 

6  5 
46 

66 
51 

66 

53 

67 

50 

67 
44 

68 

56 

69 
48 

69 
46 

68 
52 

66 
42 

67 
43 

65 
41 

64 

41 

64 
42 

64 
41 

64 
41 

64 
40 

60 
42 

67 
42 

64 
48 

66 
45 

60 
45 

59 
46 

63 
51 

64 
42 

63 
40 

66 
39 

59 
56 

62 
38 

64.6 
45.0 

FORT  JONES  RS 

MAX 

88 
43 

92 
41 

9  0 
44 

79 
53 

70 
39 

80 
38 

83 
41 

85 
45 

84 

43 

79 
39 

87 
40 

89 
43 

84 
40 

89 
43 

91 
43 

90 
42 

92 
48 

93 
45 

92 
42 

90 

91 
48 

92 
48 

94 
47 

92 
48 

68 
47 

83 
43 

81 
44 

81 
40 

31 
37 

79 
37 

83 
37 

86.2 
43.0 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

73 
46 

47 

75 
48 

76 
47 

74 

48 

7* 

49 

74 
48 

77 
50 

76 
48 

77 
48 

76 
48 

75 
45 

77 
45 

74 
43 

64 
48 

68 
48 

73 
44 

75 
46 

74 
45 

72 
44 

77 
46 

70 
48 

70 
49 

65 
50 

63 

51 

63 
52 

72 
45 

70 
44 

74 
44 

62 
44 

59 
48 

71.9 
47.0 

FRESNO  WB  AP 

MAX 
MIN 

99 
60 

62 

65 

91 
60 

83 

59 

85 
56 

89 
56 

91 
57 

94 

59 

93 
59 

94 

57 

97 
57 

101 
60 

100 
64 

97 
60 

99 

60 

100 
61 

101 
61 

97 
60 

96 
60 

94 
59 

96 
62 

99 
63 

99 
63 

89 
61 

93 
58 

95 
58 

90 
57 

79 
53 

80 
51 

85 
52 

93.8 
59.0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

102 
56 

63 

65 

104 
58 

95 
57 

87 
52 

89 

53 

92 

53 

94 

55 

96 
56 

96 

53 

97 
54 

101 
59 

105 
61 

104 
56 

100 
58 

104 
59 

104 
57 

105 
55 

102 
56 

100 
54 

98 
56 

99 
58 

104 
62 

102 
57 

93 

55 

96 

55 

97 

53 

92 
49 

83 
46 

32 
44 

97.7 
55  •  6 

GIANT  FOREST 

MAX 

79 
49 

79 

50 

76 
52 

78 
50 

72 
45 

68 
41 

65 
42 

68 
43 

70 
43 

74 

45 

75 
47 

75 
45 

76 
46 

80 
49 

78 
48 

78 
47 

81 
51 

82 
53 

82 
53 

78 
52 

75 
49 

73 
48 

81 
53 

80 
53 

78 
48 

72 
41 

74 
46 

70 
44 

70 
40 

60 
35 

57 
38 

74.3 
46.6 

6ILR0Y 

MAX 

92 
49 

99 
52 

93 
49 

85 
50 

80 
50 

80 
49 

83 
48 

65 
58 

84 
49 

89 
50 

88 
46 

90 
46 

98 
51 

99 
51 

84 
54 

84 
46 

95 
43 

98 
46 

98 
46 

92 
46 

85 
50 

86 
48 

92 
51 

96 
50 

83 
51 

79 
56 

85 
47 

86 
45 

78 

55 

75 
45 

82 
50 

87,8 
49.3 

GLENNVILLE 

MAX 

95 
46 

95 
46 

94 
49 

89 
47 

81 
46 

78 
43 

83 
43 

85 
43 

89 
46 

69 
47 

90 
46 

95 
46 

95 
47 

95 
51 

94 
44 

98 

49 

92 
46 

89 
46 

91 
46 

96 
46 

91 
43 

93 
45 

91 
44 

91 
43 

86 
44 

81 
38 

32 
36 

81 
37 

39.6 
44.  8 

GRANT  GROVE 

MAX 

76 

48 

77 
49 

75 

50 

69 
49 

65 
44 

62 
40 

66 
40 

74 
40 

75 
43 

72 
43 

71 
44 

77 
43 

77 
49 

73 
49 

75 
47 

80 
49 

81 
53 

82 
52 

76 
52 

73 
47 

75 
46 

76 
44 

78 
47 

77 
49 

77 
47 

71 
45 

71 
45 

65 
44 

58 
38 

57 
34 

66 
37 

72.5 
45.4 

GRASS  VALLEY 

MAX 

91 
57 

94 
61 

95 
64 

91 

62 

76 
48 

78 
49 

80 
52 

81 

53 

83 
56 

86 
56 

85 
55 

85 
56 

90 
57 

93 
60 

91 
60 

88 
57 

91 
57 

94 
61 

93 
60 

92 
59 

89 
57 

87 
57 

90 
59 

92 
61 

90 
58 

64 

55 

83 
52 

32 
50 

79 
48 

74 
46 

74 
46 

86.5 
55.8 

GRATON  1  W 

MAX 
MIN 

93 
49 

93 

52 

89 
47 

80 
49 

75 
47 

82 
48 

80 
44 

81 
48 

86 
46 

85 
46 

66 
45 

92 
46 

92 
48 

85 
45 

78 
49 

86 
47 

88 
43 

83 
42 

89 
42 

84 
44 

89 
45 

83 
48 

90 
48 

83 
47 

71 
52 

72 
52 

78 
45 

77 
41 

74 
45 

75 
41 

80 
45 

83.2 
46.3 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

118 
87 

118 

90 

116 

93 

115 
89 

111 
84 

113 
82 

1  06 

79 

11 0 

79 

1 14 

86 

115 
90 

114 
84 

119 
87 

116 

88 

115 
90 

114 

86 

115 

85 

120 
84 

121 
87 

120 
85 

111 
83 

108 
88 

107 
87 

110 

85 

115 
88 

114 

87 

113 
91 

111 
84 

109 
87 

106 
80 

101 
71 

96 
72 

112.6 
85.1 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

99 
63 

97 
64 

97 
65 

95 
65 

96 
66 

58 

57 

58 

89 
62 

68 

68 

92 
63 

94 
60 

94 
67 

95 
66 

97 
64 

99 
66 

100 
67 

100 
67 

92 
65 

88 
65 

88 
66 

90 
66 

93 
67 

94 
72 

93 
72 

88 
71 

86 
62 

82 
58 

79 
51 

77 
51 

91.7 
63.9 

HALF  HOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

65 
47 

67 

50 

65 

50 

64 

56 

56 

55 

52 

57 

69 
56 

68 
55 

67 

50 

68 
50 

68 
47 

60 
51 

64 
51 

64 

52 

62 

50 

62 
52 

64 

50 

60 
54 

65 
54 

64 
50 

61 

52 

60 
54 

64 

56 

63 

55 

63 
54 

62 
55 

69 

52 

68 

50 

64,7 
52.4 

HAMILTON  AFB 

MAX 
MIN 

90 
56 

89 
59 

80 
65 

72 
57 

72 

59 

80 
54 

76 

52 

76 

57 

81 
51 

80 
54 

83 
52 

89 
53 

83 
54 

73 
54 

75 
53 

79 
52 

83 
52 

81 
49 

83 
51 

82 
50 

83 
52 

76 
52 

64 

53 

77 
52 

70 
56 

74 
53 

75 
51 

72 

50 

72 
49 

75 
50 

80 
48 

78.9 
52.9 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 
MIN 

86 

48 

88 
51 

82 
50 

82 
50 

74 

55 

80 
50 

80 
47 

78 

53 

83 
46 

82 
50 

80 
47 

89 
45 

88 
46 

78 
45 

72 
47 

75 
48 

80 
44 

78 
43 

81 
44 

83 
46 

84 
46 

84 
47 

77 
47 

77 
46 

72 

52 

72 
57 

75 
45 

74 
43 

72 
42 

73 
43 

77 
44 

79.2 
47.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  257  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIi 
AUGUST  1951 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

2 

3 

5 

7 

g 

g 

10 

U  12 
1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HANFORO 

MAX 

96 

101 

101 

100 

93 

87 

91 

91 

94 

94 

94 

97 

100 

100 

98 

99 

1  00 

100 

98 

96 

95 

95 

98 

99 

97 

93 

92 

69 

66 

81 

35 

95 

1 

MIN 

56 

55 

56 

56 

62 

56 

55 

57 

61 

55 

57 

58 

57 

55 

56 

55 

56 

59 

61 

58 

54 

54 

5  3 

51 

47 

47 

56 

4 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

93 

97 

97 

69 

76 

64 

87 

87 

66 

83 

87 

92 

93 

94 

94 

96 

97 

96 

93 

94 

94 

98 

98 

97 

95 

91 

66 

86 

84 

84 

88 

90 

8 

MIN 

47 

47 

44 

47 

46 

50 

43 

49 

48 

48 

46 

48 

51 

52 

53 

51 

43 

47 

43 

45 

44 

41 

42 

47 

7 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

88 

92 

94 

92 

75 

80 

82 

84 

es 

84 

69 

89 

90 

8Q 

9  0 

95 

92 

90 

89 

90 

92 

90 

32 

80 

80 

76 

75 

86 

4 

MIN 

35 

35 

3  3 

32 

34 

36 

37 

35 

40 

40 

36 

37 

35 

34 

31 

35 

33 

36 

9 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

MAX 

113 

107 

105 

106 

104 

10  2 

100 

100 

103 

102 

101 

99 

99 

101 

105 

104 

106 

103 

106 

87 

89 

93 

101 

106 

105 

104 

101 

102 

99 

39 

39 

101 

2 

MIN 

81 

79 

76 

76 

84 

83 

70 

73 

72 

7  3 

76 

78 

76 

79 

74 

73 

75 

56 

6  1 

74 

2 

HEALDSeURG 

MAX 

98 

99 

95 

83 

79 

86 

84 

86 

90 

9E 

90 

96 

95 

69 

82 

89 

93 

89 

92 

85 

93 

86 

96 

68 

74 

76 

81 

80 

77 

77 

87 

87 

6 

MIN 

51 

49 

49 

54 

49 

52 

46 

45 

43 

48 

52 

5  1 

49 

53 

54 

46 

44 

45 

42 

49 

49 

9 

HENSHAW  0AM 

MAX 

)  01 

98 

93 

93 

92 

86 

68 

85 

89 

93 

92 

91 

94 

94 

93 

95 

97 

96 

94 

89 

88 

90 

95 

96 

94 

91 

95 

94 

84 

76 

74 

91 

4 

MIN 

5  5 

54 

5  2 

49 

40 

41 

4  3 

44 

41 

54 

57 

56 

56 

54 

57 

60 

62 

66 

60 

62 

5  5 

57 

64 

49 

61 

49 

5  3 

45 

38 

41 

52 

7 

HETCH  HETCHY 

MAX 

88 

90 

91 

39 

82 

75 

76 

80 

83 

85 

84 

83 

37 

89 

87 

88 

91 

92 

92 

90 

88 

85 

37 

91 

39 

84 

82 

81 

77 

72 

72 

34 

8 

MIN 

55 

54 

5 1 

47 

4  7 

49 

49 

50 

50 

48 

5  0 

52 

53 

51 

52 

53 

52 

52 

48 

52 

51 

54 

51 

50 

49 

5  1 

47 

42 

42 

50 

2 

HOLLISTER 

MAX 

93 

86 

77 

81 

76 

77 

80 

63 

85 

34 

84 

94 

91 

78 

79 

87 

9  0 

82 

34 

77 

80 

86 

88 

79 

73 

61 

82 

72 

72 

80 

87 

62 

2 

MIN 

49 

48 

5  3 

53 

50 

45 

46 

46 

47 

49 

51 

49 

5  3 

51 

54 

56 

49 

49 

55 

49 

51 

51 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

78 

77 

77 

72 

66 

62 

65 

70 

72 

72 

71 

73 

76 

76 

74 

78 

81 

8  0 

77 

75 

70 

73 

77 

77 

73 

69 

67 

65 

64 

54 

66 

71 

9 

MI  N 

4  5 

45 

47 

43 

47 

47 

5 1 

50 

43 

52 

52 

52 

52 

52 

45 

5  0 

54 

53 

51 

47 

47 

46 

39 

36 

39 

46 

S> 

lORIA 

MAX 

94 

96 

95 

93 

84 

80 

83 

87 

69 

86 

83 

92 

95 

94 

94 

94 

96 

97 

95 

92 

91 

39 

92 

93 

92 

88 

36 

85 

80 

76 

79 

89 

6 

MIN 

6  5 

56 

46 

46 

46 

5  3 

56 

56 

57 

53 

61 

66 

53 

61 

62 

64 

62 

60 

60 

58 

60 

62 

61 

56 

55 

5  3 

41 

41 

46 

56 

5 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

89 

88 

88 

86 

83 

78 

79 

84 

89 

87 

86 

84 

32 

65 

69 

90 

92 

69 

35 

80 

81 

85 

87 

34 

86 

83 

85 

83 

74 

67 

73 

33 

9 

MIN 

53 

5  0 

49 

48 

39 

38 

41 

45 

52 

54 

53 

5  3 

53 

51 

53 

56 

5  4 

59 

52 

55 

51 

53 

53 

50 

57 

47 

50 

41 

32 

34 

49 

3 

IMPERIAL 

MAX 

114 

108 

107 

106 

105 

103 

103 

105 

105 

104 

102 

101 

105 

108 

105 

108 

106 

10  6 

95 

65 

96 

102 

104 

107 

107 

107 

105 

1  04 

94 

94 

95 

103 

1 

MIN 

81 

7  8 

8  0 

74 

68 

7 1 

72 

72 

81 

60 

80 

79 

81 

81 

35 

86 

75 

75 

75 

7  5 

78 

83 

78 

63 

75 

78 

81 

68 

63 

77 

5 

INDEPENDENCE 

MAX 

102 

100 

100 

94 

89 

90 

94 

97 

96 

97 

98 

95 

102 

96 

93 

93 

95 

97 

92 

91 

88 

82 

94 

6 

MIN 

55 

55 

5  4 

56 

59 

54 

59 

63 

61 

61 

63 

62 

63 

62 

61 

60 

60 

56 

49 

48 

58 

4 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

108 

109 

106 

108 

107 

105 

105 

107 

106 

104 

103 

100 

106 

110 

107 

105 

110 

107 

90 

95 

98 

105 

108 

110 

110 

106 

107 

104 

97 

92 

97 

104 

3 

KIN 

80 

74 

74 

76 

66 

75 

72 

76 

76 

75 

72 

75 

81 

61 

78 

81 

82 

77 

75 

76 

77 

74 

75 

75 

77 

83 

77 

81 

73 

63 

69 

75 

7 

INYOKERN 

MAX 

106 

106 

104 

101 

97 

93 

95 

98 

101 

105 

100 

101 

102 

102 

103 

106 

1  03 

107 

104 

99 

97 

99 

102 

102 

101 

96 

95 

93 

87 

35 

90 

99 

5 

MIN 

62 

63 

65 

64 

63 

55 

56 

59 

62 

61 

63 

62 

66 

65 

64 

65 

66 

67 

69 

67 

67 

65 

68 

74 

73 

76 

65 

56 

57 

50 

52 

63 

5 

IRON  MTN 

MAX 

117 

115 

112 

112 

109 

106 

104 

103 

106 

108 

107 

104 

104 

107 

109 

110 

111 

111 

110 

85 

89 

89 

101 

107 

109 

107 

99 

104 

104 

94 

91 

104 

6 

MIN 

88 

85 

84 

84 

36 

77 

76 

77 

76 

79 

80 

31 

34 

83 

83 

65 

35 

86 

72 

73 

74 

77 

79 

32 

83 

8  2 

78 

8  1 

79 

71 

69 

60 

0 

JESS  VALLEY 

MAX 

78 

30 

83 

79 

77 

74 

72 

76 

76 

75 

73 

76 

76 

73 

30 

30 

32 

82 

78 

76 

60 

82 

80 

7E 

71 

66 

66 

63 

68 

74 

76 

6 

MIN 

42 

44 

46 

45 

42 

42 

41 

42 

42 

43 

39 

40 

42 

42 

42 

42 

42 

45 

44 

44 

42 

46 

48 

47 

40 

40 

40 

37 

36 

37 

42 

2 

JOICE  ISLAND 

MAX 

87 

97 

82 

94 

94 

75 

78 

MIN 

54 

57 

57 

55 

54 

53 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

95 

90 

89 

87 

82 

78 

81 

86 

88 

88 

89 

89 

92 

90 

92 

93 

95 

9  0 

64 

83 

87 

92 

94 

91 

87 

92 

91 

80 

73 

71 

73 

87 

0 

MIN 

50 

49 

49 

43 

46 

39 

4  0 

3  4 

36 

45 

50 

49 

55 

50 

49 

56 

57 

6  0 

60 

55 

56 

50 

52 

58 

42 

53 

45 

46 

42 

40 

32 

48 

2 

KENTFIELO 

MAX 

86 

96 

91 

83 

75 

75 

81 

79 

80 

82 

81 

85 

82 

86 

73 

74 

79 

80 

76 

82 

72 

80 

76 

84 

72 

65 

73 

76 

73 

70 

72 

78 

7 

MIN 

52 

5  0 

58 

58 

52 

48 

58 

50 

51 

49 

47 

47 

46 

43 

47 

45 

45 

46 

46 

47 

48 

50 

46 

52 

52 

47 

45 

46 

47 

50 

49 

2 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

102 

101 

100 

96 

91 

67 

36 

93 

96 

101 

97 

96 

100 

97 

96 

102 

1 04 

103 

96 

98 

101 

98 

94 

92 

91 

92 

91 

91 

86 

79 

89 

95 

3 

MIN 

69 

75 

6 1 

57 

57 

5  5 

60 

56 

59 

60 

65 

69 

72 

71 

68 

64 

62 

61 

61 

62 

70 

69 

62 

64 

62 

64 

63 

57 

52 

50 

62 

8 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

102 

101 

106 

105 

94 

88 

88 

92 

96 

9E 

97 

98 

100 

104 

106 

100 

103 

104 

104 

100 

103 

97 

100 

101 

103 

92 

94 

95 

94 

81 

82 

97 

7 

MIN 

64 

65 

70 

67 

68 

67 

68 

72 

69 

66 

66 

67 

63 

69 

66 

65 

63 

61 

55 

54 

62 

65 

9 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

103 

106 

107 

100 

68 

89 

94 

94 

98 

97 

98 

101 

105 

106 

105 

103 

104 

105 

102 

102 

100 

100 

104 

104 

103 

95 

96 

93 

84 

83 

36 

98 

6 

MIN 

66 

70 

78 

68 

58 

58 

57 

56 

65 

68 

66 

66 

76 

74 

66 

69 

63 

69 

65 

71 

68 

6  7 

63 

71 

62 

63 

56 

60 

56 

56 

53 

65 

1 

ICING  CITY 

MAX 

92 

39 

76 

78 

79 

82 

65 

82 

84 

94 

90 

82 

81 

85 

85 

82 

93 

61 

84 

87 

82 

76 

83 

31 

76 

72 

61 

85 

83 

2 

MIN 

45 

43 

52 

48 

46 

45 

49 

47 

45 

44 

47 

48 

51 

49 

47 

45 

49 

45 

43 

49 

52 

54 

47 

42 

43 

46 

43 

56 

47 

5 

KLAMATH 

MAX 

76 

67 

70 

70 

67 

68 

66 

66 

70 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

67 

67 

66 

70 

68 

67 

65 

66 

67 

65 

66 

67 

7 

MIN 

46 

47 

47 

57 

56 

54 

49 

58 

50 

48 

49 

50 

58 

56 

57 

54 

56 

56 

54 

53 

53 

5  3 

53 

51 

46 

47 

56 

55 

49 

45 

52 

2 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

87 

60 

76 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

80 

83 

82 

77 

30 

81 

82 

84 

84 

62 

80 

61 

65 

85 

80 

75 

79 

5 

MIN 

58 

62 

66 

56 

60 

60 

65 

64 

6 1 

64 

64 

6  0 

62 

60 

56 

6  1 

58 

59 

54 

54 

60 

3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

86 

82 

79 

76 

73 

69 

70 

77 

30 

61 

79 

82 

80 

63 

82 

30 

84 

65 

80 

76 

75 

83 

85 

31 

60 

79 

80 

74 

69 

61 

70 

78 

1 

MIN 

58 

68 

5  5 

56 

55 

47 

46 

46 

53 

59 

57 

56 

56 

61 

53 

58 

59 

60 

62 

56 

58 

52 

56 

53 

60 

63 

52 

56 

48 

37 

37 

54 

9 

LAKE  CITY 

MAX 

82 

80 

86 

87 

69 

73 

74 

76 

MIN 

44 

46 

5  0 

47 

44 

41 

43 

46 

LAKE  ELEANOR 

MAX 

66 

69 

72 

74 

78 

81 

83 

86 

87 

35 

86 

89 

91 

90 

85 

MIN 

51 

57 

43 

5  0 

5  1 

53 

52 

54 

57 

56 

56 

58 

56 

55 

5  3 

LAKEPORT 

MAX 

95 

99 

95 

88 

79 

65 

87 

64 

80 

85 

37 

91 

92 

93 

93 

9-' 

95 

95 

94 

92 

90 

94 

94 

95 

92 

94 

84 

84 

80 

81 

67 

89 

5 

MIN 

50 

50 

51 

51 

52 

46 

4  7 

50 

48 

47 

44 

44 

49 

47 

47 

46 

47 

48 

46 

47 

50 

47 

49 

51 

49 

54 

43 

44 

44 

40 

42 

47 

5 

LAKESHORE 

MAX 

101 

100 

96 

84 

60 

86 

66 

68 

90 

89 

91 

96 

96 

96 

94 

96 

98 

98 

93 

95 

96 

96 

100 

96 

68 

82 

86 

86 

80 

33 

94 

91 

8 

MIN 

66 

6  0 

58 

50 

43 

5  2 

5  3 

53 

50 

60 

54 

59 

54 

48 

48 

52 

54 

53 

55 

51 

54 

52 

52 

52 

50 

46 

46 

45 

46 

43 

52 

8 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

82 

82 

81 

78 

69 

69 

71 

74 

76 

75 

74 

79 

79 

76 

76 

80 

83 

82 

80 

30 

78 

60 

83 

63 

79 

76 

79 

77 

66 

66 

73 

77 

2 

MIN 

42 

42 

44 

43 

47 

35 

37 

39 

39 

37 

35 

35 

40 

45 

42 

38 

42 

42 

39 

39 

42 

40 

40 

40 

43 

43 

37 

38 

35 

31 

34 

39 

5 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

84 

86 

36 

30 

72 

71 

73 

75 

77 

76 

76 

79 

61 

81 

60 

81 

65 

85 

85 

33 

61 

81 

85 

85 

81 

75 

71 

73 

70 

66 

74 

78 

6 

MIN 

52 

54 

53 

53 

51 

43 

45 

46 

49 

47 

47 

43 

50 

46 

49 

50 

51 

53 

5  i 

50 

49 

49 

58 

54 

52 

54 

47 

46 

42 

39 

43 

49 

1 

LA  MESA 

MAX 

93 

85 

85 

30 

78 

77 

80 

82 

78 

77 

79 

35 

91 

69 

89 

35 

84 

82 

82 

87 

86 

91 

91 

97 

90 

90 

94 

67 

75 

75 

61 

84 

7 

MIN 

65 

64 

64 

64 

61 

59 

57 

57 

61 

62 

62 

61 

65 

64 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

66 

67 

66 

65 

64 

64 

64 

63 

58 

56 

63t4 

LANCASTER 

MAX 

102 

99 

98 

95 

90 

86 

89 

97 

93 

99 

97 

99 

99 

97 

99 

103 

105 

103 

103 

95 

92 

97 

100 

96 

94 

95 

95 

89 

73 

79 

88 

95 

4 

MIN 

65 

64 

68 

57 

50 

55 

59 

55 

54 

58 

56 

59 

63 

69 

64 

63 

56 

65 

56 

62 

62 

57 

62 

65 

58 

55 

58 

59 

53 

52 

48 

59 

3 

LAS  PLUMAS 

MAX 

102 

102 

101 

94 

94 

85 

88 

88 

92 

91 

91 

96 

100 

99 

96 

98 

100 

99 

96 

95 

94 

96 

100 

99 

96 

88 

68 

86 

84 

79 

86 

93 

e 

MIN 

62 

63 

56 

64 

65 

70 

66 

59 

62 

58 

52 

52 

56 

62 

7 

LE  GRAND 

MAX 

99 

100 

100 

95 

65 

64 

87 

69 

90 

90 

90 

95 

100 

97 

94 

96 

93 

96 

93 

94 

96 

96 

92 

90 

91 

36 

84 

81 

85 

92 

5 

MIN 

59 

6 1 

57 

58 

5  4 

57 

55 

52 

53 

57 

60 

55 

56 

56 

54 

52 

53 

55 

5  5 

58 

59 

59 

55 

55 

53 

53 

48 

50 

55 

5 

LEMON  COVE 

MAX 

99 

103 

102 

94 

87 

92 

91 

92 

96 

96 

96 

99 

103 

102 

101 

100 

101 

101 

99 

97 

95 

95 

100 

99 

95 

95 

95 

92 

63 

82 

67 

95 

S 

MIN 

66 

68 

68 

56 

57 

55 

56 

60 

60 

59 

57 

58 

63 

64 

56 

56 

62 

63 

63 

57 

56 

59 

63 

65 

59 

58 

54 

54 

50 

50 

54 

59 

1 

LINDSAY 

MAX 

99 

103 

103 

93 

85 

67 

90 

91 

95 

94 

94 

96 

101 

102 

99 

100 

100 

99 

93 

96 

96 

96 

99 

99 

94 

95 

95 

91 

65 

80 

95 

3 

MIN 

57 

62 

62 

57 

56 

54 

54 

54 

56 

57 

56 

56 

58 

62 

58 

57 

56 

58 

59 

55 

56 

59 

60 

61 

59 

53 

55 

54 

49 

48 

49 

56< 

4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  258  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVERMORE 

MAX 

69 

100 

84 

75 

77 

74 

82 

78 

78 

84 

83 

86 

97 

96 

83 

86 

93 

97 

91 

91 

92 

83 

69 

97 

90 

31 

82 

80 

77 

70 

77 

84 

9 

MIN 

52 

57 

57 

57 

58 

55 

52 

54 

51 

52 

49 

46 

50 

56 

52 

47 

49 

50 

51 

51 

53 

53 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

51 

48 

46 

52 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

99 

99 

99 

95 

92 

68 

69 

95 

99 

96 

95 

98 

98 

95 

98 

102 

102 

1  00 

95 

92 

92 

95 

94 

92 

91 

90 

89 

82 

79 

78 

85 

93 

3 

MIN 

65 

67 

70 

63 

58 

52 

53 

58 

53 

61 

59 

62 

67 

72 

65 

70 

71 

69 

65 

67 

62 

67 

67 

65 

64 

63 

62 

50 

49 

50 

62 

6 

LOO  I 

97 

100 

90 

81 

79 

84 

65 

85 

89 

88 

88 

95 

97 

92 

90 

93 

96 

93 

93 

90 

89 

92 

96 

92 

82 

81 

82 

83 

79 

80 

86 

MIN 

54 

59 

55 

53 

51 

50 

50 

53 

52 

51 

46 

51 

54 

56 

49 

46 

49 

51 

47 

49 

53 

61 

54 

52 

50 

47 

46 

45 

45 

41 

50 

4 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

71 

70 

6S 

70 

71 

68 

71 

69 

69 

68 

71 

76 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

71 

66 

68 

68 

67 

66 

68 

70 

71 

67 

68 

73 

70 

69 

2 

MIN 

45 

52 

53 

55 

54 

54 

55 

54 

54 

54 

45 

44 

46 

54 

54 

53 

52 

53 

50 

54 

49 

54 

54 

54 

46 

51 

54 

52 

43 

59 

51 

7 

LONG  BEACH 

76 

80 

76 

76 

75 

73 

78 

82 

73 

73 

73 

86 

88 

85 

89 

82 

81 

73 

77 

82 

84 

9  1 

90 

87 

77 

62 

92 

82 

74 

73 

75 

60 

3 

MIN 

68 

61 

60 

60 

58 

60 

58 

57 

58 

62 

63 

61 

62 

62 

63 

63 

6  3 

65 

63 

64 

64 

62 

64 

62 

58 

59 

60 

58 

53 

54 

61 

60 

3 

LOS  ANGELES  WB  AP 

64 

60 

77 

77 

78 

77 

78 

77 

80 

79 

79 

80 

80 

82 

63 

84 

86 

36 

84 

85 

77 

86 

83 

78 

81 

81 

85 

80 

75 

76 

78 

60 

5 

MIN 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

53 

63 

64 

67 

67 

64 

64 

65 

66 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

66 

67 

65 

64 

64 

65 

64 

60 

59 

64 

64 

9 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

95 

90 

65 

83 

82 

62 

60 

83 

85 

85 

84 

87 

90 

91 

90 

94 

93 

90 

91 

89 

84 

92 

90 

88 

90 

86 

92 

87 

78 

77 

82 

86 

9 

MIN 

68 

65 

64 

63 

64 

64 

63 

63 

64 

66 

57 

65 

64 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

66 

61 

64 

66 

6  5 

60 

60 

63 

65 

5 

LOS  BANGS 

102 

105 

97 

91 

87 

69 

92 

93 

97 

94 

96 

100 

104 

99 

97 

100 

102 

103 

100 

96 

96 

98 

101 

98 

84 

93 

93 

88 

60 

35 

90 

95 

2 

MIN 

58 

60 

67 

50 

57 

55 

55 

57 

58 

.59 

53 

54 

56 

61 

54 

54 

54 

54 

54 

58 

55 

56 

57 

63 

53 

52 

51 

55 

55 

46 

52 

56 

1 

LOS  GATOS 

96 

96 

98 

93 

80 

64 

79 

80 

85 

84 

87 

95 

95 

68 

88 

90 

94 

88 

69 

84 

87 

88 

95 

90 

81 

83 

83 

80 

76 

77 

66 

1 

MIN 

52 

59 

58 

54 

51 

49 

49 

59 

49 

50 

49 

48 

59 

54 

48 

46 

46 

48 

48 

43 

52 

52 

49 

53 

54 

51 

41 

46 

51 

49 

47 

50 

7 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

105 

103 

103 

98 

95 

92 

92 

96 

100 

101 

100 

99 

99 

99 

101 

104 

104 

103 

94 

94 

95 

96 

99 

99 

96 

95 

95 

69 

86 

82 

81 

MIN 

65 

65 

65 

54 

55 

55 

52 

52 

54 

55 

55 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

56 

56 

49 

48 

41 

54 

6 

MADERA 

102 

100 

107 

105 

92 

86 

69 

93 

93 

96 

96 

97 

100 

103 

102 

100 

103 

104 

105 

101 

99 

97 

99 

101 

102 

90 

94 

95 

90 

81 

63 

96 

9 

MIN 

59 

62 

56 

60 

56 

54 

55 

56 

56 

57 

54 

55 

57 

63 

57 

58 

49 

54 

54 

58 

57 

59 

59 

62 

58 

55 

56 

54 

54 

51 

50 

56 

4 

MANOEVILLE  ISLAND 

96 

96 

91 

87 

74 

81 

79 

80 

64 

83 

92 

89 

83 

89 

92 

87 

84 

84 

92 

89 

82 

77 

80 

77 

74 

76 

83 

34 

5 

MIN 

59 

60 

57 

58 

55 

49 

46 

55 

51 

49 

46 

51 

56 

60 

51 

50 

56 

51 

51 

58 

56 

55 

47 

47 

49 

43 

48 

52 

4 

MANZANITA  LAKE 

78 

62 

64 

84 

71 

61 

59 

72 

71 

74 

74 

72 

78 

30 

79 

80 

81 

82 

83 

81 

80 

76 

79 

62 

30 

60 

72 

69 

67 

71 

76 

76 

5 

MIN 

46 

44 

46 

38 

34 

36 

37 

40 

35 

40 

40 

39 

39 

41 

41 

41 

40 

44 

43 

43 

40 

45 

41 

45 

44 

37 

40 

36 

33 

33 

37 

40 

0 

MARICOPA 

99 

104 

104 

93 

86 

66 

90 

92 

95 

94 

95 

97 

102 

103 

99 

100 

101 

101 

101 

98 

96 

98 

99 

100 

95 

96 

94 

92 

82 

81 

85 

MIN 

66 

76 

77 

65 

59 

59 

65 

64 

66 

66 

67 

68 

71 

74 

67 

70 

7  2 

74 

78 

73 

72 

71 

72 

77 

74 

64 

67 

63 

58 

55 

59 

68 

2 

MARTINEZ  FIRE  bi  A 

MAX 

89 

95 

94 

88 

79 

78 

64 

84 

80 

87 

81 

68 

96 

95 

86 

64 

87 

93 

89 

91 

35 

86 

86 

92 

83 

75 

30 

82 

72 

74 

80 

MIN 

55 

60 

56 

56 

59 

46 

55 

55 

58 

59 

57 

52 

54 

51 

51 

50 

50 

51 

51 

53 

54 

57 

51 

56 

51 

56 

50 

50 

51 

54 

48 

53 

6 

MARYSVILLE 

95 

101 

103 

95 

88 

83 

67 

88 

63 

93 

91 

91 

91 

98 

94 

91 

97 

100 

93 

96 

92 

93 

95 

100 

98 

86 

85 

83 

84 

78 

33 

MIN 

61 

63 

61 

61 

56 

57 

58 

59 

58 

60 

57 

58 

58 

62 

54 

58 

57 

56 

53 

60 

62 

65 

60 

52 

56 

53 

53 

53 

51 

57 

8 

MC  CLOUD 

MAX 

64 

86 

90 

66 

76 

72 

78 

79 

60 

81 

80 

82 

86 

86 

67 

85 

86 

90 

90 

86 

86 

87 

69 

91 

37 

79 

78 

77 

77 

74 

75 

83 

2 

MIN 

43 

42 

45 

53 

41 

41 

39 

43 

44 

40 

39 

40 

37 

40 

36 

41 

43 

43 

43 

40 

45 

42 

42 

43 

41 

37 

32 

33 

3-. 

35 

40 

4 

MECCA   3  SE 

116 

109 

107 

107 

106 

105 

101 

102 

105 

112 

101 

101 

101 

104 

107 

105 

107 

108 

105 

90 

94 

99 

105 

103 

109 

108 

104 

106 

101 

97 

95 

MIN 

64 

80 

74 

74 

74 

67 

67 

72 

74 

75 

73 

81 

76 

77 

79 

79 

84 

83 

78 

79 

79 

77 

80 

85 

70 

32 

73 

77 

74 

57 

65 

75 

3 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

99 

102 

102 

96 

92 

87 

90 

89 

92 

90 

93 

96 

98 

96 

95 

96 

95 

94 

97 

95 

81 

87 

MIN 

55 

59 

60 

59 

56 

49 

53 

52 

56 

50 

50 

52 

52 

62 

54 

53 

54 

53 

50 

50 

55 

57 

46 

48 

53 

7 

MIOOLEWATER 

100 

105 

105 

103 

97 

95 

91 

92 

95 

95 

95 

99 

103 

105 

100 

101 

101 

103 

99 

101 

99 

101 

103 

102 

100 

95 

95 

94 

92 

61 

36 

MIN 

65 

70 

68 

66 

66 

57 

62 

61 

63 

65 

65 

55 

68 

71 

55 

67 

69 

67 

66 

65 

61 

70 

66 

65 

56 

61 

64 

51 

52 

55 

53 

9 

MILL  CREEK  2 

102 

99 

95 

93 

92 

66 

62 

87 

90 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

99 

99 

98 

96 

90 

87 

94 

97 

98 

96 

92 

92 

92 

67 

74 

77 

MIN 

76 

69 

61 

62 

63 

54 

52 

58 

51 

64 

65 

63 

67 

68 

66 

68 

69 

72 

68 

65 

66 

63 

71 

68 

63 

67 

57 

57 

55 

44 

48 

53 

5 

MINERAL 

MAX 

80 

84 

34 

85 

72 

65 

69 

72 

77 

76 

77 

77 

79 

82 

64 

82 

63 

64 

86 

65 

64 

79 

32 

88 

83 

77 

75 

70 

74 

65 

64 

3 

MIN 

41 

43 

44 

49 

31 

38 

35 

37 

39 

36 

36 

38 

35 

37 

33 

38 

39 

37 

35 

39 

40 

42 

41 

39 

37 

31 

26 

33 

31 

37 

3 

MODESTO 

MAX 

99 

102 

94 

81 

80 

66 

86 

86 

93 

90 

91 

95 

99 

94 

92 

94 

98 

97 

94 

93 

91 

93 

97 

96 

86 

87 

86 

64 

80 

82 

85 

MIN 

60 

60 

60 

58 

56 

53 

54 

57 

55 

57 

54 

51 

56 

54 

56 

54 

54 

53 

53 

57 

57 

57 

56 

56 

53 

54 

52 

49 

46 

48 

55 

0 

MONO  LAKE 

MAX 

88 

90 

88 

85 

61 

76 

81 

85 

87 

86 

86 

88 

87 

85 

85 

64 

69 

89 

85 

87 

85 

64 

85 

85 

83 

76 

74 

74 

71 

70 

75 

83 

2 

MIN 

49 

53 

51 

54 

53 

45 

49 

51 

50 

49 

51 

50 

50 

52 

49 

52 

49 

51 

53 

55 

53 

50 

52 

53 

51 

55 

53 

56 

47 

45 

43 

50 

8 

MONTEREY 

MAX 

75 

78 

67 

68 

71 

70 

70 

72 

69 

70 

71 

79 

72 

63 

67 

63 

62 

59 

67 

65 

67 

68 

71 

65 

65 

69 

68 

67 

69 

75 

80 

1 

MIN 

50 

50 

52 

54 

52 

53 

50 

55 

52 

51 

50 

49 

50 

51 

52 

50 

47 

48 

50 

51 

53 

52 

52 

50 

52 

52 

49 

52 

54 

52 

53 

51 

2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

95 

95 

95 

92 

90 

87 

85 

94 

94 

95 

89 

90 

92 

91 

93 

96 

98 

93 

78 

78 

71 

81 

88 

90 

87 

36 

83 

84 

78 

71 

80 

MIN 

64 

72 

72 

81 

78 

52 

60 

57 

52 

59 

72 

65 

67 

71 

69 

68 

63 

62 

65 

57 

61 

70 

69 

69 

66 

55 

58 

49 

47 

64 

8 

MT  BRECKENRIOGE 

MAX 

77 

75 

73 

70 

63 

73 

76 

75 

76 

74 

75 

75 

75 

74 

79 

60 

82 

81 

72 

74 

74 

80 

74 

71 

59 

70 

65 

60 

54 

55 

72 

^ 

MIN 

54 

58 

54 

53 

39 

57 

45 

46 

56 

52 

54 

57 

56 

54 

69 

60 

54 

51 

52 

59 

60 

54 

53 

50 

50 

43 

32 

36 

52 

3 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

90 

95 

98 

84 

72 

70 

32 

79 

82 

82 

65 

86 

93 

85 

62 

83 

91 

95 

92 

93 

80 

65 

90 

95 

69 

77 

80 

30 

74 

67 

76 

MIN 

70 

70 

63 

53 

50 

48 

50 

50 

50 

54 

55 

57 

59 

60 

62 

67 

66 

64 

60 

59 

59 

65 

69 

50 

53 

56 

46 

46 

46 

49 

67 

1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

85 

85 

78 

63 

62 

68 

56 

72 

77 

74 

75 

78 

82 

81 

76 

Bl 

85 

84 

82 

75 

77 

77 

82 

79 

70 

72 

72 

66 

60 

63 

72 

MIN 

65 

69 

53 

43 

43 

42 

50 

53 

55 

65 

57 

60 

66 

63 

63 

65 

61 

60 

60 

60 

66 

63 

55 

58 

54 

45 

40 

40 

49 

56 

3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

79 

80 

83 

67 

75 

71 

73 

77 

80 

79 

75 

75 

60 

84 

65 

65 

84 

86 

65 

33 

63 

82 

85 

86 

84 

61 

78 

74 

73 

73 

69 

MIN 

33 

36 

40 

46 

34 

34 

36 

37 

36 

33 

33 

33 

36 

37 

36 

41 

38 

36 

39 

40 

41 

40 

40 

35 

37 

32 

33 

33 

31 

36 

6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITV 

MAX 

81 

86 

86 

74 

69 

76 

76 

77 

79 

78 

76 

84 

83 

84 

82 

86 

88 

88 

87 

85 

87 

88 

90 

66 

78 

76 

75 

76 

73 

74 

79 

8 1 

0 

MI  N 

49 

50 

50 

52 

40 

38 

42 

47 

44 

47 

46 

43 

44 

44 

40 

41 

49 

50 

46 

45 

50 

49 

49 

46 

44 

41 

39 

36 

38 

39 

44 

8 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

65 

82 

79 

79 

72 

70 

71 

76 

81 

81 

81 

82 

82 

60 

84 

87 

66 

68 

84 

75 

75 

80 

84 

81 

32 

30 

79 

76 

58 

62 

70 

66 

66 

64 

61 

56 

52 

51 

57 

62 

63 

61 

63 

64 

54 

63 

70 

63 

60 

60 

59 

67 

63 

63 

62 

50 

56 

48 

41 

48 

60 

5 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

104 

101 

101 

96 

90 

89 

90 

93 

97 

96 

97 

102 

103 

96 

99 

102 

104 

102 

103 

96 

95 

100 

99 

95 

90 

95 

96 

92 

81 

81 

88 

MIN 

51 

55 

56 

50 

50 

47 

46 

53 

51 

50 

46 

51 

55 

54 

48 

52 

47 

47 

50 

50 

51 

49 

49 

49 

47 

46 

45 

45 

55 

50 

3 

MAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

95 

81 

74 

73 

69 

69 

75 

77 

80 

83 

64 

96 

94 

89 

79 

85 

35 

80 

82 

75 

ai 

79 

61 

61 

72 

73 

77 

77 

79 

77 

83 

52 

55 

56 

53 

51 

50 

49 

54 

55 

55 

53 

54 

52 

50 

54 

54 

50 

55 

55 

53 

54 

52 

54 

55 

47 

47 

46 

41 

44 

51 

7 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

113 

108 

105 

107 

103 

102 

102 

105 

107 

105 

102 

103 

106 

107 

108 

110 

109 

103 

80 

84 

86 

98 

102 

106 

105 

95 

102 

102 

91 

90 

93 

101 

4 

90 

89 

88 

68 

89 

82 

80 

71 

77 

81 

60 

83 

66 

83 

85 

86 

69 

73 

72 

71 

75 

73 

78 

82 

85 

78 

79 

75 

73 

69 

52 

79 

8 

NEWARK 

MAX 

76 

86 

88 

73 

75 

71 

72 

76 

88 

87 

78 

82 

76 

70 

75 

76 

65 

71 

72 

68 

70 

MIN 

51 

55 

52 

57 

52 

61 

60 

47 

52 

59 

55 

53 

45 

48 

49 

52 

50 

51 

56 

51 

NEWMAN 

MAX 

100 

104 

102 

98 

69 

91 

90 

95 

96 

95 

101 

99 

95 

96 

98 

100 

97 

92 

95 

99 

99 

97 

90 

67 

86 

85 

67 

55* 

MIN 

60 

65 

60 

55 

52 

53 

54 

56 

55 

52 

61 

65 

55 

58 

56 

55 

55 

55 

58 

60 

63 

53 

54 

50 

50 

47 

51 

9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

76 

74 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

75 

73 

74 

74 

75 

74 

78 

79 

78 

76 

78 

77 

76 

78 

78 

76 

74 

72 

77 

75 

72 

73 

73 

74. 

9 

MIN 

63 

67 

66 

62 

65 

65 

65 

53 

53 

54 

67 

61 

64 

66 

64 

65 

65 

65 

64 

66 

66 

53 

66 

65 

64 

63 

59 

69 

59 

60 

54 

64 

1 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

98 

98 

J4 

61 

84 

80 

88 

60 

79 

79 

94 

94 

94 

94 

99 

99 

95 

93 

96 

94 

97 

95 

87 

89 

88 

83 

83 

75 

89. 

4 

MIN 

54 

46 

56 

52 

46 

49 

54 

54 

55 

54 

56 

59 

55 

56 

56 

58 

54 

55 

55 

59 

58 

53 

52 

53 

52 

48 

42 

45 

53. 

2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Slatton 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

i  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  HOLLYWOOD 

104 

92 

86 

82 

83 

81 

80 

35 

86 

88 

92 

91 

93 

92 

96 

96 

95 

90 

92 

88 

84 

96 

95 

95 

94 

89 

95 

88 

80 

76 

82 

MIN 

62 

62 

63 

59 

60 

39 

59 

58 

58 

63 

58 

59 

6  3 

63 

64 

65 

62 

65 

65 

66 

66 

62 

61 

62 

^' 

59 

59 

55 

54 

56 

60 ! 

7 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

94 

99 

103 

102 

100 

98 

97 

96 

95 

95 

93 

92 

96 

100 

99 

98 

98 

97 

97 

97 

96 

90 

94 

97 

96 

96 

95 

95 

94 

93 

92 

96, 

3 

MIN 

64 

62 

61 

56 

54 

51 

5  4 

55 

55 

55 

54 

53 

59 

63 

53 

50 

57 

5  5 

54 

5  5 

54 

5  8 

57 

59 

56 

5  3 

52 

54 

51 

52 

49 

55. 

3 

OA  KLA  ND 

MAX 

90 

91 

86 

77 

77 

79 

73 

77 

77 

80 

82 

92 

91 

79 

78 

84 

85 

75 

82 

80 

80 

80 

89 

74 

77 

75 

75 

70 

69 

78 

83 

80« 

2 

MIN 

53 

60 

52 

54 

53 

53 

5  4 

57 

55 

55 

53 

52 

56 

51 

52 

54 

51 

5  1 

5 1 

54 

5  3 

50 

52 

56 

54 

5  3 

52 

49 

53. 

3 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

86 

85 

67 

70 

70 

72 

68 

71 

73 

74 

74 

88 

33 

67 

72 

76 

7  5 

68 

71 

66 

71 

71 

81 

72 

70 

68 

69 

64 

66 

73 

76 

72 « 

MIN 

55 

58 

55 

59 

59 

57 

5  9 

60 

58 

57 

56 

53 

56 

55 

57 

55 

53 

5  5 

54 

55 

5  7 

58 

5  5 

53 

5  8 

57 

57 

67 

54 

53 

56. 

4 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

76 

76 

74 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

77 

76 

77 

77 

7  7 

76 

75 

78 

79 

78 

80 

78 

77 

79 

79 

77 

73 

72 

72 

75. 

MIN 

62 

64 

64 

64 

64 

60 

60 

6  3 

6  3 

6  3 

65 

6 1 

62 

64 

66 

66 

64 

66 

65 

67 

69 

64 

65 

67 

64 

65 

60 

6  2 

64 

6 1 

56 

63. 

6 

OJAI 

MAX 

99 

96 

90 

90 

85 

82 

83 

39 

91 

90 

91 

94 

97 

96 

97 

101 

99 

93 

94 

93 

93 

98 

99 

99 

90 

96 

97 

91 

80 

80 

85 

92 

2 

MIN 

57 

54 

56 

5  2 

51 

52 

5  3 

54 

54 

5  3 

55 

53 

56 

57 

57 

60 

59 

59 

6 1 

59 

58 

61 

5  3 

5 1 

55 

57 

5  4 

49 

47 

49 

54 

9 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 

94 

90 

88 

85 

32 

78 

75 

35 

92 

89 

90 

90 

87 

36 

88 

92 

92 

93 

86 

83 

83 

88 

90 

90 

89 

85 

33 

78 

72 

65 

76 

85 

3 

MIN 

64 

62 

61 

58 

53 

51 

52 

56 

63 

58 

59 

60 

60 

63 

62 

67 

70 

67 

6  3 

59 

60 

58 

64 

6  3 

60 

6  2 

60 

56 

47 

40 

44 

68 

8 

ORANGE  COVE 

MAX 

98 

98 

102 

102 

96 

85 

86 

90 

91 

95 

93 

95 

97 

100 

99 

101 

100 

98 

97 

94 

96 

98 

99 

90 

94 

93 

89 

79 

60 

94 

5 

MIN 

59 

62 

6  3 

59 

56 

54 

54 

54 

58 

56 

58 

6  0 

63 

56 

58 

60 

58 

57 

56 

57 

5  8 

59 

62 

60 

54 

56 

56 

5 1 

48 

51 

57 

1 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

75 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

68 

72 

69 

69 

69 

65 

69 

70 

69 

69 

70 

73 

73 

68 

66 

67 

66 

70 

71 

69 

6 

MIN 

42 

43 

49 

52 

46 

54 

48 

45 

47 

48 

5  1 

55 

54 

53 

53 

56 

56 

46 

44 

46 

54 

47 

41 

50 

5 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

97 

97 

78 

70 

71 

78 

73 

73 

82 

82 

82 

93 

92 

36 

79 

90 

94 

83 

36 

78 

30 

34 

95 

83 

75 

71 

74 

70 

67 

72 

81 

81 

2 

MIN 

52 

57 

55 

54 

56 

50 

5  1 

53 

53 

53 

52 

48 

49 

55 

50 

48 

50 

49 

5 1 

5 1 

5 1 

5  3 

46 

46 

50 

52 

51 

5  1 

52 

41 

42 

50 

8 

ORLAND 

MAX 

94 

102 

104 

99 

38 

83 

88 

33 

38 

92 

90 

92 

96 

98 

96 

92 

101 

99 

98 

94 

94 

96 

100 

98 

89 

37 

85 

65 

79 

32 

92 

7 

MIN 

65 

62 

64 

60 

54 

57 

57 

56 

58 

56 

56 

58 

53 

54 

51 

52 

57 

56 

55 

58 

59 

53 

55 

57 

56 

51 

5  0 

49 

50 

50 

56 

0 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

96 

103 

105 

99 

88 

33 

88 

89 

91 

94 

92 

93 

97 

100 

96 

94 

98 

100 

102 

96 

95 

94 

97 

101 

100 

87 

87 

85 

85 

80 

82 

93 

5 

MIN 

59 

64 

64 

63 

57 

56 

5  8 

56 

59 

57 

54 

56 

60 

5  7 

52 

54 

56 

54 

54 

54 

5  8 

59 

61 

60 

5 1 

48 

49 

49 

5 1 

56 

3 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

95 

97 

104 

98 

35 

80 

85 

88 

90 

93 

90 

90 

95 

98 

97 

94 

98 

100 

98 

96 

95 

94 

96 

100 

98 

88 

87 

85 

85 

35 

80 

92 

4 

MIN 

53 

57 

57 

58 

53 

50 

5  2 

50 

53 

53 

53 

50 

53 

55 

48 

50 

52 

5  2 

50 

50 

43 

5  2 

55 

57 

57 

53 

48 

4  5 

43 

45 

42 

51 

4 

OXNARD 

MAX 

79 

74 

73 

74 

75 

76 

76 

75 

77 

78 

78 

78 

77 

80 

78 

78 

30 

76 

73 

73 

MIN 

53 

54 

54 

54 

54 

62 

60 

56 

59 

58 

58 

60 

60 

56 

54 

55 

54 

50 

5 1 

PALMOALE 

MAX 

104 

101 

100 

98 

92 

83 

89 

99 

100 

100 

98 

100 

101 

100 

99 

105 

105 

105 

100 

95 

93 

100 

103 

99 

94 

93 

96 

94 

87 

82 

90 

97 

3 

MIN 

61 

59 

57 

60 

62 

56 

6  0 

56 

58 

58 

59 

60 

6  7 

76 

71 

67 

63 

68 

68 

69 

69 

6  0 

65 

66 

67 

66 

61 

6  5 

55 

5 1 

48 

62 

4 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

103 

99 

98 

95 

89 

33 

39 

96 

97 

98 

97 

99 

99 

96 

99 

103 

103 

98 

95 

91 

97 

100 

98 

96 

96 

95 

89 

82 

80 

36 

95 

3 

MIN 

58 

59 

58 

65 

76 

63 

63 

64 

67 

65 

66 

56 

63 

64 

69 

66 

53 

6  6 

57 

52 

45 

61 

8 

PALM  SPRINGS 

MAX 

117 

114 

114 

111 

107 

104 

104 

109 

103 

107 

106 

104 

109 

112 

110 

112 

115 

no 

108 

100 

101 

103 

112 

108 

109 

108 

107 

106 

103 

93 

99 

107 

6 

MIN 

70 

80 

70 

60 

60 

61 

60 

65 

72 

76 

65 

76 

77 

82 

77 

75 

78 

7  2 

7  5 

78 

77 

73 

69 

75 

69 

52 

66 

71 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

31 

89 

87 

77 

73 

74 

78 

75 

76 

78 

77 

79 

89 

87 

74 

73 

77 

78 

75 

80 

76 

79 

74 

85 

73 

30 

74 

74 

77 

70 

74 

77 

g 

MIN 

52 

56 

54 

54 

61 

53 

50 

48 

54 

53 

55 

55 

49 

53 

50 

52 

53 

55 

58 

56 

56 

53 

50 

50 

55 

50 

53 

53 

1 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

91 

87 

85 

85 

83 

75 

75 

84 

35 

86 

66 

83 

83 

64 

64 

85 

37 

87 

33 

73 

77 

85 

85 

64 

82 

32 

83 

31 

71 

64 

73 

82 

0 

MIN 

67 

65 

6  2 

59 

50 

5  5 

56 

63 

6 1 

61 

63 

63 

63 

67 

66 

69 

59 

57 

57 

59 

6  3 

64 

61 

63 

68 

60 

52 

43 

45 

59 

3 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

98 

103 

105 

98 

92 

33 

92 

92 

96 

95 

95 

100 

104 

100 

lOi 

99 

1  00 

101 

99 

98 

97 

98 

101 

101 

90 

93 

93 

94 

93 

84 

90 

96 

5 

MIN 

60 

69 

69 

61 

57 

59 

59 

58 

59 

66 

60 

62 

66 

68 

62 

58 

63 

65 

59 

60 

53 

6  2 

65 

66 

60 

55 

56 

5  5 

4£ 

4? 

56 

60 

3 

PARADISE 

MAX 

92 

100 

102 

94 

32 

77 

34 

82 

86 

83 

86 

86 

92 

98 

90 

90 

94 

96 

94 

94 

94 

92 

94 

100 

96 

84 

33 

34 

34 

76 

80 

69 

5 

MIN 

62 

68 

72 

62 

55 

54 

54 

54 

56 

62 

56 

56 

60 

62 

58 

60 

62 

64 

6 1 

62 

62 

6  3 

65 

66 

64 

56 

56 

58 

47 

50 

5  0 

59 

3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

116 

111 

107 

103 

106 

105 

103 

102 

109 

108 

105 

102 

102 

105 

106 

107 

111 

104 

103 

87 

36 

95 

101 

106 

107 

107 

103 

106 

104 

91 

91 

103 

6 

MIN 

89 

90 

87 

63 

86 

34 

73 

78 

83 

84 

30 

62 

84 

85 

8  5 

37 

86 

86 

74 

72 

74 

72 

73 

85 

86 

83 

62 

83 

64 

67 

68 

81 

5 

PASADENA 

MAX 

97 

94 

89 

36 

36 

83 

83 

87 

89 

89 

39 

92 

93 

93 

93 

96 

97 

94 

91 

90 

89 

96 

95 

92 

92 

89 

96 

93 

65 

77 

83 

90 

3 

MIN 

66 

63 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

59 

61 

64 

6 1 

64 

63 

64 

67 

66 

66 

66 

65 

67 

64 

65 

63 

51 

60 

62 

6 1 

54 

56 

61 

8 

PASO  R08LES 

MAX 

101 

100 

94 

93 

39 

87 

39 

93 

95 

93 

96 

101 

101 

95 

95 

102 

103 

104 

99 

93 

96 

93 

95 

91 

82 

93 

95 

92 

76 

80 

88 

94 

1 

MIN 

51 

49 

49 

49 

48 

48 

47 

5  5 

54 

54 

5 1 

46 

49 

61 

43 

52 

49 

47 

46 

44 

46 

48 

48 

47 

46 

45 

44 

42 

42 

49 

46 

48 

0 

PASO  R08LES  CAA  AP 

MAX 

104 

98 

96 

92 

36 

33 

91 

93 

96 

97 

97 

101 

102 

96 

97 

103 

1  04 

102 

98 

96 

96 

97 

97 

93 

30 

94 

97 

84 

77 

32 

66 

94 

3 

MIN 

54 

54 

53 

53 

52 

50 

51 

50 

50 

5  2 

54 

60 

51 

63 

52 

48 

48 

52 

49 

52 

50 

4? 

47 

47 

46 

46 

43 

56 

60 

6 

PETALUMA  FIRE  5TA  2 

MAX 

96 

96 

85 

75 

74 

33 

76 

78 

80 

81 

84 

95 

94 

66 

62 

85 

90 

87 

87 

35 

86 

92 

66 

36 

75 

77 

76 

73 

73 

73 

84 

33 

5 

MIN 

50 

52 

49 

5  2 

53 

5 1 

47 

52 

49 

49 

48 

42 

4€ 

*' 

50 

53 

45 

47 

45 

46 

50 

5 1 

52 

60 

54 

54 

43 

43 

44 

47 

49 

48 

9 

PINNACLES  NM 

MAX 

100 

101 

100 

93 

87 

34 

87 

90 

92 

93 

93 

98 

102 

98 

97 

1  04 

103 

100 

95 

93 

95 

98 

97 

90 

91 

92 

37 

76 

80 

68 

93 

7 

MIN 

51 

55 

53 

5 1 

48 

45 

46 

49 

50 

5C 

46 

48 

54 

66 

40 

48 

51 

49 

48 

48 

44 

49 

54 

50 

43 

44 

45 

41 

46 

46 

6 

PISMO  BEACH 

MAX 

76 

73 

63 

71 

73 

73 

72 

76 

76 

76 

75 

70 

66 

63 

66 

70 

70 

65 

66 

66 

68 

70 

66 

60 

65 

69 

73 

73 

65 

68 

67 

69 

3 

MIN 

49 

47 

53 

52 

51 

50 

52 

50 

52 

52 

52 

51 

52 

51 

51 

52 

49 

5  1 

53 

51 

53 

5  1 

54 

53 

54 

5 1 

50 

5  2 

51 

47 

55 

61 

.4 

PLACERVILLE 

MAX 

93 

97 

99 

98 

32 

79 

85 

85 

86 

90 

90 

90 

94 

97 

95 

92 

95 

98 

98 

96 

94 

92 

93 

96 

96 

88 

85 

87 

82 

77 

76 

90 

.6 

MIN 

49 

52 

54 

55 

33 

45 

46 

48 

50 

49 

45 

45 

49 

63 

50 

47 

47 

49 

47 

46 

47 

45 

45 

45 

50 

51 

45 

43 

41 

40 

39 

47 

4 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

94 

95 

92 

78 

75 

80 

81 

33 

86 

85 

84 

90 

93 

91 

89 

92 

95 

94 

92 

89 

88 

90 

94 

92 

82 

81 

83 

79 

74 

73 

80 

66 

,3 

MIN 

62 

65 

67 

55 

49 

51 

53 

55 

59 

61 

58 

61 

61 

65 

63 

64 

66 

63 

61 

61 

63 

65 

65 

61 

62 

57 

55 

49 

45 

49 

69 

.1 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 

MIN 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

59 

62 

59 

60 

62 

60 

59 

60 

60 

59 

59 

63 

60 

62 

62 

56 

55 

57 

59 

60 

63 

60 

61 

59 

66 

61 

59 

60 

62 

66 

59 

60 

3 

MIN 

50 

51 

51 

52 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

49 

52 

52 

50 

50 

50 

49 

50 

49 

53 

52 

52 

50 

63 

47 

50 

51 

49 

49 

43 

50 

2 

POMONA 

MAX 

100 

100 

94 

91 

89 

68 

36 

90 

91 

90 

91 

97 

98 

98 

97 

99 

1 00 

96 

95 

93 

95 

101 

100 

97 

93 

94 

98 

92 

86 

79 

83 

93 

S 

MIN 

61 

59 

59 

59 

53 

55 

53 

54 

59 

61 

60 

6 1 

61 

60 

61 

61 

63 

63 

62 

64 

59 

62 

67 

52 

57 

56 

55 

6C 

52 

61 

58 

.1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DCPOT 

MAX 

96 

97 

96 

89 

77 

76 

84 

81 

32 

82 

62 

37 

89 

96 

86 

89 

94 

91 

92 

85 

89 

69 

94 

36 

77 

79 

81 

77 

72 

78 

85 

7 

MIN 

50 

50 

55 

53 

54 

56 

54 

55 

54 

6  1 

50 

60 

51 

47 

46 

46 

46 

47 

54 

5  4 

49 

50 

54 

54 

53 

52 

50 

44 

51 

1 

PORTERVILLE 

MAX 

100 

99 

104 

104 

93 

86 

87 

92 

91 

95 

95 

94 

99 

102 

104 

99 

100 

100 

99 

99 

96 

96 

97 

100 

91 

97 

96 

94 

92 

83 

81 

96 

7 

MIN 

60 

64 

65 

62 

57 

56 

57 

57 

59 

60 

60 

60 

61 

67 

61 

62 

61 

60 

62 

60 

64 

6  1 

62 

62 

61 

54 

58 

54 

6C 

52 

59 

.5 

PORTOLA 

MAX 

89 

89 

89 

89 

75 

82 

77 

31 

33 

60 

80 

84 

35 

85 

85 

91 

88 

90 

87 

86 

84 

88 

90 

88 

85 

84 

74 

74 

70 

73 

80 

83 

MIN 

33 

36 

32 

39 

46 

30 

32 

31 

35 

33 

23 

27 

30 

36 

37 

29 

29 

30 

29 

30 

29 

34 

38 

40 

37 

36 

33 

33 

30 

26 

29 

32 

8 

POSEY  3  E 

MAX 

86 

85 

34 

82 

76 

70 

74 

77 

79 

80 

33 

86 

86 

84 

36 

37 

86 

86 

84 

32 

61 

82 

89 

84 

83 

30 

79 

77 

71 

63 

71 

1 

MIN 

52 

52 

55 

51 

47 

44 

44 

45 

48 

49 

48 

49 

48 

46 

60 

53 

54 

5  5 

57 

53 

52 

5  1 

66 

55 

5C 

50 

49 

47 

41 

39 

49 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

97 

99 

100 

86 

76 

85 

64 

33 

85 

63 

86 

94 

95 

93 

93 

94 

97 

97 

95 

92 

91 

96 

98 

99 

97 

33 

62 

31 

81 

81 

89 

90 

0 

MIN 

50 

55 

52 

55 

46 

47 

47 

52 

48 

46 

45 

49 

51 

60 

48 

48 

50 

49 

49 

49 

51 

51 

52 

64 

51 

50 

44 

45 

45 

44 

44 

48 

9 

QUINCY  RS 

MAX 

95 

95 

90 

80 

73 

60 

81 

85 

37 

84 

65 

88 

89 

69 

89 

91 

93 

94 

93 

92 

91 

93 

9S 

90 

84 

80 

60 

79 

80 

67 

87 

1 

MIN 

34 

39 

41 

40 

42 

35 

35 

35 

37 

35 

32 

30 

32 

35 

35 

31 

30 

31 

32 

31 

32 

36 

36 

33 

39 

44 

31 

31 

28 

31 

34 

7 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

RAIMONA  SPAULI3ING 

MAX 

^60 

60 

56 

50 

49 

48 

51 

45 

45 

49 

54 

57 

^60 

'se 

56 

99 
61 

101 
63 

65 

67 

92 
62 

65 

10  1 

58 

102 
60 

101 
65 

97 

50 

101 
64 

101 
53 

88 
55 

33 
61 

81 
46 

87 
43 

95,0 
55»7 

RANDSBURG 

MAX 

103 
72 

102 
73 

101 
72 

97 
72 

92 
65 

88 
60 

91 
59 

94 
60 

98 
63 

98 
64 

97 
61 

98 
70 

99 
70 

98 
73 

99 
72 

102 
76 

105 
75 

10  5 
73 

99 
71 

95 
65 

62 

64 

7  1 

68 

72 

69 

55 

63 

59 

52 

54 

95.3 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

102 
70 

104 
66 

99 
69 

86 
63 

81 
59 

88 
61 

89 
62 

89 
60 

92 
63 

90 
64 

92 
63 

96 
62 

98 
61 

97 
61 

93 
58 

97 
59 

1  00 
62 

99 
64 

96 
62 

95 
63 

61 

97 
64 

10  1 
62 

65 

62 

60 

55 

8  5 
54 

79 
53 

55 

55 

92.7 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

100 
69 

102 
70 

102 
68 

98 

63 

82 

59 

87 

62 

89 

60 

69 
60 

92 
64 

91 

63 

92 
56 

97 
54 

98 
63 

96 
67 

97 
56 

96 
51 

99 
64 

99 
66 

103 
63 

96 
64 

97 
61 

97 
65 

99 
65 

98 
66 

99 
61 

85 
58 

87 
55 

86 
57 

32 
52 

33 
63 

93 
57 

93.9 

REOLANDS 

MAX 

107 
68 

102 
66 

100 
60 

96 

58 

92 
55 

89 
56 

89 
57 

94 
56 

97 

59 

96 
60 

95 
60 

100 
61 

99 
64 

99 
63 

98 
63 

102 
65 

102 
65 

100 
65 

95 
66 

94 
65 

93 
67 

102 

63 

102 

67 

102 
63 

96 
58 

99 
53 

50 

9  5 
62 

65 
54 

79 
54 

86 
52 

96.3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

92 
51 

91 
56 

62 
53 

7* 

57 

74 

58 

SO 
52 

76 

50 

76 
60 

80 
51 

82 
52 

64 
50 

88 
49 

90 
52 

87 
52 

76 
54 

SI 

53 

82 
48 

84 

50 

64 

50 

83 
50 

82 
51 

82 
52 

8  3 
59 

31 
54 

78 
55 

78 

50 

80 
51 

78 
48 

75 
54 

76 
52 

8 1 
48 

81  .4 

RICHMOND 

MAX 

82 
57 

76 
59 

76 

57 

73 
59 

72 

60 

75 

58 

75 

59 

76 
60 

79 

59 

78 

58 

78 
57 

83 
57 

77 
57 

70 
55 

63 
54 

71 

55 

68 
55 

66 
55 

68 
55 

67 

55 

68 
57 

6  8 
55 

75 
55 

65 
54 

64 

56 

67 

56 

57 
56 

66 
56 

63 
66 

72 
57 

72 
55 

71.8 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

67 
56 

74 

63 

73 
57 

66 
57 

71 
58 

70 
58 

71 
57 

68 

59 

73 

58 

74 

58 

78 

55 

78 
55 

76 
56 

70 
54 

62 
55 

63 
55 

66 
55 

65 
54 

64 

55 

66 
55 

62 
55 

6  7 
55 

64 
56 

67 
54 

6  1 

56 

65 
56 

65 
56 

55 

■  55 

63 
55 

73 
56 

69 
53 

68.3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

102 
62 

101 
65 

94 
59 

92 
58 

90 
54 

87 
55 

87 
54 

92 
54 

93 
56 

92 

59 

93 
61 

97 
60 

98 
62 

98 
61 

98 
61 

1"? 
61 

101 
61 

98 
64 

96 
65 

92 
64 

94 

66 

100 
62 

1  00 
64 

99 
61 

96 
56 

94 

52 

99 
57 

92 
59 

88 
53 

80 
51 

87 
61 

94.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

104 
66 

103 
65 

101 

55 

96 
57 

92 
54 

90 
56 

87 
54 

67 
54 

92 
58 

94 
58 

93 
61 

92 
63 

98 
61 

99 
62 

98 
62 

99 
64 

103 
64 

103 
65 

99 
66 

97 

65 

95 
66 

96 
63 

10  1 
66 

103 
63 

100 
63 

97 
63 

95 
59 

1  00 
67 

93 
54 

87 
53 

79 
61 

95.9 

ROCKLIN 

MAX 

97 
54 

102 
54 

106 
64 

95 
60 

86 
56 

84 
52 

69 
53 

90 
56 

92 
58 

95 
59 

9^ 

58 

92 
52 

100 
52 

103 
54 

98 
56 

96 
50 

100 
50 

103 
52 

100 
52 

99 
52 

95 
57 

94 
57 

99 

56 

100 
58 

100 
55 

86 

55 

87 
55 

88 
55 

86 
48 

80 
52 

90 
54 

94.4 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

98 
60 

101 
66 

88 
64 

82 

59 

Bl 

56 

86 
54 

85 
56 

67 
57 

69 
58 

88 
57 

89 

55 

94 
56 

98 
60 

92 
60 

89 
54 

94 
54 

96 
56 

9  3 
57 

92 
56 

89 
56 

91 

56 

93 
58 

97 
58 

92 
62 

79 
56 

8  1 

55 

83 
55 

81 
53 

75 
52 

30 
51 

85 
50 

86.7 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

MAX 

99 
59 

103 
68 

88 
62 

82 
59 

82 
56 

87 

56 

85 
57 

66 
57 

91 

58 

69 
56 

89 
57 

95 
58 

99 
64 

92 
60 

90 
56 

97 
55 

99 
59 

59 

58 

69 
57 

9 1 
56 

95 
59 

96 
60 

9  3 
62 

80 
56 

56 

85 
55 

82 
54 

76 
53 

81 
52 

68 
63 

89.8 

SAINT  HELENA 

MAX 

100 
51 

102 
53 

92 
52 

83 
52 

80 
51 

87 

50 

85 
46 

66 

53 

92 
49 

91 

50 

90 
47 

98 
48 

98 
50 

87 
48 

87 
56 

95 
52 

97 
47 

87 
53 

91 
49 

83 
47 

89 
57 

89 
50 

93 
55 

89 
50 

79 
54 

81 
54 

80 
45 

79 
43 

79 
47 

81 
40 

86 
43 

88.5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

97 
51 

98 
51 

96 
56 

72 
54 

71 
54 

75 

54 

76 
54 

74 
54 

77 

53 

76 
53 

81 
53 

94 
45 

94 
54 

85 
55 

80 
54 

90 
51 

91 
49 

60 
52 

83 
52 

78 
53 

80 
54 

85 
55 

94 

52 

92 
58 

78 
54 

76 
54 

75 
53 

69 
54 

65 
60 

74 
53 

83 
43 

82.0 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

76 

52 

74 
52 

66 
54 

72 

55 

71 

54 

69 

55 

71 
54 

72 
56 

71 
54 

71 
53 

69 
52 

76 
49 

72 
52 

65 
54 

66 
54 

69 
52 

67 
52 

64 
51 

69 
52 

68 
53 

69 
56 

71 
54 

72 
54 

66 
54 

69 
57 

71 

55 

68 
51 

67 

55 

66 
58 

76 
53 

7  3 
55 

70.1 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

90 
65 

90 
66 

91 
66 

89 
56 

78 

52 

74 

46 

78 
52 

82 
52 

64 
56 

84 
56 

62 
54 

86 
58 

69 
58 

89 
65 

68 
62 

90 
62 

92 
60 

92 
66 

92 
64 

90 
64 

87 
62 

67 
57 

92 
61 

91 

65 

87 
59 

84 
54 

81 
54 

78 
55 

74 
49 

71 
45 

79 
44 

85.2 

SALVER  RS 

MAX 

86 
47 

92 
50 

95 
49 

89 
59 

85 
50 

73 
50 

84 
48 

66 
55 

81 
51 

62 
53 

81 
52 

63 
46 

92 
48 

84 
48 

90 
47 

92 
49 

92 
46 

94 
49 

91 
47 

90 
48 

92 
49 

92 
49 

97 
54 

95 
51 

97 
51 

90 
47 

83 
45 

83 

45 

82 
44 

80 
44 

64 
41 

37.6 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

97 
71 

95 
66 

89 
65 

87 
60 

82 
54 

79 

51 

79 
51 

65 
56 

90 
60 

89 
60 

90 
60 

91 
59 

92 
65 

93 
63 

92 
63 

94 
67 

97 
69 

95 
68 

93 
68 

87 
65 

85 
66 

94 
70 

94 
70 

94 
63 

90 
62 

90 
64 

92 
62 

85 
63 

83 
54 

74 
50 

60 
50 

88.9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

107 

65 

103 
68 

1  00 
61 

96 
60 

92 
55 

90 
57 

89 
54 

96 
54 

99 
61 

98 
60 

97 
61 

1  00 
62 

101 
64 

100 
63 

101 
63 

105 
66 

105 
67 

103 
67 

99 
66 

97 
66 

96 
70 

104 
63 

105 
66 

103 
64 

98 
57 

98 
65 

102 
50 

95 
61 

35 
63 

81 
67 

83 
52 

97.3 

SANDBERG  WB 

MAX 

91 
65 

88 
66 

88 
64 

83 
62 

79 

55 

72 
49 

75 
54 

81 

56 

65 
59 

85 
60 

85 
60 

68 
63 

69 
69 

66 
65 

68 
63 

90 
69 

93 
69 

89 
69 

65 
65 

83 
61 

79 
60 

86 
60 

89 
66 

65 
65 

83 
63 

84 
65 

84 
61 

77 
53 

65 
48 

65 
42 

76 
50 

33.1 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
68 

80 
67 

8  0 
67 

75 
66 

75 
65 

74 
64 

77 

61 

77 
62 

76 
65 

74 
64 

77 
66 

81 
65 

63 
66 

62 
67 

84 
69 

81 

70 

81 
69 

78 
70 

79 
69 

83 
71 

84 
71 

64 
69 

84 
71 

82 
69 

82 
69 

87 
70 

84 
68 

77 
66 

74 
65 

75 
53 

77 
61 

79.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

99 
60 

98 
58 

92 
61 

89 
56 

87 
57 

55 

85 
55 

9  0 
55 

92 
57 

56 

9  2 
59 

95 
57 

94 
60 

96 
60 

1 00 
60 

101 
63 

99 
62 

96 

62 

95 
65 

91 
64 

86 
63 

99 
59 

99 
62 

96 
58 

90 
56 

93 
57 

99 
57 

90 
57 

33 
51 

79 
49 

32 
53 

92.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
51 

79 
55 

69 
53 

67 
56 

7  0 
59 

55 

56 

58 

56 

56 

73 

55 

85 
50 

77 
54 

65 
53 

76 
51 

71 

53 

73 
51 

68 
46 

71 

50 

68 
52 

73 
53 

74 

53 

75 
54 

77 
52 

70 
54 

70 
52 

69 
53 

63 
55 

65 
66 

74 
53 

75 
48 

71.9 
53.4 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

75 
55 

70 
55 

54 

54 

56 

54 

56 

56 

55 

55 

54 

79 
54 

7  0 
55 

59 
52 

64 

53 

65 
52 

62 
52 

62 
52 

66 
53 

59 
53 

66 
52 

62 
53 

71 
53 

61 
53 

64 
55 

61 
54 

63 
64 

61 

53 

53 
53 

66 
51 

67 
51 

66.4 
53  »  6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

97 
60 

97 
61 

90 
63 

90 
60 

86 
60 

85 
60 

84 
60 

87 
56 

90 
58 

89 
63 

89 
64 

92 
61 

95 
62 

94 
62 

94 
63 

97 
63 

98 
63 

95 

66 

93 
65 

92 

65 

91 
66 

97 
62 

96 
64 

94 

61 

93 
56 

92 

57 

96 

59 

94 
59 

35 
54 

76 
54 

85 
54 

91.5 
60.7 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MI  N 

74 
41 

75 
43 

72 
44 

68 

55 

69 
56 

66 

55 

70 
47 

67 

54 

69 

53 

68 
48 

68 
46 

79 
39 

71 
42 

65 
42 

67 
52 

69 
44 

68 
40 

65 
46 

68 
48 

66 
47 

68 
55 

68 
48 

75 
48 

68 
46 

66 
53 

66 
53 

66 
45 

64 
53 

66 
54 

72 
50 

70 
45 

63.8 
48  . 1 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

104 
62 

101 
61 

100 

55 

95 
51 

92 
51 

90 
48 

91 
46 

91 
46 

99 
50 

1  oc 

55 

96 
57 

101 
57 

102 
52 

102 
52 

100 
58 

106 
61 

105 
63 

102 
63 

95 
67 

95 
63 

-  95 
66 

102 
58 

104 
63 

103 
62 

99 
54 

93 
66 

102 
54 

95 
60 

35 
50 

86 
51 

89 
48 

97.6 
56  .  6 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

90 
55 

93 
61 

85 
57 

72 
58 

74 

56 

78 
53 

75 
52 

73 
60 

77 

53 

77 
55 

81 

52 

91 
51 

90 
58 

81 
57 

81 

53 

84 
55 

85 
52 

79 
56 

62 
53 

78 

51 

80 
54 

80 
56 

69 
56 

83 
54 

77 
55 

77 
54 

77 
52 

76 

50 

71 

53 

76 
63 

82 
63 

80.5 
54  .  5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

51 

49 

50 

52 

52 

52 

52 

55 

54 

53 

79 

53 

83 
53 

85 
54 

64 
60 

80 
52 

76 
52 

80 
51 

80 
50 

79 
51 

85 
48 

79 
52 

79 
52 

79 
52 

77 

53 

73 
53 

71 
54 

76 

49 

79 
50 

63 
51 

68 
47 

75 
65 

78.1 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

45 

48 

49 

50 

49 

49 

50 

49 

47 

46 

46 

91 
47 

49 

100 
53 

94 
51 

94 
50 

96 
50 

98 
49 

95 
53 

96 
50 

93 
48 

90 
48 

93 

51 

93 
50 

92 
49 

83 
49 

93 
47 

94 
46 

83 
49 

74 

52 

80 
47 

90.8 
49.0 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

52 

55 

53 

54 

57 

54 

54 

56 

55 

53 

58 

49 

52 

78 
52 

76 
53 

75 
54 

78 
55 

75 
56 

77 
51 

75 
52 

72 
57 

77 
58 

80 
54 

78 
51 

66 
53 

67 
51 

73 
61 

74 

50 

68 
54 

75 
52 

79 
46 

75.5 
53.4 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

64 

65 

64 

64 

63 

63 

75 

63 

75 

63 

63 

74 

62 

75 
66 

76 
64 

81 
66 

89 
67 

60 
67 

82 
57 

30 
68 

84 

68 

60 
67 

81 
69 

80 
69 

82 
68 

81 
69 

73 
67 

77 
64 

81 

65 

80 
56 

67 
67 

73 
61 

72 
61 

75 
64 

78.3 
65.3 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

53 

56 

53 

53 

52 

54 

52 

58 

59 

55 

53 

50 

53 

90 
51 

74 
51 

81 
51 

84 
49 

64 
49 

84 
48 

78 
49 

78 
50 

76 
52 

85 
51 

84 

67 

77 
54 

76 
56 

79 
50 

77 
50 

71 
50 

78 

50 

83 
69 

81.9 
53.2 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

61 

63 

65 

63 

62 

60 

59 

6C 

61 

63 

8 1 
66 

64 

64 

89 
65 

90 
66 

86 
65 

92 
66 

84 
66 

87 
63 

88 
67 

90 
66 

92 
63 

90 
64 

89 
63 

88 
60 

88 
62 

92 
59 

91 
63 

81 
60 

73 
66 

82 
59 

85,9 
62.7 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

98 
70 

99 
68 

95 
64 

94 

62 

91 
61 

85 
56 

82 
52 

9  3 
57 

92 
62 

92 
62 

59 

53 

67 

66 

66 

96 
68 

98 
71 

96 
70 

97 
68 

88 
63 

88 
66 

43 
63 

95 
71 

94 
69 

91 
63 

90 
66 

91 
63 

39 
65 

86 
56 

73 
46 

77 
47 

91.3 
63.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

57 

59 

60 

59 

57 

57 

58 

56 

59 

6C 

59 

61 

11 

82 
62 

84 
59 

85 
59 

86 
59 

82 
59 

83 
62 

63 
59 

85 
59 

87 

60 

80 
60 

77 
61 

76 

60 

63 
59 

36 
67 

81 

58 

79 
64 

79 
51 

78 
67 

80.7 
53,7 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
56 

72 
59 

79 

59 

71 

58 

73 
58 

73 
59 

75 
55 

76 
55 

76 

57 

73 

59 

73 
60 

74 

59 

73 
60 

76 
61 

78 
57 

78 
59 

78 
58 

77 
57 

77 
60 

74 

57 

79 
56 

81 

58 

75 
58 

71 
60 

73 
59 

76 
55 

81 

55 

78 
57 

78 
52 

76 
49 

74 
57 

75,7 
57.5 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

90 
53 

93 
58 

80 
58 

76 

53 

76 

53 

79 

52 

77 

52 

77 

59 

79 

52 

78 

53 

82 
50 

93 
48 

91 
55 

85 
54 

81 
53 

84 
54 

86 
51 

80 
55 

83 
50 

78 
50 

81 
54 

81 

55 

69 

59 

84 
54 

76 

55 

79 
53 

77 
51 

76 
49 

74 
52 

77 

52 

62 
51 

31.4 
53.2 
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Table  5  -  Coniinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1^57 


Slation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Averc 

SANTA  CRUZ 

87 

73 

72 

82 

80 

79 

79 

83 

85 

63 

79 

83 

78 

72 

73 

74 

76 

75 

76 

75 

75 

75 

72 

70 

64 

73 

67 

75 

74 

76 

80 

76 

3 

MIN 

M 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

48 

47 

47 

45 

43 

47 

49 

54 

49 

48 

49 

45 

45 

55 

48 

50 

48 

54 

56 

54 

45 

48 

48 

48 

48 

6 

SANTA  MARIA 

74 

7  0 

78 

74 

71 

73 

72 

74 

72 

75 

74 

76 

79 

79 

73 

73 

7  3 

7  3 

77 

72 

73 

71 

73 

69 

7  1 

73 

77 

69 

70 

74 

73 

5 

M  I  N 

48 

51 

53 

54 

49 

52 

53 

54 

56 

49 

50 

48 

52 

53 

52 

53 

52 

52 

52 

49 

50 

49 

52 

53 

53 

52 

47 

52 

53 

46 

49 

51 

3 

SANTA   MARIA   WB  AP 

74 

76 

71 

68 

71 

69 

7  1 

71 

73 

73 

77 

80 

78 

71 

70 

71 

71 

7  1 

76 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

72 

75 

59 

68 

73 

72 

72 

0 

HI  N 

48 

51 

54 

55 

49 

54 

53 

49 

49 

50 

49 

52 

52 

53 

52 

52 

53 

51 

49 

54 

49 

54 

54 

53 

50 

47 

5  3 

54 

48 

53 

51 

5 

SANTA   MONICA  PIEP 

82 

78 

76 

77 

77 

77 

76 

78 

79 

77 

78 

78 

77 

80 

82 

8  3 

85 

84 

82 

85 

82 

83 

84 

77 

78 

8  1 

82 

81 

75 

78 

78 

79 

7 

MIN 

61 

63 

61 

59 

58 

62 

61 

62 

60 

63 

66 

61 

62 

62 

62 

65 

64 

66 

65 

69 

65 

64 

65 

63 

60 

58 

62 

63 

59 

57 

61 

62 

2 

SANTA  PAULA 

89 

87 

81 

76 

87 

91 

86 

84 

82 

88 

90 

34 

78 

78 

MiN 

52 

52 

60 

58 

60 

55 

57 

53 

53 

56 

51 

52 

48 

50 

SANTA  ROSA 

89 

95 

9  6 

87 

81 

79 

83 

80 

84 

90 

90 

67 

95 

95 

63 

85 

8  7 

93 

61 

77 

75 

80 

81 

77 

76 

MIN 

47 

53 

50 

52 

48 

50 

46 

49 

48 

49 

48 

47 

49 

47 

51 

49 

46 

46 

45 

47 

49 

51 

51 

47 

51 

53 

45 

43 

46 

42 

45 

«  " 

1 

SCOTIA 

57 

72 

74 

73 

68 

71 

72 

68 

72 

70 

68 

72 

67 

69 

71 

70 

65 

69 

66 

65 

68 

72 

MIN 

48 

47 

49 

57 

55 

51 

49 

56 

53 

51 

56 

57 

57 

55 

57 

57 

56 

55 

56 

56 

54 

57 

56 

56 

48 

50 

53 

54 

53 

51 

41 

53 

3 

SHASTA  DAM 

94 

94 

99 

97 

65 

81 

87 

88 

89 

89 

91 

92 

95 

96 

95 

99 

96 

98 

98 

100 

95 

87 

64 

64 

86 

81 

62 

91 

9 

MIN 

67 

72 

71 

63 

58 

60 

62 

59 

64 

63 

65 

67 

64 

67 

63 

63 

65 

68 

68 

67 

65 

66 

67 

67 

55 

62 

60 

59 

57 

54 

56 

63 

7 

S I ERPA  CITY 

87 

92 

92 

91 

80 

73 

78 

60 

84 

85 

83 

84 

87 

89 

68 

8  7 

9  0 

92 

83 

93 

90 

68 

90 

93 

89 

80 

78 

77 

73 

75 

78 

84 

9 

MIN 

32 

54 

53 

46 

54 

41 

44 

44 

49 

44 

44 

42 

45 

49 

47 

48 

49 

50 

46 

48 

48 

48 

49 

50 

49 

41 

41 

41 

38 

41 

43 

46 

4 

SI  ERR  A   MADRE    1  N 

MAX 

98 

95 

9  0 

89 

87 

85 

83 

89 

90 

90 

90 

94 

95 

94 

90 

95 

95 

80 

60 

MIN 

66 

66 

57 

56 

56 

57 

57 

58 

57 

58 

56 

58 

56 

56 

62 

64 

64 

56 

55 

S  I  ERRAVl LLE  RS 

80 

81 

6  0 

85 

64 

8h 

82 

73 

73 

69 

73 

61 

4 

MIN 

35 

38 

38 

57 

42 

33 

34 

31 

30 

34 

34 

28 

30 

36 

37 

30 

31 

31 

30 

30 

32 

33 

37 

40 

39 

48 

35 

36 

31 

27 

31 

34 

8 

SODA  SPRINGS 

71 

77 

76 

76 

69 

58 

63 

64 

69 

70 

66 

68 

72 

72 

72 

73 

74 

77 

77 

75 

73 

7  1 

74 

77 

74 

69 

54 

53 

51 

57 

59 

MIN 

38 

40 

39 

46 

39 

30 

33 

34 

37 

38 

33 

30 

34 

39 

42 

34 

38 

37 

34 

35 

34 

34 

42 

41 

39 

49 

44 

36 

30 

27 

31 

36 

7 

SONOMA 

98 

101 

97 

79 

77 

65 

80 

85 

86 

86 

68 

98 

97 

92 

87 

94 

95 

9  2 

92 

8  0 

89 

95 

9  8 

92 

81 

80 

79 

76 

78 

80 

88 

88 

0 

MIN 

47 

50 

49 

48 

47 

47 

44 

47 

47 

47 

45 

45 

45 

45 

46 

47 

45 

43 

44 

46 

53 

48 

47 

48 

53 

55 

44 

40 

42 

39 

41 

46 

3 

SONOR A 

80 

8  5 

8  7 

89 

92 

91 

92 

95 

100 

97 

101 

98 

9  2 

95 

1 00 

97 

87 

88 

89 

65 

79 

79 

MIN 

58 

60 

61 

56 

53 

50 

52 

54 

56 

56 

54 

54 

56 

60 

58 

57 

58 

59 

56 

56 

54 

56 

59 

52 

60 

54 

54 

52 

48 

46 

47 

55 

4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

37 

89 

69 

88 

87 

73 

78 

84 

83 

84 

81 

84 

89 

65 

33 

89 

92 

9  0 

90 

87 

84 

85 

87 

84 

60 

79 

78 

75 

70 

68 

75 

MIN 

55 

57 

49 

51 

47 

42 

41 

42 

42 

42 

47 

47 

48 

51 

49 

50 

52 

52 

50 

48 

45 

47 

52 

52 

49 

47 

47 

47 

43 

34 

37 

47 

\ 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

8  3 

70 

69 

6  8 

62 

72 

MIN 

38 

40 

38 

56 

54 

32 

36 

38 

36 

46 

40 

34 

37 

41 

49 

36 

41 

38 

36 

33 

34 

36 

42 

44 

44 

53 

50 

38 

38 

26 

31 

39 

9 

SQUIRREL   Inn  Z 

MAX 

73 

7  8 

8  0 

71 

7 1 

76 

8 1 

76 

75 

76 

75 

70 

64 

61 

68 

MIN 

67 

67 

62 

60 

57 

53 

50 

52 

63 

65 

62 

58 

61 

61 

62 

65 

66 

67 

64 

59 

57 

59 

63 

65 

62 

61 

57 

55 

50 

41 

44 

59 

2 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 

88 

91 

89 

90 

96 

99 

93 

91 

93 

90 

90 

92 

96 

94 

85 

86 

83 

83 

77 

80 

36 

MIN 

59 

63 

63 

57 

57 

54 

55 

56 

56 

58 

55 

56 

56 

63 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

57 

59 

56 

51 

57 

53 

54 

53 

48 

48 

48 

56 

2 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

93 

81 

86 

66 

89 

88 

88 

94 

96 

94 

92 

92 

68 

89 

9 1 

95 

92 

84 

84 

84 

83 

79 

79 

MIN 

46 

60 

60 

53 

55 

53 

54 

54 

54 

53 

50 

51 

45 

55 

51 

50 

42 

52 

53 

54 

52 

55 

55 

58 

55 

52 

50 

52 

50 

45 

46 

52 

i 

STOCKTON  MOWRY  BR  I  DOE 

MAX 

99 

102 

87 

78 

77 

86 

63 

86 

90 

89 

91 

95 

99 

90 

91 

9  5 

98 

98 

95 

90 

91 

93 

96 

94 

90 

87 

82 

61 

75 

82 

87 

6 

MIN 

58 

60 

60 

59 

58 

53 

55 

57 

54 

56 

55 

51 

56 

59 

51 

48 

52 

51 

55 

54 

54 

57 

54 

57 

54 

54 

53 

51 

49 

45 

46 

54 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

103 

85 

85 

88 

66 

92 

92 

90 

95 

97 

96 

94 

96 

99 

96 

97 

95 

96 

95 

100 

97 

93 

85 

83 

63 

82 

81 

92 

92 

7 

MIN 

59 

63 

63 

60 

51 

55 

56 

54 

55 

53 

55 

56 

56 

55 

58 

58 

60 

58 

57 

56 

60 

60 

60 

56 

55 

53 

52 

51 

49 

50 

56 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

90 

92 

88 

80 

78 

77 

77 

80 

81 

80 

80 

86 

66 

67 

65 

88 

90 

92 

89 

86 

34 

86 

89 

91 

79 

77 

75 

75 

72 

73 

60 

83 

1 

MIN 

54 

53 

51 

50 

46 

44 

46 

46 

51 

49 

47 

48 

52 

56 

55 

52 

53 

56 

53 

52 

52 

52 

57 

56 

55 

50 

49 

45 

44 

40 

42 

50 

2 

SUNLA  ND 

MAX 

95 

9 1 

89 

87 

9  5 

92 

94 

96 

96 

98 

102 

101 

103 

10  2 

92 

86 

100 

102 

99 

97 

99 

101 

94 

80 

81 

89 

MIN 

67 

57 

54 

52 

51 

51 

54 

54 

56 

58 

54 

56 

61 

60 

61 

66 

67 

66 

67 

62 

63 

63 

64 

60 

54 

56 

60 

59 

49 

46 

45 

57 

8 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

93 

77 

80 

62 

65 

86 

85 

84 

88 

88 

88 

88 

87 

83 

92 

93 

82 

61 

73 

77 

74 

76 

78 

MIN 

42 

46 

46 

50 

52 

36 

38 

40 

41 

42 

44 

34 

35 

38 

40 

34 

33 

35 

36 

36 

38 

42 

41 

46 

44 

54 

40 

37 

34 

33 

36 

40 

2 

TAHOE 

MAX 

73 

72 

75 

77 

80 

79 

76 

75 

80 

73 

69 

68 

66 

64 

65 

MIN 

40 

41 

40 

48 

49 

34 

38 

37 

40 

43 

37 

36 

36 

42 

40 

37 

41 

40 

39 

36 

38 

39 

44 

48 

45 

50 

43 

36 

38 

29 

35 

40 

0 

TEHACHAPI 

MAX 

72 

79 

84 

83 

83 

68 

90 

88 

87 

89 

91 

9  3 

67 

66 

81 

92 

95 

90 

66 

64 

93 

82 

7  I 

65 

72 

MIN 

57 

57 

64 

58 

50 

49 

51 

54 

47 

54 

50 

48 

53 

62 

54 

52 

55 

55 

65 

59 

59 

51 

51 

49 

46 

52 

49 

45 

38 

43 

40 

52 

2 

TEJON  RANCHO 

MAX 

99 

103 

103 

98 

90 

85 

89 

91 

93 

93 

94 

96 

100 

103 

99 

99 

101 

101 

100 

99 

96 

96 

98 

99 

98 

96 

95 

91 

64 

80 

85 

3 

MIN 

65 

72 

72 

63 

53 

53 

58 

57 

59 

60 

61 

63 

66 

66 

62 

62 

66 

67 

68 

65 

64 

64 

63 

66 

62 

60 

59 

57 

50 

47 

54 

61 

5 

THERMAL  CAA  AP 

109 

110 

108 

107 

106 

104 

104 

106 

106 

103 

103 

103 

107 

109 

107 

108 

107 

92 

95 

99 

106 

110 

106 

109 

104 

107 

103 

97 

93 

96 

MIN 

84 

77 

79 

74 

70 

75 

75 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

83 

81 

78 

82 

82 

77 

77 

76 

73 

60 

86 

76 

60 

76 

79 

71 

64 

70 

77 

0 

THREE  RIV  EDI  SON  PH  2 

MAX 

101 

100 

92 

85 

86 

90 

90 

95 

94 

95 

98 

103 

100 

99 

100 

100 

98 

97 

9  4 

97 

96 

98 

92 

95 

95 

92 

90 

82 

0 

MIN 

62 

63 

64 

60 

58 

56 

57 

58 

60 

62 

60 

60 

62 

66 

61 

62 

68 

64 

64 

60 

62 

62 

64 

65 

60 

56 

59 

62 

52 

49 

52 

50 

3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

96 

92 

80 

80 

62 

85 

88 

87 

87 

91 

95 

94 

92 

98 

96 

96 

93 

90 

92 

96 

96 

92 

85 

83 

62 

80 

74 

82 

MIN 

54 

56 

56 

52 

50 

47 

50 

50 

52 

52 

51 

51 

52 

56 

55 

52 

55 

56 

53 

52 

53 

55 

56 

57 

56 

52 

50 

49 

46 

43 

45 

52 

1 

TORRANCE 

MAX 

8  8 

87 

78 

79 

76 

78 

60 

79 

79 

80 

80 

83 

61 

87 

85 

8  3 

62 

93 

82 

62 

76 

79 

81 

6 

MIN 

58 

65 

71 

61 

64 

61 

59 

58 

58 

63 

64 

62 

62 

61 

62 

64 

63 

63 

64 

65 

64 

60 

63 

62 

58 

60 

62 

61 

55 

54 

63 

61 

6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

89 

92 

95 

98 

95 

91 

4 

MIN 

57 

63 

59 

58 

60 

48 

53 

54 

55 

54 

50 

52 

56 

58 

51 

50 

55 

54 

53 

52 

52 

52 

55 

59 

54 

52 

51 

49 

45 

49 

47 

53 

5 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

1  04 

98 

MIN 

65 

61 

67 

59 

58 

57 

57 

60 

56 

51 

50 

46 

53 

61 

61 

45 

55 

65 

60 

59 

58 

59 

59 

60 

57 

57 

56 

55 

57 

55 

51 

57 

1 

TRONA 

MAX 

109 

109 

Ss 

101 

104 

103 

1  04 

107 

106 

111 

111 

111 

104 

98 

100 

102 

105 

103 

100 

101 

98 

96 

91 

87 

MIN 

72 

73 

70 

68 

61 

62 

59 

69 

69 

79 

69 

71 

76 

71 

74 

76 

82 

78 

75 

73 

70 

75 

78 

72 

74 

67 

66 

60 

62 

55 

^70 

0 

TRUCKEE  RS 

85 

85 

75 

64 

72 

73 

77 

78 

77 

76 

80 

81 

84 

82 

82 

85 

85 

84 

85 

81 

85 

86 

83 

75 

73 

75 

69 

65 

68 

79 

5 

MIN 

34 

37 

34 

39 

47 

29 

32 

33 

36 

31 

26 

30 

32 

37 

42 

31 

36 

33 

29 

30 

40 

33 

40 

42 

40 

49 

45 

36 

27 

25 

29 

34 

9 

TULELAKE 

MAX 

8 1 

86 

87 

87 

75 

74 

78 

81 

81 

79 

77 

82 

84 

85 

85 

86 

67 

89 

69 

86 

85 

68 

86 

87 

86 

86 

77 

76 

73 

74 

76 

92 

4 

MIN 

38 

36 

41 

46 

35 

44 

37 

39 

38 

39 

39 

34 

36 

36 

37 

36 

39 

36 

39 

40 

42 

42 

41 

42 

39 

38 

37 

37 

33 

34 

35 

39 

4 

TURNTABLE  CREEK 

92 

94 

98 

96 

84 

79 

84 

85 

87 

89 

89 

90 

92 

95 

94 

91 

94 

97 

96 

96 

95 

94 

97 

98 

96 

66 

83 

83 

95 

75 

92 

90i 

3 

MIN 

67 

70 

69 

65 

59 

58 

60 

60 

61 

60 

61 

65 

62 

65 

59 

62 

63 

63 

62 

64 

62 

64 

65 

65 

62 

59 

56 

58 

54 

55 

58 

61 

8 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

94 

98 

83 

82 

81 

80 

81 

82 

83 

82 

84 

87 

91 

90 

90 

90 

90 

87 

88 

67 

90 

93 

91 

91 

90 

90 

92 

99 

91 

78 

82 

96 

7 

MIN 

54 

58 

62 

60 

62 

57 

52 

52 

54 

61 

66 

62 

60 

60 

58 

60 

61 

65 

62 

62 

62 

58 

60 

■60 

55 

61 

66 

55 

55 

60 

50 

58 

7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

109 

109 

107 

109 

100 

99 

98 

103 

104 

105 

103 

102 

103 

104 

106 

107 

107 

107 

102 

94 

88 

100 

102 

103 

104 

100 

102 

100 

93 

101 

99 

102 

3 

MIN 

74 

68 

73 

74 

71 

65 

66 

65 

66 

70 

70 

73 

73 

71 

78 

75 

73 

76 

72 

71 

71 

70 

71 

79 

67 

72 

66 

72 

65 

57 

59 

70 

2 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1957 


Day    Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Of 

> 

< 

TWIN  LAKES 

MAX 

74 

74 

74 

71 

63 

61 

64 

69 

71 

70 

66 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

70 
44 

57 

57 

64 

MI  N 

39 

39 

39 

50 

46 

32 

34 

3  7 

36 

46 

46 

37 

4  3 

40 

44 

45 

4  0 

34 

37 

47 

3B 

39 

24 

32 

UKIAH 

MAX 

96 

102 

9C 

86 

73 

33 

85 

84 

83 

81 

84 

97 

97 

92 

93 

98 

97 

95 

92 

94 

89 

98 

102 

99 

90 

85 

83 

85 

78 

85 

91 

90 

.1 

MIN 

53 

58 

50 

50 

50 

54 

52 

5  1 

5n 

53 

52 

52 

61 

53 

5  3 

55 

55 

52 

53 

46 

45 

47 

44 

45 

*^ 

UCLA 

MAX 

89 

85 

76 

75 

76 

77 

74 

76 

74 

76 

75 

73 

81 

83 

83 

84 

85 

86 

85 

84 

77 

86 

83 

79 

82 

84 

85 

82 

69 

68 

76 

79 

.8 

MiN 

63 

64 

62 

59 

60 

62 

62 

60 

61 

61 

64 

62 

59 

62 

63 

66 

65 

66 

66 

65 

64 

64 

66 

60 

56 

6  2 

62 

64 

56 

56 

59 

UPLAND 

MAX 

100 

98 

92 

90 

67 

84 

83 

69 

90 

89 

90 

94 

97 

95 

95 

95 

99 

99 

96 

90 

91 

99 

99 

97 

93 

92 

97 

90 

82 

84 

84 

92 

3 

MiN 

65 

61 

58 

50 

64 

60 

67 

60 

64 

66 

71 

65 

65 

77 

65 

64 

66 

64 

68 

65 

59 

62 

60 

62 

61 

56 

51 

62 

° 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

101 

92 

79 

86 

83 

81 

98 

95 

92 

85 

85 

63 

89 

MIN 

42 

41 

5  3 

4 1 

39 

38 

39 

45 

43 

41 

37 

34 

37 

VACAVILLE 

MAX 

102 

106 

96 

87 

83 

89 

90 

92 

95 

91 

93 

96 

101 

92 

94 

97 

101 

99 

99 

90 

96 

96 

103 

102 

94 

102 

90 

89 

89 

83 

91 

94 

.5 

MIN 

53 

61 

60 

53 

55 

51 

54 

56 

54 

53 

52 

53 

53 

62 

45 

52 

54 

49 

53 

55 

54 

60 

54 

51 

54 

52 

51 

50 

42 

48 

53 

VALYERMO  RS 

MAX 

99 

98 

97 

98 

91 

87 

87 

91 

93 

94 

93 

96 

96 

94 

96 

98 

100 

99 

95 

92 

91 

93 

98 

97 

93 

91 

90 

89 

87 

76 

62 

9? 

.9 

MIN 

57 

58 

59 

54 

49 

50 

45 

48 

52 

52 

52 

66 

6  1 

66 

62 

61 

61 

62 

62 

57 

63 

5  3 

60 

57 

57 

59 

53 

60 

48 

40 

39 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

103 

102 

98 

97 

93 

86 

86 

91 

95 

95 

97 

95 

97 

96 

98 

100 

103 

104 

101 

95 

93 

92 

96 

99 

92 

97 

95 

95 

89 

79 

82 

95 

0 

MIN 

60 

7  3 

6  5 

6  3 

62 

56 

49 

54 

56 

56 

5  8 

59 

62 

67 

62 

64 

66 

64 

69 

64 

69 

5  9 

64 

b  3 

52 

6  3 

57 

65 

52 

47 

42 

VISALIA 

MAX 

100 

100 

103 

104 

94 

86 

88 

92 

94 

96 

96 

95 

99 

103 

102 

100 

100 

101 

101 

99 

96 

96 

95 

1  00 

99 

94 

95 

95 

91 

80 

81 

96 

0 

MIN 

58 

66 

64 

60 

56 

56 

58 

58 

59 

61 

57 

60 

62 

57 

58 

59 

59 

60 

59 

56 

59 

6  1 

64 

59 

54 

55 

55 

53 

49 

55 

VISTA 

MAX 

9A 

89 

84 

81 

80 

79 

79 

61 

61 

80 

81 

33 

39 

86 

39 

88 

88 

84 

87 

87 

89 

89 

88 

84 

90 

91 

92 

85 

83 

75 

60 

85 

1 

MIN 

64 

63 

61 

62 

59 

58 

60 

59 

60 

63 

60 

61 

60 

63 

62 

63 

6  3 

63 

64 

66 

64 

64 

64 

59 

6  3 

62 

62 

61 

57 

57 

VOLTA  PH 

MAX 

93 

96 

99 

96 

83 

81 

84 

64 

86 

86 

86 

91 

92 

93 

94 

92 

96 

96 

95 

95 

91 

92 

94 

96 

94 

87 

82 

81 

81 

84 

66 

89 

9 

M  In 

59 

63 

64 

54 

48 

56 

54 

54 

56 

59 

4  5 

53 

60 

62 

60 

59 

58 

59 

6  3 

58 

5  7 

52 

5  1 

5  2 

52 

50 

48 

WALNUT  CREEK 

MAX 

88 

96 

101 

77 

75 

75 

63 

75 

80 

33 

83 

86 

95 

97 

78 

86 

92 

96 

84 

89 

76 

86 

88 

96 

65 

76 

79 

79 

72 

68 

77 

84 

0 

MIN 

56 

59 

60 

56 

53 

56 

53 

5  3 

54 

51 

5  3 

6 1 

5  5 

54 

52 

5  5 

55 

55 

56 

5  5 

52 

60 

57 

56 

54 

54 

55 

50 

5  0 

WALNUT  GROVE 

MAX 

97 

100 

95 

60 

77 

84 

82 

84 

87 

65 

72 

95 

95 

90 

87 

92 

96 

92 

91 

87 

68 

90 

97 

89 

85 

79 

83 

80 

76 

80 

86 

87 

1 

MIN 

55 

61 

56 

58 

56 

5 1 

6  3 

67 

56 

67 

54 

57 

54 

58 

64 

52 

50 

54 

54 

53 

54 

5  5 

53 

52 

51 

5  1 

53 

51 

47 

49 

46 

" 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

102 

97 

95 

92 

39 

86 

86 

92 

96 

96 

95 

94 

95 

95 

98 

101 

99 

97 

86 

88 

90 

96 

98 

94 

92 

94 

94 

90 

80 

75 

83 

92 

4 

MIN 

57 

56 

53 

52 

49 

39 

39 

41 

44 

52 

56 

56 

59 

56 

66 

59 

61 

64 

64 

64 

65 

55 

68 

62 

50 

60 

66 

67 

47 

38 

39 

WASCO 

MAX 

101 

100 

104 

104 

94 

88 

88 

91 

93 

96 

96 

95 

96 

101 

103 

99 

100 

101 

99 

99 

99 

96 

96 

99 

97 

95 

95 

94 

92 

85 

86 

96 

3 

62 

64 

67 

61 

59 

57 

6  0 

59 

64 

62 

60 

62 

6  3 

66 

67 

63 

65 

64 

64 

6  1 

61 

6  0 

62 

64 

62 

68 

63 

62 

54 

62 

5  1 

61 

* 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

72 

75 

71 

65 

75 

75 

71 

71 

75 

77 

76 

73 

78 

72 

66 

67 

66 

70 

66 

66 

65 

68 

69 

68 

67 

64 

67 

71 

69 

67 

72 

70 

3 

MIN 

51 

50 

52 

54 

49 

47 

50 

62 

49 

48 

48 

46 

49 

50 

53 

50 

49 

49 

49 

49 

53 

5  2 

51 

52 

52 

55 

46 

47 

53 

49 

52 

50 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

87 

94 

96 

93 

80 

74 

82 

86 

87 

64 

81 

35 

91 

92 

93 

92 

93 

96 

96 

91 

93 

92 

94 

97 

96 

87 

84 

83 

83 

80 

32 

88 

5 

42 

54 

53 

56 

46 

44 

47 

50 

41 

41 

45 

46 

49 

50 

48 

48 

61 

51 

47 

47 

49 

49 

50 

45 

45 

48 

46 

43 

43 

46 

39 

^ 

WEED  1  S 

MAX 

62 

61 

36 

85 

72 

71 

76 

75 

77 

79 

77 

79 

83 

81 

82 

80  , 

84 

87 

86 

84 

85 

85 

86 

88 

85 

76 

73 

74 

76 

72 

74 

80 

0 

MIN 

37 

38 

42 

49 

36 

34 

34 

40 

40 

35 

36 

37 

38 

41 

38 

38 

40 

44 

4  1 

41 

41 

44 

44 

44 

43 

43 

38 

36 

35 

37 

36 

WHEELER 

MAX 

74 

72 

69 

69 

71 

66 

66 

75 

71 

69 

69 

67 

72 

70 

71 

68 

73 

68 

68 

62 

60 

56 

65 

66 

68 

62 

66 

67 

9 

54 

53 

49 

5  1 

53 

49 

48 

66 

67 

64 

51 

48 

49 

50 

^' 

48 

50 

50 

49 

46 

46 

5  0 

47 

49 

48 

50 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

66 

70 

70 

70 

69 

62 

59 

60 

66 

67 

66 

64 

69 

66 

70 

67 

67 

71 

70 

62 

68 

64 

63 

64 

66 

63 

65 

55 

55 

51 

48 

64 

4 

MIN 

36 

36 

36 

41 

34 

24 

2  9 

3  3 

42 

40 

26 

38 

34 

33 

41 

39 

41 

41 

36 

39 

41 

38 

23 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

56 

59 

60 

59 

55 

56 

49 

50 

56 

67 

55 

63 

66 

56 

55 

55 

56 

60 

59 

56 

53 

55 

54 

54 

55 

-51 

45 

45 

39 

42 

40 

53 

2 

41 

42 

39 

41 

36 

32 

29 

3  5 

40 

38 

36 

35 

36 

38 

37 

40 

42 

43 

40 

37 

39 

37 

38 

38 

39 

32 

30 

27 

24 

22 

25 

WILLIAMS 

MAX 

96 

102 

105 

100 

90 

82 

88 

90 

91 

94 

92 

94 

97 

99 

99 

96 

96 

101 

100 

99 

94 

96 

98 

100 

101 

39 

86 

82 

82 

84 

83 

93 

6 

63 

62 

63 

60 

53 

55 

56 

57 

67 

55 

56 

64 

65 

60 

52 

53 

55 

54 

55 

53 

54 

5  4 

59 

59 

56 

56 

51 

50 

50 

49 

50 

WILLOWS 

MAX 

93 

100 

103 

95 

87 

32 

87 

87 

89 

90 

91 

69 

96 

96 

93 

90 

94 

96 

97 

95 

92 

93 

94 

97 

92 

84 

82 

82 

82 

77 

79 

90 

5 

N 

65 

64 

65 

59 

51 

57 

57 

56 

59 

57 

65 

58 

57 

55 

63 

53 

57 

5  8 

56 

66 

56 

6  0 

59 

63 

57 

56 

53 

43 

54 

50 

54 

WINTERS 

MAX 

96 

102 

104 

98 

36 

84 

68 

90 

91 

95 

93 

91 

96 

99 

96 

95 

98 

102 

100 

98 

92 

94 

95 

100 

100 

88 

88 

37 

87 

82 

86 

93 

6 

62 

64 

6  0 

63 

59 

69 

59 

57 

57 

67 

55 

56 

57 

61 

58 

52 

57 

5  5 

58 

54 

56 

58 

58 

62 

59 

56 

54 

5  0 

50 

51 

5  0 

56 

WOODFORDS 

MAX 

87 

88 

69 

82 

72 

86 

79 

84 

85 

32 

81 

85 

85 

85 

86 

86 

89 

89 

87 

85 

84 

87 

88 

85 

80 

76 

73 

74 

69 

70 

75 

82 

4 

47 

49 

5  0 

60 

54 

37 

44 

47 

50 

50 

47 

44 

46 

47 

50 

52 

5 1 

53 

50 

51 

50 

47 

54 

5  3 

49 

56 

50 

46 

39 

42 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

93 

100 

104 

93 

85 

64 

88 

33 

91 

92 

90 

90 

95 

97 

93 

90 

97 

99 

95 

94 

90 

93 

97 

101 

95 

82 

85 

85 

81 

87 

83 

91 

5 

MIN 

57 

60 

58 

58 

52 

52 

54 

63 

56 

64 

50 

51 

53 

52 

46 

46 

50 

48 

54 

54 

56 

^' 

50 

46 

46 

44 

46 

51 

8 

YORBA  LINDA 

MAX 

103 

96 

92 

69 

67 

65 

87 

89 

90 

89 

89 

94 

98 

97 

96 

97 

99 

95 

96 

95 

96 

101 

101 

99 

96 

96 

100 

93 

88 

84 

89 

93 

6 

MIN 

60 

56 

62 

60 

59 

56 

55 

53 

55 

61 

66 

61 

59 

68 

55 

6(1 

56 

61 

64 

64 

63 

59 

58 

58 

53 

57 

56 

56 

53 

51 

55 

58 

2 

YOSEMITE  NP 

MAX 

91 

91 

93 

87 

79 

78 

81 

85 

86 

87 

86 

68 

93 

94 

91 

95 

95 

95 

94 

90 

89 

90 

94 

92 

87 

85 

83 

80 

73 

73 

83 

87 

4 

MIN 

56 

56 

57 

56 

49 

47 

48 

49 

50 

60 

49 

50 

54 

55 

56 

51 

57 

54 

53 

52 

53 

51 

55 

53 

60 

50 

48 

49 

45 

41 

41 

51 

1 

YREKA 

MAX 

86 

68 

90 

92 

76 

74 

80 

83 

86 

86 

73 

62 

67 

38 

89 

90 

92 

93 

91 

88 

91 

89 

94 

94 

91 

85 

79 

80 

30 

77 

77 

85 

7 

MIN 

47 

50 

50 

56 

45 

43 

46 

50 

47 

45 

46 

47 

46 

50 

49 

50 

54 

53 

51 

51 

54 

53 

55 

54 

54 

51 

50 

45 

45 

42 

41 

49 

1 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Index 
-  263  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1957 


Day  of  month 


Stahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AOTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.36 

.37 

.41 

.45 

.44 

.36 

.33 

.36 

.33 

.40 

.40 

.35 

.35 

.40 

.38 

.31 

.31 

.34 

.33 

.33 

.34 

.32 

.32 

.34 

.37 

.24 

.30 

.30 

.30 

.30 

.29 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.60 

.45 

.57 

.60 

.53 

.37 

.42 

.45 

.45 

.45 

.55 

.45 

.45 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.60 

.60 

.60 

.47 

.60 

.47 

.81 

.45 

.60 

.60 

.45 

.27 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.87 

.53 

.56 

.49 

.47 

.41 

.59 

.45 

.63 

.54 

.55 

.44 

.58 

.52 

.46 

.74 

.68 

.68 

.63 

.41 

.39 

.42 

.36 

.63 

.42 

.44 

.47 

.49 

.40 

.47 

.74 

WIND 

128 

62 

79 

46 

56 

50 

117 

122 

96 

92 

57 

42 

60 

73 

36 

106 

107 

106 

79 

34 

46 

13 

15 

57 

44 

29 

44 

67 

53 

160 

84 

MAX 

f  Q 

f  Q 

f  c 

to 

c? 

c? 

c? 

^0 

90 

89 

88 

85 

83 

78 

76 

86 

MIN 

59 

59 

59 

59 

58 

56 

55 

56 

57 

58 

62 

59 

61 

cn 
60 

61 

cn 
60 

61 

CO 

62 

CO 

62 

cn 
60 

60 

59 

62 

61 

61 

58 

58 

58 

51 

50 

50 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.44 

.42 

.36 

.73 

.31 

.27 

.29 

.32 

.30 

.30 

.32 

.33 

.36 

.34 

« 

1.38 

.33 

.24 

.28 

.31 

.36 

.31 

.38 

.33 

.36 

.31 

.24 

.30 

WIND 

31 

27 

30 

♦ 

65 

42 

25 

37 

30 

30 

28 

31 

28 

34 

33 

♦ 

• 

• 

129 

26 

23 

32 

27 

29 

30 

35 

33 

34 

33 

28 

40 

BOCA 

EVAP 

.37 

.33 

.36 

.35 

.41 

.27 

.28 

.30 

.31 

.31 

.42 

.35 

.33 

.35 

.34 

.39 

.40 

.39 

.36 

.36 

.35 

.35 

.31 

.37 

.37 

.34 

.39 

.31 

.32 

.27 

.23 

WIND 

49 

22 

29 

43 

110 

75 

33 

41 

35 

39 

74 

58 

44 

67 

76 

66 

59 

52 

53 

55 

49 

48 

43 

40 

61 

71 

85 

88 

74 

66 

38 

BURLINGAME 

EVAP 

.30 

.34 

.30 

.30 

.23 

.30 

.30 

.25 

.29 

.30 

.32 

.27 

.34 

.30 

.25 

.23 

.27 

.26 

.26 

.30 

.25 

.27 

.26 

.26 

.28 

.27 

.16 

.19 

.24 

.18 

.15 

WIND 

92 

95 

96 

148 

140 

150 

116 

138 

149 

196 

159 

79 

79 

114 

60 

92 

102 

96 

122 

92 

78 

121 

77 

93 

129 

107 

87 

88 

124 

56 

89 

MIN 

53 

57 

54 

56 

58 

55 

54 

59 

57 

54 

52 

52 

54 

54 

54 

54 

49 

51 

50 

53 

54 

54 

57 

53 

56 

53 

53 

52 

56 

53 

50 

CACHUMA  DAM 

* 

• 

' 

■ 

■ 

*  ol 

• 

*ot 

•  ^1 

■ 

• 

* 

• 

■ 

WIND 

' 

'qc 

*  AC 

48 

39 

44 

41 

31 

*OQ 

29 

34 

'  OQ 

38 

*oc 

36 

'oQ 

39 

34 

'  00 

29 

40 

41 

36 

42 

40 

'  00 

27 

'  OK 

35 

40 

49 

57 

CO 
69 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.35 

.35 

.38 

.35 

.32 

.26 

.29 

.32 

.26 

.32 

.32 

.32 

.35 

.38 

.38 

.35 

.35 

.32 

.38 

.32 

.32 

.29 

.32 

.35 

.35 

.26 

.26 

.26 

.26 

.26 

.22 

WIND 

18 

19 

18 

27 

33 

27 

24 

30 

22 

33 

31 

33 

25 

30 

32 

27 

24 

23 

33 

29 

30 

33 

30 

32 

37 

43 

30 

28 

37 

37 

28 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.43 

.32 

_ 

_ 

_ 

_ 

.36 

.40 

.40 

.79 

.42 

.36 

.37 

.33 

* 

* 

1.03 

.33 

.29 

.27 

_ 

1.03 

.31 

.25 

.26 

.22 

.27 

WIND 

21 

22 

* 

♦ 

* 

255 

44 

47 

30 

♦ 

88 

20 

34 

46 

23 

• 

• 

62 

22 

22 

21 

15 

• 

136 

52 

31 

62 

44 

21 

CHULA  V I STA 

* 

00 

WIND 

130 

■ 

258 

77 

• 

• 

87 

199 

'es 

84 

*  76 

88 

235 

■ 

82 

*  90 

•  ^2 

321 

'  73 

'  85 

82 

106 

87 

MAX 

90 

91 

_ 

90 

88 

87 

86 

86 

_ 

_ 

88 

90 

90 

90 

91 

_ 

_ 

93 

87 

89 

91 

92 

_ 

_ 

90 

87 

89 

87 

88 

83 

MIN 

65 

66 

- 

- 

64 

59 

59 

59 

60 

- 

- 

62 

62 

65 

68 

69 

- 

- 

67 

69 

69 

68 

67 

- 

- 

67 

64 

64 

64 

58 

57 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.30 

.41 

.39 

.42 

.37 

.32 

.30 

.36 

.31 

.34 

.36 

.33 

.31 

.37 

.37 

.33 

.30 

.34 

.34 

.35 

.32 

.29 

.28 

.31 

.39 

.32 

.32 

.23 

.37 

.27 

.24 

WIND 

30 

44 

25 

91 

88 

50 

43 

72 

46 

49 

44 

39 

23 

38 

74 

41 

25 

25 

50 

46 

58 

38 

25 

24 

71 

100 

83 

40 

74 

74 

38 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.30 

.34 

* 

1.01 

.31 

.31 

.30 

.30 

* 

1.01 

.34 

.35 

.28 

.20 

« 

* 

.76 

.29 

.24 

.26 

.22 

* 

.72 

.21 

.25 

.23 

.25 

(ir.27 

WIND 

113 

87 

♦ 

• 

544 

296 

152 

120 

• 

• 

364 

84 

99 

181 

99 

* 

♦ 

327 

131 

181 

133 

104 

• 

* 

381 

113 

103 

116 

149 

in 

^ft 

to 

f  7 

to 

tl 

tc 

t? 

to 

t^ 

Zt 

ti 

tv 

tc 

^9 

to 

?o 

It 

UTM 

48 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

.18 

.21 

.43 

.89 

.37 

.46 

.27 

.31 

.41 

* 

.82 

.41 

.43 

.54 

.41 

.22 

* 

.92 

.53 

.39 

.29 

.40 

.38 

.71 

.30 

.22 

.30 

.35 

.28 

WIND 

117 

53 

54 

* 

327 

116 

87 

108 

111 

106 

• 

192 

59 

89 

S3 

92 

83 

• 

146 

85 

72 

71 

72 

78 

• 

177 

84 

80 

90 

90 

80 

FOLSOM  DAM 

49 

9ft 

WIND 

■ 

■ 

36 

'  88 

105 

72 

'  54 

*  g2 

58 

*  70 

63 

•  ^ 

• 

33 

65 

41 

'  45 

'  53 

46 

• 

48 

*  30 

'  26 

55 

*  56 

*63 

53 

54 

78 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.59 

.52 

.59 

.68 

.51 

.51 

.43 

.45 

.47 

.49 

.54 

.51 

.48 

.55 

.53 

.52 

.55 

.62 

.58 

.53 

.52 

.51 

.43 

.50 

.38 

.46 

.47 

.47 

.33 

.38 

49 

MAX 

91 

92 

93 

92 

89 

84 

85 

92 

88 

90 

89 

89 

92 

93 

92 

90 

91 

89 

90 

90 

88 

89 

85 

91 

92 

85 

90 

88 

87 

SO 

82 

MIN 

60 

61 

63 

60 

58 

57 

57 

58 

59 

61 

60 

58 

59 

61 

62 

60 

59 

60 

60 

58 

53 

59 

52 

53 

63 

61 

60 

59 

55 

52 

52 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.38 

.38 

.36 

.53 

.45 

.38 

.40 

.41 

.35 

.42 

.33 

.30 

.45 

.37 

.15 

.33 

.29 

.30 

.29 

.35 

.30 

.30 

.25 

.28 

.30 

.25 

.30 

.30 

.30 

.27 

.26 

WIND 

70 

80 

97 

218 

253 

179 

153 

95 

109 

120 

99 

67 

35 

93 

90 

112 

80 

87 

74 

91 

82 

110 

74 

87 

83 

85 

88 

91 

75 

150 

85 

MIN 

55 

57 

56 

55 

54 

50 

54 

55 

55 

54 

54 

53 

54 

54 

56 

55 

52 

52 

53 

54 

54 

54 

55 

53 

58 

57 

51 

51 

51 

49 

51 

.24 

.27 

.30 

.24 

.26 

.29 

.25 

.30 

.30 

.28 

.28 

.23 

WIND 

JO ICE  ISLAND 

EVAP 

(^.30 

. 

. 

. 

. 

1.70 

.56 

. 

. 

. 

1.19 

.32 

. 

.65 

« 

. 

. 

1.16 

. 

* 

. 

. 

. 

* 

1.90 

.24 

. 

.46 

. 

^.53 

^103 

,ft45 

KE  I'l  LiEMA N  C 1  TV  1  SSW 

WIND 

71 

52 

50 

84 

85 

76 

64 

76 

63 

67 

71 

66 

57 

61 

96 

68 

55 

64 

67 

57 

84 

65 

61 

60 

91 

110 

64 

59 

81 

69 

64 

(jn  iLc.  o  nu  tUi 

• 

'  ?o 

• 

* 

■ 

'  ^\ 

.  26 

.33 

.28 

■ 

*?o 

'  ?n 

■  ^® 

■ 

'  ?o 

■ 

■ 

.  20 

.  20 

WIND 

19 

'  1  Q 

18 

16 

14 

24 

10 

15 

14 

'  1  o 

*  10 

12 

10 

10 

14 

oc 

18 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.47 

.43 

.49 

.40 

.38 

.31 

.34 

.34 

.41 

.36 

.41 

.41 

.43 

.43 

.42 

.47 

.43 

.49 

.52 

.49 

.40 

.43 

.42 

.46 

.37 

.37 

.36 

.33 

.32 

.30 

.26 

LODI 

EVAP 

.33 

.35 

.42 

.30 

.35 

.25 

.34 

.29 

.34 

.31 

.32 

.30 

.33 

.36 

.33 

.30 

.29 

.30 

.34 

.27 

.29 

.25 

.31 

.34 

.28 

.27 

.19 

.19 

.27 

.19 

.28 

WIND 

41 

36 

59 

90 

117 

67 

61 

75 

65 

59 

58 

42 

33 

41 

53 

45 

37 

41 

52 

48 

56 

43 

55 

38 

58 

60 

47 

60 

16 

60 

46 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.35 

.45 

.45 

.42 

.39 

.25 

.30 

.38 

.30 

.36 

.15 

.45 

.33 

.41 

.31 

.26 

.30 

.15 

.45 

.35 

.30 

.25 

.45 

.38 

.27 

.30 

.30 

.27 

.21 

.23 

.30 

WIND 

115 

108 

169 

215 

272 

108 

135 

135 

136 

125 

76 

130 

74 

130 

142 

122 

110 

57 

150 

107 

105 

46 

159 

145 

186 

245 

103 

62 

85 

94 

102 

82 

87 

MIN 

60 

63 

62 

58 

55 

56 

56 

57 

58 

57 

52 

57 

60 

61 

57 

57 

59 

54 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

57 

56 

55 

55 

52 

51 

54 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.47 

.43 

.46 

.39 

.44 

.37 

.38 

.25 

.45 

.39 

.40 

.43 

.51 

.57 

.39 

.46 

.47 

.44 

.48 

.37 

.38 

.37 

.41 

.38 

.37 

.29 

.34 

.28 

.24 

.26 

.26 

NEWARK 

^  28 

• 

' 

■ 

* 

* 

•  ^ 

* 

V57 

* 

■ 

/.29 

W^ND 

1  56 

104 

'en 

60 

'fift 

'ft? 

'  59 

*7Q 

66 

113 

59 

65 

i  55 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.52 

.49 

.58 

.54 

.97 

.39 

.39 

.41 

.32 

.53 

.45 

.47 

.42 

.53 

.54 

.40 

.47 

.49 

.50 

.53 

.43 

.50 

.43 

.51 

.46 

.25 

.35 

.25 

.49 

.30 

.30 

WIND 

82 

72 

56 

107 

77 

138 

93 

84 

99 

88 

93 

79 

60 

86 

72 

70 

82 

80 

59 

100 

79 

25 

116 

87 

87 

103 

85 

105 

27 

168 

14 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.36 

.35 

* 

.99 

.24 

.22 

.27 

.24 

* 

. 

.86 

.33 

.34 

.30 

.30 

« 

1.02 

.30 

.30 

.30 

.31 

« 

* 

.75 

.27 

.23 

.24 

.20 

^.24 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

(|C27 

* 

* 

1.05 

.27 

.17 

.33 

.22 

« 

.60 

.25 

.24 

.26 

.18 

.27 

* 

.63 

.19 

.22 

.22 

.19 

* 

* 

.60 

.22 

* 

.65 

/.19 

WIND 

9'89 

248 

• 

• 

492 

111 

156 

111 

142 

• 

261 

107 

112 

201 

187 

145 

• 

* 

516 

210 

196 

319 

• 

• 

583 

170 

« 

* 

463 

^24 

83 

MIN 

54 

54 

_ 

_ 

54 

56 

56 

58 

57 

_ 

55 

53 

56 

53 

53 

56 

_ 

_ 

53 

55 

56 

56 

57 

_ 

55 

55 

_ 

_ 

54 

_ 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

39 

39 

• 

36 

* 

.27 

.  26 

.28 

.27 

.27 

.  28 

.27 

.35 

.32 

.33 

.  36 

.31 

.28 

.30 

.  28 

.  26 

.32 

.36 

.33 

•  ^® 

.32 

.33 

.30 

.26 

.32 

.  12 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.42 

.38 

.44 

.34 

.21 

.19 

.26 

.28 

.30 

.30 

.30 

.40 

.37 

.38 

.39 

.38 

.35 

.41 

.37 

.52 

.38 

.32 

.36 

.34 

.30 

.27 

.28 

.30 

.20 

.10 

.33 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.40 

.43 

.46 

.44 

.31 

.27 

.31 

.32 

.31 

.30 

.40 

.32 

.43 

.36 

.37 

.36 

.33 

.36 

.48 

.39 

.37 

.36 

.32 

.31 

.33 

.29 

.24 

.28 

.24 

.29 

.24 

WIND 

66 

72 

77 

17 

96 

43 

47 

47 

43 

45 

50 

66 

70 

62 

50 

57 

54 

59 

61 

51 

56 

49 

58 

55 

48 

42 

41 

59 

40 

49 

53 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.38 

.30 

.60 

.41 

.41 

.23 

.45 

.30 

.45 

.30 

.30 

.40 

.30 

.51 

.30 

.30 

.36 

.45 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.34 

.26 

.24 

.30 

.34 

.30 

.21 

.27 

WIND 

30 

30 

85 

175 

155 

80 

110 

105 

100 

100 

70 

30 

25 

65 

75 

30 

30 

40 

50 

85 

75 

65 

25 

40 

25 

65 

25 

105 

105 

60 

25 

MAX 

97 

99 

95 

84 

85 

90 

88 

91 

91 

90 

94 

95 

97 

93 

95 

94 

96 

95 

93 

90 

90 

93 

95 

94 

90 

90 

87 

84 

81 

87 

89 

MIN 

61 

64 

62 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

57 

61 

61 

55 

56 

58 

57 

56 

55 

55 

58 

60 

61 

60 

58 

55 

53 

51 

50 

53 

16.46 
2160 
88.9 
58.5 

10.22 
970 

10.59 
1743 

8.22 
3364 


9.82 
903 

BIO. 06 
1118 

7.63 
2632 
88.8 


10.26 
1568 


8.75 
2739 


11.43 
2802 

11.28 
1723 

B15.60 
1715 
89.0 
58.4 

10.33 
3212 


9.01 
3328 


15.78 
2158 


8.66 
397 


9.28 
1659 

10.07 
3948 
86.3 
57.1 

12.13 


8.77 
2230 


14.21 
2573 


7.22 
4943 


10.62 
1683 

10.56 
2085 
91.4 
56.9 


See  reference  notes  folloelng  Station  Index. 


-  264  - 


Table  6  -  Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFOBNIA 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3  >■  ? 
H  ■? 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.21 

5 

.19 
3 

.20 
4 

.21 
3 

.21 
6 

.09 
4 

.16 
4 

.18 

2 

.18 
4 

.19 
3 

.23 
13 

.22 
12 

.19 

.21 

.21 

.21 

.20 

.21 

.22 

.21 

.19 

.19 
8 

.18 
8 

.18 

5 

.22 
11 

.19 
15 

.22 

20 

.20 
17 

.12 
11 

.16 
12 

.14 

10 

5.92 

268 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.45 
135 

.60 
87 

.83 

254 

.45 
384 

.59 
325 

.34 

215 

.54 
307 

.45 
304 

.56 
277 

.57 
301 

.44 

215 

.48 
131 

.43 

65 

.83 
222 

.53 

225 

.45 
114 

.51 
102 

.75 

.60 

.53 

.70 

.45 

.45 

.56 

.39 

.45 

.45 

.44 

.48 

.36 

.30 

15.96 

TULELAEE 

EVAP 
WIND 

.37 

.32 

.39 

.39 

.30 

.20 

.28 

.28 

.29 

.39 

.39 

.33 

.39 

.37 

.35 

.30 

.25 

.23 

.38 

.30 

.25 

.28 

.30 

.24 

.26 

.37 

.29 

.24 

.22 

.22 

.26 

9.33 

TIILELAKE  5  WSW 

EVAP 
WIND 

.42 

.29 

.38 

.45 

.31 

.17 

.25 

.29 

.28 

.28 

.30 

.33 

.28 

.44 

.40 

.36 

.35 

.38 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.29 

.29 

.29 

.29 

10.09 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.37 
77 

.42 

99 

.23 

60 

.51 
61 

.32 
64 

.29 

45 

.25 
44 

.31 

52 

.28 
46 

.21 

98 

.30 

30 

.44 
48 

.33 

60 

.36 

64 

.31 
48 

.42 

59 

.16 

36 

.30 

60 

.35 

62 

.33 

34 

.33 

53 

.32 
47 

.16 

55 

.25 

54 

.45 
40 

.47 
41 

.35 

49 

.33 

53 

.25 

56 

.33 

37 

.35 
44 

10.  08 
1676 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.15 
25 

.34 
18 

.45 

62 

.45 
129 

.30 
108 

.30 

53 

.30 
66 

.30 

91 

.33 
65 

.40 

73 

.30 

20 

.30 

50 

.15 

25 

.33 

50 

.20 
61 

.30 
31 

.30 
24 

.35 
33 

.30 
47 

.30 

52 

.30 

58 

.30 
42 

.15 

25 

.45 
47 

.30 
80 

.30 
60 

.30 
83 

.15 

55 

.30 
36 

.30 
63 

.15 

23 

9.15 
1655 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  oi  month 


Depth  in  Soil 


1      2      3      4      3      6      7  8 


10     11     12  I  13  I  14     IS     16     17  I  18    19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 

STATION  2 
18  Inches  (c) 


1.5  Inches  (d) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


99  101 
79  79 


92  91 
89  89 


97  97  96  97 
76 


S5    95  96 
72  73 


97  96 
74  74 


96  94  I  95  I  96 
74    74    74  75 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


70  71 
69  70 


92  92 
90  90 


74  74 
73  72 


91  91  91  !  92 
89    89    88  :  89 


70  68 
70    68  68 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
10:32A 


61 


89  87 
87  86 


61 


89.7 
87.3 


71.2 
70.1 


72.3 
72.0 
66.3 
63.0 
60.8 


(«)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  8:00  A.M.  AUGUST  5  TO  8:00  A.M.  AUGUST  7,  ALSO  FROM 
8:00  A.M.   AUGUST  26  TO  8:00  A.M.   AUGUST  28.      (d)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS. 
MAXIiniM  AND  MINIMUM  FROM  CONTINUOUS  RECORD. 


Se«  relerenca  BOteB  following  Station  Indttx. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  T 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Temp. 

PrecipJ 

ACTON  eSCONOtDO  FCZ61BE 

00  K 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

116  17 

2920 

5P 

AOIN  RANGES  STATION 

0029 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

ALOERPOINT 

ooaa 

HUMBOLDT 

7 

40  11 

123  36 

435 

9A 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2367 

5P 

ALPINE  I  W 

SAN  DIEGO 

ALTADENA 

014<. 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  06 

1126 

6P 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

8A 

AMBOY 

0176 

SAN  BERDINO 

34  33 

115  45 

620 

MID 

ANGIOLA 

020'. 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

SP 

ANGWIN  PAC  union  col 

0212 

17 

38  35 

122  26 

1815 

6P 

6P 

ANTIOCH   1  e 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

36  00 

121  47 

6P 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

BA 

8A 

ANZA 

02  3  6 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  41 

3900 

APACHE  CAMP 

0230 

VENTURA 

30 

34  52 

119  21 

4600 

MID 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

ARROYO  SECO  RS  FC  60B  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  10 

1220 

5P 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1696 

8A 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

03S6 

ORAWGE 

26 

33  55 

117  53 

350 

ATLAS  ROAO 

0372 

NAPA 

17 

33  25 

122  16 

1736 

^ID 

atwEll  ccc  camp 

037*. 

TULARE 

9 

36  29 

lie  40 

6400 

AU6EHRY 

037fl 

FRESNO 

11 

37  05 

119  29 

2003 

AUBURN 

0393 

PLACER 

1 

38  54 

121  04 

1297 

7A 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

8A 

0398 

10 

35  64 

120  03 

532 

6A 

8A 

AZUSA  FC  143 

LOS  ANGELES 

^6 

BACKUS  RANCH 

0418 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

6P 

BADGER 

0422 

TULARE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

MID 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

BAKER 

0436 

SAN  SERDINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

MID 

BAKER  9  NNW 

SAN  SEROINO 

6 

35  23 

116  07 

1046 

6A 

8A 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

0442 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

489 

MID 

MID 

BALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

11 

36  54 

119  06 

1750 

5P 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

0509 

26 

33  56 

117  51 

600 

8A 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

BAftSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

IS 

34  54 

117  01 

2142 

6P 

6P 

BATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2580 

8A 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

BEAUMONT   1  E 

0609 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

116  57 

2589 

4P 

BEEHIVE  MEADOM 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6600 

BEL  AIR   FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

5P 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

5P 

5P 

BENSONS  FERRY 

0662 

SAN  JOAQUIN 

16 

36  15 

121  26 

17 

BERKELEY 

ALAMEDA 

9P 

BP 

BESWICK  7  S 

0715 

SISK  I  YOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

VAR 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

MID 

BIG  BAR  RANk^ER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1248 

BA 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  SERDINO 

26 

34  14 

116  58 

6615 

5P 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

BIG  DALTON  0AM  FC2Z38-E 

0756 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1S75 

5P 

916  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

118  28 

10000 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

81G  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

220 

BA 

BIG  tujunga  oam  Fceo-e 

LOS  ANGELES 

13 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

34  U 

1  18  30 

722 

mo 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

11 

37  06 

118  34 

11040 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

MID 

MID 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

lOA 

lOA 

SLACK  MTN  2  S 

0850 

SANTA  CLARA 

37  17 

122  09 

2331 

3P 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

4  0  44 

121  15 

5600 

7A 

BLUE  CANYON  WB  AIRPOPT 

0897 

PLACER 

8 

39  17 

120  42 

6280 

MiO 

1^10 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

9A 

wblythe 

0924 

RIVERSIDE 

6P 

BlYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

6 

33  37 

114  43 

390 

^ID 

blythe  caa  airport 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

MID 

'^ID 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5632 

SA 

bonita 

0968 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

6P 

5P 

eORREGO  DEseHT  PARK 

0963 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

116  25 

SA 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  oieGo 

6 

33  17 

116  21 

625 

SA 

6A 

aoULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  08 

122  12 

2200 

MID 

BOULEVARD  5  W 

1009 

32  40 

116  20 

3260 

9A 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

BOWMAN  OAM 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

640 

8A 

BRAWLEY 

1048 

IMPERIAL 

32  59 

115  32 

-119 

8A 

8A 

SRAY  10  WSW 

loso 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

8A 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

8A 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

276 

8A 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

-IID 

BRIDGEPORT 

1072 

38 

38  16 

119  14 

6P 

6P 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

MONO 

6550 

BRIDGEVILLE  't  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

■^7 

40  31 

123  49 

2050 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

9A 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

8A 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PUCER 

1 

39  00 

120  35 

4800 

6RYS0N 

1142 

MONTEREY 

24 

35  46 

121  05 

illD 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

5200 

IID 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

■IID 

BULLARDS  BAR  pWft  HOUSE 

1180 

YUBA 

8 

39  25 

121  09 

1740 

4P 

8URBANK  FIRE  DEPT  FC226 

1192 

.OS  ANGELES 

13 

34  11 

lis  18 

650 

5P 

(fBURBANK  WB  AIRPORT 

.OS  ANGELES 

SURLInGAME 

1206 

SAN  MATEO 

^4 

37  35 

122  21 

10 

eURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

eA 

8A 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

BUTTONWILLOW 

1244 

KERN 

10 

35  24 

119  26 

268 

8A 

8A 

CA6AZ0N 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1815 

5P 

CABRlLLO  NAT  MONUMENT 

1262 

SAN  OIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

cachuma  dam 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

8A 

BA 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BEROINO 

34  23 

117  34 

4780 

'^ID 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

2 

36  17 

120  19 

4696 

8A 

8A 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

3343 

CALEXICO 

1268 

IMPERIAL 

6 

32  40 

115  27 

8A 

CALIFORNIA  HOT   SPftGS  RS 

1300 

TULARE 

9 

35  62 

118  41 

2975 

MID 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

365 

7A 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISK  lYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

6P 

CAMARILLO  2  SE 

1336 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

MID 

CAMARILLO  4  NNW 

1338 

VENTURA 

33 

34  16 

119  05 

352 

^10 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5600 

MID 

CAMP  BALDY  FC  e5  F 

1373 

LOS  ANGELES 

26 

117  40 

4300 

BA 

1424 

33 

33  37 

116  28 

2612 

5P 

CAMP  PARDEE 

CALAVERAS 

BA 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1433 

SIERRA 

e 

39  38 

120  34 

5665 

VAR 

CAMP  SAN  LUIS  OSISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  21 

120  41 

625 

8A 

CAMPTONVILLE  HANGER  STA 

1462 

YUBA 

8 

39  27 

121  03 

2745 

1470 

TULARE 

36  11 

lie  40 

3800 

CANBY  RANGER  STATION 

1470 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

6A 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1464 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  34 

794 

4P 

cantil  2  e 

1488 

KERN 

6 

35  19 

CANYON  OAM 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4655 

6P 

5P 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

3RAN6E 

26 

33  56 

117  46 

1775 

^ID 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  46 

1175 

JMIO 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1586 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

38  32 

123  07 

1040 

SP 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

4P 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

11 

118  40 

4650 

BA 

CEDAftVlLLE 

1614 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

4672 

8A 

CENTERVlLLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

8P 

6P 

CHALLENGE  RANGER  STa 

1653 

YUBA 

39  29 

121  14 

2575 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

1678 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  36 

1000 

CHATSWORTH  FC  D 

1680 

LOS  ANGELES 

34  15 

118  36 

967 

VAR 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

116  37 

866 

MID 

CHERRY  VALLEY  OAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

BA 

CHESTER 

PLUMAS 

e 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

CHICO  EXPERIMENT  STa 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

206 

:  FASSOLD 

i  FOREST  SERVICE 

i  CORA  C  OLSEN 

iPRECHER 

lEST  W  WRIGHT 

HO  CANON  L+W  ASN 

i  FOREST  SERVICE 

■  CHLORIDE  OF  AM 

IIOLA  ELEV  +  WHSE 

:IF1C  UNION  COL  J 

EDWARD  C  JENNINGS 

S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
D  G  STARR 

'ARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NION  ELEM  SCHOOL 

AN  BARBER 

ARBOR  MASTER 

IDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
TOWN  OF  BAKER 

A  WTR  +  PWR  OEPT 

S  WEATHER  BUREAU 
G  ♦  e  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DIEGO  WATER  DEP" 
ALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT   IRRIG  DIST 
BEAUMONT   IRRIG  DIST 
S  MB  OBSERVER 

ETCH  METCH  WTR  SUP 

J  LE  BLANC 
^RS  N  T  SHAW 
DAVID  P  CAMERON  JR 

IVERSITY  OF  CALIF 

S  WEATHER  BUREAU 

RK  P  HICKS 

S  FOREST  SERVICE 
KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 

ILSON 

DEPT  WATER  RESOURCE: 

RD  ftowe 

STATE  PARK  SERVICE 

ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
S  WEATHER  BUREAU 
ION  CARBIDE  CO 
lilfiS  PROCTOR  A  CAHILl 

S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 

KENNETH  E  HIBBARD 
W  MALMGHEN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  CIVIL  AERO  ADM 
ROLD  M  PABST 


Observer 


ALLEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

01  GIORGIO  FRUIT 

INCENT  0  LOCATELLI 
ORPS  OF  ENGINEERS 
.  A  WTR  *  PWR  OEPT 
lEVADA   IRRIG  DIST 


RUCe  L  BOELK 

S  FOREST  SERVICE 
RS  ALBERT  B  HUNT 
RS   JOYCE   A  FARNHAC 

S  FOREST  SERVICE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
?NEST  A  WEFERLIN6 


:f  F  OLCHVARY 
HEATHER  BUREAU 
OF  BURLINGAME 
I  C  ESTES 
MAR  STIRTON 
'A  VISTA  W  S  DIS 


US  NAT  PARK  SERVICE 
S  BUR  RECLAMATION 
N  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
S  FOREST  SERVICE 
PERIAL   IRRIG  DIST 
S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
S  FOREST  SERVICE 
ADOHR  FARMS 

ROBERT  5  GRETHER 
JOSEPH  HOLT 
HERBERT  STONE 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 
OflPS  OF  ENGINEERS 
(  S  FOREST  SERVICE 
ESS  L  BURLESON 
I  S  FOREST  SERVICE 

■lERCE  COLLEGE  AGR 
.  AND  T  RANCH 
'  6  *  E  COMPANY 
ORPS  OF  ENGINEERS 
ORPS  OF  ENGINEERS 


ZEL  L  BOROTRfl 


S  SOIL  CON  SERVICE 
G  +  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 


•  OF  ENGINEERS 
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Station 

Index  No. 

County 

o> 
.s 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 
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Time 

Observer 

To 
Tables 

I  Temp. 

Precip. 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

SA 

W  E  CLINESMITH 

3 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

MID 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

119  00 

5260 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

1756 

32  35 

117  06 

9 

BA 

8A 

2   3  5  6 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  6RACKETT  OBSV 

2   3  6 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2  3  5 

CLAYTON   I  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  58 

1010 

MID 

HENRY  J  KAISER  CO 

C 

clearlake 

1806 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

38  58 

122  3B 

1352 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

2   3  5  C 

cloverdale  3  sse 

1836 

SONOMA 

22 

38  46 

122  69 

320 

8A 

ARTINO  MUZZIN 

2   3  5 

CLOVEROALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

MID 

FRANK  S  ORNBAUM 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADE R A 

27 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

36  09 

120  21 

671 

UP 

IIP 

2  3  5  ^ 

COALINGA  1  SE 

1857 

=RESNO 

27 

UNION  OIL  COMPANY 

C 

COALINGA   14  NW 

1669 

FRESNO 

27 

36  14 

120  3* 

1640 

6P 

4RS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC   53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  07 

4P 

E  R  SHINN 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3260 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

420 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

3 

COLFAK 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  58 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

2   3  5 

COLGATE  POWER  HOUSE 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

1946 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

2    3  5 

CONCORD  3  ESE 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

210 

9A 

ROBERT  L  ANNAND 

3 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

37  59 

122  01 

110 

MID 

MRS  JEANETTE  M  MALE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

KINGS 

9 

S  S  WHITEHEAD 

2   3  5  C 

CORDES 

2015 

LAKE 

23 

38  61 

122  47 

2510 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

3 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

39  54 

122  22 

4B7 

eA 

FRANKLIN  K  REED 

3 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  34 

610 

4P 

JAMESON  COMPANY 

2  3  5 

CORRALITOS  ENOS  RANCH 

2061 

SANTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

730 

MID 

ALFRED  T  ENOS 

C 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

s 

covelo 

2081 

MENDOCINO 

7 

39  47 

123  15 

1385 

GRANT  W  HANCOCK 

2   3  5 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENOOC I  NO 

7 

39  50 

123  05 

1514 

MIO 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COVINA  TEMPLE  PC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  e  TEMPLE 

3 

2092 

36  32 

116  53 

-152 

4P 

4P 

COYOTE  CANYON 

RIVERSIDE 

6 

CORPS  OF  ENGINEERS 

^  3  ^ 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  58 

250 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1503 

MIO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

41  46 

124  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

2   3  5 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

214B 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

aA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

3 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  45 

124  12 

50 

MIO 

STATE  DIV  OF  HWYS 

C 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BEROINO 

15 

34  15 

117  17 

4530 

MID 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

c 

scrockett 

2177 

CONTRA  COSTA 

'• 

38  03 

122  13 

12 

4P 

CAL  HAWAI IAN  SUG  CO 

2  3  5 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  8 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

NORMAN  WHITE 

3 

SCULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

80 

4P 

4P 

CULVER  CITY 

2   3  6 

CUMMINGS 

2216 

MENDOCINO 

7 

39  60 

123  38 

1324 

5P 

D  A  BUTLER 

3 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

38  57 

122  52 

1421 

8A 

MRS   M  V  CUNNINGHAM 

3 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

84 

JOHN  S  ROWELL 

2  3  5 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

BA 

A  M  LEWIS 

2  3   6  7 

CUYAMA  RANCH 

2246 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2150 

*1ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

>4I0 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DAGGETT   1  EnE 

2255 

SAN  BEROINO 

* 

34  52 

116  52 

1976 

^10 

COOL  WATER  RANCH 

C 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

34  62 

116  47 

1922 

MID 

VllO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

YOLO 

23 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2   3  5  6       C  G 

OAY 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

-flD 

HERMAN  L  LORENZEN 

C 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

6 

37  22 

117  59 

5225 

6P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2   3  5  7 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

8 

39  16 

120  51 

3700 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2  3  5 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

36  47 

119  15 

323 

eA 

DELANO  FIRE  DEPT 

3 

DEL  MONTf 

2352 

MONTEREY 

36  36 

121  62 

45 

MID 

JSN  POSTGRAD  SCHOOL 

C 

OENAIR 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

124 

6P 

5P 

W  F  MOORE 

2   3  5 

D£  SA8LA 

2402 

BUTTti 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

2   3  5 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3600 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

33  69 

117  50 

750 

^10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

3 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

2  3  5 

OONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2467 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

SA 

CARL  WHITEFIELD 

2   3  5 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

39  43 

123  21 

927 

8A 

OARRELL  E  DOW 

3 

DOUBLEBUNi;  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

6200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

116  08 

130 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2600 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

289S 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2   3  6  C 

OOYLE  5  SSE 

2606 

LASSEN 

IB 

39  57 

120  OS 

4385 

7A 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

2   3  5  7 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

116  32 

1511 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  46 

120  06 

3000 

6P 

W  D  MC  LEAN 

2  3  5 

2568 

36  53 

121  58 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

23 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

36  12 

122  18 

20 

6A 

BA 

DAN  STEELE 

2  3  5  6 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

33  47 

115  28 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRIC 

2   3  6 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

eA 

BA 

DRLAND  UNIT  WU  ASSN 

2   3  6 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

IIB  23 

lO'.OO 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

EL  CAJON  2  £ 

2706 

SAN  DIEGO 

32  47 

116  56 

525 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2   3  5 

EL  CAPITAN  DAM 

SAN  DIEGO 

25 

32  S3 

116  49 

600 

8A 

8A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPl 

2  3  6  C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  34 

30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPl 

2   3  5  C 

ElECTRA  power  HOUSE 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5P 

SP 

P  G  +  E  COMPANY 

2  3  6 

ELI 2 A6ETH  LAKE  CANYON 

FC  126  8 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

5P 

E  E  STUDLEY 

3 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

2  3  6 

ELLERY  LAKE 

2766 

MONO 

38 

37  56 

119  14 

9600 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

C  NORMAN  ADAMS 

3 

EL  MODENA 

2776 

ORANGE 

33  46 

117  47 

454 

MID 

iOM£R  F  WANNAMAKER 

C 

ELSINORE 

2806 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

MIO 

JOHN  L  EWING 

C 

ESCONOIOO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

2   3  5 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2671 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

117  05 

715 

6P 

ALBERT  A  CHURCH 

2   3  6  C 

SAN  BEROINO 

34  08 

117  31 

1390 

•tio 

CORPS  DF  ENGINEERS 

ETNA 

2399 

SISK  lYOU 

12 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

C 

eEUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOL DT 

40  46 

124  10 

43 

MID 

■IID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2   3  5  C 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARI POSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

5P 

MERCED  IRRIG  DIST 

3 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

119  04 

439 

MID 

CHARLES  0  COULTER 

C 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

15 

MIO 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

SQL  ICE  DEPARTMENT 

2   3  5 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

16 

34  42 

118  26 

3060 

5A 

6A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

2  3  5 

FALL8R00K 

2968 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

54  2 

'^ID 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

SHASTA 

21 

41  01 

121  28 

3340 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

2    3  5  6  7 

FERGUSON  RANCH 

3020 

40  21 

122  27 

MRS  L  ISA  FERGUSON 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

AMADOR 

15 

2100 

8A 

wentworth  lynch 

3  C 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

304B 

SNTA  BARBARA 

34  44 

120  00 

3150 

''IID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

FINLEY   1  NNE 

3065 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

6P 

OTIS  9  BOAROMAN 

C 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

284 

SS 

SS 

RAYMOND  THOMAS  RANC^ 

2   3  5 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7355 

^410 

SO  CALIF  EDISON  CO 

C 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

350 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2   3  5  6 

FONTANA   6  N 

3116 

SAN  BERDINO 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCMELL 

3 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

2  3  6 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

eA 

BA 

MRS  S  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 
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39  01 
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3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

FORT  BIOWELL 

MODOC 

18 

5P 

L  J  FEE 

2  3   5  7 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOC I  NO 

39  27 

123  48 

80 

BA 

dA 

CAL-WEST  RR  +  NAV  CC 

2   3  6  C 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCI NO 

17 

39  24 

123  49 

61 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

2  3  6 

FORT  JONES  6  Ese 

3176 

SISK  lYOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

mo 

CARL  C  CRAMER 

FORT   JONES  RANGER  STA 

3182 

SISK lYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  16 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

2  3  6 

FORWARD  MILL 

3204 

SHASTA 

23 

40  26 

121  44 

3300 

ALVA  J  FORWARD 

3 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

37  03 

121  49 

1496 

MID 

MRS  ANNA  £  DRAGICH 

C 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  36 

1100 

6A 

MRS  CLARA  JONES 

3 
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36  46 
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MIO 

U  S  HEATHER  BUREAU 
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3261 
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27 

36  S9 
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BA 
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3 
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3 
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HUMBOLDT 
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MRS  N  E  PANCOAST 

3 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3336 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 
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R  C  KYLE 

GASQUET   RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 
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37  45 

119  06 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  64 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

3  C 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38  65 

120  48 

3001 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

gerle  creek  camp 

3366 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  23 

5600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9 

36  34 

118  46 

6360 

5P 

BA 

MRS  ALVA  A  CAMMACK 

2   3  6       7  C 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

3'.  31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  OEP 

3 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

GILROY  FIRE  OISTRICl 

2  3  5 

GILROY  6  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

MIO 

WILLIAM   J  KICKHAM 
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GILROV   14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

17  06 

121  20 

1350 

BA 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

lie  16 

530 

5P 

26 

34  08 

117  62 

822 

SP 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

5P 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

MID 

GOLD  HUN 

3491 

PLACER 

8 

39  10 

120  92 

3240 

GONZALES  9  EnE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121  18 

2350 

MID 

GRACE  MEADOW 

3929 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

6900 

GUAM  I TE  BASIN 

11 

36  52 

118  36 

10000 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

118  58 

6580 

8A 

BA 

GHASi,  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

2593 

8A 

eA 

GRASS  VALLEV  2  NNE 

3572 

NEVADA 

8 

39  14 

121  02 

2710 

MID 

22 

36  26 

122  93 

210 

6P 

6P 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

8A 

5REENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

2616 

12M 

GREENVILLE  HANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  08 

120  56 

3560 

5Si;2LT  FLATS 

3649 

ELDORADO 

16 

38  38 

120  32 

^ID 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

»7  52 

122  13 

1794 

5P 

GROVELAND  2 

3669 

TWLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2829 

tlD 

GROVELAND  hanger  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3139 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

119 

7A 

HAINES  CANYON 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

HAINES  CANYON 

UPPER   FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lia  15 

3450 

5P 

HAlWEt 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3825 

7A 

7A 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  09 

4560 

MID 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

17 

38  Qw 

122  31 

-2 

MID 

^ID 

HAMILTON  AFB  I  E 

3735 

MARIN 

17 

38  03 

122  30 

10 

HANFORO 

3747 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

5P 

HANSEN  0AM 

37S1 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

975 

eA 

12 

41  48 

123  23 

1090 

5P 

5P 

HARRIS  GAGING  STATION 

3767 

SNTA  BARBARA 

-HARRISON  GULCM  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

eA 

HARRV  (.  ENGlEBHIGMT  DAM 

3800 

NEVADA 

39  14 

121  16 

560 

8A 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

40  51 

121  46 

4368 

^AT  CREEK  RS 

3821 

21 

40  48 

121  30 

3348 

MID 

HAT  CREEK  PM  NO  I 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

HAVISIDE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  06 

330 

MID 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

SA 

HAYFORK   RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2346 

37  39 

121  96 

1000 

MID 

HEALDSeURG 

3875 

SONOMA 

22 

6P 

^EALDSBURG  2  E 

3876 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

SA 

■HEMET 

3896 

RIVERS  IDE 

33 

33  46 

116  58 

1595 

8A 

hemet  reservoir 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  41 

4400 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

■(eRNAN0E2   2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

35  24 

120  90 

2160 

HERNANDEZ  7  SE 

392B 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

HID 

1ETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3670 

1IGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  94 

1460 

6A 

12 

42  00 

122  37 

2915 

9A 

(OBEHGS 

4010 

LAKE 

10DCES  DAM 

4014 

SAN  OIEGO 

33 

33  03 

117  06 

320 

10EGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

10LLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

5P 

5P 

10LLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

MID 

lOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  41 

350 

■110 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

6P 

lOPLANO  8  NE 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

AID 

10PLANO  LARGO  STATION 

4100 

MENDOC I  NO 

22 

39  01 

123  07 

550 

32 

34  37 

119  51 

1550 

MO 

10RSE  CORRAL  MEADOW 

4116 

FRESNO 

tUASNA 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

lUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  49 

7800 

HUNTINGTON  LAKE 

417e 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

123  28 

1240 

*ID 

.OH  lA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

-DVLLWILD  ranger  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

4P 

MPERIAL 

4ZZ3 

IMPERIAL 

6 

32  91 

119  34 

-69 

6P 

6P 

NDEPENOENCE 

4232 

INYO 

19 

36  46 

116  12 

3990 

7A 

19 

36  46 

lie  20 

9175 

-tID 

NOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

NYOKERN 

4279 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

NYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

OWA  HJLL 

4286 

PLACER 

1 

39  05 

120  51 

2970 

RON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

6 

34  08 

115  08 

922 

RON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4296 

ELDORADO 

1 

38  42 

120  21 

5160 

lESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

5P 

5P 

lOHNSONOALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

464  5 

6A 

lOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

VAR 

33 

33  05 

116  36 

4215 

lULlAN  WYNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

SS 

JUNCAL  DAM 

4422 

ShfTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

.AISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  16 

119  06 

9110 

.EE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

6 

34  10 

116  32 

4300 

.ELLOGG 

4460 

SONOMA 

38  38 

122  39 

1360 

eA 

ELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1385 

9A 

.ELSEYVILLE  <.  SW 

4493 

LAKE 

23 

36  56 

122  53 

1460 

<11D 

ENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

45 

8A 

BA 

-ERLINGER 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

4518 

10 

35  57 

118  29 

3550 

7A 

.ERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

EHN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

10 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

5P 

ETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  56 

310 

8A 

-Ettleman  station 

KINGS 

11 

36  04 

120  06 

502 

5P 

6P 

ING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

4577 

DEL  NDRTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

5P 

AlO 

.NEELAND  10  SSE 

HUM80LDT 

7 

40  38 

123  54 

2396 

AlO 

•NIGHTS  LANDING 

4591 

YOLO 

23 

38  46 

121  43 

33 

YBURZ  STRAWBERRY 

ELDORADO 

38  46 

120  09 

9750 

Aio 

.A  CRESCENTA  FC  251 

4628 

13 

34  13 

lie  14 

1565 

5P 

AFAYETTE  3  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

afayette  fire  station 

4635 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  07 
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MIO 

AGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

96 

.AGUNA  BEACH  Z 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  46 

160 

HID 

.A  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

AKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

38  26 

120  01 

7500 

VAR 

AKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

-AKE  CITY 

4675 

16 

41  38 

120  13 

4613 

AKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

eA 

8A 

AKE  MOUNTAIN 

T 

40  01 

123  24 

3170 

MID 

akeport 

4701 

LAKE 

5P 

AKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

MID 

AKE  SABRINA 

4705 

INYO 

19 

37  13 

118  36 

9000 

AKESHORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

AKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

AKE  SPAULOING 

4713 

NEVADA 

6 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

5P 

AKE  SPAULOING  DAM 

4714 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4960 

AKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

HID 

A  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

32  46 

117  01 

526 

5P 

5P 

SAN  DIEGO 

25 

32  47 
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660 

7A 

ancaster 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 
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2352 

5P 
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4767 
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24 

35  23 

120  10 

1560 

MID 

AS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

5P 

5P 

AYTONV ILLE 

4851 
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39  42 

123  29 

1640 

MID 

A  ZACA  FOXEN  divide 

4855 
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32 

120  07 

1470 
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SNTA  BARBARA 
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LOS  ANGELES 

33 

34  09 

118  93 

1530 

4P 

E  GRAND 

4884 
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LOGAN  MEADOWS 

5040 

MADERA 

37 

19 

119 

19 
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SO  CALIF  EDISON  CD 

S 
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5064 

SNTA  BARBARA 
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34 
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26 

72 
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2 

3  5 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
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19 

36 

26 
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03 
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MID 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

C 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38 

11 

120 

01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

"LONG  BEACH 

5062 

LOS  ANGELES 

33 

46 

118 

1  2 

4P 

JOHN  W  TEED 

2 

3  6 

LORAINE 

5098 

KERN 

10 

35 

CHARLES  W  POOLE 

c 

LDS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 
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HENRY  fi  GEWE 

3 

33 

56 

118 

23 

99 

MID 

MID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

U  S  WEATHER  RUHEAU 

LDS  BANDS 

5116 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

2 

3  6 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

5119 
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27 

36 

53 

120 

56 
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SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37 

13 

121 

59 
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5P 

6P 

CITY  FIRE  DEPAHTMENl 

2 

3  6 

LDS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

37 

11 
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02 
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8A 

LEON  S  MILLER 

3 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 
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32 

34 

32 
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48 
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5P 
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3 

LOST  HILLS 

9151 
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10 

35 

37 

41 
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KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

C 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

38 

01 

1 19 

53 
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HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

s 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

56 

500 

MID 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

c 

34 

27 

116 

59 

2975 

2 

3  5 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
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MONTEREY 

121 

27 

STATE  DIV  OF  HVJYS 

LYTlE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

SAN  BERDINO 

28 

34 

07 

20 

1160 

MD 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5216 

SAN  BERDINO 

28 

12 

117 

27 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

3 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5216 

SAN  BERDINO 

28 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  C 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

120 

GA 

STATE  DIV  OF  =STRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

40 

U  5  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5255 

LDS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGI^;EERS 

MAHNKE 

5258 

LAKE 

23 

'ISS  M  L  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

19 

□EPT  WATER  RESOURCES 

s 

MANDEVILLE  ISLAND 

36 

02 

121 

34 

10 

VAR 

JESSE  FIERRO 

2 
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MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

32 

121 

34 

seso 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  6 

MANZANITA  MOUNTAIN 

5314 

SNTA  BARBARA 

3C 

34 

MID 

CORPS  OF  ENGli^EERS 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

5338 

KERN 

10 

36 

05 

119 

23 
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6P 

BANKLINE  OIL  COMPA'jY 

3  6 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

56 

201 1 

MRS  GABRIELLE  W1LS0^ 

3 

MARKLEEVlLLE 

5356 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

5546 

MIO 

ELOISE  e  FAIRBANKS 

c 

MARRE  RANCH 

5365 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

119 

1450 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

MARTINEZ  3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

122 

08 

225 

MID 

MARGARET  5  PLUMPER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37 

122 

06 
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9A 

CHARLES  P  WEAVER 

3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

01 

08 

9A 

9A 

CITY  FIRE  OEPARTHEN' 

? 

3  5 

MARYSVILLE 
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YUBA 

8 

35 
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MRS  J  BANTTARI 

MATHER 
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TUOLUMNE 

37 

37 

63 
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51 
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5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

3 

MC  CARTHV  POINT  RS 
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TEHAMA 

23 
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41 

3800 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

MC  CLDUD 
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SISKIYOU 

41 

16 

122 

08 
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6A 
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2 
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MEADOW  LAKE 
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FRESNO 
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26 
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33 

33 
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02 
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BA 
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MEDICINE  LAKE 
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37 
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35 
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C 
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47 
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22 
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18 
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29 
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14 

HEfiCED  IRRIG  DIST 
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52 
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SP 
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3 

MEYERS    INSPECTION  STA 
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36 
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51 
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3 
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03 
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C 
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49 
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06 
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21 
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C 
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3P 

SO  CALIF  EDISON  CD 

2 

3  5 

MILL  CREEK  INTAKE 
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CITY  OF  MODESTO 

C 

MOJAVE 

5756 

KERN 

6 

35 

03 

lie 

IC 

2775 

<£RN  CO  FIRE  DEPT 

3 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36 

13 

118 

10 

8000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

36 

38 

119 

09 

6520 

5P 

5P 

^ONO  INN 

2 

3  6  7 
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33 
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c 
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SS 
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^ 
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40 
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00 
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3 
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53 
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4P 
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2 
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17 
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3 

•NAPA  STATE  HOSPITAL 
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16 
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8A 
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2 
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NEEDLES 
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50 
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36 
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C 
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5 
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5P 
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3 
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BA 
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SA 
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6147 
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33 
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57 
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C 
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09 
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58 
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7A 
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3 
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32 
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33 

117 
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6 
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IMPERIAL 
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31 
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3 
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MADERA 
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8A 
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5P 
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6290 
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C 
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STAN ISLAUS 

34 

37 

52 
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52 
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eA 
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6P 

7P 
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3 
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6354 
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23 
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26 
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C 

6370 
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25 
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3 
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33 
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13 

24 

60 
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2 

3  5 
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SAN  DIEGO 
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31 
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CITY  OF  OCEANSIDE 

C 
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3 
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18 
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24 
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6399 
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16 
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9P 

5P 
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OLINDA 
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51 

620 

8A 
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3 
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3 
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LOS  ANGcLES 

26 

34 

15 

06 

4290 

5P 

5P 
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c 
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20 
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02 
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CAL  DIV  BEACH  +  PAR* 

2 

3  5 
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3? 
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7P 
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6506 

GLENN 

23 

45 

122 

12 

SA 

6A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

2 

3  5 

ORLEANS 
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PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
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PALMDALE  2  NE 
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PALOS  VEROeS  EST  FC  *.3C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PARKFIELO  a  NNW 
PASADENA 
PASKENTA  RANGER  STATION 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  3  NNW 
PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 
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PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
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PETALUMA  FIRE  STATION  2 
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PIEORA 
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PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 
PITTS  RANCH 
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PLEASANT  HILL   1  NW 
PLYMOUTH 
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POINT  ARENA  LIGHT  5TA 
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POMONA 
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PORTERVILLE 
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JACINTO 

JACINTO  RANGER  STA 
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JUAN  GUARD  STATION 
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POTTER  VALLEY  3  NNW 
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RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
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RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 
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■SACRAMENTO  W8  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
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SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA   i,  WSW 
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SAINT  JOHN 
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SALINAS  CAA  AIRPORT 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALSIPUEDES  JALAMA  OIV 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   no  B 
SANBERG  WB 
BSAN  OIE60  W6  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 
SAN  DlMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  BELL  STATION 

SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
"SAN  FRANCISCO  CALIF 
ACADEMY  OF  SCIENCES 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
MSAN  FRANCI SCO  WB  AP 
•SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 


6943 

:  egte 

69^0 
6960 
6952 
696  3 
6982 
7000 
7009 
7011 

7016 
702*. 
7050 
7070 
7077 
7035 
7093 
7096 
7097 
7105 

7107 
7108 
;  7108 
7111 
7123 
7150 
7179 
7195 
7205 
7231 

72'.'. 
7253 
7279 
7292 
7296 
7306 
7339 
7361 
7370 
7'.1', 


FRESND 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

LUIS  OBPO 
LUir  OBPO 
LUIS  OBPO 

KERN 

TEHAMA 

TULARE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 

SONOMA 

FRESNO 


SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

LAKE 

ELDORADO 
ELDORADO 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOC I  NO 
MENDOC I  NO 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE  - 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
FRESNO 
VENTURA 

MENDOCINO 
MENDOC I  NO 
MENDOC I  NO 
SAN  DIEGO 


BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MAR I POSA 

VENTURA 

VENTURA 

MERCED 

ELDORADO 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 
[.OS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
S  ANGELES 
■-•ERSIDE 
flTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  01  ECO 
LOS  ANGELES 
SAN  eENlTO 

FRESNO 
TUOLUMNE 
SAN  SERDINO 


MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 

DIEGO 
KERN 

SAN  BERDINO 

TEHAMA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

CONTRA  COSTA 


PLACER 
FRESNO 
TULARE 
SHASTA 


SAN 
TUOLUMNE 
SACRAMENTO 
SACRAMENTO 
TEHAMA 
NEVADA 


NAPA 

GLENN 


CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

SN  LUIS  08P0 

SNTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 

SAN  BENITO 
SAN  SERDINO 
MONTEREY 

ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 


SAN  FRANC1SC( 


ANGELES 
LOS  ANGELES 

MATEO 
RIVERSIDE 


MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 


11 

3^  '•2 

37  06 

38  '•5 


38 

3  3  'h9 

37  27 
36  21 
33  21 

33  'ta 

36  36 

36  33 

38  03 

a*.  17 

35  53 

36  01 
3*.  09 

39  53 
35  38 
35  40 
35  60 


36  66 
60  20 
36  36 
36  31 
38  16 
38  15 


39  22 

39  la 

39  22 

32  57 

33  53 
36  10 
36  07 
39  56 
36  20 
33  06 


36 


35  08 
60  59 
38  66 


37  57 

38  29 
38  55 


33  56 
39  10 

37  27 

38  68 


36  30 
38  30 

38  36 

39  63 

37  50 
36  60 

35  20 

36  35 
36  32 

38  30 
53 

38  09 


36  06 

37  02 


I  67 

37  05 

37  20 

36  69 

33  36 

35  le 


21  36 
21  29 
21  36 
21  36 
19  33 
19  10 

19  19 
21  11 

20  30 
16  26 


16  05 
16  32 
22  08 
21  30 
16  51 
18  23 
20  50 

20  29 


20  29 
16  09 
22  33 
20  61 


19  36 
22  38 
22  36 
19  23 


22  05 
20  51 

23  62 


17  66 

22  01 

19  01 

20  28 

18  36 
IB  38 
IB  56 

19  26 

23  07 
23  06 
23  08 
17  06 

17  36 

20  61 
IB  32 
20  57 

18  35 
16  51 


23  12 

21  10 

22  21 


21  57 

17  05 

19  51 
21  30 

21  30 

22  68 

20  16 
22  28 
22  32 
22  22 
22  00 

22  06 

21  36 

20  30 
20  26 
20  23 
20  13 

23  35 


21  05 
17  16 
21  62 


17  10 

17  68 

17  66 

21  19 


21  53 
21  31 
17  31 
2  0  60 


Obser 
vation 
Time 


CITY  OF  OROVILLE 
ALBERT  E  PALMER 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  resource: 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
WHEATLCYS  RANCH 

S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  »  POOLE 
BARR 

JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    I RR IG  OlST 
PALMDALE  IRRIG  DtST 
US  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

MISS  LILY  BERG 

+  E  COMPANY 
HETCH  HETCHY  WTH  SUP 
METRO  WATER  DISTRIC 
HERBERT  H  DURHAM 
HARCELENE  ROBERTS  Rl 
PASADENA  WATER  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
HARRY  E  WERNER 

CIVIL  AERO  ADM 

HUDSON  RANCH 
HORACE  L  ROGERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
PETALUMA  FIRE  DEPT 

OR  E  CHAIX 
MRS    IDA  H  AKERS 


POLICE  DEPARTMENT 


AUBREY  W  PITTS 


INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LOUIS  M  8AUMFALK 
LORRIN  L  CRAIN 

PUBLICATION  DISCONTINUED 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 
2   3  5 


S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 

C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DTTO  R  HUGHES 
'USSELL  E  NEAR 

*  E  COMPANY 
'OMEftADO  SOIL  CON  01 
CORPS  OF  ENGINEERS 
»UTH  E  MYERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
-OUIS  6  SPAULDING 

CORPS  OF  ENGINEER'S 
CERN  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

S  WEATHER  BUREAU 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACT: 
CITY  FIRE  OEPT  STA  . 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 


2  3  5  1 
2   3  5 


CITRUS  EXP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
3EPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
LLOYD  D  COMPTON 

STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  METCHY  WTR  SUP 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
5  WEATHER  BUREAU 
IVERSITY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EOWIN  H  LEARNED 
CLARA  6  ABREAU 
JAMES  A  STURGEON 


3R0THER 

S  CIVIL  AERO  AOM 
SN  LUIS  OBPO  CO  FCO 
JS  GEOLOGICAL  SURVEY 
JS  GEOLOGICAL  SURVEY 
G  +  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  Ci 
SO  CALIF  EOISON  CO 
JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

JOHN  M  SHIELDS 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

A  CO  FIRE  WARDEN 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
A  CO  FIRE  WARDEN 
S  FOREST  SERVICE 


PUBLICATION  DISCONTINUED 


OE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENTj2  : 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWiLLER 

M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  H  PEH0Z2I 


StaHon 

Index  No.  | 

County 

0 
0) 

.S 

Latitude 

1 

Longitude 

Elevation 
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Time 

Observer 
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Tables 

.  Temp. 

Precip.  1 

SAN  MARCOS  RANCH 

U  S  BUR  RECLAMATION 

«SAN  PEDRO 

LOS  ANGELES 

33 

MARINE  EXCHANGE 

SiSAN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

17 

37 

SB 

122 

32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

I 

■  5 

7882 

37 

66 

121 

59 

555 

MID 

C 

LOS  ANGELES 

G  R  0  B  I  N  SO  N 

SANTA  BARBARA 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

32 

rv  STATION  KEYT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

2 

3  5 

7915 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

5P 

2 

I  5 

BSANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

S  M  LIFEGUARD  SE R 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29 

36 

21 

119 

06 

265 

6A 

SA 

ERUIN  0  STUART 

2 

3  5 

7959 

36 

20 

119 

01 

2250 

■IID 

C 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

4 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  6  S 

8072 

SONOMA 

2Z 

38 

21 

122 

60 

175 

■4ID 

WILLIAM  G  SANDERS 

c 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

36 

10 

118 

28 

760 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIMI    3  E 

6256 

VENTURA 

33 

36 

16 

118 

66 

92  0 

MID 

SIMI   FIRE  STATION 

c 

8266 

36 

66 

119 

66 

Z500 

MID 

c 

SODA  SPRINGS 

NEVADA 

e 

ARTHUR  COUILLARD 

SOLEDAO 

8338 

MONTEREY 

26 

36 

26 

121 

19 

2C6 

6A 

JAN  M  JAC08SEN 

3 

8366 

61 

23 

123 

29 

550 

3A 

3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

16 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8606 

INYO 

19 

37 

10 

lie 

36 

9500 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

s 

8636 

690 

SQUIRREL    INN  I 

SAN  BEROINO 

15 

EDGAR  L  KEISTER 

SQUIRREL   INN  2 

8679 

SAN  BEROINO 

15 

36 

16 

117 

16 

5P 

6P 

LEROY  KEMP 

2 

3  5  7 

B510 

36 

56 

118 

35 

10200 

VAR 

s 

*STOCKTON  CAA  AIRPORT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

UARTIN  P  MUHS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

23 

3RLAND  UNIT  wu  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

3591 

SHASTA 

21 

61 

10 

121 

56 

5300 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCE 

s 

9606 

39 

36 

121 

06 

37B6 

5P 

5P 

2 

3  5  7 

SUSANVILLE   1  WNW 

LASSEN 

le 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMAOOR 

16 

38 

23 

120 

66 

1580 

SA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

3 

8768 

36 

23 

117 

61 

7500 

5P 

5P 

3   5  7 

TENNANT 

SISK  lYOU 

12 

^RS  :.1ARGARET  KNOLL 

TERMO 

8873 

LASSEN 

le 

60 

52 

120 

27 

5300 

i^lD 

SULO  E  LAKSO 

c 

8881 

15 

120 

21 

5900 

VAR 

s 

38 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TOPANGA   RANGER  STA  FC  6 

LOS  ANGELES 

33 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

33 

50 

118 

20 

87 

6P 

6P 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

8992 

33 

39 

117 

36 

970 

MIO 

c 

TULELAKE 

SISKIYOU 

12 

TULELAKE  W  U  ASSN 

TULELAKE  5  WSW 

9056 

SISKIYOU 

12 

61 

121 

36 

5P 

TULELAKE  W  U  ASSN 

3  6 

9061 

36 

22 

118 

17 

9063 

37 

53 

119 

20 

a600 

s 

9073 

37 

29 

120 

51 

8A 

3 

9063 

60 

66 

122 

le 

1060 

BA 

3  5  6 

90B7 

33 

117 

UB 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

2 

3  5 

9099 

36 

08 

03 

1990 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERV ICE 

2 

3  5 

9105 

36 

62 

120 

03 

7629 

3P 

3P 

2 

3  5  7 

9122 

39 

09 

123 

12 

523 

5P 

5P 

2 

3  5 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

16 

1550 

8A 

MARJORIE  S  DORY 

3 

UKIAH  MASONITE 

MENDOCINO 

2Z 

MASONITE  C0RP0RATI0^ 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33 

56 

117 

52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WUNlVERS ITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

36 

06 

lie 

27 

630 

6P 

6P 

UCLA 

2 

3  6 

UPLAND 

9157 

SAN  BEROINO 

26 

36 

08 

117 

60 

6P 

ROBERT  BEARD 

2 

3  5 

STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

I  Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

■■■ation 

Obser- 
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Time 

Observer 
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1  Temp. 

1  Precip.  { 

JPPeR  LAne  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEORONCINI 

3 

JPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

jpPER  MATTOLE 

HUMBOLOT 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

3 

;PPeft  SAN  LEAri)SO 

9185 

122  10 

413 

MIO 

E  BAY  MUN  UTL  01  ST 

JPPER  TfiES  PINOS 

9189 

20 

36  36 

121  02 

MID 

ELDON  FANCMER 

C 

fACAVlLLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

C  J  UHL 

2   3  5 

/ALLETON 

9221 

HONTfREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

410 

4RS  AMY  CURTIS 

C 

'ALLEY  CENTER  3  NE 

92  26 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1616 

7A 

C  F  IVERSON 

3 

'ALYERW  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3700 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

fAN  NUVS  CITY 

NAREMOUSE  FC  IS 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

8A 

W  C  WOODSON 

'ENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

•110 

JOHN  9  HARPER 

C 

'ENTURA 

9265 

VENTURA 

33 

34  17 

119  16 

45 

6* 

ROY  PINKERTON 

3 

(ERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

SO  CALIF  EDISON  CO 

S 

'ICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

6 

34  33 

117  18 

2900 

6A 

6A 

VICTOR  CO  WATER  0IS1 

2  3  6  C 

MNCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  06 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

riNTON 

9351 

PLUMAS 

8 

39  49 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

3 

aSALIA 

9367 

36  20 

119  18 

354 

9A 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

2  3  6 

rOLCANOV ILLE 

9362 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

6* 

ELMER  C  OGLE 

3 

'OULMERS 

9366 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

W  J  VOLLMERS 

3  C 

'OLTA  POWER  HOUSE 

23 

40  27 

121  52 

2200 

P  6  +  E  COMPANY 

2  3  5  C 

(ALL  ACE 

9<.ie 

CALAVERAS 

2 

36  12 

120  59 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

3 

lALHAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

37  57 

STUART  P  BERKELEY 

3 

(ALNUT  CREEK 

9<.23 

4 

37  54 

122  04 

190 

8A 

8A 

RAY  I  WHITTEMORE 

2   3  5 

lALNUT  CREEK  2  ENE 

91.26 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

C 

lALNUT  CREEK  <•  £ 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

400 

4RS  ERNA  G    IRV ING 

(ALNUT  GROVE 

91.28 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

5P 

5P 

JELTA  FARM  BUR  CTR 

2  3  6  6 

ev     PAUL  LACKAS 

(ALMJT  PATROL 

STATION  FC  102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

486 

i  PEDERSON 

lARNER  SPRINGS 

91.47 

SAN  01  EGO 

33 

33  17 

1  16  38 

3180 

EARNERS  RESORT  CO 

2   3  6  C 

[ASCO 

KERN 

eA 

FERNflNOO  L  ANAYA 

2   3  6 

lASIOJA  PATTERSON  RANCH 

9457 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

■<ID 

wiLBER  E  Patterson 

C 

(ATSONVlLLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36  &6 

121  46 

8A 

6A 

JOHN  L  K 1 STLER 

2   3  5 

(AWONA  RANGER  STATION 

9462 

MARIPOSA 

37  32 

119  40 

3976 

MID 

US  NAT  PARK,  SERVICE 

C 

lEAVERVlLLE  RANGER  STA 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5  C 

tEEO  1  S 

9499 

SISK 1  YOU 

12 

41  25 

123  23 

3630 

CHESTER    I  KlMREY 

2  3  5 

lELOON 

9512 

10 

35  40 

lie  17 

2653 

410 

WESLEY  G  LEAZENBY 

C 

(EST  8IG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

(ESTHAVEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

285 

BOSTON  LAND  COMPANY 

3 

(EST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W  e  (4ANKER 

3 

(ESTVILLE 

PLACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(ESTMOOD  3  WSW 

9600 

tASSEH 

8 

40  18 

121  03 

4990 

5P 

5P 

CLOSED  a/l/57 

IHEATLANO  2  NE 

9605 

39  02 

121  24 

113 

MID 

THOMAS  A  FERGUSON 

C 

(HEELER 

9612 

"ENOOC INO 

17 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

WOLF  CREEK   TIMBER  C( 

2  3  5 

(HEELER  SPRINGS  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

850 

•tio 

KENNETH  P  SHELflON 

C 

(HEELER  SPRINGS  7  N 

9616 

VENTURA 

29 
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5P 
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86 
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2  3  5  C 
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9665 
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1900 
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STATE  DIV  OF  F5TRY 
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GLENN 

23 

39  32 

122  12 
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SA 

i  R  ALLARO 

2   3  6 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

4ID 

JIM  M  9LACKM0RE 

C 
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8A 

8A 

CITY  OF  WINTERS 

2   3  5 

<OFFORD  HEIGHTS 

35  43 
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2700 

SS 

james  H  JOHGENSEN 

tOOOCHUCK  MEADOW 

9773 
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37  02 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

(OOOFOROS 

ALPI NE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

6P 

5P 

4RS  GLEN  BARR 

2   3  5  7 

rOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

:OUNTY  OF  YOLO 

2   3  5 

(RIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  07 

121  56 

1600 

3 

(RIGHTS  LAKE 

9816 

ElOORADO 

1 

39  51 

120  14 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

'0R6A  LINOA 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2   3  5 

'ORKVlLLE 

9861 

MENDOC I  NO 

38  65 

123  16 

1100 

■1ID 

4RS  LOLA  a  HULBERT 

C 

'05EIHITE  NATIO(UL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

6P 

5P 

J  S  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  6       7  C 

'REKA 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

6A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

Station 


County 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


NEW  STATIONS 


LA  PORTE 
PARADISE 
SLOAT 


66eS  { 
82  92  ( 
9376  ! 


39  45 
39  52 
33  12 


4975 
1708 
4115 


1  aiLL  O'ROURKE 
k  PARADISE  FIRE  DIST 
I  CLARENCE  F  ELWORTHY 
>  CHAMBER  OF  COMMERCE 


REACTIVATED  STATIONS 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAh,  10  KERN, 
17  NORTH  COAST,  18  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJAfiO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEQ 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  VNEZ ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologis t ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  In  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station 
name,  and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include 
snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
Issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

<l 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown.  ^ 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio    of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  Dally  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  coluann  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC,  Asheville,  N.C.   9/27/57    2225 


-  274  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


SEPTEMBER  1957 
Volume  LXI     No.  9 


ASHKVILLE:  1957 


CALIFORNIA  -  SEPTEMBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


Two  storms  of  note  passed  over  the  State  during  Septem- 
ber, a  weak  one  from  the  15th  to  18th  that  caused  locally 
light  showers  especially  in  the  central  portion  and  the 
adjacent  mountains,  and  an  intense  upper  level  storm  from 
the  26th  to  30th  that  produced  heavy  rains  in  most  of  the 
northwestern  portion  causing  considerable  damage  locally 
to  crops.  As  a  result  this  was  the  wettest  September  at 
Mt.  Shasta  since  1888,  the  wettest  at  Red  Bluff  since  1923, 
the  third  wettest  at  Sacramento  in  109  years  of  record,  and 
the  third  wettest  at  San  Francisco  since  records  began  in 
1849.  However,  the  heavy  rains  were  restricted  to  the 
northern  one-third  of  the  State.  Except  in  the  higher  moun- 
tains, little  or  no  rain  fell  during  the  month  south  of  a 
line  beginning  from  Ben  Lomond  on  the  coast,  north-north- 
eastward through  the  Sacramento  Valley  ,  and  then  east- 
northeastward  to  the  Nevada  border.  A  description  of 
some  of  the  storms  and  resulting  damage  will  be  found  fol- 
lowing this  summary.  Temperatures  were  a  little  on  the  warm 
side,  more  as  a  result  of  fairly  persistent  high  minimums 
rather  than  from  any  prolonged  periods  of  high  maximums. 
This  was  the  second  warmest  September  at  Eureka  since  rec- 
ords began  in  1887.  The  fire  danger  was  ended  by  the  rains 
in  northern  California,  but  in  the  southern  portion  it  re- 
mained high  all  month.  The  larger  fires  occurred  in  the 
Los  Padres  National  Forest  (9,600  acres)  and  in  the  San 
Gabriel  Mountains. 

With  few  exceptions,  mean  monthly  temperature  departures 
remained  close  to  September  averages,  generally  in  the  +2.0° 
to  -2.0°  range.  Daily  mean  temperatures  were  most  often 
above  individual  averages  during  the  first  ten  days  and 
again  during  the  last  ten  days  except  in  those  areas  re- 
ceiving the  heavier  rains.  Greatest  positive  departures 
were  noted  during  the  period  6th  to  8th,  when  most  stations 
recorded  their  highest  maximum  temperatures.  The  highest 
in  the  northern  half  of  the  State  was  111°  at  Centerville 
Power  House  on  the  7th,  and  in  the  southern  half,  118°,  at 
Cow  Creek  on  the  8th.  Cooler  weather  was  dominant  generally 
from  the  15th  to  19th  statewide,  and  from  the  26th  to  30th 
in  northern  portions.  Both  White  Mountain  1  and  Bridgeport 
recorded  the  lowest  minimums,  18°,  on  the  20th.  Mean  monthly 
temperatures  ranged  from  a  high  of  93.3°  at  Cow  Creek  to 
a  low  of  39.6°  at  White  Mountain  2. 

Many  stations  in  the  northwestern  one-third  of  the  State 
received  monthly  precipitation  totals  in  excess  of  400  per- 
cent of  average,  some  exceeding  900  percent.  However,  defi- 
cient rainfall  was  the  rule  over  the  remainder  of  California 
where  monthly  totals  of  less  than  20  percent  of  average  were 
not  uncommon.  Vollmers  was  the  wettest  station  measuring 
12.25  inches  (885  percent  of  average),  with  8.58  inches  of 
it  falling  on  the  27th,  and  the  remaining  3.67  inches  on 
the  next  three  days.  Daily  catches  of  from  3  to  4  inches 
were  noted  in  northwestern  coastal  valleys  and  in  a  large 
area  in  the  vicinity  of  Mt .  Shasta.  The  Weather  Bureau 
station  at  Mt .  Shasta  measured  6.38  inches  of  rain  on  the 
26th  -  27th.  This  storm  caused  thousands  of  dollars  of 
damage  to  a  new  highway  under  construction  south  of  the 
city.  Because  the  storms  almost  completely  bypassed  the 
southern  half  of  the  State,  223  stations  there  received  no 
measurable  monthly  falls.  Light  snow  was  reported  by  the 
California  State  Highway  Department  on  the  17th  at  Donner 
Pass  and  Carson  Pass,  and  six  inches  of  snow  fell  at  Kaiser 
Pass  (elevation  9,300  feet)  between  Huntington  and  Florence 
Lakes . 

According  to  reports  of  the  California  Weekly  Weather 
and  Crop  Bulletin,  the  warm  weather  over  the  State  in  gen- 
eral during  the  first  two-thirds  of  September  hastened  the 
maturity  of  nearly  all  crops  and  accelerated  harvesting 
activities.  Light  winds  during  this  period  also  favored 
crop  dusting  especially  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin 


Valleys.  Citrus  trees  in  the  Los  Angeles  area  were  mostly 
recovered  from  earlier  defoliation  attributed  to  red  scalei 
and  dry  winds;  however,  below  normal  walnut  crops  were  an- 
ticipated as  a  result  of  the  persistent  summer  heat.  Rains; 
over  the  northern  half  of  the  State  caused  minor  damage  to 
prunes,  grapes,  tomatoes,  and  hay,  and  delayed  harvesting 
and  fieldwork  in  the  north  and  central  coastal  valleys. 
Strong  winds  and  rain  on  the  26th  in  the  Sacramento  Valley 
caused  some  trees  to  blow  over  in  the  young  orchards  and 
severely  damaged  some  of  the  grapes  and  tomatoes.  For- 
tunately precipitation  was  lightest  over  the  heaviest  tomato: 
and  grape  growing  areas.  Crops  in  general  over  the  State: 
fared  quite  well  with  only  the  usual  local  setbacks  being  re- 
ported. ; 

Joseph  R.  Glantz  : 
Climatologist  j 
Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 


STORMS,   SEPTEMBER  1957 

On  the  6th:  Widespread  thunderstorms  in  southern  Cali-i 
fornia  counties  associated  with  extremely  warm  weather  caused 
many  brush  fires  and  locally  strong  winds.  A  lightning- 
caused  brush  fire  at  Palmdale  destroyed  1  home,  2  garages, 
and  a  car,  and  damaged  2  other  structures.  A  flash  flood 
inundated  roads  in  the  Mojave  Desert  between  Palmdale  and 
Lancaster.  Winds  up  to  60  m.p.h.  swept  parts  of  San  Ber- 
nardino County,  and  lightning  caused  brush  fires  in  Mill! 
Creek,  Oak  Glen,  Lucerne  Valley,  and  Mission  Canyon  areas.! 
A  brief  windstorm  in  Barstow  tore  down  powerlines.  In  Sar! 
Diego  County  gusty  winds  knocked  down  powerlines,  disrupting! 
service  at  Chula  Vista,  Coronado,  and  Imperial  Beach.  Winds! 
of  43  m.p.h.  were  reported  at  the  San  Diego  Yacht  Club.  [ 

On  the  26th  to  28th:  A  Pacific  northwest  storm  with  a' 
cold  front  moving  across  the  northern  part  of  the  State' 
beginning  on  the  evening  of  the  26th  caused  widespread  ancj 
locally  heavy  rains.  These  unseasonable  rains  caused  con-j 
siderable  crop  damage.  At  McCloud,  Siskiyou  County,  heav}| 
rains  exceeding  seven  inches  caused  flooding  of  the  Thimble4 
berry  Creek,  washing  out  fences  and  sidewalks,  and  flooding? 
three  homes.  At  Mt .  Shasta  flash  flooding  dumped  tons  ofS 
mud  and  debris  on  city  streets.  At  Woodland,  Yolo  County,! 
leaf-plugged  gutter  drains  flooded  streets  in  business  anc! 
residential  areas.  Some  streets  in  Davis  were  flooded  tc 
depths  up  to  one  foot  due  to  an  unfinished  storm  drain  pro-' 
Ject.     Strong  winds  damaged  fences  and  gardens  at  Pt .  Arena. 

On  the  29th:  A  lightning  bolt  struck  and  destroyed  a 
huge  substation  transformer  at  Coyote  Point  on  the  Sar, 
Francisco  Peninsula.  Powerlines,  transformers,  and  insula-i 
tors  were  struck  by  lightning  at  many  places  in  Davis, 
Woodland,  Colusa,  and  Knights  Ferry  areas  of  Sacramentc 
Valley.  A  home  was  struck  by  lightning  four  miles  northeast 
of  Willows  in  Glenn  County.  Brief  falls  of  hail  J72  to  3l'. 
inch  in  diameter  fell  at  Fiddletown  and  Garden  Valley  in  the 
Sierra  foothills,  and  hailstones  knocked  some  grapes  froj 
vines  in  the  Ukiah  area  of  Mendocino  County. 

On  the  30th:  A  series  of  violent  thunderstorms  moveci 
rapidly  northward  across  Lassen  County,  accompanied  by  tor-; 
rential  downpours  and  frequent  hail.  In  a  brief  hailstom; 
on  the  north  limits  of  Susanville,  hailstones  (come  shaped); 
were  as  large  as  golf  balls. 

Maurice  P.  Bergerson 

Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


****♦*♦♦♦*♦***♦** 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue  of  Clima- 
tological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text 
will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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1  00 
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k  < 

0  3 

5  i 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOIl^T 

AM 

87.0 

50.7 

68.9 

104 

9+ 

41 

20 

18 

14 

0 

0 

0 

3,16 

2^46 

27 

•  0 

0 

5 

1 

1 

IsNGWIN  PAC  UNION  COL 

79.9 

53.8 

66.9 

101 

7 

46 

16 

66 

6 

0 

0 

0 

2  ,95 

2  .90 

1  .76 

27 

•  0 

0 

4 

2 

1 

lillG  PIP  PS 

AM 

91  .4 

49.  0 

70,2 

107 

9+ 

38 

19 

33 

20 

0 

0 

0 

.0 

0 

CALLIHAN  RS 

85.5 

41.1 

63,3 

99 

6 

29 

19 

88 

17 

0 

2 

0 

1  ,84 

.38 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

85.0 

46.7 

55.9 

100 

8  + 

37 

19 

77 

17 

0 

0 

0 

3  ,04 

1  .51 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

tLOVRROALE  3  5SE 

AM 

86.2 

53.1 

69.7 

1.1 

110 

8 

46 

5 

6 

11 

0 

0 

0 

4,30 

3.81 

3.60 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

COVELO 

AM 

87.7 

45,0 

66,4 

_ 

1.3 

105 

9 

34 

20 

49 

16 

0 

0 

0 

3.38 

2.76 

2.41 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

CRESCENT  CITY  1  N 

68. AM 

50.  7M 

59. 6M 

0,7 

76 

20 

44 

21 

154 

0 

0 

0 

0 

5.08 

3.04 

4.40 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

DUTTONS  LANDING 

AM 

78  •6M 

51  .4M 

65. OM 

99 

8 

44 

1 

3 

0 

0 

0 

1.11 

.0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

79.2 

45,3 

62.3 

8,  1 

91 

6 

35 

19 

96 

3 

0 

0 

0 

3  ,53 

2.24 

1  .77 

27 

•  0 

0 

4 

2 

2 

EUREKA  WR  CITY  R 

64  .9 

53.7 

59,3 

3,  1 

70 

16  + 

49 

22  + 

167 

0 

0 

0 

0 

1  ,37 

.70 

1.02 

26 

•  0 

0 

3 

1 

1 

-OREST  GLEN 

AM 

87.8 

42.7 

65,3 

4,0 

103 

10 

33 

20 

60 

19 

0 

0 

0 

3  ,92 

3.18 

2.58 

27 

•  0 

0 

5 

2 

1 

FORT  BRAGG 

AM 

67.3 

51,1 

59.2 

1.9 

74 

30 

42 

4 

169 

0 

0 

0 

0 

2,05 

1.41 

1  .32 

27 

•  0 

0 

5 

1 

1 

'ORT  BRAGG  AVN 

66.4 

47,8 

57,1 

0.3 

71 

6  + 

38 

4 

230 

0 

0 

0 

0 

2,17 

1  .90 

1.30 

26 

•  0 

0 

3 

2 

1 

FORT   JONES  RS 

85.2 

41,8 

63.5 

2.7 

97 

7 

30 

19+ 

80 

18 

0 

3 

0 

,88 

.45 

.34 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

FORT  ROSS 

70. B 

51  ,4 

61.1 

80 

6 

44 

14 

113 

0 

0 

0 

0 

3  .94 

3.23 

2.24 

27 

•  0 

0 

4 

2 

2 

iSRATON   1  W 

78.0 

49.6 

63.8 

_ 

0.5 

100 

7 

40 

1 

66 

4 

0 

0 

0 

3.22 

2.79 

2.30 

27 

•  0 

0 

3 

2 

1 

Hamilton  af" 

78.1 

55.1 

66.6 

0.8 

95 

7 

48 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

1,38 

1.31 

.80 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

HAMILTON  AFP    1  E 

78.9 

50.6 

64.8 

90 

22 

40 

1 

43 

1 

0 

0 

0 

1,16 

.55 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

HAPPY  CAMP  RS 

89.5 

48.1 

68,8 

3,6 

102 

9 

37 

20 

20 

21 

0 

0 

0 

3  ,59 

2.92 

2.26 

27 

•  0 

0 

3 

2 

2 

HEALDSBURG 

83.5 

51.3 

67,4 

0,6 

106 

7 

42 

1 

9 

9 

0 

0 

0 

4,09 

3.68 

2.50 

27 

•  0 

0 

4 

2 

2 

JOKE  ISLAND 

80.6 

55, 8M 

68,2M 

102 

7 

49 

19 

10 

6 

0 

0 

0 

•  40 

•  0 

0 

0 

0 

<ENTFIELD 

AM 

78  .AM 

52, OM 

65, 2M 

1,0 

99 

8 

45 

21 

38 

3 

0 

0 

0 

2  .32 

1.74 

1«22 

27 

•  0 

0 

3 

2 

1 

KLAMATH  R 

69. A 

51.7 

60,6 

81 

20 

46 

18  + 

125 

0 

0 

0 

0 

2  .45 

2.02 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1 

WUNT  HEBRON  RS 

AM 

78.0 

37,1 

57.6 

89 

7 

23 

19 

217 

0 

0 

5 

0 

3,03 

1^70 

27 

•  0 

0 

3 

2 

2 

*IAPA  STATE  HOSPITAL 

M 

50,7 

M 

44 

1 

0 

0 

0 

1,31 

•  96 

.70 

28 

•  0 

0 

2 

2 

0 

DRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

72.7 

49.8 

61,3 

2.3 

83 

8 

44 

20+ 

109 

0 

0 

0 

0 

1,96 

.91 

.98 

27 

•  0 

0 

2 

2 

0 

3RLEANS 

87.6 

51.1 

69,4 

2.3 

1  06 

9 

40 

20 

21 

17 

0 

0 

0 

2,65 

1.65 

•  0 

0 

'ETALUMA  FIRE  STA  2 

83.0 

53.6 

68,3 

3.4 

105 

7 

43 

9 

6 

7 

0 

0 

0 

,99 

.77 

.56 

27 

•  0 

0 

2 

1 

0 

POINT  ARENA 

AM 

M 

M 

M 

46 

12  + 

0 

0 

0 

3  ,04 

2.79 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

POTTER  VALLEY  PH 

86  .6M 

49.3 

68. OM 

0.7 

106 

8 

41 

20 

27 

14 

0 

0 

0 

4,18 

3.63 

2.74 

27 

■  0 

0 

5 

2 

1 

pAINT  HELENA 

85.3 

49.9 

67.6 

1.3 

109 

7 

42 

20 

14 

1 1 

0 

0 

1  .70 

1  .41 

1^15 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

SALYFR  RS 

AM 

87.3 

50.2 

68,8 

103 

10 

41 

20 

30 

17 

0 

0 

0 

2.85 

2.18 

2>14 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAN  RAFAEL 

81  .9 

54,8 

68.4 

100 

1 

9 

7 

0 

0 

0 

1  .62 

1.22 

•  94 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

SANTA  ROSA 

AM 

83.5 

50,5 

67,0 

2.4 

106 

8 

41 

1 

16 

9 

0 

0 

0 

2.16 

1.78 

1^50 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

SCOT  I A 

72.6 

52,9 

62,8 

1.7 

83 

2  0 

69 

0 

0 

0 

0 

2.88 

2^01 

27 

.0 

0 

2 

1 

SONOMA 

85.0 

48,8 

66,9 

109 

7 

40 

1  + 

15 

10 

0 

0 

0 

1.95 

1  .48 

1.44 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

TULELAKE  //R 

80.8 

39,6 

60,2 

3.1 

93 

2  0 

144 

4 

0 

2 

0 

1.64 

1,07 

.63 

27 

.0 

0 

1 

0 

jUKIAH 

88  .0 

51.7 

69,9 

3.2 

109 

8 

43 

20 

8 

12 

0 

0 

0 

3.51 

3.07 

2.25 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

IWEAVFRVILLE  RS 

AM 

87.8 

46.5 

67,2 

4.0 

102 

9 

36 

20+ 

48 

18 

0 

0 

0 

2.36 

1  .77 

.92 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

WEED  1  S 

AM 

77.7 

42.1 

59,9 

90 

7 

30 

20 

154 

1 

0 

3 

0 

6.16 

4.85 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

IWHEELER 

65.1 

51.2 

58,2 

80 

8 

45 

2  + 

198 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1.77 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

YREKA 

AM 

84.3 

46.4 

65,4 

2.9 

95 

7 

35 

20+ 

72 

15 

0 

0 

0 

.97 

.49 

.60 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

64.  8 

2.61 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RS 

83. IM 

40. IM 

61  .6M 

96 

6 

27 

24 

119 

8 

0 

6 

0 

1  .66 

.74 

27 

•  0 

0 

2 

2 

0 

MTURAS  RS 

AM 

83  .8 

38.2 

61.0 

3.9 

97 

7 

26 

19+ 

118 

8 

0 

4 

0 

.95 

.42 

.68 

30 

•  0 

0 

2 

1 

0 

AUBURN 

AM 

86.1 

55.4 

70.8 

0.1 

104 

8 

49 

1 

11 

12 

0 

0 

0 

1.03 

.60 

•  86 

28 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

71  .7 

54.4 

63.1 

• 

0.4 

89 

6  + 

43 

30 

128 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.87 

1^05 

27 

•  0 

0 

4 

1 

1 

BOWMAN  DAM 

74  .5 

50.9 

62.7 

1.9 

91 

7 

41 

16 

114 

2 

0 

0 

0 

1.75 

.77 

•  0 

0 

0 

SPOOKS  FARNHAM  RCH 

AM 

87. 8M 

54. 2M 

71. OM 

_ 

1.3 

105 

8+ 

47 

21 

8 

14 

0 

0 

0 

.98 

.88 

.50 

27 

•  0 

0 

3 

1 

0 

BUPNEY 

AM 

81  .5 

37,8 

59.7 

2.0 

97 

7  + 

27 

19 

162 

5 

0 

5 

0 

3.11 

2.53 

2.10 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

CANYON  DAM 

78  .IM 

41  ,8M 

60. OM 

1.6 

94 

8 

34 

18+ 

163 

3 

0 

0 

0 

2.13 

1.55 

1.30 

27 

•  0 

0 

3 

2 

1 

CEMTERVILLE  PH 

90.2 

54,9 

72.6 

2.3 

111 

7 

47 

19 

6 

14 

0 

0 

0 

3,36 

2.99 

2^84 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

CHESTER 

79.9 

36,4 

58.2 

96 

7  + 

27 

20 

206 

5 

0 

8 

0 

2.70 

2.05 

1^78 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

CHICO  EXP  STATION 

87.9 

55,9 

71.9 

_ 

0.9 

108 

7 

47 

20 

4 

13 

0 

0 

0 

2,82 

2.34 

2^20 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLARKSBURG 

AM 

84.8 

54.4 

69.6 

_ 

0.7 

102 

8 

44 

20 

11 

10 

0 

0 

0 

,51 

.42 

•  33 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLFAX 

84.3 

57,8 

71,1 

2.2 

101 

7 

48 

19 

21 

12 

0 

0 

0 

1.05 

,45 

1^00 

29 

.0 

0 

1 

1 

1 

COLUSA  1  SSW 

89.0 

53.6 

71,3 

1.0 

108 

7 

48 

13  + 

7 

15 

0 

0 

0 

1.36 

1  ,08 

•  90 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

AM 

88.3 

54,9 

71,6 

0.8 

107 

8 

47 

12 

5 

15 

0 

0 

0 

•  60 

,37 

•  40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEEP  CREEK  PH 

80.1 

43,1 

61,6 

1.7 

96 

8 

36 

20 

120 

4 

0 

0 

0 

2.18 

1  .44 

.75 

27 

.0 

0 

4 

3 

0 

DE  SABLA 

80. 7M 

52, 2M 

66, 5M 

0.8 

97 

6 

46 

19 

46 

0 

0 

0 

4^43 

3.62 

4.06 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

30BBINS  COLGATE 

89.  9M 

57,7m 

73,  8M 

1.4 

106 

8 

47 

19 

9 

0 

0 

0 

1.73 

1.22 

1.41 

27 

.0 

0 

1 

1 

DOWNIEVILLE  RS 

AM 

81  .  1 

43,5 

62,3 

1.0 

98 

9 

36 

20 

103 

5 

0 

0 

0 

2.31 

1.37 

1.60 

28 

•  0 

0 

4 

1 

1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

AM 

86.7 

53,4 

70,1 

1.2 

105 

7+ 

45 

29 

28 

13 

0 

0 

0 

1.96 

1  .60 

1.02 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

M 

54.8 

M 

105 

7 

49 

20 

0 

0 

0 

•  54 

.41 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

AM 

79.  9M 

42. 3M 

61, IM 

0.7 

94 

7  + 

34 

20 

1*9 

4 

0 

0 

0 

2^20 

1.69 

.78 

28 

.0 

0 

0 

F0L5OM  DAM 

AM 

89.3 

58.9 

74.1 

107 

8 

53 

22 

1 

16 

0 

0 

0 

•  55 

•  39 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

AM 

82.4 

55.4 

68.9 

- 

0.7 

100 

8+ 

47 

20 

37 

9 

0 

0 

0 

1^75 

1  .06 

l^SO 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

HAT  CREEK  PH  1 

AM 

82.  9M 

37. 8M 

60.4M 

- 

1.8 

98 

7+ 

29 

20 

157 

12 

0 

4 

0 

1^72 

l.?« 

.93 

27 

•  0 

0 

2 

2 

0 

JESS  VALLEY 

76.1 

43.4 

59.8 

5.  1 

85 

6  + 

29 

19 

155 

0 

0 

2 

0 

1^00 

.31 

•  43 

17 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LAKEPORT 

85  .4 

47,7 

66.6 

98 

7  + 

40 

20 

34 

12 

0 

0 

0 

2^47 

2. IS 

1>84 

27 

•  0 

0 

4 

1 

1 

LAKFSHORE 

89.0 

53.1 

71.1 

107 

6+ 

47 

20 

22 

17 

0 

0 

0 

7^77 

3.49 

26 

•  0 

0 

5 

3 

2 

LAKE  SPAULDING 

75.2 

43.2 

59.2 

1.3 

91 

6 

37 

16 

184 

2 

0 

0 

0 

1.62 

.55 

.70 

28 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LAKE  SPAULDING  DAM 

74  .  IM 

49  .  9M 

42 

30 

141 

0 

0 

0 

1  .73 

•  79 

28 

•  0 

0 

4 

1 

0 

LAS  PLUMAS 

88.9 

61.8 

75.4 

0.3 

106 

7 

53 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

4.99 

4.65 

4^72 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

MANZANITA  LAKE  // 

AM 

72.4 

42,5 

57.5 

88 

8+ 

34 

19 

229 

0 

0 

0 

0 

5.70 

3^32 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

XARYSVILLE 

AM 

88.7 

58.7 

73.7 

1.1 

107 

8 

54 

12+ 

3 

14 

0 

0 

0 

I  .80 

1.50 

.55 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

MC  CLOUD 

AM 

81  .7 

41,2 

61.5 

2.8 

96 

7 

32 

19+ 

121 

7 

0 

2 

0 

7.65 

6. S3 

4.45 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

MINERAL 

AM 

76.2 

40.3 

58.3 

2.  1 

93 

7 

30 

19 

210 

3 

0 

1 

0 

7.52 

6.S« 

5.?5 

27 

•  0 

0 

2 

2 

2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

78.1 

45.1 

61.6 

1.8 

91 

6 

32 

19 

125 

3 

0 

1 

0 

6.83 

6.07 

3,40 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

NEVADA  CITY 

AM 

81  .0 

44.8 

62.9 

0.1 

98 

9 

36 

20 

92 

4 

0 

0 

0 

1<61 

•  9S 

1»47 

28 

.0 

0 

2 

I 

1 

88.4 

56.6 

72.5 

1.5 

108 

Q 

53 

15  + 

10 

14 

0 

0 

0 

2.71 

2^33 

1>«8 

27 

•0 

0 

3 

2 

1 

3R0VILLE  1  WSW 

AM 

89.2 

56.0 

72.6 

107 

8 

47 

20 

2 

14 

0 

0 

0 

2«11 

2^00 

1^10 

27 

.0 

0 

1 

OROVILLE  7  SE 

Am 

88.8 

50.4 

69.6 

3.6 

106 

8 

42 

24 

10 

15 

0 

0 

0 

2.20 

.0 

0 

3 

2 

PARADISE 

AM 

86.9 

57.2 

72.1 

108 

8 

48 

18 

21 

13 

0 

0 

0 

4^07 

2«12 

27 

•  0 

0 

3 

2 

2 

PLACERVILLE 

AM 

85.1 

48.3 

66,7 

2.4 

101 

8+ 

40 

3 

42 

12 

0 

0 

0 

•  48 

-  ^13 

.34 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

AM 

82.2 

58.1 

70.2 

101 

8 

48 

16 

39 

10 

0 

0 

0 

•  43 

•  95 

.50 

29 

.0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

80.4 

36.5 

58.5 

4.5 

95 

7 

25 

20 

195 

5 

0 

7 

0 

1.18 

.0 

0 

4 

1 

0 

QUINCY  RS 

AM 

85.1 

38.4 

61.8 

3.9 

102 

7  + 

26 

20 

116 

15 

0 

6 

0 

I<83 

•  85 

Itll 

27 

»0 

0 

3 

1 

1 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

88.6 

59.8 

74.2 

0.8 

109 

6* 

54 

29 

10 

16 

0 

0 

0 

2^47 

2^1* 

1.02 

2« 

.0 

0 

4 

2 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  277  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI  , 

TABLE  2  -  CONTINUED  SEPTEMBER  195! 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

D 

a 

Q 

From  Long  1 
Term  Means 

Highest 

Dale 

■§ 

Q 

Degree  Days 

No  ol  Days 

To  la  I 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Grealest  Day 

Dole 

Snov 

Sleel 

No 

ol  Days 

Max. 

Mm. 

Tolal 

Max  Depth  1 

on  Ground 

Dale 

10  or  More 

a. 

° 

<u 

c 

S  > 

o 

Ol  < 

^  J 

5  ? 

c^m 

— - 

 — — - — z-r-T — z  

REDDING   FIRE   5TA  2 

90»5 

61  .1 

75.8 

1.8 

107 

6+ 

54 

26  + 

10 

18 

0 

0 

3.84 

3*17 

1.  51 

27 

.0 

0 

5 

3 

— r 

ROCKLl N 

AM 

69*9 

54.8 

72.4 

0*8 

107 

8 

2 1 

2 

1 3 

.83 

*57 

.53 

29 

aO 

0 

2 

1 

c  A /"  r>  A  ucriiiT/^    WD    AD  D 

85 

57.3 

71.4 

1.1 

103 

7 

2 

1  i 

0 

1  .08 

1.02 

.70 

29 

.0 

0 

2 

^ 

c  » /-n  »  ^jcdcm    1 J  Q    (~  T  TV  D 
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8  + 

50 

19 

2 

19 

0 

0 

0 

.16 

89.8 

57.1 

73.5 

0.1 

102 

B  + 

53 

19  + 

0 

15 

0 

0 

0 

.14 

1  06 

8+ 

5  3 

19 

Q 

0 

0 

0 

.03 

91.9 

58.6 

75.3 

1.1 

105 

9 

52 

18 

0 

19 

0 

0 

0 

.04 

77.2 

47.2 

62.2 

92 

6 

39 

19 

114 

2 

0 

0 

0 

.09 

70.3 

99 

6 

45 

18 

29 

5 

0 

0 

0 

.47 

89.1 

55.3 

72.2 

2.0 

104 

7  + 

49 

18+ 

8 

14 

0 

0 

0 

.29 

77.2 

44.0 

60.6 

92 

6* 

36 

18 

140 

4 

0 

0 

0 

1.07 

86.4 

56.7 

71.6 

103 

7 

51 

21 

2 

12 

0 

0 

0 

.15 

85.2 

51  .7 

68.5 

-  0.7 

101 

8 

42 

4 

5 

10 

0 

0 

0 

.16 

87. 6M 

54.4 

71.0M 

102 

7 

49 

1  + 

1 

12 

0 

0 

0 

.11 

81.1 

47.4 

64.3 

-  1.3 

98 

7 

39 

20+ 

73 

5 

0 

0 

0 

.00 

91.7 

59.4 

75.6 

1.1 

106 

8+ 

50 

19 

0 

18 

0 

91.1 

57.5 

74.3 

2.5 

104 

8 

50 

18 

1 

17 

2 

: 

.22 

86.1 

52.6 

69.4 

0.8 

102 

7 

46 

18 

22 

13 

0 

0 

.40 

88.4 

54,7 

71.6 

103 

8 

50 

12 

2 

13 

^ 

.31 

87.8 

58,5 

73.2 

107 

7 

53 

26 

0 

13 

.17 

91  .5 

57.3 

74.4 

1.4 

103 

8 

50 

26 

0 

1 6 

0 

.07 

92.6 

58.9 

75.8 

1.7 

105 

9 

53 

1 

0 

19 

0 

0 

.00 

83.1 

50.0 

66.6 

3.4 

97 

7 

40 

18 

47 

5 

0 

0 

.09 

70.6 

.21 

89.9 

54.0 

72.0 

101 

22 

45 

11 

0 

18 

0 

0 

.00 

72.3 

56.0 

64.2 

-  2.0 

78 

24 

52 

26  + 

36 

0 

0 

0 

0 

.00 

90.3 

48.5 

69.4 

-  2.4 

100 

7 

41 

26 

12 

19 

0 

0 

0 

.00 

89.4 

53.8 

71.6 

0.5 

102 

7 

48 

1  + 

2 

18 

0 

0 

2 

.00 

67.6 

38.1 

52.9 

-  2.6 

79 

7 

30 

1  + 

357 

0 

0 

6 

T 

81.0 

58.3 

69.7 

1.3 

90 

28 

52 

21  + 

0 

1 

0 

0 

° 

T 

85.6 

59.0 

72.3 

1.1 

97 

22  + 

56 

11  + 

0 

8 

2 

2 

: 

.00 

73»6 

61  .3 

67,5 

84 

7 

58 

27 

3 

0 

0 

0 

; 

•  01 

88.2 

50.0 

69.1 

106 

8 

41 

21 

8 

12 

0 

9 

.00 

88.1 

45.7 

66.9 

99 

6 

36 

15  + 

29 

14 

0 

9 

.44 

90.3 

52.1 

71.2 

104 

6 

46 

1  0 

1 

18 

^ 

: 

.00 

72. 7M 

60. 4M 

66.  6M 

0.6 

77 

7 

55 

21 

0 

I 

.03 

86  .SM 

54. 7M 

70. 8M 

-  0.3 

100 

22 

46 

10 

3 

9 

0 

^ 

.00 

88. 5M 

51. 8M 

70. 2M 

-  1.6 

101 

22 

41 

11  + 

4 

13 

0 

0 

.00 

76.4 

58.5 

67.5 

-  0.2 

81 

7  + 

54 

23+ 

1 

0 

0 

0 

9 

.00 

88.2 

46.9 

67.6 

102 

8 

39 

26 

31 

14 

0 

: 

.00 

80.5 

47.6 

64.1 

1.1 

92 

8 

36 

1  + 

87 

3 

0 

0 

° 

.00 

55.3 

71.3 

0.4 

96 

28 

48 

27 

0 

1 0 

,00 

90.2 

56.5 

73.4 

-  1,0 

99 

29 

50 

22 

0 

^1 

0 

.00 

92.  9M 

54. IM 

73.  5M 

-  0.3 

107 

7 

45 

15 

0 

21 

Q 

.00 

85  .0 

56.0 

70.5 

0.6 

93 

8 

49 

27 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

90.3 

54.9 

72.6 

3.1 

97 

6  + 

50 

11  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

90.3 

58.8 

74.6 

3.3 

104 

7 

53 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

86.9 

45.4 

66.2 

101 

7 

38 

11 

49 

13 

0 

0 

0 

.00 

81.5 

44.8 

63.2 

0.7 

90 

6+ 

36 

18  + 

84 

2 

0 

0 

0 

.00 

83.5 

42.5 

63.0 

97 

6  + 

32 

11  + 

101 

7 

0 

2 

0 

.00 

M 

55. 7M 

M 

80 

2 

51 

11 

0 

0 

0 

0 

.00 

81.4 

59.4 

70.4 

-  0.6 

89 

28 

54 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

74.0 

52.4 

63.2 

87 

7 

43 

17 

72 

0 

0 

0 

0 

.04 

78.6 

57.2 

67.9 

-  1.1 

88 

6 

53 

15 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

76.6 

61,3 

69.0 

2.3 

82 

24 

57 

23  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

82.5 

61.9 

72.2 

1.2 

90 

24 

58 

26  + 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

86.8 

60.6 

73.7 

-  1.0 

100 

7 

46 

20 

13 

13 

0 

0 

0 

T 

75.7 

56.8 

66.3 

-  1.1 

89 

7 

41 

17 

47 

0 

0 

0 

0 

.00 

Precipitation 


s.  i  g 


Snow,  Sleet  No  of  Day: 


X  O 
I  o 


CALAVERAS  BIG  TREES  AM 
CAMP  PARDEE  AM 
CATHAY  BULL  RUN  RCH  AM 
CEDAR  GROVE 

CHERRY  VALLEY  DAM  AM 
COALINGA 

CORCORAN  IRRIG  DIST  AM 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP  AM 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 

GRANT  GROVE  AM 
HANFORD 

HETCH  HETCHY  AM 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  AM 

KETTlEMAN  ST a 

LAKE  ELEANOR  AM 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LCD  I 

LOS  BANDS 

MADERA  AM 
MANDEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MODESTO 

MT  BRECKENRIDGE 
NEWMAN 

NORTH  FORK  RS  AM 
OAKDALE  WOODWARD  DAM  AM 
ORANGE  COVE  AM 
PANOCHE  JUNCTION 
PORTERVILLE  AM 
POSEY  3  E 
SALT  SPRINGS  PH 
SONORA  AM 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4  AM 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
TEHACHAP I 
TEJON  RANCHO 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
ALPINE  1  W 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT  1  E 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BONITA 

BURBANK  WB  AP  R 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CORONA 
CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUYAMACA 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
ELS  I  NOR  E 
ESCONOIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 
FONTANA  KAISER 
HENSHAW  DAM 
IDYLLWILD  RS 
JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  W8  CITY  R 
MILL  CREEK  2 
MT  WILSON  FC  338B  // 


AM 


AM 
AM 


.05 
.07 
.12 
.14 

.60 
1.02 

.36 
.  17 
.31 
.26 
.09 
.14 


.13 
.  10 
.07 
.10 
.05 
.09 

.11 
.03 
.06 
.04 

.08 
.02 
.01 
.08 
.03 
.09 

.02 
.09 


.14 
.29 
.28 
.82 
•  16 
.29 


.13 

.16 
.26 
.19 
.28 

.62 
.20 
.37 
.25 
.17 
.20 
.27 


.00 
.01 
.00 
.39 
.00 
.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

•  00 
.00 
.00 
.00 
T 

•  00 
.00 
.00 
.00 
.00 

•  00 

•  04 

•  00 
,00 
,00 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


californ;! 
september  19!| 


Temperature 


Station 

«  E 
2  ^ 
<  2 

«,  E 

0  E 

>  ^ 
<  2 

Average 

Departure 

From  Long 

Term  Means 

Higliesi 

a 

1^ 
5 

ij 

8 

Degree  Davs 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

GrealesI  Day 

S 

a 

Snow,  Sleet 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

°  o 

S  < 

1 

NEWPORT  BESCH  HARBOR 

71  .7 

62.1 

66.9 

0 

.  9 

78 

5 

56 

21  + 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  18 

.no 

•  0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

86,3 

56.7 

71.5 

1 

.  5 

98 

22  + 

60 

19 

1 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.35 

.00 

•  0 

0 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

71  19 

57. 7 

64.8 

74 

8  + 

52 

22 

25 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

•  0 

0 

OJAI 

88.9 

51.8 

70.4 

0 

.6 

103 

7 

45 

26 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

.00 

•  0 

0 

OPIDS  CAI^P  FC   57  BE 

78.6 

54.6 

66.6 

- 

3 

.  2 

96 

7 

46 

17  + 

46 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.43 

.00 

•  0 

0 

OXNAPD 

73  .  BM 

54, 8M 

64.  3M 

0 

.  6 

78 

24 

51 

5 

27 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

,  0 

0 

PALOfAR  MTt^l  OBSY  R 

79  .9 

55.4 

67.7 

93 

7 

42 

17 

31 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

PASADENA 

86.5 

58.0 

72.3 

1 

.  7 

97 

22 

53 

11  + 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.35 

.00 

.0 

0 

POINT  ARGUELLO  U5CG 

M 

M 

M 

.00 

.00 

.0 

0 

POMONA 

88  .  5 

54.0 

71.3 

1 

•  2 

100 

22 

49 

11  + 

0 

14 

0 

0 

0 

,00 

- 

.25 

.00 

•  0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

91  . 4 

50.0 

70.7 

102 

7 

42 

11 

3 

?1 

0 

0 

0 

T 

T 

16  + 

•  0 

0 

REDLANDS 

91  .6 

57.3 

74.5 

2 

.  3 

106 

7 

62 

15  + 

0 

20 

0 

0 

0 

■  00 

- 

.29 

.00 

.0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

90.5 

54.9 

72.7 

2 

.  1 

102 

7  + 

50 

11  + 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

,00 

•  0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  P 

AM 

90.8 

56.2 

73.5 

104 

8 

51 

11  + 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

64.6 

58.6 

71.6 

- 

3 

.2 

100 

7 

47 

18 

18 

8 

0 

0 

0 

.03 

- 

.38 

.03 

29 

•  0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

93.0 

56.7 

74.9 

2 

.  5 

108 

7 

51 

11  + 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.21 

T 

17 

•  0 

0 

SANDHERG  WB  //R 

77.8 

57.7 

67,8 

- 

1 

.  6 

90 

6* 

46 

17 

43 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.23 

T 

7 

•  0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

76.5 

63.6 

70.1 

1 

■  4 

80 

8  + 

60 

21  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.37 

.20 

.37 

7 

•  0 

0 

SAN  FERNANDO 

89.1 

56.1 

72.1 

1 

•  6 

102 

6 

50 

4  + 

0 

16 

0 

0 

0 

,00 

- 

.18 

,00 

•  0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

86.9 

56.3 

71.6 

- 

0 

.  7 

95 

6  + 

51 

27 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.41 

,00 

•  0 

0 

SAN  JACINTO 

92  .9 

52  ,7 

72.8 

0 

.  S 

106 

6-I- 

47 

11  + 

3 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.23 

T 

6 

•  0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

87.9 

47  .5 

67.7 

105 

8 

41 

11 

16 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

SAN  PEDRO 

74  .9 

61.7 

68.3 

1 

>  6 

84 

26  + 

58 

26  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.12 

,00 

.0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

82.5 

59.1 

70.8 

1 

,  1 

90 

24 

54 

21 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.19 

,00 

.  0 

0 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

86  .0 

58.7 

72.4 

- 

0 

•  4 

100 

8 

47 

20 

17 

11 

0 

0 

0 

T 

- 

.53 

T 

6 

.0 

0 

SANTA  BARBARA 

78.4 

56.5 

?'* 

53 

5  + 

1 

0 

0 

0 

,0  0 

.30 

,00 

.  0 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

74.1 

54.7 

64.4 

- 

0 

.  1 

85 

7 

50 

11 

30 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

7+ 

•  0 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

75.5 

52.2 

6  3.9 

Q 

,  7 

9 1 

8 

48 

17 

56 

1 

0 

0 

0 

.03 

.17 

,02 

29 

.  0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

74.8 

53.1 

64.0 

1 

.  9 

92 

7 

47 

17 

53 

1 

0 

0 

0 

.02 

- 

.10 

.01 

24+ 

.0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

75  .  5 

58.2 

66.9 

- 

0 

.2 

79 

7  + 

52 

27 

9 

0 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

M 

M 

M 

96 

25 

47 

27 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.35 

.00 

.0 

0 

SIERRA  MADRE   1  N 

87  .4M 

56. 6M 

72. OM 

- 

0 

.1 

98 

6  + 

52 

4  + 

1 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.41 

.00 

•  0 

0 

SUNLANO 

93.1 

55.3 

74.2 

107 

6 

47 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

TORRANCE 

77.5 

58.4 

68.0 

0 

•  8 

85 

24 

5  2 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.36 

,00 

.0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

84.  2 

55.0 

69.6 

0 

.2 

90 

29  + 

49 

11 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

,00 

.0 

0 

UCLA 

74  .9 

57.4 

66.2 

- 

2 

.  7 

84 

28 

51 

26 

11 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.31 

,00 

.0 

0 

UPLAND 

87  .9 

57.2 

72.6 

1 

.  9 

101 

8 

50 

1? 

1 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.30 

,00 

.0 

0 

VISTA 

80i6 

58,8 

69.7 

87 

8 

55 

11  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

WARNER  SPRINGS 

87  .9M 

48. 3M 

68. IM 

- 

0 

.6 

101 

6 

33 

0 

0 

0 

.08 

- 

.33 

.08 

24 

.0 

0 

YORBA  LINDA 

89.1 

54,7 

71.9 

1 

.4 

96 

6 

50 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.30 

,00 

•  0 

0 

DIVISION 

69.2 

.01 

SOUTHEAST   DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

91  .4 

55.1 

73.3 

- 

1 

.  2 

104 

7 

47 

20 

3 

21 

0 

0 

0 

,00 

- 

.27 

,00 

.0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

100.1 

68.4 

84.3 

111 

8  + 

58 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

BARSTOW 

M 

59.6 

M 

106 

7 

63 

20+ 

0 

0 

0 

,00 

- 

.17 

,00 

.0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

88.8 

46.8 

67.8 

0 

.  5 

99 

7  + 

39 

26 

9 

12 

0 

0 

0 

,05 

- 

.14 

.05 

29 

.0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

68. IM 

44.  2M 

56. 2M 

79 

8 

32 

17 

257 

0 

0 

1 

0 

.21 

.18 

29 

.0 

0 

BLYTHE 

103.2 

68.3 

85.8 

2 

•  4 

114 

6 

61 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.50 

T 

29 

.0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

102.5 

72.7 

87.6 

111 

6 

64 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.38 

.00 

.0 

0 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

100. 3M 

63. 3M 

81. 8M 

107 

7 

54 

15 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

brawley 

AM 

104.5 

70.9 

87.7 

2 

.  5 

114 

7+ 

60 

19 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.25 

.00 

.0 

0 

COW  CREEK 

107.4 

79. IM 

93. 3M 

1 

■  7 

118 

B 

70 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.13 

T 

17  + 

.0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

95.9 

62.8 

79.4 

107 

7  + 

55 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.15 

T 

6  + 

•  0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

M 

M 

M 

95 

7+ 

36 

24 

0 

0 

0 

.20 

.20 

29 

.0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

98.1 

74.6 

86.4 

0 

.1 

107 

R 

66 

18 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.67 

,00 

.0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

104.4 

65,2 

84.8 

- 

1 

.5 

112 

7 

49 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

- 

.38 

«00 

•  0 

0 

FAIRMONT 

AM 

84.1 

59.0 

71.6 

- 

1 

•  6 

98 

8 

61 

18  + 

10 

5 

0 

0 

0 

,00 

- 

.24 

.00 

.0 

0 

HA  I  WEE 

AM 

85.5 

58.1 

71.8 

- 

0 

,  5 

98 

8  + 

51 

19 

4 

6 

0 

0 

0 

.15 

- 

.05 

.15 

29 

.0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

99.1 

65,9 

82.5 

0 

.2 

110 

8 

67 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

- 

.70 

.00 

.0 

0 

IMPERIAL 

101  .8 

70.8 

86.3 

1 

.6 

110 

9 

61 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.44 

,00 

.0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

101 

7 

48 

18 

0 

0 

0 

.14 

- 

.01 

.14 

29 

.0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

104.0 

72.0 

88.0 

2 

•  4 

114 

7 

62 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.30 

.00 

.0 

0 

INYOKERN 

93.4 

56.8 

75.1 

106 

7 

49 

IB 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

IRON  MTN 

AM 

101.5 

72,9 

87.2 

0 

.6 

112 

7+ 

66 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.57 

.00 

.0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

75.1 

49.9 

62.5 

- 

1 

.  7 

87 

7 

42 

18  + 

92 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

LANCASTER 

89.7 

52.9 

71.3 

101 

7 

45 

20+ 

1 

13 

0 

0 

0 

.06 

.06 

7 

.0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

87.8 

57.7 

72.8 

0 

9 

96 

8 

45 

17 

6 

11 

0 

0 

0 

.01 

- 

.19 

.01 

29 

.0 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

92.2 

41  ,9 

67.1 

101 

7 

38 

23  + 

4 

24 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

101.4 

69.7 

85.6 

1 

5 

110 

7 

61 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.22 

MOUNTAIN  PASS 

85  .6 

57.6 

71.6 

97 

8 

48 

18 

4 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

•  0 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

100.2 

72.6 

86.4 

2 

3 

113 

7 

65 

1  + 

Q 

28 

0 

0 

0 

.00 

.42 

•  00 

•  0 

0 

palmdale 

92.3 

58.4 

75.4 

1 

8 

103 

6  + 

50 

21  + 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

6  + 

•  0 

0 

PALMdALE  CAA  AP 

89.9 

55.7 

72.8 

100 

7 

46 

22 

0 

1 5 

0 

0 

,05 

•  05 

6 

•  0 

0 

PALM  SPRINGS 

103.9 

62.4 

83.2 

0.8 

114 

6 

56 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

,21 

•  00 

•  0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

101.8 

76.0 

88.9 

0 

7 

111 

7  + 

68 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

.81 

•  02 

27 

•  0 

0 

RANDSBURG 

88.3 

61.1 

74,7 

1 

5 

101 

7 

53 

1  + 

3 

13 

0 

0 

0 

,09 

.23 

•  09 

29 

•  0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

71.9 

55.0 

63,5 

0 

2 

85 

7 

42 

18 

81 

0 

0 

0 

0 

T 

.62 

T 

17 

•  0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

70.1 

50.6 

60.4 

0 

6 

80 

7  + 

35 

17 

149 

0 

0 

0 

0 

T 

.33 

T 

7+ 

•  0 

0 

THERMAL  CAA  AP 

102.9 

71,6 

87.3 

112 

6 

61 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

•  0 

0 

TRONA 

AM 

96.9 

62.5 

79.7 

0 

8 

107 

8  + 

51 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.19 

•  00 

•  0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

98  ,5 

63.8 

81.2 

1 

1 

109 

8 

56 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.35 

T 

25 

.0 

0 

VALYERMO  RS 

86.9 

49.7 

68.3 

0 

1 

96 

8 

42 

15 

13 

9 

0 

0 

0 

.22 

•  14 

•  0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

90.1 

53,1 

71.6 

0 

9 

101 

8+ 

45 

22 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

.11 

,00 

•  0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

58.6 

29,3 

44.0 

70 

12 

18 

20 

622 

0 

0 

21 

0 

1.50 

•  SO 

29 

T 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

48.1 

31  .1 

39.6 

58 

9 

19 

17 

755 

0 

1 

19 

0 

.49 

,29 

29 

5.0 

2 

DIVISION 

76.0 

.07 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  280  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

:§ 

Day  of  month 

To 

1  ^  2  1  3 

4   1   5  1  6 

7  1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  y 

18 

19 

20  21 

22  1  23  24 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

ACTON  ESCONOIDO  FCMlBE 
ADIN  RS 
ALOCRPOINT 
ALISO  CN  FC  4+6 
ALPINE  1  W 

•  04 
l.M 
3>1« 

•  0« 
.00 

.04 

•  08 

•  03 

.11 

.74 
2.46 

.01 
.25 

.73 
.11 

•  07 

•  23 

ALTA[>eNA 
ALTURAS  RS 
ANStOLA 

ANGW I N  PAC  UNION  COL 
ANTIOCW  1  E 

.00 
.95 
.00 
2.95 
.07 

T 

•  58 

.02 

1.76 
.01 

.45 
.06 

.25 
.16 

•  68 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ARROYO  SECO  RS  FC  S08  C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAWEt  M  1 
AUBERRV 

.02 
.00 
.31 
•  00 
.53 

•  16 

•  53 

.02 

•  08 

.07 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
AZtfSA  FC  1%3 
B««US  RANCH 

1<03 
.00 
.00 
.00 
.00 

T 

.86 

T 

.17 

B*KER  9  NNW 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 
BALCH  PM 
1  BARRETT  DAM 
BARSTOH 

■  00 

T 

•  80 

•  OO 
.00 

T 

.76 

•  04 

1  BEAUMONT 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEL  AIR  FC  1 0 
BEN  LOMOND 

T 
T 

.00 
.00 

1 .80 

T 

T 

T 

•  20 

1.16 

.50 

BERKELEY  R 

BIG  BAR  R5 

BT6  BEAR  LAKE  DAM 

BI6  DALTON  DAM  FC  223  BE 

1 .04 

T 

.69 
.00 

T  T 

•  53 

.01 

1 .48 

.15 

.13 

.03 

BIG  PINES  PARK  FC  83 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  OF 
BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

•  02 
.56 

•  00 
■  05 

.21 

.03 

.16 

•  40 

.0? 

•  05 

•  18 

BLACK  MTN  2  S 

BLACKS  MTN  BRANCH 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BLYTHE  CAA  AP 

1.21 
1  .94 
1 .43 

T 

.00 

T 

•  02 

•  12 

•  93 
.39 
1.05 

•  28 

uie 

•  13 

•  10 

T 

.22 
.16 

BOCA 
BONITA 

eOPREGO  DESERT  PARK 
80RREG0  SPRGS  3  NNE 
eOULEVARO  5  W 

•  36 

T 

T 

■  00 
.00 

T 

•  04 

•  05 

.22 

T 

.07 

BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 

euEA  CITY 

T 

I  .75 
.00 
.00 
.00 

T 

•  34 

# 

•  96 

•  05 

.40 

BREA  DAM 
BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  A  MNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

.00 
.12 

3.67 
.98 

4.95 

T  T 

•  05 

T 
T 

T 

.32 

3.03 
.50 
1.20 

.32 
3^60 

.07 

.15 
•  11 

.32 
.01 
.04 

fiULLARDS  BAR  PR 

BURBANK  FIRE  0£PT  FC  226 

BURBANK  WB  AP  R 

BURNEY 

1>99 
.00 

.00 

1.32 
3.11 

T 

T 

1 .60 

.90 
2.10 

•  30 

•  30 

•  94 

.03 

.12 

.05 

.06 
.02 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 

.63 
.00 

T 

.01 
.00 

•  01 

.08 

•  54 

.01 
T 

CALAVERAS  8t6  TREES 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BALOY  FC  85  F 

CAMPO 

.25 
2.93 
1  .84 
.00 
.44 

•  05 

T 

T 

•  88 

•  39 

1  .87 
.49 

.54 

.23 

.18 

.25 
.52 
.06 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

.14 

T 

1  .73 
1  ^99 
•  00 

T 

T 

•  02 

.38 

•  45 

T 

1.59 
.10 

■  14 

.14 
1.04 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  PON  RCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  Sawyer 

CEDAR  GROVE 

2.13 
.54 
8.05 
3.04 
.40 

•  04 

•  52 

•  33 

.02 

2^64 
•  83 

1.30 

5.00 
1.51 

•  05 

•  21 

•  26 

•  15 

•  20 

•  23 

•  02 

.59 

T 

.21 
.05 

CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RC^ 
CHATSWORTH  FC  2A  0 

.46 

3.36 
2.83 

•  00 

•  00 

T 

•  15 

2.84 
.40 

■  04 

■  17 
2^37 

•  01 

•  20 

.41 

.06 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 

•  11 
2.70 
2.82 
.17 
.03 

•  03 

.06 
•  03 

.05 

T 

1.78 
2.20 

•  25 

•  32 
.17 

•  34 

.30 

T 

.30 

CISCO  RS 

CLAREMO«T  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLOVERDALE  5  SSE 
C0ALIN6A 

1.69 

•  00 

•  51 
4^3C 

.27 

•  19 

3.60 

•  96 

•  33 
.28 

.04 

.10 
.15 
.04 

.42 

,08 
.0  8 

C0ALIN6A  14  NW 

rOLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLGATE  PH 

•  00 

•  00 

2  •92 
U05 
1  ^82 

1.66 
•  01 

.82 
1.58 

.08 
1.00 
•  18 

.36 
.05 
•  05 

COLUSA  1  SSW 
CORCORAN  IRfilG  DIST 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

U36 
•  OO 
7.68 
1.78 
.00 

•  01 

T  T 

UIO 

•  90 

6*48 
.33 

.16 

.45 
.22 

•  30 

•  12 

•  75 

T 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  I« 
COW  CREEIt 
COYOTE  CANYOM 
COYOTE  WEU.S 

3.38 
.00 

T 

.00 
.04 

T 

•  01 

2.41 

.45 

•  n 

T 

•  04 

.40 

CRESCEKT  CITT  I  n 

cREscnrr  city  t  eke 

CROCKETT 

5.08 
4.40 
.78 

4^40 
•  76 

•  64 
3.23 
.65 

.04 
.34 
.13 

•  06 

T 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

Table  3— Continued  September  1957 


Station 

■3 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4      5  6 

7  1   8  1  9 

10  I  11  {  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1 

18 

19     20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  1 

30 

31 

CRYSTAL  CAKE  FC2»3B 

CULVER  CITY 

CUMMlNGS 

cum  INGHAM 

CUYAMA 

•  00 

•  00 

3.70 
3«86 
.00 

1.74  1.57 
.12  2.80 

T 

.51 

•  16 
.15 

.23 
.28 

CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
OAVIS  A6R  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 

•  00 

•  60 
.20 

2*16 

T 

T 

•  01 

.04 
.75 

T 

.40 
•  64 

.16' 
.20 
.17 

.61 

DELANO 
DENAIR 
OE  SABLA 
DESCANSO  PS 
00861 NS  COLGATE 

•  00 

•  13 
^•«3 

•  00 
1  .73 

.05 

4.06 
1.41 

.23 

•  10 

.07 

.32 

.07 

DONNER  MEMORIAL  ST  P% 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 

.60 
^•79 

•  00 
2^31 

•  83 

•  05 

•  33 

.16 

i45 

.07  3,20 

•  72 

1.60 

T 

.04 

•  50 

•  12 

,02 

.23 

U30 

•  43 

•  33 

DRV  CANYOW  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

OUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

•  00 
.36 
1.34 
7.*7 
1.11 

.36 
.05 

.62 
T  5.14 
.39 

,3? 
1,80 

•  16 

•  34 

•  04 

•  14 

•  72 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

•  00 
1  ^96 

•  00 
.00 

•  00 

T 

.43 

,35 

•  16 

1.02 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCl2eB 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

.31 

•  00 
3.53 

•  23 

•  41 

1.31  1.77 

.27 

.07 

.24 

.13 
.20 
T 

.07 

.05 
.05 
•  34 

ELSINORE 
ESCONDIOO 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 
EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

.00 

•  00 

1.37 

•  66 

T 

•  74 

.01 

1.02  •ll 

.08 

•  12 
.10 

•  03 

•  02 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 

•  34 

•  00 
2.20 
2.63 
3^64 

•  24 

T 

.41 

.62 
.43 
2.76 

.11 

.78 
1,98 
,27 

.02 

:«7 

•  56 

•  22 

•  14 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FOLSOM  0AM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

.34 

•  55 
.00 

•  00 
3.92 

t 

T 

T 

T 

.16  2.58 

.39 

,60 

•  IS 

.34 
.16 

.40 

FORESTHILL  RS 
FORT  BIPWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 

1*04 
.72 
2.05 
2^17 
•  88 

T 

•  01 
T 

T 

T 

.01 

.06 
•14  1,32 
1,30  .66 
.27  ,34 

.78 
.33 
,09 

*06 

.n 

.19 
•  18 

.26 
.60 
.13 

T 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  AR90UES  RCH 

3*94 
5.35 
.19 
.70 
.00 

.19 

.70 

T 

T       1,16  2.24 
T  4.18 

.23 
.33 

•  30 

•  67 

.01 
.17 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HiLLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  7  S 
GASQUET  RS 

.00 
.00 
3.96 
1  .09 
4.52 

•  03 

.21  2.92 
.44  3.72 

.47 
.71 
.19 

•  01 

•  35 
lU 

.32 
.03 
.03 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 

.20 
1.12 
1.32 
1^31 

.00 

T 

•  65 

•  50 

.61 
■  96 

.?0 
•  06 

.31 
.34 
.10 

GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLEMNVILLE 
GOLD  RUN 

•  10 

•  00 

•  00 
1.26 

T 

.69 

.07 
•  31 

.03 
•  23 

.03 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENView 
GRIZZLY  PEAK 

.72 
1.75 
3.22 
1  .04 
2.03 

•  23 

.30 

T 

•60  2,30 
.65 
.02  1.86 

1.60 
.24 
•  15 
.17 

.08 

.19 
.15 

.24 

GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

.57 
3^49 

•  00 

•  00 

•  13 

.42 

.09  2.59 

,59 

.15 

•  21 

•  15 

.01 

T 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORO 
HANSEN  DAM 

1^08 
1^38 
1.16 

•  00 

•  00 

T 

.30 
•06  .60 
•06  .55 

•  71 

•  36 

•  44 

T 

.16 
•  11 

.07 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRI6HT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3.59 
.03 
2.90 
1.51 
6.41 

1.08  2.26 

T  1.81 
,10 
4.62 

,08 

•  13 
1.23 
1*44 

.17 
.03 

•  34 

•  05 
•0? 

.62 
.13 
.33 

HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  2  E 

1.72 
.00 
2.16 
4.09 
3.28 

•  02 

T  .01 

.93 

•65  .69 
1.30  2.50 
.09  2.32 

•  62 

,46 
.18 
.64 

■  06 

.10 
.11 
•  17 

.09 
.08 
.05 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

•  00 

•  00 
.13 

•  25 
4.89 

•  17 

•  04 

T  3.75 

.76 

■  26 

.13 
.04 
.10 

HILTS 
HOBERGS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  ftOA 
HOLLISTER 

1.34 
6.61 
•  00 
.00 
.03 

•  ,95 
.32  4,31 

T 

1.14 
•  03 

T 

.39 
.55 

HOOPA  2  SE 
NORLAND  LARGO  STA 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

lOYLLWlLD  RS 

•  95 

•  80 
•00 

•  00 

T 

•  60 

•  01 

•26  .69 
.12  3.52 

.31 

■  lA 

■  09 

.18 
.10 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

•  00 

•  14 

•  00 

■  14 

to*  rafaranc*  ootaa  follovtng  Btatloa  ladai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Xoblo  3— CoDtinuttd 


IMYOKEIW 

tOHA  HIU 
IRON  MTN 
JESS  VALLET 

JOICC  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
JtELLOGG 
KcLSeWILLE 

KENTFIELD 
KEffLlNGER 

KEWI  RIVER  TMTAICE  3 
KERK  RIVER  PH  1 
PtERH  RIVER  PH  3 

KETTLEMAfI  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  ST A 
KING  CITY 

rLAMATH  1 
ItNlGHTS  LAttOlHG 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAGUN*  BEACH 

LA  HO#IDA 

LAKE  ARWWHEAO 

l.AKE  aTY 

LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 
LAKESMORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LA  MESA  1  NE 

LANCASTER 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  6 
LE  GRAND 
LEHON  COVE 

LTNDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  rSO  C 
L I VEPMORE 

LLANO  SHAWNEE  MILLS  RCH 
LOCK WOOD 

LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOWPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYQN 
LONG  BEACH 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  | 
LOS  ANGELES  WB  CITY  | 
LOS  BANCS 

LOS  9AN0S  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LVTLE  CREEK  PH 

LTTLE  CREEK  RS 
MADERA 

MAD  RWER  RS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  // 

MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 

MARVSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MIOOLETOWN 

MIOOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCM 
MODESTO 

MOJAVE 
MOW  LAKE 
MONTEREY 
MOORPARK   1  SSe 
MORGAN  HILL  2  E 

MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  8RECKENRIDGE 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOWT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC  338B 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  OU  AP 

MEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  «  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 

NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

WORTH  FORK  RS 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 


Day  of  month 


10     11     12     13     U     15     16     17     18     19     20  21 


.2?  .OA 
•2fi  ,06 


*  *6e 

T  T 


25    Se  27 


.21  t06 


.03     .02  r 


.01  .18 
T  ,04 

•39  .02 


40  2.57 
1*96 


•34     .08  .37 


i  foltovUC  Sttf  tM  I 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-CoDtinued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1  2  3 

4      5  I  6 

7  1 

8  -9 

10  I  11  1  12 

13  I  14  15 

16 

17  1  18 

19  1  20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

OAKLAND 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE  1  WNW 
OCCrOENTAL 
OCEANSIDC  PENDLETON 

R 

•  M 

.87 
1  .74 

T 

T  .88 
.58 
T       1 .33 
.46  2.80 
T 

.10 
.09 

.27 
.80 

T 
T 

.12 
.18 

.02 
.01 

OJAI 
OL  r  NDA 
ONO 

OP!OS  CAMP  FC  57  BE 
ORANSC  COVE 

.00 
.00 
2.B3 
.00 
•  14 

.14 

1.97 

.27 

.32 

.27 

OBICK  PRAIRIE  CR  PAW 
ORINOA  BOWMAN 
ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 

1.06 
1.66 
2.71 
2. 69 
2.11 

.93  .98 
T  1.50 
1*68 

•  2.41 

•  1.30 

.03 
.16 
.66 
.17 
.55 

.02 

.09 
.04 

.28 
.03 
.22 

OffOVlLLE  7  Se 
OIK)V!LLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

2.20 
2.53 
.00 
.27 
.28 

.27 

.01 

1.10 
•  89 

T 

.90 
1.37 

.05 
.02 

.15 
.25 

.27 

PACOIMA  0AM  FC  53  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCM 
PALMDALE 
PALMDALE  CAA  AP 
PALM  SPRINGS 

T 
T 
T 

.09 

.00 

T 

.09 

T 

T 

T 
T 

T 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
P ALOHA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST  FC  43 
PAfWCHE 

R 
C 

•  32 

.00 

•  00 

•  05 

T 

T 
T 

.32 

T 

T 

.05 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

•  03 
^•07 

•  02 
.06 
.00 

.03 

2.12 
.02 
.01 

1.67 

.02 

.05 

.31 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATTIWAV 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

1.31 
.02 

.09 
.00 

.09 

•  57 
.01 

T  T 

•02  156 

.22 

T 

.37 

.15 
.01 

T 

.04 

.37 

PIEDRA 

PINE  CAMYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

.37 
.00 
.01 
.00 

6.77 

.04 

.32  .05 

T 

I, OS  4.80 

.60 

.01 
.16 

.09 

PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  USCG 

4.03 
.48 
.43 

3.04 
.00 

T 

T 

T  3.1" 
•10  2.79 

.92 
.08 

.05 

.15 

.06 

.06 

.26 
.34 
.43 
.04 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORT OLA 

.08 
.00 
.25 
.04 
1.18 

.05  .01 
.14 

.04  ,04 

T 

.15 
.23 

.06 
.50 

.04 

.31 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDING 

.09 
4.18 

.00 
1.83 

T 

.09 

.01 

T 

.75  2.74 
1.11 

.18 
.19 

.40 
.08 

.11 
.44 

RANCHITA 

RANOSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANOS 

R 

.00 
.09 
2.47 
3.84 
.00 

1.02  .39 
1.27  1.51 

.87 
.61 

(09 
.16 
.28 

.03 
.17 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FTRE  STA  3 

.72 
.59 
1 .71 
1.35 
.00 

.43 
.36 
.12  1.38 

.29 
.17 

T 

.03 
.04 

.20 
1.39 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN 

SACRAMENTO  Hfl  AP 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

R 
R 

.00 
.83 

4.72 

i.oe 
1.39 

T 
T 

T 

2.50 
.38 
.62 

.30 

l.on 

T 

.53 
.20 
.70 
.73 

1.02 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

.65 

1.70 
.83 
.12 

.01 

T  T 

.28 

.12 
.06  1.15 
.61 

T  .03 

.01 

.41 

.22 
.09 

T 

.08 
.08 

T 
T 
T 

.15 

T 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOLTTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.47 
2.89 
.31 
.03 

.21 

T 

.29  2.14 

.02 

.33 
.03 

.26 
.07 
.31 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PTL  STA  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  D1MA5  FIRE  WON  FC  99 

.07 
.00 

.37 
.00 

T 

T 

.37 

T 

.07 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC*25BE 

.00 
1.08 
1.48 
.00 
.00 

T 

T 

T 

T 

T  .81 
T  1.24 

.16 
.13 

.09 
.09 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  SREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

R 

.00 
1.47 

.27 

T 

T 
T 

.01  1.05 

T  .03 

T 

.36 
.24 

.05 

T 

' SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 

.00 
1.19 

.00 
1.62 

.00 

.73 
.07  .94 

.26 
.53 

.20 
.08 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  *J2 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

.00 

•  00 

•  00 

T 

T 

T 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

•  18 

•  29 

•  00 

•  09 

.01 

.01  .18 

T 

.05 

.18 
.08 

.01 

T 

SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SAffTA  MONICA 

R 

•  03 
•02 

•  00 

T 

T  T 

T 

T 

•  01 
T  .01 

T 

T 

T  T 

7 

.02 
.01 

Sm  rwfaiWDM  aot*m  Iollowlii«  Station  lodsa. 


-  284  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


station 

•3 

Day  of  month 

1      2  I  3 

4      5  6 

7  I   8  1  .9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1 

18 

19 

20  21 

22    23  24 

25  1  26  I  27 

28 

29  1 

30 

31 

SANT*  MONICA  PIER 
■    SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 

•  M 

•  OO 
.01 

.01 

T  T 

T  1.50 

.44 

.12 

.10 

SAWVERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 

2.29 
2.86 
1  .05 
.00 
6.14 

T 

.69  2.01 
.35 

.01  4.43 

loi 

.58 
1 .09 

.12 
.30 

•  17 

•  31 

SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MADRE  1  N 
SIERRAVILLE  RS 

.00 
.78 

.00 
.86 

■  06 

.23 

.49 

1.50 

■  16 

.50 
.09 

.29 
.38 

.32 

SIGNAL  HILL  FC  *15 
SKAGGS  SP6S  LAS  LOMAS 
SLOAT 

SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 

.00 
5.23 

4.i: 

T 

T 

•  03 

T 

.35  4.25 
4.01 

•  38 

•  81 
.04 

.22 
.14 
.10 

.40 

SODA  SPRINGS 
SOLEOAD 
SOMIS  3  NE 
SOW  IS  3  NW 
SONOMA 

1.31 
.03 

.00 
1.95 

T 

.34 

T  1.44 

.  49 
.38 

.03 
.13 

SONORA 

SO  ENTRANCE  VQSEMITE  NP 
SPAORA  PAC  FC  356  C 
iPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 

.29 
1  .07 
.00 
.25 
.31 

•  11 
1  .07 

.26 

•  03 
.05 

•  25 

SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  INN  1 
SQUIRREL  INN  2 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  CAA  AP 

•  35 
.00 

T 

«.80 
.15 

•  16 

T 

4,46 
.0? 

•  23 

.06 
.13 

.05 

STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

.16 

.11 

1.50 
2.37 

T 

.07 
.30 
.OS  .30 

2.01 

•  28 
.28 

•  22 

.04 
.20 
.60 
.10 

1.45 
.24 
.04 

SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 

.00 
.00 

1.28 
.28 

T 

.04 

T 
T 

.03 
.07 

T 

•  05 

•  42 

•  02 

.51 
.75 
.26 

TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 

T 

■  69 
.00 

T 
T 

T 

.33 

.09 

T 

.11 

111 
T 

.05 

THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EOISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 

.SO 

•  22 

.00 
.00 

.13  .02 
•  0! 

T 

■  07 
.10 

.25 

TRACY  CAReONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 

.31 
.17 
.00 
.A2 
1.64 

.05 
.08 

.26 

T  .63 

.07 
.39 

IlO 

.02 
.30 

.09 
.24 

TURtOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

•  14 
5.78 

.00 

T 

•  25 

T 

.06 
.25 

4.29 

T 

1.35 

.03 

111 
T 

1 

UKIAH 
UKIAH  4  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

3.51 
3.80 

.00 
.00 

T  T 

!20  3I23 

.19 

.09 

■  27 

■  13 

.0  5 
.15 

UPPER  LAtifE  7  W 

upper  lake  rs 
upper  mattole 
vacaville 

valley  center  3  ne 

4.13 
3.83 
4.43 
.87 
.00 

T  .03 
•  01 

I50  2'.55 
3.07  1,21 
.76 

'{23 
.15 
.11 

•  54 

VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  PATROL  STA  FC120 

•  22 

•  00 

•  00 

•  00 

•  00 

*10 

• 

.12 

VINTON 
VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

•  37 
.07 

1.22 
12.25 

Io7 

e.58 

.01 

.92 
3.15 

.31 

.05 

,30 
,21 

VOLTA  PH 
WALLACE 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

4.23 
.25 
.44 
■  20 
.34 

T 

.04 

T 

.12 

'Al 
.38 
.18 
.17 

.02 

T 

.05 

,02 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

■  00 

■oe 

.00 

.11 

2.36 

■  OB 

.03 

.10     .78  .92 

.08 
,32 

.12 

•  12 

WEED  1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  S  SW 

WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

6.16 
■  00 

3^1« 
1 .50 

T 

T 

T  .16 

.05 

T 

T 

4.85 
1.77  1.11 

.62 

.40 

.39 
.09 
•  80 

.  24 

.11 
.01 
.70 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  FC  106  C 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

.49 
■  OC 
1  .12 
2.41 
.5C 

.05  ,10 

.71 
1.3S 
.12 

.17 
.68 

.30 

.29 

.11 

.01 

.05 

.24 
.24 
.07 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
YORBA  LINDA 
VOSEMITE  MP 

VREKA 



.OC 
.9< 
.93 
•  OC 
.0< 

,91 

T 

■  05 
.04 

.15 
,60 

.37 
.12 

.03 
.15 

T 

.11 

.32 
.26 

.05 

.14 

■m  r*frw  aot»m  tollovlof  BtattM  Intel. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

Slalion 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ADIN  R5 

MAX 

86 

83 

83 

85 

90 

96 

94 

90 

92 

92 

89 

90 

85 

90 

80 

66 

66 

79 

84 

88 

72 

62 

69 

83 

1 

MIN 

35 

41 

42 

46 

45 

41 

51 

44 

40 

42 

46 

46 

40 

46 

46 

34 

49 

32 

30 

29 

35 

38 

27 

32 

30 

52 

45 

40 

1 

ALDERPOINT 

MAX 

8n 

90 

94 

96 

95 

92 

92 

103 

104 

104 

67 

78 

80 

92 

83 

78 

76 

87 

81 

88 

92 

97 

100 

95 

84 

83 

66 

72 

68 

66 

87 

0 

MIN 

4A 

45 

47 

48 

46 

52 

60 

48 

51 

51 

53 

56 

51 

62 

59 

60 

49 

53 

45 

41 

44 

45 

46 

50 

49 

57 

69 

53 

51 

56 

50 

7 

ALPINE    1  W 

MAX 

91 

90 

92 

93 

94 

98 

96 

95 

92 

69 

91 

86 

85 

86 

83 

76 

62 

61 

61 

89 

101 

96 

96 

89 

90 

92 

98 

95 

91 

89 

9 

MIN 

47 

54 

54 

50 

54 

58 

63 

59 

55 

55 

45 

50 

52 

52 

47 

50 

56 

50 

54 

56 

58 

52 

57 

60 

57 

53 

50 

56 

61 

54 

54 

0 

ALTURAS  R5 

MAX 

88 

86 

86 

87 

88 

91 

97 

86 

89 

87 

85 

91 

91 

90 

91 

76 

74 

66 

69 

71 

85 

69 

69 

90 

77 

72 

75 

78 

75 

83 

8 

MIN 

38 

38 

35 

36 

39 

39 

42 

41 

37 

41 

35 

40 

39 

40 

39 

37 

44 

50 

26 

26 

30 

31 

34 

35 

41 

44 

49 

40 

37 

44 

38 

2 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

87 

90 

91 

89 

86 

98 

101 

99 

86 

71 

74 

62 

62 

66 

70 

73 

76 

84 

86 

91 

66 

78 

73 

60 

65 

63 

66 

67 

79 

■  9 

MIN 

55 

55 

61 

50 

57 

60 

72 

67 

58 

50 

51 

49 

47 

50 

50 

46 

48 

51 

49 

53 

56 

60 

55 

53 

49 

50 

66 

64 

52 

50 

53 

6 

ANTIOCH    1  E 

MA  X 

90 

92 

92 

90 

92 

98 

105 

99 

86 

76 

60 

64 

86 

74 

76 

76 

78 

83 

86 

90 

94 

87 

83 

77 

85 

74 

70 

75 

78 

84 

•  5 

MIN 

49 

49 

56 

57 

56 

56 

61 

56 

56 

56 

56 

48 

61 

56 

56 

69 

61 

55 

49 

51 

49 

51 

57 

68 

60 

55 

66 

62 

54 

51 

55 

•  6 

ANTIOCH   PUMP  PLT  3 

MAX 

87 

92 

95 

96 

92 

94 

102 

106 

101 

98 

66 

84 

87 

87 

87 

79 

80 

63 

90 

93 

95 

69 

85 

79 

83 

78 

71 

75 

87 

>6 

MIN 

48 

48 

51 

57 

54 

54 

58 

58 

57 

56 

55 

48 

50 

54 

54 

53 

61 

51 

49 

52 

47 

49 

52 

51 

55 

54 

60 

62 

53 

51 

53 

4 

ASH  MTN 

MAX 

93 

105 

98 

95 

94 

101 

105 

100 

96 

94 

89 

86 

88 

86 

82 

81 

62 

85 

91 

95 

100 

96 

93 

93 

87 

67 

89 

81 

91 

i2 

MIN 

58 

57 

66 

66 

65 

65 

69 

73 

72 

66 

61 

62 

62 

61 

59 

64 

56 

53 

66 

55 

58 

62 

70 

65 

62 

59 

56 

58 

62 

57 

61 

■  9 

AUBERRV 

MAX 

90 

94 

93 

91 

99 

100 

98 

97 

92 

89 

86 

64 

87 

83 

81 

77 

60 

62 

89 

91 

94 

93 

92 

82 

82 

82 

83 

80 

87 

5 

MIN 

55 

59 

63 

58 

62 

64 

64 

65 

60 

56 

56 

56 

57 

54 

51 

51 

52 

50 

50 

50 

56 

60 

62 

57 

57 

53 

62 

52 

55 

50 

56 

•  2 

AUBURN 

MAX 

86 

92 

96 

97 

94 

93 

100 

104 

102 

92 

83 

82 

66 

87 

78 

81 

76 

75 

79 

81 

87 

91 

95 

95 

88 

79 

61 

73 

67 

64 

86 

1 

MIN 

49 

50 

52 

54 

64 

62 

62 

70 

65 

56 

54 

55 

56 

55 

52 

51 

51 

54 

50 

51 

55 

53 

66 

59 

66 

52 

53 

59 

55 

54 

55 

•  4 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

75 

70 

70 

71 

74 

75 

77 

73 

75 

72 

70 

73 

75 

70 

71 

7  2 

73 

72 

72 

70 

69 

70 

68 

76 

71 

67 

74 

75 

73 

74 

72 

•  3 

MIN 

57 

55 

56 

56 

57 

54 

58 

61 

60 

54 

53 

60 

61 

55 

56 

55 

59 

56 

56 

54 

57 

53 

55 

54 

54 

62 

55 

58 

54 

52 

56 

■  0 

AVENAL   9  SSE 

MAX 

94 

93 

100 

100 

99 

96 

100 

107 

106 

101 

93 

91 

92 

98 

92 

61 

65 

83 

84 

95 

98 

101 

97 

89 

67 

84 

66 

68 

93 

.0 

MIN 

55 

60 

60 

62 

56 

61 

67 

67 

65 

57 

60 

69 

60 

68 

56 

60 

51 

54 

63 

56 

57 

59 

62 

60 

56 

58 

57 

56 

57 

58 

BACKUS  RANCH 

MAX 

92 

95 

96 

95 

97 

101 

104 

103 

97 

90 

95 

92 

89 

89 

90 

8 1 

74 

81 

87 

87 

91 

93 

95 

96 

92 

86 

90 

90 

90 

86 

91 

.4 

MIN 

49 

54 

54 

50 

53 

57 

59 

61 

64 

62 

57 

66 

60 

56 

69 

60 

49 

66 

49 

47 

49 

48 

50 

57 

58 

57 

63 

50 

63 

58 

55 

•  1 

BAKER   9  NNW 

MAX 

96 

100 

103 

105 

104 

104 

109 

111 

111 

107 

104 

102 

96 

98 

100 

96 

96 

85 

96 

92 

93 

95 

97 

101 

102 

101 

97 

96 

100 

101 

100 

>1 

MIN 

60 

65 

71 

70 

73 

73 

77 

77 

81 

77 

71 

72 

66 

66 

66 

67 

66 

58 

60 

63 

65 

65 

64 

67 

69 

72 

65 

64 

70 

71 

68 

•  4 

BAKEPSFIELD  WB  AP 

MAX 

95 

99 

97 

96 

95 

97 

103 

105 

101 

95 

68 

90 

93 

88 

83 

82 

81 

82 

83 

87 

94 

96 

100 

96 

92 

91 

91 

87 

88 

64 

92 

.1 

MIN 

59 

63 

66 

66 

66 

67 

73 

74 

72 

69 

62 

62 

62 

64 

57 

59 

63 

60 

56 

59 

60 

63 

63 

65 

61 

57 

61 

61 

62 

58 

63 

0 

BARRETT  0AM 

MAX 

84 

92 

92 

93 

95 

96 

100 

96 

97 

90 

90 

92 

87 

85 

84 

73 

89 

60 

80 

93 

96 

96 

98 

90 

89 

94 

97 

94 

90 

3 

MIN 

44 

47 

53 

52 

54 

52 

54 

58 

53 

50 

44 

44 

50 

52 

44 

44 

44 

47 

47 

54 

46 

45 

46 

44 

44 

41 

46 

47 

57 

53 

48 

■  5 

BARSTQW 

MAX 

94 

97 

99 

99 

99 

103 

106 

104 

105 

101 

97 

97 

94 

94 

89 

MIN 

54 

59 

62 

56 

61 

61 

66 

69 

70 

72 

69 

60 

63 

64 

56 

56 

68 

55 

56 

53 

53 

54 

56 

56 

63 

59 

64 

56 

58 

59 

59 

6 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

91 

95 

94 

95 

96 

101 

102 

96 

92 

68 

90 

83 

86 

81 

82 

79 

79 

80 

92 

93 

97 

96 

90 

88 

90 

92 

92 

89 

89 

4 

MIN 

48 

54 

57 

51 

52 

57 

65 

60 

60 

56 

49 

54 

53 

50 

49 

49 

54 

49 

52 

55 

48 

55 

55 

66 

56 

53 

49 

56 

59 

55 

53 

8 

BEN  LOMOND 

MAX 

90 

86 

85 

64 

90 

96 

101 

98 

85 

78 

79 

79 

80 

61 

77 

77 

78 

85 

90 

89 

83 

80 

74 

66 

6! 

66 

70 

73 

81 

i4 

MIN 

42 

43 

45 

45 

45 

46 

48 

48 

48 

51 

52 

46 

43 

44 

45 

46 

47 

46 

44 

43 

43 

46 

45 

45 

46 

51 

58 

59 

57 

50 

47 

BERKELEY 

MAX 

76 

74 

64 

66 

73 

60 

69 

76 

66 

68 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

69 

75 

77 

80 

77 

72 

71 

70 

73 

69 

71 

73 

71 

72 

•  2 

MIN 

52 

52 

52 

55 

55 

58 

64 

57 

58 

59 

59 

55 

56 

58 

59 

59 

61 

60 

58 

53 

53 

55 

58 

60 

68 

60 

63 

62 

59 

58 

57 

>6 

BIG  BAR  RS 

MAX 

93 

97 

98 

99 

99 

99 

99 

102 

107 

107 

105 

98 

93 

101 

101 

89 

75 

83 

81 

84 

94 

98 

99 

100 

97 

87 

62 

73 

59 

84 

91 

>4 

MIN 

43 

45 

45 

46 

46 

50 

51 

51 

51 

49 

50 

51 

51 

50 

51 

54 

59 

61 

38 

40 

44 

46 

46 

47 

50 

51 

56 

51 

52 

52 

49 

0 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

71 

70 

70 

71 

73 

77 

79 

74 

71 

67 

70 

65 

63 

67 

66 

62 

62 

65 

67 

73 

71 

68 

67 

62 

67 

67 

66 

85 

67 

|6 

MIN 

30 

32 

40 

40 

36 

42 

45 

43 

48 

46 

36 

42 

44 

34 

33 

36 

30 

37 

31 

31 

33 

31 

34 

36 

38 

39 

33 

43 

48 

48 

38 

•  1 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

78 

81 

81 

81 

76 

67 

90 

88 

84 

79 

76 

73 

72 

72 

69 

64 

64 

70 

76 

76 

30 

81 

78 

73 

72 

72 

78 

66 

75 

5 

MIN 

56 

59 

60 

60 

60 

65 

67 

67 

65 

62 

60 

57 

55 

57 

51 

49 

43 

46 

48 

52 

56 

58 

56 

60 

56 

53 

52 

53 

52 

50 

56 

2  ' 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

69 

91 

92 

92 

93 

96 

99 

99 

99 

94 

94 

92 

90 

68 

87 

63 

81 

63 

86 

86 

68 

88 

69 

64 

86 

86 

82 

84 

88 

B 

MIN 

43 

44 

47 

48 

49 

46 

49 

54 

59 

54 

49 

51 

47 

46 

40 

41 

54 

46 

49 

44 

40 

41 

40 

42 

44 

39 

46 

45 

50 

55 

46 

>e 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

64 

68 

70 

71 

72 

73 

76 

79 

78 

78 

73 

73 

72 

67 

66 

53 

63 

58 

68 

67 

68 

63 

82 

61 

64 

68 

68 

1 

MIN 

42 

45 

45 

46 

45 

53 

53 

52 

53 

49 

47 

48 

43 

43 

42 

42 

32 

36 

37 

36 

39 

46 

43 

45 

49 

44 

43 

39 

44 

2 

BLUE  CANVON  WB  AP 

MAX 

75 

77 

78 

78 

61 

89 

69 

67 

82 

77 

74 

71 

71 

72 

66 

63 

49 

S9 

64 

72 

74 

SO 

79 

77 

69 

66 

67 

59 

62 

54 

71 

7 

MIN 

55 

58 

59 

59 

59 

69 

66 

69 

63 

59 

57 

56 

54 

54 

49 

45 

45 

46 

45 

49 

56 

57 

68 

56 

52 

49 

48 

50 

48 

43 

5* 

>4  '' 

BLVTHE 

MAX 

102 

104 

108 

109 

106 

114 

110 

106 

108 

104 

104 

102 

102 

103 

104 

1  00 

91 

91 

96 

98 

99 

102 

105 

106 

103 

102 

104 

105 

102 

103 

lOJ 

2  1 

MIN 

63 

69 

72 

72 

74 

74 

74 

76 

78 

73 

66 

70 

70 

69 

64 

62 

63 

61 

62 

63 

62 

62 

63 

67 

66 

68 

69 

68 

76 

70 

88 

3  ■ 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

99 

103 

106 

107 

107 

111 

no 

110 

109 

107 

103 

101 

100 

101 

101 

100 

94 

92 

95 

97 

100 

101 

105 

103 

103 

101 

102 

105 

101 

102 

102 

5 

MIN 

67 

73 

76 

77 

80 

76 

80 

81 

81 

74 

71 

75 

74 

73 

71 

65 

66 

64 

67 

66 

66 

67 

69 

71 

72 

71 

73 

7* 

82 

74 

72 

BOCA 

MAX 

76 

82 

61 

81 

63 

65 

90 

92 

91 

85 

83 

86 

81 

79 

82 

79 

70 

50 

63 

62 

70 

75 

79 

63 

80 

72 

89 

66 

73 

66 

77 

'( 

MIN 

25 

26 

26 

27 

31 

28 

30 

32 

31 

26 

28 

33 

35 

27 

28 

33 

35 

41 

31 

20 

20 

21 

23 

24 

28 

33 

50 

29 

38 

39 

29 

"f 

BONITA 

MAX 

84 

81 

81 

81 

82 

82 

60 

64 

63 

82 

81 

80 

79 

80 

80 

76 

78 

79 

77 

78 

78 

79 

79 

80 

82 

82 

82 

90 

S3 

84 

81 

0 

MIN 

63 

60 

56 

60 

56 

57 

60 

64 

63 

59 

54 

54 

62 

65 

55 

56 

60 

65 

59 

61 

52 

58 

60 

56 

62 

57 

52 

»9 

58 

54 

58 

3 

BORREGO  5PRGS  3  NNE 

MAX 

100 

104 

106 

105 

107 

106 

105 

100 

102 

99 

100 

103 

102 

87 

93 

95 

96 

98 

99 

103 

102 

102 

100 

99 

101 

99 

100 

3 

MIN 

57 

64 

68 

68 

70 

78 

80 

62 

63 

66 

63 

54 

65 

64 

66 

59 

55 

58 

56 

59 

64 

67 

63 

56 

59 

70 

67 

83 

3( 

BOWMAN  DAM 

MAX 

77 

76 

79 

60 

85 

90 

91 

69 

86 

81 

77 

75 

76 

75 

72 

64 

60 

60 

es 

76 

79 

82 

80 

78 

77 

64 

58 

60 

63 

61 

7* 

5 

MIN 

50 

50 

51 

52 

53 

61 

61 

59 

59 

54 

53 

53 

50 

57 

47 

41 

45 

45 

44 

46 

50 

53 

53 

51 

51 

♦5 

48 

44 

58 

45 

SO 

»E 

PRAWLEV 

MAX 

86 

101 

105 

110 

111 

110 

114 

112 

112 

114 

107 

107 

100 

105 

105 

104 

102 

92 

95 

100 

100 

103 

104 

106 

105 

108 

104 

104 

105 

105 

104 

5  1. 

MIN 

66 

74 

77 

76 

78 

76 

76 

81 

62 

79 

74 

71 

76 

74 

70 

62 

69 

62 

60 

67 

65 

81 

61 

66 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

9  k 

BRIDGEPORT 

MAX 

80 

83 

82 

80 

82 

85 

89 

90 

63 

79 

85 

82 

76 

77 

78 

73 

64 

70 

64 

67 

75 

76 

81 

78 

75 

74 

74 

75 

72 

77, 

*i 

MIN 

26 

29 

30 

32 

32 

30 

32 

35 

34 

30 

29 

34 

35 

28 

26 

27 

40 

27 

23 

18 

20 

21 

21 

26 

26 

28 

39 

25 

41 

27 

29 

0| 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

89 

95 

98 

96 

96 

105 

105 

98 

90 

87 

66 

67 

85 

82 

79 

82 

65 

91 

94 

93 

91 

82 

7J 

78 

65 

72 

87 

sl, 

"IN 

49 

53 

56 

51 

57 

58 

60 

57 

55 

49 

54 

65 

52 

51 

54 

50 

51 

47 

49 

53 

56 

60 

63 

61 

53 

58 

54. 

2i 

BUPBANK   WB  AP 

MAX 

87 

85 

85 

87 

89 

96 

94 

91 

84 

61 

83 

82 

80 

76 

79 

76 

78 

78 

78 

94 

97 

94 

97 

87 

S3 

90 

89 

87 

85 

85< 

8 

MIN 

59 

59 

58 

57 

57 

59 

65 

65 

63 

62 

55 

61 

59 

62 

55 

60 

59 

56 

56 

59 

55 

55 

59 

61 

62 

57 

55 

59 

82 

56 

59 

0' 

BURLINGAME 

MAX 

87 

60 

70 

67 

70 

78 

66 

86 

76 

75 

71 

70 

67 

69 

71 

71 

77 

74 

76 

79 

77 

71 

69 

71 

74 

74 

72 

72 

71 

74) 

1 

56 

62 

5S 

58 

55 1 

0 

BURNEY 

MAX 

81 

85 

65 

84 

87 

90 

97 

97 

93 

91 

69 

85 

85 

89 

68 

76 

71 

66 

66 

70 

81 

86 

89 

88 

88 

78 

72 

63 

82 

83 

81, 

5 

MIN 

35 

32 

33 

34 

36 

38 

39 

39 

35 

35 

39 

40 

41 

39 

41 

40 

45 

54 

27 

26 

29 

31 

33 

35 

40 

39 

53 

43 

38 

4J 

37, 

8  ' 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

85 

91 

95 

98 

98 

96 

1  00 

105 

105 

100 

94 

89 

89 

92 

87 

82 

63 

SO 

65 

83 

86 

92 

97 

102 

95 

87 

90 

90 

85 

87 

91, 

6 

MIN 

53 

57 

59 

58 

57 

60 

62 

66 

63 

63 

58 

60 

60 

57 

57 

56 

56 

58 

64 

57 

53 

66 

52 

59 

57 

52 

55 

80 

61 

55 

57, 

8 

See  Beterence  No 

es  Following  Station 

Index 

-  286  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

CABRILLO  NM 

MAX 
M  I  N 

74 

60 

74 

63 

73 

62 

74 

61 

72 

60 

74 
61 

84 
64 

74 
64 

72 
62 

73 
63 

72 

60 

75 
61 

74 

63 

73 
64 

74 
64 

76 
62 

72 

62 

74 
60 

74 

63 

71 

64 

69 
59 

69 
59 

71 
59 

76 

60 

75 

60 

72 

61 

69 
58 

76 

60 

75 
61 

77 

60 

73 
61 

•  6 
.3 

CACHUMA  0AM 

MAX 
MIN 

47 

46 

47 

48 

45 

48 

59 

58 

53 

53 

46 

47 

53 

54 

50 

81 
56 

79 
46 

51 

53 

47 

41 

93 
47 

45 

95 

48 

93 
51 

85 
50 

86 
51 

88 
59 

92 
52 

85 
49 

88 
50 

.  2 

.0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

40 

46 

50 

49 

50 

52 

54 

54 

52 

48 

46 

48 

46 

44 

44 

72 
44 

64 

42 

39 

40 

40 

40 

44 

48 

50 

44 

46 

44 

44 

44 

66 
48 

75 
46 

.1 

CALLAHAN  RS 

MAX 
MIN 

37 

38 

41 

42 

42 

44 

43 

44 

40 

41 

41 

45 

9 1 
44 

42 

43 

86 
46 

81 
45 

37 

29 

30 

35 

37 

9  3 
37 

8£ 
39 

81 

50 

71 

50 

67 
46 

65 
39 

55 
40 

65 
44 

65 
41 

■  5 
.1 

CAMPO 

MAX 
MIN 

38 

50 

52 

48 

48 

51 

40 

40 

47 

44 

39 

43 

46 

42 

36 

80 
39 

74 

52 

36 

49 

79 

45 

42 

43 

50 

93 
54 

88 
50 

47 

90 
43 

95 
51 

92 
54 

89 
53 

66 
45 

.7 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

55 

61 

65 

59 

59 

59 

63 

73 

67 

56 

54 

55 

56 

53 

55 

81 
52 

76 

52 

78 
55 

52 

52 

57 

9 1 

62 

62 

58 

55 

55 

56 

58 

55 

71 
56 

87 
57 

■  5 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

59 

53 

49 

50 

50 

52 

61 

59 

56 

46 

48 

58 

53 

58 

49 

82 

50 

78 
49 

48 

53 

52 

49 

49 

51 

55 

58 

49 

46 

53 

54 

89 
49 

90 
52 

.1 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

40 

40 

41 

42 

45 

47 

46 

46 

44 

44 

44 

43 

44 

43 

71 

40 

64 

39 

34 

36 

34 

38 

40 

35 

44 

47 

4C 

40 

43 

58 
43 

78 
41 

■  8 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

MAX 
MIN 

52 

56 

58 

59 

59 

61 

66 

67 

64 

60 

54 

54 

53 

53 

51 

80 
48 

76 
56 

51 

49 

51 

53 

55 

57 

57 

56 

53 

58 

54 

53 

84 
55 

89 
55 

.6 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

39 

45 

46 

47 

47 

46 

46 

51 

53 

52 

50 

49 

48 

49 

48 

70 
46 

80 
53 

75 
47 

7  g 

37 

39 

92 
45 

93 
45 

9 1 
47 

47 

49 

50 

49 

40 

44 

57 
47 

85 
46 

.7 

CEDAR  GROVE 

MAX 
MIN 

40 

44 

45 

45 

43 

44 

49 

51 

50 

50 

45 

44 

39 

37 

41 

73 

39 

67 
42 

69 
37 

36 

37 

41 

42 

43 

45 

43 

39 

38 

37 

44 

74 

50 

81 

42 

.7 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

48 

51 

49 

51 

52 

57 

53 

46 

50 

47 

54 

58 

48 

49 

89 
55 

73 
52 

51 

32 

36 

43 

48 

48 

55 

49 

51 

46 

48 

75 
46 

80 
49 

'o 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

54 

54 

54 

56 

56 

56 

^60 

62 

58 

56 

53 

53 

56 

53 

8  5 

50 

80 
49 

79 

56 

56 

47 

58 

52 

54 

54 

54 

57 

56 

61 

57 

51 

76 
55 

90 
54 

9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

48 

48 

48 

54 

55 

55 

59 

59 

60 

56 

54 

52 

51 

50 

48 

74 
46 

69 
44 

41 

70 
43 

45 

47 

50 

53 

53 

52 

47 

48 

48 

49 

74 

48 

79 

50 

•  4 

CHESTER 

MAX 

MIN 

34 

32 

30 

33 

33 

37 

39 

38 

39 

37 

36 

38 

41 

36 

36 

72 
34 

69 

39 

68 
49 

26 

27 

28 

32 

32 

32 

38 

37 

60 
50 

65 
44 

39 

61 
43 

79 
36 

•  4 

CHICO  EXP  STA 

MAX 
MIN 

54 

53 

54 

54 

54 

59 

60 

65 

63 

59 

53 

53 

57 

56 

53 

78 
53 

76 

57 

8  0 
58 

85 
49 

g  2 
47 

9 1 
53 

100 
56 

97 
52 

89 
54 

82 
57 

79 
61 

75 
62 

68 
60 

68 
55 

74 
57 

67 
55 

9 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

62 

59 

63 

60 

59 

60 

65 

64 

57 

56 

59 

73 
61 

72 
62 

72 
59 

72 
61 

71 
66 

55 

7 1 

70 

60 

74 
61 

62 

70 
57 

75 

6  0 

72 
60 

,4 

CLABEMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

55 

54 

51 

52 

59 

64 

60 

59 

46 

49 

55 

53 

56 

54 

74 

52 

76 

55 

79 

52 

52 

75 
52 

51 

52 

58 

55 

59 

54 

52 

56 

60 

88 
55 

86 
54 

7 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

52 

53 

53 

54 

52 

55 

57 

58 

60 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

77 
52 

77 
57 

77 
55 

78 
47 

61 
44 

89 
47 

90 

53 

9  5 
55 

93 

56 

85 

58 

79 

55 

8  2 

58 

70 
61 

69 
55 

68 
53 

84 
54 

4 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

90 
50 

92 
50 

54 

96 
48 

87 
46 

96 

50 

10  3 
66 

110 
60 

102 
51 

56 

56 

51 

46 

50 

52 

80 
49 

77 

51 

49 

49 

55 

50 

52 

54 

54 

53 

58 

61 

62 

55 

73 
54 

86 
53 

1 

COALINGA 

MAX 
MIN 

92 
53 

56 

58 

59 

59 

60 

103 
65 

67 

66 

62 

55 

54 

58 

59 

55 

80 
53 

80 
58 

54 

53 

53 

91 
52 

55 

56 

57 

54 

54 

59 

60 

80 
5  3 

90 
57 

1 

COLFAX 

MAX 
MIN 

56 

60 

63 

62 

62 

60 

69 

70 

68 

61 

55 

55 

60 

58 

51 

76 
49 

72 

52 

73 
53 

77 
48 

54 

67 
54 

91 
61 

92 
62 

go 
62 

84 

57 

78 
52 

73 
57 

67 
56 

67 
55 

68 

84 
57 

3 

COLUSA  1  SSW 

MAX 
MIN 

52 

51 

52 

55 

52 

55 

54 

61 

60 

56 

54 

50 

48 

54 

54 

81 
55 

78 
55 

82 
54 

83 
49 

95 

53 

93 

48 

96 

51 

97 
49 

90 
51 

83 
56 

79 

55 

74 
61 

69 

58 

67 

51 

75 
5  5 

89 
53 

0 
6 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

53 

93 
57 

61 

63 

60 

60 

98 
65 

65 

103 
65 

63 

58 

58 

56 

91 
56 

56 

82 
54 

82 
57 

79 
57 

82 
53 

82 

53 

66 

53 

91 
53 

96 
56 

98 
56 

95 
56 

69 
54 

89 
58 

68 
58 

65 
56 

85 

90 
57 

7 
6 

CORONA 

MAX 
MIN 

91 
52 

87 
56 

85 
46 

88 
54 

90 
43 

95 
49 

97 
61 

94 
52 

87 
51 

61 
46 

86 
41 

82 
49 

82 
45 

59 

65 
41 

80 
51 

80 
53 

53 

79 
57 

50 

101 
49 

51 

96 
56 

91 
59 

67 
54 

9  0 
50 

59 

97 
59 

88 
5  5 

88 
51 

5 
8 

COVELO 

MAX 
MIN 

90 
39 

41 

40 

40 

44 

46 

49 

47 

105 
46 

103 
45 

47 

45 

50 

48 

46 

80 
48 

74 

43 

8  0 
44 

79 

40 

64 

34 

91 
40 

96 

39 

96 
43 

96 
42 

89 
47 

80 
52 

65 

58 

66 

52 

64 
43 

62 

87 
45 

7 

0 

COX  CREEK 

MAX 
MIN 

106 
72 

1  09 
75 

111 

79 

112 
32 

111 

80 

117 

81 

117 

S3 

118 
87 

117 
87 

114 

90 

111 
84 

83 

79 

78 

77 

101 
76 

101 
73 

95 
70 

99 
74 

98 
79 

102 
79 

1  04 
73 

106 

107 
75 

108 
77 

107 
81 

105 
81 

108 
74 

106 

80 

105 
82 

107 
79 

1 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

66 
53 

69 
49 

70 
50 

71 
46 

75 
54 

72 
47 

65 
46 

66 
47 

65 
57 

54 

55 

56 

69 
57 

67 

50 

47 

73 
46 

50 

73 

49 

6  0 
47 

67 
45 

56 

57 

56 

51 

48 

68 

66 
50 

7 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

89 
53 

87 
52 

83 
53 

82 
53 

87 
50 

88 
58 

94 

62 

90 
60 

88 
55 

68 

57 

75 
59 

79 
56 

80 
51 

58 

59 

73 
59 

74 

61 

74 

60 

81 
54 

68 
54 

84 

56 

92 
55 

83 
56 

82 
60 

76 
59 

77 
59 

74 
64 

71 
61 

76 
58 

74 

80 
57 

7 
1 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

77 
60 

79 

58 

73 
57 

73 

60 

76 
57 

78 
56 

61 
63 

80 
62 

80 
64 

74 
63 

67 

61 

58 

62 

60 

77 

56 

74 

57 

77 

56 

76 

58 

72 

58 

73 

57 

74 

58 

73 
54 

81 
57 

60 
60 

77 

57 

73 

56 

80 
57 

77 
57 

76 

76 
56 

4 

5 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

79 
44 

86 
46 

92 
48 

94 

47 

92 
50 

91 
52 

100 
60 

102 
58 

100 
54 

50 

43 

48 

47 

49 

50 

87 
42 

77 

41 

75 
40 

75 
43 

78 
42 

78 
45 

92 
47 

93 
47 

94 

50 

94 
47 

90 
39 

86 
41 

85 
47 

82 
48 

88 
41 

86 
46 

2 
9 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

75 

36 

79 
42 

85 
45 

86 
51 

86 

59 

87 

48 

91 
51 

92 

53 

36 
63 

91 

59 

77 
49 

52 

51 

47 

46 

74 

50 

71 
46 

62 
43 

71 
39 

71 

38 

78 
36 

60 
38 

60 
40 

64 
45 

85 
49 

81 
56 

79 
41 

82 
45 

83 
55 

82 

80 
47 

5 
6 

nHSSETT  CAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
57 

97 
63 

66 

65 

65 

68 

70 

74 

71 

64 

62 

66 

67 

96 

60 

93 
56 

90 
64 

60 
62 

88 
59 

90 
56 

90 
57 

91 

58 

94 

55 

98 
58 

97 
66 

96 
64 

93 
64 

94 
57 

94 
61 

99 
62 

94 

95 
62 

9 
6 

B»VIS  AGR  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
52 

93 
53 

98 
56 

96 
54 

94 

52 

96 
56 

101 
65 

107 
63 

105 
60 

56 

54 

47 

53 

54 

52 

82 
51 

80 
56 

81 

53 

81 
51 

62 
51 

91 

49 

92 

53 

96 

50 

96 

54 

90 
57 

61 
57 

61 
64 

71 
62 

67 
56 

70 

88 
54 

3 
9 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 
MIN 

84 
45 

79 
42 

81 

50 

87 
47 

66 
49 

92 
53 

95 

52 

95 
53 

92 
57 

90 
52 

9 1 
50 

82 
36 

83 
41 

76 
37 

60 
37 

80 
39 

75 
36 

76 

DEER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

84 
40 

84 
40 

86 
41 

87 
43 

88 
42 

95 
44 

95 
46 

96 
45 

94 
47 

88 
46 

84 
44 

81 
4* 

60 
4« 

80 
43 

75 
42 

71 
40 

66 
46 

47 

37 

36 

38 

40 

41 

41 

76 
43 

40 

51 

48 

44 

61 
47 

80, 
43. 

1 

OENAIR 

MAX 
MIN 

91 
51 

94 
54 

94 

55 

93 

53 

92 
54 

96 
56 

too 

60 

100 
62 

96 

58 

91 

55 

84 
56 

87 
50 

88 

5) 

68 
54 

61 
55 

79 
49 

79 
56 

53 

50 

47 

92 
46 

94 

52 

94 
55 

90 
53 

62 
54 

87 
53 

86 
59 

79 

58 

71 

55 

78 
52 

87, 
54, 

0 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

89 

56 

92 
54 

97 
57 

92 
57 

92 
56 

81 
53 

79 
51 

61 
53 

78 
52 

79 
48 

76 
48 

73 
49 

71 
52 

76 
46 

83 
53 

84 

50 

89 
52 

90 
53 

66 
52 

83 
55 

70 
50 

70 
56 

71 
54 

67 
48 

67 
49 

80. 
52. 

7 
2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

HIN 

97 

56 

94 

58 

96 
62 

95 

62 

102 
57 

104 
66 

106 
61 

100 
62 

99 
59 

89 
54 

75 

56 

79 

56 

82 
47 

88 

55 

100 
60 

94 
61 

69 

57 

82 
52 

75 

62 

68 

53 

73 
53 

89. 
57. 

9 
7 

See  Reference  Noles  Follownng  Sicrtion  Indei 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNll 
SePTEMBEP  I95I 


Day 

01  Month 

0) 
01 
D 

I 

3 

8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 
MIN 

75 
3? 

80 
32 

80 
31 

81 
33 

80 
32 

65 
33 

89 
37 

92 
37 

90 
37 

87 
34 

83 
34 

83 
39 

78 
38 

78 
34 

61 

33 

74 

32 

87 

37 

78 

33 

62 

33 

65 

27 

72 

22 

78 

29 

82 

30 

80 
31 

77 
35 

71 

37 

68 

48 

65 

33 

71 

38 

59 
42 

77  §7 
34.1 

MAX 
MIN 

en 
313 

84 
41 

85 
41 

67 
43 

66 
43 

90 
46 

95 
46 

97 
47 

96 
47 

90 
46 

88 
46 

62 
46 

60 
47 

60 
45 

79 
44 

42 

7 1 
43 

59 
51 

69 

39 

77 

36 

84 
37 

86 
38 

88 
40 

68 
41 

84 
42 

78 
41 

72 
42 

69 

51 

66 
46 

65 

50 

61al 
43.9 

MAX 
MIN 

82 
43 

89 
47 

88 
47 

69 
47 

89 
47 

90 
50 

96 
53 

99 
50 

92 
49 

86 
41 

66 
42 

86 
51 

68 
53 

88 
46 

90 
48 

46 

49 

63 
48 

68 
43 

62 

32 

73 

36 

80 
41 

86 
41 

87 
45 

85 
50 

81 

50 

76 
56 

75 
40 

75 
47 

74 
42 

83.4 
46.0 

MAX 
MIN 

87 
UO 

90 
41 

91 
44 

90 
44 

89 
47 

98 
47 

98 

50 

96 

50 

90 
51 

86 
45 

84 
45 

83 
41 

82 
42 

81 
41 

75 
41 

39 

46 

72 
40 

73 
39 

69 
40 

85 
40 

89 
41 

91 
44 

88 
42 

82 
43 

80 
40 

78 
42 

76 
44 

78 
44 

70 
42 

83.0 
43.2 

MAX 
MIN 

85 

85 

49 

81 

49 

72 
48 

76 

52 

99 

53 

82 
57 

73 

60 

76 
47 

75 
51 

47 

49 

77 
57 

74 

50 

80 
47 

38 
48 

77 
50 

77 
51 

75 

53 

74 
63 

76 
55 

78.6 
51.4 

MAX 
MIN 

91 
69 

95 
71 

99 
77 

102 
78 

104 
60 

103 
79 

103 
79 

107 
82 

106 
60 

106 
81 

100 
76 

102 
76 

95 
79 

96 
75 

99 
74 

74 

70 

86 
66 

89 
70 

91 

71 

94 
71 

95 

68 

98 
71 

99 
73 

98 
76 

98 
74 

97 
74 

98 
75 

99 

75 

99 
76 

98.1 
74.6 

MAX 
MIN 

89 

50 

89 
48 

94 

63 

96 
56 

95 

52 

98 

60 

105 
62 

105 
61 

104 
56 

98 
57 

92 
54 

85 
51 

85 
57 

90 
56 

65 
52 

49 

51 

75 

50 

76 
50 

78 
47 

89 
49 

93 

50 

95 
S3 

93 
55 

89 
53 

30 
S6 

70 
61 

73 
56 

61 
46 

63 
50 

86.T 
93.* 

MAX 
MIN 

88 
54 

90 
57 

88 
54 

90 
57 

91 
53 

94 

52 

89 
58 

93 

60 

88 
59 

86 
56 

88 
52 

85 
54 

82 
56 

83 
62 

83 
54 

8  1 
54 

59 

32 
55 

81 

56 

79 

61 

66 
49 

92 

50 

89 
56 

91 
55 

88 
60 

89 
53 

90 
48 

96 

52 

87 
57 

90 
94 

87.3 
99. S 

MAX 
MIN 

90 
515 

92 

57 

91 
55 

92 
58 

94 

55 

96 
57 

97 
64 

93 
60 

92 
57 

92 
56 

90 
54 

90 
55 

85 
58 

67 
58 

66 
55 

55 

59 

60 
57 

84 

53 

82 
63 

82 
54 

90 
50 

91 
55 

96 
56 

97 
58 

92 
54 

90 
52 

93 
57 

09 

60 

99 
96 

»0.2:| 

96.9 

MAX 
MIN 

ino 

64 

103 
67 

109 
69 

110 
69 

110 
67 

105 

66 

112 

72 

111 
74 

110 
75 

105 
75 

106 
63 

104 

60 

101 
63 

106 
67 

104 

60 

59 

49 

94 
61 

98 
64 

99 
57 

103 
61 

108 
61 

105 
62 

105 
60 

104 
68 

104 
69 

103 
67 

105 
69 

102 
71 

104 
68 

104.4 
69.1 

MAX 
MIN 

93 
57 

99 
52 

99 
54 

98 
54 

96 
54 

102 

60 

105 
60 

105 
63 

105 

60 

96 
52 

86 
52 

89 
51 

86 
58 

88 
51 

81 

50 

48 

62 

80 
50 

82 
48 

87 
50 

95 
52 

98 
52 

98 
54 

96 
52 

88 
52 

86 
52 

86 
60 

78 
96 

73 
54 

76 
93 

90.4 
93.« 

MAX 
MIN 

87 
41 

87 
43 

88 
45 

88 
47 

86 
46 

91 
45 

84 

53 

85 
46 

90 
44 

90 
39 

75 
46 

82 
47 

88 
44 

88 
46 

70 
54 

53 

39 

73 

53 

76 

35 

82 

36 

84 

38 

89 
41 

89 
41 

78 

42 

71 
46 

66 

51 

63 
54 

99 

43 

61 

50 

64 
90 

79.2 
49. S 

MAX 
MIN 

96 
48 

96 

55 

96 
52 

95 

53 

97 
53 

106 
56 

107 
62 

100 
61 

95 
56 

91 
60 

92 
49 

88 
53 

85 
52 

86 
45 

56 

58 

33 
47 

84 

59 

83 
54 

93 
47 

99 

50 

98 
52 

99 
56 

94 

59 

90 
54 

94 
51 

96 
53 

93 
63 

92 
54 

92. « 
54.1 

MAX 
MIN 

87 

60 

85 

60 

85 
59 

85 
60 

89 
54 

91 
55 

92 

60 

93 
59 

65 

60 

84 

59 

81 

50 

83 
55 

83 
57 

61 
58 

61 
55 

55 

59 

80 
57 

80 
57 

78 
62 

83 

50 

91 

53 

69 
51 

39 
55 

83 
57 

89 
56 

85 
49 

87 
52 

90 
53 

87 
53 

39.0 
66.0 

MAX 
MIN 

93 
56 

91 

58 

91 

56 

92 
57 

96 
54 

97 
53 

91 

59 

97 
57 

92 
57 

90 
56 

90 
50 

82 
64 

87 
56 

84 
56 

84 
53 

53 

57 

85 
55 

83 
55 

33 

59 

91 
50 

96 
52 

95 
50 

95 
54 

92 
56 

91 
54 

94 
51 

«7 
92 

91 
60 

93 
94 

90.3 
94.9 

MAX 
MIN 

63 
5? 

59 

52 

61 
52 

64 
53 

67 

52 

68 
56 

64 
55 

65 
51 

58 
51 

63 
53 

63 
57 

64 
57 

61 
55 

65 
57 

66 
59 

56 

51 

64 

56 

67 

53 

69 

52 

66 
51 

61 

49 

61 
49 

66 
54 

70 
52 

70 
62 

70 
56 

67 

92 

64 
90 

67 
95 

64.9 
93.7 

MAX 
MIN 

91 
51 

95 
51 

94 

50 

89 
54 

90 
55 

100 
57 

105 
60 

95 

59 

54 

57 

51 

54 

55 

57 

56 

52 

57 

56 

50 

49 

50 

51 

56 

50 

57 

59 

64 

63 

54 

55 

94t6 

MAX 
MIN 

83 

57 

87 
56 

90 
63 

88 
60 

87 

62 

94 

65 

95 

65 

98 
71 

92 
69 

88 
63 

82 
62 

85 
63 

81 
63 

78 
58 

79 
52 

53 

52 

65 
51 

75 
55 

76 
51 

84 

53 

85 
57 

87 
61 

89 
61 

39 
64 

33 
57 

78 
57 

83 
98 

89 
56 

84 
93 

84.1 
99.0 

MAX 
MIN 

84 
38 

84 
40 

84 
40 

90 
44 

94 
46 

94 

46 

88 
46 

66 
44 

84 
44 

88 
44 

86 
44 

86 

44 

48 

64 

50 

66 

36 

68 

34 

SO 
36 

88 

38 

66 

40 

84 

40 

72 
42 

72 
44 

60 
44 

62 

42 

79(g 
42. S 

MAX 
MIN 

98 
58 

99 
54 

99 
70 

101 

60 

97 
59 

97 
62 

101 

60 

107 
70 

106 
67 

97 
57 

82 
57 

83 
56 

88 
57 

95 
55 

79 
58 

57 

59 

78 
56 

80 
55 

63 
56 

90 
58 

92 
53 

98 
61 

95 
58 

90 
58 

81 
58 

84 
61 

77 
63 

72 
58 

70 
67 

89.3 

58.9 

MAX 
MIN 

96 
56 

93 
58 

92 
59 

93 
57 

95 
58 

103 
64 

104 
64 

94 
65 

92 
59 

87 
57 

90 
53 

86 
60 

86 
56 

84 

54 

86 
54 

54 

60 

81 
54 

81 

59 

78 
59 

96 
54 

101 
53 

100 
62 

99 
64 

91 
65 

89 
60 

91 
57 

86 
61 

91 
61 

89 
61 

90,3 
68.8 

MAX 
MIN 

89 
39 

90 
39 

93 
40 

93 
41 

93 
41 

94 
43 

98 
44 

99 
45 

100 
45 

103 
46 

98 
45 

91 
45 

90 
46 

94 
47 

92 
45 

45 

44 

77 

40 

74 
39 

79 

33 

89 
34 

94 

38 

94 

39 

95 
40 

90 
42 

83 
47 

76 
53 

64 
49 

67 
47 

68 
44 

87.6 
42.7 

MAX 
MIN 

80 
39 

82 
40 

83 
42 

86 
42 

89 
44 

94 
46 

93 
48 

82 
40 

83 
39 

80 
39 

87 
40 

85 
44 

86 
42 

88 
40 

90 
44 

45 

48 

65 

52 

67 
30 

70 
34 

76 

38 

89 

39 

86 
42 

86 
40 

76 
46 

72 
40 

63 
50 

78 
39 

80 
46 

68 
43 

80.4 
42.0 

MAX 
MIN 

66 
47 

66 
46 

62 
44 

58 
42 

60 
47 

67 

50 

69 

53 

67 
50 

69 
49 

63 

52 

65 
57 

68 
52 

66 
51 

65 
53 

66 
57 

66 

51 

72 
54 

63 
53 

70 
50 

70 
50 

72 
48 

65 
45 

67 

48 

67 

51 

73 

53 

72 
96 

67 
62 

71 
99 

70 
92 

74 
95 

67.3 
51.1 

MAX 
MIN 

65 
41 

60 
41 

57 

39 

59 

38 

67 

43 

71 

47 

69 
49 

68 
45 

63 
46 

65 

56 

71 
51 

67 
48 

65 
47 

65 
56 

69 
54 

50 

51 

69 
49 

67 
44 

68 
44 

64 

44 

66 
41 

66 
46 

68 

49 

70 
49 

66 

60 

70 
54 

69 
51 

69 

47 

68 
63 

66  .4 
47*8 

MAX 
MIN 

90 
37 

90 
40 

90 
42 

91 

43 

92 
42 

95 
45 

97 
45 

92 
45 

93 

39 

94 

39 

93 
40 

91 
46 

92 
45 

94 

40 

90 
45 

48 

43 

73 
42 

72 

30 

84 

30 

89 
34 

92 

30 

93 
36 

90 
33 

82 
49 

80 
57 

76 
54 

99 
40 

96 
37 

70 
49 

89.2 
41.8 

MAX 
MIN 

68 
47 

66 
48 

66 
49 

60 
50 

76 
46 

80 
50 

76 

50 

77 
51 

66 
56 

66 
56 

74 
57 

73 
48 

71 
48 

72 
44 

72 
58 

50 

51 

75 
50 

70 
50 

67 
46 

68 

50 

73 
49 

74 

52 

75 
50 

74 

52 

64 

60 

70 
60 

72 
57 

70 
9* 

70 
63 

70.$' 
91.4 

MAX 
MIN 

93 
54 

95 
57 

98 
59 

95 

60 

94 

58 

98 
61 

102 
65 

102 
70 

98 
66 

91 
62 

85 
58 

88 
56 

91 
56 

84 
57 

82 
57 

56 

59 

81 

55 

83 
54 

85 
54 

91 

55 

95 
58 

100 
59 

94 

59 

87 

58 

88 
96 

87 
61 

89 

60 

83 
98 

80 
60 

89.7 
98.6 

MAX 
MIN 

89 

52 

97 
59 

99 
58 

100 
58 

97 

59 

98 
59 

104 
65 

107 
67 

105 
65 

101 
58 

93 
55 

38 
54 

91 

52 

93 

52 

86 
53 

53 

53 

77 
53 

82 

51 

34 

52 

87 

53 

S4 

54 

97 
57 

101 

55 

95 
54 

90 
52 

89 
52 

B7 
94 

88 
99 

86 

97 

92.8 
9S.T 

MAX 
MIN 

67 
43 

77 
46 

71 
47 

72 
47 

75 
46 

83 

50 

80 
54 

65 
54 

82 
52 

77 
50 

72 
42 

72 
46 

68 
44 

68 
44 

70 
41 

63 
41 

59 

35 

57 
36 

62 
35 

62 
39 

65 
43 

70 
4* 

75 
45 

76 
46 

77 
45 

69 
42 

68 
41 

68 
41 

69 
46 

69 
♦  3 

70,7! 
44i3 

MAX 
MIN 

89 
47 

95 
48 

96 
47 

85 

50 

84 
51 

91 

50 

100 
56 

108 
54 

94 

56 

89 
54 

77 
51 

82 
47 

87 
49 

85 
54 

77 
48 

48 

77 

53 

79 
52 

81 
51 

84 

46 

89 
41 

95 
47 

99 
47 

84 
51 

84 
48 

82 
46 

89 
98 

79 
61 

79 
93 

80 
91 

86.9 
90.} 

MAX 
M!N 

86 
37 

91 
42 

92 
45 

91 
44 

89 
43 

97 
43 

101 
43 

97 
43 

68 
49 

82 
45 

81 
48 

85 
42 

81 
42 

75 
42 

43 

40 

72 
39 

77 
40 

88 
38 

87 
41 

92 
40 

92 
41 

90 
40 

88 
39 

87 
39 

86 
37 

82 
41 

83 
91 

77 
40 

89.9 
42.0 

MAX 
MIN 

66 

35 

71 

37 

73 
47 

74 

46 

72 
46 

72 
47 

62 
52 

80 
53 

74 
49 

70 
46 

71 
48 

70 
45 

65 
39 

65 
40 

62 
40 

65 
45 

43 

46 

35 

53 
35 

60 
36 

68 

39 

71 
45 

72 
46 

73 
47 

67 
41 

65 
41 

66 
41 

67 
♦9 

66 
49 

69 
♦3 

67.6 
43.2 

MAX 
MIN 

80 
60 

86 

53 

90 
57 

90 
60 

90 
60 

92 
59 

97 
60 

100 
68 

100 
64 

92 
59 

85 
56 

60 
53 

32 
56 

82 
56 

79 
49 

49 

50 

65 

50 

73 
49 

75 
47 

82 
51 

86 

55 

89 

59 

92 
53 

86 
56 

79 
51 

79 
56 

66 
96 

67 
S2 

67 
92 

82.4 
99.4 

MAX 
MIN 

84 
40 

88 
43 

80 
43 

73 
47 

90 

45 

95 
50 

100 
56 

92 
51 

76 
50 

65 
57 

73 
58 

78 
43 

77 
51 

70 
50 

71 
58 

47 

48 

71 
47 

77 
45 

84 

42 

85 

43 

88 

43 

80 
49 

79 
47 

73 
49 

66 
59 

70 
61 

67 
99 

70 
52 

70 
91 

78.0 
49.9 

MAX 
MIN 

80 
55 

85 
57 

86 

58 

88 
59 

89 

60 

92 

96 

63 

98 
64 

06 
67 

96 
66 

90 
64 

88 
64 

86 
56 

84 
56 

84 
56 

56 

57 

71 

52 

77 
51 

78 

56 

80 
56 

81 
55 

86 
54 

86 
56 

87 
56 

86 
60 

82 
99 

82 
98 

82 
96 

82 
97 

89.9 
98.1 

MAX 
MIN 

63 
45 

2 

50 

62 

52 

62 
54 

62 
54 

65 

55 

69 
51 

74 
51 

69 

53 

68 

57 

68 

55 

69 
49 

67 
55 

68 
56 

68 
56 

70 
57 

69 
56 

70 
55 

69 
58 

70 
50 

64 
47 

68 
51 

69 

50 

68 

53 

70 
53 

69 
57 

71 
63 

68 
61 

67,4 
93.7 

MAX 

84 

84 

78 

75 

83 

85 

95 

92 

81 

71 

75 

77 

76 

70 

73 

73 
56 

73 

59 

72 

78 

85 

89 

90 

77 

76 

73 

72 

72 

72 

74 

72 
99 

78. 1 
99.1 

MAX 
MIN 

79 
40 

78 
44 

77 

74 
46 

75 
45 

85 
51 

88 
54 

69 
51 

89 

50 

79 

55 

75 
60 

76 
47 

77 
46 

76 
51 

79 
52 

75 
51 

73 
55 

80 
65 

78 
48 

82 
43 

86 
46 

90 
45 

82 
48 

78 
41 

77 
51 

74 
56 

72 

62 

72 
61 

74 

53 

72 
56 

78. « 
90.6 

OONNER   WEMOPIAL    ST  PK 
DOWNIEVILLE  RS 
DOVLE   5  SSE 
DUDLEYS 

OUTTONS  LANDING 
EAGLE  mTN 
EAST   PARK  RES 
EL  CAJON   2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 
ELSINORE 
ESCONDIDO 

ESCONOIDO  CHURCH  RCH 
EUREKA   WB  CITY 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL   RIVER   MILLS  INTAKE 

FOLSOM  0AM 

FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  WB  AP 

FRIANT  GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 


GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
HA IWEE 

HALF   MOON   RAY  2  NNW 
HAMILTON  AFR 
HAMILTON  AFB   1  E 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CiLIFOFNIA 
S£PTF.Me£R  1^57 


Day    01  Month 


oicnion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aven 

HA  NFOR  0 

MAX 

91 

95 

9  5 

94 

94 

97 

101 

100 

98 

95 

95 

93 

87 

82 

90 

•  3 

MIN 

51 

59 

55 

56 

55 

56 

63 

64 

63 

59 

56 

56 

55 

55 

55 

54 

61 

56 

51 

51 

51 

62 

53 

l\ 

55 

53 

5( 

58 

55 

5  3 

55 

.7 

HAPPV   CAMP  RS 

MAX 

0? 

93 

94 

95 

95 

98 

99 

100 

102 

ICO 

97 

95 

96 

96 

97 

88 

81 

8  0 

80 

90 

92 

9  5 

9  5 

92 

92 

79 

68 

65 

64 

73 

89 

.5 

MiN 

45 

45 

47 

48 

49 

53 

47 

46 

47 

48 

50 

50 

49 

49 

50 

48 

55 

39 

37 

42 

43 

44 

49 

55 

57 

52 

66 

54 

48 

•  1 

HAT  CRFEK   PH  1 

MAX 

86 

88 

89 

93 

96 

98 

92 

91 

90 

90 

90 

9  1 

75 

71 

71 

72 

83 

91 

91 

88 

59 

60 

63 

82 

•  9 

MIN 

34 

35 

37 

39 

39 

37 

37 

39 

40 

41 

39 

40 

45 

49 

30 

29 

31 

32 

33 

38 

40 

42 

40 

40 

39 

37 

.  8 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

94 

97 

99 

103 

103 

104 

108 

110 

106 

105 

100 

101 

99 

97 

99 

98 

96 

87 

91 

101 

98 

99 

,1 

MIN 

56 

66 

69 

68 

76 

69 

73 

76 

73 

72 

63 

69 

69 

67 

62 

57 

59 

63 

69 

61 

61 

66 

62 

^61 

64 

65 

6; 

64 

70 

67 

65 

.9 

HEALDSPURG 

MAX 

90 

94 

68 

81 

93 

101 

106 

99 

62 

72 

80 

83 

82 

75 

76 

78 

78 

8  0 

85 

91 

75 

83 

.5 

MIN 

42 

43 

45 

50 

49 

55 

59 

53 

49 

58 

51 

45 

49 

56 

59 

46 

48 

52 

47 

43 

44 

46 

54 

51 

51 

60 

62 

60 

68 

53 

51 

•  3 

HENSHAW  DAM 

MAX 

81 

89 

93 

90 

92 

94 

101 

99 

93 

68 

66 

87 

81 

82 

80 

80 

76 

70 

77 

78 

77 

89 

91 

94 

95 

87 

85 

90 

92 

91 

86 

.9 

MIN 

42 

45 

48 

45 

49 

50 

54 

53 

51 

45 

38 

48 

49 

43 

39 

40 

43 

42 

42 

47 

41 

39 

42 

47 

50 

46 

39 

46 

60 

48 

45 

.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

80 

84 

88 

88 

66 

67 

94 

95 

94 

89 

85 

84 

80 

81 

8  0 

77 

74 

56 

74 

74 

78 

84 

8  8 

88 

85 

78 

76 

76 

7  5 

77 

81 

.8 

MIN 

45 

47 

51 

53 

51 

54 

54 

58 

57 

54 

53 

52 

52 

48 

46 

47 

43 

42 

41 

42 

43 

45 

49 

53 

51 

47 

45 

45 

47 

47 

48 

.8 

HOLL I STER 

MAX 

94 

93 

79 

78 

86 

102 

109 

86 

79 

73 

79 

83 

62 

76 

79 

79 

79 

8  0 

84 

87 

96 

92 

80 

8  0 

80 

86 

76 

82 

8 1 

80 

84 

.1 

MIN 

51 

51 

50 

52 

50 

52 

60 

56 

55 

58 

53 

51 

53 

53 

51 

51 

54 

55 

63 

49 

49 

52 

49 

52 

51 

66 

68 

61 

65 

50 

53 

.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

70 

72 

72 

71 

72 

78 

60 

80 

77 

73 

70 

66 

65 

65 

65 

60 

54 

57 

56 

60 

66 

69 

7  0 

69 

67 

61 

60 

61 

62 

53 

66 

.6 

MIN 

45 

49 

49 

48 

51 

53 

54 

53 

S3 

52 

50 

49 

45 

46 

46 

36 

33 

36 

34 

37 

40 

42 

43 

46 

44 

39 

37 

40 

48 

41 

44 

•  6 

IDRIA 

MAX 

8? 

90 

91 

90 

91 

98 

102 

100 

99 

91 

82 

83 

8  3 

80 

76 

75 

68 

77 

75 

60 

86 

91 

94 

66 

85 

79 

77 

74 

75 

72 

84 

.6 

MIN 

5? 

57 

60 

61 

61 

61 

68 

70 

65 

62 

54 

65 

55 

56 

46 

47 

47 

45 

45 

48 

53 

57 

61 

61 

54 

54 

54 

48 

47 

43 

54 

.9 

IDVLLWILD  RS 

MAX 

82 

84 

84 

85 

87 

90 

90 

87 

84 

61 

81 

78 

75 

61 

77 

74 

69 

71 

74 

79 

83 

85 

86 

84 

82 

8  1 

84 

81 

84 

82 

81 

.5 

MIN 

42 

45 

48 

48 

46 

55 

55 

51 

51 

49 

40 

46 

50 

40 

37 

38 

37 

36 

36 

37 

42 

42 

47 

60 

45 

43 

40 

47 

52 

47 

44 

.8 

IMPERIAL 

MAX 

96 

102 

106 

107 

106 

109 

108 

108 

110 

104 

104 

101 

101 

102 

101 

102 

91 

91 

95 

97 

100 

101 

10  2 

101 

101 

100 

100 

103 

100 

101 

101 

.8 

MIN 

65 

71 

73 

74 

77 

75 

76 

78 

81 

79 

68 

71 

77 

70 

67 

65 

67 

65 

65 

65 

65 

61 

69 

70 

73 

71 

69 

72 

74 

70 

70 

.8 

INDEPENDENCE 

MAX 

91 

92 

94 

10  1 

100 

95 

92 

9 1 

89 

64 

78 

81 

83 

69 

88 

89 

69 

85 

86 

MIN 

54 

58 

57 

59 

63 

66 

58 

53 

50 

51 

48 

51 

50 

49 

60 

61 

51 

61 

53 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

97 

101 

101 

109 

110 

112 

114 

109 

111 

112 

109 

1  08 

100 

103 

105 

101 

98 

92 

96 

98 

101 

104 

105 

107 

107 

105 

101 

102 

104 

99 

104 

.0 

MIN 

66 

69 

74 

77 

61 

77 

74 

75 

84 

73 

73 

76 

74 

75 

73 

73 

68 

67 

70 

68 

67 

62 

66 

71 

76 

75 

70 

69 

69 

67 

72 

.0 

INVOKERN 

MAX 

94 

95 

97 

97 

97 

102 

1  06 

105 

104 

98 

97 

94 

94 

92 

9  2 

91 

79 

78 

88 

88 

91 

92 

94 

94 

94 

90 

91 

90 

92 

87 

93 

.4 

MIN 

52 

56 

60 

58 

57 

60 

65 

68 

66 

66 

67 

66 

55 

56 

56 

51 

63 

49 

61 

52 

52 

51 

53 

61 

68 

53 

52 

51 

56 

52 

56 

.8 

IRON  MTN 

MAX 

95 

98 

103 

105 

107 

105 

112 

112 

112 

1 09 

106 

103 

96 

100 

101 

101 

99 

91 

91 

95 

96 

95 

100 

102 

103 

103 

100 

102 

103 

101 

101 

.6 

MIN 

66 

67 

74 

75 

76 

76 

81 

81 

82 

84 

75 

74 

70 

69 

71 

69 

70 

69 

68 

67 

70 

76 

70 

72 

72 

74 

71 

71 

72 

76 

72 

.9 

JESS  VALLEY 

MAX 

78 

78 

79 

80 

82 

85 

65 

84 

82 

78 

6  1 

81 

78 

81 

8  1 

78 

76 

67 

61 

72 

77 

79 

62 

78 

74 

64 

60 

72 

70 

62 

76 

.1 

MIN 

40 

44 

42 

42 

44 

48 

47 

46 

40 

42 

45 

47 

46 

44 

46 

42 

50 

46 

29 

31 

42 

43 

44 

42 

47 

44 

50 

42 

43 

43 

43 

■  4 

JOTCE  ISLAND 

MAX 

89 

92 

82 

80 

86 

96 

102 

94 

79 

70 

76 

60 

79 

70 

73 

71 

75 

73 

83 

66 

91 

94 

83 

77 

73 

74 

70 

69 

74 

76 

80 

■  6 

MIN 

52 

52 

56 

54 

54 

60 

57 

60 

59 

55 

57 

56 

53 

54 

57 

56 

49 

51 

52 

52 

57 

57 

58 

58 

62 

62 

54 

57 

55 

.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

84 

87 

87 

88 

90 

97 

97 

90 

85 

82 

63 

78 

75 

77 

76 

72 

67 

74 

74 

74 

83 

86 

9  0 

90 

63 

86 

88 

90 

87 

85 

83 

5 

MIN 

38 

45 

50 

41 

43 

46 

54 

49 

45 

40 

32 

40 

44 

40 

33 

32 

40 

42 

34 

35 

37 

53 

41 

46 

47 

50 

47 

35 

50 

46 

42 

5 

KENTFIELD 

MAX 

75 

83 

96 

99 

89 

81 

70 

75 

79 

80 

69 

72 

72 

75 

73 

80 

85 

93 

80 

78 

73 

68 

72 

69 

75 

78 

4 

MIN 

47 

52 

54 

64 

52 

56 

55 

49 

49 

54 

54 

52 

54 

53 

46 

47 

46 

47 

50 

51 

50 

60 

60 

55 

54 

52 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

94 

100 

99 

100 

96 

98 

103 

10  3 

99 

96 

9  1 

66 

91 

87 

6  0 

60 

78 

60 

82 

87 

95 

1  00 

L02 

101 

96 

94 

90 

88 

88 

86 

92 

4 

MIN 

67 

71 

75 

73 

71 

74 

74 

80 

77 

72 

68 

69 

69 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

63 

68 

73 

76 

74 

68 

66 

65 

65 

65 

63 

68 

9 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

93 

96 

98 

96 

96 

102 

1  04 

102 

98 

93 

93 

87 

9 1 

91 

85 

80 

78 

79 

84 

67 

92 

92 

94 

96 

89 

90 

90 

89 

90 

87 

91 

4 

MIN 

48 

62 

67 

66 

63 

67 

72 

69 

68 

61 

56 

58 

55 

62 

50 

49 

58 

51 

50 

46 

54 

61 

64 

66 

65 

57 

55 

55 

58 

51 

58 

8 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

88 

94 

1  00 

99 

97 

97 

100 

106 

106 

99 

9  3 

86 

68 

91 

68 

83 

62 

80 

83 

83 

88 

91 

96 

LOO 

95 

92 

90 

91 

65 

91 

92 

1 

MIN 

65 

66 

58 

69 

69 

67 

71 

75 

74 

68 

61 

61 

63 

61 

60 

59 

62 

61 

60 

58 

60 

65 

65 

69 

66 

59 

64 

62 

60 

61 

64 

3 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

88 

1  00 

99 

100 

99 

102 

107 

107 

103 

94 

9 1 

90 

94 

94 

87 

84 

82 

87 

84 

69 

94 

99 

:02 

96 

98 

90 

90 

96 

89 

84 

94 

0 

MIN 

52 

62 

66 

64 

67 

70 

73 

78 

74 

66 

60 

60 

65 

62 

59 

58 

62 

59 

61 

69 

56 

69 

68 

70 

64 

60 

62 

63 

60 

60 

63 

6 

KING  CITY 

MAX 

91 

90 

81 

85 

96 

105 

93 

85 

77 

60 

82 

82 

79 

79 

79 

80 

81 

82 

88 

95 

99 

82 

80 

85 

85 

83 

81 

8S 

4 

MIN 

44 

45 

49 

52 

47 

54 

52 

55 

59 

45 

45 

48 

50 

48 

51 

48 

52 

45 

46 

43 

45 

54 

46 

50 

64 

60 

56 

50 

1 

KLAMATH 

MAX 

67 

65 

66 

67 

72 

75 

70 

76 

71 

63 

64 

65 

66 

67 

67 

74 

69 

70 

78 

81 

78 

65 

63 

70 

73 

70 

69 

65 

67 

69 

69 

4 

MIN 

48 

56 

51 

52 

49 

52 

57 

50 

49 

52 

57 

57 

56 

56 

59 

57 

50 

46 

46 

46 

47 

48 

47 

46 

49 

57 

60 

52 

47 

52 

51 

7 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

80 

76 

76 

76 

77 

78 

78 

77 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

MIN 

55 

55 

55 

53 

56 

55 

61 

58 

57 

51 

57 

58 

60 

53 

53 

55 

56 

57 

55 

63 

55 

55 

59 

7 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

78 

79 

78 

78 

64 

58 

67 

66 

73 

79 

83 

82 

82 

75 

7  2 

77 

77 

74 

72 

75 

1 

MIN 

43 

49 

52 

55 

50 

54 

59 

56 

53 

58 

53 

54 

50 

47 

45 

45 

44 

42 

44 

42 

43 

47 

48 

52 

51 

56 

45 

54 

53 

53 

49 

9 

LAKE  CITY 

MAX 

76 

79 

86 

71 

69 

64 

60 

79 

80 

82 

63 

84 

78 

72 

76 

77 

69 

MIN 

41 

47 

45 

45 

43 

44 

48 

46 

27 

31 

37 

36 

35 

44 

47 

41 

50 

42 

41 

39 

LAKE  ELEANOR 

MAX 

85 

84 

85 

93 

8  3 

81 

79 

78 

78 

69 

53 

69 

70 

75 

80 

85 

84 

83 

76 

73 

73 

77i 

9 

MIN 

53 

55 

55 

56 

55 

53 

52 

50 

48 

45 

42 

43 

44 

46 

49 

51 

52 

51 

47 

46 

47 

49  • 

5 

LAKEPORT 

MAX 

83 

89 

94 

92 

92 

95 

98 

98 

96 

95 

60 

87 

86 

87 

81 

77 

78 

78 

80 

87 

90 

92 

92 

93 

86 

60 

70 

68 

69 

70 

85i 

4 

MIN 

42 

42 

45 

46 

47 

50 

52 

52 

51 

52 

50 

47 

47 

51 

52 

46 

44 

44 

44 

40 

43 

43 

43 

47 

51 

53 

58 

54 

48 

48 

47. 

7 

LAKESHORE 

MAX 

93 

94 

97 

98 

101 

107 

107 

105 

105 

100 

86 

88 

100 

go 

80 

80 

77 

SO 

86 

96 

98 

97 

97 

92 

81 

64 

69 

64 

65 

74 

89< 

0 

MIN 

48 

49 

50 

52 

53 

59 

62 

68 

64 

50 

53 

52 

54 

53 

52 

54 

51 

54 

49 

47 

50 

43 

49 

50 

53 

52 

59 

54 

52 

53 

53. 

1 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

78 

79 

78 

78 

82 

91 

90 

68 

87 

84 

79 

75 

75 

75 

73 

69 

62 

62 

68 

75 

78 

82 

81 

80 

76 

70 

64 

62 

60 

35 

79. 

2 

MIN 

41 

40 

41 

44 

43 

49 

50 

49 

49 

46 

43 

45 

43 

42 

39 

37 

44 

45 

38 

39 

41 

41 

44 

43 

43 

42 

46 

42 

42 

46 

43. 

2 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

76 

80 

80 

80 

83 

91 

91 

76 

74 

69 

60 

62 

66 

77 

77 

82 

81 

79 

75 

69 

65 

62 

64 

57 

74. 

1 

MIN 

49 

49 

49 

52 

58 

60 

57 

59 

54 

52 

52 

50 

46 

46 

45 

46 

47 

44 

47 

47 

52 

52 

52 

49 

49 

49 

48 

48 

42 

49. 

9 

LA  MESA 

MAX 

84 

81 

81 

81 

84 

87 

82 

87 

83 

80 

82 

80 

78 

78 

77 

75 

78 

75 

74 

79 

63 

83 

84 

83 

62 

83 

89 

85 

84 

81. 

4 

MIN 

61 

60 

60 

62 

56 

58 

59 

62 

62 

62 

55 

58 

62 

63 

57 

59 

61 

58 

61 

64 

55 

54 

59 

57 

61 

59 

55 

57 

64 

59 

59. 

4 

LANCASTER 

101 

79 

73 

82 

85 

85 

89 

91 

94 

95 

89 

85 

88 

89 

89 

87 

89. 

7 

MIN 

46 

49 

53 

53 

56 

53 

56 

62 

71 

63 

52 

61 

56 

50 

47 

57 

54 

54 

50 

45 

47 

45 

46 

52 

59 

56 

47 

46 

50 

50 

52. 

9 

LA3  KLUMAi 

92 

96 

LOO 

96 

99 

99 

106 

L04 

100 

93 

87 

66 

86 

89 

82 

60 

76 

82 

84 

90 

91 

96 

95 

91 

89 

89 

76 

69 

72 

75 

86 . 

9 

MIN 

56 

64 

66 

68 

67 

66 

72 

73 

70 

61 

58 

60 

63 

62 

57 

56 

60 

54 

53 

59 

62 

64 

66 

60 

59 

58 

61 

62 

58 

58 

61. 

8 

LE  GRAND 

MAX 

92 

95 

97 

94 

92 

96 

101 

101 

97 

83 

88 

89 

83 

81 

80 

88. 

6 

MIN 

53 

53 

54 

56 

57 

58 

62 

65 

62 

57 

54 

53 

56 

56 

55 

59 

55 

52 

49 

51 

54 

55 

64 

59 

34 

61 

60 

58 

59 

9S. 

2 

LEMON  COVE 

MAX 

95 

97 

98 

97 

94 

99 

104 

103 

98 

94 

88 

90 

92 

90 

88 

82 

80 

83 

86 

88 

92 

95 

99 

94 

91 

69 

88 

87 

83 

84 

91. 

6  ■ 

MIN 

57 

58 

60 

58 

57 

63 

68 

69 

66 

60 

57 

58 

58 

55 

56 

56 

58 

56 

52 

53 

58 

60 

63 

58 

57 

52 

55 

57 

59 

56 

58. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indoi 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Day 

01  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MN 

94 

5? 

96 

53 

97 

58 

96 
57 

94 

56 

99 
58 

103 
65 

104 
64 

99 
65 

92 
61 

87 
56 

89 
55 

91 
55 

66 
55 

82 
53 

83 
64 

77 

68 

83 
50 

83 

50 

87 
52 

91 

63 

95 

54 

100 
56 

94 

55 

90 
56 

90 
51 

89 
53 

67 
56 

88 
58 

82 
57 

9C  ,9 
55i8 

MAX 
MIN 

86 

89 

50 

98 
57 

97 
56 

90 
51 

90 
53 

101 
56 

109 
61 

103 
59 

92 
57 

78 
67 

79 
51 

82 
61 

80 
56 

78 
66 

75 
55 

72 

58 

76 
55 

78 
55 

87 
62 

94 

60 

95 
56 

69 
64 

92 
56 

80 
56 

78 
52 

81 
56 

78 
62 

77 
57 

78 
4  8 

66.1 
55.0 

MAX 
MIN 

8a 

57 

93 
59 

90 
58 

94 

60 

92 

61 

9J 

63 

94 

70 

96 
68 

93 
70 

92 
63 

92 
57 

69 
61 

86 
58 

86 
64 

67 
62 

83 
63 

72 
45 

81 

52 

83 
64 

84 
61 

84 
56 

87 
68 

91 

58 

88 
61 

86 
56 

86 
63 

87 
52 

85 
59 

64 

59 

86 
52 

87,8 
57.7 

MAX 
MIN 

91 
48 

95 
49 

93 
53 

90 
54 

92 

53 

97 

55 

102 
56 

100 
58 

93 
56 

79 
53 

82 
62 

67 
49 

88 
48 

76 
53 

79 
49 

78 
48 

79 
54 

80 
60 

82 
47 

88 
46 

92 
47 

95 

52 

93 
52 

85 
51 

80 
63 

86 
61 

75 
56 

72 
59 

70 
54 

77 
52 

65.6 
51.9 

MAX 
MIN 

74 

51 

70 
52 

67 

52 

69 
54 

70 
48 

72 
54 

87 

50 

86 
57 

78 
57 

74 

56 

73 
44 

72 
44 

70 
56 

76 
69 

74 
47 

72 
68 

74 
43 

74 
54 

72 
56 

72 
48 

71 
49 

71 
62 

69 
46 

76 
54 

71 

58 

76 
56 

79 

56 

79 
59 

77 
53 

76 

50 

74.0 
62.4 

MAX 
MIN 

80 
59 

80 
59 

81 
57 

82 
56 

79 

56 

86 

59 

86 
62 

81 

62 

79 

62 

79 
60 

77 

58 

73 
67 

72 
69 

72 
62 

75 
53 

72 
57 

75 
57 

73 

56 

70 
56 

70 
54 

79 
54 

80 
57 

80 
55 

86 

54 

85 

68 

78 
66 

82 
54 

84 

55 

63 
56 

77 
55 

76.6 
57.2 

MAX 
MIN 

80 
63 

76 

63 

75 
62 

76 

63 

77 

61 

79 

60 

80 
66 

81 
65 

76 
65 

74 
64 

76 
60 

79 
62 

78 
62 

76 
63 

75 

60 

75 
61 

75 

60 

77 

60 

76 
61 

76 
61 

73 

62 

73 

60 

73 
57 

82 

60 

77 

61 

71 

68 

74 

57 

79 
61 

81 
62 

78 
58 

76.6 
61.3 

MAX 
MIN 

84 

62 

81 
62 

80 
59 

82 
61 

84 

60 

88 
63 

89 
66 

86 
66 

83 
65 

80 
63 

81 
61 

81 
64 

81 
63 

78 
63 

80 
60 

74 

62 

76 

63 

79 
61 

76 
62 

77 

62 

81 

60 

68 

59 

86 
59 

90 
63 

85 
61 

80 
68 

84 
58 

87 
63 

87 
66 

85 
62 

62.5 
61.8 

MAX 
MIN 

95 
52 

98 
55 

98 
56 

97 

56 

96 

55 

102 
58 

105 
61 

105 
67 

99 
65 

66 
57 

89 
55 

91 
50 

93 
63 

82 
59 

66 
66 

84 

65 

81 

60 

85 
55 

85 
54 

91 

50 

95 

50 

98 
53 

98 
57 

94 

56 

89 
55 

69 
56 

87 
58 

84 
59 

73 
59 

83 
51 

91.3 
66.0 

MAX 
MIN 

92 
54 

92 
51 

88 
53 

89 
51 

88 
51 

96 
53 

106 
53 

100 
59 

89 
56 

83 
56 

80 
56 

83 
49 

83 
55 

74 
66 

80 
51 

72 

53 

75 

56 

76 

52 

83 

50 

89 
52 

93 
61 

96 
64 

91 
55 

79 
67 

84 
50 

75 
60 

70 
62 

71 
69 

77 
55 

78 
51 

84.4 
94.1 

MAX 
MIN 

9? 
44 

94 

40 

96 
40 

97 
41 

95 
41 

99 
42 

101 
42 

96 
42 

98 

42 

95 
42 

94 
43 

92 
43 

90 
43 

92 
43 

88 
43 

86 
44 

85 
42 

66 
43 

85 
43 

83 
42 

90 
40 

93 

39 

95 

38 

93 

36 

92 
40 

90 
40 

91 

39 

92 
40 

94 

40 

94 

59 

92.2 
41.9 

MAX 
MIN 

89 
53 

95 
54 

99 
58 

99 

57 

97 

58 

97 
59 

101 
65 

103 
67 

103 
63 

99 
56 

91 

55 

86 
54 

89 
63 

92 
57 

86 
65 

85 

55 

62 

59 

82 

63 

83 

62 

85 

52 

68 
61 

94 

64 

97 
56 

100 
54 

95 
56 

87 
52 

90 
60 

88 
59 

85 
59 

63 
59 

91.7 
56.5 

MAX 
MIN 

88 
51 

91 

50 

87 
57 

85 
56 

87 
54 

97 
55 

101 
50 

96 
61 

86 
69 

74 
56 

76 
56 

61 
46 

80 
47 

73 
66 

74 

50 

73 
55 

75 

60 

74 

51 

80 
49 

85 

57 

90 
61 

93 
62 

84 

59 

80 
69 

75 
53 

82 
68 

74 

59 

70 
68 

70 
56 

74 
58 

81.8 
55.0 

MAX 
MIN 

72 
36 

76 

40 

77 

78 
45 

78 
43 

81 
44 

82 
45 

88 
50 

86 
51 

84 
48 

80 
45 

75 
43 

75 
46 

77 
45 

75 
40 

73 
39 

72 

39 

68 
37 

64 
34 

59 
37 

64 
41 

77 
42 

78 
41 

76 
42 

73 
43 

66 
47 

60 
46 

50 
37 

65 
41 

60 
45 

72.4 
42.6 

MAX 
MIN 

92 
65 

97 

68 

99 
72 

98 
7  1 

96 
71 

98 
71 

103 
77 

105 
80 

101 

76 

94 

67 

87 
61 

88 
63 

92 
67 

86 
61 

61 
60 

61 
60 

80 
61 

81 
60 

82 
57 

88 
63 

97 

62 

100 
65 

100 
70 

96 
77 

86 
63 

90 
59 

89 
60 

65 
63 

87 
62 

81 
59 

91.3 
65.8 

MAX 
MIN 

80 
47 

89 

52 

87 
52 

86 
54 

85 
53 

90 
60 

96 
60 

102 
62 

98 
59 

82 
55 

73 

60 

78 
53 

64 

52 

81 
53 

73 
59 

76 
59 

75 
61 

76 
58 

78 
56 

82 
50 

88 
50 

69 
53 

94 

60 

64 
57 

79 
59 

76 
56 

77 
61 

75 
63 

70 
65 

75 
58 

62.7 
65.9 

MAX 
MIN 

89 
57 

93 

59 

96 
64 

100 
60 

97 

60 

98 
66 

1  00 
66 

107 
67 

106 
66 

95 
58 

87 
67 

84 
54 

88 
57 

89 
56 

84 
57 

82 
56 

60 
58 

78 
57 

82 
54 

84 

55 

91 
54 

92 

57 

98 
56 

97 
56 

91 

60 

81 
59 

80 
62 

72 
61 

69 
56 

70 
57 

66.7 
58.7 

MAX 
MIN 

82 
37 

86 
35 

84 

38 

87 

40 

87 
41 

91 
44 

96 
45 

95 
46 

92 
43 

91 
43 

90 
41 

85 
41 

90 
43 

89 
41 

89 
41 

78 
44 

70 
42 

68 
46 

69 
32 

73 
32 

82 
35 

68 
39 

88 
38 

69 

38 

85 
42 

75 
45 

66 

50 

59 
48 

56 

39 

70 
45 

81.7 
41.2 

MAX 
MIN 

96 
62 

99 

65 

100 
77 

105 
72 

107 
79 

107 
77 

110 
75 

106 
77 

103 
77 

107 
72 

104 
63 

102 
70 

99 
71 

100 
68 

101 
68 

102 
66 

99 

72 

93 
66 

94 
67 

95 
69 

97 
65 

103 
61 

103 
64 

104 
70 

104 
72 

102 
70 

99 
67 

100 
66 

103 
74 

99 
69 

101.4 
69.7 

MAX 
MIN 

93 
48 

95 

57 

96 
53 

93 
53 

93 
53 

96 
51 

103 
56 

102 
61 

100 
60 

95 

50 

91 
49 

90 
64 

82 
49 

60 
50 

79 

50 

82 
50 

82 
50 

86 

47 

93 
47 

97 

50 

98 
49 

97 

49 

88 
49 

86 
48 

91 
48 

68 
67 

65 
55 

80 
53 

90,9 
92.0 

MAX 
MIN 

92 
58 

97 
6  5 

98 

97 

6  5 

95 
61 

100 
65 

105 
72 

107 
71 

103 
69 

99 
63 

91 
60 

69 
58 

91 
60 

91 
56 

85 
57 

81 
57 

60 
58 

83 
57 

81 
55 

85 
58 

92 
59 

97 
60 

99 
63 

99 
65 

94 
60 

89 
56 

66 
99 

91 
56 

67 
99 

87 
55 

92.4 
60.9 

MAX 
MIN 

90 
57 

90 

90 

91 
62 

91 
66 

96 

69 

100 
73 

95 
66 

92 
63 

88 
63 

86 
56 

87 
60 

81 
56 

81 
52 

78 
52 

78 
50 

73 
51 

75 
46 

75 
52 

74 
46 

69 
55 

94 

67 

93 
68 

94 

71 

85 
68 

86 
63 

85 
59 

88 
64 

90 
66 

87 
60 

86.8 
60.6 

MAX 
MIN 

75 
38 

79 
36 

81 
37 

82 
39 

82 
37 

86 
43 

93 
45 

91 
46 

91 
49 

86 
44 

64 
43 

76 
36 

72 
41 

81 
39 

72 
38 

69 
34 

«4 

35 

97 
41 

59 
30 

Tl 

35 

76 
38 

65 
45 

89 
41 

63 

39 

62 
43 

83 
43 

64 

49 

94 
40 

96 

40 

42 
44 

76.2 
40.3 

MAX 
MIN 

92 
52 

95 
55 

94 

57 

93 
55 

92 
55 

98 
57 

103 
60 

101 
61 

95 

59 

86 
55 

84 
56 

87 
52 

88 
54 

80 
56 

80 
66 

79 
51 

77 
59 

81 
55 

81 
52 

67 

50 

92 

50 

95 

53 

93 
55 

67 
57 

63 
57 

76 
54 

83 
61 

79 

60 

66 
57 

77 
55 

66.7 
99.9 

MAX 
MIN 

79 
47 

81 
51 

80 
48 

81 
49 

81 
47 

85 
48 

91 

51 

85 

50 

62 
51 

79 
48 

82 
46 

81 
50 

78 
49 

76 
48 

75 
47 

T3 
46 

S9 
44 

73 
41 

69 
39 

74 

39 

75 

40 

77 
41 

78 
41 

76 
44 

72 
4* 

71 
45 

75 
4« 

79 
49 

70 
46 

67 
42 

76,7 
49.8 

MAX 
MIN 

83 
47 

72 

50 

65 

50 

65 

50 

70 
51 

80 
52 

92 
54 

76 
53 

71 

55 

70 
53 

73 
56 

71 
52 

70 
51 

75 
54 

76 
54 

76 
52 

74 
54 

75 

55 

74 
54 

78 
53 

66 

50 

74 

50 

71 
54 

72 
53 

77 
53 

77 
59 

73 

60 

76 

56 

74 
55 

76 
51 

74,8 
93.0 

MAX 
MIN 

82 
51 

86 

53 

89 
53 

90 
55 

92 
55 

93 

63 

95 
63 

97 
71 

94 

71 

93 
62 

87 
67 

65 
66 

63 
63 

65 
53 

85 
52 

65 
53 

60 
91 

76 
48 

78 
51 

76 
50 

75 
54 

76 
96 

83 
55 

82 
94 

63 
61 

61 
97 

89 

52 

93 
97 

88 
67 

66 
63 

89.6 
97,6 

MAX 

MIN 

70 
51 

72 
53 

73 
55 

72 
54 

72 
54 

80 
65 

75 

60 

78 

62 

72 
56 

69 
52 

72 
50 

67 
4« 

66 
44 

67 
45 

68 
44 

96 

40 

90 
36 

55 
38 

61 
38 

63 
43 

70 
46 

71 
49 

72 
56 

73 
95 

67 
91 

66 
46 

66 

50 

68 
46 

65 
48 

63 
44 

68,0 
49.4 

MAX 
MIN 

83 
54 

89 
64 

91 
72 

93 
62 

90 
63 

90 
63 

99 
75 

105 
79 

100 
68 

90 
50 

75 
60 

72 
52 

82 
53 

82 
49 

66 
50 

72 
50 

69 

51 

72 

50 

74 

50 

79 
54 

84 

58 

90 
64 

96 

66 

64 

62 

60 
92 

79 
53 

72 
98 

62 
52 

68 

52 

72 

90 

81.8  ' 
97,9 

MAX 
MIN 

79 
58 

81 
65 

83 
65 

82 
64 

81 
63 

90 
69 

94 

77 

93 
75 

85 

68 

78 
61 

72 
60 

75 
60 

75 
60 

65 
52 

65 
46 

57 
42 

61 
45 

S3 
44 

66 
43 

72 
52 

78 
59 

63 

67 

63 
67 

76 

60 

6« 

53 

60 
90 

96 
92 

97 
48 

60 
47 

62 
46 

73.S 
97,3  1 

MAX 
MIN 

75 

33 

81 

33 

82 
40 

63 
40 

64 

39 

67 

39 

89 

37 

87 
35 

63 

32 

82 
35 

82 
35 

65 
40 

85 

39 

84 

36 

67 
37 

64 
37 

T3 
45 

72 
49 

64 

23 

65 

29 

76 

29 

82 

32 

86 

33 

88 
39 

82 
41 

72 
92 

62 
90 

99 
38 

97 
39 

60 
40 

78.0 
37,1 

MAX 

MIN 

85 
*? 

63 
42 

85 
44 

66 
48 

90 
47 

91 

52 

90 
66 

65 
53 

8» 

47 

66 
45 

65 
45 

65 
45 

86 
45 

68 
44 

75 
43 

«< 

48 

S« 

43 

69 
45 

68 

32 

77 
37 

86 
41 

86 
43 

88 
44 

8} 
49 

n 

9* 

96 
49 

62 
91 

96 
44 

61 

30 

63 
40 

78.1 

MAX 
MIN 

7S 

53 

7« 

60 

78 
61 

78 
59 

80 
58 

67 
64 

69 
69 

85 
69 

80 
63 

75 
59 

77 
55 

73 
59 

71 
55 

71 
5* 

73 
62 

69 

51 

«« 
41 

67 
4* 

71 
49 

73 
91 

77 
96 

60 
60 

80 
60 

80 
62 

79 
68 

71 
91 

T» 
94 

79 
98 

72 
57 

71 
92 

79.7  ' 
M.8 

MAX 
MIN 

96 
49 

97 

52 

96 
49 

95 
47 

99 

50 

105 
53 

110 

60 

103 
57 

9e 

53 

92 
56 

90 
46 

93 
49 

90 
48 

61 
50 

84 
46 

83 
90 

go 

79 
90 

63 
46 

88 
49 

99 
47 

100 
90 

96 

50 

93 
51 

88 
46 

81 
48 

80 
60 

8« 

97 

71 

99 

80 
50 

90.6 
91.0 

MAX 
MIN 

91 

92 

45 

50 

50 

53 

46 

57 

55 

5* 

52 

55 

47 

50 

56 

54 

46 

55 

91 

52 

46 

47 

49 

49 

49 

90 

49 

4« 

98 

54 

90 

50. t| 

MAX 
MIN 

96 
65 

100 
66 

103 
66 

106 
75 

10* 
77 

109 
77 

113 
79 

110 
64 

112 
65 

105 
60 

100 
76 

97 
74 

98 
70 

100 
71 

100 

69 

96 
69 

M 
71 

89 

69 

93 
67 

92 
69 

93 
66 

97 

73 

98 
70 

100 
70 

100 
74 

99 
69 

100 
70 

103 
73 

101 
82 

100 
79 

100.2 
72.6 

MAX 
MIN 

79 
42 

85 
42 

69 

43 

90 
44 

69 
45 

69 
45 

95 
46 

97 
49 

98 
50 

69 
49 

65 
45 

61 
4« 

80 
47 

81 
45 

79 
43 

74 
42 

73 
44 

65 
49 

72 
39 

73 

36 

79 

39 

83 
42 

87 
43 

88 
43 

84 
49 

77 
43 

79 
45 

87 

95 

64 

47 

64 
49 

81,0 
44,8 

MAX 

MIN 

76 
51 

78 
51 

96 

74 

50 

72 
50 

72 
50 

73 
46 

73 
47 

77 
98 

72 

60 

78 
91 

86 
49 

76 

97 

T2 
94 

76 
98 

76 
68 

79 
92 

MAX 

MIN 

97 
53 

95 
57 

95 

58 

100 
61 

103 
65 

103 
63 

96 

56 

67 
55 

90 
52 

91 
53 

90 
52 

69 

50 

83 
98 

87 
53 

84 

51 

89 

93 

99 
99 

98 
99 

93 

57 

89 
94 

88 
94 

88 
59 

81 

92 

81 
92 

91.3 
M.5 

UINDSAV 
LI VEBMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOO  I 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LOS   ANGELES   WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANGS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEV  2  W 
MAOERA 

MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ   EIRE  STA 

MARYSVILLE 

MC  CLOUO 

MECCA   3  SE 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIOOLEWATER 

MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MODESTO 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BRECKEMRIDGE 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  MAWILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MT  WILSON  FC  3368 

NACIMtENTO  DAM 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

NEEDLES  c**  AP 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

75 

63 

71 

61 

71 
61 

70 
62 

78 
66 

72 

70 

75 
63 

73 
64 

76 
64 

71 
61 

70 
65 

73 
68 

73 
64 

70 
68 

71 
60 

72 
59 

71 
59 

73 
60 

71 
62 

70 
62 

69 
56 

70 
62 

69 
59 

70 
67 

71 
62 

69 
59 

69 
56 

75 
64 

75 

59 

70 

58 

71i7 
62*1 

NORTH   FORK  9S 

MAX 
MIN 

8*. 
49 

89 
54 

93 
55 

93 
52 

91 
55 

90 
57 

96 
60 

88 
53 

90 
59 

97 
54 

85 
53 

84 
52 

85 
52 

82 

49 

78 

50 

63 

50 

64 
45 

75 
52 

77 
48 

81 
51 

93 
44 

91 
53 

84 
48 

79 

50 

81 
55 

84 
47 

84>6 
Sla8 

NORTH  HOLLVWOOD 

MAX 
MIN 

87 
56 

85 
57 

84 

56 

86 
56 

88 
55 

97 
57 

96 
64 

95 
56 

87 
56 

81 
61 

83 
58 

83 
60 

80 
57 

77 
62 

78 
54 

76 
54 

76 

56 

78 
53 

78 
50 

78 
56 

92 
56 

98 
55 

94 
61 

98 
59 

93 
62 

83 
54 

91 
53 

90 
57 

90 
59 

86 
52 

36.3 
56.7 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

9? 
5J 

92 
56 

95 
58 

95 
56 

94 
57 

95 
59 

93 
64 

102 
69 

102 
61 

102 
56 

100 
56 

99 
53 

96 
51 

95 
54 

94 
54 

94 

52 

78 
55 

82 
55 

81 

50 

81 

53 

86 

54 

91 

58 

96 

59 

94 
55 

87 
55 

84 
56 

85 

59 

82 
57 

78 
56 

70 
55 

90.5 
56.2 

OAKLAND 

MAX 
MIN 

87 
5? 

88 
49 

77 

50 

80 
51 

83 
51 

90 
57 

100 
66 

88 
51 

77 

52 

74 

57 

78 
55 

76 

53 

77 
55 

71 
57 

78 
53 

79 

52 

81 
55 

77 
61 

82 

68 

90 
52 

80 
55 

80 
53 

91 
55 

80 
58 

76 
55 

74 

58 

74 

62 

30 
60 

77 
59 

74 

55 

30,6 
55.6 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
51 

79 
52 

71 

53 

70 
56 

74 

58 

85 
59 

94 

60 

81 
58 

75 
59 

71 
61 

72 
61 

69 
55 

70 
60 

70 
60 

74 
61 

71 
61 

73 
63 

71 
61 

78 
60 

79 
54 

86 
54 

81 
54 

74 
57 

72 

62 

72 
61 

74 
62 

71 
65 

72 
61 

74 

58 

72 
57 

75.3 
58.5 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 
MIN 

73 
65 

72 

60 

73 
62 

72 
60 

73 
58 

73 
58 

72 

63 

74 

63 

74 

57 

72 
63 

73 
54 

70 
54 

72 
54 

72 
60 

72 
55 

72 
59 

72 

56 

72 
54 

70 

59 

72 
63 

70 
55 

70 
52 

69 
58 

71 

59 

72 
55 

72 
53 

71 
55 

72 

58 

72 

55 

72 

53 

71.9 
57.7 

OJAI 

MAX 
MIN 

89 

50 

90 
47 

89 
48 

88 
47 

93 

50 

100 
53 

103 
60 

92 
58 

96 
60 

82 
57 

87 
48 

86 
53 

82 
53 

81 
55 

83 

50 

81 
50 

80 
53 

82 

49 

79 

50 

81 
50 

92 
48 

100 
48 

97 
52 

97 
57 

91 
55 

85 
45 

89 
47 

91 
54 

88 
57 

92 

50 

88.9 
51.8 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 
MIN 

82 
51 

84 

57 

83 
56 

82 
56 

85 
56 

93 
59 

96 
67 

86 
66 

82 
65 

78 
57 

82 
52 

76 

58 

78 
54 

78 

50 

73 
49 

69 

48 

62 
46 

66 

53 

68 
46 

78 
48 

80 
55 

34 

56 

85 
57 

82 
59 

75 

57 

73 

50 

75 
49 

72 
54 

76 
55 

75 
52 

78.6 
54.6 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

85 
54 

92 
56 

96 
58 

97 
56 

94 

57 

94 
61 

98 
60 

102 
65 

102 
66 

98 
66 

92 
58 

86 
56 

88 
57 

90 
56 

84 
54 

82 
54 

80 
59 

77 
54 

61 
53 

81 

55 

86 
55 

92 
56 

94 
57 

98 
56 

93 
56 

83 

53 

88 
56 

36 
56 

86 
56 

86 
56 

89.8 
57.1 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

69 
49 

70 
54 

76 
46 

76 
45 

77 
46 

77 
51 

74 

57 

83 
47 

77 
47 

69 
50 

67 
52 

66 
54 

69 

55 

67 
55 

67 

56 

73 
55 

71 
47 

71 

56 

79 
45 

81 

44 

81 
44 

78 
45 

76 
44 

72 
44 

72 
45 

70 
55 

69 

59 

69 
49 

65 
48 

70 
50 

72.7 
49.8 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 
MIN 

88 
46 

93 
44 

86 
53 

81 
48 

88 
50 

100 
55 

105 
54 

100 
59 

84 
55 

67 
57 

72 
57 

77 
48 

77 
53 

68 
52 

70 
54 

68 
58 

73 

59 

70 
55 

82 
47 

87 

41 

91 
44 

94 

45 

84 
47 

74 

52 

70 
53 

76 

55 

75 
55 

69 

55 

75 
51 

72 
56 

80.5 
51.9 

OR  LAND 

MAX 
MIN 

92 
54 

93 
55 

97 
56 

99 
56 

97 

56 

100 
59 

103 
64 

108 
66 

104 
62 

97 
57 

89 
55 

85 
55 

87 
58 

87 
57 

86 
53 

82 
53 

77 

53 

78 
55 

80 
56 

84 
62 

94 

53 

94 

56 

98 
56 

96 
54 

89 
54 

81 
56 

74 

60 

72 
58 

65 
54 

63 
56 

88.4 
56.6 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

93 
54 

95 
49 

96 
47 

96 
49 

95 
50 

96 
52 

97 
57 

102 
56 

106 
48 

101 
51 

97 
51 

86 
52 

95 
50 

92 

50 

79 
54 

72 
59 

82 
54 

83 
59 

85 
44 

93 
40 

96 
45 

97 
44 

95 
46 

87 
47 

76 
50 

71 
56 

72 
60 

63 
53 

63 
50 

67 
57 

87.6 
51.1 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 
MIN 

69 
57 

94 

58 

98 

59 

99 
57 

98 

55 

99 
58 

100 
61 

107 
64 

104 

60 

95 
56 

88 
54 

85 
54 

87 
54 

88 
54 

85 
53 

83 
52 

30 
58 

78 

57 

81 
51 

86 
47 

91 
50 

95 
55 

98 
57 

96 
55 

91 
57 

85 
53 

80 
60 

72 
59 

75 
54 

70 
56 

89.2 
56.0 

OROVILLE  7  SE 

MAX 
MIN 

90 
47 

94 
46 

97 
52 

98 
52 

98 
52 

100 
53 

100 
55 

106 
60 

105 
55 

95 
50 

90 
50 

85 
49 

87 
50 

88 

50 

84 
50 

83 
45 

78 
48 

80 
54 

84 
45 

82 
45 

84 
46 

97 
48 

96 
47 

95 
42 

90 
50 

32 
54 

78 
55 

78 
56 

70 
50 

70 
57 

88.3 
50.4 

OXNARD 

MAX 
MIN 

72 

56 

71 

59 

72 
56 

74 

51 

74 

53 

70 
60 

72 
62 

74 
52 

76 
59 

75 
54 

74 

52 

74 
54 

74 
53 

74 

53 

72 
52 

72 
52 

78 
54 

77 
54 

72 
58 

76 
52 

76 
52 

73.8 
54.8 

PALMOALE 

MAX 

MIN 

96 
56 

96 
58 

97 
58 

94 

58 

98 
59 

103 

60 

103 
61 

99 
78 

93 
75 

90 
70 

94 
64 

90 
66 

88 
63 

89 
56 

89 
56 

89 
54 

79 
54 

85 
52 

87 
55 

38 
51 

92 

50 

94 
51 

97 
53 

95 
61 

90 
65 

90 
57 

90 
50 

93 
54 

91 
55 

90 
51 

92.3 
58.4 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
50 

94 
54 

93 
57 

94 
56 

94 
56 

97 
56 

100 
59 

98 
70 

93 
72 

89 
67 

93 
55 

87 
65 

87 
60 

87 
53 

87 
51 

82 
55 

73 
56 

82 
52 

85 
52 

85 

50 

89 
49 

91 
46 

94 

50 

93 
57 

83 
64 

87 
59 

98 
47 

90 
50 

89 

53 

88 
50 

89.9 
55.7 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

101 
57 

106 
63 

108 
57 

110 
67 

110 
58 

114 
62 

112 
65 

113 
74 

109 
73 

106 
66 

106 

60 

104 

62 

100 
67 

102 
60 

100 
57 

95 
57 

92 
59 

97 

56 

95 

60 

101 
58 

105 
61 

105 
66 

107 
62 

105 
66 

105 
66 

102 
64 

101 
58 

106 
65 

99 
63 

102 
58 

103.9 

62.4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

83 
49 

84 

52 

81 
55 

74 

56 

72 
53 

78 
55 

86 
60 

99 
58 

85 
58 

77 

60 

76 
57 

72 
49 

75 
50 

68 
60 

73 
51 

76 
57 

73 
58 

80 
52 

74 
51 

81 
49 

86 
51 

87 
51 

34 
56 

74 
55 

73 
51 

79 
60 

82 
70 

74 
61 

71 
61 

79 
53 

78.5 
55.3 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 
55 

82 
58 

85 
59 

83 
61 

86 
61 

93 
62 

90 
66 

84 

63 

80 
57 

79 
57 

79 
59 

72 
56 

75 
54 

74 
51 

71 
50 

70 
42 

69 
44 

70 
47 

79 
49 

31 

55 

84 
55 

83 
56 

84 
60 

82 
51 

79 
55 

80 
66 

83 
60 

83 
60 

73 
54 

79.9 
55.4 

PANOCME  JUNCTION 

MAX 
MIN 

95 
57 

98 
57 

97 
62 

97 

61' 

98 
61 

102 
61 

104 
66 

106 
72 

106 
67 

92 
60 

91 
56 

92 
55 

92 
54 

91 
55 

83 
55 

83 
54 

83 

55 

84 

55 

82 

53 

91 
57 

93 
55 

91 

60 

33 

60 

83 
59 

32 
55 

92.0 
SS.9 

PARADISE 

MAX 

MIN 

88 
56 

93 
67 

92 
62 

98 
62 

96 
64 

100 
61 

105 
61 

108 
69 

105 
66 

97 
60 

86 
55 

83 
53 

85 
58 

84 
53 

82 
54 

79 

51 

76 

51 

75 
48 

77 
51 

85 
52 

92 
60 

92 

59 

97 
59 

96 
59 

39 

53 

80 
57 

72 

58 

65 
54 

64 

57 

65 
51 

86.9 
57.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

98 
72 

101 
77 

104 
79 

106 
81 

107 

83 

108 
82 

111 

83 

111 

84 

108 

83 

109 
79 

105 
75 

101 
77 

98 
73 

100 
76 

101 
73 

101 
70 

98 
69 

91 
63 

91 
69 

94 

70 

97 

70 

96 
73 

100 
73 

102 
75 

103 
79 

101 
75 

100 
76 

102 
77 

105 

80 

104 
80 

101.8 
76.0 

PASAOENA 

MAX 
MIN 

69 
57 

86 
57 

85 
55 

87 
55 

88 
55 

96 

60 

95 
67 

91 
63 

87 
62 

83 
58 

84 
53 

82 
60 

82 
58 

80 
61 

81 
54 

79 
57 

77 
61 

80 
55 

73 
54 

79 

57 

91 

53 

97 

54 

94 

59 

95 

62 

91 
63 

85 
56 

88 
55 

90 
69 

39 
63 

36 
58 

86.5 
53.0 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

95 
42 

95 
46 

92 
45 

90 
43 

98 
44 

104 

48 

108 
54 

94 

52 

89 
49 

81 
50 

85 
45 

92 
43 

88 
44 

79 
53 

85 
44 

81 
46 

80 
45 

84 

48 

82 
44 

88 
43 

96 
41 

100 
43 

94 
43 

90 
46 

87 
43 

79 
49 

81 
61 

81 
56 

79 
52 

81 
47 

88.6 
46.9 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 
MIN 

95 
48 

95 
48 

94 

50 

89 
48 

97 

50 

104 
51 

108 
58 

94 

56 

92 
53 

79 
53 

86 
46 

92 
46 

85 
48 

79 
53 

84 
46 

83 
52 

80 
48 

81 
51 

83 
46 

87 
45 

95 
45 

98 
47 

95 
46 

91 
49 

86 
49 

80 
48 

82 
59 

36 
53 

80 
54 

80 
50 

88.7 
50.0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

90 
47 

94 

51 

84 

49 

79 

53 

88 
49 

100 
52 

105 
65 

97 
53 

85 
43 

85 
59 

78 
60 

82 
51 

80 
52 

80 
57 

71 
56 

74 

52 

76 
58 

74 

55 

82 
48 

88 
46 

92 

52 

96 
47 

80 
58 

79 
53 

76 

53 

70 
57 

78 
63 

73 
61 

77 
54 

74 
54 

83.0 
53.6 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

95 
46 

98 
51 

96 
51 

95 
46 

97 
51 

108 
52 

110 
60 

105 
58 

98 

50 

97 

52 

87 
44 

90 
44 

88 
46 

86 
47 

82 
45 

79 
44 

77 
48 

83 
45 

83 
46 

87 
45 

96 

45 

99 

50 

97 
50 

92 
46 

87 
45 

83 
47 

82 
61 

80 
54 

79 
52 

60 
41 

90.5 
48.7 

PISHO  BE«01 

MAX 
MIN 

65 
50 

60 
51 

61 

52 

63 
52 

68 

51 

70 
51 

73 
54 

74 

55 

65 

55 

70 
59 

69 
50 

70 
49 

67 
55 

72 
56 

74 

55 

75 
54 

69 

50 

76 
54 

74 

53 

74 
56 

70 
54 

71 
52 

71 
51 

72 

50 

69 

50 

70 
50 

74 

52 

78 
56 

73 

57 

69 

52 

70.1 
53.0 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

86 
46 

91 

42 

93 
40 

94 

51 

91 
52 

92 
51 

98 
55 

101 
56 

101 
56 

94 
50 

85 
48 

81 
49 

35 
51 

85 
48 

78 
45 

T7 
44 

75 

52 

74 
46 

75 
42 

75 
43 

82 
45 

90 

47 

93 

49 

96 
49 

88 
47 

78 
46 

82 
50 

73 
49 

66 
49 

68 
50 

85.1 
48.3 

PLACERVILLE  IF6 

MAX 
MIN 

87 
57 

91 
58 

92 
66 

90 
67 

91 
66 

96 

65 

100 
71 

101 
73 

91 
66 

84 
63 

79 
52 

82 
55 

82 
59 

76 
58 

74 
49 

70 
48 

S3 

50 

74 

50 

75 

49 

82 

52 

88 
58 

91 

62 

93 
65 

86 
63 

73 
56 

30 
53 

74 

55 

67 
52 

63 
55 

87 
52 

82.2 
58.1 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

68 
57 

76 
46 

74 
48 

69 
53 

69 
56 

72 
51 

81 

50 

74 

50 

72 
48 

63 
46 

72 
47 

67 
47 

72 
50 

74 

47 

74 

50 

70 
55 

63 
60 

70 
54 

71 
44 

71 
52 

POINT  AR6UELL0  USCG 

MAX 
MIN 

PT  PI6DRAS  8LANCAS 

MAX 
MIN 

60 
50 

62 

50 

62 
51 

63 
52 

63 
54 

58 

50 

67 

53 

68 
54 

68 

52 

70 
56 

66 

53 

65 
53 

66 
53 

68 
56 

66 

53 

«4 

56 

68 

52 

S« 

53 

66 

54 

M 

55 

63 
53 

43 

55 

«2 
53 

83 

54 

•3 

51 

«8 
54 

70 
59 

89 

58 

69 
54 

70 
53 

8S.4 
53.5 

POHONA 

MAX 
MIN 

90 
55 

90 
53 

S6 

54 

89 

55 

92 

50 

99 

57 

97 

60 

93 
58 

88 
59 

86 

57 

87 
49 

82 
56 

84 

52 

81 
58 

34 

50 

78 
52 

79 
56 

81 
52 

79 
51 

rr 

53 

90 
49 

100 
50 

97 
51 

97 
57 

90 
59 

89 
51 

90 

50 

93 
54 

95 
58 

89 
53 

88.9 
54.0 

PORT  onCAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

85 
44 

90 
44 

92 
44 

88 

50 

83 

52 

90 

53 

99 
55 

105 

57 

100 
56 

86 
56 

74 
56 

78 
49 

85 
51 

82 
51 

73 
55 

73 
54 

76 

55 

78 
56 

76 
48 

83 
45 

88 
45 

92 
45 

97 
47 

86 

53 

80 
54 

76 
55 

82 
58 

70 
60 

71 
55 

75 
55 

83.8 
51.9 

PORTERVI LLE 

MAX 
MIN 

87 
55 

92 
57 

97 
60 

97 
61 

97 
62 

94 

60 

100 
67 

104 
68 

71 

101 
64 

57 

57 

57 

59 

56 

84 

55 

82 
56 

79 

52 

84 
53 

34 
54 

86 
56 

93 
58 

97  101 
56  63 

95 

57 

92 
55 

57 

59 

60 

83 
55 

91.9 
58.6 

See  Relerenoe  Notes  FoUowing  Station  btdflk 
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Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFOPNIA 
SEPTEMBFS  I'^iJ 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

„ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PORTOLft 

MAX 
MIN 

SU 
33 

83 
33 

84 
31 

85 
35 

90 
35 

94 
36 

95 

39 

94 
40 

94 
38 

ee 

34 

88 
36 

85 
39 

85 
41 

85 
34 

85 

34 

70 
3  3 

66 

66 
49 

65 

32 

75 

25 

79 

26 

84 

30 

85 
31 

83 
32 

78 
35 

70 
42 

67 

50 

74 

39 

68 

40 

62 
46 

8C, 
36i 

4 

6 

POSEY    3  E 

MAX 
MIN 

78 
44 

84 
46 

83 
50 

81 
50 

80 
48 

92 

50 

91 

58 

89 
56 

85 
56 

80 
49 

77 
44 

73 
48 

76 
45 

74 
46 

68 
44 

64 

60 

62 
39 

69 
42 

70 
40 

78 
44 

83 
48 

85 
50 

82 

50 

78 
49 

75 
44 

74 
44 

77 
44 

78 
53 

71 
43 

77, 
47, 

2 
2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

93 
44 

94 
45 

95 
45 

94 
47 

94 

47 

103 

51 

105 
54 

106 
53 

99 

52 

97 
51 

80 
55 

85 

50 

68 
50 

60 
51 

78 
56 

76 

78 

76 
49 

83 
44 

86 
41 

95 
45 

96 
44 

96 
49 

49 

80 
50 

70 
56 

71 

60 

72 
46 

70 
46 

69 
54 

86. 
49  ■ 

6 
3 

QUINCY  RS 

MAX 
MIN 

90 
35 

87 
34 

90 
31 

90 
34 

95 
35 

100 
37 

102 
40 

102 
40 

98 

39 

94 

38 

90 
40 

89 

38 

93 
45 

90 
39 

84 
36 

75 

69 

72 
51 

77 
31 

83 
26 

92 
28 

93 

30 

91 
33 

87 

32 

77 

37 

75 
40 

64 

56 

70 
51 

68 
46 

66 
48 

85i 

38 

1 
4 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

93 
48 

92 

50 

93 
50 

95 
45 

98 

50 

101 
52 

102 

60 

98 
57 

93 
51 

90 
46 

91 
42 

66 
50 

86 

50 

84 

50 

85 
44 

81 

78 

83 

50 

83 

50 

81 
60 

96 
44 

99 
45 

99 
52 

97 
54 

90 
54 

91 
49 

93 
46 

99 
52 

94 

57 

90 
50 

91 
50, 

4 

0 

RANOSBURG 

MAX 
MIN 

90 
53 

91 

62 

94 

63 

94 

62 

94 
65 

99 

68 

101 
72 

94 

72 

91 
72 

89 
69 

93 
61 

90 
63 

69 
62 

89 
57 

81 
55 

80 

72 

75 

53 

64 

53 

85 
53 

86 
59 

87 
62 

91 
63 

92 
63 

88 
63 

84 
61 

87 
56 

38 
63 

88 
62 

84 
68 

88 
61 

3 
1 

RED  BLUFF  WR  AP 

MAX 
MIN 

94 
■59 

96 
59 

98 
62 

97 
63 

102 
63 

109 

66 

109 
68 

107 
69 

102 
65 

91 
62 

86 
58 

87 
58 

92 
60 

87 
60 

82 
57 

78 
5  5 

78 

79 

59 

84 

61 

94 

58 

94 

57 

98 

57 

97 

60 

91 

55 

81 
61 

72 
60 

71 

62 

65 
56 

64 
64 

74 

66 

88 
69 

6 
8 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

93 
61 

94 

62 

9a 

64 

97 
65 

101 
64 

107 

62 

107 
71 

105 
73 

104 

70 

104 
63 

92 
58 

86 
59 

93 
62 

93 
62 

87 
55 

88 

78 

82 
62 

78 

60 

94 

59 

99 

58 

99 
62 

97 
64 

98 

60 

69 
60 

81 
54 

68 

62 

65 

69 

62 
54 

75 
66 

90 
61 

9 
1 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

96 
54 

96 

56 

95 

58 

96 
55 

97 
56 

105 
59 

106 
64 

97 
62 

92 
60 

87 
56 

91 
53 

85 
59 

87 
56 

81 
56 

84 
52 

78 

79 

81 
54 

80 
55 

79 

60 

97 

52 

100 
56 

101 

59 

99 
61 

93 

61 

90 
57 

93 
55 

96 
58 

95 
63 

92 
57 

91 
57 

6 
3 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

85 
49 

84 

50 

80 
52 

75 
55 

84 
52 

88 
55 

98 
58 

98 
58 

80 
57 

78 
57 

76 
55 

80 
51 

78 
50 

74 
56 

76 
52 

76 

80 
6  0 

76 
54 

81 
52 

85 
50 

86 
50 

85 
54 

82 
53 

78 
54 

77 
51 

75 
59 

71 

56 

71 

62 

74 

57 

73 
52 

80 
54 

1 
3 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

75 
54 

73 
54 

70 
55 

67 
55 

68 
54 

77 
58 

38 
62 

83 
60 

72 
61 

68 
59 

71 
61 

70 
56 

72 
58 

73 
58 

70 
58 

69 

71 

71 
62 

83 
60 

80 
58 

81 
55 

77 
53 

73 
57 

75 
58 

75 
60 

72 
63 

71 
64 

71 
62 

76 
59 

73 
61 

73 

58 

8 
6 

RICHMOND  FIELD  STA 

MA  X 
MIN 

68 
54 

52 

72 

65 
54 

65 
55 

67 
57 

73 

60 

81 

58 

72 

58 

66 

61 

63 

61 

70 
57 

68 
62 

68 

62 

65 
61 

70 

69 

70 
61 

71 
61 

77 
57 

72 

55 

75 

53 

72 
57 

70 
57 

72 

58 

68 
62 

70 
64 

70 
63 

70 
60 

73 
60 

70 
68 

1 
7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

93 
54 

91 

55 

91 
55 

92 

52 

95 

52 

101 

56 

102 
61 

95 
61 

90 
58 

87 
55 

89 
50 

66 
58 

86 
54 

83 
58 

84 

50 

30 

79 

82 
52 

81 
54 

80 
56 

98 
51 

102 
53 

96 
52 

96 
56 

90 
57 

89 
55 

92 
51 

95 
66 

97 
61 

89 
55 

90 
54 

9 
9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

n6 

55 

95 
56 

93 
56 

92 

53 

94 

55 

96 
59 

102 
63 

104 
62 

96 
58 

91 
56 

86 
51 

90 
58 

86 
57 

66 
59 

82 
51 

84 

51 

79 

79 
53 

82 
56 

81 
58 

79 

51 

98 
53 

101 
56 

100 

60 

98 
60 

92 
65 

89 
53 

92 
57 

95 

58 

96 
66 

90 
96 

8 
2 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

89 
49 

95 

55 

98 
60 

99 
54 

100 
54 

97 
55 

102 
56 

107 
59 

105 
64 

95 
57 

85 
56 

85 
52 

89 
52 

69 
55 

85 
55 

83 

80 

83 
56 

81 

50 

83 
48 

89 
47 

94 

48 

97 
54 

98 

57 

92 
58 

62 
54 

86 
54 

87 

62 

72 

57 

69 
56 

89 
94 

9 
8 

SACRAMENTO  W9  AP 

MAX 
MIN 

91 
55 

95 
57 

97 

60 

92 
57 

93 
55 

97 
59 

103 
66 

102 
63 

92 
60 

80 
57 

82 
57 

85 
53 

86 
56 

79 
57 

79 
56 

78 
5  5 

77 

79 
55 

82 
53 

86 
52 

88 
54 

94 

58 

92 

58 

87 
57 

79 
58 

82 
57 

71 

65 

70 
59 

68 
57 

77 
56 

85 
97 

4 
3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

03 
58 

96 
60 

98 

60 

93 
57 

95 
57 

100 
60 

105 
68 

104 
66 

93 
61 

81 
57 

85 
56 

86 
54 

88 
57 

79 
56 

79 
57 

78 

79 

79 
57 

82 
54 

90 
53 

92 

56 

96 
59 

95 
62 

88 
67 

80 
58 

81 
58 

72 
64 

68 
60 

69 
57 

78 
57 

86 
98 

7 
4 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

93 
43 

97 
44 

92 
47 

87 

50 

93 
44 

102 
51 

109 
57 

96 
54 

89 

50 

78 
57 

82 
59 

65 
44 

86 
46 

75 
54 

78 
56 

78 

79 

78 
47 

85 
45 

92 
42 

93 
44 

100 
46 

91 
47 

86 
45 

77 
48 

73 
53 

70 
63 

68 
60 

74 

52 

74 
64 

89 
49 

3 

9 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
44 

94 
37 

92 
51 

87 
54 

86 

50 

99 
53 

105 
54 

99 
62 

85 
55 

70 
57 

72 
56 

75 
51 

75 
56 

68 
56 

71 
56 

72 

73 

71 

56 

81 

50 

85 
44 

90 
45 

93 
44 

92 
54 

78 

57 

71 

56 

70 
54 

71 
56 

68 
59 

70 
60 

76 
54 

80 
93 

9 

2 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

84 

49 

74 

52 

66 
54 

65 
55 

70 
56 

82 
56 

99 
56 

74 

57 

72 
59 

71 
58 

72 
57 

74 

50 

70 
54 

73 
58 

75 
53 

73 

76 

75 

58 

75 
57 

76 

52 

86 

52 

73 
51 

71 
56 

73 

58 

75 
55 

66 
57 

80 
65 

79 
59 

73 
56 

76 

50 

79 
99 

6 
•  9 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

84 
53 

87 
62 

88 
63 

86 
64 

88 
61 

99 
59 

98 

64 

98 
72 

98 
68 

90 
63 

84 
56 

83 
55 

82 
55 

60 
56 

79 
52 

74 

69 

72 
45 

71 
47 

80 
57 

84 

62 

88 
64 

88 
62 

86 
63 

86 
68 

78 
62 

78 
60 

78 
52 

74 

60 

67 
53 

83 
97 

>3 
>3 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

90 
4? 

94 
48 

94 
47 

95 
49 

95 

50 

94 

50 

96 
5  1 

95 
54 

102 
54 

103 
51 

100 
52 

87 
52 

65 

50 

95 
51 

90 
56 

82 

75 

80 
52 

80 
45 

85 
41 

91 
45 

96 
47 

99 
47 

95 
48 

87 
49 

78 
57 

62 
56 

74 
61 

69 
52 

62 
62 

87 
90 

>3 
>2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

90 
53 

89 

62 

88 
61 

87 
59 

88 

59 

97 
67 

100 
72 

98 
66 

89 

60 

81 
56 

83 
53 

79 
60 

78 
57 

77 

50 

76 

50 

74 

70 

73 
47 

74 

51 

72 
49 

84 

53 

90 
64 

93 
70 

93 
61 

91 
61 

82 
69 

86 
61 

88 
65 

87 
67 

82 
60 

84 
98 

,6 
,6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

97 
54 

97 

56 

97 

58 

97 
54 

99 

55 

106 
58 

108 
64 

99 
63 

94 
61 

91 
56 

92 
51 

89 
59 

89 
56 

84 
60 

85 
52 

80 

80 

82 
53 

82 
54 

80 
60 

99 
51 

101 

53 

101 
55 

100 

60 

93 
60 

91 

66 

94 
54 

97 
57 

99 
62 

92 
55 

93 
56 

0 
7 

SANOBERG  WB 

MAX 
MIN 

81 
56 

85 
63 

83 
64 

81 
63 

81 
61 

90 
64 

90 
72 

88 
67 

84 
63 

76 

59 

80 
56 

78 
56 

73 
56 

72 
53 

69 

50 

63 

61 

65 
48 

72 
49 

77 
50 

79 

58 

81 
63 

82 
65 

82 
63 

79 

69 

75 

66 

79 

65 

79 

69 

76 
66 

72 
52 

77 
57 

>8 
7 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
63 

77 

65 

76 
64 

76 

66 

76 

65 

79 

63 

77 

66 

80 
66 

78 

66 

76 
65 

77 

62 

78 
62 

75 
66 

76 
66 

75 

62 

75 

75 

75 
62 

74 
66 

74 

63 

74 

60 

76 
61 

78 
61 

78 
63 

77 
66 

74 

62 

76 
60 

80 
63 

77 
64 

77 
61 

78 
83 

9 

>e 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

90 
53 

90 
53 

90 
52 

90 

50 

94 

52 

102 

56 

99 
64 

94 

60 

89 

59 

85 
57 

87 
50 

83 
59 

82 
56 

87 
56 

81 
51 

76 

78 

81 
50 

79 

52 

79 
54 

97 
51 

100 
52 

98 
66 

100 
68 

95 
60 

86 
51 

93 
61 

92 
66 

90 
59 

87 
53 

39 
99 

I 
1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
49 

76 
51 

70 

52 

70 
52 

73 
52 

84 

55 

93 

58 

80 
56 

78 

56 

71 
56 

71 

55 

69 
58 

69 
56 

70 
59 

72 
58 

73 

75 

71 
60 

78 
57 

81 

52 

84 

51 

76 
53 

72 
54 

70 
58 

73 
56 

74 

63 

72 
64 

71 
61 

73 
60 

70 
56 

74 
96 

•  8 

>3 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

73 
51 

66 

52 

61 
51 

62 
53 

67 

55 

74 

55 

88 

58 

71 

57 

67 
57 

67 
59 

67 

59 

66 
57 

65 
57 

67 

58 

68 
60 

«e 

69 

67 
59 

72 
57 

72 
55 

79 
54 

71 
56 

68 

58 

68 

60 

68 

60 

72 
62 

72 
63 

70 
SI 

74 
61 

70 
60 

69 
67 

•  6 

•  9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

88 
58 

86 
55 

85 
55 

88 
56 

90 
55 

95 
52 

92 
53 

92 
62 

88 
62 

84 
59 

86 
53 

84 
59 

83 
59 

81 
61 

82 
53 

78 

79 

80 
55 

79 

55 

79 

57 

89 

53 

95 
56 

93 
54 

94 

57 

90 
69 

85 
54 

89 
51 

92 
66 

92 
59 

88 
66 

86 
96 

•  9 

•  3 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

80 

38 

71 

45 

71 

45 

70 
48 

70 
46 

78 

53 

89 
49 

79 
47 

73 
47 

68 
57 

70 
49 

68 
45 

69 

55 

69 

52 

72 

50 

71 
5 1 

73 

72 
48 

72 

52 

74 

42 

82 
40 

74 

42 

71 
47 

70 
46 

73 
47 

68 
64 

68 
63 

73 
60 

73 

50 

72 
49 

72 
49 

■  8 

0 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

97 
48 

96 

52 

97 
52 

99 
50 

100 
52 

106 
56 

106 

59 

100 
58 

95 

58 

91 
53 

94 
47 

87 
54 

87 
53 

84 

50 

86 
48 

81 

77 

81 
47 

83 
55 

83 
58 

98 
48 

99 

48 

101 
53 

99 

57 

93 
59 

91 
55 

93 
51 

97 
53 

99 

57 

92 
52 

92 

52 

•  9 

>7 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

86 
53 

85 

55 

81 

55 

80 
54 

83 

56 

90 
57 

100 
62 

91 
61 

83 
59 

80 
58 

75 
61 

76 
54 

76 
55 

74 
59 

75 
55 

71 

78 

75 

56 

80 
55 

84 

53 

88 
54 

89 

55 

80 
58 

75 
60 

79 

56 

78 

60 

76 
66 

72 
61 

78 
57 

77 
55 

80 
57 

4 
•  2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

78 
49 

76 

50 

77 

51 

74 
53 

74 

52 

83 

95 
54 

94 

56 

65 
55 

79 
55 

75 
50 

74 

50 

61 
52 

76 
56 

74 
54 

77 

73 

75 

50 

77 
53 

72 

52 

75 

50 

76 
50 

78 
51 

76 
54 

76 
63 

77 
66 

80 
58 

80 
it 

83 
57 

77 
52 

78 
92 

>3 

e 

SAN  -'ARCOS  RANCH 

MAX 

MIN 

85 
45 

91 

45 

90 
43 

89 
46 

89 
45 

91 
45 

102 
44 

105 
57 

96 

90 
51 

82 
41 

83 
46 

65 
50 

83 
54 

80 
49 

82 

80 

79 
46 

80 
47 

78 
43 

83 
43 

95 
47 

97 
48 

9S 
47 

9* 

50 

85 
50 

84 

48 

87 
52 

90 
50 

88 
44 

87 
47 

.9 
■  9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

85 
48 

79 
49 

75 
52 

74 

50 

88 
53 

95 
57 

90 
56 

81 
57 

71 
57 

71 
55 

79 
53 

74 
53 

72 
61 

75 
55 

74 

78 

77 
55 

80 
45 

84 
51 

84 

49 

80 
53 

76 

53 

72 

58 

73 
64 

76 

59 

78 

63 

72 
60 

T7 
56 

7S 
9* 

78 
9* 

,0 
i2 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

76 
6? 

73 
62 

71 

63 

70 
61 

74 

62 

76 
62 

79 
68 

80 
65 

75 
65 

71 
63 

72 
61 

75 
62 

75 
62 

72 
64 

71 
62 

74 
63 

71 

63 

71 
63 

72 

62 

71 

60 

69 

60 

73 
61 

75 
59 

81 
60 

75 
61 

84 
58 

77 
68 

84 

58 

84 

62 

79 
80 

74 
61 

>9 
,7 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

90 
48 

90 
53 

82 
50 

76 

50 

82 
51 

89 

55 

100 
59 

95 

59 

90 
54 

91 
59 

76 
59 

79 
58 

79 
53 

73 
52 

73 
52 

73 
51 

75 

59 

74 

58 

81 

52 

87 
51 

87 

51 

91 

50 

88 
49 

60 
56 

87 
68 

71 
59 

69 
64 

78 
61 

77 
56 

79 
96 

81 
54 

9 
>8 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

86 
63 

81 

60 

82 
58 

83 

60 

85 
58 

88 
59 

86 
62 

87 

63 

83 
64 

80 
61 

81 
55 

82 
59 

79 
59 

79 
64 

79 
57 

77 
59 

77 

59 

79 
58 

78 
57 

77 

60 

79 
54 

83 
61 

85 
57 

90 
58 

84 

60 

78 
98 

88 

56 

87 
59 

87 
60 

89 
96 

82 
99 

5 
1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
S6PTEMBEP  1957 


Day    01  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

SANTA   ANA   RIVER   t>H  1 

MAX 

86 

83 

90 

89 

90 

96 

98 

100 

93 

66 

83 

86 

82 

79 

78 

76 

72 

74 

73 

74 

90 

90 

93 

9C 

91 

83 

85 

88 

88 

85 

86.0 

MIN 

56 

63 

64 

59 

61 

65 

73 

69 

63 

59 

53 

59 

57 

51 

50 

49 

51 

49 

40 

47 

66 

60 

62 

66 

63 

61 

54 

65 

67 

58i7 

SANTA  PARBARA 

MAX 

77 

76 

75 

74 

61 

62 

89 

80 

74 

74 

79 

78 

76 

75 

79 

78 

77 

76 

75 

76 

76 

76 

78 

90 

79 

74 

SO 

83 

62 

62 

7Si4 

MIN 

60 

59 

56 

68 

53 

55 

69 

64 

62 

60 

53 

67 

56 

59 

54 

55 

54 

55 

54 

64 

55 

58 

54 

66 

55 

55 

54 

57 

58 

9«>S 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

MAX 

72 

70 

69 

69 

73 

76 

66 

76 

71 

72 

76 

76 

72 

72 

77 

74 

75 

75 

73 

72 

66 

70 

74 

82 

79 

69 

74 

62 

77 

77 

74.1 

MIN 

5B 

56 

65 

64 

52 

63 

67 

59 

59 

55 

60 

65 

64 

66 

63 

54 

54 

56 

53 

62 

55 

55 

54 

65 

54 

96 

55 

55 

55 

52 

94i7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

SB 

86 

83 

81 

63 

90 

1  03 

92 

85 

60 

77 

77 

78 

74 

78 

73 

77 

77 

83 

87 

90 

69 

82 

76 

80 

75 

77 

73 

77 

78 

S1.5 

MIN 

50 

53 

53 

66 

64 

56 

59 

59 

56 

58 

60 

51 

52 

59 

53 

56 

58 

54 

53 

52 

50 

52 

56 

66 

61 

64 

66 

61 

56 

5  3 

9eiO 

SANTA  CRUZ 

MAX 

91 

79 

66 

66 

75 

90 

100 

77 

71 

69 

76 

77 

77 

73 

78 

74 

73 

78 

77 

77 

91 

80 

73 

76 

74 

79 

69 

73 

73 

75 

76i6 

MIN 

47 

45 

52 

54 

52 

51 

50 

61 

55 

58 

54 

47 

46 

56 

46 

51 

52 

52 

47 

47 

45 

47 

54 

40 

49 

96 

63 

61 

55 

53 

91i6 

SANTA  MARIA 

MAX 

72 

71 

73 

69 

71 

74 

69 

91 

86 

75 

75 

74 

78 

75 

71 

76 

74 

76 

76 

72 

74 

75 

77 

73 

75 

75 

75 

64 

63 

78 

75.6 

MIN 

51 

51 

51 

54 

52 

49 

53 

66 

56 

66 

49 

49 

49 

56 

49 

51 

46 

50 

54 

50 

51 

52 

49 

61 

54 

53 

53 

59 

56 

55 

92.2 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

71 

71 

68 

69 

72 

61 

92 

86 

74 

73 

72 

76 

73 

75 

73 

70 

75 

73 

71 

72 

75 

75 

70 

73 

74 

76 

83 

80 

75 

76 

74.6 

MIN 

51 

51 

54 

52 

53 

52 

54 

56 

57 

55 

49 

49 

56 

54 

51 

62 

47 

53 

56 

50 

53 

61 

51 

50 

55 

55 

59 

57 

56 

54 

53.1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

78 

77 

73 

75 

76 

75 

79 

79 

79 

74 

77 

77 

78 

77 

77 

76 

77 

77 

77 

75 

73 

71 

68 

78 

75 

70 

71 

79 

76 

75 

79.5 

MIN 

57 

59 

67 

59 

57 

58 

63 

62 

60 

60 

58 

62 

69 

56 

55 

59 

60 

57 

60 

69 

66 

58 

55 

59 

60 

53 

52 

56 

58 

97 

56.2 

SANTA  PAULA 

MAX 

93 

82 

82 

60 

80 

81 

79 

80 

80 

79 

79 

80 

82 

88 

96 

84 

78 

86 

90 

86 

MIN 

94 

55 

51 

58 

50 

51 

54 

50 

51 

50 

60 

51 

48 

53 

64 

SI 

47 

57 

57 

50 

SANTA  ROSA 

MAX 

S5 

90 

94 

85 

60 

92 

99 

106 

98 

82 

74 

60 

63 

80 

75 

77 

73 

78 

77 

82 

90 

92 

95 

64 

82 

79 

67 

72 

72 

76 

63.5 

MIN 

41 

46 

46 

48 

47 

49 

56 

93 

51 

56 

58 

46 

49 

53 

66 

46 

50 

51 

47 

44 

46 

44 

47 

50 

51 

54 

62 

60 

52 

9  3 

50,9 

SCOTIA 

MAX 

74 

69 

76 

76 

76 

77 

77 

69 

81 

72 

68 

68 

67 

70 

71 

67 

72 

72 

70 

75 

83 

79 

76 

67 

72 

79 

68 

73 

67 

65 

72.6 

MIN 

47 

55 

60 

61 

46 

56 

56 

50 

62 

51 

53 

58 

57 

57 

58 

58 

62 

55 

63 

46 

49 

50 

48 

50 

50 

56 

59 

53 

52 

5  9 

92.9 

SHASTA  DAM 

MAX 

89 

93 

94 

97 

97 

95 

106 

107 

97 

96 

96 

87 

88 

95 

89 

81 

79 

73 

78 

80 

68 

92 

92 

95 

91 

81 

64 

67 

63 

67 

67,3 

MIN 

61 

63 

63 

66 

66 

66 

74 

74 

75 

67 

60 

60 

62 

64 

58 

57 

67 

56 

60 

60 

60 

60 

64 

63 

63 

58 

56 

56 

56 

61 

62,4 

SIERRA  CITY 

MAX 

S4 

87 

67 

87 

87 

93 

100 

100 

97 

94 

69 

85 

63 

88 

64 

77 

74 

65 

66 

73 

81 

86 

90 

86 

80 

82 

74 

70 

68 

47 

82,8 

MIN 

50 

47 

49 

62 

51 

64 

60 

59 

60 

55 

52 

62 

48 

48 

46 

43 

48 

50 

43 

43 

46 

47 

48 

46 

42 

44 

45 

45 

47 

47 

48.9 

SIERRA  MADRE  I  N 

MAX 

90 

86 

88 

90 

91 

96 

97 

93 

91 

83 

65 

83 

84 

81 

80 

72 

75 

79 

78 

79 

93 

98 

96 

95 

90 

86 

90 

93 

90 

87.4 

MIN 

55 

56 

68 

62 

53 

63 

55 

55 

56 

52 

54 

57 

67 

59 

55 

55 

68 

56 

66 

66 

54 

59 

60 

64 

63 

58 

57 

58 

60 

96.6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

79 

83 

83 

64 

64 

89 

92 

94 

96 

90 

88 

65 

83 

62 

86 

79 

70 

56 

66 

65 

75 

81 

62 

64 

82 

75 

71 

68 

74 

62 

79.6 

MIN 

33 

34 

32 

35 

36 

36 

41 

41 

42 

36 

36 

42 

46 

38 

45 

42 

46 

43 

33 

26 

27 

34 

31 

33 

36 

93 

55 

36 

35 

49 

38,3 

SODA  SPRINGS 

MAX 

68 

72 

71 

72 

73 

77 

61 

64 

82 

78 

75 

74 

70 

73 

72 

68 

59 

44 

54 

59 

65 

72 

76 

73 

71 

64 

63 

58 

61 

97 

68,9 

MIN 

34 

38 

36 

39 

39 

42 

43 

44 

44 

41 

41 

40 

40 

39 

33 

37 

41 

36 

34 

33 

33 

36 

36 

36 

36 

37 

30 

36 

37 

40 

37.8 

SONOMA 

MAX 

93 

97 

93 

89 

91 

102 

109 

100 

86 

78 

80 

83 

84 

75 

77 

76 

79 

76 

65 

90 

93 

98 

89 

81 

78 

72 

73 

72 

77 

75 

S5.0 

MIN 

40 

40 

43 

46 

43 

50 

62 

52 

48 

58 

69 

44 

46 

63 

52 

45 

50 

48 

45 

42 

42 

43 

46 

47 

47 

55 

63 

59 

51 

53 

48.8 

SONORA 

MAX 

67 

94 

97 

98 

96 

95 

104 

104 

104 

96 

90 

87 

87 

86 

83 

80 

77 

69 

78 

80 

86 

92 

97 

96 

92 

87 

66 

82 

80 

SO 

89.1 

MIN 

53 

56 

58 

68 

69 

60 

60 

64 

62 

59 

66 

65 

66 

56 

52 

50 

51 

49 

49 

60 

50 

54 

56 

56 

56 

53 

54 

56 

54 

58 

59.3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

82 

85 

83 

82 

81 

92 

91 

92 

90 

85 

60 

76 

76 

76 

73 

64 

56 

67 

68 

72 

79 

81 

62 

82 

75 

71 

70 

71 

72 

64 

77.2 

MIN 

43 

47 

.  45 

47 

44 

42 

42 

53 

41 

50 

47 

47 

47 

46 

41 

43 

41 

36 

37 

36 

38 

40 

44 

43 

47 

43 

47 

44 

49 

46 

44.0 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

78 

77 

78 

79 

78 

84 

87 

66 

82 

80 

79 

76 

74 

75 

71 

S4 

46 

59 

60 

66 

72 

78 

75 

67 

63 

63 

68 

58 

57 

71.8 

MIN 

3! 

36 

36 

36 

38 

36 

40 

41 

40 

38 

38 

40 

39 

37 

34 

33 

43 

41 

31 

26 

29 

32 

33 

34 

38 

50 

49 

39 

42 

41 

37.6 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

73 

74 

74 

74 

76 

84 

85 

61 

74 

70 

73 

73 

67 

70 

67 

68 

59 

63 

68 

70 

73 

75 

75 

77 

74 

«9 

70 

71 

69 

66 

71.9 

MIN 

52 

59 

60 

60 

58 

61 

64 

64 

61 

56 

56 

58 

54 

57 

57 

49 

44 

42 

50 

44 

50 

52 

57 

60 

57 

93 

54 

67 

50 

53 

9S.0 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

92 

95 

94 

92 

91 

97 

103 

101 

94 

81 

81 

68 

89 

78 

81 

78 

79 

81 

60 

86 

91 

95 

91 

37 

83 

86 

78 

74 

69 

76 

66.4 

MIN 

54 

57 

60 

67 

62 

62 

63 

67 

60 

67 

66 

65 

55 

56 

55 

54 

60 

54 

54 

52 

51 

57 

97 

55 

56 

54 

63 

97 

56 

54 

56. 7 

STOCKTON  FIRE  STA  * 

MAX 

84 

90 

93 

92 

89 

90 

95 

101 

98 

92 

79 

80 

66 

86 

80 

79 

80 

77 

80 

79 

86 

89 

92 

90 

84 

60 

86 

76 

75 

69 

89.2 

MIN 

43 

52 

47 

42 

64 

49 

55 

53 

58 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

50 

55 

53 

51 

49 

50 

45 

54 

53 

53 

49 

55 

62 

55 

94 

91.7 

STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 

MAX 

93 

96 

95 

93 

93 

99 

102 

100 

92 

85 

64 

86 

69 

76 

60 

80 

83 

92 

96 

94 

36 

60 

86 

75 

76 

72 

77 

87,6 

MIN 

49 

52 

64 

54 

57 

57 

49 

62 

56 

54 

55 

53 

52 

56 

64 

50 

60 

52 

62 

51 

49 

52 

56 

66 

56 

53 

62 

63 

55 

52 

94.4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

92 

95 

97 

96 

99 

107 

106 

105 

101 

97 

87 

67 

92 

87 

66 

79 

77 

76 

81 

92 

96 

97 

96 

95 

85 

78 

78 

73 

63 

70 

89.0 

MIN 

52 

53 

55 

56 

56 

60 

65 

64 

61 

59 

56 

64 

59 

67 

54 

50 

51 

52 

52 

49 

51 

53 

56 

54 

53 

54 

62 

56 

49 

52 

59.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

85 

86 

86 

87 

89 

95 

98 

96 

92 

86 

85 

80 

79 

81 

82 

82 

62 

70 

73 

82 

85 

90 

86 

69 

79 

68 

61 

62 

64 

93 

80.6 

MIN 

50 

51 

52 

62 

63 

59 

60 

60 

62 

57 

53 

50 

50 

46 

49 

45 

48 

45 

46 

48 

52 

94 

56 

56 

53 

48 

93 

91 

47 

48 

91.9 

SUNLAND 

MAX 

94 

95 

94 

96 

103 

107 

106 

99 

92 

90 

91 

86 

93 

85 

86 

64 

60 

84 

83 

S3 

99 

101 

100 

103 

99 

96 

96 

93 

91 

89 

93.1 

MIN 

50 

55 

64 

50 

60 

59 

65 

61 

67 

55 

47 

60 

53 

52 

49 

52 

61 

52 

50 

60 

49 

55 

62 

67 

66 

52 

91 

99 

67 

93 

99.3 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

85 

86 

87 

87 

89 

93 

97 

91 

68 

86 

86 

86 

84 

65 

86 

76 

66 

72 

63 

71 

78 

80 

84 

85 

77 

75 

70 

7* 

69 

62 

80i6 

MIN 

37 

39 

35 

37 

39 

44 

44 

46 

40 

40 

38 

39 

44 

40 

42 

45 

46 

47 

31 

26 

31 

36 

33 

37 

42 

43 

97 

49 

42 

46 

40,7 

TABLE  MTN 

MAX 

70 

73 

72 

73 

73 

76 

80 

80 

78 

74 

74 

70 

71 

69 

70 

69 

59 

64 

67 

64 

67 

70 

70 

72 

66 

69 

70 

66 

63 

65 

70,1 

MIN 

50 

50 

54 

54 

52 

58 

60 

60 

58 

52 

55 

67 

46 

46 

51 

50 

35 

36 

47 

48 

49 

50 

50 

54 

53 

46 

90 

94 

43 

45 

90.6 

TAHOE 

MAX 

75 

73 

75 

75 

73 

76 

81 

78 

82 

71 

70 

75 

75 

72 

72 

71 

65 

50 

61 

55 

62 

67 

69 

67 

70 

6S 

68 

66 

68 

60 

69.7 

MIN 

39 

40 

36 

40 

42 

42 

46 

44 

46 

43 

42 

45 

43 

42 

39 

37 

42 

40 

35 

35 

37 

36 

37 

38 

40 

41 

42 

39 

49 

42 

40,6 

TEHACHAPl 

MAX 

86 

84 

90 

69 

83 

94 

98 

92 

65 

81 

78 

74 

79 

84 

69 

63 

62 

65 

70 

76 

84 

66 

88 

90 

61 

62 

77 

80 

82 

61 

61.1 

MIN 

40 

43 

46 

44 

53 

45 

53 

60 

73 

59 

49 

54 

48 

43 

48 

52 

49 

50 

46 

39 

40 

40 

44 

45 

45 

41 

39 

41 

48 

43 

47.4 

TEJON  RANCHO 

MAX 

91 

95 

96 

97 

95 

97 

104 

106 

106 

94 

67 

95 

91 

93 

89 

80 

78 

80 

82 

84 

91 

101 

102 

94 

SB 

86 

89 

65 

90 

82 

91,7 

MIN 

58 

63 

64 

65 

64 

65 

71 

72 

72 

64 

54 

56 

58 

61 

54 

55 

55 

56 

50 

52 

60 

64 

66 

60 

55 

52 

55 

94 

94 

52 

99.4 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

99 

103 

106 

107 

109 

112 

109 

109 

111 

106 

105 

97 

102 

102 

103 

99 

93 

95 

95 

97 

103 

103 

105 

105 

105 

101 

101 

105 

101 

100 

102.9 

MIN 

62 

65 

72 

72 

84 

78 

72 

76 

63 

78 

76 

75 

72 

74 

72 

73 

70 

69 

71 

69 

65 

61 

65 

69 

73 

74 

71 

66 

71 

70 

71.6 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

88 

94 

97 

98 

9« 

102 

103 

104 

102 

98 

92 

87 

87 

90 

85 

SO 

80 

78 

80 

83 

90 

92 

97 

99 

99 

90 

87 

87 

87 

86 

91.1 

MIN 

52 

57 

56 

59 

67 

60 

63 

65 

67 

65 

59 

60 

58 

56 

56 

62 

59 

50 

51 

52 

55 

55 

57 

57 

98 

52 

92 

99 

60 

58 

97. S 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

90 

93 

94 

92 

92 

98 

102 

101 

101 

92 

86 

84 

84 

84 

78 

76 

72 

75 

77 

61 

38 

92 

94 

92 

67 

81 

76 

79 

73 

70 

66,1 

MIN 

50 

52 

53 

56 

55 

53 

59 

60 

56 

55 

53 

52 

56 

54 

47 

47 

53 

46 

47 

53 

47 

54 

54 

54 

54 

50 

47 

92 

52 

94 

92,6 

TORRANCE 

MAX 

81 

81 

74 

75 

77 

78 

SO 

82 

77 

74 

75 

80 

80 

79 

77 

77 

76 

77 

76 

79 

74 

76 

76 

85 

77 

73 

79 

62 

82 

77 

77. S 

MIN 

61 

59 

58 

52 

56 

56 

61 

63 

64 

62 

65 

60 

59 

61 

57 

68 

56 

57 

68 

57 

58 

60 

57 

56 

68 

58 

96 

96 

57 

99 

96.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 

87 

93 

98 

96 

94 

93 

100 

103 

101 

97 

67 

85 

69 

90 

80 

60 

78 

78 

82 

83 

SB 

91 

96 

94 

83 

63 

88 

78 

77 

79 

66,4 

MIN 

53 

55 

57 

56 

64 

56 

59 

65 

59 

53 

55 

50 

52 

52 

52 

53 

58 

54 

51 

51 

52 

53 

54 

53 

53 

53 

57 

64 

57 

51 

54.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

95 

98 

96 

94 

95 

102 

107 

106 

95 

82 

81 

87 

86 

61 

77 

76 

80 

78 

63 

90 

91 

95 

95 

87 

80 

86 

80 

76 

75 

79 

87.8 

MIN 

55 

54 

68 

62 

61 

64 

64 

65 

57 

60 

60 

57 

57 

59 

57 

59 

62 

99 

58 

60 

54 

54 

55 

60 

60 

53 

56 

64 

55 

56 

58.5 

TRONA 

MAX 

97 

97 

98 

100 

100 

102 

105 

107 

107 

105 

101 

100 

96 

96 

96 

95 

9* 

83 

88 

90 

90 

95 

96 

98 

9S 

96 

93 

94 

95 

94 

96.9 

MIN 

56 

62 

64 

66 

64 

64 

72 

73 

77 

72 

69 

64 

64 

62 

59 

61 

65 

54 

60 

56 

57 

56 

57 

60 

62 

60 

51 

60 

65 

62 

62.9 

S«e  Reference  No 

ee  Following  Station 

ndez 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.fopm* 

  SEPTEMBER  1957 


Staiion 

Day 

Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRUCKEE  RS 

MAX 

68 

79 

79 

60 

81 

83 

87 

90 

90 

87 

84 

84 

80 

80 

78 

74 

68 

55 

65 

64 

70 

75 

79 

79 

78 

69 

67 

67 

70 

62 

75 

7 

MIN 

33 

34 

34 

35 

38 

37 

4  0 

41 

41 

36 

36 

41 

40 

36 

34 

44 

31 

28 

28 

29 

32 

33 

38 

43 

48 

34 

40 

38 

36 

5 

TULEL  A  )C  E 

85 

84 

85 

86 

88 

93 

92 

90 

65 

62 

92 

87 

85 

86 

88 

85 

73 

70 

68 

77 

83 

86 

87 

83 

60 

68 

63 

64 

63 

MIN 

34 

35 

40 

40 

40 

39 

4  0 

40 

37 

42 

35 

41 

51 

39 

38 

47 

34 

28 

32 

36 

36 

37 

40 

49 

48 

42 

39 

43 

39 

6 

TURNTABLE  CREEK 

93 

94 

97 

100 

106 

106 

101 

100 

98 

86 

69 

96 

90 

80 

79 

75 

77 

79 

90 

95 

90 

96 

92 

80 

65 

64 

64 

MIN 

57 

65 

65 

70 

70 

73 

75 

63 

60 

61 

62 

62 

59 

59 

56 

58 

59 

59 

60 

60 

63 

60 

60 

58 

65 

58 

55 

56 

61 

4 

TUST ! N    IRVINE  RANCH 

68 

87 

83 

64 

65 

88 

88 

89 

66 

81 

81 

81 

80 

60 

81 

78 

78 

60 

79 

78 

82 

86 

67 

89 

65 

82 

86 

89 

90 

MIN 

61 

57 

57 

52 

50 

53 

60 

62 

62 

56 

49 

58 

54 

51 

52 

54 

55 

54 

51 

56 

51 

63 

57 

52 

52 

55 

50 

56 

57 

54 

55 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

95 

100 

102 

104 

101 

104 

106 

109 

108 

102 

101 

94 

97 

96 

95 

90 

88 

98 

98 

92 

96 

93 

96 

98 

97 

96 

99 

97 

99 

100 

MIN 

56 

62 

71 

64 

68 

68 

70 

74 

75 

69 

68 

68 

66 

65 

67 

59 

58 

61 

58 

63 

58 

58 

56 

59 

68 

62 

59 

62 

64 

66 

63 

8 

TW IN  LAKES 

MAX 

7C 

70 

69 

73 

80 

61 

80 

78 

76 

72 

69 

69 

66 

64 

59 

53 

53 

56 

66 

71 

73 

71 

69 

67 

59 

66 

60 

67 

MIN 

39 

37 

39 

40 

40 

44 

45 

44 

44 

45 

39 

36 

36 

34 

29 

32 

35 

28 

27 

38 

39 

37 

39 

42 

42 

45 

43 

38 

5 

UK  I  AH 

95 

97 

98 

87 

84 

92 

108 

109 

96 

87 

79 

86 

90 

88 

78 

76 

79 

76 

68 

97 

100 

96 

95 

89 

64 

80 

76 

77 

73 

MIN 

45 

46 

49 

47 

50 

55 

57 

65 

53 

55 

57 

50 

49 

54 

58 

60 

47 

43 

46 

47 

49 

49 

57 

56 

58 

56 

49 

51 

51 

7 

UCLA 

78 

72 

70 

72 

75 

79 

76 

77 

71 

73 

73 

76 

74 

70 

75 

71 

72 

72 

74 

70 

72 

77 

76 

83 

77 

73 

77 

84 

80 

79 

MIN 

58 

56 

54 

57 

56 

60 

62 

61 

59 

61 

55 

59 

58 

59 

57 

56 

57 

56 

57 

56 

55 

53 

61 

61 

61 

52 

61 

65 

57 

57 

4 

UPLAND 

MAX 

89 

90 

88 

91 

92 

100 

99 

101 

87 

84 

86 

81 

63 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

75 

91 

97 

98 

96 

88 

65 

88 

93 

93 

MIN 

53 

58 

57 

58 

59 

62 

67 

63 

60 

53 

51 

58 

55 

51 

50 

5  I 

55 

51 

53 

53 

51 

60 

63 

62 

62 

58 

60 

58 

66 

57 

57 

2 

IjopEP   LAKE  PS 

MAX 

92 

95 

98 

103 

106 

105 

101 

90 

87 

68 

85 

77 

77 

79 

90 

82 

73 

70 

72 

71 

MIN 

35 

40 

40 

40 

41 

45 

45 

43 

45 

39 

45 

47 

41 

41 

34 

42 

44 

44 

53 

64 

41 

42 

8 

V ACA V  I LL  E 

MAX 

95 

99 

100 

100 

98 

105 

109 

106 

96 

89 

90 

89 

91 

63 

83 

81 

84 

82 

85 

93 

94 

99 

97 

94 

81 

60 

75 

70 

75 

80 

90 

MIN 

49 

48 

48 

56 

52 

56 

62 

60 

60 

52 

50 

52 

52 

57 

50 

50 

49 

61 

46 

47 

49 

6  1 

55 

56 

54 

59 

62 

62 

54 

64 

53 

•  5 

VAL^ERMO  RS 

MAX 

88 

90 

91 

91 

91 

93 

90 

96 

94 

92 

89 

88 

87 

68 

84 

83 

76 

76 

81 

81 

84 

86 

89 

69 

86 

84 

85 

64 

63 

62 

86 

MIN 

45 

47 

52 

49 

47 

54 

57 

60 

63 

56 

50 

56 

52 

50 

42 

45 

49 

43 

44 

46 

49 

45 

53 

51 

51 

44 

46 

65 

47 

49 

7 

VICTORVILLE  P UMP  PLANT 

MAX 

82 

91 

93 

93 

93 

96 

100 

101 

101 

95 

91 

93 

87 

67 

89 

86 

84 

75 

83 

86 

86 

90 

90 

93 

95 

90 

65 

90 

69 

90 

MIN 

49 

54 

55 

52 

53 

56 

60 

63 

63 

56 

50 

56 

54 

49 

46 

53 

51 

50 

48 

48 

45 

48 

55 

56 

57 

49 

51 

57 

60 

53 

1 

V  IS  AL I  A 

MAX 

67 

93 

97 

96 

96 

93 

98 

103 

102 

99 

93 

88 

90 

91 

86 

84 

82 

60 

84 

64 

88 

92 

97 

100 

95 

91 

90 

88 

68 

MIN 

53 

55 

57 

59 

57 

59 

6  5 

68 

67 

60 

57 

57 

57 

54 

55 

59 

55 

53 

54 

55 

68 

60 

56 

56 

50 

56 

57 

58 

56 

57 

3 

VISTA 

MAX 

63 

80 

80 

79 

83 

84 

84 

87 

81 

79 

78 

81 

79 

78 

79 

77 

76 

78 

76 

76 

78 

86 

84 

83 

81 

80 

61 

81 

88 

MIN 

61 

60 

60 

60 

57 

56 

59 

58 

63 

61 

55 

56 

58 

57 

55 

59 

57 

68 

60 

55 

60 

62 

62 

60 

57 

63 

56 

60 

61 

58 

8 

volta  ph 

MAX 

88 

91 

92 

93 

95 

104 

104 

104 

103 

99 

91 

84 

89 

88 

85 

78 

73 

76 

81 

87 

92 

92 

93 

92 

75 

79 

67 

70 

69 

MIN 

55 

57 

62 

62 

59 

63 

65 

66 

67 

53 

55 

54 

56 

56 

50 

58 

55 

50 

56 

59 

61 

57 

57 

51 

58 

51 

50 

58 

56 

8 

WALNUT  CREEK 

MAX 

85 

91 

94 

93 

67 

91 

99 

105 

99 

89 

73 

77 

80 

60 

70 

74 

74 

76 

75 

82 

67 

91 

95 

88 

80 

76 

80 

72 

75 

MIN 

49 

50 

54 

54 

55 

58 

59 

61 

56 

59 

56 

52 

56 

58 

55 

5  5 

58 

53 

51 

49 

49 

55 

55 

57 

57 

55 

63 

62 

55 

55 

55 

4 

WALNUT  GROVE 

MAX 

91 

92 

93 

90 

90 

96 

104 

95 

90 

78 

80 

64 

84 

79 

76 

75 

78 

77 

81 

67 

91 

96 

91 

88 

84 

65 

80 

70 

69 

^ 

MIN 

51 

51 

53 

53 

54 

57 

58 

61 

56 

56 

52 

52 

54 

52 

55 

59 

56 

49 

47 

50 

52 

51 

58 

53 

55 

61 

55 

62 

55 

54 

3 

WA  RNER   5PR I NGS 

MAX 

87 

91 

92 

94 

94 

101 

99 

83 

86 

81 

82 

75 

79 

79 

80 

66 

86 

90 

94 

88 

88 

89 

92 

90 

MIN 

42 

47 

49 

45 

65 

52 

56 

47 

42 

40 

43 

44 

40 

44 

45 

55 

61 

66 

49 

41 

50 

66 

49 

48 

3 

WASCO 

MAX 

67 

93 

99 

99 

96 

100 

1  00 

103 

105 

101 

95 

89 

90 

92 

88 

64 

63 

82 

64 

85 

87 

93 

98 

100 

95 

90 

91 

91 

67 

MIN 

53 

59 

60 

59 

60 

62 

6  1 

61 

66 

63 

60 

60 

59 

60 

59 

57 

62 

57 

54 

65 

55 

57 

59 

61 

58 

55 

57 

59 

60 

59 

58 

•  9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

73 

82 

73 

65 

65 

69 

63 

99 

76 

68 

67 

71 

73 

71 

72 

73 

70 

72 

73 

73 

77 

86 

71 

69 

70 

72 

77 

73 

77 

73 

73 

MIN 

46 

48 

52 

52 

53 

53 

5  3 

51 

53 

57 

55 

47 

49 

64 

51 

51 

55 

65 

50 

48 

47 

47 

50 

54 

51 

56 

59 

61 

55 

52 

52 

2 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

89 

91 

91 

93 

93 

95 

98 

100 

102 

101 

97 

91 

90 

93 

100 

65 

76 

80 

79 

79 

88 

93 

94 

95 

90 

80 

70 

59 

69 

70 

MIN 

46 

47 

47 

47 

50 

51 

54 

54 

52 

48 

48 

45 

49 

45 

46 

47 

58 

43 

37 

36 

36 

43 

37 

43 

40 

51 

51 

44 

54 

44 

48 

■  5 

WEED   1  S 

MAX 

78 

83 

61 

84 

84 

68 

90 

69 

84 

85 

66 

85 

81 

84 

87 

80 

67 

71 

66 

48 

77 

84 

83 

85 

80 

70 

56 

63 

53 

60 

MIN 

36 

38 

43 

42 

44 

44 

44 

41 

37 

38 

42 

48 

45 

44 

44 

49 

46 

46 

32 

30 

32 

36 

40 

41 

54 

54 

50 

50 

38 

36 

42 

'l 

WHEELER 

MAX 

64 

57 

56 

59 

64 

66 

71 

80 

65 

64 

64 

65 

60 

63 

65 

66 

61 

65 

70 

66 

68 

60 

62 

6! 

68 

S9 

67 

84 

72 

66 

MIN 

48 

45 

46 

48 

47 

49 

53 

50 

46 

59 

57 

50 

51 

66 

55 

51 

52 

50 

46 

45 

46 

50 

51 

60 

58 

54 

50 

56 

51 

2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

55 

59 

60 

61 

60 

61 

64 

66 

66 

62 

66 

70 

61 

56 

56 

57 

56 

55 

55 

56 

52 

58 

58 

59 

57 

56 

96 

97 

55 

44 

98 

MIN 

27 

28 

31 

30 

31 

31 

36 

37 

36 

34 

31 

34 

30 

27 

23 

25 

29 

21 

20 

18 

23 

25 

23 

26 

28 

31 

38 

36 

34 

35 

29 

3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

45 

49 

50 

50 

53 

52 

54 

57 

58 

55 

53 

54 

52 

48 

48 

48 

45 

29 

40 

40 

4S 

50 

48 

50 

47 

44 

46 

48 

47 

36 

48 

1 

MIN 

28 

33 

33 

32 

33 

37 

39 

41 

40 

37 

36 

35 

30 

30 

29 

3 1 

19 

21 

25 

26 

27 

30 

26 

30 

31 

31 

34 

31 

28 

29 

31 

1 

WILLIAMS 

MAX 

92 

96 

96 

100 

96 

101 

104 

107 

109 

103 

89 

88 

69 

91 

68 

63 

80 

79 

83 

83 

«4 

9! 

98 

94 

90 

84 

78 

78 

74 

76 

90 

7 

MIN 

53 

54 

54 

57 

54 

58 

60 

62 

61 

60 

54 

52 

55 

55 

51 

54 

55 

54 

52 

56 

53 

52 

54 

52 

55 

56 

60 

55 

53 

52 

55 

1 

W I LLOWS 

MAX 

86 

86 

95 

97 

94 

102 

106 

107 

105 

97 

86 

64 

86 

88 

84 

81 

78 

78 

81 

S« 

95 

«4 

98 

93 

88 

88 

76 

73 

68 

68 

88 

MIN 

50 

52 

49 

58 

55 

58 

64 

66 

61 

57 

55 

55 

56 

59 

53 

54 

54 

54 

56 

61 

52 

56 

56 

57 

59 

53 

60 

59 

53 

56 

58 

3 

WINTERS 

MA  X 

91 

96 

96 

100 

97 

97 

103 

107 

106 

99 

90 

90 

90 

92 

82 

83 

83 

86 

66 

87 

93 

92 

99 

98 

94 

83 

80 

78 

68 

73 

90 

^ 

MIN 

53 

56 

60 

57 

54 

59 

64 

68 

64 

59 

56 

53 

54 

64 

54 

52 

55 

59 

51 

54 

56 

54 

56 

56 

59 

58 

63 

62 

55 

59 

57 

1 

WOODFOROS 

MAX 

en 

84 

81 

81 

83 

88 

90 

90 

63 

81 

83 

81 

77 

80 

75 

72 

61 

67 

60 

67 

73 

76 

7« 

81 

73 

73 

72 

75 

75 

86 

78 

MIN 

45 

47 

54 

52 

53 

54 

53 

57 

55 

52 

51 

48 

51 

49 

49 

46 

44 

42 

39 

36 

41 

45 

47 

50 

54 

51 

55 

45 

49 

40 

48 

5 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

90 

94 

99 

100 

93 

97 

101 

107 

104 

94 

67 

65 

86 

87 

84 

81 

80 

79 

82 

84 

91 

94 

98 

97 

90 

82 

80 

73 

67 

MIN 

49 

50 

54 

54 

50 

56 

62 

62 

58 

53 

52 

47 

52 

51 

50 

49 

54 

53 

49 

64 

46 

52 

52 

51 

53 

59 

63 

61 

54 

55 

53 

6 

YORBA  LINDA 

MAX 

91 

es 

89 

90 

93 

96 

93 

93 

90 

87 

86 

86 

84 

84 

85 

80 

82 

83 

85 

81 

90 

94 

91 

99 

95 

87 

93 

94 

99 

90 

89 

1 

MIN 

58 

54 

53 

52 

50 

57 

58 

58 

60 

56 

51 

55 

54 

59 

51 

54 

57 

55 

53 

57 

51 

58 

52 

54 

55 

55 

51 

54 

58 

53 

54 

7 

YOSEMITE  NP 

MAX 

87 

89 

90 

89 

87 

95 

97 

95 

90 

86 

85 

81 

81 

62 

77 

73 

64 

74 

74 

78 

78 

87 

SB 

8« 

89 

79 

80 

78 

81 

74 

83 

1 

MIN 

49 

50 

55 

50 

56 

51 

61 

57 

56 

56 

52 

51 

50 

47 

46 

52 

48 

40 

45 

46 

45 

50 

54 

53 

48 

44 

41 

44 

53 

49 

50 

0 

YREKA 

MAX 

84 

88 

90 

89 

90 

92 

95 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

91 

93 

88 

79 

79 

71 

72 

84 

87 

91 

92 

90 

79 

62 

87 

60 

84 

84 

3 

MIN 

49 

47 

48 

44 

49 

52 

50 

50 

50 

49 

48 

47 

50 

49 

46 

47 

50 

47 

39 

35 

35 

46 

45 

43 

4S 

51 

48 

45 

42 

♦3 

4« 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indax 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OldDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  o  ► 

H  < 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.30 

.36 

.35 

.36 

.35 

.30 

.30 

.33 

.36 

.33 

.30 

.30 

.24 

.26 

.26 

.28 

.26 

.24 

.26 

.25 

.29 

.25 

.24 

.29 

.30 

.22 

.19 

.12 

.08 

.11 

8.08 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.30 

.30 

.60 

.72 

.45 

.53 

.45 

.47 

.75 

.75 

.45 

.45 

.30 

.45 

.36 

.45 

.30 

.30 

.30 

.15 

.30 

.33 

.45 

.45 

.45 

.45 

.30 

.30 

.30 

.30 

12.46 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.43 
31 
86 
55 

.33 
17 
88 
58 

.45 
26 
90 
59 

.42 
44 
86 
57 

.40 

52 
91 
58 

.38 
33 
90 
57 

.19 
21 
93 
62 

.77 
71 
91 
64 

.57 

76 
85 
60 

.52 
110 
81 
58 

.40 

50 
87 

56 

.43 
113 
83 
59 

.42 

70 
83 
57 

.33 
49 
85 
54 

.35 
101 
87 
54 

.43 
151 
79 

55 

.23 

124 
75 
53 

.39 

159 
79 

52 

.39 

148 
83 
52 

.27 

55 
84 
51 

.32 

39 
85 
53 

.33 
8 
86 
53 

.30 
6 
85 
55 

.39 
26 
87 
59 

.49 

32 
83 
58 

.25 

98 
80 
53 

.32 
38 
84 

52 

.29 
36 
82 
50 

.31 

39 
84 

55 

.34 

42 
80 
55 

11.44 
1865 
84.7 
55.8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.27 

32 

.25 
30 

.23 
31 

.28 
28 

.35 

29 

.29 
27 

.31 
33 

.30 
21 

.28 
29 

.28 
29 

.28 
35 

.28 
27 

.19 
23 

.19 
28 

.21 

30 

.20 
30 

.20 
43 

.18 
35 

.17 
31 

.17 

51 

.38 
24 

.20 

30 

.26 
49 

.33 
32 

.21 
30 

.25 
34 

.25 
33 

.36 
32 

.20 
40 

.21 
31 

7.56 

957 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.24 

29 

.29 
44 

.31 
41 

.29 

40 

.29 

42 

.32 

37 

.27 

26 

.28 

25 

.32 

32 

.32 

40 

.29 
35 

.31 

38 

.16 

31 

.31 

54 

.26 
40 

.27 
49 

.26 
61 

.01 
38 

.18 

117 

.26 
20 

.20 
50 

.25 
49 

.26 
47 

.24 

35 

.21 
41 

.20 
66 

.37 

155 

.23 
106 

.18 

53 

.08 

46 

7.46 
1487 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
78 

81 
51 

.30 
78 
81 
51 

.15 
93 
79 
52 

.24 
78 
79 
54 

.23 
85 
79 
54 

.19 

85 
82 
56 

.24 
55 
87 
58 

.30 
93 
87 
57 

.20 
61 
85 
58 

.22 

17 
86 
57 

.25 
114 
81 
56 

.25 
103 
78 

55 

.20 
128 
77 
54 

.15 
82 
84 
58 

.15 

45 
78 
58 

.15 
72 
77 
58 

.17 
58 
84 
61 

.24 
73 
83 
60 

.21 
97 
81 
57 

.25 

63 
81 
53 

.23 

69 
83 
52 

.20 
78 
82 
52 

.20 
70 
78 
54 

.19 
96 
77 
54 

.15 
64 
75 
55 

.13 
68 
74 
61 

.03 
130 
75 
61 

.10 
38 
77 
63 

.09 
47 
75 
59 

.15 
47 
75 
58 

5.86 
2265 
80.0 
56.2 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 

.28 

35 

.28 
38 

.28 

30 

.26 
35 

.25 

30 

.29 
38 

.36 
40 

.40 
42 

.33 
34 

.29 
32 

.23 
39 

.25 
35 

.22 
36 

.21 

31 

.25 
42 

.27 

76 

.29 
74 

.26 
72 

.27 

54 

.23 
50 

.22 
38 

.24 

33 

.28 
30 

.24 

33 

.22 
33 

.22 
38 

.26 
47 

.22 
44 

.26 
38 

.24 
43 

7.90 
1240 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

.22 
27 

.32 
23 

.35 
34 

.32 

28 

.29 
35 

.29 
29 

.26 
18 

.32 
24 

.35 

31 

.32 

36 

.22 
34 

.19 
28 

.19 
31 

.22 
40 

.16 
37 

.16 
35 

.16 
42 

.16 
27 

.19 

39 

.16 
23 

.22 
27 

.19 
19 

.22 
18 

.22 

26 

.22 

30 

.13 

25 

.19 
35 

.13 
32 

.13 

23 

.01 
20 

6.51 
876 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.20 
19 

.59 
46 

.28 

22 

.30 
27 

.27 

15 

45 

.32 

30 

.29 
44 

.20 
22 

.21 
21 

* 

♦ 

.67 
120 

.17 
32 

.22 

73 

.25 
29 

.15 

22 

* 
« 

* 

.67 
39 

.25 
25 

.25 
43 

.17 
106 

122 

* 

« 
* 

.11 
72 

B  6.43 
974 

CEULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
93 
85 
58 

* 
* 

.50 
199 
86 
62 

.23 
111 
84 
63 

.23 
101 
84 
62 

.19 

90 
82 
62 

.  * 

.36 

134 
86 
63 

.20 

92 
86 
66 

.25 
107 
85 
65 

.27 
90 
84 
59 

.23 
106 
82 
58 

.17 

72 
83 
59 

: 

.72 
283 
86 
62 

.25 
96 
83 
63 

.27 
80 
84 
58 

.22 
87 
83 
58 

.24 
74 
83 
63 

* 

* 

.44 
248 
82 
57 

.19 
73 
83 
60 

,17 
62 
83 
64 

.18 
90 
81 
64 

.22 
89 
82 
60 

♦ 
* 

♦ 
♦ 

.57 
245 
77 
64 

6.35 
2622 
83.4 
61.4 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 
WIND 

.25 
20 

.28 

20 

.27 
17 

.30 

28 

.30 
37 

.26 

30 

.27 

18 

.31 

22 

.35 
36 

.34 

59 

.28 

54 

.26 
41 

.24 

42 

.25 
46 

.26 
67 

.26 

53 

.21 

29 

.19 

38 

.24 

51 

.30 

60 

.25 

23 

.21 
17 

.26 

23 

.26 
33 

.28 
51 

.17 

59 

.16 

105 

.07 
38 

.09 
63 

.03 
17 

7.20 
1197 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

;C.54 
^7 

82 
50 

.25 
77 
84 
54 

.20 
103 
79 
53 

.18 
90 
79 
52 

.19 
88 
81 

52 

♦ 

* 

.83 

228 
91 
56 

.24 
194 
79 
56 

.26 

202 
77 
58 

.26 
137 
80 
51 

.21 
91 
79 
53 

* 
♦ 

* 
* 

.67 

437 
79 
53 

.20 
178 
79 
53 

.24 
169 
80 
57 

.23 
155 
78 
52 

.23 

79 
82 
51 

.75 
239 
84 
51 

.21 
124 
81 
54 

.22 
116 
79 
54 

.14 
104 
74 
54 

.10 
196 
72 
61 

* 
* 

* 

.19 
181 
79 

58 

6.34 
3355 
80.0 
54.0 

PALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 
WIND 

* 

.97 
210 

.25 
50 

.35 
60 

.35 

50 

.35 
40 

* 
♦ 

.70 
110 

.22 
26 

.29 
23 

.31 

65 

.41 
57 

.14 
41 

♦ 

.67 
208 

.13 
73 

.93 
150 

.65 
84 

.30 

22 

.10 
70 

* 
* 

.54 
91 

.40 

70 

.27 
70 

.28 
50 

.22 
80 

60 

100 

B  9.81 
1860 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.35 
34 

.30 

52 

.25 

57 

.34 

27 

.35 
45 

.29 

28 

.40 

63 

.40 

49 

.46 
48 

.36 

80 

.30 

92 

.26 

56 

.25 
48 

.27 

125 

.28 
24 

.23 
79 

.21 
77 

.19 

72 

.19 
59 

.25 

53 

.32 
40 

.34 
76 

.28 
58 

.30 

42 

.29 
64 

.17 

55 

.26 
77 

.00 
47 

.08 

50 

.00 
50 

7.97 
1727 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 
46 
84 

55 

.40 
41 
88 
57 

.41 

41 
89 
60 

.43 

32 
90 
62 

.40 
39 
90 
61 

.40 
46 
90 
60 

.  46 
43 
91 
61 

.  42 
32 
94 
65 

.53 
35 
92 
68 

.43 
43 
91 
63 

.39 

53 
88 
60 

.37 

51 
85 
59 

.34 

34 
87 
59 

.37 

35 
88 
58 

.36 
68 
84 
58 

.36 
63 
83 
58 

.45 
90 
83 
57 

.15 
30 
78 
59 

.26 
49 
82 
58 

.25 
42 
85 
58 

.31 
41 
84 
58 

.29 
31 
87 
58 

.36 
39 
89 
60 

.39 
36 
88 
60 

.33 
33 
87 
59 

.27 
38 
84 
58 

.39 
91 
83 
57 

.29 
60 
85 
60 

.33 
64 
87 
61 

.27 
76 
85 
60 

10.80 
1422 
86.7 
59.6 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
81 
83 
48 

.26 
78 
84 

51 

.30 
84 
84 
50 

.25 
71 
81 
55 

.22 
68 
82 
53 

.25 
77 
86 
58 

.24 

53 
90 
60 

.27 

63 
92 
58 

.27 

58 
89 
58 

.30 
145 
85 
59 

.30 
98 
80 
50 

.22 
87 
83 
53 

.23 

82 
82 
53 

.25 
112 
82 
56 

.20 
89 
76 

56 

.26 
130 
78 
54 

.18 

90 
75 
62 

.25 
80 
76 
65 

.53 
170 
82 
52 

.23 
80 
83 
50 

.30 
80 
82 
52 

.18 
47 
84 

52 

.19 

62 
85 
55 

.18 
71 
80 
56 

.15 

66 
81 
55 

.13 
162 
76 
61 

.09 
165 
75 
63 

.07 
43 
76 
63 

.08 
43 
81 
57 

.15 
54 
80 

59 

6.80 
2589 
81.8 
55.8 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.20 

.23 

.25 

.23 

.28 

.23 

.27 

.28 

.25 

.28 

.23 

.22 

.23 

.22 

.22 

.19 

.15 

.03 

.14 

.14 

.19 

.17 

.21 

.23 

.24 

.19 

.15 

.15 

.14 

.13 

6.07 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

* 

11153 
/14  5 

* 

« 

* 

.83 

310 

* 

* 

* 

♦ 
* 

« 
* 

1.93 
720 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

1.54 
870 

* 

* 

* 
* 

1j09 
300 

* 
* 

.25 
230 

* 
« 

• 
* 

* 
* 

.44 
240 

6.61 
2815 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 
WIND 

.38 

56 

.45 
50 

.45 

56 

.35 
48 

.45 
54 

.45 

59 

.45 
74 

.47 
48 

.47 

58 

.45 

56 

.43 
70 

.32 

62 

.30 

55 

.36 

64 

.34 
84 

.37 

64 

.30 

46 

.26 
59 

.30 
67 

.24 
49 

.30 
48 

.30 

56 

.41 

58 

.45 

59 

.36 
67 

.30 
69 

.40 

132 

.32 
99 

.30 
77 

.25 
56 

10.98 
1900 

LAEESHORE 

EVAP 
WIND 

.23 
10 

.27 
10 

.25 

9 

.24 

9 

.23 

5 

.24 

5 

.25 

6 

.31 
10 

.34 
11 

.27 
11 

.20 
15 

.21 
16 

.27 

12 

.23 
21 

.17 
19 

.15 
13 

.16 
20 

.14 

6 

.17 

20 

.21 
10 

.25 
6 

.20 
9 

.25 
14 

.19 
11 

.15 
9 

43 

9 

.01 
53 

.02 
10 

.11 
10 

B  6.13 
412 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

.43 

.39 

.39 

.41 

.43 

.42 

.54 

.42 

.41 

.32 

.29 

.28 

.30 

.26 

.23 

.10 

.03 

.20 

.34 

.34 

.33 

.36 

.39 

.27 

.22 

.16 

.18 

.09 

.07 

8.90 

LODI 

EVAP 
WIND 

.23 

26 

.32 

34 

.30 
34 

.  33 
61 

.27 
58 

.25 

29 

.27 
17 

.27 

25 

.31 
37 

.29 
96 

.26 

92 

.24 
83 

.24 
50 

.26 
85 

.26 

85 

.24 

72 

.18 

72 

.19 

55 

.21 

60 

.18 

29 

.19 
20 

.22 
23 

.19 
27 

.30 

62 

.22 
59 

.19 

51 

.09 
93 

.08 

35 

.10 

65 

.10 

35 

6.78 
1570 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
71 
89 
55 

.24 

105 
89 
56 

.30 
105 
86 
59 

.38 

191 
82 
58 

.30 
147 
83 
58 

.24 
52 
92 
61 

.25 
38 
94 
65 

.20 

82 
93 
60 

.32 
158 
88 
58 

.36 

313 
83 
58 

.20 

223 
80 
57 

.30 
139 
86 
54 

.18 

65 
84 
56 

.30 
185 
85 
57 

.33 
180 
81 

56 

.15 
87 
78 
56 

.18 
108 
81 
60 

.24 
137 
80 
57 

.30 
104 
82 

55 

.23 
131 
83 
57 

.22 
72 
87 
56 

.27 
65 
88 
58 

.30 
145 
82 
60 

.30 
240 
79 
57 

.27 
193 
77 
57 

.27 
166 
80 
56 

.26 
129 
77 
56 

.23 
122 
71 
60 

.08 
104 
73 
57 

.20 
112 
80 

57 

7.68 
3969 
83.1 
57.6 

KACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.39 

.40 

.39 

.38 

.32 

.43 

.49 

.43 

.40 

.31 

.29 

.32 

.36 

.28 

.28 

.32 

.30 

.25 

.26 

.26 

.35 

.42 

.37 

.33 

.22 

.27 

.19 

.19 

.33 

.11 

9.64 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

« 

* 

^.89 

<«166 

.47 

105 

.32 

50 

♦ 

* 
* 

* 

* 
* 

1.08 
190 

.13 
84 

.28 
47 

.19 
73 

* 
* 

• 
* 

.50 
188 

.25 

56 

.25 
63 

.21 

66 

.24 
67 

* 

* 
* 

.71 
111 

.18 
41 

.18 
68 

.16 
53 

.18 

115 

* 
« 

* 
* 

.28 
124 

6.50 
1667 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

WIND 

.36 

58 

.42 
58 

.34 
76 

.41 

3 

.38 
129 

.41 

79 

.48 
61 

.31 
49 

.54 
78 

.42 
112 

.37 
176 

.27 
112 

.29 

59 

.30 
120 

.34 
91 

.33 
97 

.16 
63 

.17 

36 

.39 
71 

.25 
60 

.33 
20 

.32 
60 

.29 
29 

.38 
102 

.33 
109 

.19 
86 

.29 
162 

.20 
147 

.08 
117 

.09 

60 

9.44 

2480 

FLACERVILLE  IFG 

WIND 

* 

^.47 

.  45 

.40 

.34 

.30 

♦ 

1.17 

.25 

.22 

.18 

.21 

« 

* 

.55 

.15 

.07 

.14 

.23 

* 

* 

.83 

.24 

.19 

.17 

.21 

* 

* 

.28 

7.05 

RICBMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 

• 

fC56 
^73 
84 
52 

* 

.42 
363 
79 
55 

.  19 

123 
85 
58 

* 

.45 
216 
87 
56 

* 

* 

.12 
191 
77 
58 

.42 

250 
80 
58 

.20 
106 

.22 
152 
78 
58 

« 
• 

« 
* 

• 
* 

.67 
443 
80 
58 

.19 
103 
79 
59 

• 

* 
* 

* 
« 

* 

* 
* 

L.04 
517 
83 
54 

.14 

80 
78 
57 

« 
« 

* 

i 

.42 

594 
78 
60 

5.04 
3511 

BIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.24 

.29 

.26 

.26 

.24 

.27 

.26 

.27 

.24 

.19 

.23 

.17 

.20 

.13 

.21 

.14 

.24 

.20 

.19 

.17 

.21 

.29 

.29 

.26 

.25 

.23 

.22 

.23 

.25 

.26 

6.89 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.29 

.33 

.38 

.38 

.34 

.38 

.35 

.40 

.39 

.30 

.26 

.25 

.20 

.26 

.20 

.20 

.08 

.08 

.22 

.20 

.39 

.33 

.30 

.31 

.24 

.18 

.18 

.12 

.13 

.09 

7.76 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 

59 

.35 
62 

.32 

56 

.29 
69 

.30 

53 

.28 
64 

.38 
67 

.34 
80 

.48 
96 

.46 

61 

.31 
48 

.21 
43 

.22 
41 

.25 
49 

.23 
51 

.19 
38 

.16 
28 

.15 
52 

.13 
69 

.38 
100 

.30 

20 

.31 

107 

.27 
60 

.30 

62, 

.25 
45 

.15 

22 

81 

.09 
20 

.00 
84 

.15 
71 

B  7.74 

1758 

STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

15 
93 
56 

.26 
20 
92 
59 

.30 

25 
92 
59 

.30 
40 
91 
58 

.34 
45 
91 
58 

.24 
25 
94 
60 

.30 
10 
97 

56 

.30 
25 
96 
66 

.30 
15 
94 
61 

.24 
30 
91 
59 

.23 
55 
87 
66 

.30 
70 
88 
54 

.30 
60 
88 
65 

.30 

95 
84 
56 

.19 
85 
84 

55 

.23 

55 
80 
53 

.23 
120 
79 
58 

.24 
70 
83 
56 

.15 
55 
84 
55 

.30 
35 
■85 
54 

.27 
15 
88 

55 

.17 
10 
90 
58 

.23 
15 
90 
60 

.30 
60 
87 
57 

.20 
80 

.17 

20 
85 
58 

.12 
35 
83 
64 

.07 
30 
76 
64 

.07 
35 
74 
57 

.15 
30 
82 
58 

7.10 
1280 
87.2 
58.4 

S««  ref«r«DC«  DOt«s  follovlnc  Station  Iwtoz. 
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CALIFORKIA 
SEPTEMBER  1957 


T«bl«  6  -  Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  19S7 


Day  of  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

TABOE 

EVAP 

.16 

.17 

.14 

.15 

.14 

.17 

.16 

.14 

.16 

.14 

.16 

.12 

.18 

.12 

.13 

.10 

.10 

.01 

.07 

.11 

.10 

.09 

.09 

.09 

.07 

.09 

.10 

.10 

.12 

.04 

3.52 

WIND 

g 

11 

7 

g 

g 

g 

Q 

Q 

7 

g 

10 

7 

10 

Q 

7 

,  7 

7 

I 

5 

24 

g 

12 

4 

5 

5 

g 

6 

27 

16 

2 

254 

TRACY  PUHPINC  PLANT 

EVAP 

.42 

.41 

.53 

.60 

.50 

.56 

.37 

.54 

.60 

.45 

.40 

.40 

.30 

.48 

.35 

.30 

.35 

.35 

.30 

.35 

.35 

.25 

.36 

.30 

.30 

.25 

.22 

.04 

.14 

.19 

10.96 

WIND 

103 

74 

111 

222 

204 

122 

49 

100 

190 

224 

266 

235 

246 

335 

214 

198 

236 

200 

180 

96 

90 

36 

86 

235 

259 

124 

139 

39 

53 

89 

4755 

TVLELAEE 

EVAP 

.33 

.18 

.25 

.28 

.24 

.24 

.21 

.27 

.32 

.32 

.24 

.23 

.31 

.17 

.19 

.35 

.23 

.23 

.19 

.18 

.22 

.30 

.21 

.27 

.23 

.14 

.04 

.02 

.11 

.02 

6.52 

WIND 

TintirrABLE  creek 

EVAP 

* 

.75 

.30 

.30 

.32 

.54 

.45 

.55 

.40 

.33 

.20 

.16 

.44 

.22 

.15 

.35 

.20 

.21 

.38 

.31 

.28 

.29 

.33 

.26 

.14 

.08 

.04 

.15 

B  8.41 

WIND 

« 

* 

165 

47 

50 

57 

75 

95 

94 

71 

50 

39 

55 

42 

58 

32 

44 

70 

56 

130 

61 

49 

40 

47 

46 

45 

123 

68 

62 

65 

1836 

WAuarr  grove 

EVAP 

.30 

.15 

.30 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.25 

.30 

.15 

.30 

.30 

.20 

.15 

.15 

.15 

.30 

.30 

.15 

.15 

.15 

.30 

.15 

.15 

.12 

.22 

.05 

.00 

6.59 

WIND 

26 

27 

28 

62 

58 

20 

7 

22 

74 

46 

180 

56 

57 

123 

83 

80 

67 

79 

36 

27 

11 

9 

30 

82 

94 

44 

40 

57 

9 

29 

1563 

UAXimm  AMD  HINIKUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


amaoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 
WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  OK  GND 

T 

0.5 
1 

T 

1.0 
T 

T 

3.0 
2 

0.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  directioii 

Wind 

m. 

speed 
p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  v/ith  precipitahon 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average  1 

sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailmg 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

hi 
m 
a, 

g 
o 

o 

4 :  OOP  PST 

H 

Ef) 
0. 

0. 

o 
o 

o 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

20 

5.6 

•4-+17 

NW 

1+ 

58 

43 

27 

45 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

20 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

43 

45 

1 

0 

3 

0 

1 

0 

5 

3.1 

BUHBANK  WB  AIRPORT 

S 

13 

4.0 

++15 

W 

24 

79 

52 

42 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.3 

EUREKA  WB  CITY 

5.2 

26 

NW 

19 

0 

3 

2 

0 

1 

0 

6 

48 

6.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

20 

5.6 

18 

NW 

16 

77 

48 

27 

53 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

97 

1.1 

LOS  AHOELES  WB  AIRPORT 

WSW 

27 

7.2 

22 

WSW 

1 

87 

63 

67 

82 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  CITT 

5.2 

17 

W 

1+ 

83 

56 

54 

79 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

84 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITT 

71 

46 

36 

1 

3 

1 

0 

0 

2 

7 

2.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

8.3 

++21 

SSE 

26 

83 

70 

56 

79 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

3 

3.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

18 

7.7 

32 

SE 

27 

54 

42 

30 

48 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

5 

84 

3.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

22 

10.2 

29 

SW 

14 

79 

57 

39 

66 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

92 

2.4 

SANDBERG  WB 

10.6 

++31 

NNW 

IS 

32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

6.6 

22 

NW 

6 

87 

66 

66 

85 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

75 

3.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

NW 

28 

10.0 

32 

WSW 

5 

86 

67 

59 

81 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

3.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

9.3 

25 

SW 

12 

85t 

5 

1 

1 

0 

1 

0 

8 

67 

SAN  JOSE 

NW 

42 

6.3 

21 

SE 

27 

60 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

68 

3.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

5.2 

++28 

WNW 

18 

94 

66 

63 

90 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

10 

2.7 

t  t:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


8m  rafer«ac«  aotss  tollovlnc  BtKtioo  Inavi. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1957 


Depth  is  Ball 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 

STATION  2 
18  Inches  (c) 


1.5  Inches  (d) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
MIX 


MAX 
HIM 


MAX 
HIM 


Day  of  month 
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8      9     10     n     12     13    14     IS     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


DAVIS  AGBICDLTURAL  COLLEGE 


96  93 
76  75 


90  90 
74  73 


90  85 
75  73 


84  88  88  89 
69    69    70  71 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


70  70 
69  69 


SAN  DIHAS  TANBARK  FLAT 


62 


(m)  SANDY  LOAM  —  UMDEll  BARE  GROUND  SURFACE.     (b)  RAUONA  SANDY  LOAU  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     (c)  RAHONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OIUA 
VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  DNDEK  REGULABLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCB  DEPTH  AT  8(00  A.M.  SEPTEMBER  16  TO  8:00  A.M.  SEPTEMBER  18. 
(d)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  FROM  CONTINUOUS  RECORD. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  In  this  publication  comes  fron  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  ulled  after  the  close  of  the  Konth  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  luilllng  Is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Ashevllle,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  Is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Cllmatologlcal  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Ashevllle,  North 
Carolina  should  be  advised. 


Sm  rafarmica  aotM  fellowlng  SUtion  Index. 
-  297  - 


-  298  - 


-  300  - 


STATION  INDEX 


ACTON  ESCONOIOO  FC2618E 

ADIN  RANGEfl  STATION 

ALDERPOINT 

ALISO  CANYON  FC  *** 

ALPINE  1  ^ 

ALTAOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AMBOY 

ANOIOLA 


APACHE  CAMP 
ARROYO  seco 

ARROYO  seco  RS  FC  508  C 

ash  mountain 

assoc  oil  anaheim  no  1 

atlas  road 

atwell  ccc  camp 


AVENAL  9  SSe 
AZUSA  FC  1*3 
BACKUS  RANCH 


LEASORE  PIER 


qakersfielo  ws  airport 

BALCH  POMER  house 

ball  mountain  lookout 
barneson  park 
barrett  0am 

BARS TOW 
BATES  RIDGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  e 

BEEHIVE  MEADOW 
6EL  AIR  FC  10 
BEN  LOHOND 
8ENS0NS  FERRY 
BERKELEY 
BESWICk  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-E 
BIG  PINE  CREEK 
BIG  PINES  PARK  FC  83 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC<.60-£ 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MTN  2  S 

BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  6RANC-1 
SLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
IKBLYTHE 
SLY  THE  .7  W 
BLYTHE  CAA  AIRPORT 
BOCA 
BONITA 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD  5  W 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY 
BRAY  10  WSW 

brea  berry  and  imperial 
brea  city 

BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE  NNW 
BROOKS   FARNMAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 


BUCKS  I 


^KE 


.VIST 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
6URBANK  FIRE  OEPT  FC226 
DBURBANK  HB  AIRPORT 
BURLINCAME 
eURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUHA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 
CAMARILLO  2  SE 

CAAARILLO  <•  NNW 
CAMP  ANGELUS 

camp  6aldy  fc  85  f 
campo 

camp  pardee 

camp  pioneer  ski  shlter 
camp  san  luis  obispo 
camptonvllle  ranger  sta 
camp  wishon 
canby  ranger  station 

canoga  park  pierce  col 

CANTIL  2  E 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  MOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTM  HEYNEMANN 
RANCH 

cmatsworth  fc  2*  d 
chatsworth  reservoir 
cherry  valley  oam 

CHESTER 

CMICO  EXPERIMENT  STA 


County 


ANGELES 
MODOC 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
DIEGO 
ANGELES 
MOOOC 

SAN  BEROINO 

TULARE 

NAPA 


RSlOE 
VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 
NAPA 
TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

.OS  ANGELES 
:ERN 
TULARE 
iRIPOSA 
,N  SERDINO 
SAN  BERDINO 

,ERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 

DIEGO 
BEROINO 

BARBARA 
RSlOE 


ANGELES 
SANTA  CRUZ 
AN  JOAQUIN 
LAHEDA 
ISKIVOU 
LASSEN 
INITY 
N  BERDINO 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
INYO 

ANGELES 
MONTEREY 

ANGELES 
ANGELES 
FRESNO 
INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

IVER5I0E 
I  EVA DA 

AN  DIEGO 

AN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
DIEGO 
ANGELES 

MONTEREY 
IMPERIAL 
SISKIYOU 
ORANGE 

ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

PLUMAS 

BENITO 
YUBA 

ANGELES 
ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

.  BARBARA 
BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 
IMPERIAL 
TULARE 
NAPA 


I  YOU 


VENTURA 
VENTURA 


SAN  I 


)IN0 


NGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

OBPO 
YUBA 
TULARE 
MODOC 

NGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BEROINO 

RIPOSA 
SONOMA 


HOOOC 
BUTTE 
YUBA 

ANGELES 
ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 


41  12 

40  n 

34  19 

32  50 


36  00 

37  59 

33  33 

34  52 
36  14 
34  12 
36  29 
33  55 
36  25 

36  26 

37  OS 

38  54 
33  21 


36  25 

36  54 

39  56 

33  56 


33  56 
33  59 
33  56 


3B  15 
37  52 
1  52 
1  07 


39  17 

0  55 

33  37 

33  37 


39  27 
35  92 
32  59 


40  53 
37  52 
35  24 
33  55 


5  52 
38  35 
1  18 


34  U 
32  37 

38  15 

39  38 

35  21 
39  27 

36  11 
1  27 


0  10 
33  56 
33  57 
37  24 


18  17 
20  57 
23  36 


19  21 
21  29 
18  10 


16  59 
16  56 
16  57 


18  28 

17  41 

21  47 

18  11 
18  30 
18  34 
18  22 
18  43 

22  09 


22  12 
16  20 
18  21 


21  12 

21  11 

21  09 
18  18 

18  22 

22  21 

21  40 

22  05 

19  28 


16  28 
20  51 
20  34 


20  10 

21  40 
21  14 


18  36 

18  37 

19  55 


Obser- 
vation 
Time 


EDWARD  C  JENNINGS 

S  euR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EftN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
■  STARR 

NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  ELEM  SCHOOL 
N  BARBER 
RBOR  MASTER 


WEATHER  BUREAU 
♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DIEGO  WATER  DEP' 
SO  CALIF  WATER  CO 

FOREST  SERVICE 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
UMONT   IRRIG  DIST 
.  WB  OBSERVER 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 
T  J  LE  BLANC 
MRS  N  T  SHAW 

D  P  CAMERON  Jff 


C  FASSOLD 
S  FOREST  ^ERVK 
5  CORA  C  OlSEN 
SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 
J610  CANON  L*W  / 
S  FOREST  SERVK 


ACIFIC  I 


2  3  5 
3 

2   3  5 

2  3  5 
3 

2   3  5 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5  6 


WTR 


I  DEPT 


01 S' 


I  CO 


2  3  5 
2  3  5 
2   3  5 


WILSON 
DEPT  WATER  RESOURCE 
HOWARD  BOWE 

E  PARK  SERVICE 
ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  WEATHER  BUREAU 
ION  CARBIDE  CO 
S  PROCTOR  A  CAHIL 

S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 

KENNETH  E  HIB6ARD 
W  MALMGREN 
ATE  DIV  OF  FSTRY 
S  CIVIL  AERO  ADM 
ROLO  M  PA6ST 
M  ALLEN 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

01  GIORGIO  FRUIT 


DA    IRRIG  DIST 
ALBERT  C  RIST 
LYLE  C  WHITTED 
J  S  WEATHER  BUREAU 
:ORPS  OF  ENGINEERS 

S  OF  ENGINEERS 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
3RUCE  L  80ELK 


2  3  5 
3 

2   3  5 


REST  : 


'ICE 


^RS  ALBERT  R  HUNT 
•IRS  JOYCE  A  FARNHAM 

S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 

iHOLD  W  MC  REYNOLD' 

?S  LOLA  F  GALL  I 
G  •  E  COMPANY 

^IEF  F  OLCHVARV 
S  WEATHER  BUREAU 

ITY  OF  euRLINGAME 

JTH  C  E5TES 
«*RS  M  A  R  STIRTON 
BUENA  VISTA  W  S  DIS' 
JAMES  A  WAKELANO 

.  NAT  PARK  SERVICE 
S  BUR  RECLAMATION 
N  BEROINO  CO  FCD 
L  DIV  BEACH  ♦  PKS 
S  FOREST  SERVICE 
PERIAL  IRRIG  DIST 
S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
S  FOREST  SERVICE 


ADOHl 


ARMS 


ROBERT  S  GRETHER 

JOSEPH  HOLT 

HERBERT  STONE 
RCHIE  C  LEACH 

BAY  MUN  UTL  DIST 
'  S  FOREST  SERVICE 

:ORPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
SS  L  BURLESON 
S  FOREST  SERVICE 

PIERCE  JR  COLLEGE 
D  T  RANCH 
♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


S  SOIL  CON  SERVICE 
G  ♦  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATWAY 

S  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  >n"R  SUP 
RS  C  B  KROEKER 
S  PLANT  INTRO  GRDN 


Reler 

To 
Tables 


2   3   5  6 

2   3  5 


Station 

Index  No.  | 

County 

9t 
S 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

1  Precip. 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

^  E  CLINESMITM 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

VENTURA 

10 

5250 

U  S  FOREST  SERVICE 

I 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  OS 

eA 

*^BA 

WESTERN  SALT  COMPAN". 

2  3  5  6 

1768 

39  la 

120  31 

5739 

BA 

CLAYTON   1  SW 

CLOVERDALE   11  W 

■RANK  S  0RN8AUM 

CLOVER  MEADOWS  OS 

MADERA 

27 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

COALINGA 

1664 

FRESNO 

36  09 

120  21 

671 

IIP 

LIP 

COALINGA  FIRE  DEPT 

2   3  6 

C0ALIN6A  1  SE 

1867 

36  08 

120  20 

663 

MID 

COALINGA   14  NW 

MRS  Charles  howell 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

J  S  F  +  W  L  SERVICE 

■'  G  ♦  E  COMPANY 

CONCORD  3  ESE 

CONTRA  COSTA 

4 

ROBERT  L  ANNAND 

3 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

37  59 

122  01 

110 

MID 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

C 

2012 

36  06 

119  34 

200 

8A 

6A 

SANTA  CRUZ 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOC 1  NO 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

26 

WILLIAM  B  TEMPLE 

3 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  32 

116  53 

-152 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  6 

COYOTE  CANYON 

2103 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CR  FST  CO  WATER  DIS 

SCROCKETT  ^ 

CONTRA  COSTA 

CAL  HAWAI IAN  SUG  CO 

2  3  6 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

2199 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

CUYAMA  RANCH 

DAGGETT  1  ENE 

SAN  BEROINO 

6 

COOL  WATER  RANCH 

C 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

^ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2   3  6 

2294 

38  32 

121  46 

51 

eA 

8A 

OESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

33 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

750 

'^ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

2456 

39  21 

121  12 

1550 

eA 

8A 

DUDLEYS 

MARIPOSA 

14 

W  D  MC  LEAN 

2    3  5 

DUNNIGAN 

2568 

YOLO 

23 

36  53 

121  56 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

2572 

41  13 

122  16 

2420 

8A 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

P  6  +  E  COMPANY  " 

2   3  5 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

2735 

34  36 

118  34 

2075 

5P 

ESCONOIOO  CHURCH  RANCH 

SAN  DIEGO 

33 

ALBERT  A  CHURCH 

2  3  5  C 

ETIWANDA 

2895 

SAN  BEIvOiNO 

28 

34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

2899 

41  28 

122  54 

2912 

*«I0 

FA  I RMONT 

LOS  ANGELES 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SHASTA 

21 

P  G  +  E  COMPANY 

2   3  5  6  7 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

3 

3038 

38  31 

120  42 

2100 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

ID 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

TRINITY 

35 

MRS  B  E  ESLICK 

2   3  5 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

3157 

41  51 

120  08 

4496 

5P 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

23 

MRS  CLARA  JONES 

3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

36  46 

119  42 

331 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  6  C 

3261 

36  59 

119  43 

410 

8A 

8A 

3279 

33  54 

117  65 

330 

3285 

33  54 

117  53 

310 

6A 

33  53 

117  55 

330 

5P 

3320 

40  06 

123  48 

340 

3338 

38  50 

120  51 

1940 

3357 

41  52 

123  58 

364 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

38 

37  45 

119  06 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

3  C 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3364 

ELDORADO 

1 

38  55 

120  48 

3001 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

ELOORAOO 

38  59 

120  23 

5500 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9 

36  34 

118  46 

6360 

SP 

MRS  ALVA  A  CAMMACK 

2   3  6       7  C 

GIBRALTAR  DAN 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEF 

3 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  OISTRIC 

2  3  5 

OILROY  B  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

HID 

WILLIAM  J  KICKHAM 

C 

STATION  INDEX 


OIL 


Station 


14  ENE 


GLEnDALE  STAPEN  FC  Z95G 
GLENDOftA  WEST  FC  IflS 
GlENNVILLE 
GLtNNVlLLE  FLtLTON  RS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
CR-lCe  MEADOW 
GftANlTE  BASIN 
GRANT  GROVE 


GRASS  VALLEY  2  NNE 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 
HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE  ! 
HAMILTON  AF8  1  E 


3572 
3578 
3603 
3614 
3621 
36  4g 
3652 
3669 
3672 


■  CAMI 


LANGER  STA 


HARRIS  GAGING  S' 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLE6RIGHT  DAI 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK   PH  NO  1 
HAVlSIDE  RANCH 


HAYWARO 
HEALDSBURG 
HEALOSauRC  2  E 
HEMET 

HEMET  RESERVOIR 
KENSHAW  OAH 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 

HETCM  HETCHV 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

MILTS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOOP  A 
HOOPA  2  SE 

HOP LAND  S  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HORSE  CANYON 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
HYAMPOM 
IDRIA 

IDYLLWlLD  RANGES  STA 

IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 


ID 


JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KELSEYVILLE 


Sw 


NO  : 


KENTFIELD 
KERLINGER 
KERN  RIVER  I 
iKERN  RIVER  P 
KERN  RIVER  PH  Nl 

kettleman  city 
kettleman  statk 
king  city 

KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 


KNIGHTS  LANDING 
KYBUR2  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  3  NNE 
LAFAYETTE  FIRE  STATION 
«LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING 


DAM 


LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LA  MESA  1  NE 
LANCASTER 
LA  PANZA  RANCH 
LAS  PLUMAS 
LAYTONVILLE 
LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 
LA  ZACA  SAN  ANTONIO  01 V 
.  LEBEC 

LECHU2A  PATROL 

STATION  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CH  KINGS  CANYON 
LINDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVEftMORE 
LIVORNA  HEIGHTS 


County 


SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
'  KERN 
'  KERN 
,  PLACER 

I  BENITO 
'  TUOLUMNE 
1  FRESNO 
TULARE 

lEVADA 
NEVADA 
SONOMA 


Obser- 
vation 
Time 


3863 
3875 
3878 
3B96 
3899 


ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
TUOLUMNE 
TUOLUMNE 


I  LOS  ANGELES 


3747 
3751 
3761 
3787 
3791 


39  12 
39  14 
36  26 

36  27 
41  33 

I  oe 
3S  3a 

37  52 
37  50 


INGS 

OS  ANGELES 
SISKIYOU 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 
NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 

IVERSIDE 
TRINITY 
.LAMEOA 
SONOMA 
SONOMA 
IVERS IDE 
IVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
BENITO 

I  TUOLUMNE 
LAKE 

SISKIYOU 
1  LAKE 

'  DIEGO 
'  LOS  ANGELES 
BENITO 
;  BENITO 
!  HUMBOLDT 
.  HUMBOLDT 

■  LAKE 

I  MENDOCINO 

,  BARBARA 
i  FRESNO 

UIS  OBPO  : 
.  TUOLUMNE 
.  FRESNO 
TRINITY 

■  SAN  BENITO 

■IVERSIDE 


INYO 

>  RIVERSIDE 

>  KERN 
)  KERN 

1  PLACER 
'  SAN  BERDINO 
I  ELDORADO 
.  MODOC 

'  TULARE 
SOLANO 
I  DIEGO 
I  SAN  DIEOO 
I  SNTA  BARBARA 

RESNO 
'  SAN  BERDINO 
I  SONOMA 

LAKE 
I  LAKE 


I  SAN  JOAQUIN 
1  TULARE 
1  KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 
:  MONTEREY 
'  DEL  NORTE 
'  HUMBOLDT 

YOLO 
<  ELDORADO 

ANGELES 
1  CONTRA  COSTA 
)  CONTRA  COSTA 
'  ORANGE 
)  ORANGE 

MATEO 


;  MODOC 
I  TUOLUMNE 
I  TRINITY 
LAKE 

INYO 

>  SHASTA 
I  DIEGO 

I  NEVADA 
.  NEVADA 

SAN  DIEGO 

>  SAN  01  EGO 
SAN  DIEGO 

ANGELES 
SN  LUIS  OBPO  : 
I  BUTTE 
.  MENDOCINO 

BARBARA  : 
BARBARA  : 

KERN 


LOS  ANGELES 
MERCED 
TULARE 
PRESNO 
TULARE 
LOS  ANGELES 
ANGELES 
ALAMEDA 
CONTRA  COSTA 


38  30  : 
34  16  : 

34  16  : 

36  08  : 

37  29  : 

40  16  : 

36  04 

38  03 

36  20 
34  15 


37  57 

38  56 
42  00 

38  50 

33  03 

34  13 
36  51 

'  36  51 

41  03 

41  02 

39  o: 

39  01 

34  37 


36  00 
36  04 
36  12 


■  37  58 

'  40  01 

I  39  03 

.  39  02 


39  : 


39  ; 

33  10 

32  47 

34  42 

35  23 
39  • 
39  ■ 
34  46 


122  23 
116  54 
120  38 


Observer 


121  20 
118  16 
17  52 

lie  42 

118  40 

120  52 

121  18 

119  36 
IS  36 


3130 
3500 
3240 
2350 
8900 
10000 
6560 


21 

21  02 

22  53 
16  52 
,22  54 
,20  56 
20  32 
.22  13 

14 

120  06 


2618 
3560 
3930 


,  JOE  GULNAC 
'  RALPH  STAPENHORST 
>  MRS  L  M  WEST 
.  KERN  CO  FSTRY  ♦  F 
.  FOREST  SERVICI 
'  JOHN  F  WALL 

ALTA  M  eOGUE 
t  HETCH  HETCHV  HTR  SUF 
t  CORPS  OF  ENGINEERS 
lAT  PARK  SERVICE 


i  AL0YSUI5  J  KELLY 
I  HOMER  L  PARNELL 
,  PAC  COAST  BORAX  C( 
1  |mRS  EMMA  R  PEREIRJ 
;  FOREST  SERVlCf 
)  |mRS  LAURA  B  CEDERLOF 
■  OF  BERKELEY 


I  DUAI 


19  ' 

18  ; 

123  23 

20  25 
122  58 
121  16 
121  46 

121  30 
33 

122  I 


123  10 

121  58 

122  52 


22  54 

22  37 

22  43 

17  08 

18  02 
21  24 
21  24 


1480 
2915 
2980 


7800 
7020 
1240 
2650 
5397 


3655 
2060 
9110 
4300 
1360 
1385 
1480 


I  COX 

I  S  FOREST  SERVICE 


L  JOSEPH  E  eUTTNER 
'  JAMES  P  KINDRED 


.  SAN  MATEO  OEPT  AGR 


TATE  DIV  OF  FSTRY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  S  FOREST  SERVICE 
■LIN  LEWIS 
'  S  FOREST  SERVICE 
»  |C0RPS  OF  ENGINEERS 
TATE  DIV  OF  HWVS 
I  S  FOREST  SERVICE 

G    +  E  COMPANY 

W  HIRSCHKINO 

,  METRO  WATER  DISTRIC 
I  S  FOREST  SERVICE 
IRS  ABBIE  S  DRENNAN 
•  CITY  FIRE  DEPARTMENT 
'  F  IVERSEN 
AkE  HEMET  WATER  CO 
1  ELMER  G  JACKSON 
.TA  IRRIG  DIST 
.  D  LEV 
)  [MRS  CLORENE  AKERS 

m  hetch  wtr  sup 
,  arthur  a  anderson 
.  fruit  growers  sup  co 
\  Igeorge  g  hoberg 

i  diego  water  dept 
'  |g  robinson 

PFEFFER 
ARTHUR  W  HOLSWORTH 
)  HOOPA  INDIAN  AGENCY 
J  MRS  VICTORIA  L  RUOD 

J  HRS  S  LOUISE  RICE 
\  CLIFFORD  W  CRAWFORD 
5  CORPS  OF  ENGINEERS 
?  ICORPS  OF  ENGINEERS 
ANN  ROTTA 
HETCH  METCH  WTR  SUP 
'  SO  CALIF  EDISON  CO 
ANCES  V  MOSS 
NEW  IDRIA  0-S  MIN  C( 
S  FOREST  SERVICE 

MPERIAL   IRRIG  DIST 
A  WTR  +  PWR  DEPT 
A  WTR  +  PWR  DEPT 
»  |US  BUR  OF  PLANT    I  NO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
I  S  N  0  i  S 
E  ROSE 
»  |METRO  WATER  DEPT 
'  S  WEATHER  BUREAU 
lALTER  CANTRALL 

I  S  FOREST  SERVICE 
}  LrOHN  MERWIN 
i  [state  DIV  OF  FSTRY 

LES  VILINEK 
'  [JOHN  K  CHASE 
)  SO  CALIF  EOlSON  CO 
(  :ORPS  OF  ENGINEERS 
V  ^IRS   IDA  R  TUTTLE 

PH  J  GLEBE 
)  k^RS  KAREN  V  BACCI 


RICI 


ARO  ( 


EIN 


1356 
9000 
1075 


.  PAC  COAST  AGGREGATE: 
!i  ALGOT  T  L0F6ERG 
'  SO  CALIF  EDISON  CO 
'  [so  CALIF  EOlSON  CO 
TANOARO  OIL  CO  CAL 

G  *  E  COMPANY 
TATE  DIV  OF  FSTRY 
AROLD  DEL  PONTE 
LEE  EMERSON 

\  [TERRY  e  COTTEN 
)  HARRY  STEVENSON 
'  ftRS  E  BYRD 

YETTE  FIRE  DEPT 

ENGINEER 
WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
t  IdEPT  WATER  RESOURCE: 
ARROWHEAD  F  D 

CHARLES  F  CATLlI 
I  HETCH  HETCHY  WTR  SU) 
)  LEONARD  M  MILLER  ' 
IRS  WILLIE  GREENE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 
ALIF  ELEC  POWER  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
LA  MESA  IRRIG  DIST 
*  E  COMPANY 

>  |P  G  +  E  COMPANY 

•  ESCONDIOO  MTL  WTR  CC 

>  [LA  MESA  FIRE  DEPT 
ESA    IRRIG  DIS 

>  [so  CALIF  EDISON  C 
I  S  BOWMAN 

>  |p  G  ♦  E  COMPANY 

>  EDWARD  E  DOWNING 

»  jus  GEOLOGICAL  SURVEY 
:  GEOLOGICAL  SURVEY 
;RN  CO  FIRE  OEPT 


CO  FIRE  WARDEN 
>  ImERCED  CO  FIRE  DEPT 

'  Ikaweah  lemon  CO 

weatmep  bureau 
ik  de  chaine 
)  corps  of  engineers 
elder 
independent  whse  co 


Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  {  j 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

S 
o 
(-• 

Precip. 

3 

LLANO  SHAWNEE  HlLLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

5017 

24 

35 

66 

121  06 

1104 

8A 

3 

LOCKWOOO  MESA 

SAN  DIEGO 

32 

59 

117  15 

3  5 

LOO  I 

5032 

SAN  JOAQUIN 

16 

07 

121  17 

40 

5P 

6P 

C 

LOGAN  MEADOWS 

5040 

MADERA 

27 

37 

19 

119  19 

3000 

3 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

40 

120  28 

72 

C 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

19 

36 

26 

lie  03 

3950 

MID 

s 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

121  23 

420 

s 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38 

11 

120  01 

5200 

MIO 

3  5       7  C 

ALONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33 

lie  12 

34 

4P 

3  5 

LORAINE 

5098 

KERN 

35 

16 

lie  26 

2720 

MID 

5107 

33 

46 

120  17 

566 

8A 

3  5 

t*LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

33 

118  23 

MIO 

MIO 

3  5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

118  14 

312 

MO 

3 

LOS  BANGS 

5118 

MERCED 

27 

37 

03 

120  51 

125 

6A 

3 

LOS  BANGS  ARBURUA  RANCH 

5119 

MERCED 

27 

36 

53 

120  66 

SS 

C 

LOS  6AT0S 

5123 

SANTA  CLARA 

37 

13 

121  59 

428 

5P 

5P 

3 

LOS  GATOS  4  SW 

S125 

SANTA  CRUZ 

37 

11 

122  02 

2416 

6A 

C 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

119  48 

1000 

5P 

3 

LOST  HILLS 

5161 

10 

35 

37 

119  4l 

265 

MIO 

3 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

36 

01 

119  53 

5162 

33 

32 

37 

116  56 

500 

MID 

3 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

6182 

SAN  BERDINO 

* 

27 

116  59 

2976 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35 

53 

121  27 

340 

MID 

3 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BERDINO 

07 

117  20 

1160 

MID 

3  5  7 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

26 

12 

117  27 

2250 

2P 

3  5 

LYTLE  CREEK  RANGE,*  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

26 

8A 

C 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

120  04 

270 

BA 

3  5 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRIN  ITY 

17 

40 

27 

2775 

eA 

3  5  6 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

3  5 

5258 

LAKE 

23 

122  47 

MAMMOTH  PASS 

5284 

19 

37 

37 

119  02 

9500 

VAR 

3  5  C 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

02 

121  34 

10 

VAR 

3 

MANZANITA  LAKE 

5311 

23 

40 

32 

121  34 

3  C 

MANZANITA  MOUNTAIN 

5314 

SNTA  BARBARA 

30 

3125 

3 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

28 

54 

117  15 

1633 

IIP 

3 

MARICOPA 

6338 

KERN 

10 

35 

680 

BP 

C 

MARIPOSA 

5346 

MARI POSA 

27 

2011 

3  5 

MARKLEEVlLLE 

5356 

ALPINE 

38 

42 

119  47 

5546 

MID 

C 

MARRE  RANCH 

5365 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

119  59 

1450 

3  5  C 

MARTINEZ   3  S 

6371 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

122  08 

225 

MiO 

5372 

CONTRA  COSTA 

4 

58 

122  06 

278 

9A 

C 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

9A 

3  5 

MARYSVILLE 

5335 

YUBA 

e 

39 

09 

121  35 

62 

I  OA 

lOA 

3 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

53 

119  61 

451B 

5P 

3 

MC  CARTHV  POINT  RS 

5444 

TEHAMA 

23 

40 

11 

121  41 

3800 

C 

MC  CLOUD 

5449 

SISKIYOU 

21 

16 

122  06 

3300 

8A 

8A 

3  5  C 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37 

05 

119  26 

4485 

3 

MECCA   3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

33 

33 

116  02 

-175 

8A 

8A 

C 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISk  IYOU 

12 

41 

35 

121  37 

6660 

3  5  6  7  C 

MENDOTA  1  NNW 

5526 

FRESNO 

120  22 

174 

-IID 

5528 

27 

36 

47 

120  22 

175 

7A 

3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

3 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37 

19 

IZO  29 

168 

•1ID 

3 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

42 

120  52 

1165 

5P 

3 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

36 

51 

120  01 

2P 

3  5 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

39 

03 

120  44 

3500 

•1ID 

C 

MIODLETOWN 

5598 

23 

38 

45 

122  37 

1122 

6A 

C 

MlODLEWATER 

5602 

KERN 

10 

35 

30 

119  49 

803 

5P 

5A 

3 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

08 

120  21 

4860 

^10 

C 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

28 

05 

117  02 

2965 

3P 

3P 

5632 

28 

34 

05 

116  57 

4958 

^10 

^  (- 

MILO  5  NE 

TULARE 

s 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121  36 

4901 

8A 

C 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

36 

26 

118  36 

7975 

s 

MIRANDA    SPENGlER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40 

12 

123  46 

400 

5P 

3  5       7  C 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121  00 

91 

KID 

MID 

C 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121  00 

92 

>^I0 

3  5 

MOJAVE 

5756 

35 

03 

118  IC 

2775 

3  6  C 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

13 

118  10 

8000 

lAft 

3  5 

MONO  LAKE 

6779 

MONO 

36 

01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

5785 

12 

41 

45 

122  28 

IID 

C 

KONTEREV 

MONTEREY 

SS 

3  5 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

5809 

21 

40 

49 

121  56 

2100 

^10 

3  5 

MOORPAHK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34 

17 

118  53 

520 

3 

MOORPARK   3  SE 

5825 

VENTURA 

33 

34 

15 

118  51 

635 

^10 

MOORPARK   3  NNW 

5826 

VENTURA 

33 

20 

118  64 

1060 

<1ID 

3  5  C 

morena  dam 

5840 

SAN  DIEGO 

32 

41 

116  32 

3000 

>1ID 

S 

MORGAN  HILL   2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

37 

08 

121  37 

225 

3  5  7 

MORGAN  HILL  SOSSANA  RCH 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

37 

09 

121  47 

770 

^ID 

3 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

08 

121  39 

350 

MORONGO  VALLEY 

5853 

6 

34 

03 

116  34 

2560 

7A 

c 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

3  5 

MOUNT  BRECKENRIDGE 

5903 

KERN 

10 

35 

27 

118  35 

74H5 

5P 

6P 

3 

MOUNT  DANAHER 

5909 

ELDORADO 

1 

38 

45 

120  40 

3408 

SA 

s 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

52 

121  56 

2100 

3 

MOUNT  DIABLO  STATE 

3 

PARK  HEADQUARTERS 

5916 

CONTRA  COSTA 

37 

51 

121  56 

1600 

3 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37 

20 

121  39 

4206 

IIP 

IIP 

C 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

SISKIYOU 

12 

41 

46 

121  50 

4396 

6P 

3  5 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISKIYOU 

12 

47 

122  00 

4250 

8A 

8A 

5973 

20 

37 

01 

121  43 

1800 

^ID 

3 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

SISK  IYOU 

3  5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122  19 

3544 

'^ID 

>1ID 

3  5  7 

MOUNT  TAMALPAIS  1  S 

5995 

MARIN 

17 

37 

55 

122  34 

950 

■110 

3  5  6 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

14 

118  04 

5709 

3  5 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37 

54 

122  34 

140 

9A 

3  5  C 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41 

12 

122  32 

5700 

VAR 

MURCELL  RANCH 

6035 

RIVERSIDE 

33 

32 

116  46 

BA 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  08PC 

24 

35 

46 

120  53 

770 

4P 

3 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38 

18 

122  17 

16 

C 

6074 

17 

38 

17 

122  16 

60 

5P 

8A 

NEEDLES 

SAN  BERDINO 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114  37 

913 

'^ID 

^ID 

c 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

34 

48 

lis  35 

2966 

5P 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

39 

16 

121  02 

2600 

6A 

SA 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37 

31 

122  02 

14 

6A 

NEWBURY  PARK  2  WNW 

VENTURA 

33 

34 

11 

118  57 

665 

rtID 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

34 

09 

118  58 

760 

7A 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

118  32 

1243 

3  5  7 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

LOS  ANGELES 

29 

34 

22 

lie  31 

1342 

^10 

3   5  7 

6168 

27 

37 

19 

121  02 

91 

9A 

C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

6P 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

38 

54 

121  35 

47 

7A 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

33 

17 

115  31 

-55 

7A 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6262 

MADERA 

27 

37 

14 

119  30 

2630 

SA 

6A 

3  5  6 

9N0RTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

10 

!18  23 

619 

5P 

6P 

NOVATO  8  WNW 

6290 

MARIN 

17 

38 

122  43 

360 

■!ID 

3  5  7 

OAKDALE  WOODWARD  OAM 

6305 

STANISLAUS 

34 

37 

52 

120  52 

215 

8A 

8A 

OAK   KNOLL  RANGER  STA 

6326 

SISKIYOU 

12 

41 

50 

122  51 

1963 

8A 

C 

OAKLAND 

6332 

ALAMEDA 

37 

122  10 

6P 

7P 

3  5 

•OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

37 

122  12 

3 

■tID 

OAKVILLE   1  WNW 

6351 

NAPA 

17 

27 

122  25 

160 

12M 

OAKVILLE  4  SW 

6354 

17 

23 

122  28 

1465 

410 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

»oc£anside  camp 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

13 

117  24 

60 

4P 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33 

13 

117  21 

31 

HID 

OCOTILLO 

6383 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

116  08 

170 

8A 

OILFIELDS   JOAQUIN  RIDGE 

6396 

FRESNO 

27 

36 

18 

120  24 

3620 

DJAI 

6399 

33 

34 

27 

119  15 

750 

5P 

5P 

3  C 

OLiNOA 

6432 

ORANGE 

55 

117  51 

520 

8A 

3  5 

ONO 

6455 

SHASTA 

23 

40 

29 

122  37 

980 

7A 

6466 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118  06 

4250 

5P 

5P 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

33 

56 

117  53 

600 

MID 

3  5 

ORANGE  COVE 

FRESNO 

9 

36 

37 

119  18 

431 

I  OA 

lOA 

C 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41 

20 

124  02 

161 

4P 

3 

OHINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122  10 

550 

7P 

7P 

3  5 

6506 

GLENN 

23 

39 

45 

122  12 

264 

GA 

8A 

3 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41 

16 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  A  EBERLE 
HIE  M  WEFERLING 
DIEGO  WATER  CO 
I  SEWAGE  TREAT  PI 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
'OC  SEW  TREAT  PL 
WTR  +  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 

FOREST  SERVICE 
1  W  TEED 

!LES  W  POOLE 
:Y  R  GEWE 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
.RSURUA  RANCH 
ITY  FIRE  DEPARTMEW 
LEON  S  MILLER 

S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRV  +  F  D 

HETCHV  HTR  SUF 
lEGO  WTR  DEPT 
R  CALKINS 
STATE  DIV  OF  M'fYS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  EOlSON  CO 
S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
OREST  SERVICE 
>  OF  ENGINEERS 

M  L  MAHNKE 
DEPT  WATER  resource; 
ESSE  FIERRO 
S  NAT  PARK  SERVICE  i 
CORPS  OF  ENGIN! 

FORCE 
BANKLINE  OIL  COMPANY 
S  GABRIELLE  WILSO^ 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
S  GEOLOGICAL  SURVEV 

lARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
E  OEP 


MRS   J  BAr 


FRANCISCO 
S  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KRF'.i 

LEXANDER 
DEPT  WATER  resource; 

SCHREINER 
M0IT02A 
CITY  OF  f^ERCED 

ED  IRRIG  DIST 
EV  HOT  SPRINGS 
E  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
ION  OIL  CO  OF  CAL 
S  FOREST  SERVICE 

■  CALIF  EDISON  CO 


Refer 

To 
Tables 


fii 


2  3  5 
2   3  5 


KERN  CD  FIRE  I 


MONO  INN 

ILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
SON  SMITH 
SOIL  CON  SERVICE 
EVERETT  RANCH 

iRGE  H  MERRUEN 
I  DIEGO  WATER  CO 
.  THELMA  F  DOWNER 
LEONARD  A  60SS/NA 

IS  SOIL  CON  SERVICE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
IT  PASS  SERVICE  STA 

V  STATION  KERO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
AL  DIV  BEACH  +  PARK|2 

AL  DIV  BEACH  *  PARI 

S  we  OBSERVER 
EWIS  D  PARSONS 

S  FOREST  SERVICE 


2  3  5 
2   3  5 


T  WATER  resource: 
.  WEATHER  BUREAU 
.  OIV  BEACH  *  PARI 
,  m  OBSERVER 

T  WATER  RESOURCES 
■PS  OF  ENGINEERS 
ITEREY  CO  FCWCD 

EARL  S  GIPSON 
HN  F  ALLEMANT 
TV  OF  NEEDLES 
S  CIVIL  AERO  ADM 
A  WTR  +  PWR  rJEPT 
TV  OF  NEVADA  CITY 

LESLIE  SALT  COMPANY 

BORCHARD  RANCH 

RANCHO  SIERRA  VISTA 


S  FOREST  SERVICE 
AY  S  WADE 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
MRS  NELLIE  WEBB 
IMPERIAL  IRRIG  0 
S  FOREST  SERVI 
FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 

JOAQUIN  IR  DIS' 
OREST  SERVICE 

EARLE  G  LINSLEY 
S  WEATHER  BUREAU 
LLARD  A  CALKINS  JR 
ICHARO  PLEINER 

ANDREW   J  BLANEV 

RINE  CORPS 


VENTURA  CO  FIRE  DEPt]2 
.  OF  ENGINEERS 
L  GREEN 
L  B  UNFD  SCHOOL  DIS' 
!PS  OF  ENGINEERS 
iNGE  COVE  CIT  ASSh(2  : 
.  DIV  BEACH  +  P 
■HUR  W  BOWMAN 
-AND  UNIT  WU  AS 
I  ANDERSON 


2  3  5 
2   3  5 
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Station 

Index  No. 

County 

Drainage  |  1 

Latitude 

Longitude  j 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp. 

1  Precip 

OROVILLE  1  MSM 

A521 

BUTTE 

39  30 

121  3* 

160 

IIA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

2 

3  5 

OROVILLE  7  SE 

Bl/TTE 

ALBERT  E  PALMER 

OROVILLE  BRIDGE 

8 

39  31 

121  3* 

220 

7A 

ROBERT  E  StClNNER 

3 

OROVlLLE  RANGER  STATION 

&5ze 

e 

39  32 

121  3* 

MID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

OSTRANOER  LAKE 

6552 

1* 

17  38 

119  33 

8600 

S 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33 

3*  11 

119  10 

*5 

6A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2 

3  5 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

3*  A3 

119  19 

3705 

9P 

wheatleys  ranch 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

27 

37  0* 

121  11 

860 

MID 

u  s  BUR  reclamation 

C 

PACIFIC  HOUSE 

6697 

ELDORADO 

1 

38  *5 

120  30 

3**0 

6A 

FLOYD  R  POOLE 

3 

PACOIMA  0AM  FC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

3*  20 

lie  2* 

1500 

9P 

E  K  BARR 

3 

PAICINES  OHRHALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  ** 

121  22 

920 

12M 

JOHN  P  OHRWALL 

3 

palmdale 

LOS  ANGELES 

SP 

PALMDALE  IRHIG  0I5T 

PALMOALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

6 

3*  36 

116  OS 

2583 

MID 

PALMDALE   I RR IG  01  ST 

C 

PALMDALE  CAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

3*  38 

lie  05 

2517 

MID 

MID 

US  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

6 

33  *9 

116  32 

*11 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

eA 

ENGINEERING  DEPT 

2 

3  5  C 

PALOMA 

6660 

2* 

36  21 

121  30 

1836 

5P 

3 

PALOHAR  MTN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

MID 

PALOMAR  OBSERVATORY 

2 

3  5       7  C 

PALOS  VEHOES  EST  FC  ',3C 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  *8 

lie  23 

250 

5P 

3 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

120  50 

1Z66 

SS 

3 

PANOCHE  JUNCTION 

6676 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

hetch  HETCMY  wtr  swp 

PARK ER  ft E SE RVO I f> 

6699 

SAN  BERDlNO 

5 

3*  17 

11*  10 

736 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRIC 

2 

3  5  C 

6703 

MONTEREY 

2* 

J5  53 

120  26 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

3 

PARKFIELO  8  NNW 

670e 

27 

36  01 

120  29 

26*0 

^ID 

HARCELEnE  ROBERTS  R^ 

C 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

3*  09 

lie  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

2 

3  6 

paskenta  ranger  station 

6726 

23 

39  53 

122  33 

796 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  C 

PASO  HOBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  38 

120  *1 

700 

5P 

3  5 

PASO  ROBlES  3  NNW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

35  *0 

120  *3 

815 

i^ID 

HARRY  E  WERNER 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

67*2 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  *0 

120  36 

603 

MID 

HID 

2 

3  5 

pattiwav 

6754 

KERN 

10 

3*  56 

119  23 

3868 

7A 

1UDS0N  RANCH 

3 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

3 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

s 

36  36 

118  *0 

9700 

VAR 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

PENDOLA  GUARD  STATION 

6791 

SNT A  BARBARA 

32 

3*  31 

119  3* 

1620 

U  S  FOREST  SERVICE 

petaluma  fire  station  2 

6826 

SONOMA 

38  1* 

122  38 

16 

5P 

5P 

PETALUMA  FI..E  DEPT 

2 

3  5 

SONOMA 

17 

38  IS 

122  38 

30 

VICTOR  E  CHAIX 

C 

P lEORA 

6857 

11 

36  *8 

119  23 

580 

7A 

IRS   IDA  H  AKERS 

3 

PINE  CANYON  PATROL 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

3*  *0 

118  26 

3279 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

PINNACLES  NATIONAL  HON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1300 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

PI5M0  BEACH 

69*3 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

60 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

2 

3  6 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

P  G  +  £  COMPANY 

3 

6950 

23 

39  56 

122  52 

1550 

BA 

PLACERV ILLE 

6960 

ELDORADO 

1 

36  ** 

120  *6 

■  890 

6A 

P  G  +  £  COMPANY 

2 

3  5 

PLACERV ILLE   I FG 

6962 

ELDORADO 

38  ** 

120  ** 

2755 

6A 

SA 

INST  FST  GENETICS 

3  5  6 

PLACERV I LL£  1  W 

696  3 

ELDORADO 

1 

36  ** 

130  *9 

1765 

MID 

CITY  OF  PLACERVILLE 

C 

69B2 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  OS 

60 

MID 

LOUIS  H  BAUMFALK 

C 

PLYMOUTH 

7000 

38  29 

120  51 

1096 

POINT  ARENA 

MENDOCI NO 

17 

38  55 

123  *2 

197 

BA 

6A 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

2 

3  5  C 

POINT  ARE^A  LIGHT  ST A 

7011 

MENDOCI NO 

17 

36  57 

123  ** 

60 

IIP 

IIP 

PUBLICATION  DISCONT: 

NUED 

POINT  AR6UELL0  USCG 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  33 

120  36 

63 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

2 

3  5 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

U  S  COAST  GUARD 

2 

3  5 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

3*  0* 

117  *6 

855 

5P 

5P 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

SA 

PORTERV ILLE 

7077 

9 

36  0* 

119  01 

393 

eA 

JOHN  H  0AY8ELL 

PORTOL A 

7065 

8 

39  *8 

120  26 

*e38 

I  C  BALDWIN 

2 

3  5  C 

PORTUGUESE  MEADOf 

7093 

10 

35  *8 

116  3* 

7000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

7096 

10 

35  *8 

118  36 

*920 

ss 

WILLIAM  R  SOOTH 

2 

3  5 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

11 

37  07 

116  5* 

8215 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

POTPERO  SECO 

7105 

VENTURA 

32 

3*  38 

119  26 

*850 

^ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOC I  NO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

«1ID 

DTTO  fi  HUGHES 

C 

POTTER  VALLEY  3  SE 

MENDOC 1  NO 

?USS£LL  E  NEAR 

c 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7100 

22 

39  22 

123  oe 

101* 

3P 

3P 

2 

3  5 

7111 

SAN  DIE  uO 

33 

32  57 

**0 

5P 

^0"ERAOO  SOIL  CON  0' 

3 

7123 

28 

33  53 

117  36 

570 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

7150 

MONTEREY 

36  10 

120  *1 

2390 

7A 

2 

3  5 

QUAK |N6  ASPEN 

7179 

10 

36  07 

118  32 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  RANGER  STATION 

7195 

8 

39  56 

120  57 

3*09 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

OUlNN  RANGER  STATION 

7205 

36  20 

118  35 

6300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

7231 

33 

33  0* 

116  51 

1*70 

6P 

6P 

LOUIS  8  SPAULDING 

2 

3  5 

RANCHITA 

72*i. 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

116  32 

*000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RAMOSBURG 

7253 

KERN 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BERDlNO 

6 

3*  03 

116  *9 

6620 

5P 

3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

23 

*0  09 

122  15 

3*1 

^10 

^10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

REDDING  FIRE  STA  NO  Z 

7296 

23 

122  2* 

577 

5P 

5P 

REDDING  FIftE  CHIEF 

2 

3  5  C 

7306 

SAN  BERDlNO 

28 

3*  03 

117  11 

1318 

'^ID 

2P 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

2 

3  5 

REDWOOD  CITY 

7339 

37  29 

122  1* 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

2 

3  5 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOC I  NO 

22 

39  16 

123  12 

718 

IID 

Thomas  m  jameson 

C 

SACRAMENTO 

1 

36  *2 

121  10 

■11D 

^OLSOM  STATE  PRISON 

3 

•ft ICMMONO 

7*1* 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

*P 

CITY  OF  RICHMOND 

2 

3  5 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7*16 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

eA 

5P 

$AY  KRONE 

2 

3  5  6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7*70 

RIVERSIDE 

28 

'IVERSIOE  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPER I MENT  ST ATI  ON 

7*73 

2B 

33  58 

117  20 

10*5 

SA 

6A 

CITRUS  EXP  STATION 

3  5  6       C  G 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

2 

39  10 

120  30 

6250 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

ROCK  CREEK 

7510 

19 

37  27 

118  ** 

9700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

s 

7516 

1 

36  *8 

121  1* 

239 

6A 

RAYMOND  M  JOHNSON 

2 

3  5 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

27 

37  19 

lie  52 

10000 

WAR 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

S 

7579 

10 

35  56 

118  21 

9000 

CALIF  STATE  ENG 

s 

7580 

23 

121  67 

2010 

,LOYD  0  COMPTON 

3 

RUNNING  SPRINGS 

7600 

SAN  BERDlNO 

26 

3*  12 

117  05 

6000 

•IID 

STATE  OTV  OF  HWYS 

C 

saches  springs 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

s 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

^410 

110 

J  S  WEATHER  BUREAU 

3  5  C 

7633 

SACRAMENTO 

36  35 

121  30 

25 

MID 

AID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3   5  C 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

*0  10 

122  *e 

3850 

U  S  WEATHER  BUREAU 

76*1 

36 

39  26 

120  1* 

6337 

6P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

3 

76*3 

17 

38  30 

122  26 

255 

6P 

6P 

EOWIN  L  PAULSON 

2 

3  5 

76*6 

17 

38  30 

122  32 

1792 

HID 

EDWIN  H  LEARNED 

C 

76*9 

23 

36  3* 

122  22 

1050 

■IID 

CLARA  B  ABREAU 

C 

76  56 

23 

39  *3 

122  00 

1*5 

JAMES  A  STURGEON 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

6P 

3R0THER  U  BENEDICT 

2 

3  5  C 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

MONTEREY 

2* 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

7672 

5  N  LUIS  06  PO 

2* 

35  20 

120  30 

1350 

BA 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCO 

3 

SALSIPUEDES  GAGInG  STA 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  35 

120  2* 

250 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  32 

120  23 

1150 

VAR 

J5  GEOLOGICAL  SURVEY 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5  6  S 

SALYER  RANGER  STATION 

eA 

J  S  FOREST  SERVICE 

3  5 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  09 

120  *l 

1100 

7A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

3 

7711 

.OS  ANGELES 

26 

3*  10 

117  *0 

239* 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

7713 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  *9 

120  21 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1360 

*ID 

JOHN  M  SHI  ELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDlNO 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

2 

3  5 

7731 

MONT  ER  EY 

^* 

36  26 

121  *2 

600 

7A 

CALIF  VfTR  ♦  TEL  CO 

3 

STATION  FC  130  e 

773* 

29 

3*  *5 

116  *3 

*025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

SANBERG  WB 

7735 

.OS  ANGELES 

29 

3*  *5 

116  ** 

4517 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5       7  C 

VSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

77*0 

SAN  DIEGO 

33 

32  ** 

117  10 

19 

>^ID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

SAN  OlHAS  FIRE  WRO  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

117  *6 

960 

6P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

SAN  DlMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

3*  12 

117  *6 

2750 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  G 

SAN  FELIPE  SELL  STATION 

7755 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  19 

355 

<1D 

C 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  26 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  Af 

2 

3  5 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

•SAN  FRANCISCO  CALIF 

(CADEmY  of  SCIENCES 
SAfI  FRANC  1  SCO 

7765 

SAN  FRANCISCt 

37  *6 

122  26 

2*9 

PUBLICATION  discont: 

NUEO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCt 

37  *7 

122  30 

18 

MID 

CITY  SAN  FRANCISCO 

c 

7769 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

•SAN  FfJANCISCO 

7772 

SAN  FRANC  I  sec 

37  *7 

122  25 

52 

MID 

HID 

0  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  6  C 

7776 

.OS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  5* 

9P 

PASADENA  WATER  DEPT 

3 

SAN  GABRIEL  DAM  FCA25BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

117  52 

1*61 

5P 

E  K  DE  VOHE 

3  C 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

3*  06 

118  06 

:iTY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

7B07 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POHPONIO  RANCH 

2 

3  5 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33  *e 

116  59 

1550 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

2 

3  5 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33  *7 

116  58 

1660 

MID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN    JOAQUIN  EIP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  05 

119  ** 

1470 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

•SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  53 

09 

MID 

HID 

£  0  BILLWILLER 

3  5  C 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

783* 

SAN  BENITO 

20 

36  *9 

121  31 

560 

MID 

MRS  M   A  BINGHAM 

C 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  3« 

117  31 

730 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

ii  IB 

120  *0 

300 

7A 

JOHN  H  PER02ZI 

2 

3  5  C 

Station 

Index  No. 

County 

,  , 

O 

Ot 
tl 

O 

Latitude 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
Time 

S 

Observer 

EPTEMBER  1997 

Refer 

To 
Tables 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  33 

119  52 

800 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2   3  5  C 

5P 

j's'^NAVY^  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

33  14 

119  28 

502 

mo 

C 

•SAN  PEDRO 

7B76 

LOS  ANGELES 

33  *3 

116  16 

10 

6P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

2  3  5 

•SAN  RAFAEL 

7860 

MARIN 

17 

37  56 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

2  3  5 

SAN  RAMON  1  SSW 

7662 

CONTRA  COSTA 

37  *6 

121  59 

655 

'^ID 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

28 

33  *5 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

2  3  5 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BEROINO 

28 

3*  07 

117  07 

1960 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SANTA  ANA   RIVER  PH  NO  1 

769* 

SAN  BERDlNO 

26 

3*  06 

117  0* 

2765 

IP 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

3*  12 

118  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

3 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

3*  26 

119  *Z 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

2   3  6  C 

7905 

33 

3*  26 

119  60 

9 

MID 

MID 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

7908 

SPJTA  BARBARA 

30 

3*  *7 

119  39 

5200 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  32 

119  57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

ee 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

2   3  9 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

2  3  6 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  38 

1250 

6P 

CLARENCE  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  38 

1153 

8A 

D  DALE  RUSKOVKH 

3 

SANTA  MARIA 

79*0 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  57 

120  26 

224 

6A 

BA 

A  A  HOWARD 

2    3  5 

SANTA  MARIA   1*  ENE 

79*2 

SNTA  BARBARA 

35  01 

120  12 

815 

7A 

JAMES  R  JENSEN 

3 

30 

MID 

SANTA  MONICA 

7960 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

118  29 

80 

*P 

CITY  SANTA  MONICA 

3 

flSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

118  30 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SE R 

2   3  5 

7967 

VENTURA 

29 

3*  21 

119  04 

265 

8A 

CA 

ERVIN  0  STUART 

2   3  5 

SANTA  PAULA  3  SE 

7959 

VENTURA 

33 

3*  20 

119  01 

2250 

MID 

SHELL  OIL  CO 

C 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  43 

CLARENCE  S  NEWSERftY 

2   3  6 

SANTA  SUSANA  *  NNE 

7973 

VENTURA 

33 

3*  20 

118  *2 

1520 

MID 

CERRO  VIEJO  RANCH 

C 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  37 

120  06 

MID 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

C 

SANTIAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  *8 

117  *3 

1025 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

6014 

LOS  ANGELES 

29 

3*  35 

118  27 

2105 

5A 

L  A  PWR  ^■  LIGHT  DEPT 

3 

SAWYERS  BAR  RANGER  ETA 

•SCOTIA 

80*5 

HUMBOLDT 

7 

*0  29 

12*  06 

139 

OA 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

2  3  5 

searsville  lake 

SAN  MATEO 

37  2* 

122  1* 

360 

AUSTIN  CLSPP 

3 

SEBASTOPOL  *  S 

8072 

SONOMA 

22 

38  21 

122  60 

175 

MID 

WILLIAM  G  SANDERS 

C 

SEPULVEDA  0AM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

3*  10 

116  28 

74  0 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  *3 

122  25 

1076 

8A 

8A 

U   S   eUR  RECLAMATION 

2   3  5  6  C 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8166 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  5* 

800 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SHINGLE 

6173 

Eldorado 

1 

36  *0 

120  55 

1375 

THEODORE  B  HEUSNER 

3 

SIERRA  CITY 

6207 

SIERRA 

8 

39  3* 

120  38 

*162 

8A 

HARRY  H  ROEBER 

2   3  5  7 

SIERRA  MADRE  1  N 

6210 

LOS  ANGELES 

13 

3*  10 

118  0* 

1153 

6P 

'■11  SS  E  MC  KINNEY 

2   3  5 

BA 

SIGNAL  HILL  FC  *16 

6230 

LOS  ANGELES 

13 

33  *8 

118  10 

115 

5P 

GEORGE   I  OSBORNE 

3  C 

SILVERADO  RANGER  STA 

82*3 

RIVERSIDE 

33  45 

117  *0 

UOO 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SiMt    3  £ 

6258 

VENTURA 

33 

3*  16 

116  ** 

920 

WID 

SIMI   FIRE  STATION 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CAMP 

6266 

SNTA  BARBARA 

30 

34  *6 

119  46 

2500 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

skaggs  springs 

LAS  LOMAS  ranch 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

2* 

120  *0 

1730 

HID 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

C 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

36  28 

121  05 

160 

6A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

3 

SMITH  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

17 

41  57 

124  12 

25 

8A 

WILLIAM  M  RILEY 

6317 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

1* 

37  50 

119  30 

6700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

S 

SODA  SPRINGS 

6331 

NEVADA 

8 

120  23 

ARTHUR  COUILLARD 

2   3  5       7  C 

SOLEOAO 

MONTEREY 

121  19 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR  1  W 

HUMBOLDT 

12 

EARL  S  BELLMAN 

3 

SOMIS  2  NNW 

VENTURA 

33 

3*  17 

510 

110 

RICHARD  BARD  JR 

C 

SOMIS  3  NE 

VENTURA 

33 

.AWTON  INVESTMENT  CC  3 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

33 

BERYLWOOO   INVEST  CO 

SOMIS  5  WNW 

VENTURA 

33 

JOHN  DE  BONI 

SONOMA 

SONOMA 

17 

LAURENCE  W  DICKEY 

8353 

37  59 

120  23 

1830 

8A 

CA 

P  G  +  E  COMPANY 

S  £  FARALLON 

8376 

SAN  FPANCISCC 

37  *2 

123  00 

27 

«<ID 

U  S  COA  ST  GUARD 

2   3  5       7  ^ 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

1* 

37  JO 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

INVO 

19 

37  10 

118  34 

9500 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

LOS  ANGELES 

26 

117  *9 

R  S  HUTCHISON 

3  C 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 

MONTEREY 

2* 

36  36 

121  *1 

MRS  W  B  HENNES 

3 

SPRINGVILLE  7  ENE 

6*55 

TULARE 

36  10 

118  *2 

2*70 

ELMER  A  SUTTON 

3 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

TULARE 

118  *8 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

8*63 

TULARE 

36  12 

118  39 

*070 

110 

P  G       E  COMPANY 

C 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

6*7* 

PLACER 

36 

39  12 

120  1* 

5P 

5P 

SOUAW  VLY  OEVEL  CO 

2  3  6  7 

SQUIRREL   INN  1 

8*76 

SAN  BERDlNO 

16 

3*  1* 

117  15 

5239 

5P 

EDGAR  L  KEISTER 

3 

SQUIRREL   INN  2 

8*79 

SAN  BERDlNO 

15 

3*  1* 

117  1* 

5723 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

2   3  5  7 

STATE  LAHES 

9510 

FRESNO 

11 

36  56 

118  35 

10200 

CORPS  OF  ErJGINEERS 

S 

STATUM  MEADOW 

851* 

FRESNO 

11 

36  56 

118  55 

8300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

STAYTON  MINE 

8517 

SAN  BENITO 

20 

36  55 

121  13 

2975 

•AID 

RANAR  a  KNOX 

C 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

856* 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

110 

CITY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  CAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  5* 

121  15 

22 

MID 

IID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2    3  5 

STOCKTON  FIRE  STATION  * 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

8A 

STOCKTON  FIRE  OEPT 

2   3  6 

8662 

37  51 

15 

5P 

6P 

lARTiN  P  MUHS 

2  3   5  6 

STONYFORD  RANGER  STA 

8560 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

8A 

LI  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8687 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

BOO 

6P 

5P 

DRLAND  UNIT  WU  ASSN 

2   3  5  C 

STOUTS  MEADOW 

8691 

SHASTA 

21 

*1  10 

121  56 

6300 

3EPT  WATER  RESOURCE 

S 

STRAWBERRY  VALLEY 

6 

39  3* 

121  06 

378* 

6P 

6P 

SOPER-WHEELER  CO 

2   3  6  7 

SUGARLOAF  MEADOW 

8636 

TULARE 

11 

36  43 

116  40 

7200 

CLOSED  B/a/57 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

116  16 

FRANK  T  STEVENS 

2   3  5 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

20 

IID 

CAL  UlV  BEACH  +  PAR* 

C 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  41 

120  34 

105 

■110 

JS  DISCIPLINARY  8KS 

C 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

33 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

3 

8701 

40  25 

120  39 

4195 

8A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18 

*0  23 

120  33 

4148 

lOP 

lOP 

IJAVID  BARR 

2   3  6  7 

SUSANVILLE    1  WNW 

LASSEN 

18 

120  *0 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1680 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

SMITHSONIAN  OfiSY 

2   3  5  7 

taft 

8752 

KERN 

119  28 

<E«N  CO  FORESTRY 

FIRE  DEPARTMENT 

TAHOE 

PLACER 

ARTHUR  £  FflODENBERG 

2   3  5  6  7 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

1 

3EPT  WATER  RESOURCE 

S 

TEHACHAPl 

10 

6P 

IRS    ANITA  COWAN 

2    3  5  7 

8832 

KERN 

36  08 

116  27 

3975 

110 

<ERN  CO  FIRE  DEPT 

C 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

10 

35  02 

lie  46 

14?5 

6P 

6P 

TEJON  Ranch  company 

2   3  5 

TENNANT 

SISK lYOU 

*1  35 

121  55 

IRS  MARGARET  KNOLL 

3 

TERMO 

LASSEN 

16 

120  27 

SULO  £  LAKSO 

C 

THE  CEDARS 

PLACER 

1 

39  16 

120  21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

THE  GEYSERS 

SONOMA 

22 

122  *9 

FRANK  A  DEWEY 

c 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

33  37 

116  10 

U  S  CIVIL   AERO  ADM 

2    3  5  C 

THOUSAND  OAKS  2  N 

8905 

VENTURA 

33 

3*  12 

118  50 

915 

6A 

HILLSDALE  RANCH 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

9 

116  51 

5LENN  BAKER 

C 

THREE  RIVERS  EDISON  PH 2 

TULARE 

116  53 

6P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

36  26 

118  52 

1140 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

C 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8926 

AMADOR 

16 

36  28 

120  27 

2355 

*P 

P  G  *  E  COMPANY 

2   3  6  C 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 

LOS  ANGELES 

33 

118  36 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33 

33  52 

lie  20 

TORRANCE  FIRE  OEPT 

2   3  5 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

117  36 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

C 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

IID 

AAGE  R  TU6EL 

C 

TRACY  CAR60NA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *2 

121  25 

1*0 

7a 

3ANTA  CAHflONA    IR  CO 

2  3  5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

121  35 

61 

6P 

J  S  euR  RECLAMATION 

2   3  5  6 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

36 

*1  00 

122  41 

2295 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

TRONA 

SAN  BERDlNO 

6 

117  23 

BA 

AMERICAN  P  ■•■  G  CO 

2  3  5 

90*3 

39  20 

5982 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  C 

TUJUIJGA  MILL  CR  FC  *70 

90*9 

LOS  ANGELES 

13 

3*  23 

lie  OS 

*600 

IID 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

C 

■ TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

*1  58 

121  28 

*035 

TULELAKE  W  U  ASSM 

2    3  6  6  7  C 

TULELAKE  5  WSW 

9Q56 

SISK lYOU 

12 

*1  65 

121  34 

4033 

5P 

TULELAKE  w  u  ASSN 

3  6 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

36  22 

116  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  63 

119  20 

B600 

DEPT  WATER  RESOURCE 

s 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

1* 

37  29 

120  61 

10* 

8A 

W  W  FERGUSON 

3 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

23 

40  46 

122  16 

1080 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2   3  6  6 

TUST IN   IRV INE  RANCH 

9067 

ORANGE 

33 

117  47 

118 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

2   3  5 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDlNO 

34  oe 

116  03 

1990 

6P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  5 

9106 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

f>  0  *  E  COMPANY 

2  3  6  7 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPARTMEN 

2   3  5 

9126 

MENDOC  1  NO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

BA 

1ARJ0RIE  S  DORY 

3 

UKlAM  MASONITE 

9129 

MENDOC I  NO 

22 

39  10 

123  12 

615 

MASONITE  CORPORATIO 

C 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

33  56 

117  62 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

3*  04 

118  27 

430 

UCLA 

2    3  5 

UPLAND 

9157 

SAN  BERDlNO 

26 

3*  08 

117  40 

18*0 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

2  3  5 
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STATION  INDEX 


atinon 

Index  No. 

UUtude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

(Observer 

Refer 

To 
Tables 

■  ip. 

1  Precipe 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

LAKE 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

*0  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

3 

UPPER  SAN  LEANORO 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

ELDON  FANCHER 

SAN  DIEOO 

C  F  IVERSON 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

WAREHOUSE  FC  15 

«260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  27 

699 

BA 

H  C  WOOOSON 

3 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

110 

JOHN  B  HARPER 

C 

02B5 

33 

34  17 

119  le 

eA 

4301 

27 

37  22 

118  59 

7520 

VOLCANOVlLUE 

ELDORADO 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

SHASTA 

W  J  VOLLMERS 

volta  power  mouse 

SHASTA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WALLACE 

CALAVERAS 

JAMES  A  FOWLER 

9*20 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  06 

128 

12M 

STUART  P  BERKELEY 

3 

9'>23 

'' 

37  54 

122  04 

190 

8A 

BA 

RAY   I  WHlTTEMORE 

2 

3  5 

WALNUT  CREEK  2  £NE 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

MRS  ERNA  G  IRVING 

WALNUT  PATROL 

LOS  ANGELES 

E  PEOERSON 

WARMER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

WARNERS  RESORT  CO 

9*52 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

ea 

eA 

FERNANDO  L  6NAVA 

2 

3  5 

9457 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

•1ID 

WILBER  E  PATTERSON 

CHESTER    I  KiMREY 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WEST  POINT   3  SW 

CALAVERAS 

W  6  MANKER 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

9600 

a 

40  IB 

121  03 

499  0 

5P 

5P 

CLOSED  B/1/57 

WHEATLAND    2  NE 

MENDOC 1  NO 

WOLF  CREEK  TIMBER  C( 

ROSCOE  G  W1L6ER 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  CITV  HALL 

FC   106  C 

LOS  ANGELES 

5P 

K  R  WARREN 

9677 

23 

39  09 

122  09 

8A 

8A 

CITV  OF  WILLIAMS 

2 

3  5  C 

WlLLITS  HOWARD  FOREST 

9685 

7 

39  21 

123  19 

1900 

-IID 

C 

9699 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

BA 

2 

3  6 

M I NCHESTER 

9722 

33 

33  42 

117  05 

1470 

JiM  M  BLACKMORE 

C 

97<.2 

23 

38  32 

121  58 

135 

CITY  OF  WINTERS 

2 

3  5 

975*. 

10 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WOODFORD S 

9776 

3 

IB  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

^RS  GLEN  BARR 

2 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

VOLO 

23 

3B  41 

121  48 

:OUNTY  OF  YOLO 

2 

3  5 

WRIGHTS 

9614. 

SANTA  CLARA 

121  56 

1600 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

ELDORADO 

1 

39  51 

120  14 

6800 

r-ORPS  OF  ENGINEERS 

VORBA  LINDA 

98'.7 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2 

3  5 

yORKVILLE 

9851 

MENDOCl NO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

^ID 

^RS  LOLA  A  MULBERT 

C 

VOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MAR I POSA 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

3  5       7  C 

YREKA 

9866 

SISKIVOU 

12 

41  43 

122  38 

2631 

8A 

BA  U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

County 


Obser 
vation 
Time 


t'  Observer 


Refer 

To 
Tables 


NEW  STATIONS 


LA  PORTE 
PARADISE 
5L0AT 


■MITCHELL  MEADOW 


6605 
8292 
937B 


PLUMAS 

BUTTE 
PLUMAS 

DIEGO 


39  41 
39  45 
39  52 
33  12 


I  BILL  O'ROURKE 
i  PARADISE  F IRE  PIST 
I  CLARENCE  F  ELWORTH' 
>  CHAMBER  OF  COMMERCE  ; 


REACTIVATED  STATIONS 


1  AMERIC 
17  NORTH 
31  SANTA 


AN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO, 
COAST,  18  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22 
MARGARITA,      32  SANTA  YNE2 ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS, 


6  DESERT, 
RUSSIAN, 
35  TRINIT 


36  TRUCKEE, 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
1957 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologis t ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station 
name,  and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     SEunples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include 
snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  ?fB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio    of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Daily  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  In  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  pviblication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,    monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC,  Asheville,  K.C.  10/29/57    2225 
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CALIFORNIA  -  OCTOBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


■ft 


The  high  frequency  of  storms  which  passed  over  the  State 
in  October  contributed  to  making  this  one  of  the  seven  wet- 
test and  also  one  of  the  nine  coolest  Octobers  in  the  his- 
tory of  climatological  records  for  California.  The  coolest 
weather  occurred  in  interior  and  mountain  areas  where  daily 
maximum  temperatures  were  quite  often  unusually  low.  This 
was  the  coldest  October  of  record  at  Blue  Canyon,  the  sixth 
coolest  at  Mt .  Shasta  since  1908,  and  the  coolest  at  Red 
Bluff  since  1920.  Rather  heavy  rains  during  the  first  two- 
thirds  of  the  month  caused  considerable  damage  to  crops; 
especially  grapes,  remaining  tomatoes,  unharvested  and  dry- 
ing prunes,  and  walnuts.  This  was  the  wettest  October  at 
Red  Bluff  since  1889  and  the  wettest  along  the  southern 
coast  in  general  since  1941.  There  were  reports  of  thunder, 
lightning,  hail,  and  occasionally  high  winds  in  widespread 
areas  of  southern  California  from  the  9th  to  11th,  20th  to 
21st,  and  29th  to  31st.  A  waterspout  was  reported  off  Point 
Mugu  and  others  at  Oceanside  around  the  20th,  while  a  baby 
"twister"  struck  near  Norwalk  causing  minor  damage,  also 
on  the  20th.  A  funnel  cloud  was  observed  near  March  Air 
Force  Base  in  Riverside  County  at  the  end  of  the  month.  A 
description  of  many  of  the  storms  over  the  State  will  be 
found  following  this  summary.  The  Meteorologist  in  Charge 
at  Sacramento  reported  that  light  to  locally  moderate  rain 
fell  in  the  northern  half  of  the  Sacramento  district  the 
first  eight  days  of  the  month,  followed  by  a  warm-type  storm 
between  the  8th  and  lOth ,  another  on  the  12th  and  13th.  A 
minor  crest  developed  in  the  upper  Sacramento  River  on  the 
11th,  followed  by  the  first  major  rise  of  the  season  on  the 
13th.  The  latter  crest  reached  the  Colusa  area  early  on  the 
15th,  resulting  in  overflow  at  Tisdale  Weir  into  Sutter  By- 
pass . 

Temperatures  were  generally  below  average  over  most  of 
the  State  except  along  the  immediate  coast.  The  extremes 
in  mean  monthly  temperature  departures  ranged  from  -7.7° 
at  Idria  to  +4.4°  at  Salinas  Airport,  The  series  of  stoims 
that  struck  the  State  from  the  1st  to  23d  kept  temperatures 
relatively  low,  the  coldest  period  being  from  the  3d  to  7th 
when  daily  temperature  departures  dropped  to  as  much  as  21° 
below  average  at  Blue  Canyon  on  the  5th.  Lowest  minimum 
temperatures  occurred  generally  during  the  first  week  in 
the  northern  half  of  the  State  and  from  the  21st  to  23d  in 
the  southern  half.  The  lowest  temperature  was  7°  at  Bridge- 
port on  the  7th.  Warmer  weather  prevailed  over  most  of  the 
State  during  the  last  week  of  October  when  daily  tempera- 
tures ranged  generally  from  5°  to  more  than  10°  above  aver- 
age, the  highest  being  13°  above  at  Los  Angeles  Airport  on 
the  27th.  Highest  maximum  temperatures  were  recorded  on 
various  days  throughout  the  month  although  most  often  from 
the  1st  through  the  8th  at  interior  stations  and  during  the 
last  week  near  the  coast.  The  highest  was  104°  occurring 
at  Brawley,  El  Centre  2  SSW,  Iron  Mountain,  and  Parker  Res- 
ervoir on  the  1st.  Mean  monthly  temperatures  ranged  from 
a  high  of  75.7°  at  Cow  Creek  to  a  low  of  38.1°  at  Twin  Lakes. 

Practically  every  reporting  station  in  the  State  received 
above  average  monthly  precipitation.  The  only  exceptions 
occurred  on  the  lee  side  of  the  Coast  Mountains  and  in  parts 
of  the  upper  Mojave  Desert.  Total  falls  of  from  200  to  400 
percent  of  average  were  quite  common,  and  two  other  areas, 
one  just  northwest  of  the  San  Francisco  Bay  Area  and  the 
other  in  parts  of  the  Mojave  Desert,  received  totals  up  to 
and  occasionally  in  excess  of  500  percent  of  average.  At 
one  station  in  the  southern  California  desert,  Ocotillo, 
where  no  rain  whatsoever  fell  in  all  of  1956,  0.48  inch 
was  measured  in  October.  Heaviest  falls  occurred  in- 
termittently from  the  9th  to  14th  over  most  of  the  State 
and  from  the  28th  to  31st  in  the  desert  regions.  Maximum  dai- 
ly catches  of  2.00  inches  were  common  in  the  northern  half 
of  California  and  from  0.50  to  1.50  inches  in  the  southern 
half.  Many  stations  in  and  near  Sonoma  County  received 
monthly  totals  in  excess  of  10.00  inches,  the  greatest  be- 
ing 18.35  inches  at  Cazadero,  where  also  occurred  the  great- 
est daily  catch,  6.75  inches  on  the  9th.  South  of  the  Te- 
hachapis,  Cuyamaca  measured  the  greatest  monthly  fall,  4.80 
inches.  The  least  monthly  fall  was  0.01  inch  at  Inyokern. 
This  is  a  rather  unusual  occurrence  since  October  is  nor- 
mally a  relatively  dry  month  when  many  stations  can  be  ex- 
pected to  receive  no  precipitation. 

Snowfall  was  reported  at  all  high  mountain  stations,  the 
greatest  fall  being  13.5  inches  at  Raywood  Flats  in  southern 
California  during  the  period  20th  to  22d .  In  general  month- 
ly falls  were  from  4  to  10  inches.  By  month's  end,  however, 
no  snow  was  on  the  ground  at  any  reporting  station  due  to 
the  warmer  weather  which  prevailed  at  the  time. 

Reports  from  the  California  Weekly  Weather  and  Crop  Bullet- 
in and  also  from  the  California  Livestock  and  Range  publica- 
tion indicated  that  heavy  rains  in  the  north  and  central  coun- 


ties caused  considerable  damage  to  many  crops,  especially 
grapes  and  walnuts,   and  hampered  or  temporarily  shut  dow&i 
harvesting  activities  both  here  and  in  much  of  the  Sacranentoi 
and  San  Joaquin  Valleys.     Excessive  moisture  which  caused! 
sprouting  and  discoloration  of  beans  still  unthreshed  ini 
the  Sacramento  and  northern  San  Joaquin   Valleys,  resulted' 
in  considerable  loss  of  yield  and  quality.    The  cotton  har- 
vest was  not  greatly  affected  by  weather  conditions  since 
rainfall  was  light  in  producing  areas.     In  sections  of  the 
San  Joaquin  Valley  there  was  considerable  local  shattering! 
of  cotton  seed  and  discoloration  of  both  seed  and  cotton,^ 
Fortunately,  however,  about  80  percent  of  the  seed  had  al-  u 
ready  been  harvested  in  Kern  County.     Rains  in  the  Los  An- 
geles area  were  beneficial  to  all  crops,   and  in  startingijs 
annual  grass,  pastures,   and  cover  crops;  and  conditioning! 


fields  for  cultivation  and  planting  of  grain.  Irrigation! 
was  also  stopped  or  schedules  reduced  in  most  sections  dur- 


J  l« 
'I  IP 

m' 

ing  the  rainy  periods.  The  above  normal  early  fall  rainsiLi 
stimulated  new  grass  on  ranges  and  pastures  statewide,  witli;l*i 
the  result  that  range  feed  was  in  the  best  condition  forl'^ 
October  since  1925.  The  reported  condition  in  all  districts!*' 
was  from  8  to  17  points  above  the  October  average.  Live-,  i,, 
stock  was  in  good  shape,  being  slightly  above  the  lO-yearfa 
average  over  the  State. 


er  )K 


Damage  other  than  to  crops 
•op  damage  ranged  from  a  to-j  JJ 


Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Cent 
San  Francisco,  California 


STORMS,  OCTOBER  1957 

On  the  9th  to  11th.     A  slow  moving  cold  front  advancing  m 
from  northwest  to  southeast  across  California  caused  locallyi 
heavy  rains  and  strong  winds 
was  widespread  though  minor.  Crop 

tal  loss  of  some  unharvested  grapes  and  prunes  in  Sonomj 
and  Napa  Counties;   severe  loss  to  dry  beans  in  Glenn  and 
Sutter  Counties  and  to  flax  in  San  Mateo  County;   down-grad-i" )' 
ing  of  walnuts  and  cotton;   to  increased  harvesting  costtf * 
of  all  remaining  crops  due  to  wet,  muddy  fields.     A  coffer 
dam  was  washed  out  at  the  Trinity  River  Project;  street  in-iro 
tersections  were  flooded  in  Marin  and  Santa  Clara  Countiesji 
some  freeway  construction  was  washed  out  at  Palo  Alto;  andl 
a  wax  paper  factory  at  Burlingame  was  flooded,  causing  heavj' 
damage  to  paper  stock.     In  southern  California  the  storm 
caused  some  flooding  and  numerous  power  failures.     In  SauJlij 
Bernardino  a  sudden  deluge  on  the  11th  overtaxed  storm  drain? 
and  caused  some  damage  to  a  few  homes  and  one  automobile,! 
State  Route  39  in  San  Gabriel  Canyon  was  blocked  by  a  rock- 
and  mudslide.     Strong  winds  blew  shingles  from  a  roof  in 
La  Habra  and  branches  from  trees  in  Whittier.     Severe  thunn 
der  with  hail  was  observed  in  the  Van  Nuys  area. 

'  »' 

On  the  20th  to  21st.  An  upper  Low  moving  southward  oveill*" 
eastern     California  and  western  Nevada  caused  widespread 


thunderstorms.  In  the  Santa  Maria  area  a  severe  thunder-,  ,|(, 
storm  caused  heavy  rain,  1.13  inches  in  two  hours,  floodingjjn 
many  streets.  A  waterspout  was  reported  off  Pt .  Mugu.  IR  in 
the  Los  Angeles  area,  near  cloudbursts  flooded  San  Fernandc 
Valley  intersections,  18  inches  of  hail  piled  up  in  drifts* 
at  the  intersections  of  Malabar  and  Indiana  Streets  in  easi  j,' 
Los  Angeles,  and  a  baby  "twister"  was  reported  hitting  neaj  is) 
Norwalk  with  minor  damage.  Two  waterspouts  were  reportet  »ii 
off  the  coast  near  Oceanside.  Lightning  struck  a  televisiol  * 
antenna  on  the  roof  of  a  home  in  Montebello,  slashing  i  ?' 
6-foot  hole  in  the  roof,  and  showering  plaster  on  the  occU'i 
pants.  Lightning  also  struck  a  power  plant  in  San  Francis-l  jj, 
quite  Canyon  and  a  transformer  in  San  Bernardino.  At  Saij  iijs 
Bernardino  a  heavy  downpour  flooded  several  street  inter-  '( 
sections,  and  a  huge  mudslide  occurred  near  Riverside.      .  * 

I  .JO 

On  the  28th  to  29th.  A  low  pressure  trough  extendinfj  ,( 
into  southern  California  from  the  Gulf  of  California  causen  k 
heavy  rains  in  the  southeast  desert  regions  and  Imperiall 'it! 
Valley.  Water  up  to  3  feet  deep  covered  the  road  at  several  J* 
places  on  Highway  80,  and  many  schools  closed  in  Imperial 
Valley.  I,,, 

I  m 

On  the  31st.     Locally  heavy  rains  occurred  in  parts  o?  i"i 
Los  Angeles,  San  Bernardino,  Riverside,  Imperial,  San  Diego 
and  Orange  Counties.     During  a  rainstorm  at  March  Air  Forci  ; 
Base  in  Riverside  County  a  funnel  cloud  was  observed  wesi,, 
of  the  field  at  12:50  p.m.  lasting  until  12:57  p.m.  Direc 
tion  of  movement  was  towards  northeast. 


Maurice  P.  Bergerson 
Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  Californii 
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18 

26 

19 

638 

0 

0 

15 

0 

6 

06 

2 

.38 

1 

76 

5 

1 

.3 

1 

5 

9 

4 

2 

56 

.5 

35.1 

46 

3 

-  4.7 

69 

29 

27 

7 

571 

0 

0 

1 0 

0 

5 

60 

2 

.99 

1 

82 

9 

0 

8 

3 

2 

AM 

61 

•  7 

38.7 

50 

2 

-  6.4 

70 

10 

33 

6 

449 

0 

0 

0 

0 

3 

62 

1 

.07 

1 

28 

13 

0 

0 

5 

3 

1 

AM 

69 

.  1 

49.5 

59 

3 

-  5.7 

77 

3  + 

42 

30 

163 

0 

0 

0 

0 

5 

22 

4 

.23 

1 

79 

10 

0 

0 

7 

3 

2 

AM 

71 

.  1 

48.5 

59 

8 

77 

19 

42 

2  0+ 

167 

0 

0 

0 

0 

2 

89 

1 

12 

13 

c 

0 

5 

2 

i 

70 

.8 

44,8 

57 

8 

-  6.8 

76 

19  + 

40 

19  + 

217 

0 

0 

0 

0 

2 

60 

.92 

85 

13 

0 

0 

7 

2 

0 

AM 

66 

■  5 

50.3 

58 

4 

76 

29 

42 

4 

200 

0 

0 

0 

0 

6 

87 

2 

60 

13 

0 

0 

6 

5 

2 

AM 

66 

.3 

41.8 

54 

1 

-  2.0 

78 

10 

35 

4  + 

331 

0 

0 

0 

0 

2 

08 

.12 

90 

13 

0 

0 

6 

1 

0 

AM 

64 

■  9 

47.4 

56 

2 

75 

10 

38 

4+ 

269 

0 

0 

0 

0 

1 

89 

0 

0 

59 

•  4 

31  .3 

45 

4 

-  0.8 

70 

9 

22 

19 

603 

0 

0 

20 

0 

2 

44 

1 

.36 

59 

20 

0 

6 

1 

0 

AM 

62 

.6 

37.1 

49 

9 

-  0.7 

72 

8 

27 

29 

463 

0 

0 

6 

0 

3 

44 

.95 

1 

04 

6 

(1 

■  0 

0 

8 

2 

1 

69 

•  9 

50.0 

60 

0 

-  5.1 

78 

29 

43 

7 

149 

0 

0 

0 

0 

4 

30 

2 

.81 

1 

36 

9 

0 

6 

3 

2 

Precipitation 


ilORTH  COAST  DRAINAGE 
.DERPOINT 

<GWIN  PAC  UNION  COL 
IG  BAR  RS 
»LLAHAN  RS 
iCILVILLE  SAWYER 
OVEROALE  3  SSE 
)VELO 

DESCENT  CITY   1  N 
JTTONS  LANDING 
.K  VALLEY 
JREKA  WB  CITY 
)REST  GLEN 
)RT  BRAGG 
)RT   BRAGG  AVN 
)RT  JONES  RS 
)RT  ROSS 
iATON  1  W 
»M!LTON  AFB 
iMILTON  AFB   1  E 
iPPY  CAMP  RS 
lALOSBURG 
IICE  ISLAND 
NTFIELD 
AMaTH 

lUNT  HEBRON  RS 
iPA  STATE  HOSPITAL 
ilCK   PRAIRIE  CR  PARK 
ILEANS 

TALIIMA  FIRE  STA  2 
lINT  ARENA 
ITTER  VALLEY  PH 

INT  HELENA 

LYER  RS 

N  RAFAEL 
iNTA  ROSA 

OT  lA 
INOMA 

ILElAKE  / 
lAH 

AVFRVILLE  RS 
ED  1  S 
[!EKA 

DIVISION 

JACRAMENTO  DRAINAGE 

j)IN  RS 
ItURAS  RS 
UBURN 

,UE  CANYON  WB  AP  //R 

IWMAN  DAM 

>OOKS  FARNHAM  RCH 

IRNFY 

lNyon  dam 

tNTFRVILLE  PH 

(iester 

lICO  EXP  STATION 
URKSBURG 
LEARLAKE  HI    1  NNE 
jiLFAX 

fLUSA   ]  SSW 
IVIS  AGR  COLLEGE 
|eR  creek  PH 
SABLA 

bbins  colgate 
wnieville  ps 
st  park  reservoir 
iirfield  police  sta 
111  river  mills  intake 

LSOM  DAM 

ass  valley 

T  creek  PH  1 

SS  VALLEY 

KEPORT 

KESHORE 

KE  SPAULOING 

KF  SPAULDING  DAM 

S  PLUMAS 

NZANIT4  LAKE  // 
RVSVILLE 

CLOUD 
NERAL 

UNT  SHASTA   WR  CITY  // 

VARA  CITY 

LAND 

OVILLE  1  WSW 

OVILLE  7  SE 

RAniSE 

ACERVILLE 

ACFRVILLE  IFG 

RTOLA 

INCY  RS 

D  BLUFF  WB  AP 


See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Si 

a  ion 

Temperature 

Precipitation 

Average 

E 
1 

0 

2 

Average 

E 

1 
c 
5 

Average 

Departure 

From  Long 

Term  Means 

Highest 

0 

Q 

Lowest 

Degree  Days 

No  ol  Day 

Total 

1  Departure 

From  Long 

1    Term  Means  | 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No  o(  Days 

Max 

Min 

Total 

1   Max.  Depth  1 

1    on  Ground  | 

Date 

10  or  More 

.50  or  More 

1  00  1 

or  More  1 

_  » 

'  1 
g  < 

5  i 

o  "i 

"p.  Si 

1      Below  j 

REDDING  FIRE  STA  2 

71 

•  8M 

50 

•  9 

61  .4M 

■ 

3 

.2 

81 

29 

42 

7 

112 

0 

0 

0 

0 

6.08 

3 

.82 

1 

85 

13 

.0 

0 

5 

4 

3 

ROCKLI N 

AM 

71 

•  5 

46 

•  9 

59.2 

3 

.  6 

79 

3  + 

41 

20+ 

173 

0 

0 

0 

0 

2.28 

1 

.18 

90 

14 

•  0 

0 

4 

2 

0 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

71 

•  0 

51 

•  0 

61.0 

1 

•  7 

78 

2  + 

46 

4  + 

120 

0 

0 

0 

0 

.92 

.01 

35 

10 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

71 

•  ^ 

51 

61.6 

2 

.2 

79 

2+ 

44 

2  0 

102 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.43 

48 

13 

.  0 

0 

5 

0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

66 

51 

58.9 

75 

2  + 

44 

7 

180 

0 

0 

0 

0 

S.45 

2 

32 

13 

.0 

0 

10 

5 

3 

S I ERRA  C I TY 

AM 

61 

38 

50.1 

70 

2  + 

32 

7 

455 

0 

0 

1 

0 

4.84 

1 

30 

24 

.0 

0 

10 

4 

2 

SIERRAVILLE  RS 

59 

•  IM 

31 

,  2M 

45. 2M 

- 

2 

.6 

69 

10 

21 

21 

606 

0 

0 

20 

0 

2.66 

1 

.28 

82 

20 

3.5 

7 

1 

0, 

AM 

49 

28 

39.3 

5 

.  4 

59 

10 

22 

7 

791 

0 

0 

28 

0 

5.01 

1 

.72 

1 

06 

13 

7.0 

5 

5 

9 

4 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

69 

• 

47 

* 

58.2 

- 

3 

.  7 

76 

18 

40 

207 

0 

0 

0 

0 

5.38 

4 

.29 

2 

12 

9 

•  0 

0 

5 

4 

3 

C  T  D  ft  l.rDC  D  D  V    \/ A  1  1   (7  V 

ijIKAWPtKKT  VMLLtT 

59 

•  4 

40 

• 

50.0 

68 

27  + 

33 

4 

,  459 

0 

0 

0 

0 

6.77 

2 

48 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

TIIDKtTAQI    C  rOrPV 

lUKMIAbLt  t_Kttlv 

AM 

67 

' 

50 

58. 9M 

78 

30 

43 

5  + 

183 

0 

0 

0 

0 

6.77 

2 

29 

13 

.0 

0 

9 

4 

2 

TWIN  LAKES 

47 

28 

*3M 

38 .  IM 

3 

.  8 

57 

9 

16 

7 

825 

0 

0 

28 

0 

1.75 

.  58 

65 

13 

4.  5 

2 

20 

6 

1 

0 

UPPER  LAKE  RS 

*  M 

'  M 

M 

76 

18  + 

33 

2 1 

0 

0 

0 

0 

6.25 

4 

.52 

2 

56 

9 

•  0 

0 

VACAV! LLE 

72 

.9 

48 

.1 

60.5 

2 

.  5 

81 

2  + 

40 

7 

131 

0 

0 

0 

0 

4.21 

3 

•  03 

.0 

0 

VOLTA  PH 

65 

•  5 

46 

.0 

55.8 

74 

26 

32 

3 

282 

0 

0 

1 

0 

5.50 

3 

.23 

2 

03 

13 

•  0 

0 

9 

2 

2 

WALNUT  GROVE 

72 

.6 

49 

•  6 

61.1 

78 

1  + 

43 

7 

lis 

0 

0 

0 

0 

1.42 

63 

13 

•  0 

0 

3 

2 

0 

WILLIAMS 

AM 

70 

.5 

49 

.3 

59.9 

79 

3 

43 

7 

149 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1 

86 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

WILLOWS 

AM 

70 

•  1 

49 

.2 

59.7 

4 

.  7 

78 

19+ 

42 

30 

1  59 

0 

0 

0 

0 

4.31 

3 

.45 

1 

91 

10 

•  0 

0 

7 

2 

2 

WINTERS 

AM 

74 

•  0 

50 

.5 

62.3 

84 

3  + 

44 

7  + 

84 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1 

28 

10 

•  0 

0 

5 

3 

1 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

7  1 

•  4 

49 

•  1 

60.3 

3 

.  9 

82 

19 

40 

31 

140 

0 

0 

0 

0 

1«50 

•  58 

43 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

53.8 

4.  10 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

57 

27 

• 

42.4 

2 

.  1 

69 

10 

19 

1  0 

696 

0 

0 

27 

0 

1  .78 

.83 

89 

20 

2.0 

2 

20 

6 

1 

0 

BRIDGEPORT 

59 

24 

41.9 

71 

9 

7 

^ 

708 

0 

0 

28 

0 

.84 

37 

20 

5.6 

3 

20 

2 

0 

0 

CEDARVILLE 

AM 

57 

•  5M 

37 

•  4M 

47 .  5M 

2 

.  9 

75 

1 

29 

526 

0 

0 

7 

0 

1.57 

.52 

78 

5 

2 

5 

5 

1 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

55 

•  2 

30 

•  8 

43.0 

65 

10 

26 

7  + 

674 

0 

0 

23 

0 

2.06 

49 

24 

6 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

59 

35 

47.8 

73 

10 

28 

19  + 

526 

0 

0 

7 

0 

1.66 

67 

21 

T 

T 

3 

4 

2 

0 

FORT  BIDWELL 

59 

'  1 

33 

46.3 

3 

.  4 

67 

11  + 

25 

16  + 

570 

0 

0 

15 

0 

2.22 

1 

.  19 

75 

5  ■ 

2.0 

0 

8 

1 

0 

LAKE  CITY 

AM 

57 

.1 

31 

.3 

44.2 

6 

.  7 

64 

1 

22 

7 

640 

0 

0 

20 

0 

3.63 

1 

.83 

79 

5 

5.0 

3 

6 

13 

2 

0 

MONO  LAKE 

58 

•  7 

35 

.7 

47.2 

69 

9 

29 

22 

543 

0 

0 

7 

0 

1.17 

81 

20 

T 

0 

2 

1 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

52 

.  2M 

30 

.  5 

41  .4M 

66 

9 

23 

7 

721 

0 

0 

22 

0 

4.51 

1 

47 

13 

7 

4 

2 

SUSANVILLE  AP 

60 

•  0 

34 

,7 

47.4 

3 

.  9 

68 

9 

21 

2 

541 

0 

0 

1 2 

0 

1.29 

.27 

50 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAHOF 

AM 

52 

.0 

32 

.3 

42  .2 

2 

.  3 

63 

9  + 

26 

7 

702 

0 

0 

19 

0 

2.10 

.  48 

65 

24 

.5 

1 

20 

6 

1 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

53 

.  4M 

29 

.2 

41  .  3M 

4 

•  3 

66 

10 

21 

8 

730 

0 

0 

23 

0 

1  .99 

.74 

49 

20 

3  .0 

6 

0 

0 

WOODFORDS 

58 

•  8 

36 

•"^ 

47.8 

2 

.  9 

71 

9 

29 

527 

0 

0 

5 

0 

1.35 

.00 

88 

20 

6.0 

2 

20 

3 

1 

0 

DIVISION 

44,  6 

2.01 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

70 

*  c 

45 

•  2 

58.1 

1 

.  5 

86 

18 

39 

21 

209 

0 

0 

0 

0 

8.08 

5 

.20 

2. 

70 

10 

.0 

0 

6 

3 

3 

BERKELEY  R 

68 

54 

61.5 

1 

■  2 

76 

28 

50 

4  + 

1  03 

° 

0 

0 

0 

2.94 

1 

.68 

1 

31 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

BURL  I NGAME 

67 

52 

60.1 

76 

8 

45 

3  1 

146 

0 

0 

0 

0 

3.23 

1 

56 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

CROCKETT 

71 

53 

62.5 

79 

1  8 

47 

75 

0 

0 

0 

0 

2.39 

1 

.43 

1 

55 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

GILROY 

AM 

75 

1  3 

48 

•  1 

61  .7 

84 

9  + 

39 

6 

112 

0 

0 

0 

0 

1.52 

40 

10  + 

.0 

0 

5 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

67 

1 0 

52 

tOM 

59. 5M 

3 

1 

75 

29 

47 

4 

163 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1 

.69 

1  < 

40 

10 

.  0 

0 

5 

2 

1 

HOLL ISTER 

76 

50 

63.6 

2 

»  7 

86 

9 

43 

65 

0 

0 

0 

0 

1  .65 

1 

.08 

1< 

07 

10 

.  0 

0 

3 

1 

1 

KING  CITY 

76 

»0M 

46 

61  •  2M 

0 

1  9 

84 

8  + 

37 

1  19 

0 

0 

0 

0 

2.07 

1 

.69 

li 

56 

10 

.  0 

0 

3 

1 

1 

LIVFRMORE 

AM 

74 

1  5 

48 

•  9 

61.7 

0 

•  8 

82 

9  + 

40 

21 

1  04 

0 

0 

0 

0 

1.06 

.  38 

35 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

LOS  GATDS 

74 

lO 

50 

•  0 

62.0 

0 

.  9 

82 

28+ 

43 

6  + 

102 

0 

0 

0 

0 

1  .61 

.23 

67 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

71 

1  4 

51 

•  3 

61.4 

79 

19 

45 

21  + 

112 

0 

0 

0 

0 

2.06 

It 

45 

7 

.  0 

0 

3 

1 

1 

MONTEREY 

71 

52 

1  0 

61.9 

80 

17+ 

47 

7 

96 

0 

0 

0 

0 

1.58 

72 

10 

.  0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

67 

6 

48 

•  7 

58.2 

78 

9 

43 

2  + 

209 

0 

0 

0 

0 

2.70 

1< 

25 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  HAMILTON 

58 

5 

44 

•  1 

51.3 

4 

.2 

68 

18 

35 

4 

416 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.27 

41 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

77 

OM 

47 

1  1  M 

62  .  IM 

85 

18 

40 

5  + 

97 

0 

0 

0 

0 

1.06 

82 

10 

.0 

0 

1 

0 

NEWARK 

AM 

72 

51 

1  5M 

62. OM 

81 

9 

46 

7  + 

97 

0 

0 

0 

0 

1.61 

1 1 

12 

10 

.  0 

0 

1 

1 

OAKLAND 

72 

52 

•  7M 

62  •  5M 

2 

.  7 

85 

18 

47 

85 

0 

0 

^ 

0 

3.26 

1 

.96 

1 1 

55 

23 

.  0 

0 

3 

2 

2 

OAKLAND  WB  AP  R 

69 

Q 

53 

• 

61.8 

1 

1  8 

78 

17 

48 

21  + 

97 

^ 

0 

0 

0 

2.62 

1 

.71 

73 

1  0+ 

.  0 

0 

4 

3 

0 

ORINDA  BOWMAN 

70 

47 

■  3 

58.7 

78 

8 

■  38 

31 

191 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1 1 

59 

10 

•  0 

0 

5 

3 

2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

72 

50 

61.5 

80 

9 

44 

21  + 

113 

0 

0 

0 

0 

1.05 

70 

10 

.  0 

0 

2 

1 

0 

PASO  ROBLES 

76 

43 

59  .6 

0 

» 6 

85 

17 

34 

5 

1  59 

^ 

0 

2 

0 

.60 

.  02 

29 

10 

.  0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

74 

45 

60.1 

82 

8 

38 

5 

147 

0 

0 

0 

0 

1.16 

44 

1 1 

.  0 

0 

4 

0 

0 

PINNACLES  NM 

74 

44 

59.8 

2 

0 

83 

8+ 

36 

4+ 

1  59 

0 

0 

0 

0 

2.12 

1 

.  57 

1 1 

43 

10 

•  0 

0 

4 

1 

1 

PISMo  BEACH 

71 

\ 

5 1 

'  \ 

61.3 

83 

25 

45 

6 

125 

^ 

0 

0 

0 

2  .47 

90 

13 

•  0 

0 

4 

3 

0 

PT  PIEDRAS  RLANCAS 

64 

1 

53 

t  2 

58.7 

2 

,  9 

70 

1  7 

47 

4 

1  89 

0 

0 

0 

0 

3.58 

2 

.63 

2i 

97 

10 

.0 

0 

2 

2 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

72 

1 

46 

•  6 

59.4 

79 

19 

39 

30 

168 

0 

0 

0 

0 

1.71 

1. 

12 

10 

•  0 

0 

3 

1 

1 

REDWOOD  CITY 

71 

51 

■  0 

61  .4 

0 

.2 

78 

8+ 

44 

2  1 

110 

0 

0 

0 

1.95 

1 

.00 

89 

10 

•  0 

0 

4 

1 

0 

RICHMOND 

71 

54 

62.8 

78 

17 

48 

3  0 

66 

^ 

0 

0 

0 

3.32 

1. 

34 

10 

•  0 

0 

4 

3 

2 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

69 

54 

*A 

61  .9 

75 

1  8  + 

48 

3 1 

94 

0 

0 

0 

0 

2.97 

•  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

68 

47 

58.0 

77 

IB 

39 

22 

209 

0 

0 

0 

0 

3.08 

1< 

25 

13 

•  0 

0 

4 

3 
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OS  ANGELES  WR  CITY 
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eWPORT   REACH  HAOPOR 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 
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4 

•  7 

68 

8 

30 

21 

488 

0 

0 

3 

0 

4. 

08 

1 

•  99 

1 

06 

21 

•  0 

0 

7 

TARLF  MOUNTAIN 

51 

.7 

37 

.1 

44. 

4 

6 

•  5 

64 

9 

22 

21 

629 

0 

0 

5 

0 

2. 

83 

1 

•  92 

84 

31 

4^0 

3 

20 

6 

THERMAL   CAA  AP 

85 

53 

•  8 

72. 

1 

102 

1 

48 

22 

4 

9 

0 

0 

0 

65 

28 

30 

.0 

0 

2 

TRONA 

AM 

77 

.5 

51 

•  8 

64. 

7 

2 

•  0 

89 

9 

40 

22 

56 

0 

0 

0 

0 

25 

.05 

10 

12  + 

•  0 

0 

2 

TWENTYNINE  PALMS 

79 

>6 

51 

•  1 

65. 

4 

1 

•  3 

95 

1 

38 

30 

64 

2 

0 

0 

0 

1, 

12 

.56 

43 

30 

•  0 

0 

3 

VALYFRMO  RS 

69 

•  4 

40 

•  5 

55. 

0 

3 

81 

1 

32 

22 

305 

0 

0 

1 

0 

i« 

63 

1 

•  10 

70 

31 

•  0 

0 

4 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

72 

.5 

44 

.2 

58. 

4 

1 

•  7 

85 

1  + 

35 

26 

203 

0 

0 

0 

0 

1. 

37 

.98 

46 

31 

•  0 

0 

6 

DIVISION 

62.5 

1. 

25 

Preapitation 


A  survey  has  Indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue  of  Clima- 
tological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text 
will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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j  \b\e  3 


[:ton  PscoNDino  FC26ioe 

.DEUPOINT 
.ISO  CN  FC  646 
i.PINE   1  W 

TuDENfl 
TUBAS  PS 
J,IGIOLA 

iJGWIN  PAC  UNION  COL 
ITIOCH  PUMP  PLT  3 

|2A 

>ROVO  "^ECO  RS  FC  508  C 
MTN 

;.SOC  OIL  ANAHEt'-^  1 
iJRERRY 

JflUHN 

■'ALON  PLEASURE  PIER 
'ENAL  9  SSe 
l:USA  FC  143 
ICKUS  RANCH 

'<ER  9  NNW 

KERSFIELn  WR  AP  I 
3.LCH  PH 
RNESON  PARK 
.RRETT  0AM 

RSTOW 
lAUMONT 

AUMONT  PUMPING  PLANT 
AUMONT    1  E 
L  AIR  FC  10 

,N  LOMOND 
NSON';  FERRY 

'RKELEV  I 

|G  BAR  RS 

|G  SEAR  LAKE  DAM 

|g  CREEK  PH  1 
|G  DALTON  DAM  FC  223  RE 
|G  PINES  PARK  FC  83 
6  SUR  STATE  PARK 

TUJUNGA  dam  FC  46  DE 

I  SHOP  Wfi  AP 

SHOP  UNION  CAReiOE 

ACK  MTN  2  S 

UE  CANVON  Wq  AP  //H 
'/THE 

;VTHE  CAA  AP 
■'CA 
i'NITA 

■iRREGO  OESERT  PARK 
RREGO  SPRGS  3  NNE 

lULEVARD  5  W 
UQUET  CANVON 
■WMAN  HAM 
ADLFV 
AWLFV 

:ea  berry  Imperial 
Iea  city 

EA  DAM 
lOGFPORT 
IDGEVILLE  4  NNW 

OOKS  FARNHAM  RCH 
■USH  CREEK  R5 
LLARDS  RAR  PH 
RRANK  FIRE  OEP  FC  226B 
RRANK  W9  AP 

RLINGAME 
RNEY 

RTON  RANCH 
TTONWILLOW 
BA20N 

CHUMA  0AM 

laveras  rig  trees 

LEXICO 
LISTOGA 
LLAHAN  RS 

HP  BALDV  FC  65  F 
HPO 

MP  PARDEE 

MP  SAN  LUIS  OPISPO 
MPTONVM.LE  RS 

NBV  RS 

l«)GA  PARK  PIERCE  COL 
NYON  DAM 

THAY  BULL  RUN  RCH 
ZADERO 

CILVILLE  SAWYER 
DAR  GROVE 
OARVILLE 
NTERVILLE  PH 
ALLENGE  RS 

AT5H0RTH  HEVNEMANN  RCH 
ATSWORTH  FC  24  0 
ERRY  VALLEY  DAM 
ESTER 

ICO  EXP  STATION 

ITTENOEN  PASS 
OLA  VISTA 
SCO  RS 
AREMONT  POMONA  COLLEGE 
I ARKSBURG 

EARLAKE  HI   1  NNE 
Jj-OVERDALE  3  SSE 
ALINGA 

ALINGA  lU  NH 
LBYS  FC530 

iLEMAN  FISH  HATCHERY 
LFAX 
LGATE  PH 
LUSA  1  SSW 
^RCORAN  IRR16  DIST 

;  ROES 

iRNiNG  HOUGHTON  RANCH 
FRONA 
■  VELO 
VINA  TEMPLE  FC  193 

:  W  CR^K 
I YQTE  CANYON 
fOTE  WELLS 


3.01 
3.03 
3.99 


2.90 
3.93 
2.63 


7.70 
5.41 
1.66 


Day  of  month 


.02      .37  ,20 


.06     .90  .29 


.06  .07 
.17  .01 


•22     .01  1.33 


.76 

.12 
1.13 


2.70 
1.31 


1*56 
.05 
1.03 


.76  1.75 
•  1.59 


22     23  24 


•  60 
•34  2.96 


25     26     27     28     29  30 


•06  ^03 

T 

.09  .02 
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Station 

3 

Day  of  month 

O 
H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

CRESCENT  CITY   1  N 

*a\ 

•  28 

.35 

1  .09 

1.20 

.91 

.01 

•  06 

•  46 

.54 

•  12 

1.05 

•  57 

.  21 

.45 

•  02 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

•  36 

.51 

1.85 

.36 

.11 

•  26 

.04 

.34 

.29 

.79 

•  01 

CROCKETT 

*ie 

•  03 

•  15 

1.55 

.46 

.67 

T 

•  20 

CULVER  CITY 

.50 

.12 

.06 

CUMMINGS 

10 

.22 

T 

.37 

.87 

.36 

.04 

T 

1.83 

1.06 

•  82 

3.38 

T 

.73 

.19 

.55 

CUNNINGHAM 

•  72 

.28 

.01 

.07 

.62 

2.52 

.03 

.80 

.02 

1.00 

.  17 

CUYAMA 

•  9C 

.33 

CUYAMACA 

.04 

1.29 

.04 

1.30 

.41 

.03 

.67 

.39 

.11 

.22 

T 

.08 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  10 

.09 

.03 

DAV!S  AGR  COLLEGE 

1 

.37 

T 

T 

T 

.38 

.12 

T 

■  48 

.03 

.01 

T 

.13 

.20 

.02 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

*to 

.06 

.10 

.02 

.67 

.55 

DEER  CREEK  PH 

*  la 

.36 

I  •  1  2 

.05 

.02 

.95 

.15 

DELANO 

.25 

.21 

.03 

.14 

.04 

.  ?8 

.16 

OE  SASLA 

6 

.93 

.55 

.01 

1.55 

.04 

.02 

•  13 

3.30 

.12 

.77 

.33 

.11 

DESCANSO  °S 

.19 

1.52 

.15 

.80 

.30 

.01 

.42 

.20 

.04 

•  38 

.14 

DOflnlNS  COLGATE 

.47 

.04 

.72 

.02 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

.01 

.01 

T 

.36 

.45 

.36 

.12 

.49 

DOS  RIOS 

,03 

.41 

.70 

1.95 

.56 

.09 

» 

* 

3.36 

•  04 

.98 

.51 

•  12 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

1 

.37 

•  44 

.02 

•  62 

.02 

.01 

OOWNIEVILLE  RS 

.55 

.56 

.05 

1.12 

.17 

.22 

T 

T 

.05 

.93 

•  36 

.06 

.04 

.16 

.14 

1.38 

DOVLE  5  SSE 

.0  2 

•  51 

•  10 

•  05 

.20 

.67 

*  01 

•  01 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.43 

.12 

.03 

.23 

.69 

T 

DUDLEYS 

T 

.15 

.07 

1.08 

.06 

.35 

.08 

DUNN  1 6* N 

2 

.33 

.05 

1.00 

.06 

.04 

.55 

.43 

.20 

T 

0UN5MUIR  RS 

' 

.02 

•  14 

.18 

T 

.41 

.12 

.37 

•  01 

1.33 

1.26 

.49 

T 

.61 

.01 

1.15 

1.66 

.14 

OUTTONS  LANDING 

.01 

.14 

1.35 

.02 

.17 

.45 

.03 

EAGLE  MTN 

98 

.02 

.29 

.30 

EAST  PARK  RESERVOIR 

'*e 

.20 

.69 

2.97 

.05 

.83 

.02 

■  44 

.10 

.02 

T 

EL  CAJON  2  E 

2 

60 

.50 

.22 

.09 

.73 

.01 

T 

T 

.50 

T 

T 

.06 

.17 

EL  CAPITAN  DAM 

3 

.95 

.15 

1.04 

T 

•  82 

.15 

.02 

T 

.50 

.25 

T 

.51 

EL  CENTRO  2  SSW 

2 

.09 

.92 

ELECTRA  PH 

•  05 

.08 

1.06 

•  03 

.07 

.15 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

27 

.62 

.06 

.13 

.16 

.64 

.50 

.03 

ELK  VALLEY 

e 

.26 

.10 

.37 

•  65 

1.08 

:»,29 

•  14 

.  29 

*  14 

.06 

.71 

.92 

.04 

.01 

.52 

.32 

.63 

ELLERY  LAKE 

.04 

.05 

.45 

.05 

.05 

.72 

.08 

.18 

.02 

.10 

.02 

ELLIOTT 

16 

.02 

.40 

.12 

ELSINORE 

- 

12 

.57 

.03 

.02 

•  36 

.01 

•  32 

.01 

.06 

ESCONDIOO 

.33 

.07 

.60 

.47 

.12 

.11 

ESCONOIDO  CHURCW  RCH 

1 

.94 

.30 

.05 

.03 

•  60 

.02 

.38 

•  17 

.08 

EUREKA  WB  CITY  R 

.07 

•  03 

.25 

.55 

.27 

.01 

•  43 

•  43 

•  85 

.  77 

.16 

•  07 

.78 

.09 

.24 

EXCHEQUER  RESEfiVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

AA 

T 

1.33 

.08 

1.38 

.04 

.73 

.09 

.01 

FA  I RMONT 

4? 

.06 

.21 

.04 

.03 

1.02 

.03 

.04 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

3 

.32 

.07 

.04 

,45 

» 

• 

1.65 

« 

.74 

.05 

.08 

T 

•  04 

FEATHER  FALLS 

T 

1.00 

T 

.75 

.02 

.09 

• 

1.73 

.01 

.03 

T 

.17 

.72 

.05 

FERGUSON  RANCH 

qn 

•  20 

.07 

.48 

1.90 

.07 

.04 

FTOOLETOWN  LYNCH  RCH 

.10 

.04 

•  10 

T 

.04 

.62 

.17 

.52 

.16 

FOLSOM  DAM 

95 

.03 

.06 

.16 

.73 

.35 

T 

.30 

.32 

FONTANA  5  N 

2 

73 

.59 

.29 

.74 

T 

•  13 

.52 

T 

.02 

FONTANA  KAISER 

.17 

.34 

* 

1.03 

.20 

FOREST  GLEN 

1  0 

35 

.40 

.43 

•  05 

1.61 

1.87 

.32 

*'" 

.76 

.36 

.05 

.02 

FORESTHILL  RS 

•  06 

.24 

•  2C 

loT 

•  96 

.73 

.03 

.6C 

FORT  BIDWELL 

22 

.25 

.10 

.15 

,05 

.75 

.41 

.12 

.18 

.14 

T 

.07 

FORT  BRAGG 

7 

36 

T 

,01 

.43 

•  23 

.04 

1.56 

.72 

•  04 

.05 

3*52 

•  05 

T 

.17 

.  19 

.22 

.11 

T 

T 

T 

FORT  BRAGG  AVN 

.02 

.15 

.17 

.11 

•  71 

U63 

.69 

1.94 

2.28 

.47 

.  14 

.27 

FORT  JONES  RS 

-_ 

.02 

.02 

.18 

.02 

.10 

''" 

FORT  ROSS 

10 

14 

.21 

.04 

4,  12 

.66 

.40 

3.19 

•  06 

.04 

1.19 

.23 

FRENCH  GULCH 

30 

•  09 

.24 

.20 

1.42 

1.46 

.51 

1.17 

.11 

.80 

.22 

.06 

FRESNO  WB  AP  R 

43 

T 

•  07 

.01 

.35 

T 

T 

T 

FRIANT  GOVT  CAMP 

.11 

•  02 

.77 

T 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

•  20 

FULLERTON  CREEK  5 

05 

!60 

.71 

•  13 

FULLERTON  DAM 

68 

.59 

.03 

T 

.99 

•  16 

T 

FULLERTON  HiLLCREST  RES 

1 

67 

.42 

•  05 

.55 

■  13 

T 

GARBERVILLE 

il3 

•  06 

.42 

.24 

.  48 

.96 

•  06 

1.14 

1.33 

.62 

.06 

2^66 

.38 

.44 

.54 

•  13 

GARDEN  VALLEY  2  S 

78 

.08 

.31 

GASOUET  RS 

.03 

.34 

.87 

.80 

•  08 

•  69 

•  12 

.39 

.24 

.24 

1.14 

.24 

.20 

.4^ 

.75 

.24 

GEM  LAKE 

.16 

.12 

.10 

.20 

•  24 

.10 

.20 

GEORGETOWN 

3 

35 

.09 

.26 

•  40 

T 

1.27 

•  63 

.52 

GEORGETOWN  RS 

T 

.02 

.43 

•  30 

.05 

1.10 

.65 

•  03 

.53 

T 

STANT  FOREST 

04 

.20 

.13 

.10 

1^06 

•  43 

.19 

.60 

GIBRALTAR  DAM 

_ 

m 

.73 

.36 

.11 

.57 

■  23 

.40 

.38 

T 

.14 

•  40 

T 

*  13 

•  07 

GILROY  1*  ENE 

2 

15 

.18 

1.20 

.12 

•  40 

.12 

.08 

.05 

glendale  STAPENHORST 

.53 

.13 

.55 

T 

T 

GLENOORA  WEST 

.01 

•  30 

•  04 

''' 

GLENNVI LLE 

,  , 

T 

.10 

T 

.77 

!08 

!l7 

.03 

GOLD  RUN 

,07 

.08 

.47 

•  04 

.06 

2*40 

.05 

.02 

.79 

•  06 

GRANT  GROVE 

2 

19 

T 

.07 

•  04 

.66 

.07 

.95 

.37 

.01 

GRASS  VALLEY 

94 

,49 

.46 

.06 

.05 

.02 

.05 

1^74 

1.09 

.02 

.01 

•  91 

•  02 

T 

GRATON  I  W 

.  37 

''" 

4.25 

.11 

3.84 

''' 

.08 

.16 

GREENVIEW 

•  10 

.04 

.69 

.15 

.50 

.02 

1.40 

■  20 

GREENVILLE  RS 

33 

•  50 

.01 

,39 

T 

1.24 

•  21 

•  28 

T 

.77 

.25 

.32 

•  29 

.07 

GRIZZLY  PEAK 

3 

94 

•  18 

•  02 

.  16 

1.55 

1.35 

.65 

.01 

6R0VELAND  RS 

.03 

.13 

.36 

.53 

.06 

GUERHEVtLLE 

ft7 

•  17 

•  10 

.02 

1.89 

4.22 

.02 

4.19 

.01 

•  03 

•  64 

1.11 

■  07 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36* 

.92 

.09 

.35 

.07 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

72 

1.00 

•  10 

.40 

•  19 

HAIWEE 

08 

.04 

.03 

•  01 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

•  11 

1.40 

T 

.95 

.20 

•  05 

.46 

T 

HAMILTON  AF6 

63 

•  16 

T 

1.  59 

.51 

.13 

1.00 

•  09 

1.19 

T 

T 

HAMILTON  AFe  1  E 

.10 

.52 

1.60 

1.00 

.04 

1.10 

•  05 

HANFORD 

20 

.15 

.03 

.02 

HANSEN  DAH 

1 

61 

.50 

.40 

T 

•  30 

•  31 

T 

HAPPY  CAMP  RS 

•  10 

•  09 

•  10 

.91 

1.07 

.11 

.03 

.11 

•  46 

.11 

•  03 

•  03 

1.20 

1.15 

.29 

.46 

.06 

HARRIS  GMING  STA 

.17 

.12 

•  27 

•  03 

.02 

•  12 

HARRISON  GULCH  RS 

QO 

•  34 

■  02 

•  36 

•  15 

•  05 

1.15 

1.01 

•  08 

.02 

3*19 

•  12 

.30 

1.03 

.17 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

23 

•  12 

.16 

•  03 

•  16 

.71 

•  38 

.10 

.48 

.07 

HATCHET  MT  MNTNC  ST* 

4 

93 

•  20 

.10 

•  23 

T 

1.40 

•  40 

.39 

.05 

•  26 

T 

T 

.68 

.29 

T 

.34 

•  59 

•  08 

HAT  CREEK  PH  1 

•  16 

.03 

.37 

•  96 

.31 

•  11 

T 

•  28 

.27 

.04 

•  02 

•  02 

.04 

HAYFTEUD  PUMP  PLANT 

oi 

.05 

.04 

•  20 

.44 

HATFOBIt  RS 

.03 

•  39 

•  OS 

•  99 

.73 

2.40 

.12 

•  92 

.42 

HEALDSBURG 

77 

T 

.32 

2^80 

1.27 

.10 

2.34 

•  02 

T 

1.86 

T 

•  04 

HEALOSBURG  2  E 

49 

•  38 

•  81 

3.07 

.03 

2.29 

.03 

•  02 

•  69 

1^17 

.04 

HEMET 

• 

.86 

.46 

.70 

•  20 

•  03 

HENSHAN  DAM 

^ 

«8 

.69 

•  05 

.78 

.01 

•  05 

.73 

T 

.20 

HERNANDEZ  2  NW 

1 

79 

.85 

•  21 

.  19 

.03 

•  09 

.38 

■  041 

HETCH  HETCMV 

T 

•  04 

T 

.38 

•  32 

.87 

.08 

.34| 

•  02 

.13 

T 

T 

.14 

H1€HLAND  SWINGS  RCH 

6 

42 

.36 

•  04 

UOO 

2.81 

•  02 

.92 

1.12 

•  12 

•  03 

HILTS 

3 

Z3 

T 

T 

•  32 

•  10 

•  92 

.08 

.17 

•  29 

T 

.15 

•  39 

•  48 

.20 

•  13 

HODGES  DAM 

2 

91 

.18 

.  12 

T 

•  94 

T 

.76 

•  07 

.16 

HOEGCES  FC  60A 

3 

56 

1.40 

.02 

.07 

.78 

|06 

.67 

hollister 

1 

69 

T 

1^07 

.21 

T 

.33 

T 

T 

•  04 

HOOPA  2  SE 

6 

02 

•  18 

.30 

.20 

•  53 

.03 

.48 

.33 

•  20 

2.67 

.70 

.30 

•  10 

HOPLAfO  LARGO  STA 

S 

90 

.13 

.49 

.09 

.06 

T 

1.48 

1.24 

T 

1.19 

•  08 

•  88 

•  21 

.09 

HUNTINGTON  LAKE 

2 

33 

.16 

.01 

•  70 

•  53 

.87 

.06 

IDRtA 

1 

23 

•  49 

•  50 

.12 

.08 

.04 
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LLWILD  RS 

ERIAL 

EPENDENCE 

10  US  PftTE  GARDEN 

OKERN 

OKERN  ARMITAGE 
A  HILL 
|  N  MTN 


CE  ISLAND 
IAN  WYNOLA 
ICAL  DAM 

RANCH 
L06G 

SeVVILLE 

TFIELD 

LINGER 

,*l  RIVER  INTAKE  3 
N  RIVER  PH  1 

N  RIVER  PM  3 
■  TLEMAN  cm  1  SSW 
TLEMAN  STA 
G  CITY 
MATH 

GHTS  LANDING 
CRESCENTA  FC  251 
UNA  BEACH 
HONDA 

E  ARROMHEAD 

;E  CITY 

'e  ELEANOR 

^EPORT 

ESHORE 

ESIDE  1  ENE 

E  SPAULDING 
■E  SPAULDING  0AM 
jMESA 

'mesa  1  NE 
CASTER 


'ON  COVE 
OSAY 

E  OAK  CANYON  PC  230  C 
NO  SHAWNEE  HiLLS  RCH 


G  BEACH 
ALAMOS 

ANGELES  W8  AP  I 
ANGELES  we  CITY  I 
BANDS 

BANDS  ARBURUA  RCH 
GATOS 

GATOS  I*  SW 
PRIETOS  RS 
ERNE  VALLEY  2  W 

LE  CREEK  PH 
LE  CREEK  RS 
ERA 

RIVER  RS 
DEVILLE  ISLAND 

;2ANITA  LAKE  // 
,CH  FIELD 

ICOPA 

IPOSA 

TINE2    3  SSE 

■TINEZ  FIRE  STA 
' YSVlLLE 

HER 

CLOUD 

DOW  LAKE 

CA  3  SE 

DOT A  DAM 

CED  FIRE  STA  2 

CEY  HOT  SPRINGS 

ERS   INSPECTION  STA 

DLETOWN 
DLEW4TER 
,L  CREEK  2 
ERAL 

ANDA  SPENGLER  RCH 

'ESTO 
AVE 
LAKE 
/TEREY 

''RPARK   1  SSE 

i  GAN  HILL  2  E 
ONGO  VALLEY 
'NTAIN  PASS 
■IRECKENRIDGE 
'NT  OlARLO  NORTH  GATE 

'NT  HAMILTON 
'il^T  HEBRON  g  E 
ifgT  HERPnN  RS 
'NT  SHASTA  WC5  cITV  //) 
WILSON  FC  33eB  // 


NACH 
ADA  CITV 
'ARK 

'RURV  PARK  4 

'HALL  SOLEOAO  "^C  32  C 


1.27 
1.51 
1.07 


Day  of  month 


.36  .03 
.29  «0<> 


3.20     .93  .92 


.05  1.43  .47 


.04 

•  OS 
.07 


.63 

.11 
.07 


13     14  15 


.27  1,10  ,06 


1.36  .08 


1.24 
1.37 


.05 
1.74 
1.5B 


16     17  18 


T         T  T 


•OS  ,09 
•  20 
.17  ,22 


22     23     24     25    .26  27 


.14  .l? 
•  » 

.07 


.56  .15 
•  n  .01 


28  I  29  I  30 

•  12 
1*14 

•61  .OS 


.10  .20  .16 
.01  T 
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Table  3— Contmuod  October  1957 


■3 

Day  of  month 

StatioD 

Tol 

2 

3 

4  j 

5 

6 

7  1 

B  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22     23  [ 

24 

25 

26  1 

27 

28  1  29  I 

30 

31 

HTLAND 

NORTH  FOffK  RS 
WORTH  HOLLYWOOD 

0*1C  KNOLL  RS 

.92 
2.10 
l.«7 

•  84 

3*04 

.10 

T 

•  17 

•  83 

•  07 

.18 

•  19 

•  08 

.60 
•  08 

T 

.09 
.38 

146 
.25 
•  25 

T 

•  40 

.60 

•  13 

•  08 

•  21 

•  08 

.63 

■  29 

•12  ■ 

OAKLAND 

OAKLAND  WB  AP  » 
OAKVTLLE  1  WNW 
OCCrOFNTAL 
OCEANStDE  PENDLETON 

3>2e 

2.92 
5.40 
16.17 
2.01 

.01 

•  09 

•  05 

•  09 

•  32 

•  03 

•  04 

T 

.18 

•  36 

•  51 
2^92 

.01 
.73 
2.27 
5.54 

T 

•  03 

•  31 

T 

.07 

1.25 

.96 
5.11 
.54 

T 

•  01 

T 

•  09 

.01 

.63 

1.55 

T  1.00 
.45 

•  48 

•  43 

•  04 

•  06 

■  02 

■  02 

T  ■ 
.41  ■ 

OCOTILtO 
OJA! 
OtlNDA 
OHO 

OPIOS  CAM^  FC  57  BE 

•  4B 

2.26 

i.a« 

7.3J 
3.M 

•  03 

.06 

.09 

T 

.10 

l.OS 

1.38 

•  66 

•  39 

•  75 

3.11 
.30 

•  65 

.25 
.41 

.04 

.14 

• 

!l6 
.68 

.12 

•  68 

•  02 

•  05 

■  20 

•  28  • 
T  • 
.38  • 

•  33  • 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAlRTE  Cfl  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

OlfLAND 

ORLEANS 

.70 
7.35 
3.97 
5.22 
5.95 

.02 

.29 
•  02 

.60 

.06 

.17 

.85 
.80 

•  57 

•  11 

•  45 

•  72 

•  60 

•  01 

•  06 

•  24 
.58 
.40 

1.59 

1.79 
•  33 

T 

•  31 

.02 

T 

•  77 

1)33 
1.57 
.01 

.33 
.04 

.01 

.34 

I70 
.29 
1.20 

.10 
.30 

•  03 

•  54 

OROVILLE  1  WS¥ 
OROVtLLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

2.e9 

2.50 
3.17 
1  .13 
1  .24 

.51 
.35 
.39 

•  26 

•  30 

•  25 

T 

•  03 

•  08 

•  15 

•  06 

•  52 

T 

•  10 

1.12 
1.33 
.18 

.25 

.41 
.55 
•  15 

•  03 

T 

.31 

.47 

!l8 

.09 
.43 

•  08 

•  07 

T 

.06 

•  03  • 
T  • 

PACTFtC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAlCINES  OHRWALL  RCH 
PALMOALE 
PALMDALE  CAA  AP 

1.70 
2.25 
1  .93 
l.S« 
1 .51 

.08 

•  18 

•  18 

•  27 
.73 
.76 

•  15 

•  02 

.44 

.16 
.02 
.12 

.59 
.32 

T 

•  29 

•  17 

■  04 
.13 

■  26 

•  06 

•  06 

■  17 

.14  . 

•  40  • 

•  11  • 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  Ciry  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  08SV  R 
PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 

.74 
1 .05 
1.05 
3.08 
1.75 

T 

•  05 

T 

•  70 

•  62 

T 
T 

.46 
.75 

T 

.12 

•  01 

•  11 

•  21 

.10 
.74 
•  60 

•  22 

•  09 

.01 

.22 
•  18 

T 

.01 

■01  .19 
.30 

■  77 

.52  . 

•  16  • 

•  22  • 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

1.58 
.35 
6.87 
1  .76 
1  .33 

.51 

•  95 

•  02 

•  43 

•  04 

.37 
.04 
.43 

.45 

.23 
•  33 

•  10 

2^60 

•  06 

•  11 

•  05 

U66 

•  13 
.29 

.08 

•  16 

•  02 

•  01 

•  17 

.40 

.01 

T 

■  60 

•  05 

.35  .34 

T 

.53  • 

PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROBLES 

PATTIWAY 

1.97 
6.31 
.60 
1.16 
1.19 

•  03 

•  03 

.29 
.42 

.51 

.12 
.44 
.20 

•  02 
.32 

•  15 

•  18 

.57 

•  18 

•  48 

.05 

•  01 

•  02 

•  01 

•  10 

•  42 

•  14 

•  01 

•  28  • 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  SEACH 

4.87 
•  64 
1.50 
2.12 
2.47 

.03 

•  07 

1.10 
.67 

.66 
1.43 

.43 
.22 
.04 

.01 
•  09 

1^75 

•  05 

•  11 
.90 

•  06 

•  04 

•  29 

.11 

•  06 

•  63 

•  29 

•  54 

•  03 

1.11 

■  11 

•  03 

.03 

.07  . 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLYMOUTH 

6.14 
5.51 
2.06 
1.89 
1.13 

.32 

•  05 

.25 

.30 
•  20 

.07 

•  63 

•  53 

•  20 

•  50 
T 

•  19 

T 

•  35 

•  01 

.39 

•  13 

.02 

T 

.35 
•  01 

1.13 

•  90 

•  80 

•  09 

•  18 

1  ^09 

•  08 

•  05 

•  01 

•  10 

1.62 

■  49 

■  25 

■  22 
.15 

•  09 

•  02 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  USCG 

PT  PIEDRAS  flLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

9.44 
1  .00 
3.58 
2.75 
1.71 

•  03 

•  69 

•  02 

•  41 

•  06 

T 

2.44 

1^20 
2^97 

U12 

.04 

.02 
1.43 
.07 

3^30 

•  59 

•  04 

•  34 

•  03 

•  62 

•  06 

.01 

•  02 

•  07 

•  12 

1.04 

.05 
.10 

•  13 

•  01 

T 

.01 

■  01 

.43  • 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POHAY  VALLEY 

.39 
2.44 
3.40 
7.11 
1.89 

.26 

.02 
.03 
.04 

•  45 

•  62 

•  20 

•  08 

2.00 

•  49 

.04 
.10 

•  23 

.29 
.22 
.02 

2^54 

•  09 
2.43 

•  52 

.01 
.31 

•  01 

•  02 

•  02 

•  34 

T 

.71 

.77 

.02 

•  27 

.11 

.34  • 

OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 
RANCMITA 
RANDS BURG 
RAYWOOD  FLATS 

3.44 
3.58 
2.84 
.57 
4.01 

•  52 

T 

1^04 

•  10 

•  21 

.01 

.32 
.49 

.30 

•  48 

•  45 

.02 

.64 

.02 
.55 

•  05 

•  33 

.21 

•  6! 

T 

.26 

1.71 

.40 

•  02 

T 

•  02 

.28 

■63  ^47 

.04 

•  24  • 

•  10  • 
T  • 

•  19  ■ 

RED  BLUFF  HB  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLAN05 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

4.30 
6.08 
2.15 
1 .95 
1.81 

T 

.06 
.02 

.18 
.05 

•  06 

•  14 

•  06 

•  0! 

•  04 

•  01 

1.31 
•  04 

1^13 

•  89 

•  17 

!29 

.56 
•  10 

.48 

.02 
.34 
1.13 

.'37 

T 

T 

.01 
.03 

T 

.27 

T  .45 
.69 

.47 

•  30 

.04 

•  01 

T 

•  03 

•  50  • 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
R I  VERS  I DE  C 1 TRUS   E  S  F 
ROCKLIN 

3.32 
2.97 
1.42 
1 .44 
2.28 

•  09 

•  03 

•  16 

1.34 

.18 
.27 
.30 

1 .17 

•  05 

•  65 

.30 
.36 
.90 

.03 

.25 
.24 

T 

•  56 

.40 

■  01 

T 

•  61  • 

•  56  . 

round  mountain 
sacramento  wr  ap  r 
sacramento  hb  city  r 
sagehen  creek 
saint  helena 

5.81 
.92 
1 .35 
3.20 
7.14 

.28 

•  13 
T 

1^15 

•  02 

•  01 

•  42 

•  17 

.03 

•  10 

•  40 

.03 
1.61 

.21 
.35 
.35 

1.70 

T 
T 

.01 

•  i: 

•  01 
.03 

1^62 

•  48 

•  91 

1^50 

.75 

.15 

T 

T 

T 

.87 

.IC 
.04 

.90 

.23 
.45 

2.00 

.64 

.02 
•  02 

•  01 

.01 

T 

.04 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  CAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALT  SPRINGS  PH 

4.92 
3  .08 
.98 
.74 
1 .50 

•  02 

.56 

•  09 

•  56 

•  09 

•  01 

•  15 

1.03 
1^04 
•  63 

.25 

.30 
.05 

.02 

T 

U68 
1  •  25 
•  26 
.08 
.85 

.38 

.25 

.20 

T 

•  05 

.11 

•  27 

•  02 
T  •IS 

•  le 

•  oe 

.03 
.02 
.03 

T 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  3  5 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7.K 
2.12 
2.57 
2.53 
1 .47 

.10 

•  15 
.06 

•  18 

•  81 

•  32 

•  25 

•  03 

•  81 

1.10 
.32 

.19 

•  70 
.61 
.46 

.03 

.32 
.0 

1.80 

.09 
.15 
.05 

.16 

.58 
.31 
.04 

.01 

•  18 

•  04 

•  42 

.0 
.3< 
.7 

•  68 

.01 
.01 

•  2' 

.25 
.12 

T 

•  02 

T 

■  03 

■  01 

■  0 

T  . 

.65  • 
.54  • 

SANOPFRf)  PTL  STA  FC130B 
SANDSERG  WB  //fl 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  DIMAS  fire  won  FC  9' 
SAN  FERNANDO 

.5? 

1 .76 
2  .97 
1  .92 

T 

•  32 

•  17 
U45 

•  61 

.2! 

.2 
.0 
.0 

.24 

•  10 

•  05 

.08 

.36 
.51 
.46 

.01 

T 

T 

•  11 

•  03 

•  04 

•  10 

.  1 

.0 
.3 
.5 

•  05 

T 
T 

■  01 

T  . 
.01  . 
.02  • 

•  44  • 

•  12  • 

SAN  FRANCISCO  W8  AP  P 
SAN  FRANCISCO  FOP  K 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425RE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

2.81 
3.4e 
2.5< 
3.4C 
2.41 

T 

•  07 

•  17 

.0< 
.0 

•  3 

•  5 

1.26 
.92 

1^04 
U70 
•  83 

.1 

.  1 
.0 
.0 

•  56 

■  11 

•  06 

•  oe 

.50 

•  56 

•  60 

•  02 

•  04 

•  06 

•  IS 
.01 

.1 
.2 
.6 

.51 
.61 

•  0 

•  0 

T 
T 

•  oe 

.06 

T 

T 

•  43  • 

•  52  • 
.29  • 

SAN  GPEGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN   JOSE  F 

San  LUIS  OBISPO  poly 

SAN  MARCOS  RANCH 

3.4 
3.9 
.9 

1.3 

T 

.02 

.01 

•  17 

•  04 

.  2 
.0 

1.69 
•  59 

T 

•  45 

•  15 

.0 
.0 
.5 

•  67 

•  06 

•  07 

•  03 

•  81 

•  18 

T 

.05 
.03 

T 

.06 

.  5 

.1 
.2 

•  56 

3  •SO 

•  10 

T 

>  ^13 

T 
T 

•  62  • 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

S4NTA   ANA    FIRF  ^Ti 

SANTA  ANA  RIVER   PH  1 

2  .9 
1.3 
7.8 
1.9 

2  .(5 

•  05 

•  54 

.0 
.0 

.  .02 

.0 

1.0 

1.42 
2.07 

•  89 

•  53 
.52 

.8 

•  58 

•  06 
2.04 

.06 
2  .02 

•  10 

.40 
.42 

.0 

.50 

.05 
.02 
.11 

T 

.4 
.4 

•  33 

2.02 

k  T 

! 

T 

.06 

T 
T 

T 
T 

.1 

•  27  . 

•  44  . 

}     .35  . 

SANTA  ANITA  FERN  FC  43? 

SANTA  BARBARA 

SANTA   RARPAPA    CAA  AP 

3.5 
1 .4 
.8 

) 

.  10 

1.53 
.04 

.0 
.0 

2  .07 
2  .39 
.62 

.74 
.24 

1 

.06 
.26 
.04 

•  6 
.0 

T 

2 
1 

T 

.55  . 
.05  • 
.04  • 
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btation 

Total 

Day  of  month 

1 

 L 

2 

 L 

3 

4 

 L 

5 

 1— 

6 

7  1   8   1  9 

10  1 

 L 

11 

 L 

12 

13 

14 

 L 

15 

16  17 

 J  

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

1 

23 

1 

24 

25 

1 

26 

1 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

SANTA  RAi?RARA   TV  PEAK 

2 

•  16 

.75 

.90 

.30 

.17 

•  04 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

•  91 

T 

•  02 

.01 

.58 

17 

.03 

.10 

SANTA  CRUZ 

5 

•  34 

.09 

1.51 

2 

.49 

1.04 

•  18 

SANTA  FF  DAM 

2 

•  17 

.67 

.36 

.57 

.02 

.10 

•  45 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

•  41 

•  37 

•  11 

.02 

1 

.21 

•  41 

.2S 

.01 

Santa  Margarita  rooster 

2 

•  14 

.40 

.09 

20 

U20 

•  25 

SANTA  MARIA 

.34 

.01 

.75 

.01 

>2C 

1.0! 

.01 

T 

SANTfl  MARIA   14  ENE 

12 

12 

.50 

1.34 

SANTA  MARIA  WH  AP  R 

•  30 

.07 

T 

.31 

.50 

SANTA  MONICA 

58 

•  66 

.62 

.25 

7 

•  OS  I 

SANTA  MONICA  PIER 

1 

•  75 

.87 

•  05 

.60 

.17 

7 

7 

■  06  I 

SANTA  PAULA 

.15 

.46 

•  44 

.33 

•  09  . 

SANTA  ROSA 

16 

■  11 

•  02 

.  OA 

.  36 

2^35 

1 

43 

•  06 

T 

.20 

1^40 

•  06 

SANTIAGO  PAM 

26 

.64 

.09 

.65 

•  40 

•  46 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

19 

■  25 

•  25 

•  04 

•  22 

.01 

.05 

1.34 

.01 

•  02 

SAWYERS  BAR  RS 

6 

95 

•  12 

•  11 

.14 

1.09 

.14 

.  32 

•  05 

.  53 

•  52 

.05 

1 

.53 

•  13 

.66 

•  86 

» 

.38 

SCOT lA 

5 

17 

.06 

.13 

.16 

.03 

.  39 

T 

.  56 

•  80 

.10 

.06 

1 

10 

•  19 

1.39 

•  11 

•  06 

.01 

SEARSVILLE  LAKE 

2 

•  44 

.02 

.20 

.02 

50 

.04 

.  04 

•  48 

SEPULVEDA  DAM 

1 

•  05 

.36 

.10 

•  32 

.16 

•  07 

SHASTA  0AM 

8 

45 

.10 

.10 

.15 

•  97 

U67 

.21 

2 

32 

.13 

.59 

2^  16 

•  04 

.01 

SHELL  APS  PLANT 

2 

.08 

.63 

.79 

.24 

•  42 

SHINGL^ 

T 

•  11 

.20 

71 

.49 

T 

•  24 

SIERRA  CITY 

84 

•  18 

.01 

.58 

.01 

•  18 

.20 

.  18 

1 

•  12 

.01 

.28 

.01 

1^30 

.01 

SIERRA  MAORE  1  N 

.75 

.01 

.40 

!o4 

•  03 

.  29 

.03 

•  45 

SIERRAVILLE  RS 

66 

T 

.36 

•  01 

•  40 

.01 

.05 

.02 

.01 

25 

.20 

.82 

•  38 

•  15 

SIGNAL  HILL  FC  *15 

1 

•  22 

.51 

•  09 

.40 

.02 

•  20 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

89 

• 

.42 

•  04 

•  13 

3.  35 

2>40 

2 

•  55 

.05 

1.50 

•  25 

•  20 

SLOAT 

2 

84 

.10 

.51 

.84 

.04 

.65 

.13 

•  25 

7 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

•  97 

.15 

.62 

!o6 

•  11 

•  03 

SMITH  RIVER  3  WNW 

6 

91 

•  45 

1.11 

1.00 

.84 

.15 

•  IB 

.27 

.21 

1 

62 

•  07 

.24 

•  22 

•  52 

.03 

SNOW  CREEtt  UPPER 

1 

72 

•  25 

.12 

.10 

.02 

•  32 

•  91 

SODA  SPR INGS 

•  01 

.10 

T 

.37 

.12 

•  90 

.27 

.04 

.03 

.04 

1 

•  06 

.87 

.03 

.11 

1^05 

.02 

SOMIS  3  NE 

.50 

SOMIS  3  NW 

2 

07 

.06 

.96 

•  55 

•  42 

•  06 

SONOMA 

5 

84 

T 

.10 

.75 

1.38 

T 

2 

.50 

1.05 

•  04 

•  02 

SONORA 

1 

•  79 

T 

•  12 

.53 

•  96 

•  13 

.03 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

1 

80 

.27 

60 

•  25 

.50 

T 

.06 

.12 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

2 

09 

10 

.17 

'' 

SPRECKELS  HWY  PRTDGE 

97 

.03 

•  02 

.15 

.43 

19 

.06 

.OS 

•  03 

SPRINGVILLE  7  ENE 

3 

97 

.68 

.01 

1 

BO 

.38 

.16 

•  90 

•  04 

squaw  valley  lodge 

51 

.03 

•  60 

.04 

.57 

T 

.09 

T 

1 

.47 

•  15 

T 

.33 

1.07 

•  16 

SQUIRREL   INN  1 

1.05 

.85 

* 

• 

• 

1.48 

7 

•  13 

•  05 

•  15 

•  60 

SQUIRREL   INN  2 

08 

*25 

.06 

.31 

.40 

1.06 

.22 

•  05 

STOCKTON  CAA  AP 

T 

•  66 

T 

.16 

.  56 

.14 

STOCKTON  FIRE  STA  k 

T 

.12 

.62 

.21 

7 

•  14 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

1 

73 

.75 

.22 

.01 

64 

.01 

.10 

STONYFORO  RS 

.14 

95 

3.28 

.05 

.47 

.  23 

•  04 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

38 

•  02 

2. 12 

1.41 

1 

04 

.10 

STRAWBERRY  VALLEY 

•  77 

•  eo 

•  01 

1*48 

.03 

.01 

.12 

.03 

2 

.46 

.03 

T 

.06 

1.45 

•  24 

•  03 

SUNLANf) 

.92 

T 

36 

.26 

.01 

.34 

7 

•  45  . 

5USANA  KNOLLS 

1 

•  89 

.24 

•  74 

•  04 

.35 

.42 

.09 

.01 

SUSANV! LLE 

.13 

T 

•  05 

T 

.39 

.37 

•  22 

T 

•  31 

.24 

.06 

.05 

•  04 

SUSaNVILLE  AP 

1 

29 

•  02 

.15 

.02 

.05 

•  10 

.17 

.02 

.05 

SUTTER  HILL  RS 

46 

.05 

.03 

67 

.52 

.05 

.13 

•  01 

TABLE  MOUNTAIN 

2 

63 

.77 

•  IB 

.26 

.40 

T 

•  38 

7 

T 

T 

T 

•  84  • 

TAHOE 

2 

10 

.20 

.06 

.  03 

•  01 

.05 

.  32 

.30 

.20 

.27 

.01 

.65 

TEHACHAPl 

1 

05 

.06 

•  08 

.76 

.02 

.12 

•  01 

TEJON  RANCHO 

1 

14 

•  10 

.23 

.01 

Thermal  caa  ap 

65 

.06 

.05 

7 

7 

.19 

.28 

•  05 

THOUSAND  OAKS   2  N 

1 

37 

.07 

•  07 

•  02 

•  40 

.78 

7 

7 

•  03  • 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

1 

04 

•  03 

.08 

.02 

06 

•  45 

.05 

.01 

.32 

TIGER  CREEK  PH 

.23 

•  04 

.11 

1 

.66 

.07 

.09 

.01 

.16 

.07 

•  02 

7 

TOPANGA  RS  FC  6 

.06 

•  65 

06 

TORRANCE 

, 

00 

!52 

.02 

.10 

.10 

.11 

7 

7 

•  IS 

TRACY  CARRONA 

1.02 

20 

.20 

.  13 

TRACY  PUMPING  PLANT 

1 

62 

.50 

.43 

.49 

•  20 

TRONA 

T 

.10 

T 

.10 

.05 

7 

T  . 

TRUCKEE  RS 

* 

QO 

.27 

.  02 

.06 

.02 

16 

•  40 

.49 

.12 

.43 

TULELAKE  //R 

44 

.34 

.16 

.02 

.02 

.10 

.10 

• 

.40 

•  12 

•  16 

•  02 

TULELAKF  5  WSW 

•  in 

.18 

.03 

T 

.  14 

.04 

.10 

•  03 

- 

- 

turlock 

61 

•  13 

•  20 

.08 

.20 

T"=^NTaRLE  CREEK 

.16 

.08 

•  12 

•  45 

.76 

.14 

2 

29 

•  28 

•  65 

1.81 

.03 

•  37  . 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

2 

21 

.42 

TWENTYNINE  PAL'^S 

.04 

•  0  5 

•  20 

•  40 

•  43 

T  . 

TWIN  LAKES 

.14 

.01 

T 

•  25 

.02 

•  65 

.07 

.19 

.19 

•  17 

•  05 

.01 

UK  I  AH 

5 

5? 

.01 

.63 

.05 

T 

1.82 

.70 

.  17 

1 

42 

.02 

•  54 

•  01 

.15 

UK  I  AH  4  W 

T 

.64 

.01 

1»  69 

.96 

•  01 

2 

19 

.16 

•  58 

•  16 

.20 

•  02 

•  37  ' 

UNION  OIL  STEARNS  ARS 

UCLA 

_ 

.60 

•  16 

.50 

!o6 

7 

•  06 

•  08  • 

UPLAND 

93 

.6-. 

.76 

1* 

.54 

.82 

•  29 

•  68  • 

UPDER  LAKE  7  W 

5 

78 

T 

•  66 

•  05 

.02 

1^66 

•  89 

•  14 

• 

1 

.47 

T 

.01 

•  79 

•  99 

7 

•  10 

UPPER  LAKE  RS 

.05 

.47 

.67 

• 

1 

•  47 

.32 

UPPER  MATTOLE 

.10 

•  95 

•  73 

•  61 

.60 

•  03 

•  65 

VACAVILLE 

71 

.04 

!o3 

1.52 

.08 

1 

•  57 

.02 

•  91 

•  04 

.02 

.15 

•  20 

•  45 

Valley  center  3 

42 

.57 

.73 

•  30 

valyermo  RS 

1 

63 

.52 

•  03 

•  12 

.06 

•  06 

.  12 

•  02 

•  70  • 

VAN  NUY5  CITY  WHSE  FC  15 

.52 

.13 

•  50 

.18 

•  12  • 

VENTURA 

a\ 

*  34 

04 

.03 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

17 

.05 

.18 

•  06 

.12 

.24 

•  14 

•  12 

.46  . 

VINCENT  Patrol  "^ta  fc120 

.90 

03 

•  09 

.06 

.15 

.03 

•  02 

•  30  I 

VINTON 

1 

69 

.09 

.29 

.03 

•  10 

T 

.03 

T 

11 

T 

.62 

.35 

T 

•  07 

VISALIA 

T 

.19 

•  05 

.01 

29  I 

VISTA 

61 

.05 

■  20 

04 

''' 

■ 

10 

VOLCANOVlLLE 

•  01 

.20 

.  23 

.24 

.09 

.73 

.50 

.05 

7 

•  60 

7 

VOLLMERS 

78 

•  03 

.20 

.03 

.  27 

T 

1^  19 

1.81 

.45 

2 

.04 

.06 

U44 

2^04 

.15 

•  05 

VOLT A  PH 

5 

50 

.26 

.01 

1.55 

.12 

.47 

•  28 

.32 

T 

.02 

2 

03 

.17 

•  16 

•  02 

.09 

WALLACE 

.17 

.25 

T 

91 

.11 

T 

•  16 

WALNUT  CREEK 

fl5 

.03 

.48 

WALNUT  CREEK  4  E 

T 

.91 

•  06 

38 

T 

•  09 

.11 

WALNUT  GROVE 

42 

.55 

.03 

63 

•  15 

.04 

•  02 

WALNUT  PATROL  "^TA  FC10?n 

2 

22 

•  54 

23 

.72 

.31 

7 

7 

•  20 

•  42  • 

WARNER  SPRINGS 

•  67 

.59 

T 

T 

T 

.61 

7 

.11 

•  19  • 

WASCO 

•  02 

''" 

.15 

.08 

WATIONVILLE  WATERWORKS 

T 

.01 

.32 

•  19 

.57 

7 

•  10 

WEAVERVILLE  RS 

.28 

.13 

.39 

•  07 

25 

04 

1  05 

.75 

•  10 

1.59 

29 

•  70 

.73 

.17 

WEED   1  S 

6 

63 

.20 

.05 

.3? 

T 

.12 

.07 

.20 

1.26 

1.45 

•  60 

•  16 

.32 

•  92 

•  78 

.04 

•  11 

•  01 

WESTHAVEN 

25 

•  14 

.07 

.04 

16 

WEST  POINT  3  SW 

.08 

•  02 

.10 

25 

14 

•  27 

WHITE  ROCK 

1 

22 

•  07 

•  13 

.10 

•  32  ■ 

WHITTIER  FC   106  C 

1 

59 

•  47 

04 

.56 

.20 

WILLIAMS 

3 

91 

•  05 

T 

.  11 

1.86 

.03 

46 

.81 

7 

•  38 

•  17 

.02 

WILLOWS 

4 

31 

.45 

1 

00 

.01 

•  26 

•  13 

.05 

WINTERS 

2 

92 

1.29 

.10 

.61 

08 

•  21 

•  59 

•  06 

WOFFORn  HEIGHTS 

26 

T 

T 

15 

T 

.05 

WOODFORnS 

1 

.35 

T 

T 

T 

T 

20 

.96 

.27 

7 

7 

WOODLAND  1  WNW 

1 

50 

•  01 

.41 

.07 

43 

.11 

•  22 

•  20 

.05 

.01 

•  58 

VORBA  LINDA 

1 

•  96 

.59 

07 

.57 

.14 

•  14 

.05 

7 

7 

YOSEMITF  NP 

1 

54 

.01 

T 

.11 

.01 

75 

.07 

.02 

.35 

.03 

.41 

.16 

YREKA 

2 

30 

.01 

.02 

.59 

.02 

.06 

.26 

.07 

.02 

14 

.01 

.37 

.14 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  . 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

"  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADtN  RS 

MAX 

65 

60 

50 

50 

47 

63 

58 

60 

60 

61 

64 

66 

65 

55 

59 

62 

54 

50 

5£ 

65 

62 

56 

62 

67 

61 

57 

59 

1 

MIN 

39 

3S 

33 

32 

31 

31 

36 

34 

36 

43 

30 

30 

30 

30 

24 

35 

31 

39 

36 

3S 

40 

40 

32 

30 

30 

33 

2t 

33 

6 

ALDERPOINT 

MAX 

70 

75 

70 

65 

63 

56 

67 

78 

71 

65 

68 

66 

65 

66 

67 

74 

72 

72 

70 

66 

74 

66 

65 

64 

65 

66 

63 

72 

71 

67 

68 

5 

MIN 

52 

49 

42 

43 

44 

46 

45 

49 

54 

55 

50 

49 

52 

48 

47 

49 

47 

45 

48 

46 

40 

40 

52 

4t 

51 

50 

50 

49 

38 

41 

47 

47 

3 

ALPINE  1  H 

MAX 

88 

74 

74 

79 

79 

75 

81 

86 

64 

79 

69 

66 

65 

68 

66 

75 

76 

8C 

86 

75 

60 

65 

74 

73 

68 

73 

7 

MIN 

51 

42 

49 

41 

44 

41 

40 

44 

46 

50 

50 

51 

49 

54 

55 

53 

48 

58 

56 

51 

47 

42 

44 

44 

48 

52 

57 

53 

48 

54 

53 

46 

9 

ALTURAS  RS 

MAX 

64 

47 

61 

49 

48 

50 

5  0 

52 

60 

60 

61 

65 

67 

58 

62 

62 

65 

64 

60 

59 

59 

59 

57 

53 

62 

63 

58 

65 

62 

67 

65 

59 

2 

MIN 

UU 

38 

34 

30 

32 

34 

28 

34 

43 

30 

36 

36 

33 

44 

27 

24 

25 

24 

28 

27 

28 

37 

41 

35 

45 

35 

32 

24 

21 

24 

28 

32 

4 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

69 

68 

61 

58 

57 

57 

63 

65 

59 

58 

62 

56 

63 

62 

62 

69 

69 

71 

64 

59 

62 

60 

54 

62 

62 

70 

67 

72 

70 

66 

69 

63 

5 

MIN 

46 

46 

41 

39 

47 

39 

41 

49 

49 

51 

47 

46 

50 

46 

47 

47 

49 

50 

43 

47 

42 

46 

49 

52 

52 

50 

55 

51 

53 

49 

48 

47 

3 

kNTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

77 

78 

79 

74 

71 

71 

71 

73 

76 

75 

63 

69 

66 

66 

72 

75 

76 

7  3 

7 1 

62 

74 

70 

76 

72 

78 

77 

76 

72 

9 

MIN 

52 

52 

53 

49 

52 

52 

45 

49 

52 

55 

54 

48 

56 

51 

49 

47 

48 

50 

45 

48 

40 

41 

50 

51 

56 

52 

53 

49 

47 

43 

43 

49 

4 

ASM  MTM 

MAX 

78 

78 

76 

73 

76 

75 

73 

86 

90 

88 

78 

69 

65 

67 

72 

76 

72 

73 

63 

7  0 

68 

74 

72 

87 

81 

76 

78 

77 

72 

75 

4 

MIN 

58 

52 

53 

44 

46 

48 

46 

47 

56 

58 

54 

53 

52 

54 

52 

51 

52 

54 

54 

48 

39 

41 

42 

46 

50 

52 

51 

54 

52 

55 

52 

50 

6 

kUBERRY 

MAX 

79 

74 

72 

68 

73 

75 

70 

79 

83 

77 

68 

65 

64 

64 

70 

73 

75 

76 

72 

68 

62 

6  8 

65 

71 

70 

72 

75 

74 

74 

75 

75 

71 

7 

MIN 

50 

46 

46 

39 

43 

44 

40 

40 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

47 

46 

47 

50 

49 

45 

36 

40 

45 

48 

48 

49 

47 

46 

47 

49 

46 

0 

AUBURN 

MAX 

74 

74 

74 

67 

66 

68 

62 

7  0 

63 

65 

69 

71 

76 

76 

75 

MIN 

51 

49 

47 

42 

46 

42 

44 

47 

54 

50 

49 

51 

52 

52 

52 

49 

48 

49 

48 

46 

42 

44 

48 

50 

51 

50 

49 

49 

50 

50 

4S 

48 

4 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

70 

70 

68 

72 

70 

68 

70 

73 

70 

68 

71 

69 

67 

70 

70 

68 

71 

73 

75 

7] 

70 

69 

66 

69 

6 

MIN 

52 

56 

51 

50 

52 

50 

51 

52 

53 

56 

50 

66 

55 

53 

54 

53 

57 

54 

55 

48 

48 

50 

51 

5' 

5' 

57 

55 

54 

56 

57 

5* 

53 

3 

A VENAL  9  SSE 

MAX 

85 

81 

81 

73 

80 

78 

76 

74 

84 

84 

80 

72 

72 

69 

72 

76 

79 

76 

8] 

7( 

82 

6C 

77 

4 

MIN 

53 

49 

52 

42 

44 

48 

49 

43 

56 

64 

51 

48 

56 

52 

50 

51 

49 

57 

47 

41 

40 

52 

47 

51 

5; 

57 

52 

51 

47 

50 

5* 

50 

2 

BACKUS  RANCH 

MAX 

83 

82 

71 

60 

79 

73 

79 

84 

66 

81 

61 

71 

64 

69 

73 

77 

79 

65 

72 

6f 

70 

70 

7t 

65 

67 

73 

0 

MIN 

57 

56 

50 

49 

47 

45 

50 

46 

42 

46 

51 

46 

50 

50 

48 

47 

47 

57 

56 

47 

36 

39 

38 

39 

u: 

52 

45 

44 

47 

46 

52 

47 

5 

BAKER  9  NNW 

MAX 

99 

91 

87 

82 

80 

85 

84 

81 

86 

92 

92 

74 

76 

73 

76 

80 

82 

74 

62 

7  0 

78 

81 

67 

75 

63 

78 

7  0 

79 

8 

MIN 

67 

60 

63 

51 

52 

57 

52 

51 

53 

59 

65 

52 

57 

59 

56 

60 

57 

59 

56 

58 

49 

45 

46 

5; 

52 

52 

54 

54 

53 

51 

56 

55 

1 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

81 

80 

75 

75 

76 

74 

73 

83 

93 

67 

68 

73 

70 

71 

72 

79 

80 

65 

7  4 

76 

76 

75 

82 

78 

81 

75 

75 

76 

5 

MIN 

56 

54 

51 

47 

46 

47 

47 

49 

51 

57 

56 

55 

60 

58 

57 

60 

55 

60 

53 

53 

47 

46 

52 

51 

52 

55 

55 

53 

55 

53 

56 

53 

1 

BARRETT  DAM 

MAX 

91 

86 

78 

72 

80 

7  5 

71 

67 

67 

60 

62 

64 

64 

66 

69 

72 

8C 

74 

0 

MIN 

49 

40 

47 

36 

37 

38 

37 

37 

43 

46 

50 

51 

47 

50 

54 

54 

46 

49 

55 

50 

45 

36 

39 

4; 

42 

4f 

4E 

52 

4i 

4( 

i' 

45 

5 

BAR STOW 

MAX 

84 

86 

64 

74 

71 

71 

72 

74 

77 

76 

60 

59 

70 

72 

76 

73 

72 

6C 

70 

72 

66 

73 

9 

MIN 

53 

54 

57 

45 

44 

51 

54 

55 

47 

50 

53 

47 

51 

51 

50 

51 

50 

52 

50 

50 

39 

41 

42 

41 

4! 

51 

52 

48 

50 

46 

54 

49 

2 

3EAUM0NT  1  E 

MAX 

83 

76 

70 

74 

78 

73 

80 

83 

86 

81 

60 

60 

56 

70 

66 

74 

77 

67 

69 

55 

56 

60 

70 

75 

76 

76 

75 

63 

68 

70 

61 

70 

7 

MIN 

46 

43 

51 

52 

43 

39 

42 

46 

48 

49 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

49 

52 

52 

50 

41 

42 

39 

44 

60 

58 

59 

51 

51 

55 

52 

48 

9 

BEN  LOMOND 

MAX 

74 

75 

71 

66 

65 

68 

67 

72 

71 

68 

65 

6  0 

65 

65 

68 

85 

65 

86 

75 

65 

65 

64 

62 

64 

70 

74 

76 

77 

78 

77 

76 

70 

9 

MIN 

47 

45 

46 

42 

44 

49 

40 

40 

44 

45 

49 

46 

43 

49 

43 

45 

45 

46 

45 

48 

39 

45 

44 

54 

55 

47 

46 

45 

44 

42 

40 

45 

2 

JERKELEV 

MAX 

72 

72 

68 

66 

67 

68 

7  0 

73 

71 

69 

67 

63 

67 

67 

66 

71 

75 

73 

62 

67 

63 

6  2 

61 

70 

69 

71 

67 

76 

73 

72 

66 

68 

6 

MIN 

56 

56 

55 

50 

53 

50 

55 

57 

58 

55 

55 

56 

56 

53 

54 

53 

53 

57 

53 

50 

53 

53 

57 

57 

61 

57 

55 

53 

54 

50 

51 

54 

4 

BIC  BAR  RS 

MAX 

61 

58 

59 

61 

66 

57 

63 

70 

68 

66 

63 

6] 

6S 

6  ] 

64 

6 

MIN 

52 

49 

44 

42 

42 

45 

46 

42 

51 

50 

50 

52 

51 

49 

47 

46 

45 

46 

45 

35 

36 

42 

43 

4<; 

51 

5C 

4E 

47 

42 

42 

44 

45 

9 

BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

60 

55 

53 

58 

56 

52 

61 

62 

60 

57 

46 

44 

42 

49 

50 

53 

52 

52 

52 

38 

33 

4  0 

49 

56 

57 

48 

50 

38 

44 

50 

40 

50 

2 

MIN 

45 

37 

35 

31 

38 

26 

27 

28 

25 

28 

33 

29 

36 

42 

34 

34 

30 

30 

30 

29 

27 

22 

24 

26 

28 

36 

36 

29 

34 

29 

39 

31 

5 

JIG  CREEK 

MAX 

60 

62 

58 

54 

59 

59 

56 

73 

74 

65 

56 

53 

52 

55 

59 

63 

63 

63 

59 

50 

46 

5  5 

56 

63 

63 

63 

62 

64 

64 

64 

59 

59 

7 

MIN 

44 

43 

44 

38 

38 

39 

52 

47 

50 

51 

43 

42 

45 

44 

43 

A7 

49 

51 

46 

33 

33 

36 

40 

4ft 

47 

47 

44 

47 

46 

46 

46 

44 

1 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

79 

78 

72 

69 

72 

74 

73 

75 

79 

67 

70 

71 

72 

74 

75 

76 

72 

49 

54 

6  4 

64 

73 

7r 

69 

69 

71 

72 

69 

72 

70 

7 

MIN 

38 

44 

41 

34 

27 

26 

30 

37 

37 

41 

47 

38 

43 

46 

48 

37 

37 

46 

38 

32 

33 

28 

33 

34 

39 

37 

38 

39 

35 

32 

35 

37 

1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

61 

59 

41 

51 

5  3 

56 

60 

58 

49 

52 

45 

48 

4Q 

55 

55 

51 

53 

36 

4  9 

51 

5] 

54  53 

46 

47 

46 

51 

52 

51 

5 

MIN 

37 

32 

31 

30 

33 

38 

30 

36 

42 

36 

33 

28 

34 

31 

31 

29 

31 

35 

33 

24 

20 

21 

32 

32 

36 

32 

39 

30 

28 

29 

31 

31 

8 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

56 

58 

45 

44 

39 

47 

54 

60 

62 

56 

50 

48 

47 

54 

56 

58 

60 

59 

53 

43 

54 

5  0 

42 

56 

57 

63 

56 

63 

62 

60 

6  0 

53 

9 

MIN 

40 

40 

35 

35 

33 

34 

33 

44 

49 

42 

42 

41 

41 

39 

43 

43 

43 

45 

37 

37 

37 

38 

3ft 

39 

45 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

40 

6 

BLYTHE 

MAX 

100 

95 

87 

88 

93 

90 

66 

93 

96 

95 

84 

75 

76 

78 

83 

87 

88 

90 

69 

77 

73 

79 

83 

88 

88 

82 

88 

76 

78 

75 

75 

65 

1 

MIN 

69 

63 

63 

55 

59 

60 

53 

51 

57 

60 

66 

54 

57 

62 

61 

59 

59 

59 

56 

64 

53 

48 

51 

49 

59 

59 

59 

6C 

57 

59 

60 

56 

2 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

101 

95 

87 

87 

94 

90 

92 

94 

93 

80 

76 

76 

80 

fl4 

86 

88 

87 

78 

73 

77 

79 

84 

87 

83 

86 

66 

77 

74 

76 

83 

9 

MIN 

72 

71 

63 

62 

61 

63 

59 

54 

62 

65 

56 

55 

57 

61 

61 

61 

62 

61 

62 

59 

54 

48 

51 

52 

63 

62 

63 

60 

59 

60 

60 

60 

0 

BOCA 

MAX 

50 

6  0 

67 

64 

67 

63 

6  5 

63 

57 

37 

5  0 

54 

45 

59 

62 

56 

59 

57 

60 

64 

57 

3 

MIN 

26 

24 

29 

21 

29 

31 

21 

24 

31 

19 

29 

26 

36 

32 

27 

24 

21 

24 

20 

23 

26 

26 

30 

33 

35 

41 

31 

20 

25 

25 

28 

27 

4 

BONITA 

MAX 

eo 

76 

78 

74 

77 

76 

75 

71 

72 

74 

73 

71 

75 

75 

68 

70 

71 

7  4 

78 

79 

89 

82 

73 

7C 

84 

75 

7  ] 

75 

0 

MIN 

52 

56 

58 

48 

47 

49 

46 

46 

51 

52 

55 

55 

55 

59 

62 

54 

63 

61 

60 

54 

46 

47 

46 

5C 

55 

55 

56 

50 

55 

57 

53 

5 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

99 

95 

93 

81 

87 

94 

93 

66 

90 

92 

92 

80 

80 

76 

61 

85 

8  0 

86 

85 

77 

6  9 

77 

80 

85  69 

82 

84 

67 

76 

7  5 

83 

9 

MIN 

68 

52 

51 

47 

49 

53 

50 

50 

52 

56 

66 

56 

55 

62 

58 

56 

54 

52 

52 

51 

50 

50 

45 

46 

49 

54 

59 

59 

5fi 

54 

56 

53 

8 

BOWMAN  0AM 

MAX 

57 

59 

53 

44 

40 

47 

54 

61 

62 

57 

54 

53 

46 

56 

59 

59 

61 

61 

55 

50 

52 

4  9 

4  6 

5] 

57 

60 

59 

59 

63 

6  ] 

64 

55 

3 

MIN 

38 

38 

34 

30 

33 

31 

33 

39 

43 

42 

40 

41 

40 

38 

39 

39 

38 

39 

35 

36 

37 

39 

33 

39 

45 

41 

39 

42 

39 

39 

38 

38 

0 

BRAWLEY 

MAX 

104 

1  04 

87 

88 

91 

96 

93 

92 

97 

95 

80 

82 

82 

82 

60 

79 

87 

88 

90 

89 

77 

8  0 

83 

87 

92 

82 

7  2 

86 

0 

MIN 

72 

69 

65 

58 

55 

64 

57 

65 

63 

66 

58 

61 

64 

63 

51 

64 

6? 

61 

59 

65 

57 

53 

51 

52 

5f 

59 

62 

6( 

55 

61 

61 

60 

4 

BRIDGEPORT 

MAX 

63 

68 

51 

52 

58 

61 

61 

69 

71 

66 

53 

5  5 

60 

60 

58 

65 

66 

64 

59 

45 

43 

5  9 

5ft 

61 

63 

54 

57 

53 

59 

62 

59 

1 

MIN 

30 

19 

37 

22 

19 

11 

7 

24 

32 

26 

30 

27 

33 

21 

31 

10 

19 

28 

20 

30 

26 

18 

25 

26 

27 

30 

32 

38 

in 

18 

2C 

24 

6 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

75 

75 

78 

69 

69 

67 

70 

69 

70 

69 

64 

67 

71 

74 

7  4 

76 

66 

67 

67 

66 

67 

69 

70 

3 

MIN 

50 

48 

42 

54 

44 

40 

50 

55 

55 

50 

55 

52 

46 

44 

47 

43 

51 

43 

49 

52 

54 

56 

47 

4E 

42 

43 

39 

4C 

47 

9 

aURBANK  WB  AP 

MAX 

80 

75 

74 

74 

77 

75 

76 

61 

82 

75 

65 

69 

65 

73 

69 

77 

81 

69 

6  8 

64 

67 

69 

74 

82 

87 

80 

65 

76 

79 

74 

6 

MIN 

54 

53 

59 

53 

50 

54 

5  1 

50 

52 

54 

56 

51 

56 

56 

58 

55 

54 

60 

54 

49 

46 

46 

49 

51 

57 

63 

58 

57 

56 

55 

6C 

54 

1 

BURLINGAHE 

MAX 

68 

67 

66 

68 

66 

68 

66 

76 

75 

70 

65 

64 

67 

67 

67 

69 

73 

71 

66 

64 

67 

65 

64 

66 

66 

66 

68 

72 

71 

66 

66 

67 

9 

MIN 

55 

53 

53 

51 

51 

52 

48 

53 

57 

56 

53 

50 

56 

58 

49 

48 

51 

54 

55 

49 

47 

48 

58 

56 

59 

54 

54 

50 

49 

47 

45 

52 

3 

BURNEY 

MAX 

69 

63 

63 

55 

52 

53 

5  0 

57 

69 

58 

58 

65 

58 

59 

64 

66 

66 

65 

57 

63 

5  5 

6^ 

60 

64 

55 

58 

60 

5 

MIN 

41 

39 

34 

33 

36 

36 

30 

34 

40 

43 

38 

36 

44 

47 

28 

27 

27 

28 

25 

30 

29 

38 

45 

4i 

46 

41 

29 

27 

24 

2f 

27 

34 

6 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

82 

80 

80 

74 

79 

74 

76 

74 

81 

90 

81 

69 

72 

67 

73 

73 

78 

79 

81 

79 

66 

68 

72 

73 

70 

68 

70 

81 

77 

80 

76 

75 

6 

MIN 

56 

51 

52 

39 

42 

42 

43 

41 

46 

50 

55 

49 

56 

56 

53 

54 

50 

56 

5n 

48 

40 

38 

44 

45 

50 

46 

50 

52 

50 

49 

54 

48 

7 

CACHUMA  DAM 

MAX 

82 

81 

80 

77 

77 

78 

75 

62 

86 

62 

76 

68 

73 

62 

73 

75 

80 

62 

64 

76 

64 

69 

71 

73 

er 

87 

84 

66 

63 

82 

79 

77 

0 

MIN 

51 

46 

52 

39 

36 

45 

39 

42 

42 

43 

51 

46 

53 

54 

45 

4ft 

50 

52 

53 

48 

43 

55 

51 

46 

45 

50 

52 

50 

51 

49 

55 

47 

8 

See  Felerence  Notes  Following  Station  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

Oi 
P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

58 
40 

60 
35 

62 
39 

52 

32 

52 
32 

50 
36 

52 
30 

60 
34 

70 
44 

70 
40 

56 
40 

52 
42 

52 
44 

52 
3* 

56 
36 

38 

36 

66 

38 

66 
34 

56 

32 

40 

30 

50 
32 

56 
34 

46 

38 

62 
40 

62 
44 

62 
36 

60 
36 

66 

36 

64 
36 

66 
36 

58 
36 

3 
8 

CALLAHAN  RS 

MAX 
MIN 

66 

38 

60 

33 

53 
34 

48 
29 

53 
29 

52 
29 

57 

23 

65 

39 

59 
43 

56 
42 

65 
37 

57 

35 

64 
41 

61 
42 

64 

27 

65 
26 

62 
26 

63 
27 

55 
25 

60 
26 

64 

27 

61 
42 

58 
40 

60 
38 

55 
41 

62 

40 

54 
30 

57 
26 

62 
26 

59 
27 

58 
29 

59 
32 

3 
8 

CAMPO 

MAX 
MIN 

82 
43 

75 
33 

69 
44 

32 

78 

32 

74 

30 

79 

32 

65 

33 

84 

40 

79 
41 

63 
42 

62 
42 

62 
44 

64 
51 

70 
49 

72 
51 

74 
44 

68 
48 

69 
51 

59 
49 

56 

43 

65 
37 

74 

35 

76 
34 

77 
45 

76 
40 

76 

36 

65 
45 

69 
42 

66 
53 

66 
49 

71 
41 

2 
6 

CAMP  PARDEE 

MAX 

MIN 

75 
51 

77 

50 

78 

52 

70 
46 

70 
46 

65 
41 

70 
45 

70 
47 

80 
59 

84 

50 

68 

52 

68 
53 

66 
51 

62 
56 

64 
52 

74 

52 

76 

52 

78 

52 

79 
49 

69 
47 

58 
48 

66 
50 

71 

52 

61 
54 

71 

56 

73 

53 

69 
55 

73 
52 

75 
53 

77 

53 

77 
47 

71 

50 

4 

8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

64 
46 

77 
47 

75 

52 

44 

79 
42 

76 

46 

79 
42 

86 
43 

84 

43 

80 
48 

74 
51 

66 
48 

69 
55 

73 
53 

70 
53 

80 
50 

83 

50 

78 
59 

71 

50 

67 
52 

66 
42 

68 
41 

74 
42 

61 
46 

88 
52 

82 
59 

83 
61 

79 
52 

80 
52 

77 
51 

74 
56 

76 
49 

8 
4 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

59 
40 

60 
36 

54 

33 

45 

30 

44 

33 

45 

34 

45 

32 

63 
44 

64 
44 

56 
39 

60 
36 

56 
38 

56 

39 

60 
40 

61 

33 

62 
33 

62 
34 

62 

30 

54 

30 

46 

32 

60 
39 

56 
40 

47 

38 

56 

40 

55 
44 

62 
40 

51 
34 

60 
34 

60 

30 

58 
31 

62 

32 

56 

35 

3 
9 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 
MIN 

79 
49 

76 
46 

77 

51 

69 

39 

71 

39 

74 
43 

69 

39 

72 
43 

81 
53 

85 
53 

76 
49 

64 
54 

65 
56 

61 
54 

67 
49 

74 
47 

76 
47 

77 
51 

76 
51 

73 
43 

61 
37 

66 

40 

70 
50 

66 
44 

72 
51 

73 
52 

74 
49 

76 
47 

75 
44 

75 
47 

76 
44 

72 
47 

5 
1 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

67 

4? 

66 

37 

49 

38 

45 
34 

56 
31 

47 
36 

57 

30 

66 
43 

60 
46 

56 
45 

65 
36 

52 
39 

60 
46 

64 
44 

67 

30 

70 
30 

64 

30 

67 

30 

63 
29 

61 

29 

69 
34 

65 
34 

55 
44 

61 
42 

57 
47 

66 
42 

60 
35 

75 
32 

70 
33 

60 
34 

64 
33 

61 
36 

i5 

6 

CEDAR  GROVE 

MAX 
MIN 

69 
34 

68 
34 

64 

38 

61 
28 

65 

26 

63 

27 

6  5 
23 

30 

32 

74 
34 

67 
36 

60 
38 

57 
46 

60 
36 

63 
35 

66 
35 

68 
34 

66 
41 

64 

35 

57 
36 

55 

30 

58 
27 

59 

30 

60 
32 

62 

33 

60 
34 

64 

32 

66 

34 

68 
31 

67 

32 

66 

31 

64 

33 

4 

0 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

75 
46 

54 

42 

60 
33 

45 

32 

43 

32 

56 

33 

52 
29 

52 
36 

59 
44 

61 
35 

63 
44 

64 
40 

58 
40 

57 
43 

54 

33 

60 
31 

62 

33 

62 
36 

61 

37 

56 

35 

51 

38 

59 
42 

56 
44 

53 
41 

61 
46 

59 
43 

97 

31 

57 

30 

59 
31 

59 
41 

57 
37 

5 
■  4 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

77 
54 

78 
46 

70 
42 

64 
41 

62 
42 

64 

45 

72 
42 

73 
49 

66 

54 

64 
54 

74 
49 

64 
48 

58 
55 

72 
47 

75 
46 

77 
44 

78 
44 

77 
43 

72 
43 

65 
42 

66 
49 

67 

50 

62 
52 

70 
50 

68 
56 

80 
47 

69 
47 

79 
44 

79 
45 

77 
44 

76 
44 

70 
47 

9 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

65 
42 

66 

39 

67 
42 

34 

54 

33 

60 
39 

59 
31 

6  5 
41 

73 
45 

74 
44 

66 
43 

56 
41 

95 
40 

50 
38 

60 
41 

63 

39 

66 
41 

68 
45 

66 
36 

60 
36 

41 

30 

51 
35 

56 
36 

51 

39 

64 
44 

66 
44 

6 1 
40 

35 

39 

65 
40 

66 
40 

61 
39 

4 

3 

WESTER 

MAX 
MIN 

61 

37 

60 
31 

53 
30 

44 

30 

48 

32 

46 
34 

52 
29 

65 

35 

64 
41 

59 
35 

63 

35 

51 

33 

57 
42 

62 
42 

61 
28 

63 

27 

63 
29 

62 
25 

57 

23 

46 

32 

99 

39 

54 

36 

49 

38 

59 
40 

56 
45 

61 

35 

54 

29 

60 
29 

63 
25 

61 
25 

65 
28 

57 
32 

4 
9 

31TC0  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 

53 

75 
49 

68 
47 

65 
46 

66 

53 

66 

50 

70 
44 

70 
52 

63 
56 

63 
55 

70 
52 

63 
53 

61 
54 

73 
56 

74 
49 

73 
47 

75 
46 

76 
45 

69 
43 

66 
46 

66 

52 

66 

53 

59 

55 

70 

50 

68 

58 

75 
48 

6C 
46 

75 
43 

75 
41 

74 
44 

75 
44 

69 
49 

5 
4 

3(ULA  VISTA 

MAX 
MIN 

73 
56 

70 
58 

72 
61 

71 

52 

7  0 
51 

69 
49 

70 
55 

69 
56 

69 

56 

69 
57 

69 
5i 

68 
62 

67 
61 

69 

56 

72 
61 

68 
56 

67 
51 

69 

50 

7C 
50 

7C 
53 

76 

57 

68 
54 

72 
58 

73 
59 

70 
55 

8 

:LAREM0NT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

68 
51 

77 

49 

74 

56 

74 

55 

78 
50 

75 
47 

77 
49 

80 

85 

77 

68 
54 

67 
49 

62 
56 

68 

55 

70 
58 

74 

55 

63 
54 

67 

59 

56 

62 

52 

65 
45 

68 
44 

73 
44 

81 
49 

85 
57 

75 
61 

83 
56 

69 
54 

78 
50 

70 
52 

66 
56 

73 
52 

6 
6 

CLARKSBURG 

MAX 

MIN 

77 

51 

77 

48 

78 
46 

71 
44 

70 
51 

71 
45 

70 
38 

72 
50 

76 

53 

74 
55 

62 
54 

70 
51 

64 
55 

64 
55 

71 
48 

74 
46 

78 

43 

76 
51 

80 
46 

69 
43 

61 
42 

69 
46 

70 
51 

60 
54 

71 
57 

70 
47 

76 
50 

73 
47 

77 
44 

77 
43 

74 
41 

71 
48 

7 
3 

:learlake  hi  i  nne 

MAX 
MIN 

72 

45 

74 
45 

73 
49 

65 
44 

61 

49 

62 
49 

69 
46 

68 
46 

63 
51 

65 
49 

68 
45 

60 
54 

69 
52 

69 
44 

73 
42 

73 
37 

72 

36 

75 
39 

70 
35 

65 

37 

70 
40 

64 

37 

57 

53 

64 

52 

66 

56 

73 
45 

65 

53 

74 

35 

72 
48 

73 
33 

71 
37 

66 
44 

3 
7 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

73 
54 

75 
54 

74 
48 

66 

53 

68 

50 

66 

47 

63 

46 

72 
51 

71 
55 

59 
55 

70 
49 

71 
48 

59 
48 

70 
51 

73 

50 

78 
46 

79 
49 

52 

79 
43 

72 
46 

70 
46 

73 
47 

61 
55 

5« 

5T 

7  2 
55 

53 

69 

50 

79 

50 

81 
49 

51 

71 

50 

0 
6 

!:oalin6a 

MAX 
MIN 

78 
53 

79 
51 

74 

73 
42 

76 
42 

76 
42 

78 
46 

83 
42 

85 
53 

61 
57 

68 
55 

71 
46 

71 
48 

75 
51 

75 

53 

81 
48 

62 
48 

48 

49 

47 

41 

44 

44 

53 

58 

5C 

58 

47 

49 

6C 

76 
49 

2 

iroLFAX 

MAX 
MIN 

69 
49 

70 
46 

69 
45 

60 
41 

59 
41 

60 
40 

66 
42 

70 
49 

79 

50 

69 
49 

63 
46 

63 
50 

55 
48 

65 
46 

68 
47 

70 
46 

73 
46 

73 
51 

70 
46 

63 
40 

63 

40 

63 
45 

59 
46 

69 
46 

6! 
46 

7 1 
49 

71 
49 

75 
48 

73 
48 

76 
48 

71 
46 

67 
4« 

3 
1 

:0LUSA  1  ssw 

MAX 
MIN 

78 

50 

78 
49 

71 
43 

73 
44 

72 
51 

68 
45 

70 
43 

70 
50 

63 
54 

62 
53 

72 
52 

63 
51 

64 
53 

71 
54 

73 
48 

73 
45 

73 
44 

76 
46 

69 
43 

69 

50 

68 
46 

69 

46 

62 

50 

66 
51 

68 
56 

75 
48 

67 
46 

75 
45 

74 
43 

72 
40 

74 
42 

70 
47 

3 
8 

:0RCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

62 
53 

80 
49 

60 
50 

73 
42 

74 
41 

77 
45 

73 
44 

75 
44 

81 
48 

89 
SO 

80 
54 

67 
50 

70 

se 

67 
57 

73 
49 

77 
51 

78 
49 

81 
54 

79 
48 

80 
49 

67 
44 

69 
43 

47 

73 
46 

4? 

77 
55 

7i 

50 

80 
51 

78 
48 

80 
48 

7? 
48 

76 
48 

3 
8 

"ORONA 

MAX 
MIN 

84 
48 

80 
48 

78 

54 

76 

55 

60 
46 

76 
46 

81 
45 

84 

46 

85 
47 

60 
51 

70 
57 

70 
51 

66 
56 

73 
57 

72 
66 

75 
54 

62 

53 

72 
61 

69 
56 

56 

65 
49 

42 

48 

45 

4E 

59 

6e 

55 

83 
50 

52 

5? 

76 
52 

5 

;0VELO 

MAX 
MIN 

65 
45 

71 
43 

71 
43 

68 
45 

65 
44 

54 
38 

64 

42 

67 

50 

60 
53 

67 
44 

66 
44 

56 
52 

65 
38 

67 
43 

69 
44 

67 
37 

69 

35 

72 

35 

37 

34 

35 

42 

48 

44 

4; 

39 

3? 

32 

34 

36 

34 

65 
41 

5 
1 

:0W  CREEK 

MAX 

MIN 

102 
76 

94 
71 

93 
73 

90 
64 

88 
63 

68 
62 

86 
63 

89 
60 

95 
62 

95 
65 

94 
67 

62 
60 

83 
68 

85 
68 

82 
68 

90 
63 

92 
64 

92 
72 

91 
65 

89 

69 

71 

58 

76 
51 

81 
56 

86 
59 

89 
62 

81 
65 

85 

58 

90 
63 

87 
62 

83 
60 

7e 

65 

87 
63 

4 
9 

rRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

67 
49 

63 
51 

59 
45 

61 
46 

61 

46 

62 
45 

64 
51 

68 

50 

61 
55 

64 
47 

65 
52 

63 

50 

65 
56 

64 
43 

63 
46 

62 
41 

64 
41 

66 
41 

69 
37 

69 
46 

71 
51 

51 

62 
54 

56 

63 
56 

67 
46 

65 
45 

43 

72 
50 

66 
48 

66 
44 

64 

47 

9 
9 

;rockett 

MAX 
MIN 

71 
58 

73 
57 

69 
54 

67 
54 

67 

55 

69 

50 

65 
47 

73 
47 

71 

59 

68 
56 

70 
56 

66 
55 

72 
57 

70 
54 

75 

53 

76 

53 

75 

51 

54 

54 

52 

51 

50 

58 

56 

6C 

56 

54 

51 

50 

51 

51 

71 
53 

7 

fULVER  CITY 

MAX 
MIN 

60 
53 

75 
55 

73 
51 

75 
54 

77 

52 

75 

52 

71 
54 

70 
57 

70 
54 

68 
56 

71 
56 

71 

56 

71 

55 

76 

55 

62 

54 

57 

50 

52 

52 

52 

54 

63 

59 

59 

57 

60 

61 

75 

55 

6 

tUYAMA 

MAX 
MIN 

80 
42 

79 
42 

72 
37 

67 

32 

69 

30 

70 

33 

65 

36 

67 

32 

85 

36 

86 
36 

61 
44 

62 
42 

68 
48 

64 

50 

64 

43 

64 
44 

70 
43 

76 
44 

72 
41 

74 

33 

6  0 
35 

67 
40 

67 
41 

68 

71 

67 
43 

75 
44 

74 
43 

41 

6C 
47 

70 
40 

6 
1 

UYAMACA 

MAX 
MIN 

82 
54 

74 
42 

69 
43 

59 

38 

70 
36 

70 
41 

66 
41 

72 
31 

76 
39 

77 
36 

71 
45 

50 
41 

49 

40 

51 

40 

95 
47 

61 

46 

65 

40 

35 

35 

40 

33 

34 

31 

34 

42 

36 

36 

42 

44 

45 

44 

63 
39 

8 

pAGGETT  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
55 

85 
56 

78 

57 

62 
45 

62 
49 

62 

57 

77 
49 

86 
47 

88 

50 

88 
52 

67 

50 

75 
47 

75 
57 

75 
54 

76 
52 

78 

56 

82 

53 

55 

63 
54 

49 

43 

44 

44 

45 

5C 

51 

73 
51 

50 

71 
49 

47 

63 
53 

76 
50 

7 

lAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 
MIN 

77 

52 

79 

50 

60 
49 

72 
43 

71 

53 

71 
44 

71 
45 

72 
54 

73 

58 

66 
56 

61 

56 

73 
50 

64 

57 

65 
55 

71 
49 

74 
49 

75 
48 

51 

45 

49 

44 

46 

53 

53 

5e 

55 

51 

52 

51 

45 

45 

71 
50 

3 

5 

lEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 
MIN 

71 
41 

70 
41 

67 

40 

59 

37 

64 

36 

63 
35 

65 
34 

66 

37 

71 
37 

69 
36 

65 
46 

62 
38 

62 
40 

62 
44 

60 
45 

64 

35 

66 

35 

68 
40 

35 

31 

48 

30 

27 

32 

31 

36 

37 

41 

32 

35 

32 

31 

62 
36 

4 

€ER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

62 
40 

66 

34 

57 
41 

50 
32 

49 
42 

54 

30 

61 
31 

64 

36 

68 
40 

60 
36 

57 
37 

53 
47 

52 
46 

60 
36 

64 

36 

65 
35 

65 

32 

65 
36 

32 

32 

33 

40 

39 

38 

45 

39 

36 

35 

33 

33 

33 

59 
36 

6 

I'ENAIR 

MAX 
MIN 

78 
54 

79 

48 

72 
54 

73 
42 

71 
44 

73 
44 

73 
43 

78 
47 

87 
50 

79 
45 

71 

55 

68 
47 

72 
52 

72 
52 

75 
48 

77 

47 

77 

46 

50 

50 

44 

42 

43 

49 

49 

53 

55 

48 

49 

44 

43 

44 

74 
47 

8 

MIN 

66 
46 

62 
42 

63 

40 

52 
37 

56 
44 

56 
42 

62 

39 

64 
44 

62 
49 

60 
44 

64 
45 

62 
43 

53 
46 

64 
49 

66 
42 

66 
41 

67 
46 

44 

39 

62 
40 

43 

43 

46 

46 

51 

44 

46 

71 
46 

45 

41 

40 

63 
43. 

6 
6 

OBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

73 

50 

76 
47 

68 
45 

63 
41 

65 
48 

66 
44 

70 
42 

72 
49 

75 
55 

66 

50 

68 
48 

64 
51 

69 
47 

74 
45 

76 
46 

46 

78 
48 

66 
44 

69 

50 

60 
49 

68 
48 

70 
54 

73 

50 

73 
48 

78 

50 

80 
49 

77 
49 

75 
45 

71. 
47 

0 
8 

ONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

60 

32 

58 
30 

59 

32 

54 

27 

45 

34 

40 
35 

46 

26 

56 

28 

64 

37 

65 
29 

59 
32 

59 
31 

52 
38 

50 
34 

58 
30 

59 
29 

61 
28 

61 

30 

61 
26 

53 
26 

37 
27 

50 
29 

52 
32 

42 
33 

57 
38 

59 
39 

57 
32 

57 
29 

57 
26 

61 

26 

61 

29 

55 

30 

2 
8 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
-  319  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORt 
OCTOBER  1 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

65 

66 

55 

53 

54 

55 

61 

65 

69 

57 

59 

57 

55 

64 

65 

65 

68 

63 

55 

57 

59 

47 

62 

69 

69 

72 

69 

65 

66 

45 

36 

35 

39 

35^ 

38 

37 

39 

36 

39 

45 

46 

40 

37 

35 

33 

31 

34 

36 

39 

39 

42 

44 

40 

36 

35 

34 

33 

34 

37 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

65 

67 

66 

49 

55 

54 

56 

56 

68 

73 

66 

59 

61 

60 

61 

60 

62 

63 

63 

55 

45 

55 

56 

58 

62 

58 

60 

57 

58 

61 

63 

59 

40 

34 

33 

33 

37 

33 

31 

35 

41 

41 

41 

37 

37 

37 

33 

30 

31 

34 

28 

34 

37 

39 

43 

36 

44 

45 

36 

34 

28 

30 

31 

DUDLEYS 

MAX 

72 

70 

62 

63 

65 

64 

66 

78 

78 

69 

60 

59 

59 

64 

69 

69 

72 

70 

68 

54 

58 

62 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

72 

6  7 

66 

MIN 

38 

35 

39 

29 

26 

33 

37 

34 

34 

33 

41 

43 

48 

42 

40 

38 

36 

39 

35 

31 

29 

32 

36 

42 

44 

36 

39 

39 

46 

35 

DUTTONS  L6NDING 

MAX 

73 

74 

73 

69 

66 

70 

73 

67 

68 

69 

69 

70 

73 

76 

77 

68 

67 

61 

71 

74 

74 

73 

70 

70 

52 

48 

50 

44 

43 

47 

55 

56 

53 

48 

47 

47 

47 

50 

45 

45 

52 

54 

56 

47 

46 

48 

44 

EAGLE  MTN 

MAX 

100 

96 

90 

82 

81 

88 

85 

82 

86 

69 

90 

76 

76 

75 

74 

76 

81 

82 

83 

84 

72 

68 

71 

75 

81 

63 

79 

80 

65 

74 

7  0 

80 

MIN 

74 

68 

64 

64 

61 

63 

60 

61 

61 

66 

70 

56 

63 

62 

61 

61 

61 

63 

63 

65 

54 

50 

54 

57 

64 

63 

63 

59 

58 

58 

56 

EAST  PARK  RES 

MAX 

70 

72 

74 

66 

64 

63 

63 

66 

66 

56 

62 

68 

63 

61 

69 

77 

71 

70 

75 

68 

65 

68 

64 

55 

64 

63 

72 

67 

72 

73 

70 

66 

MIN 

46 

47 

48 

43 

47 

40 

38 

48 

53 

52 

51 

49 

53 

48 

45 

44 

43 

44 

43 

51 

44 

42 

49 

53 

54 

45 

45 

41 

40 

39 

43 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

84 

78 

67 

78 

80 

76 

81 

82 

84 

72 

69 

69 

66 

66 

64 

76 

75 

70 

67 

68 

67 

70 

77 

83 

88 

79 

78 

66 

78 

70 

69 

74 

49 

49 

54 

48 

44 

48 

45 

42 

49 

50 

55 

53 

53 

57 

60 

54 

51 

51 

51 

51 

51 

47 

41 

43 

44 

44 

56 

56 

50 

51 

55 

50 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

9? 

86 

78 

75 

80 

81 

77 

82 

85 

85 

82 

66 

69 

66 

71 

71 

71 

78 

65 

67 

67 

65 

72 

78 

63 

89 

82 

79 

66 

76 

74 

76 

MIN 

53 

46 

59 

50 

51 

50 

49 

51 

49 

51 

55 

54 

52 

56 

59 

55 

52 

59 

59 

57 

50 

49 

51 

50 

54 

58 

57 

56 

52 

55 

57 

53 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

104 

97 

87 

90 

95 

94 

90 

95 

95 

95 

85 

90 

80 

78 

83 

86 

87 

88 

90 

84 

74 

80 

81 

85 

69 

88 

89 

71 

79 

71 

78 

86 

MIN 

64 

62 

55 

50 

50 

56 

54 

54 

58 

61 

60 

55 

56 

60 

53 

57 

59 

58 

56 

57 

54 

49 

50 

48 

52 

55 

60 

60 

52 

60 

59 

55 

ELECTRA  PH 

MAX 

77 

78 

76 

70 

67 

69 

72 

80 

86 

80 

70 

68 

64 

70 

74 

78 

80 

80 

76 

66 

68 

72 

72 

74 

76 

74 

79 

78 

80 

60 

74 

74 

50 

46 

56 

42 

50 

40 

40 

50 

56 

48 

50 

54 

56 

54 

50 

48 

44 

48 

44 

44 

44 

44 

48 

54 

54 

52 

49 

46 

44 

46 

42 

46 

El"  VALLEY 

MAX 

67 

66 

50 

50 

46 

50 

57 

62 

60 

62 

62 

57 

59 

60 

56 

55 

54 

57 

58 

61 

62 

61 

58 

57 

60 

60 

58 

57 

60 

63 

58 

58 

49 

42 

40 

40 

38 

38 

34 

46 

50 

46 

47 

43 

52 

44 

33 

34 

35 

34 

33 

30 

31 

38 

45 

46 

49 

47 

40 

38 

34 

35 

46 

40 

EL5IN0RE 

MAX 

S6 

79 

75 

76 

87 

77 

81 

89 

89 

84 

69 

67 

63 

72 

72 

72 

82 

72 

74 

62 

62 

65 

75 

82 

85 

78 

83 

72 

76 

71 

64 

75 

MIN 

46 

44 

51 

48 

43 

44 

46 

44 

43 

51 

55 

47 

51 

53 

58 

55 

49 

59 

54 

54 

45 

46 

39 

42 

48 

53 

62 

52 

46 

48 

54 

49 

ESCONDIDO 

MAX 

84 

76 

73 

74 

76 

75 

76 

80 

80 

75 

68 

70 

69 

67 

68 

77 

75 

74 

70 

66 

64 

68 

72 

78 

85 

83 

80 

70 

76 

74 

68 

73 

MIN 

49 

54 

57 

50 

45 

43 

43 

44 

47 

51 

55 

53 

50 

50 

58 

55 

51 

52 

53 

55 

49 

43 

43 

45 

51 

50 

50 

52 

52 

55 

50 

ESCONDIDO  CHURCH 

RCH 

MAX 

87 

81 

74 

81 

82 

80 

S3 

88 

87 

83 

69 

74 

67 

73 

69 

79 

81 

65 

66 

69 

67 

72 

80 

84 

89 

76 

83 

69 

82 

72 

66 

76 

MIN 

49 

51 

55 

49 

47 

45 

45 

46 

47 

50 

53 

50 

50 

52 

54 

52 

50 

58 

55 

52 

47 

44 

43 

49 

48 

48 

53 

54 

55 

54 

53 

50 

EUREKA   WB  CITY 

MAX 

66 

62 

60 

59 

60 

60 

62 

73 

63 

64 

61 

64 

63 

61 

60 

59 

60 

59 

61 

63 

63 

65 

68 

68 

62 

59 

58 

62 

67 

57 

59 

62 

MIN 

50 

51 

49 

49 

49 

49 

45 

52 

57 

52 

49 

52 

55 

51 

47 

50 

47 

47 

50 

47 

47 

47 

55 

58 

55 

53 

50 

48 

47 

48 

48 

50 

FAIRFIELD  POLICE 

ST4 

MAX 

76 

75 

67 

69 

64 

64 

70 

71 

75 

75 

79 

76 

75 

70 

MIN 

51 

57 

52 

49 

54 

45 

44 

51 

59 

56 

55 

53 

53 

51 

49 

48 

48 

46 

46 

45 

45 

47 

54 

53 

58 

54 

49 

45 

45 

44 

43 

50 

FAIRMONT 

MAX 

78 

76 

75 

62 

66 

71 

67 

73 

81 

79 

74 

56 

62 

55 

66 

66 

71 

72 

75 

71 

51 

56 

58 

65 

66 

70 

63 

64 

67 

66 

63 

67 

MIN 

53 

53 

50 

46 

46 

49 

46 

49 

52 

53 

49 

46 

48 

46 

48 

49 

49 

51 

55 

46 

36 

36 

43 

43 

47 

52 

48 

49 

48 

47 

49 

47 

FALL  RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 

64 

56 

62 

50 

50 

54 

64 

56 

56 

64 

56 

60 

67 

64 

64 

64 

62 

62 

54 

50 

60 

58 

64 

64 

66 

56 

59 

MIN 

44 

40 

40 

38 

34 

36 

40 

42 

38 

40 

44 

32 

30 

30 

30 

30 

30 

46 

48 

44 

46 

46 

32 

30 

30 

32 

37 

FOLSOM  DAM 

MAX 

77 

78 

78 

71 

71 

69 

71 

73 

77 

81 

68 

71 

65 

64 

72 

75 

77 

78 

79 

71 

61 

68 

71 

64 

72 

72 

75 

73 

77 

■"e 

■■5 

72 

MIN 

54 

55 

53 

50 

52 

48 

49 

55 

61 

58 

52 

52 

51 

50 

55 

53 

57 

56 

51 

53 

51 

50 

55 

55 

58 

56 

57 

52 

55 

57 

53 

53 

FONTANA  KAISER 

MAX 

85 

76 

75 

75 

79 

82 

79 

87 

89 

81 

70 

68 

69 

70 

72 

77 

66 

72 

69 

65 

72 

69 

75 

83 

88 

83 

85 

80 

79 

72 

66 

76 

MIN 

56 

53 

58 

57 

51 

49 

53 

51 

53 

54 

56 

55 

57 

55 

59 

57 

56 

58 

58 

54 

48 

47 

48 

49 

58 

64 

70 

56 

53 

56 

57 

55 

FOREST  GLEN 

MAX 

69 

69 

69 

57 

53 

55 

50 

60 

68 

53 

58 

63 

52 

59 

64 

63 

64 

66 

63 

59 

63 

65 

66 

55 

58 

58 

63 

50 

62 

62 

62 

60 

43 

40 

39 

39 

36 

42 

37 

37 

45 

48 

46 

46 

48 

44 

43 

41 

40 

40 

39 

32 

34 

36 

41 

45 

45 

46 

42 

40 

31 

31 

35 

40 

FORT  BIDWELL 

MAX 

65 

58 

53 

50 

48 

47 

55 

58 

60 

65 

67 

61 

60 

55 

56 

67 

63 

67 

58 

58 

63 

60 

57 

64 

60 

65 

56 

63 

62 

60 

52 

59 

M  I  N 

40 

40 

38 

34 

32 

34 

32 

30 

35 

36 

40 

37 

40 

40 

27 

25 

29 

27 

30 

31 

32 

33 

36 

38 

45 

40 

29 

26 

25 

28 

28 

33 

FORT  BRAGG 

MAX 

67 

69 

68 

64 

67 

68 

64 

66 

71 

61 

60 

67 

60 

65 

66 

68 

65 

67 

63 

64 

66 

65 

68 

66 

67 

65 

65 

64 

69 

75 

59 

66 

MIN 

54 

54 

51 

47 

46 

49 

46 

49 

56 

57 

49 

50 

53 

52 

47 

47 

48 

48 

49 

54 

47 

49 

55 

55 

58 

53 

48 

48 

50 

45 

47 

50 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

68 

69 

66 

63 

64 

64 

64 

69 

61 

65 

65 

59 

66 

67 

65 

65 

66 

64 

65 

67 

65 

66 

68 

66 

65 

66 

61 

66 

69 

61 

65 

65 

MIN 

50 

52 

46 

45 

42 

48 

53 

53 

56 

50 

48 

46 

58 

49 

43 

47 

43 

44 

46 

53 

42 

42 

56 

53 

59 

60 

45 

42 

44 

43 

45 

48 

FORT  JONES  RS 

MAX 

68 

56 

53 

46 

60 

50 

58 

64 

66 

65 

68 

68 

63 

64 

66 

60 

65 

59 

63 

65 

65 

60 

58 

55 

59 

55 

63 

61 

60 

60 

MIN 

43 

38 

35 

34 

34 

35 

35 

42 

48 

47 

36 

55 

43 

31 

29 

28 

28 

25 

25 

76 

30 

45 

43 

46 

38 

34 

30 

33 

34 

36 

FORT  ROSS 

MAX 

73 

74 

70 

72 

70 

64 

64 

70 

67 

69 

68 

60 

72 

72 

69 

63 

73 

70 

68 

66 

70 

62 

63 

67 

68 

72 

63 

66 

72 

63 

68 

68 

MIN 

50 

52 

45 

46 

47 

50 

46 

52 

57 

56 

50 

50 

60 

46 

49 

46 

46 

50 

46 

45 

48 

52 

58 

45 

58 

50 

50 

46 

48 

48 

48 

49 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

79 

79 

73 

73 

76 

72 

73 

79 

87 

75 

65 

68 

64 

70 

75 

76 

80 

79 

79 

64 

69 

73 

71 

75 

76 

75 

79 

78 

79 

78 

75 

74 

MIN 

55 

51 

51 

42 

41 

50 

45 

47 

51 

50 

54 

57 

59 

56 

52 

52 

51 

52 

49 

49 

44 

45 

51 

48 

53 

57 

52 

50 

50 

50 

48 

50 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

82 

80 

81 

74 

74 

78 

73 

75 

83 

68 

79 

67 

68 

66 

72 

74 

77 

79 

79 

77 

64 

70 

74 

71 

75 

76 

76 

80 

79 

80 

79 

75 

MIN 

49 

46 

52 

41 

43 

42 

39 

45 

56 

49 

49 

53 

56 

57 

50 

50 

50 

51 

49 

48 

41 

45 

49 

51 

52 

56 

53 

46 

49 

49 

43 

48 

GIANT  FOREST 

MAX 

61 

55 

55 

62 

52 

55 

52 

54 

68 

68 

63 

62 

45 

49 

45 

55 

57 

59 

57 

46 

36 

39 

45 

43 

52 

52 

53 

54 

53 

53 

50 

53 

MIN 

40 

37 

37 

29 

26 

28 

27 

31 

38 

40 

42 

36 

37 

37 

35 

37 

38 

3Q 

37 

31 

24 

23 

^7 

37 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

GI LROY 

MAX 

79 

79 

80 

73 

73 

72 

74 

75 

84 

83 

61 

72 

67 

67 

71 

76 

80 

64 

81 

69 

68 

71 

74 

67 

78 

76 

77 

79 

61 

82 

81 

75 

MIN 

51 

50 

51 

40 

47 

39 

40 

46 

45 

51 

52 

46 

55 

52 

42 

49 

47 

51 

46 

43 

42 

42 

50 

50 

56 

57 

47 

47 

44 

56 

56 

46 

GLENNVILLE 

MAX 

70 

70 

69 

65 

69 

63 

67 

84 

86 

79 

62 

63 

61 

61 

58 

71 

73 

72 

68 

55 

56 

63 

64 

70 

70 

69 

72 

70 

72 

70 

65 

68 

41 

39 

39 

27 

26 

26 

29 

29 

34 

40 

41 

44 

42 

51 

46 

41 

39 

38 

40 

39 

33 

29 

35 

32 

36 

42 

39 

38 

36 

37 

42 

37 

GRANT  GROVE 

MAX 

64 

55 

54 

48 

47 

52 

49 

52 

65 

65 

60 

41 

46 

47 

43 

46 

55 

56 

54 

51 

37 

37 

43 

48 

55 

56 

55 

53 

54 

56 

54 

51 

MIN 

37 

34 

33 

27 

25 

26 

25 

28 

39 

41 

37 

35 

37 

36 

34 

35 

35 

37 

35 

31 

24 

25 

77 

32 

34 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

33' 

GRASS  VALLEY 

MAX 

67 

67 

68 

59 

57 

56 

59 

62 

67 

72 

59 

62 

56 

53 

64 

6S 

67 

72 

7! 

65 

52 

61 

61 

50 

64 

63 

70 

67 

73 

72 

70 

63 

MIN 

46 

44 

44 

40 

42 

39 

38 

4? 

48 

48 

44 

48 

47 

44 

45 

45 

43 

48 

46 

40 

39 

43 

43 

44 

45 

47 

47 

48 

48 

47 

44 

44 

GRATON  1  W 

MAX 

70 

70 

67 

64 

65 

62 

68 

70 

62 

65 

67 

60 

68 

67 

70 

71 

74 

75 

65 

65 

66 

61 

61 

66 

69 

75 

67 

74 

73 

67 

68 

67 

MIN 

48 

47 

46 

43 

51 

43 

39 

49 

54 

55 

45 

45 

56 

42 

45 

48 

42 

46 

43 

45 

42 

49 

55 

53 

57 

48 

47 

44 

42 

40 

45 

4Ci 

HAIWEE 

MAX 

80 

76 

77 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

76 

73 

56 

66 

63 

68 

67 

72 

71 

72 

70 

58 

54 

61 

60 

67 

72 

66 

68 

66 

66 

66 

68 

53 

54 

56 

42 

41 

42 

43 

45 

47 

54 

52 

44 

44 

48 

50 

46 

47 

47 

46 

46 

40 

36 

38 

41 

42 

46 

43 

44 

41 

44 

44 

45 

HALF   MOON   BAY  2 

!NW 

MAX 

68 

69 

69 

63 

65 

66 

66 

71 

71 

68 

66 

67 

65 

66 

65 

66 

67 

74 

68 

65 

68 

67 

64 

61 

69 

67 

65 

65 

75 

65 

65 

ST 

MIN 

53 

54 

54 

47 

53 

50 

48 

59 

51 

58 

51 

53 

58 

50 

49 

49 

54 

52 

50 

48 

50 

59 

56 

56 

55 

49 

49 

48 

48 

48 

52 

HAMILTON  AFB 

MAX 

73 

72 

67 

67 

66 

66 

68 

70 

66 

68 

69 

64 

71 

68 

71 

70 

73 

77 

65 

66 

65 

65 

63 

66 

70 

74 

68 

72 

72 

69 

66 

6t 

MIN 

56 

54 

55 

52 

53 

49 

45 

54 

59 

54 

5? 

52 

57 

51 

51 

48 

49 

53 

50 

50 

51 

50 

58 

58 

59 

53 

51 

48 

49 

46 

45 

52 

HAMILTON  AFB   1  E 

MAX 

74 

75 

71 

69 

65 

68 

67 

70 

70 

68 

70 

68 

70 

68 

70 

71 

74 

77 

74 

67 

67 

66 

64 

66 

69 

74 

74 

72 

73 

73 

67 

7C 

MIN 

5? 

48 

51 

49 

45 

43 

40 

50 

57 

55 

50 

45 

57 

47 

46 

45 

43 

48 

46 

45 

46 

4  3 

57 

57 

59 

51 

46 

45 

43 

44 

43 

48 

HANFORD 

MAX 

79 

79 

76 

74 

76 

73 

72 

82 

89 

80 

76 

70 

67 

72 

76 

78 

81 

7H 

80 

72 

70 

75 

74 

76 

77 

76 

80 

77 

81 

78 

76 

7t\ 

MIN 

57 

47 

52 

39 

39 

49 

47 

41 

47 

47 

52 

54 

57 

58 

50 

51 

46 

55 

48 

44 

44 

41 

45 

45 

45 

59 

49 

50 

45 

47 

47 

'if, 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

age  J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HAPPV   CAMP  RS 

MAX 
MIN 

53 

50 

42 

43 

43 

36 

41 

42 

59 
45 

60 
50 

66 

50 

66 
49 

68 
42 

60 
51 

66 
43 

68 
42 

43 

41 

66 
42 

66 
35 

69 
33 

69 
37 

7  0 
42 

70 
49 

6C 
50 

65 
53 

66 
44 

61 
46 

66 
40 

67 
39 

67 
42 

66 

50 

e3>8 
44*0 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 
MIN 

68 
41 

62 

37 

62 
37 

57 
34 

55 
35 

38 

5  5 

29 

57 

32 

67 
40 

42 

34 

36 

42 

46 

29 

66 
27 

67 
28 

67 
27 

67 

26 

65 

30 

66 

39 

60 
44 

56 
43 

64 
45 

62 
41 

67 
27 

65 

25 

70 
27 

60 
28 

62.4 
34.8 

HAVFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

96 
65 

95 

59 

69 
56 

81 

57 

85 
52 

54 

51 

47 

51 

57 

64 

48 

53 

58 

56 

78 
58 

82 
53 

81 

53 

84 

55 

66 
55 

71 
52 

67 

40 

74 

47 

76 
49 

82 
66 

85 
61 

80 
64 

60 
58 

63 
56 

73 
52 

66 
56 

80. 7 
54.9 

HEAL0SBUR6 

MAX 
MIN 

77 
51 

77 
50 

71 
48 

68 
45 

75 
51 

67 
44 

71 
43 

7 1 
51 

55 

69 

55 

48 

49 

57 

46 

47 

75 
45 

80 
46 

49 

45 

69 
48 

73 
45 

6  3 
44 

60 
55 

67 
56 

66 
53 

78 

50 

70 
49 

80 
47 

79 
45 

72 
44 

72 
45 

71.7 
48.6 

HEN5HAW  DAM 

MAX 
MIN 

86 
41 

80 
32 

74 
45 

66 

38 

73 
34 

75 

30 

71 
36 

77 
34 

36 

39 

47 

44 

45 

51 

55 

64 
47 

73 
44 

47 

47 

48 

43 

37 

6  0 
37 

70 
36 

79 
41 

79 
43 

73 
47 

74 
45 

59 
44 

66 
4« 

66 

52 

69.7 
42.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

69 
45 

68 

40 

70 
40 

59 

35 

61 

32 

34 

6  3 
31 

33 

40 

40 

44 

45 

43 

40 

40 

68 
39 

70 
40 

41 

73 

39 

62 

38 

44 

31 

58 
31 

63 
36 

52 

39 

67 
40 

67 
43 

70 
38 

69 

39 

70 
39 

70 
39 

71 

39 

65.0 
38.5 

H0LLI5TER 

MAX 
MIN 

79 
58 

76 
53 

75 
54 

75 
46 

74 

48 

74 

43 

78 
44 

49 

49 

52 

55 

49 

50 

56 

46 

8? 
46 

83 

50 

56 

50 

48 

47 

45 

71 
56 

81 
51 

77 
57 

60 
59 

83 
50 

64 
51 

83 
49 

85 
48 

76 
46 

76.7 
50.4 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

52 
37 

52 
32 

46 

35 

44 

29 

51 
26 

47 

26 

5  2 
27 

35 

36 

39 

36 

33 

37 

37 

34 

50 
33 

51 
35 

38 

23 

27 

22 

25 

33 

33 

37 

57 
37 

52 
32 

52 
35 

55 
32 

33 

47 

33 

49.6 
32.5 

IDRIA 

MAX 
MIN 

70 
45 

73 
42 

67 
41 

67 

36 

62 

36 

65 

38 

67 

36 

78 
41 

76 

46 

43 

40 

46 

43 

40 

71 
43 

73 
45 

49 

45 

35 

37 

40 

38 

42 

47 

42 

72 
44 

46 

72 
46 

48 

71 
45 

68.1 
42.2 

IDYLLWILD  RS 

MAX 
MIN 

77 
41 

72 
37 

66 

32 

71 
31 

71 

36 

70 
28 

74 

30 

35 

37 

38 

36 

32 

46 

43 

35 

64 
37 

68 
37 

35 

35 

35 

30 

26 

26 

32 

73 
36 

71 

39 

69 
44 

67 
38 

61 

37 

65 
37 

66.6 
35.4 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

101 
69 

94 

64 

96 
66 

88 
53 

93 
54 

62 

88 
54 

57 

58 

63 

61 

57 

59 

63 

57 

86 
61 

86 

60 

60 

59 

64 

57 

52 

51 

53 

59 

85 
59 

56 

75 

60 

55 

72 
60 

78 
60 

65.0 
58.9 

INDEPENDENCE 

MAX 
M  IN 

82 
46 

78 
49 

77 
46 

75 
37 

72 
34 

72 
42 

74 
44 

60 
49 

75 
49 

40 

40 

74 
4? 

75 
42 

49 

36 

31 

40 

39 

42 

41 

72 
46 

73 
38 

7  0 
40 

72.6 
41.6 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 
MiN 

102 
72 

103 
67 

97 

65 

67 

62 

90 
55 

64 

62 

65 

55 

60 

66 

54 

63 

60 

61 

84 
64 

90 
57 

62 

65 

60 

54 

46 

52 

48 

92 
51 

52 

66 

60 

57 

81 
55 

75 
59 

67.3 
59.0 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

48 

49 

77 

50 

77 

37 

37 

41 

77 

30 

42 

46 

50 

53 

44 

53 

49 

50 

78 
51 

79 
47 

50 

46 

48 

38 

33 

39 

40 

45 

51 

73 
44 

72 
47 

75 
45 

73 
44 

75 
44 

75.9 
44.9 

IRON  MTN 

MAX 
MIN 

104 
73 

99 

70 

92 
64 

87 
64 

66 
55 

90 
62 

88 
60 

56 

60 

62 

70 

55 

59 

60 

60 

79 
60 

84 

60 

62 

59 

62 

52 

49 

53 

56 

56 

63 

50 

56 

55 

56 

57 

63.1 
59.4 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
40 

50 
34 

42 
30 

30 

30 

30 

24 

32 

46 

38 

36 

34 

40 

38 

25 

64 

29 

65 

30 

28 

24 

30 

33 

40 

40 

39 

44 

40 

30 

24 

26 

29 

56 

30 

56.1 
33.1 

JOICE  ISLAND 

MAX 
MIN 

56 

52 

72 
49 

50 

53 

54 

56 

53 

53 

75 
52 

74 
46 

50 

50 

48 

44 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

40 

28 

38 

29 

30 

25 

26 

39 

35 

37 

43 

40 

43 

46 

50 

56 
42 

69 
40 

43 

42 

45 

40 

38 

48 

38 

48 

46 

58 

41 

44 

52 

46 

64.5 
40.7 

(ENTFIELD 

MAX 
MIN 

53 

49 

73 
55 

54 

51 

45 

44 

50 

51 

55 

50 

47 

57 

51 

46 

73 
45 

72 
45 

73 
47 

49 

45 

46 

46 

53 

54 

57 

52 

46 

47 

45 

44 

42 

68.6 
49.1 

<ERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

61 

76 

59 

73 
57 

74 

52 

73 
53 

53 

71 
51 

56 

69 

64 

56 

58 

61 

56 

58 

76 
59 

76 
61 

76 
58 

57 

52 

50 

49 

55 

55 

57 

60 

60 

51 

60 

61 

61 

74.9 
57.2 

CERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

50 

50 

41 

38 

39 

41 

48 

35 

56 

57 

52 

41 

50 

54 

50 

78 
45 

79 
47 

52 

45 

43 

41 

35 

44 

36 

40 

47 

51 

53 

49 

51 

54 

73.3 
46.3 

tETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

56 

55 

55 

48 

51 

77 

52 

53 

48 

52 

55 

56 

53 

57 

58 

55 

75 
55 

79 
55 

8 1 
61 

56 

51 

43 

44 

52 

51 

56 

61 

56 

59 

56 

53 

55 

76.5 
53.9 

;ettleman  sta 

MAX 
MIN 

55 

53 

54 

52 

53 

51 

52 

54 

60 

55 

55 

54 

57 

5* 

58 

80 
6? 

82 
59 

64 

56 

52 

46 

44 

54 

54 

60 

62 

59 

59 

60 

68 

55 

77.7 
55.8 

iCING  CITY 

MAX 
MIN 

50 

43 

50 

36 

37 

39 

38 

40 

50 

52 

44 

49 

55 

44 

45 

83 
47 

51 

50 

41 

45 

42 

54 

46 

52 

59 

46 

46 

46 

48 

44 

76.0 
46.4 

XAMATH 

MAX 
MIN 

49 

48 

46 

46 

44 

48 

40 

51 

56 

64 

48 

49 

56 

46 

43 

63 
42 

65 
43 

44 

42 

36 

43 

41 

52 

54 

56 

50 

47 

44 

44 

44 

49 

64.9 
47.0 

-AGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

49 

54 

56 

51 

49 

48 

48 

50 

55 

52 

57 

57 

66 

69 
64 

69 

65 

72 
59 

73 

67 

68 

53 

67 

50 

69 

49 

71 
49 

74 
49 

73 
48 

7  8 
48 

77 

61 

70 
57 

80 
52 

74 

55 

60 

72.1 
54.4 

.AKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

49 

39 

42 

45 

42 

39 

33 

40 

47 

48 

38 

42 

41 

43 

44 

62 
46 

63 
42 

61 
41 

62 
38 

50 
35 

43 

30 

48 

32 

59 
32 

60 
34 

66 
38 

6  0 
44 

60 
36 

54 
39 

57 
39 

58 
35 

49 
43 

58.7 
39.9 

I.AKE  CITY 

MAX 
MIN 

40 

36 

30 

28 

27 

29 

22 

31 

29 

31 

38 

39 

38 

37 

26 

57 
25 

55 
26 

57 
27 

58 

78 

59 

75 

55 
31 

61 
42 

39 

61 

35 

57 

33 

58 

38 

29 

28 

24 

26 

32 

57.1 
31.3 

LAKE  ELEANOR 

MAX 
MIN 

44 

39 

44 

35 

31 

38 

43 

42 

44 

36 

40 

64 

39 

66 
40 

6  8 
44 

31 

5  2 
31 

37 

.AKEPORT 

MAX 
MIN 

44 

73 

43 

42 

62 
39 

63 
43 

61 
39 

65 
37 

66 
49 

65 
52 

52 

69 
46 

65 
42 

42 

40 

41 

72 
39 

71 

36 

40 

37 

36 

36 

41 

41 

50 

52 

43 

42 

39 

36 

36 

40 

67,5 
41.9 

-AKEShORE 

MAX 
MIN 

49 

48 

40 

44 

60 
42 

42 

38 

46 

52 

52 

47 

52 

50 

50 

46 

76 
44 

75 
42 

78 
41 

70 
42 

75 
46 

74 

42 

59 
52 

58 
53 

68 
52 

65 
50 

77 
46 

71 

50 

77 
48 

79 
44 

72 
38 

73 
48 

69.0 
46.3 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

58 
34 

61 

33 

36 

29 

41 
34 

53 
29 

30 

65 

32 

65 
42 

59 
35 

51 
35 

42 

41 

32 

33 

61 

37 

62 

30 

64 
32 

59 
29 

52 
32 

56 
33 

54 

38 

55 

33 

58 
35 

56 
43 

64 

38 

61 

36 

62 
37 

64 
41 

64 

33 

32 

57.5 
34.5 

jJ>KE  SPAULDING  DAM 

MAX 
MIN 

55 
39 

56 

39 

56 
37 

35 

42 

35 

34 

34 

63 
39 

50 

42 

41 

51 
44 

41 

38 

49 

59 

38 

60 
37 

60 
39 

59 
35 

53 
39 

56 

38 

51 

39 

55 
34 

56 
40 

54 
46 

61 

42 

6  0 
41 

59 
42 

62 
42 

61 
39 

62 
38 

56.2 
39.5 

[A  MESA 

MAX 
MIN 

79 
56 

73 

61 

71 
60 

50 

51 

71 
52 

49 

49 

52 

75 
56 

66 
56 

55 

55 

56 

60 

73 
56 

73 
55 

65 
61 

66 

59 

67 
57 

66 
52 

7  4 

48 

75 

50 

80 
50 

87 
54 

79 

55 

74 

63 

59 

60 
53 

59 

57 

72.8 
55.0 

ANCASTER 

MAX 
MIN 

77 
51 

76 
49 

66 
49 

70 
44 

42 

72 
40 

72 
46 

44 

42 

44 

48 

44 

50 

49 

47 

77 
46 

73 
46 

62 
40 

73 
52 

54 

39 

34 

32 

45 

42 

36 

48 

45 

44 

46 

44 

49 

69.2 
44.5 

IAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

74 

56 

76 
54 

71 

59 

64 
49 

66 
53 

66 
49 

68 
49 

72 

56 

65 

60 

58 

55 

65 
55 

55 

56 

52 

77 

57 

74 

52 

77 
54 

70 
51 

64 

50 

66 

52 

68 

57 

60 
54 

70 
53 

66 
57 

8  0 
54 

72 
56 

60 
53 

76 
52 

74 
54 

54 

70.0 
53.7 

;E  GRAND 

MAX 
MIN 

79 
56 

80 
48 

74 
54 

73 

73 
45 

77 
42 

76 

8  1 
41 

87 
51 

75 
44 

67 
52 

68 
55 

57 

55 

50 

7H 
49 

80 
46 

78 

50 

76 
46 

66 
58 

70 
43 

75 
43 

69 
52 

75 
47 

77 
53 

57 

49 

49 

48 

45 

45 

75  •  3 
49.  0 

:EM0N  COVE 

MAX 
MIN 

79 
53 

80 
50 

79 

52 

75 
41 

78 
44 

73 
41 

75 
40 

84 

50 

88 
51 

70 
51 

70 
56 

70 

59 

69 
56 

63 

57 

72 

57 

78 
55 

83 
55 

80 
54 

76 
52 

67 

56 

66 
45 

72 

48 

76 

50 

74 

51 

75 
51 

78 
51 

80 
50 

77 
50 

79 
54 

76 
54 

76 
49 

75.5 
51.1 

INDSAY 

MAX 
MIN 

80 
50 

79 
49 

75 

50 

75 
41 

78 
39 

74 
40 

75 

39 

83 
42 

89 
47 

83 
48 

67 

53 

71 
54 

68 
56 

67 
59 

73 
54 

78 
53 

81 

50 

81 

50 

80 
49 

66 
51 

71 
41 

74 
41 

73 
45 

76 
43 

75 
42 

76 
48 

80 
50 

76 
47 

80 
49 

78 
47 

76 
4 

76.2 
47.6 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN 
OCTOBER  19 


Day 

0(  Month 

0) 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

LIVERMORE 

MAX 

78 

76 

76 

72 

70 

71 

72 

74 

82 

82 

68 

79 

70 

71 

78 

76 

77 

81 

80 

72 

67 

70 

70 

63 

71 

71 

77 

76 

77 

80 

81 



74i 

Ml  N 

50 

49 

50 

47 

49 

46 

46 

49 

55 

55 

55 

51 

54 

55 

57 

49 

46 

50 

49 

45 

40 

41 

46 

51 

51 

55 

48 

47 

44 

41 

42 

46* 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  PCH 

MAX 

80 

78 

70 

75 

76 

74 

75 

80 

82 

75 

62 

66 

65 

6£ 

65 

69 

70 

71 

71 

56 

54 

66 

67 

67 

70 

60 

65 

61 

63 

57 

58 

681 

MIN 

47 

48 

44 

41 

40 

38 

41 

48 

52 

52 

46 

43 

48 

49 

46 

48 

51 

50 

51 

43 

34 

39 

41 

44 

46 

50 

44 

47 

47 

45 

49 

45t 

LOOT 

MAX 

78 

80 

72 

72 

71 

73 

72 

77 

82 

64 

69 

64 

63 

72 

75 

76 

76 

79 

70 

63 

70 

72 

61 

72 

71 

75 

73 

77 

75 

75 

75 

72. 

MIN 

45 

48 

42 

46 

43 

37 

47 

49 

49 

53 

48 

54 

53 

45 

45 

43 

46 

44 

39 

41 

41 

46 

49 

52 

48 

45 

42 

39 

40 

40 

45* 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

75 

75 

72 

70 

74 

70 

73 

83 

75 

77 

74 

66 

65 

70 

71 

74 

72 

68 

66 

65 

68 

71 

73 

74 

80 

73 

82 

75 

70 

81 

70 

72. 

MIN 

^t9 

47 

57 

36 

39 

39 

49 

39 

44 

43 

51 

45 

56 

58 

48 

45 

46 

58 

45 

51 

46 

41 

5? 

45 

51 

52 

48 

52 

5? 

51 

48 

47. 

LONG  BEACH 

MAX 

72 

72 

70 

71 

71 

69 

72 

70 

70 

72 

71 

67 

61 

72 

67 

72 

75 

69 

65 

65 

65 

67 

74 

77 

83 

75 

80 

76 

78 

76 

69 

71. 

MIN 

50 

52 

55 

53 

50 

50 

50 

50 

49 

55 

5  5 

52 

55 

52 

58 

53 

54 

59 

55 

56 

48 

47 

49 

49 

50 

58 

58 

56 

50 

56 

57 

52. 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

75 

73 

73 

73 

74 

73 

74 

76 

75 

72 

71 

71 

66 

72 

71 

73 

75 

69 

70 

68 

69 

71 

73 

76 

85 

82 

67 

75 

79 

78 

71 

73. 

MIN 

56 

58 

61 

58 

55 

58 

56 

57 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

61 

58 

59 

62 

58 

55 

53 

53 

55 

56 

60 

65 

63 

63 

60 

63 

62 

58. 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

82 

76 

74 

75 

77 

75 

76 

80 

82 

75 

71 

69 

67 

72 

70 

75 

80 

68 

69 

67 

69 

70 

74 

81 

88 

81 

86 

75 

61 

77 

70 

75. 

MIN 

58 

58 

62 

59 

57 

56 

56 

56 

57 

59 

59 

56 

57 

58 

61 

59 

59 

63 

60 

54 

53 

53 

56 

58 

61 

68 

64 

62 

61 

63 

62 

58. 

LOS  BANDS 

MAX 

83 

83 

77 

78 

77 

76 

80 

86 

66 

7  1 

69 

67 

75 

78 

80 

79 

81 

73 

67 

73 

75 

66 

76 

76 

79 

79 

80 

82 

84 

80 

76. 

MIN 

55 

49 

55 

43 

43 

43 

43 

45 

50 

48 

55 

48 

58 

54 

47 

49 

48 

54 

48 

49 

44 

43 

48 

50 

55 

57 

50 

46 

45 

47 

45 

46. 

LOS  GATOS 

MAX 

76 

79 

7  1 

70 

70 

70 

75 

60 

75 

76 

70 

67 

65 

69 

75 

77 

79 

72 

70 

74 

69 

73 

72 

72 

75 

74 

78 

62 

82 

80 

75 

74. 

MIN 

51 

49 

48 

49 

50 

43 

43 

52 

52 

54 

52 

47 

53 

49 

46 

45 

49 

49 

46 

46 

45 

53 

51 

57 

58 

52 

50 

59 

59 

47 

45 

50. 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

90 

88 

88 

77 

81 

78 

76 

80 

85 

84 

84 

82 

78 

78 

78 

78 

77 

75 

78 

78 

72 

78 

7n 

78 

77 

78 

76 

67 

66 

65 

64 

77. 

MiN 

40 

39 

40 

39 

38 

38 

36 

30 

30 

33 

32 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

33 

32. 

MADERA 

MAX 

83 

81 

82 

74 

75 

79 

74 

75 

81 

89 

69 

66 

66 

63 

70 

75 

77 

80 

79 

76 

66 

7  1 

74 

75 

76 

77 

76 

81 

79 

62 

80 

75. 

MIN 

54 

51 

53 

45 

38 

35 

42 

47 

49 

46 

51 

53 

53 

57 

51 

51 

49 

51 

48 

44 

44 

47 

35 

48 

49 

54 

49 

47 

44 

47 

44 

47. 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

74 

75 

71 

68 

68 

70 

76 

75 

62 

68 

65 

66 

68 

72 

74 

76 

69 

63 

69 

70 

64 

71 

69 

75 

71 

76 

75 

74 

73 

70, 

MIN 

63 

55 

54 

49 

50 

43 

49 

60 

55 

57 

48 

56 

54 

49 

50 

50 

54 

46 

53 

43 

49 

54 

56 

57 

55 

50 

46 

44 

45 

51. 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

53 

48 

54 

41 

42 

40 

41 

46 

54 

52 

50 

52 

50 

50 

50 

55 

56 

56 

57 

43 

45 

5  5 

51 

45 

53 

51 

53 

51 

58 

59 

56 

50. 

MIN 

38 

32 

29 

28 

30 

29 

20 

26 

41 

40 

36 

33 

37 

39 

29 

30 

28 

29 

28 

28 

29 

33 

37 

35 

39 

39 

31 

33 

31 

31 

31 

32. 

MARICOPA 

MAX 

80 

79 

73 

73 

76 

72 

73 

82 

91 

86 

70 

72 

65 

71 

70 

7^^ 

76 

78 

77 

78 

69 

73 

75 

75 

76 

74 

80 

76 

81 

74 

75 

75. 

MiN 

58 

55 

57 

49 

46 

51 

48 

50 

53 

57 

55 

54 

59 

57 

55 

58 

56 

57 

54 

50 

45 

47 

49 

5? 

53 

59 

56 

53 

56 

56 

60 

53. 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

75 

72 

76 

70 

69 

70 

70 

70 

74 

69 

65 

69 

65 

71 

72 

73 

73 

75 

68 

67 

69 

7  0 

64 

78 

70 

75 

70 

78 

77 

69 

71. 

MIN 

56 

52 

53 

52 

55 

47 

46 

53 

57 

56 

55 

52 

57 

52 

49 

48 

48 

50 

51 

48 

45 

45 

55 

54 

59 

57 

51 

48 

46 

4ft 

46 

51. 

MARYSVILLE 

MAX 

76 

78 

78 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

68 

64 

75 

64 

65 

73 

75 

75 

7  2 

62 

6  9 

64 

70 

69 

77 

69 

78 

76 

71 

71. 

MIN 

54 

52 

57 

48 

54 

49 

45 

52 

57 

55 

54 

54 

55 

57 

50 

49 

46 

49 

46 

46 

48 

52 

53 

53 

58 

51 

50 

48 

47 

46 

45 

51. 

MC  CLOUD 

MAX 

65 

65 

62 

53 

42 

46 

47 

56 

61 

53 

56 

66 

50 

53 

61 

65 

68 

65 

67 

59 

67 

66 

58 

57 

57 

54 

65 

58 

66 

69 

62 

59. 

MIN 

39 

32 

32 

31 

30 

34 

29 

34 

42 

44 

36 

39 

42 

42 

31 

29 

27 

26 

26 

28 

32 

38 

42 

43 

45 

33 

32 

29 

30 

28 

32 

34. 

MECCA  3  SE 

MAX 

98 

103 

94 

88 

87 

89 

91 

90 

90 

91 

91 

79 

60 

79 

80 

87 

89 

88 

85 

60 

74 

77 

79 

89 

92 

85 

67 

66 

79 

75 

85. 

MIN 

66 

55 

65 

58 

54 

58 

60 

52 

53 

59 

62 

50 

57 

62 

63 

64 

55 

63 

60 

58 

54 

45 

50 

49 

57 

57 

66 

62 

60 

55 

60 

57. 

MERCED  F I  RE  STA  2 

MAX 

79 

80 

78 

74 

75 

73 

74 

80 

85 

80 

81 

69 

68 

72 

76 

78 

79 

78 

70 

62 

73 

7  0 

74 

76 

75 

78 

76 

80 

80 

75 

75. 

MIN 

53 

47 

47 

40 

39 

40 

43 

43 

49 

40 

49 

52 

46 

52 

45 

46 

44 

48 

45 

45 

41 

42 

53 

50 

49 

52 

50 

50 

45 

45 

44 

46. 

MIOOLEWATER 

MAX 

81 

77 

75 

72 

77 

74 

71 

81 

87 

82 

71 

71 

67 

68 

71 

75 

75 

79 

79 

74 

69 

72 

74 

75 

74 

74 

76 

75 

77 

74 

72 

74. 

MIN 

55 

53 

55 

44 

45 

44 

46 

44 

54 

54 

51 

49 

56 

56 

55 

54 

52 

58 

53 

49 

42 

45 

48 

49 

51 

57 

54 

51 

52 

52 

56 

51. 

MILL  CREEK  2 

MAX 

83 

78 

72 

71 

74 

73 

74 

81 

81 

81 

''P 

57 

54 

61 

61 

70 

76 

7  3 

63 

62 

53 

58 

66 

74 

76 

74 

74 

73 

67 

67 

64 

70. 

M  IN 

57 

51 

51 

45 

50 

45 

45 

57 

60 

59 

47 

45 

50 

51 

50 

48 

56 

48 

50 

48 

40 

41 

45 

52 

54 

60 

57 

53 

48 

52 

52 

50. 

MINERAL 

MAX 

61 

55 

58 

47 

41 

42 

43 

53 

62 

55 

53 

57 

50 

52 

57 

61 

59 

64 

60 

50 

51 

57 

57 

45 

54 

55 

58 

54 

57 

67 

60 

54. 

MIN 

39 

32 

31 

29 

32 

32 

28 

3  3 

43 

41 

39 

33 

41 

42 

31 

31 

30 

20 

26 

34 

38 

34 

37 

37 

44 

34 

34 

37 

31 

30 

30 

34. 

MODESTO 

MAX 

77 

79 

72 

72 

70 

72 

73 

79 

84 

66 

70 

66 

66 

71 

74 

76 

76 

77 

71 

64 

70 

73 

62 

71 

75 

74 

74 

74 

77 

76 

74 

72. 

MIN 

55 

54 

54 

44 

49 

45 

45 

49 

54 

51 

56 

48 

56 

52 

49 

48 

47 

55 

49 

43 

46 

45 

49 

51 

55 

55 

48 

50 

45 

53 

45 

49. 

MONO  LAKE 

MAX 

65 

67 

59 

58 

62 

S3 

61 

68 

69 

66 

61 

55 

57 

58 

55 

63 

65 

63 

59 

45 

48 

53 

55 

56 

54 

55 

56 

53 

57 

56 

56 

58. 

MIN 

42 

37 

37 

31 

31 

30 

30 

40 

42 

43 

45 

37 

34 

33 

35 

3ft 

38 

40 

39 

32 

31 

29 

35 

34 

36 

35 

38 

36 

33 

34 

35 

35. 

MONTEREY 

MAX 

72 

72 

69 

70 

72 

72 

72 

74 

75 

66 

70 

70 

74 

69 

70 

73 

80 

7  5 

68 

66 

67 

70 

66 

75 

72 

73 

74 

80 

74 

76 

66 

71. 

Ml  N 

53 

52 

53 

48 

51 

49 

47 

52 

52 

55 

52 

52 

51 

55 

49 

5n 

53 

58 

53 

50 

49 

48 

54 

53 

55 

57 

54 

53 

52 

49 

52 

52i 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

79 

75 

64 

73 

71 

66 

76 

75 

75 

74 

70 

60 

54 

57 

60 

64 

63 

62 

62 

58 

51 

55 

64 

65 

66 

56 

63 

58 

56 

58 

53 

64. 

MIN 

56 

49 

48 

41 

39 

43 

36 

42 

43 

44 

43 

42 

45 

46 

42 

46 

45 

44 

43 

45 

34 

34 

38 

42 

46 

44 

44 

44 

44 

43 

47 

43. 

MT  BRECKENRIDGE 

MAX 

54 

56 

46 

49 

46 

54 

65 

64 

58 

46 

43 

44 

44 

48 

50 

52 

51 

42 

33 

44 

50 

56 

56 

68 

52 

51 

49 

54 

47 

50, 

MiN 

38 

36 

31 

29 

30 

28 

43 

47 

45 

32 

31 

33 

37 

36 

39 

40 

37 

26 

24 

76 

36 

36 

33 

42 

37 

38 

38 

36 

36 

3Sil 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

72 

73 

67 

63 

65 

67 

65 

70 

78 

70 

63 

60 

60 

60 

67 

70 

74 

75 

74 

62 

60 

6  5 

62 

59 

67 

70 

69 

70 

73 

74 

71 

67,|J 

MiN 

50 

43 

43 

44 

44 

45 

4  5 

46 

55 

49 

44 

46 

46 

46 

47 

5? 

5? 

5? 

47 

4ft 

45 

47 

46 

50 

53 

56 

55 

54 

56 

53 

52 

4Si!, 

MOUNT   HAMI LTON 

MAX 

57 

63 

53 

55 

50 

53 

59 

65 

62 

55 

54 

53 

53 

54 

61 

64 

67 

68 

55 

51 

55 

52 

48 

60 

60 

61 

64 

66 

66 

67 

64 

58, 

Ml  N 

44 

37 

35 

39 

37 

38 

52 

4? 

42 

42 

41 

41 

40 

43 

48 

52 

50 

41 

38 

39 

41 

47 

43 

50 

48 

50 

51 

51 

52 

49 

44, 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

63 

54 

55 

43 

42 

50 

46 

53 

58 

53 

60 

62 

53 

59 

56 

58 

62 

56 

56 

47 

57 

61 

60 

54 

56 

5  2 

59 

53 

57 

65 

56 

55, 

MiN 

40 

33 

33 

32 

24 

29 

26 

39 

44 

41 

31 

29 

42 

41 

24 

?1 

22 

22 

21 

22 

21 

37 

42 

36 

38 

40 

26 

23 

24 

25 

26 

30, 

MOUNT   SHASTA   WB   C ITY 

MAX 

63 

60 

52 

42 

52 

45 

56 

60 

51 

56 

66 

50 

56 

57 

59 

64 

65 

59 

54 

60 

67 

4ft 

46 

56 

55 

59 

53 

59 

69 

64 

54 

56, 

MiN 

40 

34 

33 

30 

31 

32 

27 

41 

44 

45 

36 

39 

44 

35 

30 

31 

30 

31 

35 

36 

33 

43 

42 

44 

46 

38 

33 

33 

31 

32 

39 

36. 

MT  WILSON  FC  3388 

MAX 

68 

63 

55 

63 

63 

60 

69 

71 

68 

65 

56 

52 

47 

57 

54 

61 

63 

65 

64 

58 

41 

47 

57 

66 

68 

65 

66 

60 

61 

54 

50 

59, 

M  IN 

49 

46 

42 

44 

47 

43 

48 

51 

52 

55 

37 

37 

40 

43 

42 

43 

47 

46 

47 

34 

30 

3? 

38 

46 

50 

52 

46 

45 

42 

43 

42 

43, 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

80 

82 

79 

72 

78 

73 

75 

82 

78 

74 

66 

72 

75 

79 

63 

65 

79 

72 

69 

7  1 

67 

77 

80 

77 

82 

82 

82 

83 

80 

77,  t 

MiN 

47 

45 

47 

41 

40 

40 

4  1 

44 

45 

52 

46 

46 

46 

47 

50 

54 

49 

44 

44 

41 

53 

50 

52 

55 

50 

49 

49 

48 

49 

47. 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

76 

72 

77 

77 

72 

68 

MIN 

^9 

48 

45 

43 

44 

42 

42 

52 

50 

55 

53 

51 

46 

48 

47 

49 

50 

46 

46 

44 

42 

4  ? 

5ft 

54 

57 

5ft 

4Q 

47 

44 

41 

44 

47 1 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

99 

92 

86 

87 

90 

68 

83 

86 

90 

91 

80 

74 

73 

70 

77 

81 

S3 

84 

84 

76 

66 

74 

77 

80 

82 

78 

80 

68 

75 

71 

63 

60,, 

MIN 

74 

73 

66 

60 

63 

67 

59 

53 

58 

61 

60 

57 

59 

60 

57 

59 

60 

62 

61 

62 

55 

50 

55 

5ft 

64 

ft4 

58 

59 

50 

57 

59 

60, [ 

NEVADA   C I TY 

MAX 

65 

66 

67 

57 

57 

58 

56 

61 

66 

70 

56 

60 

58 

55 

61 

63 

65 

05 

66 

61 

53 

56 

59 

51 

62 

64 

66 

65 

69 

66 

65 

61, 1 

MIN 

42 

37 

44 

35 

41 

33 

35 

40 

44 

40 

39 

47 

47 

39 

39 

38 

34 

38 

34 

34 

35 

39 

40 

40 

44 

40 

38 

37 

36 

37 

35 

38, 

NEWARK 

MAX 

75 

73 

73 

73 

70 

70 

81 

76 

72 

69 

70 

71 

72 

75 

75 

69 

70 

64 

72 

73 

75 

77 

70 

72 1 

MIN 

55 

53 

54 

50 

6 1 

56 

51 

49 

50 

50 

4Q 

46 

48 

54 

53 

58 

48 

46 

49 

48 

51 1 

NEWMAN 

MAX 

90 

64 

82 

78 

74 

78 

79 

88 

60 

73 

74 

76 

79 

80 

81 

79 

80 

80 

74 

69 

78 

80 

70 

78 

83 

82 

77 

78ij 

MIN 

51 

49 

53 

45 

48 

43 

49 

51 

50 

55 

50 

49 

49 

51 

49 

50 

51 

43 

44 

5  0 

53 

56 

54 

49 

45 

50 

46 

49i[ 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

68 

71 

70 

66 

66 

69 

69 

68 

69 

ftp 

69 

68 

66 

66 

67 

68 

68 

70 

74 

72 

71 

71 

73 

73 

68 

69, 

MiN 

54 

59 

61 

55 

50 

54 

54 

53 

54 

57 

60 

57 

60 

57 

62 

57 

56 

ft? 

5  = 

61 

5? 

5  3 

51 

51 

51 

62 

63 

57 

54 

58 

61 

56. 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  322  - 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

  OCTOBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

a; 
D 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

76 

66 

74 

66 

67 

71 

67 

80 

62 

74 

60 

61 

se 

62 

68 

72 

66 

74 

70 

50 

58 

65 

65 

68 

66 

72 

72 

72 

72 

68 

,3 

MIN 

47 

45 

44 

34 

36 

38 

36 

36 

44 

46 

42 

49 

45 

48 

46 

46 

49 

45 

44 

34 

38 

42 

41 

46 

41 

43 

42 

42 

43 

42 

.4 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

81 

76 

74 

74 

75 

76 

76 

82 

82 

75 

68 

66 

63 

75 

69 

77 

81 

69 

66 

67 

69 

67 

76 

83 

88 

83 

88 

80 

86 

75 

72 

75 

,5 

MIN 

52 

51 

58 

51 

46 

54 

46 

46 

49 

53 

67 

50 

68 

60 

57 

68 

64 

61 

52 

45 

45 

45 

45 

49 

53 

62 

62 

57 

56 

56 

61 

53 

,4 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

77 

77 

79 

70 

72 

69 

71 

73 

83 

75 

69 

67 

62 

71 

74 

76 

78 

76 

70 

63 

69 

72 

64 

71 

75 

72 

76 

75 

75 

77 

72 

•  6 

MIN 

52 

47 

52 

48 

49 

44 

45 

52 

46 

54 

63 

55 

64 

61 

55 

47 

45 

47 

46 

49 

50 

51 

51 

52 

54 

52 

45 

49 

44 

39 

49 

,3 

OAKLA  ND 

75 

77 

73 

72 

71 

72 

73 

77 

72 

71 

63 

66 

70 

71 

72 

76 

77 

65 

63 

64 

66 

71 

65 

72 

76 

75 

78 

80 

75 

70 

72 

,2 

MIN 

54 

56 

52 

47 

49 

51 

47 

56 

56 

53 

55 

56 

55 

53 

60 

53 

52 

57 

52 

53 

49 

49 

56 

56 

59 

54 

52 

53 

48 

48 

52 

.7 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

71 

71 

70 

67 

68 

69 

69 

75 

73 

69 

68 

65 

68 

67 

71 

73 

78 

75 

63 

67 

68 

67 

62 

70 

71 

72 

70 

77 

76 

72 

66 

69 

.9 

MIN 

57 

55 

56 

49 

56 

52 

49 

56 

58 

56 

57 

55 

58 

55 

51 

55 

51 

55 

54 

51 

48 

50 

68 

57 

61 

55 

52 

49 

50 

50 

46 

53 

,6 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

70 

69 

70 

70 

70 

67 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

68 

66 

67 

65 

66 

69 

70 

75 

74 

69 

69 

73 

72 

73 

69 

,5 

MIN 

54 

58 

56 

51 

51 

52 

49 

47 

47 

46 

59 

56 

67 

67 

68 

57 

64 

60 

56 

56 

51 

50 

49 

50 

51 

67 

56 

59 

58 

66 

56 

54 

.5 

OJAI 

MAX 

66 

79 

76 

77 

79 

72 

81 

85 

87 

75 

69 

73 

64 

75 

74 

78 

61 

71 

73 

64 

68 

71 

73 

82 

88 

85 

86 

79 

62 

75 

76 

76 

9 

MIN 

48 

47 

50 

42 

42 

41 

42 

41 

42 

45 

65 

46 

57 

56 

51 

49 

50 

57 

53 

50 

41 

40 

41 

45 

60 

57 

52 

49 

51 

50 

57 

48 

•  4 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 

69 

67 

69 

65 

66 

60 

69 

75 

72 

69 

55 

49 

47 

64 

55 

61 

62 

60 

60 

51 

43 

49 

65 

62 

67 

60 

61 

57 

60 

56 

54 

59 

.6 

MIN 

45 

45 

43 

41 

40 

39 

48 

47 

48 

49 

41 

39 

44 

40 

47 

45 

45 

47 

48 

39 

32 

33 

36 

44 

47 

50 

47 

45 

43 

43 

42 

43 

3 

ORANGE  COVE 

MAX 

81 

80 

79 

74 

73 

76 

72 

72 

82 

67 

81 

68 

69 

68 

68 

73 

77 

81 

78 

76 

66 

67 

72 

71 

75 

76 

76 

79 

77 

79 

76 

75 

2 

MIN 

51 

49 

53 

39 

40 

41 

45 

45 

49 

52 

54 

56 

57 

66 

58 

5? 

52 

53 

50 

51 

43 

43 

48 

47 

50 

50 

48 

50 

50 

50 

47 

49 

4 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

70 

70 

70 

69 

66 

S2 

65 

70 

70 

63 

65 

67 

66 

64 

65 

61 

59 

64 

67 

71 

70 

67 

65 

65 

69 

63 

63 

71 

73 

64 

66 

66 

5 

MIN 

45 

45 

45 

44 

43 

46 

39 

50 

50 

53 

47 

47 

39 

40 

39 

42 

39 

40 

36 

36 

41 

39 

52 

52 

66 

48 

44 

42 

44 

43 

44 

44 

2 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

71 

72 

69 

66 

67 

67 

72 

76 

73 

71 

68 

64 

67 

70 

73 

75 

74 

76 

65 

65 

68 

66 

59 

68 

67 

74 

71 

75 

76 

74 

70 

70 

0 

MIN 

49 

46 

50 

42 

52 

46 

41 

48 

56 

54 

50 

50 

51 

46 

44 

46 

42 

46 

48 

46 

42 

43 

55 

52 

57 

54 

45 

43 

41 

40 

36 

47 

3 

OR LAND 

MAX 

73 

75 

77 

70 

68 

66 

67 

69 

68 

58 

61 

71 

60 

61 

72 

73 

73 

73 

77 

71 

67 

68 

67 

57 

66 

67 

75 

66 

76 

77 

72 

69 

1 

MIN 

52 

52 

51 

43 

52 

45 

46 

50 

64 

54 

51 

50 

52 

53 

48 

44 

44 

48 

43 

54 

45 

46 

50 

52 

56 

53 

54 

53 

51 

42 

47 

49 

5 

ORLEANS 

MAX 

74 

66 

58 

54 

53 

53 

62 

60 

62 

64 

70 

64 

66 

71 

68 

66 

67 

66 

68 

72 

66 

68 

67 

61 

63 

70 

62 

71 

67 

64 

69 

65 

0 

MtN 

55 

49 

46 

46 

41 

46 

45 

49 

54 

53 

50 

60 

54 

47 

60 

42 

47 

47 

45 

36 

42 

45 

62 

53 

55 

49 

50 

46 

40 

44 

47 

47 

6 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

75 

76 

76 

69 

68 

69 

69 

71 

73 

67 

66 

74 

66 

67 

72 

74 

74 

76 

77 

70 

63 

67 

69 

66 

69 

68 

76 

71 

76 

76 

73 

71 

1 

MIN 

57 

49 

50 

44 

52 

45 

43 

51 

56 

64 

51 

60 

56 

55 

47 

46 

46 

45 

45 

42 

47 

53 

51 

48 

56 

46 

45 

43 

42 

46 

43 

48 

5 

OROVILLE  7  5E 

MAX 

75 

75 

75 

67 

67 

66 

67 

70 

72 

67 

67 

71 

70 

71 

70 

74 

72 

75 

76 

76 

64 

67 

65 

67 

65 

73 

74 

70 

75 

75 

76 

70 

6 

MiN 

45 

43 

43 

41 

45 

42 

41 

43 

50 

52 

46 

47 

48 

47 

45 

44 

45 

42 

40 

44 

45 

47 

60 

47 

60 

44 

44 

43 

4? 

40 

42 

44 

8 

OXNARD 

MAX 

74 

72 

74 

72 

75 

75 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

69 

70 

74 

75 

82 

74 

61 

76 

77 

73 

7 

MIN 

50 

50 

54 

50 

46 

48 

48 

64 

57 

64 

55 

54 

55 

63 

48 

48 

52 

53 

62 

54 

56 

67 

61 

53 

5 

PALMOALE 

MAX 

81 

82 

72 

76 

78 

72 

79 

86 

87 

65 

69 

70 

65 

74 

71 

77 

77 

78 

80 

63 

60 

64 

70 

74 

77 

71 

72 

72 

72 

65 

68 

73 

8 

MIN 

47 

47 

51 

41 

44 

40 

40 

41 

45 

50 

60 

45 

51 

50 

50 

46 

48 

49 

48 

46 

34 

45 

40 

41 

44 

63 

43 

44 

44 

46.4 

PALMOALE  CAA  AP 

MAX 

80 

60 

70 

76 

76 

76 

75 

79 

83 

79 

61 

70 

64 

72 

71 

74 

77 

76 

77 

57 

59 

64 

67 

71 

75 

65 

66 

70 

70 

61 

66 

71 

3 

MIN 

45 

46 

52 

35 

37 

43 

44 

38 

42 

47 

49 

46 

53 

60 

51 

4fl 

46 

62 

47 

41 

30 

44 

39 

39 

42 

52 

45 

43 

48 

44 

52 

44 

9 

PALM  SPRINGS 

MAX 

99 

93 

87 

88 

92 

91 

89 

91 

94 

93 

85 

82 

81 

64 

83 

90 

89 

91 

87 

77 

72 

76 

81 

91 

91 

67 

89 

78 

80 

78 

72 

85 

9 

MIN 

62 

53 

55 

52 

52 

49 

51 

52 

52 

56 

58 

49 

56 

59 

63 

60 

55 

55 

55 

55 

49 

43 

46 

49 

57 

64 

67 

61 

57 

54 

59 

55 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

72 

74 

73 

68 

70 

69 

69 

73 

80 

75 

73 

68 

67 

72 

73 

72 

74 

78 

78 

71 

68 

70 

70 

60 

72 

69 

75 

72 

79 

76 

71 

72 

0 

MIN 

50 

49 

54 

48 

53 

45 

46 

64 

64 

55 

64 

48 

59 

49 

46 

49 

48 

64 

48 

48 

44 

44 

60 

51 

61 

58 

50 

49 

45 

50 

47 

50 

9 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

76 

71 

65 

63 

66 

67 

72 

77 

77 

71 

69 

46 

48 

54 

60 

58 

66 

64 

63 

65 

40 

46 

67 

68 

72 

73 

67 

67 

57 

68 

57 

63 

4 

MIN 

55 

45 

39 

41 

48 

42 

43 

48 

46 

50 

41 

35 

38 

44 

44 

46 

44 

45 

43 

36 

32 

32 

36 

44 

49 

48 

47 

42 

41 

42 

40 

42 

8 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

84 

82 

79 

77 

76 

77 

78 

80 

90 

68 

87 

69 

77 

75 

77 

79 

82 

82 

77 

72 

73 

74 

70 

79 

77 

81 

79 

80 

82 

82 

78 

8 

MIN 

51 

53 

58 

44 

44 

46 

47 

47 

55 

57 

66 

52 

57 

55 

55 

56 

53 

63 

52 

49 

46 

43 

48 

53 

61 

56 

63 

54 

55 

52 

52. 

1 

PARADISE 

MAX 

70 

72 

70 

65 

60 

60 

60 

67 

68 

66 

62 

69 

60 

56 

68 

70 

70 

72 

74 

66 

62 

65 

62 

53 

64 

63 

74 

66 

76 

75 

72 

66. 

5 

56 

56 

47 

42 

48 

47 

47 

48 

56 

54 

49 

48 

63 

48 

62 

57 

54 

54 

50 

52 

48 

50 

50 

48 

52 

47 

55 

46 

56 

44 

50 

50, 

3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

104 

100 

95 

85 

86 

90 

88 

68 

92 

94 

95 

76 

75 

74 

71 

80 

83 

66 

88 

86 

77 

70 

74 

77 

82 

63 

80 

64 

67 

77 

73 

83. 

3 

MIN 

78 

71 

71 

65 

65 

67 

61 

61 

65 

67 

70 

58 

56 

58 

60 

63 

66 

67 

66 

67 

57 

51 

56 

57 

62 

62 

63 

60 

58 

61 

59 

62 

9 

PASADENA 

MAX 

81 

77 

74 

76 

77 

75 

77 

79 

84 

78 

69 

66 

64 

70 

69 

77 

82 

73 

65 

67 

67 

70 

75 

83 

87 

78 

84 

81 

60 

76 

71 

75. 

2 

53 

51 

59 

53 

50 

49 

50 

50 

51 

54 

56 

60 

67 

56 

69 

58 

54 

61 

58 

55 

46 

47 

48 

50 

54 

63 

57 

67 

56 

56 

68 

54. 

1 

PASO  ROBLES 

MAX 

80 

62 

77 

76 

78 

75 

76 

62 

79 

71 

66 

66 

67 

72 

77 

79 

65 

80 

71 

64 

70 

71 

70 

78 

79 

78 

83 

82 

83 

83 

79 

76. 

1 

MIN 

48 

42 

48 

37 

34 

45 

37 

37 

36 

38 

46 

46 

46 

51 

40 

43 

44 

52 

44 

41 

43 

35 

48 

41 

51 

49 

45 

45 

41 

42 

43 

43. 

1 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

78 

60 

74 

73 

76 

73 

75 

62 

79 

61 

66 

65 

65 

72 

75 

77 

61 

90 

77 

61 

68 

71 

65 

76 

78 

75 

60 

80 

61 

81 

78 

74. 

4 

MIN 

52 

45 

50 

40 

38 

40 

39 

41 

39 

40 

51 

46 

53 

53 

44 

46 

47 

55 

48 

44 

44 

40 

49 

46 

50 

51 

47 

46 

45 

47 

46 

46 

8 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

MAX 

75 

75 

69 

66 

69 

69 

72 

74 

72 

70 

72 

72 

71 

73 

75 

7fS 

79 

77 

70 

66 

70 

68 

62 

69 

72 

76 

70 

79 

78 

70 

72 

71. 

9 

51 

48 

50 

44 

53 

44 

42 

50 

51 

55 

60 

54 

57 

46 

47 

50 

42 

47 

44 

46 

45 

48 

56 

54 

59 

51 

46 

49 

43 

47 

46 

48. 

9 

PINNACLES  NM 

MAX 

76 

79 

72 

72 

73 

73 

76 

83 

81 

75 

68 

66 

67 

69 

74 

80 

83 

62 

73 

63 

68 

69 

66 

73 

79 

75 

79 

83 

62 

82 

78 

74. 

6 

47 

43 

48 

36 

36 

36 

39 

40 

47 

51 

52 

41 

51 

49 

41 

43 

45 

53 

43 

44 

39 

37 

52 

44 

53 

57 

45 

45 

46 

45 

43 

44. 

6 

PISMO  BEACH 

MAX 

75 

75 

74 

74 

70 

74 

60 

74 

73 

69 

65 

65 

63 

70 

67 

69 

69 

65 

69 

65 

64 

69 

69 

60 

83 

82 

78 

70 

61 

74 

68 

71. 

1 

MIN 

55 

52 

52 

46 

46 

45 

56 

49 

49 

49 

55 

50 

64 

54 

50 

5? 

52 

50 

51 

52 

50 

49 

54 

51 

58 

59 

67 

49 

49 

51 

51 

51. 

5 

PLACERVI LLE 

MAX 

68 

69 

70 

62 

63 

58 

62 

64 

73 

76 

73 

64 

60 

59 

62 

66 

69 

73 

73 

66 

56 

68 

64 

56 

67 

67 

69 

69 

72 

73 

72 

66. 

3 

MIN 

43 

40 

45 

35 

47 

36 

35 

41 

45 

42 

43 

50 

52 

48 

45 

44 

40 

37 

35 

40 

40 

42 

48 

44 

41 

42 

39 

40 

38 

41, 

6 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

67 

68 

69 

60 

61 

52 

60 

65 

71 

75 

69 

61 

67 

64 

63 

67 

69 

73 

72 

64 

52 

58 

64 

55 

66 

64 

70 

69 

72 

73 

72 

64. 

9 

N 

49 

47 

43 

38 

44 

41 

42 

47 

55 

50 

48 

48 

47 

48 

48 

47 

47 

54 

57 

42 

38 

44 

46 

46 

50 

50 

60 

52 

53 

49 

48 

47. 

4 

POINT  ARENA 

MAX 

68 

70 

69 

66 

65 

65 

63 
44 

67 

69 

62 

64 

68 

62 

71 

65 

67 

64 

71 

64 

63 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

66 

64 

72 

70 

64 

66. 

0 

MIN 

49 

53 

51 

45 

45 

49 

52 

58 

55 

47 

45 

67 

49 

44 

4  3 

45 

46 

46 

43 

46 

51 

57 

56 

58 

53 

47 

46 

49 

45 

46 

49. 

1 

POINT   ARGUELLO  USCG 

MAX 

MIN 

PT   PIEDRA5  PLANCAS 

MAX 

66 

65 

61 

60 

65 

62 

63 

67 

66 

64 

67 

65 

60 

62 

65 

64 

70 

63 

62 

63 

64 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

68 

68 

62 

62 

64. 

1 

MIN 

56 

53 

54 

47 

49 

4° 

51 

51 

52 

56 

54 

52 

55 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

51 

50 

51 

56 

56 

56 

57 

57 

54 

54 

51 

55 

53. 

2 

POMONA 

MAX 

84 

80 

77 

75 

81 

76 

77 

85 

86 

81 

67 

68 

63 

69 

69 

75 

84 

68 

65 

63 

66 

70 

74 

63 

68 

75 

84 

77 

80 

73 

68 

75. 

2 

MIN 

48 

48 

58 

51 

46 

44 

47 

45 

46 

51 

55 

49 

55 

55 

56 

55 

51 

58 

56 

62 

46 

41 

45 

44 

47 

58 

57 

54 

49 

49 

57 

50, 

8 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

76 

76 

77 

7  1 

72 

68 

71 

72 

76 

71 

67 

64 

66 

72 

72 

74 

75 

77 

79 

78 

68 

70 

65 

63 

70 

70 

75 

71 

76 

76 

74 

72. 

1 

MIN 

51 

49 

50 

46 

47 

40 

43 

43 

55 

55 

54 

48 

51 

50 

46 

44 

44 

46 

44 

45 

40 

42 

47 

49 

54 

54 

46 

42 

42 

39 

40 

46, 

6 

PORTERVILLE 

MAX 

84 

81 

80 

76 

77 

84 

69 

85 

70 

72 

69 

71 

75 

80 

83 

82 

80 

67 

72 

75 

75 

79 

78 

78 

62 

79 

81 

79 

77, 

9 

MIN 

52 

50 

52 

42 

42 

43 

41 

43 

48 

52 

54 

55 

56 

59 

56 

54 

52 

65 

52 

53 

43 

44 

47 

45 

46 

50 

52 

46 

51 

50 

52 

49. 

8 

PORTOLA 

MAX 

61 

62 

57 

49 

48 

51 

58 

67 

70 

65 

57 

56 

58 

60 

64 

65 

65 

59. 

4 

MIN 

35 

28 

3? 

30 

34 

25 

28 

31 

39 

30 

32 

38 

41 

32 

27 

26 

24 

27 

22 

34 

34 

32 

40 

36 

40 

40 

28 

28 

26 

25 

25 

31. 

3 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1957 


Day 

Ol  Month 

D> 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POSEY  3  E 

MAX 

62 

62 

54 

57 

60 

54 

59 

75 

78 

71 

54 

50 

54 

52 

62 

60 

61 

60 

52 

43 

54 

56 

62 

64 

6  1 

63 

61 

62 

61 

57 

59 

1 

MIN 

44 

42 

42 

29 

30 

32 

30 

36 

45 

48 

41 

42 

40 

46 

40 

39 

42 

40 

40 

32 

30 

3"0 

33 

34 

38 

40 

38 

39 

37 

38 

42 

38. 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

71 

72 

68 

63 

60 

61 

67 

67 

71 

66 

67 

70 

74 

74 

75 

76 

74 

69 

73 

66 

67 

74 

71 

75 

76 

74 

70. 

0 

MIN 

49 

46 

47 

41 

45 

43 

40 

54 

46 

46 

54 

43 

43 

40 

40 

42 

37 

39 

40 

46 

49 

45 

43 

39 

37 

40 

43 

6 

QUINCY  RS 

MAX 

66 

68 

58 

56 

52 

57 

63 

72 

71 

60 

67 

56 

62 

69 

68 

70 

70 

69 

50 

52 

65 

62 

49 

47 

63 

70 

56 

70 

68 

65 

69 

62 . 

(, 

MIN 

45 

39 

37 

33 

39 

36 

37 

36 

40 

32 

35 

36 

44 

43 

39 

30 

34 

34 

30 

36 

39 

37 

43 

43 

44 

45 

35 

38 

27 

31 

32 

37. 

1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

85 

79 

71 

78 

81 

78 

82 

88 

88 

82 

66 

67 

60 

67 

65 

76 

80 

66 

64 

62 

64 

68 

75 

81 

86 

81 

81 

65 

72 

72 

66 

74. 

1 

MIN 

45 

36 

53 

40 

38 

39 

34 

38 

42 

45 

50 

48 

47 

54 

56 

55 

47 

59 

52 

53 

47 

40 

41 

41 

45 

50 

59 

52 

51 

60 

55 

47. 

5 

RANOSBURG 

MAX 

78 

78 

69 

72 

75 

75 

73 

80 

81 

76 

62 

65 

67 

69 

69 

74 

77 

75 

75 

60 

53 

64 

65 

69 

72 

67 

60 

67 

68 

65 

63 

69 

8 

MIN 

55 

54 

51 

48 

45 

50 

46 

51 

55 

54 

46 

45 

50 

50 

46 

50 

52 

52 

49 

41 

35 

41 

41 

45 

52 

54 

46 

50 

49 

49 

49 

48 

4 

RED  BLUFF  WS  AP 

MAX 

76 

75 

69 

65 

65 

65 

70 

67 

60 

62 

74 

60 

.  59 

75 

77 

75 

75 

77 

72 

70 

67 

66 

60 

67 

68 

77 

70 

77 

73 

73 

75 

69 

9 

MIN 

54 

53 

50 

47 

48 

45 

43 

53 

55 

55 

53 

53 

53 

53 

47 

46 

47 

48 

46 

50 

44 

51 

54 

54 

57 

55 

52 

46 

47 

44 

48 

50 

0 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

73 

76 

71 

65 

65 

66 

70 

69 

63 

64 

76 

68 

62 

76 

77 

79 

76 

79 

74 

76 

73 

73 

68 

68 

67 

78 

72 

80 

31 

70 

71 

8 

MIN 

54 

54 

50 

47 

44 

44 

42 

51 

55 

54 

50 

54 

53 

51 

51 

50 

49 

49 

50 

53 

44 

53 

54 

53 

57 

55 

54 

53 

50 

47 

52 

50 

9 

REOLANOS 

MAX 

86 

81 

75 

77 

81 

76 

81 

89 

90 

83 

65 

69 

62 

72 

70 

76 

83 

65 

70 

62 

62 

65 

74 

82 

86 

75 

83 

66 

77 

72 

65 

74 

8 

MIN 

52 

50 

56 

50 

47 

46 

49 

49 

50 

51 

54 

53 

55 

55 

59 

55 

53 

59 

57 

54 

46 

44 

46 

46 

51 

53 

56 

52 

49 

50 

55 

51 

8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

76 

75 

70 

72 

70 

70 

68 

78 

73 

69 

70 

66 

72 

70 

73 

74 

77 

78 

70 

68 

70 

67 

64 

70 

70 

76 

74 

73 

73 

70 

70 

71 

8 

MIN 

52 

48 

54 

48 

55 

47 

46 

52 

63 

55 

52 

47 

58 

49 

47 

50 

48 

53 

50 

48 

44 

46 

69 

63 

58 

53 

50 

53 

48 

43 

48 

51 

0 

RICHMOND 

MAX 

75 

74 

70 

68 

67 

67 

70 

75 

73 

70 

68 

66 

70 

70 

72 

75 

78 

76 

72 

67 

69 

68 

65 

74 

70 

75 

70 

75 

77 

70 

68 

71 

1 

MIN 

57 

65 

55 

50 

55 

57 

50 

55 

57 

56 

57 

55 

59 

53 

57 

57 

51 

54 

55 

54 

51 

54 

68 

57 

60 

56 

53 

51 

50 

48 

49 

54 

4 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

70 

73 

72 

72 

66 

66 

66 

71 

73 

72 

67 

67 

64 

67 

67 

68 

72 

75 

72 

64 

65 

56 

67 

63 

70 

70 

72 

68 

75 

71 

70 

69 

1 

MIN 

57 

57 

56 

51 

55 

53 

51 

56 

62 

52 

56 

55 

58 

53 

67 

57 

52 

55 

53 

54 

52 

55 

58 

57 

61 

56 

53 

52 

50 

51 

43 

54 

6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

85 

80 

78 

76 

77 

77 

81 

86 

88 

81 

70 

72 

68 

73 

71 

77 

84 

71 

71 

64 

66 

71 

76 

84 

38 

79 

33 

75 

81 

74 

68 

76 

6 

MIN 

48 

48 

54 

55 

48 

46 

47 

47 

47 

49 

55 

53 

95 

55 

55 

53 

52 

59 

55 

53 

48 

42 

45 

45 

48 

58 

64 

53 

49 

49 

55 

51 

3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

90 

85 

81 

77 

76 

80 

77 

80 

88 

89 

82 

69 

71 

66 

72 

70 

78 

35 

66 

71 

65 

65 

69 

76 

85 

88 

79 

31 

70 

80 

71 

76 

8 

MIN 

50 

49 

56 

53 

48 

49 

47 

48 

49 

50 

52 

53 

56 

55 

60 

56 

52 

59 

58 

54 

47 

43 

45 

46 

51 

54 

62 

53 

49 

51 

56 

52 

0 

ROCKL I N 

MAX 

78 

78 

79 

71 

71 

72 

70 

72 

75 

78 

67 

71 

66 

65 

70 

72 

73 

75 

76 

70 

58 

67 

70 

62 

70 

70 

75 

72 

75 

79 

72 

71 

5 

MIN 

50 

46 

47 

46 

46 

44 

42 

43 

49 

51 

50 

49 

54 

55 

51 

48 

47 

46 

44 

41 

44 

43 

45 

49 

48 

54 

49 

44 

43 

44 

41 

46 

9 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

76 

78 

70 

70 

71 

71 

70 

75 

75 

62 

70 

66 

65 

69 

73 

74 

76 

78 

68 

60 

67 

69 

61 

71 

70 

76 

72 

73 

75 

74 

73 

71 

0 

MIN 

54 

52 

51 

46 

51 

47 

47 

54 

58 

56 

54 

53 

57 

66 

50 

50 

46 

52 

47 

46 

47 

47 

61 

54 

59 

51 

51 

50 

49 

48 

46 

51 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

77 

79 

69 

70 

71 

70 

72 

74 

73 

64 

70 

69 

65 

71 

74 

76 

75 

79 

68 

59 

69 

70 

61 

70 

69 

76 

72 

77 

78 

74 

75 

71 

4 

MIN 

54 

53 

52 

47 

52 

48 

47 

53 

57 

55 

55 

53 

56 

57 

52 

51 

49 

52 

49 

44 

48 

50 

55 

53 

53 

54 

53 

49 

50 

48 

48 

51 

7 

SAINT  HELENA 

MAX 

76 

77 

71 

68 

65 

64 

71 

70 

64 

67 

66 

61 

71 

72 

75 

75 

79 

79 

68 

67 

71 

66 

61 

69 

69 

77 

69 

78 

79 

71 

68 

70 

5 

MIN 

50 

48 

45 

42 

54 

40 

41 

50 

55 

56 

49 

46 

55 

45 

45 

45 

44 

47 

41 

43 

43 

45 

55 

54 

57 

51 

46 

44 

41 

42 

41 

47 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

73 

72 

68 

64 

64 

67 

69 

75 

72 

67 

66 

63 

65 

67 

72 

73 

70 

77 

70 

69 

65 

66 

62 

67 

67 

72 

70 

74 

72 

71 

72 

68 

9 

MIN 

50 

46 

48 

43 

45 

47 

41 

47 

56 

54 

50 

51 

53 

47 

44 

42 

42 

46 

51 

45 

45 

39 

55 

54 

55 

51 

45 

45 

42 

40 

41 

47 

1 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

72 

70 

68 

70 

69 

77 

72 

77 

84 

62 

69 

69 

70 

68 

68 

72 

83 

75 

67 

71 

69 

76 

71 

79 

76 

77 

79 

85 

73 

83 

67 

73 

2 

MIN 

57 

53 

53 

48 

47 

46 

45 

54 

54 

57 

56 

52 

56 

55 

48 

51 

57 

60 

58 

53 

53 

50 

61 

53 

60 

58 

56 

55 

55 

55 

53 

53 

8 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

68 

68 

66 

58 

60 

58 

66 

78 

78 

74 

60 

60 

55 

64 

69 

69 

72 

73 

67 

60 

62 

62 

62 

68 

68 

72 

70 

70 

72 

70 

68 

66 

7 

MIN 

46 

44 

46 

36 

40 

42 

36 

44 

49 

47 

45 

42 

47 

42 

41 

44 

48 

48 

43 

38 

35 

41 

41 

43 

48 

43 

50 

44 

53 

56 

44 

44 

2 

SALYER  RS 

MAX 

68 

74 

62 

56 

52 

55 

54 

64 

72 

66 

69 

56 

66 

69 

72 

61 

64 

65 

70 

67 

65 

MIN 

53 

48 

43 

43 

42 

43 

41 

48 

52 

49 

51 

49 

38 

40 

41 

49 

51 

52 

48 

39 

40 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

82 

77 

68 

69 

73 

69 

72 

80 

82 

81 

76 

59 

59 

59 

64 

71 

77 

69 

59 

58 

58 

60 

67 

75 

88 

88 

77 

72 

72 

70 

62 

70 

7 

MIN 

56 

56 

50 

47 

51 

45 

48 

55 

61 

55 

49 

46 

51 

52 

54 

49 

54 

52 

48 

48 

42 

41 

47 

50 

58 

59 

62 

51 

51 

55 

54 

51 

6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

87 

81 

75 

77 

82 

76 

81 

90 

91 

84 

69 

68 

63 

71 

71 

78 

86 

71 

71 

65 

64 

65 

70 

33 

87 

77 

82 

73 

30 

74 

66 

76 

1 

MIN 

50 

49 

58 

50 

47 

45 

49 

47 

48 

50 

56 

54 

56 

56 

60 

58 

53 

60 

58 

55 

48 

46 

44 

45 

51 

59 

56 

52 

49 

49 

56 

52 

0 

SANOBERG  WB 

MAX 

63 

64 

55 

58 

60 

56 

61 

74 

71 

66 

48 

57 

46 

56 

62 

67 

66 

64 

62 

46 

48 

53 

58 

61 

65 

to 

60 

62 

60 

56 

59 

59 

5 

MIN 

46 

44 

41 

39 

41 

38 

39 

54 

53 

45 

43 

42 

43 

46 

44 

48 

52 

50 

46 

33 

33 

37 

41 

45 

49 

46 

46 

47 

45 

45 

44 

44 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

74 

73 

72 

74 

73 

71 

74 

73 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

73 

68 

69 

69 

68 

71 

72 

74 

83 

74 

71 

71 

78 

75 

70 

72 

2 

MIN 

60 

61 

60 

56 

55 

58 

55 

56 

59 

60 

61 

59 

60 

60 

63 

60 

60 

63 

62 

61 

56 

53 

55 

55 

57 

59 

61 

61 

57 

62 

61 

58 

9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

82 

78 

76 

77 

79 

76 

77 

84 

84 

76 

69 

68 

64 

72 

70 

76 

82 

75 

70 

65 

65 

67 

72 

31 

86 

81 

33 

76 

80 

75 

70 

75 

4 

MIN 

48 

50 

55 

45 

45 

50 

52 

45 

47 

50 

56 

48 

56 

55 

66 

53 

52 

60 

50 

56 

45 

43 

49 

51 

64 

64 

62 

53 

53 

56 

59 

52 

5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

69 

69 

65 

67 

67 

66 

69 

75 

71 

70 

67 

65 

68 

67 

69 

7? 

75 

70 

63 

66 

67 

65 

64 

68 

68 

70 

68 

75 

74 

70 

66 

68 

5 

MIN 

59 

56 

56 

55 

56 

53 

50 

55 

60 

56 

56 

54 

69 

56 

51 

51 

52 

56 

52 

50 

49 

50 

59 

56 

59 

56 

52 

50 

51 

48 

48 

53 

9 

SAN  FRANCISCO  FOE 

MAX 

67 

70 

64 

64 

64 

66 

69 

75 

68 

66 

66 

64 

68 

67 

67 

71 

73 

73 

62 

65 

67 

65 

63 

70 

63 

71 

71 

75 

72 

69 

66 

67 

i9 

MIN 

59 

58 

56 

55 

56 

56 

55 

60 

59 

55 

58 

56 

58 

56 

56 

56 

57 

57 

56 

54 

55 

55 

58 

60 

60 

58 

58 

57 

55 

54 

54 

56 

7 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

84 

79 

75 

77 

30 

77 

79 

84 

85 

81 

74 

68 

65 

75 

72 

78 

72 

72 

68 

68 

69 

72 

76 

85 

39 

82 

88 

78 

82 

79 

73 

77 

0 

MIN 

50 

51 

58 

53 

49 

48 

48 

48 

50 

55 

56 

49 

57 

56 

61 

57 

54 

62 

58 

64 

48 

45 

48 

48 

52 

58 

56 

57 

54 

55 

58 

53 

6 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

69 

69 

63 

67 

67 

67 

68 

77 

72 

67 

67 

68 

67 

66 

67 

69 

78 

75 

64 

65 

66 

64 

62 

74 

70 

69 

71 

76 

73 

73 

64 

68 

.8 

MIN 

49 

55 

48 

43 

48 

44 

41 

46 

59 

54 

48 

46 

67 

54 

43 

44 

45 

53 

50 

45 

42 

4  3 

49 

51 

54 

56 

47 

48 

44 

41 

47 

48 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

85 

80 

73 

78 

81 

78 

80 

89 

88 

84 

65 

66 

64 

71 

69 

76 

80 

68 

69 

61 

60 

64 

71 

77 

33 

77 

80 

65 

75 

71 

65 

73 

.9 

MIN 

47 

41 

52 

47 

42 

41 

40 

42 

42 

44 

47 

48 

62 

64 

55 

56 

50 

57 

54 

52 

46 

44 

41 

41 

45 

53 

57 

50 

46 

46 

55 

48 

0 

SAN  JOSE 

MAX 

74 

7* 

68 

70 

70 

70 

75 

83 

78 

70 

70 

68 

71 

71 

73 

75 

79 

76 

68 

68 

71 

70 

64 

72 

72 

75 

73 

78 

79 

72 

70 

72 

5 

MIN 

55 

52 

55 

46 

55 

48 

49 

54 

61 

55 

57 

51 

68 

54 

49 

54 

52 

58 

52 

48 

50 

51 

58 

60 

60 

60 

53 

51 

51 

52 

51 

53 

5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

78 

78 

78 

73 

71 

74 

71 

77 

79 

75 

72 

67 

72 

62 

70 

74 

81 

77 

70 

67 

64 

68 

71 

71 

78 

81 

77 

84 

80 

70 

84 

74 

0 

MIN 

54 

57 

53 

49 

48 

47 

51 

49 

47 

48 

53 

48 

53 

54 

49 

50 

54 

58 

51 

50 

50 

43 

45 

47 

58 

59 

55 

41 

43 

41 

43 

49 

9 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

81 

80 

81 

78 

77 

80 

75 

80 

84 

80 

75 

69 

73 

62 

72 

74 

79 

82 

65 

72 

63 

62 

69 

70 

78 

34 

83 

84 

80 

78 

80 

75 

8 

MIN 

51 

42 

46 

35 

33 

41 

33 

34 

35 

38 

42 

49 

49 

55 

45 

44 

45 

50 

53 

43 

45 

42 

44 

43 

42 

44 

41 

48 

47 

44 

46 

43 

9 

SAN  MATEO 

MAX 

73 

72 

66 

70 

69 

66 

71 

75 

72 

70 

69 

67 

70 

70 

72 

74 

76 

75 

68 

68 

69 

67 

62 

71 

70 

74 

72 

77 

76 

71 

71 

70 

8 

MIN 

54 

54 

54 

51 

54 

51 

47 

52 

62 

54 

52 

50 

56 

60 

59 

49 

50 

47 

54 

49 

46 

48 

57 

54 

57 

53 

50 

50 

49 

48 

46 

52 

2 

SAN  PEDRO 

MAX 

85 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

70 

68 

69 

67 

67 

68 

67 

69 

68 

69 

68 

69 

69 

65 

68 

70 

74 

82 

75 

77 

71 

75 

76 

72 

70 

8 

MIN 

59 

58 

58 

,57 

57 

59 

55 

57 

56 

58 

59 

57 

56 

57 

58 

58 

59 

62 

61 

60 

54 

52 

55 

57 

62 

63 

64 

61 

53 

64 

61 

58 

5 

SAN  RAFAEL 

MAX 

75 

73 

67 

67 

70 

70 

70 

75 

69 

69 

69 

66 

70 

71 

75 

73 

77 

77 

71 

68 

69 

65 

63 

69 

71 

76 

76 

77 

78 

74 

70 

71 

3 

MIN 

56 

54 

51 

49 

52 

48 

48 

54 

58 

55 

53 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

52 

52 

47 

45 

50 

56 

55 

57 

54 

52 

49 

48 

43 

47 

61 

2 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

MAX 

80 

76 

75 

75 

77 

76 

76 

81 

75 

75 

72 

72 

65 

72 

69 

7ft 

79 

69 

70 

69 

63 

72 

75 

78 

35 

'73 

83 

72 

33 

74 

72 

74 

6 

MIN 

56 

55 

57 

53 

50 

51 

49 

50 

58 

58 

57 

54 

56 

55 

60 

55 

54 

61 

57 

58 

50 

48 

49 

49 

50 

60 

60 

59 

52 

55 

60 

54 

7 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

79 

74 

69 

69 

74 

71 

75 

82 

81 

82 

76 

58 

58 

59 

62 

71 

76 

74 

64 

60 

53 

60 

69 

75 

80 

80 

75 

75 

69 

68 

61 

70 

3 

MIN 

55 

48 

48 

43 

48 

43 

43 

52 

56 

59 

51 

45 

51 

52 

48 

47 

51 

49 

49 

48 

41 

41 

44 

46 

50 

57 

56 

52 

47 

49 

53 

49 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Slolion  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

0) 
D 
P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  BARBARA 

MAX 

70 

72 

74 

73 

73 

73 

76 

78 

74 

72 

71 

73 

63 

74 

75 

74 

75 

66 

71 

67 

70 

69 

73 

78 

83 

83 

64 

76 

80 

79 

76 

74 

■  2 

MIN 

53 

54 

54 

49 

48 

54 

48 

48 

51 

50 

56 

51 

59 

57 

55 

53 

54 

59 

53 

55 

47 

46 

51 

52 

51 

51 

56 

^9 

56 

54 

60 

53 

.1 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

MAX 

71 

70 

73 

72 

70 

69 

7  0 

69 

61 

77 

73 

71 

72 

67 

69 

67 

67 

68 

70 

75 

78 

80 

61 

73 

76 

79 

75 

72 

0 

MIN 

52 

52 

51 

48 

45 

47 

44 

46 

46 

46 

53 

50 

56 

54 

56 

51 

52 

55 

49 

49 

47 

46 

50 

49 

51 

55 

53 

57 

55 

51 

52 

50 

.6 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

76 

70 

71 

66 

71 

72 

74 

75 

79 

78 

70 

69 

72 

71 

63 

73 

72 

77 

74 

79 

80 

74 

70 

73 

■  4 

MIN 

52 

50 

53 

46 

52 

47 

47 

53 

60 

55 

55 

50 

57 

51 

48 

50 

50 

56 

49 

46 

47 

49 

56 

53 

59 

69 

50 

49 

48 

50 

48 

51 

•  6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

69 

75 

76 

79 

67 

66 

67 

76 

74 

74 

73 

73 

73 

70 

77 

76 

72 

.5 

MIN 

50 

47 

46 

42 

46 

40 

42 

49 

54 

55 

51 

47 

55 

48 

44 

45 

46 

55 

50 

55 

43 

46 

56 

52 

57 

65 

49 

49 

46 

47 

43 

48 

.7 

SANTA  MARIA 

MAX 

78 

72 

71 

78 

75 

75 

69 

66 

69 

71 

71 

77 

65 

75 

73 

73 

74 

78 

82 

82 

76 

69 

62 

73 

1 7 

MIN 

49 

48 

53 

49 

40 

41 

49 

40 

48 

41 

54 

49 

56 

49 

48 

48 

61 

56 

54 

43 

48 

49 

49 

48 

54 

57 

54 

51 

51 

50 

52 

49 

.3 

SANTA  MARIA  WB  AP 

MAX 

70 

74 

74 

67 

68 

65 

68 

72 

77 

76 

63 

72 

72 

72 

77 

61 

63 

78 

66 

81 

6  7 

72 

2 

MIN 

48 

51 

47 

41 

39 

41 

48 

43 

46 

47 

53 

49 

55 

51 

48 

47 

51 

57 

54 

48 

47 

43 

51 

47 

58 

55 

62 

51 

53 

48 

51 

49 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

73 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

75 

77 

70 

76 

72 

70 

MIN 

54 

54 

54 

54 

53 

57 

54 

54 

44 

52 

58 

55 

59 

57 

58 

56 

55 

59 

57 

56 

57 

53 

53 

51 

53 

62 

64 

52 

46 

60 

55 

2 

SANTA  PAULA 

MAX 

80 

75 

63 

75 

77 

78 

MIN 

49 

48 

50 

45 

46 

43 

43 

49 

43 

50 

55 

50 

56 

57 

52 

51 

52 

60 

60 

53 

45 

46 

52 

50 

54 

60 

50 

53 

53 

59 

51 

2 

SANTA  ROSA 

MAX 

76 

69 

70 

7  0 

65 

60 

60 

72 

63 

63 

74 

76 

77 

80 

71 

72 

7  0 

60 

70 

74 

80 

70 

81 

80 

72 

71 

.9 

MIN 

50 

47 

48 

43 

44 

43 

41 

42 

50 

55 

49 

48 

50 

44 

45 

46 

42 

43 

45 

44 

44 

45 

54 

54 

54 

49 

42 

44 

41 

41 

42 

46 

1 

SCOTIA 

MAX 

71 

69 

68 

61 

63 

63 

66 

65 

63 

67 

66 

66 

66 

66 

62 

61 

70 

78 

62 

66 

6 

MIN 

51 

52 

48 

47 

46 

48 

46 

49 

56 

56 

51 

51 

55 

53 

49 

50 

49 

49 

45 

43 

45 

51 

55 

55 

59 

63 

51 

49 

45 

47 

47 

50 

0 

SHASTA  0AM 

MAX 

70 

62 

58 

71 

77 

75 

58 

6  3 

72 

66 

72 

74 

65 

66 

2 

MIN 

56 

54 

48 

47 

45 

47 

44 

45 

54 

53 

53 

54 

50 

52 

54 

53 

51 

52 

53 

54 

47 

56 

52 

51 

50 

52 

57 

57 

57 

50 

50 

51 

5 

SIERRA  CITY 

MAX 

59 

70 

70 

55 

5  5 

62 

70 

70 

6 1 

56 

65 

52 

65 

66 

68 

59 

65 

6 1 

67 

63 

70 

69 

61 

8 

MIN 

41 

39 

39 

34 

36 

34 

32 

38 

40 

37 

38 

44 

44 

38 

40 

36 

34 

36 

34 

39 

36 

40 

44 

39 

40 

41 

40 

43 

40 

36 

36 

38.4 

SIERRA  MADRE  1  N 

MAX 

82 

80 

7  0 

75 

79 

75 

83 

85 

76 

68 

68 

63 

67 

66 

76 

61 

6  3 

66 

73 

80 

86 

86 

84 

79 

80 

79 

68 

74 

5 

MIN 

57 

53 

54 

54 

53 

51 

57 

53 

55 

54 

54 

51 

53 

53 

54 

55 

56 

57 

55 

58 

45 

46 

47 

48 

46 

45 

46 

47 

48 

48 

51 

51 

7 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

61 

51 

60 

69 

64 

56 

63 

63 

65 

59 

1 

MIN 

35 

26 

33 

27 

37 

31 

26 

30 

39 

31 

36 

37 

43 

33 

30 

26 

24 

31 

22 

21 

28 

39 

31 

40 

43 

30 

30 

24 

26 

26 

31 

2 

SODA  SPRINGS 

MAX 

51 

51 

40 

46 

55 

53 

55 

55 

51 

49 

8 

MIN 

31 

26 

30 

24 

27 

27 

22 

26 

32 

29 

29 

32 

32 

29 

33 

28 

27 

28 

25 

25 

24 

31 

31 

30 

31 

32 

31 

34 

34 

26 

27 

28 

8 

SONOMA 

MAX 

75 

75 

70 

67 

72 

72 

67 

70 

72 

64 

71 

74 

75 

77 

76 

71 

9 

MIN 

49 

46 

52 

42 

50 

42 

39 

49 

56 

56 

50 

45 

55 

42 

43 

40 

40 

46 

39 

42 

43 

43 

55 

55 

58 

51 

45 

44 

40 

38 

38 

46 

2 

SONORA 

MAX 

77 

77 

78 

70 

70 

68 

69 

74 

78 

62 

72 

64 

63 

59 

68 

74 

77 

71 

9 

MIN 

50 

46 

52 

40 

42 

46 

39 

44 

52 

46 

50 

54 

54 

48 

48 

47 

46 

49 

44 

41 

38 

42 

48 

46 

50 

54 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

8 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

70 

68 

57 

56 

55 

69 

64 

70 

69 

66 

63 

50 

50 

61 

64 

66 

65 

62 

61 

3 

MIN 

39 

35 

40 

29 

38 

30 

32 

36 

39 

42 

40 

38 

40 

38 

37 

36 

37 

40 

35 

33 

27 

30 

36 

35 

40 

40 

35 

36 

36 

35 

31 

36 

0 

SQUAW  VALLEY  LOOSE 

MAX 

54 

56 

45 

42 

40 

43 

6  2 

55 

5 1 

50 

54 

57 

56 

59 

52 

2 

MIN 

34 

26 

32 

27 

33 

35 

23 

26 

46 

30 

34 

32 

40 

30 

30 

26 

26 

29 

24 

31 

27 

30 

34 

32 

36 

36 

30 

31 

25 

27 

26 

30 

5 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

62 

59 

60 

62 

59 

61 

61 

68 

67 

62 

53 

48 

44 

53 

55 

56 

60 

56 

3 

MIN 

51 

49 

40 

40 

45 

43 

36 

49 

52 

50 

40 

35 

40 

42 

49 

44 

44 

40 

42 

32 

30 

31 

35 

40 

44 

44 

40 

41 

39 

41 

46 

41 

S 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

77 

81 

71 

73 

72 

74 

74 

77 

64 

66 

71 

66 

65 

73 

75 

76 

76 

73 

0 

MIN 

50 

51 

54 

45 

48 

45 

46 

52 

54 

53 

56 

49 

57 

55 

51 

50 

47 

52 

51 

49 

44 

44 

50 

52 

57 

54 

48 

48 

45 

46 

43 

50 

1 

STOCKTON  FIRE  STA  * 

MAX 

71 

77 

79 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

64 

64 

69 

66 

64 

70 

72 

75 

65 

61 

74 

73 

71 

7 

MIN 

49 

48 

48 

46 

50 

44 

43 

41 

54 

52 

52 

50 

55 

54 

48 

43 

46 

47 

46 

46 

45 

44 

45 

41 

53 

54 

47 

41 

43 

43 

42 

47 

1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

79 

81 

69 

73 

73 

74 

73 

78 

83 

64 

70 

62 

66 

72 

75 

77 

76 

79 

70 

65 

70 

59 

76 

77 

76 

73 

0 

MIN 

55 

52 

49 

48 

48 

43 

44 

48 

54 

52 

56 

59 

56 

55 

49 

49 

47 

52 

51 

46 

42 

41 

49 

51 

56 

53 

48 

47 

45 

44 

43 

49 

4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

73 

75 

72 

67 

68 

66 

67 

66 

63 

61 

70 

66 

61 

71 

73 

71 

72 

70 

69 

0 

MIN 

49 

49 

52 

44 

44 

43 

40 

52 

53 

53 

50 

49 

53 

48 

47 

46 

44 

44 

43 

53 

44 

43 

52 

52 

56 

48 

46 

42 

42 

40 

45 

47 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

62 

64 

55 

45 

49 

52 

60 

63 

65 

56 

60 

51 

51 

60 

64 

64 

65 

59 

4 

MIN 

44 

40 

40 

33 

40 

36 

35 

40 

46 

45 

41 

45 

43 

40 

40 

39 

36 

37 

36 

39 

40 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

40 

40 

5 

SUNLAND 

MAX 

84 

80 

77 

80 

61 

78 

82 

86 

85 

80 

6  2 

67 

62 

71 

71 

80 

83 

76. 

4 

MIN 

50 

48 

54 

45 

45 

41 

42 

43 

47 

48 

53 

46 

52 

52 

54 

51 

51 

51 

48 

51 

49 

44 

47 

47 

56 

68 

60 

49 

50 

54 

54 

50. 

0 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

61 

63 

58 

52 

51 

53 

5  5 

64 

68 

62 

67 

58 

61 

63 

66 

62 

67 

60, 

0 

MIN 

44 

21 

36 

33 

36 

36 

32 

36 

46 

44 

35 

42 

44 

42 

31 

25 

25 

25 

23 

34 

42 

39 

42 

36 

44 

40 

32 

29 

23 

26 

32 

34 

7 

TABLE  HTN 

MAX 

62 

60 

50 

57 

57 

57 

59 

63 

64 

56 

45 

46 

51 

47 

48 

50 

56 

51 

7 

MIN 

40 

40 

37 

37 

41 

45 

46 

44 

46 

45 

31 

30 

34 

38 

37 

37 

39 

37 

38 

26 

22 

26 

36 

40 

40 

39 

35 

37 

35 

35 

36 

37 

1 

TAHOE 

MAX 

60 

55 

57 

43 

44 

45 

45 

55 

63 

63 

60 

51 

45 

48 

61 

52 

56 

52  i 

0 

MIN 

33 

30 

32 

27 

33 

36 

26 

31 

42 

33 

37 

32 

40 

32 

32 

30 

29 

33 

27 

31 

30 

30 

34 

33 

35 

39 

32 

32 

29 

30 

30 

32. 

3 

TEHACHAPI 

MAX 

69 

65 

57 

60 

61 

58 

56 

77 

79 

72 

59 

59 

59 

55 

63 

70 

77 

64.1 

MIN 

48 

44 

45 

36 

39 

40 

30 

32 

47 

51 

41 

45 

48 

43 

38 

45 

41 

46 

46 

37 

34 

36 

37 

33 

35 

44 

44 

37 

43 

46 

41. 

1 

TEJON  RANCHO 

MAX 

78 

77 

73 

73 

75 

71 

72 

6  1 

92 

66 

75 

73 

75 

75 

7  5 

77 

64 

66 

70 

71 

74 

72 

74 

79 

76 

69 

73. 

8 

MIN 

51 

48 

47 

42 

42 

45 

41 

44 

48 

50 

47 

48 

54 

52 

49 

51 

50 

52 

49 

42 

41 

43 

43 

47 

45 

61 

47 

47 

49 

49 

52 

47. 

3 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

102 

94 

87 

87 

91 

90 

89 

91 

93 

93 

79 

81 

61 

82 

64 

88 

88 

69 

88 

77 

74 

78 

8  0 

91 

93 

86 

88 
64 

67 

61 

77 

77 

65. 

4 

MIN 

7 1 

63 

66 

63 

55 

64 

58 

53 

55 

60 

57 

52 

60 

61 

65 

64 

58 

65 

65 

56 

54 

46 

50 

50 

56 

65 

60 

60 

56 

59 

58. 

8 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

84 

77 

77 

73 

75 

75 

72 

86 

63 

82 

67 

67 

68 

70 

71 

77 

77 

77 

73 

70 

74 

76 

75. 

4 

MIN 

50 

53 

41 

40 

^3 

42 

41 

48 

55 

55 

55 

57 

54 

34 

60 

50 

52 

55 

52 

40 

42 

45 

43 

44 

43 

48 

47 

42 

48 

47 

48. 

2 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

70 

71 

70 
46 

63 

61 

62 

68 

77 

79 

74 

63 

59 

58 

64 

72 

77 

7  5 

68 

64 

59 

59 

60 

68 

70 

7  2 

70 

74 

75 

70 

68. 

2 

MIN 

45 

43 

37 

41 

42 

36 

43 

45 

44 

44 

50 

60 

44 

44 

43 

42 

48 

41 

36 

36 

34 

38 

43 

48 

46 

44 

44 

45 

44 

42 

43. 

0 

TORRANCE 

MAX 

77 

77 

74 

76 

77 

75 

75 

79 

78 

74 

71 

72 

67 

74 

72 

75 

78 

69 

69 

69 

70 

70 

75 

79 

90 

80 

66 

76 

61 

78 

72 

75. 

3 

MIN 

52 

55 

65 

52 

49 

55 

50 

50 

49 

55 

58 

53 

58 

57 

58 

58 

54 

58 

57 

56 

51 

46 

48 

50 

55 

61 

58 

60 

56 

56 

60 

54. 

8 

TRACV  CARBONA 

MAX 

78 

79 

80 

73 

73 

72 

76 

72 

77 

82 

62 

69 

66 

65 

71 

72 

75 

68 

70 

67 

7  0 

70 

70 

73 

75 

76 

76 

72. 

6 

HIN 

52 

53 

54 

50 

50 

45 

45 

51 

51 

55 

52 

51 

52 

55 

51 

50 

50 

56 

43 

48 

43 

44 

51 

50 

57 

58 

55 

55 

52 

50 

46 

50. 

8 

TDA/"V    OIIUDThlf^    or  AWT 

80 

79 

75 

71 

73 

74 

73 

78 

80 

65 

69 

67 

66 

72 

74 

77 

72 

80 

73 

68 

70 

72 

65 

71 

72 

76 

71 

79 

77 

77 

77 

73.4 

MIN 

57 

54 

52 

51 

50 

49 

53 

56 

56 

57 

55 

58 

57 

50 

52 

52 

54 

55 

50 

40 

45 

62 

52 

58 

54 

51 

55 

45 

46 

45 

52. 

3 

TRONA 

MAX 

86 

85 

81 

82 

63 

81 

78 

85 

89 

85 

67 

74 

74 

76 

79 

82 

82 

64 

56 

69 

71 

77 

SO 

72 

76 

79 

79 

74 

72 

77. 

5 

MIN 

56 

56 

60 

49 

45 

47 

48 

46 

50 

54 

58 

51 

56 

57 

56 

56 

52 

55 

63 

56 

43 

40 

46 

44 

48 

55 

50 

49 

54 

48 

58 

51. 

8 

TRUCKEE  RS 

MAX 

62 

60 

60 

43 

47 

44 

47 

50 

65 

66 

60 

52 

50 

55 

56 

57 

59 

58 

51 

35 

46 

50 

43 

54 

57 

64 

54 

54 

56 

58 

53. 

MIN 

33 

26 

27 

26 

26 

31 

25 

21 

32 

30 

33 

31 

37 

34 

28 

26 

25 

27 

22 

30 

26 

29 

35 

33 

35 

39 

29 

29 

24 

26 

27 

29. 

2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1957 


Station 

ay 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULELAKE 

MAX 

57 

57 

47 

43 

61 

51 

55 

62 

58 

69 

64 

61 

61 

62 

62 

6? 

61 

61 

58 

59 

61 

55 

50 

59 

56 

SI 

59 

61 

64 

61 

54 

67 

8 

MIN 

U2 

38 

32 

34 

31 

32 

29 

30 

38 

39 

33 

32 

38 

28 

28 

25 

25 

25 

23 

33 

28 

32 

41 

39 

43 

38 

31 

23 

25 

26 

32 

32 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

73 

74 

73 

68 

59 

59 

55 

66 

68 

57 

62 

74 

59 

59 

72 

74 

74 

77 

69 

72 

68 

59 

55 

66 

73 

73 

78 

66 

67 

5 

MIN 

54 

53 

45 

46 

43 

45 

43 

46 

52 

62 

52 

53 

50 

52 

52 

52 

49 

50 

61 

50 

52 

53 

51 

50 

53 

55 

57 

48 

50 

50 

3 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

80 

77 

76 

76 

79 

77 

77 

79 

80 

77 

72 

72 

68 

71 

69 

71 

70 

66 

67 

71 

75 

76 

64 

80 

82 

75 

79 

76 

71 

75 

2 

MIN 

47 

48 

50 

46 

48 

47 

47 

45 

44 

50 

63 

64 

67 

68 

59 

51 

50 

51 

68 

59 

50 

47 

45 

45 

48 

56 

60 

58 

49 

50 

60 

51 

3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

96 

86 

84 

78 

87 

86 

80 

67 

90 

89 

79 

75 

77 

77 

77 

82 

83 

84 

66 

72 

80 

80 

82 

73 

78 

79 

72 

67 

67 

79 

6 

MIN 

61 

5  3 

46 

50 

59 

5  5 

47 

49 

58 

6  1 

49 

52 

56 

57 

59 

50 

52 

54 

68 

47 

39 

45 

44 

49 

48 

46 

46 

45 

38 

47 

51 

1 

TWIN  LAKES 

MAX 

41 

39 

39 

43 

51 

56 

67 

51 

43 

43 

43 

49 

51 

52 

49 

36 

41 

45 

39 

52 

52 

51 

52 

48 

55 

52 

53 

47 

8 

MIN 

27 

20 

29 

31 

16 

29 

40 

38 

32 

30 

34 

27 

26 

26 

26 

29 

24 

26 

26 

26 

30 

29 

31 

31 

27 

29 

29 

27 

27 

28 

3 

UKIAH 

MAX 

75 

73 

69 

67 

60 

63 

71 

70 

64 

69 

72 

60 

68 

73 

77 

78 

73 

69 

76 

68 

64 

68 

69 

79 

72 

79 

79 

71 

75 

71 

2 

MIN 

48 

47 

48 

41 

45 

41 

45 

50 

63 

54 

48 

47 

53 

43 

47 

41 

41 

43 

38 

39 

40 

44 

53 

53 

56 

48 

44 

41 

40 

40 

43 

46 

6 

UCLA 

MAX 

79 

76 

69 

67 

69 

70 

70 

74 

76 

76 

68 

67 

65 

74 

69 

70 

71 

69 

61 

67 

70 

69 

78 

66 

80 

86 

74 

84 

76 

75 

73 

0 

MIN 

57 

64 

56 

55 

52 

54 

62 

54 

53 

55 

54 

53 

69 

55 

59 

56 

58 

61 

66 

66 

68 

48 

52 

55 

63 

6  2 

65 

57 

57 

62 

59 

56 

4 

UPLAND 

MAX 

85 

81 

75 

71 

76 

72 

76 

83 

85 

79 

64 

65 

58 

64 

69 

81 

59 

64 

64 

61 

65 

71 

78 

88 

77 

81 

67 

77 

78 

64 

7? 

6 

MIN 

55 

49 

49 

51 

51 

46 

50 

56 

54 

63 

53 

48 

46 

58 

55 

53 

55 

65 

50 

51 

43 

46 

49 

50 

60 

64 

63 

50 

52 

51 

55 

52 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

71 

71 

67 

65 

62 

65 

68 

66 

67 

70 

70 

70 

73 

76 

73 

64 

67 

76 

74 

74 

MIN 

41 

41 

36 

35 

44 

34 

34 

50 

62 

39 

40 

38 

38 

36 

37 

33 

38 

49 

34 

35 

37 

VACAVILLE 

MAX 

80 

81 

75 

70 

72 

71 

73 

72 

70 

64 

70 

65 

67 

73 

77 

78 

77 

81 

73 

70 

71 

71 

58 

71 

71 

79 

78 

78 

78 

71 

75 

72 

9 

MIN 

51 

49 

48 

46 

53 

46 

40 

52 

57 

49 

64 

50 

55 

48 

47 

46 

47 

49 

44 

42 

43 

48 

53 

52 

56 

48 

46 

46 

43 

42 

44 

48 

1 

VALYERMO  RS 

MAX 

81 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

78 

80 

79 

70 

63 

65 

66 

66 

70 

72 

71 

70 

70 

53 

67 

66 

68 

72 

71 

63 

63 

63 

63 

58 

69 

4 

MIN 

39 

39 

38 

33 

35 

33 

33 

38 

43 

45 

48 

41 

47 

46 

42 

45 

43 

44 

40 

47 

33 

32 

33 

35 

41 

49 

40 

39 

47 

39 

49 

40 

5 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

85 

80 

80 

73 

77 

79 

78 

77 

86 

84 

80 

62 

68 

67 

69 

73 

74 

79 

77 

73 

59 

58 

63 

70 

71 

78 

64 

70 

61 

69 

63 

72 

5 

MIN 

42 

47 

52 

39 

40 

44 

40 

39 

40 

42 

53 

45 

52 

52 

52 

49 

46 

47 

46 

45 

39 

43 

37 

39 

41 

35 

45 

45 

47 

41 

47 

44 

2 

VISALIA 

MAX 

64 

81 

81 

76 

76 

78 

75 

74 

81 

69 

83 

70 

69 

67 

71 

73 

80 

83 

80 

79 

65 

71 

75 

73 

79 

78 

77 

82 

79 

81 

79 

77 

1 

MIN 

56 

40 

43 

41 

46 

49 

52 

54 

55 

56 

59 

64 

53 

51 

■62 

50 

48 

44 

44 

49 

47 

49 

51 

52 

51 

51 

60 

46 

49 

7 

VISTA 

MAX 

80 

76 

74 

74 

76 

74 

75 

77 

78 

75 

71 

70 

68 

69 

66 

71 

65 

66 

68 

67 

71 

73 

78 

86 

78 

76 

70 

60 

73 

67 

73 

1 

MIN 

52 

54 

51 

62 

57 

51 

51 

53 

50 

61 

56 

52 

59 

57 

66 

59 

60 

59 

60 

56 

50 

63 

60 

60 

59 

59 

63 

62 

59 

59 

56 

65 

6 

VOLTA  PH 

MAX 

69 

69 

64 

55 

67 

54 

64 

64 

61 

60 

67 

64 

56 

63 

70 

69 

68 

71 

68 

68 

68 

64 

58 

64 

60 

74 

71 

72 

73 

73 

72 

65 

.5 

MIN 

51 

42 

32 

40 

45 

44 

36 

46 

51 

50 

47 

46 

49 

61 

48 

45 

45 

45 

44 

47 

44 

45 

48 

48 

53 

50 

48 

47 

48 

45 

46 

46 

0 

WALNUT  CREEK 

MAX 

75 

76 

76 

70 

68 

71 

71 

71 

75 

70 

68 

69 

66 

70 

70 

7? 

74 

75 

78 

67 

66 

68 

70 

61 

69 

69 

75 

72 

76 

76 

72 

71 

1 

MIN 

55 

49 

5  0 

46 

54 

46 

43 

6  0 

55 

66 

55 

49 

55 

60 

46 

49 

45 

46 

51 

48 

43 

4  4 

52 

53 

54 

57 

49 

47 

45 

43 

42 

49 

3 

WALNUT  GROVE 

MAX 

78 

78 

73 

72 

73 

71 

72 

76 

77 

64 

70 

70 

65 

71 

74 

75 

7  5 

77 

77 

71 

69 

71 

66 

71 

70 

75 

72 

77 

76 

76 

73 

72 

6 

MIN 

54 

51 

48 

46 

47 

46 

43 

49 

52 

64 

55 

52 

67 

53 

48 

48 

46 

5  0 

50 

45 

44 

45 

51 

53 

56 

62 

50 

48 

45 

45 

44 

49 

6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

82 

75 

70 

71 

76 

73 

78 

86 

84 

78 

68 

60 

55 

66 

67 

T> 

70 

70 

60 

52 

60 

71 

76 

78 

74 

72 

68 

65 

68 

61 

70 

3 

MIN 

40 

41 

43 

36 

41 

40 

35 

36 

35 

43 

46 

46 

45 

49 

5  2 

45 

43 

40 

44 

47 

41 

35 

34 

37 

47 

45 

56 

46 

45 

45 

49 

42 

.7 

WASCO 

MAX 

84 

81 

81 

75 

75 

79 

76 

75 

82 

91 

83 

69 

74 

70 

75 

77 

80 

81 

81 

81 

59 

71 

75 

76 

76 

78 

78 

62 

79 

61 

77 

77 

•  5 

MIN 

56 

52 

55 

43 

42 

48 

44 

46 

49 

53 

55 

52 

59 

69 

54 

67 

51 

57 

51 

52 

42 

42 

49 

48 

50 

54 

53 

51 

50 

60 

55 

50 

>9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

75 

75 

73 

73 

73 

68 

69 

72 

76 

77 

58 

66 

70 

62 

66 

71 

76 

60 

71 

64 

63 

66 

68 

66 

70 

75 

71 

79 

82 

71 

72 

70 

.8 

MIN 

52 

46 

47 

42 

47 

42 

42 

60 

61 

65 

,6  1 

50 

49 

53 

45 

48 

62 

55 

52 

47 

45 

45 

48 

51 

65 

57 

51 

61 

48 

50 

43 

49 

0 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

66 

66 

68 

68 

56 

50 

55 

54 

62 

65 

58 

58 

58 

62 

68 

6B 

69 

67 

68 

63 

67 

70 

58 

53 

60 

60 

66 

59 

70 

72 

63 

62 

.9 

MIN 

48 

47 

43 

38 

36 

38 

37 

46 

46 

49 

43 

46 

49 

42 

44 

38 

40 

42 

36 

27 

33 

36 

42 

49 

49 

48 

47 

41 

33 

34 

38 

41 

4 

WEED  1  S 

MAX 

62 

61 

55 

40 

45 

49 

47 

56 

58 

52 

56 

65 

53 

57 

55 

58 

61 

59 

58 

66 

59 

61 

46 

48 

55 

55 

68 

50 

68 

61 

57 

55 

.3 

MIN 

40 

34 

35 

30 

32 

33 

28 

28 

45 

45 

35 

35 

43 

43 

28 

28 

29 

28 

24 

27 

28 

30 

43 

43 

46 

41 

31 

27 

27 

28 

31 

33 

.7 

WILLIAMS 

MAX 

76 

77 

79 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

59 

62 

73 

65 

69 

72 

74 

73 

77 

70 

69 

69 

70 

61 

67 

67 

75 

67 

69 

76 

71 

70 

.5 

MIN 

52 

53 

46 

46 

62 

46 

43 

52 

55 

55 

54 

51 

55 

54 

49 

49 

47 

48 

47 

47 

47 

44 

48 

52 

58 

48 

46 

45 

46 

45 

47 

49 

■  3 

WILLOWS 

MAX 

74 

77 

76 

72 

69 

69 

69 

70 

69 

58 

60 

72 

61 

61 

73 

7  5 

75 

75 

78 

69 

69 

69 

67 

60 

68 

68 

76 

68 

76 

78 

71 

70 

•  1 

MIN 

52 

52 

49 

46 

53 

44 

44 

50 

55 

55 

52 

51 

53 

53 

47 

45 

44 

46 

45 

55 

48 

4  5 

48 

53 

58 

50 

50 

50 

45 

42 

46 

49 

2 

WINTERS 

MAX 

79 

83 

84 

79 

72 

70 

73 

76 

73 

69 

64 

74 

64 

68 

73 

78 

79 

64 

71 

69 

73 

72 

61 

71 

72 

77 

73 

79 

79 

77 

74 

0 

MIN 

53 

52 

50 

60 

54 

49 

4  4 

5  7 

57 

55 

64 

56 

65 

55 

49 

48 

47 

49 

46 

52 

44 

4  7 

53 

53 

58 

51 

49 

48 

46 

44 

44 

60 

5 

WOODFORDS 

MAX 

63 

S6 

57 

51 

65 

57 

56 

69 

71 

65 

56 

57 

57 

58 

59 

61 

64 

64 

61 

51 

47 

57 

50 

51 

63 

62 

66 

55 

68 

60 

61 

68 

6 

MIN 

36 

39 

31 

36 

36 

29 

37 

46 

43 

40 

37 

35 

36 

38 

36 

37 

41 

37 

31 

32 

32 

39 

39 

40 

38 

37 

39 

34 

34 

34 

36 

7 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

77 

78 

79 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

65 

62 

72 

64 

65 

72 

73 

75 

7  5 

82 

71 

62 

71 

69 

60 

69 

69 

75 

70 

76 

76 

74 

71 

.4 

MIN 

5 1 

49 

46 

43 

54 

44 

43 

51 

58 

56 

55 

50 

56 

56 

46 

47 

46 

51 

45 

47 

42 

47 

53 

64 

58 

50 

47 

49 

48 

41 

40 

il 

Y0R8A  LINDA 

MAX 

86 

82 

80 

79 

83 

79 

81 

85 

87 

80 

72 

70 

66 

72 

71 

77 

82 

68 

66 

70 

70 

72 

78 

84 

91 

78 

90 

72 

64 

70 

69 

77 

•  3 

MIN 

49 

5  5 

49 

46 

48 

50 

48 

52 

56 

52 

57 

57 

60 

53 

52 

62 

54 

58 

50 

45 

48 

47 

50 

68 

63 

56 

51 

55 

60 

52 

■  8 

YOSEMITE  NP 

MAX 

68 

69 

63 

.9 

MIN 

44 

43 

47 

34 

30 

36 

30 

38 

36 

39 

47 

44 

47 

41 

40 

39 

43 

46 

30 

39 

31 

37 

38 

40 

42 

41 

36 

40 

42 

42 

39 

39 

•  6 

YREKA 

MAX 

69 

67 

59 

53 

45 

53 

50 

55 

65 

56 

64 

67 

66 

64 

61 

61 

62 

61 

62 

58 

66 

63 

63 

57 

59 

55 

64 

54 

61 

64 

59 

60 

.1 

MIN 

40 

40 

38 

36 

30 

26 

34 

33 

36 

45 

40 

42 

45 

43 

33 

30 

30 

29 

24 

30 

34 

29 

32 

43 

46 

39 

37 

32 

32 

34 

39 

35 

•  5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  326  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


OCTOBER  1957 


Station 

Day  of  month 

0 
H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ITJTTnr'R  Dinill>TM(T  Pi  AWT  1 

WIND 

.21 

.25 

.27 

.27 

.19 

.19 

.16 

.15 

.15 

.12 

.00 

.06 

.05 

.03 

.12 

.11 

.12 

.11 

.15 

.15 

.13 

.11 

.06 

.01 

.07 

.05 

.15 

.09 

.14 

.11 

.10 

3.88 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.30 

.30 

.23 

.30 

.25 

.21 

.24 

.19 

.30 

.45 

.22 

.11 

.06 

.19 

.15 

.26 

.15 

.15 

.60 

.12 

.15 

.26 

.15 

.15 

.15 

.15 

.11 

.20 

.19 

.19 

.15 

6.63 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.31 
94 

54 

.35 
174 

51 

.24 

62 

49 

.34 

102 

43 

.32 
119 
74 
44 

.33 
101 

45 

.25 
178 
65 
44 

.22 

28 
77 
43 

.21 

9 
79 
48 

.25 
22 
74 
52 

.20 
25 
68 
51 

.10 
92 
70 
47 

.06 

25 
60 
52 

.18 

139 
69 
51 

.14 
41 
72 
49 

.14 

27 
65 
51 

.16 

22 
75 
52 

.21 
58 
74 
55 

176 
73 
51 

55 
65 
49 

.06 

15 
57 
39 

.13 

38 
64 
40 

.13 
14 

65 
45 

.12 
24 
68 
44 

.13 
23 
68 
48 

.09 
13 
66 
53 

.08 
4 
71 
49 

.09 
8 
72 
49 

.10 

8 
66 
51 

.08 
5 
63 
49 

.04 
14 
62 
52 

B 

5.41 
1715 
69.8 
48.4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.25 
34 

.24 

29 

.17 

31 

.09 
33 

.18 

32 

.18 

30 

.14 

40 

.19 
33 

.24 

30 

.20 
29 

.17 
17 

♦ 

16 

.54 

10 

2 

.05 
9 

.07 

8 

.09 
14 

.14 

23 

.14 

24 

.12 

25 

17 

9 

.10 

26 

.15 

21 

.15 
30 

.16 
27 

.18 

30 

.10 

32 

.04 
17 

.15 
36 

.03 
29 

B 

4.55 
743 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.50 

56 

.14 

55 

.18 
70 

.13 
61 

.08 

107 

.14 
88 

.14 
76 

.17 
38 

.19 

54 

.22 
65 

.07 
48 

30 

36 

.12 
44 

.08 
34 

.10 

31 

.11 

35 

.15 

33 

.16 
37 

.03 
44 

.02 
31 

.10 

26 

.04 

45 

.00 
41 

.05 
18 

.04 

26 

.12 
63 

.06 
30 

.13 
45 

.11 
31 

.11 

33 

3.49 
1431 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

91 
75 
56 

.19 
124 
75 
54 

.24 

218 
73 
51 

.15 
136 
74 
50 

.23 
71 

75 
56 

.08 
50 
73 
53 

.09 
9 
76 
SO 

.15 
51 
74 
54 

.20 
74 
70 
57 

.06 
67 
72 
57 

.12 

39 
73 
56 

.07 
31 
72 
53 

.03 
95 
74 
53 

.10 
107 
73 
52 

.12 

58 
74 
51 

.12 
47 
75 
50 

.10 

51 
76 
51 

.15 

51 
75 
55 

.11 

92 
71 

55 

.10 

40 
68 
57 

.11 

41 
72 
49 

.10 
49 
70 

51 

.01 

70 
62 
56 

.05 
32 
75 
56 

.06 
28 
75 
61 

.11 

83 
75 
56 

.04 

26 
74 
52 

.06 
33 
76 
51 

.08 

38 
75 
51 

.08 
44 
72 
52 

.10 

47 
69 
48 

3.36 
1993 
73.0 
53.4 

1  CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 

.  28 

45 

.  24 
59 

.  24 
47 

.  24 

61 

.  24 
63 

.  24 
71 

.  23 

72 

.  24 
48 

.26 

46 

.  24 

60 

.  20 

87 

.  08 

29 

.  13 

36 

.  03 
80 

.  19 
62 

.  15 
34 

.  15 
34 

.  13 
20 

.  07 
12 

.  17 

70 

.09 
49 

.13 
47 

.  13 
56 

.14 

50 

.18 
58 

.15 
45 

.15 
41 

.20 
47 

.17 
27 

.13 
35 

.10 
34 

5.32 
1525 

CAMP  PARDEE 

WIND 

.10 
23 

.13 
31 

.13 

42 

.22 
34 

.10 
38 

.06 

20 

.10 

29 

.10 

22 

.16 

24 

.19 

33 

.03 
19 

.06 
29 

.05 

29 

.02 

16 

.03 

13 

.06 
18 

.10 

21 

.10 

22 

.13 

32 

.10 

31 

.01 

26 

.06 
19 

.10 
27 

.01 
21 

.06 
23 

.06 

26 

.03 
19 

.06 
18 

.10 
19 

.06 

20 

.10 
18 

2.62 
762 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.10 
8 

.41 

59 

* 

* 

* 

.47 
180 

.07 

9 

.04 
17 

.03 

21 

.05 
11 

I 

I 

117 

.08 
10 

.10 
13 

.08 
7 

.07 
5 

.10 
10 

* 

.12 
27 

.12 

65 

.10 

76 

.02 

22 

.02 

5 

♦ 

* 

.22 
49 

.08 
10 

.07 

9 

.06 
7 

B 

2.67 
737 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 

MIN 

.22 
89 
81 
58 

.20 
83 
81 
61 

.21 
72 
81 
61 

.18 

90 
79 
53 

* 

* 

.55 
250 
80 
51 

.19 

75 
78 

52 

.15 

74 
80 
54 

.15 

61 
79 
58 

.16 

82 
79 
59 

.13 

106 
75 
57 

* 

.25 
154 
77 
57 

.12 

82 
75 
61 

.15 

67 
75 
61 

.16 

90 
78 
57 

.15 

86 
79 
58 

♦ 

* 

.35 

267 
71 
54 

.15 
78 
74 

50 

.15 

60 
75 
51 

.17 

59 
75 
52 

.13 
72 
76 

53 

* 
• 

* 

.33 
164 
79 
55 

.06 
29 
68 
54 

.14 
57 
78 
55 

.06 

55 
67 
60 

4.51 

2302 
76.7 
55.9 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 
WIND 

.14 

9 

.13 
10 

.21 
60 

.16 
16 

.14 

82 

.14 

16 

.10 
29 

.15 

21 

.09 
12 

.07 
43 

.02 

42 

.10 

11 

.05 
71 

.01 

51 

.05 
14 

.10 
17 

.12 

19 

.14 

54 

.13 

25 

.18 

64 

.06 

20 

.10 

35 

.10 

33 

.01 
49 

.04 

24 

.08 
37 

.16 
60 

.10 

46 

.20 
80 

.12 
18 

.09 
18 

3.29 
1086 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 

MIN 

.18 

84 
78 
54 

.21 

121 
76 
53 

.20 

154 
76 

50 

.25 
148 
71 
47 

• 

- 

.34 

315 
70 
48 

.12 

43 
73 
48 

.14 

60 
68 
54 

.00 

67 

60 
56 

.06 
48 
70 
55 

• 

.19 

298 
73 
51 

.13 

53 
76 
51 

.11 

64 
76 
50 

.09 
34 
73 
50 

.11 

42 
77 

52 

* 

.40 
198 
77 
49 

.13 
64 
72 
50 

99 
67 
51 

82 
61 

55 

.20 

33 
74 

56 

♦ 

* 

.23 

114 
77 
51 

.11 

50 
74 
48 

.09 
37 
73 
49 

.07 

36 
70 
47 

3.36 
2244 
72.3 
51.1 

PAT  r     D  T  VTTD    If  TT  I  C     T  WTfl  VT 

WIND 

.27 

24 

.02 

26 

59 

88 

- 

123 

.20 
102 

.15 

45 

.05 

23 

.05 
48 

32 

140 

.10 

30 

.10 

20 

.08 

20 

.04 

40 

.03 

• 

.27 

231 

.11 

62 

.08 

138 

.03 
33 

« 

44 

41 

.23 
111 

.05 

40 

.09 

30 

.06 
15 

1565 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.15 

25 

.16 

42 

.19 

64 

.19 

55 

.15 

85 

.18 
48 

.12 

40 

.16 

44 

.15 
44 

.16 

61 

.00 

37 

.12 

46 

.00 

80 

.00 
68 

.08 

26 

.11 

42 

.18 

69 

.18 

58 

.25 

52 

.20 

36 

.00 

34 

.12 

25 

.12 

52 

.02 

54 

.26 

31 

.15 
31 

.45 

50 

.06 

51 

.13 

46 

.17 

60 

.14 

62 

4.35 
1518 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 
59 
83 
56 

.32 

67 
80 
52 

.24 
42 
80 
52 

.33 
101 
73 
44 

.23 
39 
74 
44 

.25 

45 
76 
47 

.25 
56 
74 
47 

.20 

40 
75 
47 

.30 
88 
76 
51 

.31 

59 
79 
51 

.23 

53 
68 
50 

.02 
23 
66 
55 

.09 
38 
57 
58 

.03 

69 
62 
58 

.12 

61 
74 
56 

.13 
30 
77 
55 

.15 

26 
79 
55 

.16 
25 
80 
54 

.15 
33 
79 
53 

.20 
57 
75 
52 

.11 

58 
65 
46 

.15 

44 
69 
46 

.18 

69 
73 
48 

.14 

62 
66 
52 

.17 

42 
75 
52 

.11 

23 
73 
56 

.17 

36 
79 
56 

.16 

29 
77 
54 

.15 

32 
77 
54 

.18 

29 
76 
54 

.15 

20 
75 

52 

5.67 
1455 
74.3 
51.8 

1  HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 
WIND 

MIN 

.22 

99 
76 
55 

.20 
118 
75 
52 

.39 
309 
74 
47 

.25 
174 
69 
48 

.12 
107 
68 
53 

.24 

69 
66 
47 

.08 
49 
72 
46 

.15 
59 
72 
54 

.17 

72 
69 
58 

.38 
90 
73 
56 

.15 
61 
75 
54 

.07 
50 
75 
52 

.16 
160 
72 
57 

.08 
55 
75 
51 

.11 
47 
75 
51 

.15 

54 
76 
51 

.15 

39 
75 
48 

.13 

52 
77 
52 

.15 
73 
74 
49 

.14 

65 
70 
49 

.12 
43 
72 

50 

.09 
51 
72 
51 

.16 
147 
63 
55 

.07 
59 
71 
57 

.10 

25 
74 
61 

.08 
53 
76 
55 

.10 

33 
75 
52 

.08 
46 
72 
48 

.15 
35 
73 
48 

.08 

58 
72 
50 

.07 
46 
68 
46 

4.59 
2398 
72  .5 
51.7 

WIND 

.  09 

.10 

.13 

.12 

.13 

.10 

.11 

.13 

.12 

.15 

.  04 

.06 

.03 

.  02 

.  04 

.08 

.  07 

.  09 

.  09 

.  06 

.  06 

.  05 

.  00 

.  05 

.  09 

^  03 

.  05 

.  03 

.  06 

.  08 

B 

2 .  34 

iIOICE  ISLAND 

WIND 

.20 

110 

* 
* 

* 

* 

• 

* 
* 

♦ 

* 

* 

1.03 
520 

* 

.  18 
190 

.  85 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

^.  62 

2 . 88 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

WIND 

.41 

65 

.28 

55 

.26 
60 

.32 

86 

.37 
47 

.25 
62 

.23 

73 

.34 

64 

.30 
77 

.45 

111 

.15 

62 

.11 

56 

.11 

86 

.  08 

92 

.  13 
48 

.  18 

34 

.  24 

45 

.18 

50 

.30 

65 

.30 

95 

.  14 

66 

.  15 

40 

.  26 
143 

.  IS 
90 

.23 
49 

.  12 

66 

.15 
64 

52 

.  26 
60 

.  16 
37 

5^.  0£ 
136 

6 . 93 
2136 

LAKESHORE 

WIND 

.16 

5 

.05 
11 

.13 

10 

.04 

4 

.10 

5 

.  05 
10 

.12 
3 

.16 

5 

3 

4 

.09 

5 

7 

4 

.  05 
4 

.  06 

9 

.  13 
10 

.  09 
4 

.  06 

5 

.  09 
23 

.  09 
19 

.  08 
11 

.  02 

21 

69 

1 

.  04 
1 

.  08 
8 

.  04 
7 

.  IC 
8 

.  06 
18 

.  08 

4 

.  05 
11 

B 

309 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.12 

.15 

.12 

.08 

.02 

.05 

* 

.13 

.17 

.12 

.03 

.05 

.17 

.30 

.10 

.14 

.14 

.15 

.13 

.13 

.12 

.07 

.02 

.02 

.10 

.12 

.15 

.19 

.13 

.11 

3.33 

LODI 

EVAP 
WIND 

.17 

49 

.18 

54 

.20 
73 

.16 
51 

.15 

56 

.15 
43 

.12 

40 

.14 

30 

.13 

36 

.03 
35 

.06 

35 

.06 
28 

.02 

127 

.07 
44 

.08 

16 

.10 

20 

.10 
28 

.12 
40 

.14 

33 

.07 
20 

.07 
27 

.10 

28 

.03 
18 

.04 

71 

.06 
33 

.11 

35 

.05 
11 

.07 
31 

.12 
13 

.06 
18 

.12 
32 

3.08 
1175 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

MIN 

.30 
170 
77 
56 

.26 
196 
78 

56 

.27 
189 
74 
53 

.26 
164 
69 
48 

.19 

136 
72 
51 

*, 

- 

.19 

48 
76 
48 

.15 

254 
73 

55 

.15 
72 
73 
57 

.04 

62 
66 
55 

.11 

124 
71 

57 

.07 

73 
62 
51 

.04 
217 
67 

56 

.09 

75 
76 
56 

.15 

83 

53 

.15 

78 

52 

.12 

65 

53 

18 
103 

54 

.25 
135 

51 

.12 

123 

50 

.15 

59 

47 

.09 

46 

48 

.03 

136 

53 

.07 
44 

54 

.08 

63 

60 

.15 
116 

58 

.15 

120 

54 

.12 
58 

52 

.12 

46 

50 

.15 

57 

50 

.12 
93 

51 

4.32 
3205 

53.0 

NACIMIENTO  DAM 

WINI 

.24 

.26 

.26 

.25 

35 

25 

.  24 

.  24 

.  30 

.  09 

.  04 

05 

.  22 

.  07 

NEWARK 

WIN! 

.17 

48 

.18 

84 

.23 
94 

.21 

98 

* 

.47 

167 

.13 

29 

.24 

75 

.22 
72 

.10 
27 

* 

.22 

176 

.15 

46 

.10 

36 

.11 

29 

.11 

24 

.28 

147 

.11 

34 

.13 
70 

.00 
48 

.08 
31 

.25 
114 

.11 
27 

.17 

21 

.09 
28 

3.86 
1525 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

65 

.29 
77 

.15 
116 

.39 
100 

.18 

91 

.12 

59 

.18 

20 

.25 

81 

* 

.45 
234 

.00 

50 

45 

* 

136 

.18 

121 

.04 
103 

.26 
46 

.18 
49 

.14 
58 

.14 

70 

.26 
59 

.06 
100 

.07 
124 

.18 

141 

.11 

150 

.04 

45 

.11 

83 

.23 

78 

.11 
48 

.11 
74 

.11 

34 

.19 

54 

4.74 

2511 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.07 

.12 

.10 

.14 

* 

♦ 

.18 

.10 

.12 

.15 

.07 

♦ 

.23 

.03 

.11 

.09 

.18 

• 

* 

.29 

.04 

.09 

.00 

.06 

* 

♦ 

.28 

.15 

.12 

.13 

2.85 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 

MIN 

.24 

80 
57 

.18 
48 
79 
56 

.35 
108 
74 
51 

« 

- 

235 
74 
50 

• 

- 

109 
77 
51 

* 

- 

I 
- 

.75 
231 
74 
54 

.15 
44 
75 
57 

.08 

68 
70 
55 

- 

.19 
228 
73 
54 

.11 
67 

75 
56 

.12 

69 
78 
56 

* 

'- 

.29 
76 
64 
54 

- 

* 
* 

- 

.31 
207 

52 

* 
- 

; 

- 

.14 

305 

53 

* 

- 

* 
- 

• 

- 

♦ 

- 

* 

- 

* 

- 

.70 

367 

51 

3.61 
2162 

- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.26 

.21 

.20 

.13 

.12 

.23 

.16 

.17 

.19 

.19 

.17 

.  08 

.13 

.  09 

.  06 

.  13 

.  16 

.14 

.  01 

.  08 

.  08 

.13 

.  18 

.  16 

.  16 

.  13 

.  07 

B 

4.39 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.06 

.12 

.20 

.15 

.05 

.04 

.11 

.16 

.15 

.18 

.00 

.05 

.02 

.04 

.08 

.09 

.19 

.10 

.10 

.05 

.07 

.05 

.06 

.03 

.09 

.05 

.10 

.16 

.19 

.14 

.22 

3.10 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 

30 

.14 

62 

.12 

26 

.12 

24 

.07 
22 

.06 

26 

.02 
48 

.09 

55 

.05 

55 

70 

47 

.10 

25 

.00 

20 

.03 

12 

83 

.03 
79 

.04 

61 

.07 

82 

.13 

58 

.16 
105 

.15 
67 

.10 
38 

.06 

22 

.10 

45 

.03 
46 

.05 

45 

.17 

157 

.10 
31 

.20 
90 

.13 
63 

.09 
61 

B 

2.85 
1655 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

55 
81 
56 

.24 

75 
80 
55 

.24 
90 
77 
53 

.22 

65 
75 

50 

.15 
35 
75 
52 

.15 

75 
73 

50 

.15 
10 
75 
48 

.11 

5 
73 
56 

.11 

15 
76 
58 

.05 

15 
72 
55 

.05 
40 
73 
57 

.07 

20 
71 
54 

.00 

55 
66 
58 

.10 

30 
78 
58 

.12 
30 
78 
54 

.11 

25 
78 
54 

.10 

20 
76 
54 

.15 

55 
77 
54 

.15 
80 
74 
52 

.13 

60 
68 
48 

.06 

15 
71 
49 

.07 

5 
70 
49 

.05 
35 
60 
54 

.03 

30 
73 
54 

.12 

25 
73 
58 

.04 

45 
76 
57 

.08 

25 
70 
54 

.10 

55 
72 
50 

.15 
35 
72 
50 

.08 
25 
72 
51 

.09 

30 
72 
49 

3.42 
1180 
73.5 
53.3 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.08 
7 

.07 

6 

.05 

3 

.03 

16 

.02 
23 

.03 
17 

.08 

9 

.04 
9 

.06 
7 

.07 
11 

.04 
9 

.03 
7 

.01 

1 

3 

.03 
4 

.04 
7 

.04 
7 

.04 
7 

.04 

8 

7 

27 

16 

8 

6 

.02 

5 

.04 
3 

.03 

26 

.04 

12 

.02 
35 

.02 
7 

.02 
7 

B 

1.23 
320 

-  327  - 


Tible  6  -  Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1957 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°l 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.26 

.30 

.30 

.  30 

.  24 

.  22 

.  19 

.  15 

.  11 

.  08 

.  10 

.14 

.24 

.  09 

.24 

.  03 

.  28 

B 

WIND 

179 

220 

165 

201 

98 

125 

105 

32 

36 

33 

65 

116 

120 

122 

67 

69 

28 

37 

234 

128 

38 

46 

109 

45 

29 

62 

67 

5J 

92 

67 

45 

2835 

TULELAKE 

EVAP 

.31 

.  03 

.12 

.  06 

" 

.09 

.00 

.13 

.  00 

.  00 

.  13 

* 

.  10 

.  00 

.  12 

.00 

.  10 

.  00 

.  04 

.  10 

.  22 

.  12 

.  09 

.  04 

.  05 

.  02 

.  OC 

.  14 

.  08 

.  07 

.02 

B 

2.25 

WIND 

TULELAKE  5  WSW 

EVAP 

.07 

.05 

.02 

.05 

.04 

.04 

.05 

.08 

.04 

.05 

.00 

.10 

.06 

.00 

.07 

.07 

.07 

.06 

.07 

.07 

.08 

.17 

.11 

.04 

B 

1.89 

WIND 

TUKNTABLE  CREEK 

EVAP 

.11 

.16 

.11 

.13 

.06 

.06 

.02 

.14 

.12 

.05 

.02 

.12 

.01 

.24 

.16 

.06 

.24 

.19 

.26 

.06 

.22 

.02 

.06 

* 

« 

.35 

.30 

.14 

.07 

B 

3.72 

WIND 

17 

59 

60 

56 

40 

49 

59 

44 

50 

74 

36 

40 

51 

37 

101 

73 

66 

55 

72 

138 

83 

36 

60 

88 

41 

* 

* 

296 

157 

57 

67 

2062 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.15 

.15 

.20 

.15 

.13 

.15 

.15 

.05 

.00 

.30 

.00 

.23 

.10 

.10 

.05 

.00 

.15 

.15 

.15 

.15 

.05 

.05 

.10 

.04 

.02 

.15 

.10 

.10 

.00 

.15 

B 

3.38 

WIND 

38 

51 

56 

52 

55 

42 

28 

8 

19 

30 

18 

36 

69 

35 

15 

17 

10 

49 

59 

36 

11 

12 

31 

29 

21 

33 

17 

37 

13 

10 

29 

966 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATUKE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Station 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

BISHOP  WB  AP 

BLUE  CANYON  WB  AP 

BOCA 

BRIDGEPORT 
CUYAMACA 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
GIANT  FOREST 
GRANT  GROVE 
HUNTINGTON  LAKE 
JESS  VALLEY 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOtTFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 

2 


5.0 
3 


MANZANITA  LAKE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


MONO  LAKE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  PC  338  B 
SIERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1 

3.0 


TWIN  LAKES 


WOODFORDS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Inde«. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 
OCTOBER  1957 


Day  of  month 

Average 

 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 1 

DAVIS 

AGRICULTURAL  COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 

82 

85 

86 

81 

78 

80 

76 

80 

75 

71 

70 

68 

68 

73 

75 

77 

77 

79 

76 

66 

74 

73 

63 

70 

71 

74 

70 

73 

75 

72 

74.7 

MIX 

66 

66 

66 

61 

65 

61 

60 

64 

66 

65 

64 

63 

64 

64 

61 

61 

61 

63 

61 

59 

57 

59 

61 

60 

64 

62 

60 

59 

58 

57 

57 

61.8 

Rl\ 

ERSl 

D£  C 

'ITRUS  E> 

[PERI 

MEN1 

r  STATIOl 

i 

STATION  1 

12  Inches  (b) 

MAX 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

72 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

70 

69 

67 

64 

63 

65 

67 

67 

69 

69 

69 

66 

66 

71.1 

MIN 

80 

78 

78 

77 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

72 

70 

70 

66 

66 

66 

67 

69 

69 

67 

64 

63 

62 

63 

64 

66 

66 

67 

66 

66 

65 

69.5 

STATION  2 

IS  Inches  (c) 

MAX 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

60 

61 

63.4 

MIN 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

65 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

61 

60 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

60 

62.8 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

: 

2:0: 

P 

1:5S 

iP 

3:5: 

-P 

3:51P 

1 

2:  IIP 

.1;  0 

lA 

1.5  Inches  (d) 

68 

59 

64 

65 

- 

59 

60 

- 

4.5  Inches 

65 

59 

62 

63 

57 

59 

- 

9  Inches 

65 

60 

62 

63 

56 

59 

- 

15  Inches 

67 

64 

63 

63 

60 

62 

- 

21  Inches 

68 

64 

64 

64 

61 

61 

63.7 

30  Inches 

66 

66 

64 

64 

63 

64.5 

66  Inches 

66 

66 

66 

66 

64 

65.8 

102  Inches 

64 

64 

65 

65 

66 

64 

64.7 

138  Inches 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

63.7 

SALINAS 

6  Inches  (e) 

MAX 

76 

74 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

70 

68 

69 

68 

69 

71 

72 

69 

67 

69 

68 

64 

70 

71 

72 

70 

72 

71 

68 

67 

70.3 

MIN 

66 

62 

70 

66 

65 

62 

63 

65 

65 

60 

62 

58 

59 

61 

62 

63 

61 

60 

59 

64 

60 

60 

65 

63 

67 

62 

63 

63 

62.7 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.        (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.        (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA 
ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM  8:00  A.M.   October  7  to  8:00  A.M.   OCTOBER  9,      (d)  SANDY  LOAM  --  UNDER 
GRASS.        (e)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  FROM  CONTINUOUS  RECORD. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

t- 

CO 

a 

< 
o 
o 

10:00A  PST 

i:00P  PST 

10: OOP  PST 

u 

01-09 

-10-49 

66 -OS 

1  00-1 99 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  TO  AIRPORT 

NW 

7 

3.3 

++22 

NNW 

10 

77 

57 

42 

64 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

5.4 

BISHOP  KB  AIRPORT 

43 

28 

1 

5 

3 

1 

0 

0 

10 

4.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

63 

68 

6 

2 

3 

1 

1 

1 

14 

6.3 

BURBANK  TO  AIRPORT 

S 

IS 

3.5 

++16 

SSW 

20 

82 

59 

55 

77 

1 

3 

3 

0 

1 

0 

8 

5.5 

EUREKA  TO  CITY 

6.6 

30 

SE 

23 

0 

5 

5 

4 

1 

0 

15 

46 

7.1 

FRESNO  TO  AIRPORT 

NW 

20 

5.0 

20 

NW 

3 

83 

58 

42 

68 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

7 

77 

4.7 

LOS  ANGELES  TO  AIRPORT 

WSW 

20 

6.3 

++22 

SSW 

20 

82 

58 

63 

79 

2 

5 

0 

2 

0 

0 

9 

5.4 

LOS  ANGELES  TO  CITY 

5.9 

26 

E 

26 

80 

59 

59 

78 

1 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

62 

5.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

88 

72 

65 

3 

5 

5 

1 

2 

0 

16 

_ 

6.4 

OAKLAND  TO  AIRPORT 

WNW 

13 

7.6 

++24 

SE 

13 

82 

69 

58 

79 

2 

3 

1 

3 

0 

0 

9 

5.4 

RED  BLUFF  TO  AIRPORT 

NW 

22 

8.0 

31 

SE 

23 

79 

60 

52 

73 

4 

5 

3 

1 

2 

0 

15 

63 

5.9 

SACRAMENTO  TO  AIRPORT 

NN* 

16 

8.3 

24 

SE 

13 

86 

67 

52 

78 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

77 

5.1 

SANDqERG  WB 

++41 

NNW 

7 

60 

0 

5 

2 

0 

0 

0 

7 

5.2 

SAN  DIEGO  TO  AIRPORT 

WSW 

10 

6.1 

22 

S 

11 

85 

66 

67 

82 

4 

5 

4 

1 

0 

0 

14 

55 

5.3 

SAN  FRANCISCO  TO  AIRPORT 

WNW 

29 

7.7 

33 

WNW 

2 

84 

72 

64 

80 

1 

4 

2 

2 

1 

0 

10 

5.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

7.2 

26 

W 

1+ 

79t 

1 

4 

1 

3 

1 

0 

10 

62 

SAN  JOSE 

NW 

38 

5.9 

25 

sw 

9 

64 

3 

5 

1 

1 

0 

0 

10 

51 

4.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

5.7 

++29 

WNW 

6 

88 

59 

64 

87 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

4.4 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 


County 


Obser- 
vation 
Time 


ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

AOIN  RAN6ER  STATION 

ALOeRPOINT 

ALlSO  CANYON  FC  4*6 

ALPINE  I  W 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AM80T 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 


LOS  AWSELES 
MOOOC 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
t  DIEGO 
ANGELES 
MODOC 
,  SAN  BEROINO 
TULARE 


ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 


APACHE  CAMP 
ARROVO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  509  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  -1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 

AUSERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  I 
AVENAL  9  SSe 
AZUSA  FC  143 
BACKUS  RANCH 
BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

8AKER  9  NHM 

8AKERSF1ELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BARSTOW 
BATES  RIDGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 

BEEHIVE  MEADOW 


0227 
02  32 
0235 
0239 

0327 
03*3 
0355 
0372 
037* 

0379 
0383 
0395 
0398 
0410 

0422 
0425 
0436 
0437 


SIEBER 
BIG  BAR 
BIG  BEAR 
BIG  CREE 


RANGER  STATION 
LAKE  DAM 
PH  NO  1 


BIG  DALTON  DAM  FC223e-E  1 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-E  ' 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPFTAL  ' 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE  ( 

BISHOP  WB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  mTN  Z  S 

blacks  mountain 
Blacks  mountain  branch 
blue  canyon  wb  airport 
blue  lake  redwood  creek 

tfSLYTHE 
BlyTHE  7  I 


BLY 


A[R 


BOCA 
BONlTA 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD  5  U 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  0AM 
BRADLEY 
BRAWLEY 
BRAY  10  WSH 
BREA  berry  and  IMPERI 


brea  city 

BREA  DAM 
BRENTWOOD 


RID' 


EPOR' 


BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSDN 


BUENA  VISTA 
BULLARDS  BAR  pwt<  HOUSE 
eURBANK  FIRE  OEP  FC  221 
SBURBANK  we  AIRPORT 
BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RAr^lCH 
BUTTONWI LLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALE*1C0 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  R1 
CALISTOGA 

CAULAMAN  RANGER  STATION  : 
CAMARILLO  2  SE 

CAMARILLO  4  NNW 
CAMP  ANGELUS 
CAMP  BALDY  FC  86  F 
CAHPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKl  SHLTEH 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STA 
CAMP  WISHON 
CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I L 

canyon  dam 

carbon  canyon  oilman 

carbon  canyon  workman 

cathay  bull  run  ranch 

cazaoero 

cecilville  sawyer 

mountain  view 
cedar  grove 

ceoarville 

centerville  power  house  : 
challenge  rkanger  sta 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 
CHATSWORTH  FC  2«.  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEV  0AM 
CHESTER 

CMICO  EXPERIMENT  STA 


CONTRA  COSTA 
ONTRA  COSTA 
IVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREY 

ANGELES 
TULARE 


FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDlNO 


RINIT 


:  SAN  ( 


'  CALAVERAS 
1  CALAVERAS 

IMPERIAL 
I  TULARE 
!  NAPA 
•  SISKIYOU 
.  VENTURA 

I  VENTURA 

I  BERDINO 
ANGELES 


■  YUBA 

I  TULARE 
.  MOOOC 

ANGELES 
I  KERN 

■  PLUMAS 
I  ORANGE 

I  SAN  BEROINO 
I  MARIPOSA 
'  SONOMA 


.  MOOOC 

■  BUTTE 
I  YUBA 

ANGELES 
ANGELES 
ANGELES 
'  TUOLUMNE 
1  PLUMAS 

■  BUTTE 


I  36  29 

'  33  55 

'  38  25 

I  36  28 


I  36  36  : 
.  37  40  : 
35  16  : 
35  23  : 


:  KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

ORANGE 
AN  DIEGO 
AN  B£ROIN< 
NTa  BARBARA  : 
IVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 


TUOLUMNE 

ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 
SISK lYOU 
LASSEN 


37  06 

38  15 
37  52 
41  52 


ANGELES 
INYO 

ANGELES 
I  MONTEREY 
I  LOS  ANGELES 
I  LOS  ANGELES 
FRESNO 
INYO 


LASSEN 
)  LASSEN 

PLACER 
1  HUMBOLDT 
.  RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 


•  SAN  DIEGO 


I  SANTA  CRUZ 
I  DIEGO 
ANGELES 
NEVADA 
.  MONTEREY 
IMPERIAL 
I  SISKIYOU 
.  ORANGE 


I  ORANGE 
'  ORANGE 
)  CONTRA  Co: 

•  MONO 

HUMBOLDT 
!  YOLO 
»  BUTTE 
I  PLACER 
'  MONTEREY 


'  LOS  ANGELES 
ANGELES 
I  MATEO 
,  SHASTA 
I  CONTRA  COSTA 


11 


.  33  55 
■  33  53  : 
37  53  : 


'  36  46  : 
I  39  26  : 
34  11 


35  21 
39  27 

36  11 
41  27 


33  56  : 
33  57  ; 

37  24  ; 

38  32  : 


2367 
1700 
1125 


264  5 
3030 
7300 


5300 
2560 
3045 
Z589 


I  C  FASSOLO 
I  S  FOREST  SERVICE 
IRS  CORA  C  OLSEN 
I  SPBECHER 

'  ERNEST  W  WRIGHT 

U8I0  CANON  L+W  ASN 
I  S  FOREST  SERVICE 
lAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

'  PACIFIC  UNION  COL ( 

'  EDWARD  C  JENNINGS 

BUR  RECLAMATION 
k  [CORPS  OF  ENGINEERS 
•  KERN  CO  ROAD  CAMP 
;haRL£S  M  HERBERT 
>  G  STARR 

is  nat  park  service 
:0rp5  of  engineers 
>  gladys  a  dutra 
(  [corps  of  engineers 

union  elfm  school 
dan  barber 
harbor  master 
tidewater  oil  co 
'  [cornelius  smith 
'  [george  l  turcott 
lucille  e  weoole 

:  US  NAT  PARK  Si 
'  TOWN  OF  BAKER 


WTR 


f  DEPT 


122  06 

121  26 

122  15 

122  14 
121  08 

123  15 


58 


119  15 


lie  34 
118  22 
lie  43 


7200 
5600 
5280  ^ 


2200 
3250 
3000 
6347 


WEATHER  BUREAU 
+  E  COMPANY 
I  ICORPS  OF  ENGINEERS 
k  [CORPS  OF  ENGINEERS 
J  OIEGO  WATER  OEP' 
CALIF  WATER  CO 
;  FOREST  SERVICE 
,  BEAUMONT  IRRIG  DIST 
,  BEAUMONT   IRRIG  DIST 
WB  OBSERVER 

1  HETCH  HETCH  WTR  SUP 
J  LE  BLANC 
RS  N  T  SHAW 
AVID  P  CAMERON  JR 
NIVERSITY  OF  CALIF 

S  WEATHER  BUREAU 
lARK  P  HICKS 
S  FOREST  SERVICE 
KENNETH  V  SIMPSON 
:ALIF  EDISON  CO 

'  D  £  WILSON 

WATER  resource: 

'  HOWARD  ROWE 

iTE  PARK  SERVICE 
I  ROBERTSON 
)  CORPS  OF  ENGINEERS 

J  [corps  of  engineers 

WEATHER  BUREAU 
IN  CARBIDE  CO 
>  [MRS  PROCTOR  A  CAHILl 

;  WEATHER  BUREAU 
.  FOREST  SERVICE 
.  WEATHER  BUREAU 
k  pOHN  S  HULL 

MALMGHEN 
)  [STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  s  civil  aero  AOM 
lAROLD  M  PA6ST 
M  ALLEN 
I  [corps  OF  ENGINEERS 

k  |dI  GIORGIO  FRUIT 

i/INCENT  0  LOCATELLI 
I  [corps  OF  ENGINEERS 
WTR  +  PWR  DEPT 
'  [NEVADA   IRRIG  DIST 


:  OF  ENGINEERS 
k  [CORPS  OF  ENGINEERS 
WERNON  R  CAKEBREAO 
>  PPUCE  L  60ELK 


FORE' 


VICE 


lie  22 

122  21 
121  40 


ALBERT 
RS  JOYCE  A  FARNHAk 
S  FOREST  SERVICE 
t  [corps  of  ENGINEERS 
)  [eRNEST  a  WEFERLING 

AROLD  W  MC  REYNOLDS 
J  [MRS  LOLA  F  GALLI 
*  E  COMPANY 
:f  W  J  TATLOR 
WEATHER  BUREAU 
'  OF  BURLINGAME 
\  C  ESTES 

I  Imps  mar  stirton 


VIS 


'  us  1 


4780 
4696 
33<.3 


I  s  or 

MAKELANO 


,  SERVICE 
ION 
)  FCO 


2010 
4555 
1775 
1175 
l'>26 


lie 

118  36 
lie  37 

119  55 
121  13 
121  47 


an  berdino  < 
al  oiv  beach  *  pks 
s  forest  service 
'  imperial  irrig  dist 
i  s  forest  service 
.  joseph  j  scholl  jr 
forest  service 
)  [adohr  farms 

i  robert  s  grether 
)  joseph  holt 
i  herbert  stone 
archie  c  leach 
y  mun  utl  dist 
forest  service 
\  (corps  of  engineers 
i  s  forest  service 
ess  l  burleson 
i  s  forest  service 

pierce  jr  college 
'  postmaster 

♦  e  company 
)  [corps  of  engineers 

)  [corps  of  ENGINEERS 
IM  H  ALISON 
IRS  HAZEL  L  60R0TRA 

'  [KENNETH  R  JAC06S0N 


US  SOIL  CON  SERVICE 
.  ♦  E  COMPANY 
.  FOREST  SERVICE 

I  [CORPS  OF  ENGINEERS 
}  LONNIE  8ATWAY 

>  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  HETCH  HETCH  WTR  SUP 

>  '4RS  C  e  KROEKER 

»  US  PLANT   INTRO  GRDN 


Refer 

To 
Tables 


3  5  6 
3 

2   3  5  6 


,2  3  5 
3 

2   3  5 


Station 

Index  No.  | 

County 

Drainage  \ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

8A 

W  E  CLINESMITH 



3 

cholame  hatch  ranch 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

36  41 

120  12 

1976 

MID 

EVERETT  C  HATCH 

C 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

176*. 

10 

34  46 

119  00 

5250 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

1768 

33 

32  36 

117  06 

9 

eA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

8 

39  18 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

2  3  6 

CLARKSBURG 

1764 

23 

38  25 

121  32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2  3  5 

CLAYTON    1  SW 

1766 

37  66 

121  58 

1010 

MID 

HENRY  J  KAISER  CO 

C 

1806 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

23 

38  68 

122  38 

1352 

6P 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

CLOVEROALE   3  SSE 

1838 

SONOMA 

38  46 

122  69 

320 

6A 

8A 

ARTINO  MU2ZIN 

2  3  5 

CLOVEROALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

MID 

FRANK  S  ORNSAUM 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

27 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

COALINGA 

1364 

27 

36  09 

120  21 

1  IP 

UP 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  20 

663 

MID 

UNION  OIL  COMPANY 

c 

COALINGA    1*  NW 

1869 

FRESNO 

27 

1640 

6P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  IB 

118  07 

3675 

4P 

COLO  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

23 

40  24 

122  09 

420 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

colfak 

1912 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

39  20 

121  11 

585 

'  G  *  E  COMPANY 

3 

COLUSA  1  SSW 

1948 

39  12 

122  01 

JERNERD  J  STEPHENS 

CONCORD  3  ESE 

1962 

CONTRA  COSTA 

'06ERT  L  ANNAND 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

110 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

8A 

6A 

S  S  WHITEHEAD 

2    3  6  C 

COROES 

LAKE 

122  47 

EDWARD  J  CORDES 

3 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

23 

39  54 

122  22 

487 

SA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

R IVERS IDE 

33  53 

117  34 

4P 

JAMESON  COMPANY 

2   3  5 

CORRALI TOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

37  00 

121  49 

730 

MID 

ALFRED  T  ENDS 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

19 

36  29 

118  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCE; 

2081 

7 

39  47 

123  15 

1385 

BA 

8A 

SRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208*. 

MENDOCI NO 

39  SO 

123  05 

1614 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

3*.  05 

117  62 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  32 

116  63 

-152 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

COYOTE  CANYON 

2103 

R  IVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

MID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

c 

CRESCENT  CITY   I  N 

21'.7 

DEL  NORTE 

41  '.6 

124  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

Zl'tB 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

124  12 

50 

MID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

c 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

3'.  16 

117  17 

4630 

MID 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

c 

SCROCkETT 

2177 

38  03 

122  13 

12 

4P 

4P 

CAL  HAWAIIAN  SUG  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

NORMAN  WHITE 

3 

flCULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

eo 

4P 

CULVER  CITY 

2  3  6 

CUMMINGS 

221B 

39  50 

123  38 

1324 

5P 

0  A  SUTLER 

CUNNINGHAM 

122  52 

'^RS  M  V  CUNNINGHAM 

3 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  66 

119  37 

Z24  0 

8A 

eA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

25 

32  69 

116  35 

4660 

6A 

eA 

2  3  5  7 

CUYAMA  RANCH 

22'.8 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2150 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATI ON 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    1  ENE 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

38  32 

121  45 

51 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2   3  5  6       C  G 

DAY 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

121  Z3 

3650 

'AID 

HERMAN  L  LORENZEN 

c 

DEEP  SPR INGS  SCHOOL 

Z331 

37  22 

117  69 

6226 

5P 

DEEP  SPR I NGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

DELANO  F IRE  DEPT 

DEL  HONTE 

MONTEREY 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

P  G  *  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  DIEGO 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FQREBAY 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2  3  5 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2467 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

6937 

8A 

8A 

CARL  WHITEFIELD 

2    3  5 

2'>90 

MENOOC 1  NO 

39  43 

123  21 

927 

BA 

DARRELL  E  DOW 

D0U6LE6UNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVlLLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OOYlE  5  SSE 

DRV  CANYON  RESERVOI R 

LOS  ANGELES 

DUDLEYS 

DUNN IGAN 

MRS  ALETHA  6  HUNT 

OUNSMUIR  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DUTTONS  LANDING 

2680 

NAPA 

17 

38  12 

122  16 

20 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

2   3  5  6 

EAGLE  MOUNTA IN 

2596 

6 

33  47 

115  28 

97  3 

7A 

7A 

METRO  WATER  OISTRIC 

EAST  PARK  RESERVOIR 

ORL AND  UN  1 T  WU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL  CAPITAN  DAM 

San  OIEGO  WATER  OEP 

EL  CENTRO  2  SSW 

I MPER I AL 

ELECT RA  POWER  HOUSE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

Elizabeth  lake  canyon 

FC   128  8 

LOS  ANGELES 

118  34 

E  E  STUDLEY 

3 

Elk  valley 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

2   3  5 

2756 

36 

37  66 

119  14 

9600 

^10 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SAN  JOAQUIN 

EL  MODENA 

ELSINORE 

117  21 

1300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ElS I NORE  4  SSE 

2B12 

ESCOND IDO 

117  05 

DARW 1 N  M  T 1 NG 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

SAN  DIEGO 

ALBERT  A  CHURCH 

2895 

SAN  BERDINO 

117  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCMNER 

«EUR£KA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

4  0  48 

*1ID 

•110 

J  S  WEATHER  BUREAU 

Sib  C 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

14 

37  36 

120  16 

464 

5P 

'MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVEH  RANCH 

2922 

36  21 

119  04 

439 

•1ID 

CHARLES  0  COULTER 

23 

38  15 

122  03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FA  I RF IElO  POL  ICE  STA 

23 

36  15 

122  03 

POL  ICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

116  26 

3060 

6A 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

642 

Fall  river  mills  intake 

2964 

21 

41  01 

121  28 

R  G  ♦  E  COMPANY 

FERGUSON  RANCH 

23 

40  21 

122  27 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 

AMADOR 

wenTwortm  lynch 

3  C 

FICUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3160 

1ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

6P 

DT  ]  S  fl  BOARDMAN 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

120  09 

RAYMOND  THOMAS  RANCI" 

FLORENCE  LAKE 

3093 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  0AM 

SAN  BEROINO 

ROLAND  W  6ETCHELL 

FONTANA  KAISER 

SAN  BERDINO 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GlEN 

MRS  8  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FORT  BIOWELL 

MOOOC 

L  J  FEE 

2  3  6  7 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOC I  NO 

17 

39  27 

123  48 

80 

8A 

eA 

CAL-WEST  RR  *  NAV  CC 

2   3  6  C 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOC I  NO 

17 

39  24 

123  49 

61 

UP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  JONES  6  ESE 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

122  51 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

FORWARD  Ml LL 

FREEDOM  e  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

32'.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

119  42 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

119  43 

410 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2   3  5  6 

fullerton  arroues  ranch 

3279 

ORANGE 

26 

33  64 

117  55 

330 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

26 

33  55 

117  52 

FULLERTON  DAM 

3265 

ORANGE 

26 

33  64 

117  53 

310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3268 

ORANGE 

26 

33  63 

117  56 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  OEP 

3320 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  48 

340 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

1 

36  50 

120  51 

1940 

7A 

GASOUET  RANGER  STATION 

3367 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

364 

GEM  LAKE 

38 

37  45 

119  08 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38  66 

120  48 

3001 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

ELDORADO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9 

36  34 

lie  46 

6360 

BA 

MRS   ALVA   A  CAMMACK 

2   3  5       7  C 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1260 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILROV 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  OISTRIC 

2   3  5 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1060 

MID 

WILLIAM  J  KICKHAM 

C 

i 


-  334  - 


STATION  INDEX 


Station 


BILROY  l*.  EHE 

.LENDALE  STAPEN  FC  295G 
SLENOORA  WEST  FC  1S» 

iLENNVlLLE 

iLENNVlLLE  FULTON  RS 
SOLD  RUN 
SONZALES  fl  ENE 

IRACE  MEADOW 
3RANITE  eASlN 
SRANT  GROVE 

3RASS  VALLEY 
iRASS  VALLEY  2  NNE 
iHATON   1  M 
iREENLAND  RANCH 
iREENVIEW 

greenville  ranger  sta 
srizzly  flats 
srizzly  peak 
sroveland  2 
sroveland  ranger  sta 

suerneville 
1aine5  canyon 

LOWER  FC  36* 
ttlNES  CANYON 

UPPER  FC  3«7 
UIWEE 

«LF  MOON  BAY  2  NNW 
MHILTON  BRANCH  f 


1ANF0R0 
■lANSEN  DAM 

■UPPY  CAMP  flANGER  STA 
■«RHI5  GAGING  STATION 
URRISON  GULCH  RS 
lARRV  L  ENGLEBRIGHT  Dt 
hATCHET  MT  HNTNC  STA 
MAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  X 


■iHAVFIEUO  PUMPING  PLANT 
■  hayfork   ranger  STATION 

Hhealosburg 

HtEALOSBURG  2  E 

■hemet 

hemet  reservoir 
hen5haw  dam 

NDEZ   2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 


IlLTS 
HOSEf 


HOOGES  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
ISTER 
ISTER  2 
iOOPA 

HOOPA  2  SE 

AND  B  NE 

ftNO  LARGO  STATION 
HORSE  CANYON 
HORSE  CORRAL  MEADOW 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
HYAMPOH 
IDRIA 

IDYLLWILO  RANGER  STA 


II4PER1AL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INVOKERN  ARMITAGE 
IOWA  MILL 

MOUNTAIN 
IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 
JESS  VALLEY 


VLY 


JOHNSONOALE 
JOtCE  ISLAND 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVlLLc 
KELSEYVILLE  U  SW 

KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATJON 
(IN6  CITY 


KNEEI 


10  SSE 


IGHTS  LANDING 
BURZ  STRAWBERRY 
CBESCENTA  FC  251 

favette  3  nne 
lafayette  fire  statt 
laguna  beach 
lacuna  beach  2 

LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 


lKE  ELi 


a  NOR 


LAKE  MOUNTAII 
LAkEPORT 
LAKEPORT  SCS 

<£  SABRINA 
LAKESHORE 

cesiOE  2  ENE 

<E  SPAULOING 

CE   SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORO 

LA  MESA 

LA  MESA  1  NE 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LAS  PLUMAS 

LAYTONVIlLE 

ZACA  FOXEN  DIVIDE 
LA  ;aCA  SAN  ANTONIO  DIV 

lebec 

LECHUZA  PATROL 

station  fc  3s2  8 
le  grand 
lemon  cove 

lewis  cr  kings  canyon 

LINDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERMORE 
LIVORNA  HEIGHTS 


CountT 


SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 
'KERN 
PLACER 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
FRESNO 
TULARE 

NEVADA 
EVAOA 
SONOMA 
INYO 

SISK I YOU 

PLUMAS 

ELDORADO 

CONTRA  COSTA 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


37*7 

3751  LOS  ANGELES 
3761  SISKIYOU 


SHASTA 
SHASTA 
CONTRA  I 


ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 

IVERSIDE 
RIVERSIDE 
DIEGO 
SAN  BENITO 
BENITO 

TUOLUMNE 
LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 

DIEGO 
ANGELES 
BENITO 
BENITO 


LAKE 

MENDOCINO 

6AR9AI 
FRESNO 

UIS  OBPO 
TUOLUMNE 

'ESNO 
TRINITY 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 


LACER 
SAN  8ER0IN0 
ELDORADO 
MODOC 

TULARE 
SOLANO 

DIEGO 
SAN  DIEGO 

6AR8AR* 
FRESNO 

I  9ERDIN0 


36  33 
37  36  09 
11  36  52 


39  IZ 
39  14 
38  26 
36  27 


SONOMA 

LAKE 

LAKE 


ING5 
INGS 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
OLDT 

YOLO 

ELDORADO 

ANGELES 
CONTRA  COSTi 
CONTRA  cost; 
ORANGE 
ORANGE 
SAN  MATEO 


TUOLUMNE 
TRINITY 
LAKE 
LAKE 


SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
DIEGO 
ANGELES 
SN  LUIS  08P( 
BUTTE 
MENDOC I  NO 

BARSAR. 
SNTA  BARBAR, 
KERN 


liNGELES 
MERCED 
TULARE 
FRESNO 
TULARE 

ftNGELES 
LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTa 


36  51 
36  51 

1  03 


36  20 
34  15 

1  48 
34  46 

0  22 
39  14 

0  51 


121  20 
lie  16 
H7  52 
118  42 
lie  40 

120  52 

121  le 


121  02 

122  53 
116  52 


lie  16 
iia  IS 

117  57 
22  27 

121  05 
22  31 

122  30 


20  25 
122  58 
121  16 


35  28 

35  47 

36  00 
36  04 
36  12 

1  32 
0  38 


38  48 


33  32 
33  33 
37  19 
3a  28 


40  01 

39  03 
39  02 


32  52 
39  19 
39  20 


120  51 
115  08 
120  21 


122  03 
116  36 
116  39 


122  33 
121  26 
18  29 


119  53 
123  24 
122  55 
122  55 


2350 
8900 
10000 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


3  5  6 
2   3  5 


JOE  GULNAC 
RALPH  STaPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  I 
S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 

ALTA  M  BOGUE 
HETCM  HETCHY  WTH  SUF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICI 

CARL  E  BEYER 
ftLOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 

COAST  eORAX  CO 
MRS  EMMA  R  PEHEIRA 
FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

OF  BERKELEY 
DUANE  J  COX 

FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

S  P  KINDRED 
WTR  *  PWR  OEPT 
MATEO  DEPT  A6R 
ALBION  A  SARGENT 
AIR  FORCE 
ELDER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  FOREST  SERVICE 

IN  LEWIS 

S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  MWYS 

S  FOREST  SERVICE 

G  +  E  COMPANY 

W  HIRSCHKINO 

METRO  WATER  DISTRIC 
S  FOREST  SERVICE 
S  ABBIE  S  ORENNAN 
TY  Fl RE  DEPARTMENT 
F  IVERSEN 
KE  HEMET  WATER  CO 
ELMER  6  JACKSON 
A  IRRIG  DIST 
0  LEY 
'(RS  CLORENE  AKERS 

lETCH  METCM  WTR  SUI 
RTHUR  A  ANDERSON 
FRUIT  GROWERS  SUP  l 
GEORGE  G  H06ERG 

OIEGO  WATER  OEI 
&  ROBINSON 
J  PFEFFER 
RTHUR  W  HOLSWORTH 
HOOPA  INDIAN  AGENC 
^RS  VICTORIA  L  RUOO 

14RS  S  LOUISE 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RS  ANN  ROTTA 

ETCH  HETCH  WJK  SUI 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 

NANCES  V  MOSS 

EW  lORIA  Q-S  MIN  C0|2  3  5 
S  FOREST  SERVICE 


A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
;  BUR  OF  PLANT   I  NO 
;RN  CO  FIRE  OEPT 
SNOTS 
E  ROSE 
^ETHO  WATER  OEPT 

WEATHER  BUREAU 
i*ALTER  CANTR^LL 

S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWIN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
^IRS    IDA  R  TUTTLE 
JOSEPH  J  GLEBE 
^RS  KAREN  V  BACCI 


RICHARD  R  KLEIN 
OAC  COAST  AGGREGATE' 
ftLGOT  T  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ANOARD  OIL  CO  CAL 
G  ♦  E  COMPANY 
ATE  DIV  OF  FSTRY 
ROLO  DEL  PONTE 
0  LEE  EMERSON 

TERRY  B  GOTTEN 

RRY  STEVENSON 
■iRS  E  8YR0 

LAFAYETTE  FIRE  OEPT 
ENGINEER 
ATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCE! 
ARROWHEAD  F  0 

CHARLES  F  CATLlr 
HETCH  HETCHY  WTR  SUf 
LEONARD  M  MILLER 
MRS  WILLIE  GREENE 
S  SOIL  CON  SERVICE 
POWEI 


ME! 


IH  RECLAI 

■A  IRRIG  DIST 

E  COMPANY 

E  COMPANY 


ESCONDIOO  MTL  WTR  Ci 
ESA  FIRE  DEPT 
ESA   IRRIG  OIST 
SO  CALIF  EDISON  CO 
S  BOWMAN 
♦  E  COMPANY 
EDWARD  E  DOWNING 
JS  GEOLOGICAL  SURVE 
IS  GEOLOGICAL  SURVE 
ERN  CO  FIRE  OEPT 


CO  FIRE  WARDEN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
EAH  LEMON  CO 

WEATHER  BUREAU 
NK  OE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
F  ELDER 
NDEPENOENT  WHSE  CO 


2   3  5  6  7  C 


2   3  5 

2  3  5 
3 

2   3  5  1 

2   3  5 


LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI 
LOCKWOOO 
LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOWS 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  PI 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
LONG  BEACH 

LORAINE 
LOS  ALAMOS 
•LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  8AN0S 

LOS  BANDS  AftBURUA  RANCI 
LOS  GATOS 


LOS  GATOS  I 


LOS  I 


JIETOS  RANGER  STA 


LOST  MIL 

LOWER  KISBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTlE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGES  : 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  ST, 
MAGIC  MOUNTAIN 


MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MANZANITA  MOUNTAIN 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
IPOSA 


MARKLEEVILLE 
MARRE  RANCH 

MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 


MENOOTA  1  Nl 
DAM 


MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

mercey  mot  springs 
meyers  inspection  sta 
michigan  bluff 
miodletown 
miodlewater 
milford  laufman  rs 

mill  creek  no  2 
mill  creek  intake 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJA VE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MOORPARK    1  SSE 
MOORPARK    3  SE 
MOORPARK   3  NNW 
MORENA  DAM 


MIL 


B05SANA  RCh 


MORGAN  MILL  SCS 

MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  BRECKENRIDGE 

MOUNT  DANAMER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  9  E 


MOUNT  HEBRON 
MOUNT  MADONN 
MOUNT  SHASTA 


RANGER  STA 

SLOPE 
WB  CITY 
■  IS   1  S 
FC  338  8 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  0AM 


NEEDLES 
NEEDLES  I 
NEENACH 


JEWH- 


SOLEOAD  FC  32 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILANO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  a  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK    KNOLL  RANGER  STA 

OAKLAND 
•OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVlLLE   1  WNW 

OAKVILLE   4  SW 

OCCIDENTAL 
BOCEANSIDE  CAMP 
PENDLETON 

OCEANSIDE  PI 

OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

OJAI 

OLiNDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORINOA  BOWMAN 

ORLAnO 

ORLEANS 


PLANT 


County 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 


SNTA 


AR8AR 


INYO 
SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 

KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  SARBARA 
KERN 


LOS  1 


IGELES 


LAKE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

KERN 

MARIPOSA 
iLPINE 

SNTA  BARBARA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
VUBA 

TUOLUMNE 
TEHAMA 
SISKIYOU 
FRESNO 

IVERSIDE 
SISKIYOU 

FRESNO 
FRESNO 
MERCED 
MERCED 
■ESNO 

PLACER 


LASSEN 

SAN  BERDINO 
BERDINO 
TULARE 
TEHAMA 
TULARE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
STANISLAUS 
KERN 
TULARE 


SHASTA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 

DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 
BERDINO 
BERDINO 
KERN 

ELDORADO 
CONTRA  COSTJ 

CONTRA  COSTH 
SANTi  CLARA 
SISK  lYOU 

SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISK  lYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 
MARIN 
TRINITY 
RIVERSIDE 

LUIS  0BPd24 


I  BERDINO 
(  6ER0IN0 
.  ANGELES 


VENTURA 
VENTURA 

ANGELES 

LOS  ANGELES 


SUTTER 

IMPERIAL 

MAOER* 

ANGELES 
MARIN 
STANISLAUS 
SISKIYOU 


VENTURA 
ORANGE 
SHASTA 
LOS  ANGELES 

FRESNO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
GLENN 
HUMBOLDT 


34  28 

35  58 
32  59 


33  54 
35  05 
37  29 


39  09 
37  53 

40  11 


36  n 

-.O  21 

36  26 

40  12 


41  47 
37  01 
41  22 
41  19 
37  55 

34  14 
37  54 

1  12 
33  32 

35  46 


34  10 

38  08 

37  52 

1  50 


38  27 
38  23 
38  25 

33  13 

33  13 

33  09 

36  18 


0  29 
34  15 
33  56 


121  06 
117  15 
121  17 


1  34 
121  34 
120  05 
117  15 


122  08 
121  35 
119  51 

121  41 

122  OB 
119  26 
116  02 
121  37 


120  29 
120  52 
120  01 


1?1  56 
121  39 
121  50 


lie  31 

121  02 

1  17  53 

121  35 
115  31 
119  30 

16  23 

122  43 


122  10 
122  12 
122  25 
122  28 
22  59 

117  24 
117  21 
116  08 


118  06 
117  53 

19  18 
124  02 

22  10 

122  12 

123  32 


Obser- 
vation 
Time 


iRS  E  A  EBERLE 
RCHIE  M  WEFERLING 
AN  DIEGO  WATER  CO 
LOOl  SEWAGE  TREAT  f 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PI 
WTR  *  PWR  OEPT 
EDWARD  C  6ERLACH 
S  FOREST  SERVICE 
HN  W  TEED 

CHARLES  W  POOLE 
NRY  P  GEWE 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 

IRUA  RANCH 
CITY  FIRE  OEPARTMENTjj 
LEON  S  MILLER 

S  FOREST  SERVICE 
RN  CO  FSTRY  *  F  0 


SAN 
[RVIN 


STATE  DIV  OF  H)YS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
S  FOREST  SERVICE 
ATE  DIV  OF  =STRY 
3  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

:IS5  M  L  MAHNKE 
DEPT  IJATER  RESOURCE 
JESSE  FIERRO 

lAT  PARK  SERVICE 

's  of  engineers 
air  force 
:line  oil  compa'j' 

GABRIELLE  WILSOiv 
ELOISE  S  FAIRBANKS 
IS  GEOLOGICAL  SURVE' 

lARGARET  S  PLU"^'ER 


J  PANTTARI 
CITY  SAN  FRANCISCO 
S  WEftTHER  BUREAU 
lOMAS  WILLIAMS 
RADIO  STATION  KRF^t 

W  ALEXANDER 
OEPT  WATER  RESOURCE 

:y  E  SCHREINER 

FRANK  F  M0IT02A 

'  OF  MERCED 
WERCED  IRRIG  OIST 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
S  FOREST  SERVICE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
ALIF  EDISON  CO 
CHARLES  F  RUBY 

lAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
iAHOLD  R  CHACE 
MODESTO   IRRIG  DlST 
CITY  OF  MODESTO 

:  CO  FIRE  TEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MONO  : 
TOM  1 


WILLIAl 


ROBERT  W  JOHNSON 
RON  SMITH 
SOIL  CON  SERVICE 
EVERETT  RANCH 

GE  H  MERRUEN 
DIEGO  WATER  CO 
^RS  THELMA  F  DOWNEF 
LEONARD  fl  BCSSANA 

IS  SOIL  CON  SfcRVIC; 
ORPS  OF  ENGINEERS 
IT  PASS  SERVICE  STC 
■  V  STATION  KERO 


-EW 


'  BEflCH  *  f 
OBSERVER 
IS  0  PARSONS 


OREST  SERVICE 
I  SCHELL 
5EPT  WATER  RESOURCE 
HER  BUREAU 
BEACH  +  PAR! 
J  S  WB  OBSERVER 

WOODS  NAT  MON 
3EPT  WATER  RESOURCE' 

OF  ENGINEERS 
»<ONTEREY  CO  FCWCO 

S  GIPSON 
JOHN   F  ALLCMANT 
OF  NEEDLES 
CIVIL  AERO  ADM 
WTR  +  PWR  DEPT 
OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
BORCHARD  RANCH 

NCHO  SIERRA  VlSTA 
A  CO  FIRE  WARDEN 

U  S  FOREST  SERVICE 
WAOE 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

MRS  NEl 


MPEP 


1  RRIG 


JlST 


FOREST  SERVICE 
ERNOO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
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ANDREW  J  8LANEY 

MARINE  CORPS 
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MEATHER  BUREAU 


B  UNFO  SCHOOL  DIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASS 
DIV  BEACH  ♦  PAR 
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Tables 

Temp 

Precip. 

OftOVlLLE  I  WSW 

BUTTE 

s 

39  30 

121  34 

160 

IIA 

CITY  OF  OROVILLE 

2 

3  5 

OROVILLe  7  SE 

6523 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

ALBERT  E  PALMER 

2 

3  5 

OROVILLe  BRIDGE 

6626 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

ROBERT  E  SKINNER 

3 

OROVILLE  RANGER  STATION 

6528 

B 

39  32 

121  34 

300 

MID 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

C 

OSTRANDER  LAKE 

MARI POSA 

DEPT  WATER  RESOURCE' 

OXNARO 

6661) 

VENTURA 

33 

34  11 

119  10 

46 

4P 

6A 

AMER  CRYSTAL  SU6  CO 

2 

3  5 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

5P 

WHEATLEYS  RANCH 

3 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

MIO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

C 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

ELDORADO 

1 

38  45 

120  30 

344  0 

6A 

FLOYD  R  POOLE 

3 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

SP 

E  K  BARR 

3 

PAIClNES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

920 

12M 

JOHN  P  OHRWALL 

3 

PALMDALE 

6624 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE  IRRIG  DIST 

2 

3  5 

PALMDALE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  06 

2583 

MID 

PALMDALE  IRRIG  OIST 

C 

PALMDALE  CAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  05 

2517 

MIO 

MIO 

US  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

4 

37  27 

122  08 

23 

8A 

6A 

ENGINEERING  DEPT 

2 

3  5  C 

PALOMA 

6650 

24 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

MIO 

PALOMAR  OBSERVATORY 

2 

3  6       7  C 

PALOS  VERGES  EST  FC  UlC 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

lie  23 

250 

5P 

3 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

3 

PANOCME  JUNCTION 

6676 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

PARADISE  MEADOW 

6688 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

S 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  6ERDIN0 

34  17 

114  10 

736 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

2 

3  5  C 

PARKFIELO 

6703 

MONTEREY 

35  53 

120  26 

1482 

HERBERT  H  DURHAM 

3 

PARKFIELO  8  NNW 

FRESNO 

27 

^864 

"^ID 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

lie  09 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

2 

3  5 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  33 

756 

dA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  C 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  38 

120  41 

700 

5P 

5P 

LESTER  M  FRENCH 

2 

3  5 

PASO  ROBLES  3  NNW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  43 

615 

HARRY  £  WERNER 

C 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

67*2 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  38 

803 

^10 

XID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 

3  5 

PATTIWAY 

6754 

KERN 

34  66 

119  23 

7A 

HUDSON  RANCH 

3 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1850 

3 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36  36 

118  40 

9700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PENDOLA  GUARD  STATION 

6791 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  34 

1620 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

PETALUMA  1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38  IS 

122  38 

30 

XID 

VICTOR  £  CHAIX 

C 

PIEDRA 

6857 

FRESNO 

36  48 

119  23 

560 

MRS   IDA  H  AKERS 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3275 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

PINNACLES  NATIONAL  MQN 

6926 

SAN  BENITO 

121  11 

1300 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

PI3M0  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

36  oe 

120  36 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

3 

PITTS  RANCH 

6950 

23 

38  56 

122  52 

1560 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

3 

PLACERV I LLE 

696  0 

ELDORADO 

1 

38  44 

120  48 

1890 

8A 

6A 

2 

3  5 

PLACERVILLE   1 FG 

ELDORADO 

INST  FST  GENETICS 

2 

3  5  6 

PLACERVILLE  1  W 

696  3 

ELDORADO 

1 

38  44 

120  49 

1765 

MID 

CITY  OF  PLACERVILLE 

C 

PLEASANT  HILL  1  NW 

CONTRA  COSTA 

37  67 

122  Oi 

MID 

LOUIS  M  BAUMFALK 

C 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

16 

36  29 

120  51 

1096 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

3 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

36  55 

123  42 

197 

8A 

SA 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

3  5  C 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

7011 

MENDOCI NO 

17 

38  57 

123  44 

60 

IIP 

IIP 

PUBLICATION  DISCONTI 

NUED 

POINT  ARGUELLO  USCG 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  33 

120  36 

63 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEOHAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

707? 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

8A 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

2 

3  5 

PORTERVILLE 

TULARE  - 

6A 

JOHN  H  DAYBELL 

3  5 

PORTOLA 

7086 

PLUMAS 

B 

39  48 

120  28 

4836 

4P 

4P 

I  C  BALDWIN 

PORTUGUESE  MEACX)W 

7093 

TULARE 

10 

35  46 

116  34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35  48 

118  36 

4920 

6P 

WILLIAM  R  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

7  097 

FRESNO 

11 

116  54 

8215 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTRERO  SECO 

7105 

VENTURA 

32 

34  38 

119  26 

4850 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

C 

POTTER  VALLEY  J  NNW 

7107 

MENDOCINO 

39  22 

123  07 

1020 

XID 

DTTO  R  HUGHES 

C 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7106 

MENDOC 1  NO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

XID 

?USS£LL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

5P 

^OMeRADO  soil  CON  DT 

3 

PRAOO  DAM 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

PRIEST  VALLEY 

7160 

MONTEREY 

24 

36  10 

120  41 

2390 

7A 

7A 

*UTH  E  MYERS 

2 

3  5 

QUAKING  ASPEN 

7179 

10 

36  07 

lis  32 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

OUINCV  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

39  66 

120  57 

3409 

8A 

eA 

U  5  FOREST  SERVICE 

2 

3  6 

QUINN  RANGER  STATION 

7205 

TULARE 

10 

36  20 

118  35 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAMONA  SPAUlOING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

6P 

-OUIS  B  SPAULDING 

2 

3  5 

RANCHITA 

7244 

SAN  DIEGO 

33  12 

116  32 

4000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RANDSBURG 

7263 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

CERN  CO  FIRE  DEPT 

3  5 

RAYWOOD  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  49 

6620 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

RED  BLUFF  W6  AIRPORT 

7292 

23 

122  15 

341 

MO 

XID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SKASTA 

40  35 

REDDING  FIRE  CHIEF 

2 

3  6  C 

REDLANDS 

73  06 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

MIO 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

3  5 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

122  14 

31 

6P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

2 

3  5 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOC 1  NO 

22 

39  16 

123  12 

718 

XID 

rnOMAS    M  JAMESON 

C 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

36  42 

121  10 

305 

XID 

=0LS0M  STATE  PRISON 

•RICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

CITY  OF  RICHMOND 

2 

3  5 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

8A 

5P 

RAY  KRONE 

2 

3  5  6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

26 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FI RE  DEPT 

3  5 

RIVERSIOE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1045 

BA 

8A 

-ITRUS  EXP  STATION 

2 

3  5  6       C  G 

ROBERTSON  FLAT 

3LACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37  27 

116  44 

9700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

s 

ROCKLlN 

7516 

PLACER 

38  48 

121  14 

239 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

2 

3  5 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

10000 

50  CALIF  EDI  SON  CO 

S 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

36  58 

US  21 

CALIF  STATE  EN6 

S 

HOUND  MOUNTAIN 

7580 

23 

40  48 

121  57 

2010 

LLOYD  0  COMPTON 

RUNNING  SPRING^ 

7600 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  05 

6000 

XID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

c 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

119  51 

7900 

VAR 

HETCH  METCHY  WTR  SUP 

s 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

36  31 

121  30 

17 

■1ID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

eSACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

25 

MID 

XID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

SADDLE  CAMP  kANGER  STA 

TEHAMA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

3 

SAiNT  HELENA  ■ 

7643 

17 

38  30 

122  28 

265 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

2 

3  5 

SAINT  HELENA  1.  WSW 

7646 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

XIO 

EDWIN  H  LEARNED 

C 

SAINT  HELENA  7  N£ 

7649 

23 

38  34 

122  22 

1050 

"IID 

CLARA  8  ABREAU 

C 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  u  BENEDICT 

2 

3  6  C 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

7669 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  36 

74 

MID 

-110 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 

3  5 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1360 

6A 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

3 

SALSIPUEDES  gaging  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

S 

SALSIPUEDES  JALAMA  DIV 

SNTA  BARBARA 

JS  GEOLOGICAL  SURVEY 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  6  6  S 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  63 

123  35 

623 

SA 

6A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

SAN  ANDREAS  3  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  09 

120  41 

1100 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

3 

SAN  ANTONIO  CYN  MQUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

7713 

SNTA  BARBARA 

33 

34  49 

120  21 

1000 

US  GEOLOGICAL  SURVEI 

S 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1360 

XID 

JOHN  M  SHIELDS 

C 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

2 

3  5 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

CALIF  WTR   +  TEL  CO 

3 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC  130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

4026 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

sanberg  we 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

4517 

MIO 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  6       7  C 

SAN  DIEGO  W6  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3   5  C 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  46 

955 

5P 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

3 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2760 

MIO 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  G 

SAN  FELIPE  BELL  STATION 

7765 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  19 

355 

MID 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  28 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  Ar 

2 

3  5 

SAN  FERNANDO  PM  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lis  30 

1246 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SAN  FRANCISCO  CALIF 

ACADEMY  OF  SCIENCES 

7766 

SAN  FRANCISC( 

37  46 

122  28 

265 

PUBLICATION  DISCONTINUED 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCC 

37  47 

122  30 

16 

HID 

CITY  SAN  FRANCISCO 

C 

SAN  FRANCI SCO  WB  AP 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

e 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3   5  C 

SAN  FRANCISCO 

,  FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCi 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

U  %  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

SAN  GABRIEL  CANYON  PM 

7776 

LOS  ANGELES 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

3 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4256E 

7779 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

£  K  OE  VORE 

3  C 

SAN  GABRIEL  FII(E  OEPT 

7786 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

118  06 

400 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SAN  GREGORI 0  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  IB 

122  20 

355 

5P 

6P 

POMPONIO  RANCH 

2 

3  5 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1650 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

2 

3  5 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33  47 

116  56 

1560 

MID 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

C 

SAN  JOAQUIN  EKP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  05 

119  44 

1470 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  53 

95 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

2 

3  5  C 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

7834 

SAN  BENITO 

20 

121  31 

660 

MIO 

MRS  M  A  BINGHAM 

C 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

7A 

JOHN  H  PEROZZI 

2 

3  5  C 

Station 
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0 
Dl 

Q 
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SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

34 

33 

119  52 

800 

7A 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5 

C 

*SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

34 

122  20 

30 

5P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

33 

14 

119  26 

502 

MID 

U  S  NAVY 

c 

nSAN  PEDRO 

7976 

33 

43 

116  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

1 

1  6 

»SAN  RAFAEL 

MARIN 

17 

CITY  ENGINEER 

SAN  RAMON  1  SSW 

7882 

CONTRA  COSTA 

37 

46 

121  59 

555 

MIO 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

c 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

28 

33 

46 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA   FIRE  DEPT 

2 

3  5 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

28 

07 

117  07 

1980 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

28 

06 

117  04 

2765 

IP 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  6 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34 

12 

116  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

3 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119  42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

c 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

119  50 

9 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

7908 

SNTA  BARBARA 

30 

119  39 

5200 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

34 

32 

119  57 

4000 

5P 

rv  STATION  KEYT 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

4 

6P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36 

59 

122  01 

125 

5P 

6P 

ROBERT  E  BURTON 

3  6 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

117  58 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120  36 

1250 

6P 

CLARENCE  MC  KUSICK 

3 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

36 

120  38 

1153 

D  DALE  RUSKOVICH 

3 

SANTA  MARIA 

7940 

SNTA  BARBARA 

30 

57 

120  26 

224 

BA 

BA 

A  A  HOWARD 

2 

3  5 

SANTA  MARIA    14  ENE 

7942 

SNTA  BARBARA 

30 

35 

01 

120  12 

815 

7A 

JAMES  R  JENSEN 

3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120  27 

238 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  5 

c 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118  29 

80 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

flSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

34 

01 

116  30 

6P 

6P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

)  5 

VENTURA 

29 

265 

ERVIN  0  STUART 

SANTA  PAULA   3  SE 

7959 

VENTURA 

33 

34 

20 

119  01 

2250 

MIO 

SHELL  OIL  CO 

c 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38 

27 

122  43 

167 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

2 

3  5 

SANTA  SUSANA  4  NNE 

7973 

VENTURA 

33 

20 

118  42 

1520 

MID 

CERRO  VIEJO  RANCH 

c 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120  06 

600 

MID 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

c 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

28 

33 

46 

117  43 

1025 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

35 

lie  27 

2105 

6A 

L  A  PWR  ♦  LIGHT  DEPT 

3 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

123  08 

2169 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

•SCOTIA 

8045 

HUMBOLOT 

7 

40 

124  06 

139 

6A 

6A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

2 

3  5 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

37 

24 

122  14 

350 

8A 

3E6ASTOP0L  4  S 

SONOMA 

22 

WILLIAM  G  SANDERS 

SEPULVEDA  0AM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

lie  26 

740 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

SHASTA  DAM 

B135 

SHASTA 

23 

43 

122  25 

1076 

8A 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

c 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

6156 

LOS  ANGELES 

26 

57 

117  54 

600 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHINGLE 

6173 

ELDORADO 

38 

40 

120  55 

1375 

THEODORE  6  HEUSNER 

3 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

39 

34 

120  36 

4182 

8A 

6A 

HARRY  H  ROEBER 

2 

3  5  7 

SIERRA  MAORE  1  N 

8210 

LOS  ANGELES 

13 

34 

10 

118  04 

1153 

6P 

6P 

MISS  E  MC  KINNEY 

2 

3  5 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

8 

39 

35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  7 

SIGNAL  HILL  FC  415 

6230 

LOS  ANGELES 

13 

33 

46 

118  10 

115 

5P 

GEORGE  I  OSBORNE 

3 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

3243 

33 

45 

117  40 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SIMl    3  E 

VENTURA 

33 

^920 

SIMI   FIRE  STATION 

SISQUOC   SOUTH  FORK  CAMP 

6266 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

46 

119  46 

2500 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38 

41 

123  06 

1930 

6A 

JOHN  K  LEITHOLD 

3 

SLACK  CANYON 

6276 

MONTEREY 

24 

05 

120  40 

1730 

XID 

CALIF  OIV  OF  FSTRY 

c 

SL0UGHH0U5E  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38 

28 

121  OS 

8A 

MRS  MABEL    VAN  VLECK 

3 

SMITH  RIVER  3  WNW 

6311 

DEL  NORTE 

17 

41 

57 

124  12 

25 

WILLIAM  M  RILEY 

3 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

3 

SNOW  FLAT 

8316 

MARIPOSA 

14 

50 

119  30 

8700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

s 

SODA  SPR I NGS 

8331 

39 

19 

120  23 

6750 

8A 

8A 

ARTHUR  COU I LLARO 

2 

3  5  7 

c 

SOLEDAO 

MONTEREY 

24 

JAN  M  JAC06SEN 

SOMESBAR  1  W 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41 

23 

123  29 

550 

8A 

EARL  S  BELLMAN 

3 

SOMlS  2  NNW 

6347 

VENTURA 

33 

34 

17 

119  00 

510 

'^ID 

RICHARD  8ARD  JR 

c 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

33 

34 

17 

116  66 

490 

8A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

6349 

VENTURA 

33 

17 

119  03 

610 

8A 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

3 

SOMIS  5  WNW 

8350 

VENTURA 

33 

17 

119  04 

520 

MID 

JOHN  OE  BON  I 

c 

SONOMA 

6361 

SONOMA 

17 

38 

17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

2 

3  6 

SONORA 

6363 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120  23 

1830 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

3  5 

5  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISC 

37 

123  00 

27 

XID 

U  S  COAST  GUARD 

c 

SO  Entrance  yosemite  np 

8380 

37 

30 

119  38 

6135 

4P 

4P 

2 

3  6  7 

SOUTH  LAKE 

i  NYO 

19 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117  49 

690 

R  S  HUTCHISON 

3 

c 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

24 

36 

121  41 

AO 

6A 

MRS  W  e  HENNES 

3 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8456 

TULARE 

9 

36 

10 

lie  42 

2470 

ELMER  A  SUTTON 

3 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

6460 

TULARE 

9 

08 

116  48 

1050 

XID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

SPRINGVILLE  TULE 

HEAOWORKS 

646  3 

TULARE 

12 

118  39 

4070 

MIO 

P  G  +  E  COMPANY 

c 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

6474 

39 

12 

120  14 

6226 

5P 

5P 

SQUAW  VLY  OEVEL  CO 

2 

3  5  7 

SQUIRREL  INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

16 

34 

14 

117  15 

5239 

5P 

EDGAR  L  KEISTER 

3 

SQUIRREL   INN  2 

SAN  BERDINO 

15 

5P 

LEROY  KEMP 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

11 

36 

56 

lie  35 

10200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

STATUM  MEADOW 

9514 

FRESNO 

11 

36 

66 

116  55 

6300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

STAYTON  MINE 

3517 

SAN  BENITO 

20 

36 

65 

121  13 

MID 

RANAR  6  KNOX 

c 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

6554 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

121  20 

11 

XID 

CITY  OF  STOCKTON 

c 

aSTOCKTON  CAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

64 

121  15 

22 

"ilD 

XID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

58 

121  18 

11 

BA 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

2 

3  6 

STOCKTON  MOVIRV  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

37 

51 

121  23 

15 

5P 

MARTIN  P  MUMS 

2 

3   5  6 

STONYFORO  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

23 

39 

23 

122  33 

1168 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

39 

35 

122  32 

800 

5P 

5P 

DRLANO  UNIT  WU  ASSN 

2 

3  6 

c 

STOUTS  MEADOW 

SHASTA 

21 

DEPT  WATER  RESOURCE 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

3 

39 

34 

121  06 

3784 

5P 

6P 

SOPER-WHEELER  CO 

2 

3  6  7 

SUGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

11 

43 

116  40 

7200 

CLOSED  8/B/57 

SUNLANO 

666  0 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

lie  18 

1460 

FRANK  T  STEVENS 

2 

3  5 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

64 

121  60 

85 

XID 

CAL  UlV  BEACH  +  PARK 

c 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

34 

105 

■tID 

JS  DISCIPLINARY  6KS 

c 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34 

16 

lie  40 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

3 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

18 

25 

120  39 

8A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

16 

23 

120  33 

4146 

lOP 

lOP 

DAVIO  BARR 

2 

3  5  7 

SUSANVILLE  1  WNW 

9703 

40 

120  40 

4665 

^ID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

c 

SUTTER  MILL  RANGER  STA 

AMADOR 

16 

23 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

2 

3  6  7 

TAFT 

8752 

KERN 

10 

35 

09 

119  26 

1025 

XIO 

KERN  CO  FORESTRY 

FIRE  DEPARTMENT 

c 

TAHOE 

6768 

PLACER 

39 

120  09 

6228 

8A 

6A 

ARTHUR  £  FRODENBERC 

2 

3  5  6  7 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

12 

120  22 

6000 

3EPT  WATER  RESOURCES 

s 

TEHACHAPl 

8826 

KERN 

10 

36 

08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

XRS  ANITA  COWAN 

2 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

8832 

KERN 

10 

35 

08 

lie  27 

3975 

XIO 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

c 

TEJON  RANCHO 

3839 

KERN 

10 

35 

02 

lie  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

2 

3  5 

TENNANT 

6860 

12 

41 

35 

121  55 

5P 

XRS  MARGARET  KNOLL 

3 

TERMO 

LASSEN 

18 

120  27 

5300 

XID 

SULO  E  LAKSO 

c 

THE  CEDARS 

6881 

PLACER 

39 

15 

120  21 

5900 

CORPS  OF  ENGINEESS 

s 

THE  GEYSERS 

8665 

SONOMA 

22 

36 

48 

122  49 

1600 

FRANK   A  DEWEY 

c 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33 

37 

116  10 

-120 

MIO 

U  S  CIViL  AERO  ADM 

2 

c 

THOUSAND  OAKS  2  N 

8905 

33 

34 

12 

116  50 

915 

6A 

HILLSDALE  RANCH 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36 

22 

118  61 

2200 

XID 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36 

28 

118  53 

950 

5P 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

2 

3  5 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

8917 

TULARE 

9 

36 

28 

118  52 

1140 

XID 

SO  CALIF  £01  SON  CO 

c 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38 

26 

120  27 

2355 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

c 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

06 

118  36 

747 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33 

33 

62 

4P 

TORRANCE  FIRE  OEPT 

2 

3  5 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33 

39 

117  36 

970 

XID 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

c 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121  25 

105 

XID 

AAGE  R  TUGEL 

c 

TRACY  CARflONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

121  25 

140 

7a 

BANTa  CAHBONA   IR  CO 

2 

3  5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEOA 

27 

37 

46 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

TRINITY  CENTER  R5 

9023 

TRINITY 

35 

41 

00 

122  41 

2296 

XID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

91J35 

SAN  BEROINO 

6 

35 

117  23 

1696 

6A 

8A 

AMERICAN  P  *  G  CO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

36 

39 

20 

120  11 

5982 

eA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

c 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

13 

23 

116  05 

XID 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

c 

9063 

41 

58 

121  26 

4036 

5P 

6P 

TULELAKE  W  U  ASSN 

2 

TULELAKE  5  WSW 

9066 

SISK lYOU 

12 

41 

55 

121  34 

4033 

5P 

TULELAKE  W  U  ASSN 

3  6 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

lu 

36 

118  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

6600 

5 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

29 

120  51 

104 

8A 

W  W  FERGUSON 

3 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40 

46 

122  18 

1080 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  5  6 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33 

117  47 

116 

3P 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

2 

3  5 

twentynine  palms 

9099 

SAN  BERDINO 

34 

06 

1990 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

1 

38 

42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5  7 

9122 

MENDOCINO 

22 

39 

123  12 

623 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

9126 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123  16 

1560 

MARJORIE  S  DORY 

UKlAH  MASONITE 

9129 

MENDOCINO 

22 

39 

10 

123  12 

616 

MID 

MASONITE  CORPORATIO^ 

c 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTLON  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33 

56 

117  52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UrUNlVERSlTY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34 

lie  27 

430 

4P 

UCLA 

3  6 

UPLAND 

9157 

SAN  BERDINO 

26 

34 

06 

117  40 

1640 

6P 

ROBERT  BEARO 

2 

3  5 

STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 
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1 
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[Precip. 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEORONCINI 

UPPtR  LAKE  RANGER  STA 

9173 

23 

39  10 

122  55 

13*7 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  S 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

*0  15 

124  11 

265 

SP 

WESLEY  C  ROSCOE 

3 

UPPCR  SAN  LEANDRO 

9165 

* 

37  *6 

122  10 

413 

MID 

E  SAY  MUN  UTL  OIST 

C 

UPPER  TRES  PiNOS 

9169 

20 

36  36 

121  02 

2050 

MIO 

ELDON  FANCHER 

C 

9^00 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

fiP 

2 

3  5 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  42 

950 

■(ID 

VALLEV  center  3  NE 

9228 

33 

33  16 

117  01 

1615 

C  F  IVERSON 

3 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

3*  27 

117  51 

3700 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  27 

695 

8A 

W  C  WOODSON 

3 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

■IIO 

JOHN  B  HARPER 

C 

VENTURA 

VENTURA 

ROY  PINKERTON 

VERMILION  VALLEV 

9301 

27 

37  22 

lie  59 

7520 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

S 

VICrORVlLLE  PUMP  PLANT 

9325 

6 

3*  33 

117  18 

2900 

6A 

8A 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

2 

3  5  C 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

93't5 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lis  oa 

3135 

6P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39  *9 

120  11 

*9*5 

FRANK  DOTTA 

3 

VISALIA 

9367 

36  20 

119  18 

35* 

9A 

SA 

TULARE  CO  C  OF  C 

2 

3  5 

VOLCANOVlLLE 

9362 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  *7 

3036 

6A 

Elmer  c  ogle 

3 

VOLLMERS 

9366 

23 

40  57 

122  26 

1359 

W  J  VOLLMERS 

3  C 

volta  power  house 

SHASTA 

23 

40  27 

121  52 

P  6  *  E  COMPANY 

2 

3  5  C 

WALLACE 

94  IB 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

3 

WALMAR  SCHOOL 

9*2  0 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

128 

12M 

STUART  P  BERKELEY 

3 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

122  0* 

190 

8A 

RAV   I  WHITTEMORE 

2 

3  5 

MALNUT  CREEK  2  ENE 

9*26 

* 

37  5* 

122  01 

220 

MO 

rOMAS  S  VANASEK 

C 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

121  59 

400 

9A 

^RS  ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9*28 

SACRAMENTO 

23 

36  1* 

121  31 

23 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

3  5  6 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  8 

9*31 

LOS  ANGELES 

26 

3*  00 

117  52 

*P 

E  PEDERSON 

3 

WARNER  SPRINGS 

33 

33  17 

116  36 

3160 

*P 

EARNERS  RE  SORT  CO 

2 

3  5  C 

WASCO 

9*52 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

6A 

8A 

-ERNANDO  L  ANAVA 

2 

3  5 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

SNTA  BARBARA 

WILBER  E  PATTERSON 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9*7  3 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

BA 

8A 

2 

3  5 

WAWONA  RANGER  STATION 

9*82 

MARI POSA 

1* 

37  32 

119  40 

3975 

^10 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

C 

WEAVEftVILLc  RANGER  STA 

9*90 

TRIN  ITY 

35 

*0  ** 

122  56 

2050 

eA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3  5  C 

WEED  1  S 

9*99 

SI5K I  YOU 

41  25 

123  23 

3630 

BA 

CHESTER    1  KIMREY 

2 

3  5 

WELDON  1  WSW 

9512 

KERN 

10 

35  40 

116  18 

2680 

MIO 

VERNON  J  BLOUNT 

C 

WEST  SIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

3*  *2 

119  *0 

6500 

S 

WESTHAVEN 

9560 

11 

36  13 

119  59 

2B5 

BOSTON  LAND  COMPANY 

3 

WEST  POINT   3  SW 

9563 

16 

3B  22 

120  33 

2*00 

6P 

3 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WESTWOOD  3  WSW 

LASSEN 

5P 

CLOSED  e/l/57 

WhEATLANO    2  NE 

9605 

8 

39  02 

1?1  2* 

113 

MIO 

C 

WmEElER 

9612 

"ENDOC I  NO 

17 

39  53 

1  23  55 

50 

5P 

5P 

WOLF  CREEK   TIMBER  CC 

2 

3  5 

wheeler  springs  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  16 

850 

MIO 

KENNETH  P  SHELDON 

C 

WHEELER   SPRINGS  7  N 

9618 

29 

34  36 

119  20 

4150 

'ilO 

ROSCOE  G  W 1 L8ER 

C 

WM 1 T£  MOUNT AI N  1 

96  32 

6 

37  30 

118  11 

10150 

aA 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2 

3  5  7 

37  35 

lie  14 

12470 

8A 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2 

3  5  7 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  3* 

121  05 

353 

iDMONO  E  PAYEN 

3 

WHITTIER  CITY  HALL 

FC   106  C 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

118  02 

3*0 

5P 

C  R  WARREN 

3 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

66 

6A 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

2 

3  5  C 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STAI I  ON 

9685 

MENDOCI NO 

7 

39  21 

133  19 

1900 

MIO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

9699 

23 

39  32 

122  12 

1*0 

6A 

6A 

2 

3  5 

9722 

*  IVERS IDE 

33 

33  *2 

117  05 

1470 

HID 

JIM  M  BLACKMORE 

C 

97*2 

23 

36  32 

121  56 

135 

6A 

BA 

2 

3  5 

WOFFORD  HEIGHTS 

975* 

10 

36  *3 

IIB  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOODCMUCK  MEADOW 

9773 

11 

37  02 

118  54 

9200 

VaR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

9775 

ILPINE 

3 

119  *9 

5671 

5P 

MRS  GLEN  BARR 

2 

3  5  7 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

2 

3  5 

WfilGMTS 

981* 

SANTA  CLARA 

37  07 

121  56 

1600 

6P 

3 

WRIGHTS  LAKE 

9616 

ELDORADO 

1 

36  51 

120  14 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

YOfleA  LINDA 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

395 

6P 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2 

3  5 

YORKVILLE 

9651 

MENDOCI NO 

IT 

38  55 

123  16 

1100 

MIO 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

C 

YOSEMlTE  NATIONAL  PARK 

»855 

MARIPOSA 

1* 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5       7  C 

YREKA 

SISKIYOU 

12 

122  38 

2631 

SA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

Station 


NEW  STATIONS 

LA  PORTE 
PARADISE 
SLOAT 
VISTA 

MITCHELL  MEADOW 
SALINAS 


REACTIVATED  STATIONS 


County 


PLUMAS 

6UTTE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 

FRESNO 

MONTEREY 


120  A* 

117  13 

118  43 

121  39 


Obser- 
vation 
Time 


BILL  O'ROURKE 

.OISE  FIRE  OIST 
CLARENCE  F  ELWOfiTHY 
CHAMBER  OF  CO^WERCE 

CORPS  Of  ENGINEERS 

*GR  EXTENSION  SER 


Observer 


Refer 

To 
Tables 


2  3  9 
3 

2  3  5 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS.  3  CARSON,  *  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  ICINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES,  1*  MERCED,  15  MOJAVE,  16  MOKELUMNE, 
17  NORTH  COAST,  18  N.E. INTER lOH ,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  (KARIA 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKEfl. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst ,  557 
Federal  Office  Building,  50  FUlton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65 "F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  foi"  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station 
name,  and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include 
snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C. A. A.   Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.   PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio    of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Daily  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;  $2.50  per  year,      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


-  338  - 


NWRC,  Asheville,  N,C,  11/27/57    2225 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL 

CALIFORNIA 


NOVEMBER  1957 
Volume  LXI     No.  11 


ASH£  VILLI:  1986 


CALIFORNIA  -  NOVEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


g. 


The  weather  over  the  State  was  cool;  only  five  other  No- 
vembers in  the  climatological  history  of  California  have 
been  cooler.  Precipitation  was  on  the  light  side,  only  a 
small  number  of  stations,  mostly  in  the  northern  and  south- 
ern quarters,  reporting  monthly  totals  above  average.  The 
outstanding  weather  feature  of  the  month,  however,  was  the 
extremely  severe  windstorms  that  struck  southern  California , 
especially  the  Santa  Ana  winds  of  the  21st  and  22d  that 
blew  from  Oxnard  to  San  Diego  and  on  the  coastal  plains  and 
mountains.  It  was  one  of  the  worst  storms  of  this  type  ever 
to  hit  and  resulted  in  widespread  damage.  In  addition, 
gusty  winds  helped  spread  a  28,000-acre  brush  fire  along 
a  40-mile  front  west  of  Crystal  Lake  in  the  San  Gabriel  Moun- 
tains. A  description  of  this  storm  and  other  storms  will 
be  found  at  the  end  of  this  summary. 

The  passage  of  rather  numerous,  but  in  most  instances 
weak,  storms  over  much  of  the  State  during  the  first  two 
decades  of  the  month  held  temperatures  to  near  or  slightly 
below  average.  Temperatures  during  the  remainder  of  the 
month  were  slightly  above  daily  means.  Mean  monthly  tem- 
perature departures  ranged  from  -8.3°  at  Giant  Forest  to 
+3.4°  at  Salinas  Airport.  Except  for  rather  cool  weather, 
especially  in  mountain  and  interior  areas,  during  the  periods 
2d  to  6th  and  14th  to  17th  when  daily  mean  temperatures  were 
as  much  as  16°  below  average  ,  daily  mean  temperature  depar- 
tures did  not  exceed  plus  or  minus  10° .  The  lowest  minimum 
was  -13°  at  White  Mountain  1  on  the  17th.  Highest  maximums 
occurred  predominantly  either  on  the  1st  or  2d  or  during  the 
last  week;  the  highest  was  89°  at  both  Santa  Paula  and 
£1  Centro  2  SSW  on  the  26th.  In  only  four  other  Novembers 
of  record  has  the  highest  maximum  been  under  90° .  Mean 
monthly  temperatures  ranged  from  a  high  of  60.8°  at  both 
U.C.L.A.   and  Brawley  to  a  low  of  18.7°  at  White  Mountain  2. 

Precipitation  was  deficient  in  most  areas  although  fair- 
ly generous  amounts  were  recorded  in  the  northwestern  por- 
tion, in  the  Sierras  generally  west  and  northwest  of  Lake 
Tahoe ,  local  areas  in  the  northeast,  and  at  scattered  sta- 
tions in  the  mountains  of  southern  California.  The  greatest 
monthly  measurement  was  12.53  inches  at  Klamath.  A  rather 
intense  storm  passed  over  northern  and  central  California 
on  the  13th  to  14th  resulting  in  daily  catches  of  from  2 
to  4  inches  in  the  northern  and  from  1/2  to  I  inch  in  central 
portions.  The  greatest  daily  catch  was  5.  i2  inches  at  Cum- 
mings  on  the  13th.  South  of  the  Tehachapis  w.-t'est  days 
were  generally  the  2d  and  3d  with  daily  catches  of  from  1/2 
to  1  inch  being  quite  common.  The  presence  of  persistent 
high  pressure  over  the  western  plateau  during  the  last  dec- 
ade of  the  month  resulted  in  a  dry  northeasterly  to  e-s^terly 
flow  of  air  over  the  State  so  that  as  a  result  practically 
no  precipitation  fell.  Six  stations,  all  in  the  Southeast 
Desert  Basin,  recorded  no  precipitation  during  the  month. 
Snowfall,  although  rather  light,  was  reported  at  most  sta- 
tions at  higher  elevations  and  generally  fell  intermittently 
during  only  the  first  three  weeks.  As  a  result,  the  drying 
conditions  during  the  last  week  of  the  month  melted  all  the 
snow  except  some  above  the  9,000-foot  level.  Several  re- 
ported monthly  totals  were:  Huntington  Lake  19.0  inches, 
Giant  Forest  22.0,  Twin  Lakes  and  Grant  Grove  33.0;  in  the 
southern  half  of  the  State,  Big  Bear  Lake  10.0  inches,  Table 
Mountain  12.0,  White  Mountain  #1  15.0,  and  White  Mountain 
#2  17.5. 

Reports  from  the  California  Weekly  Weather  and  Crop  bulle- 
tin and  from  Department  of  Agriculture  sources  indicated 
that  heavy  rains  in  the  southeastern  portion  caused  wide- 
spread damage  to  lettuce,  cotton,  and  truck  crops  in  Imperial 
County  and  delayed  the  planting  of  grain.  However,  the 
rest  of  southern  California  benefited  considerably  as  rains 
improved  soil  conditions.  Santa  Ana  winds  toward  the  end 
of  the  month  scarred  and  blew  considerable  citrus  fruit  from 
the  trees  as  well  as  leaves  and  some  branches  from  exposed 
trees  in  the  Los  Angeles  and  San  Diego  areas.  The  moderate 
to  sometimes  heavy  rain  in  the  northern  portions  during  the 
first  half  of  the  month  were  beneficial  to  ranges  and  pas- 
tures, but  caused  considerable  delay  in  soil  preparation 
for  grain  planting,  and  other  field  work.  Drying  weather 
near  the  end  of  the  month  was  ideal  for  all  farmwork  al- 
though more  rain  was  needed  for  grain  in  many  areas.  Local 
frost  dropped  leaves  from  some  deciduous  trees  in  the  Sacra- 
mento and  upper  San  Joaquin  Valleys.  The  condition  of  pas- 
tures and  ranges  was  above  average  in  all  districts  although 
some  coastal  and  southern  California  areas  were  badly  in 
need  of  rain  by  month's  end.  Strong,  drying  winds  of  the 
21st  to  23d  did  considerable  damage  to  new  pasture  growth 
in  these  areas.  Livestock  was  in  very  good  condition  as 
ample  range  feed  supplies  made  it  possible  to  delay  supple- 
mental feeding  longer  than  usual.     The  average  condition  of 


both  ranges  and  livestock  was  running  well  above  both  la 
year  at  this  time  and  the  1947-56  average 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 
Weather  Records  Processing  Cent 
San  Francisco,  California 

STORMS,  NOVEMBER  1957 

On  the  2d:  Strong  northerly  winds  blew  down  trees  a 
powerlines  in  Benicia,  Napa,  and  Vallejo.  In  Vallejo 
28-foot  neon  sign  was  blown  down  on  the  roof  of  an  apartme 
house . 

On  the  3d:  In  southern  California  strong,  gusty  wind 
with  locally  heavy  rain,  blew  down  trees  and  television  a 
tennas.     Many  powerlines  were  snapped  by  falling  branche 


III 


Sections  of  the  roof  on  the  Air  Force  radar  station  on 
Laguna  were  ripped  off  by  wind  reported  reaching  gusts 
110  m,p.h.       Heavy  rain  in  nearby  foothills  flooded  so|flE 
intersections  in  San  Bernardino 


On  the  5th:     Lightning  struck  a  tree  in  Pasadena  brea 
ing  windows  in  three  nearby     homes  and  damaging  a  parkin 
automobile.     A  woman  occupant  of  one  home  was  treated  f 
shock.        Five   Inches  of  snow  fell  on  Kratna  Ridge  in  t 
San  Gabriel  Mountains.     Locally  heavy  downpours  occurred 
the  valleys. 

V 

On  the  12th:     In  Santa  Barbara  strong,  gusty  winds  bro 
branches  from  trees,    A  woman  was  injured  by  a  falling  branc  S' 
Two  boats  dragged  anchors  in  the  harbor,  but  no  damage  w 
reported . 

On  the  21st  -  22d:  Santa  Ana  winds  blowing  from 
Mojave  Desert  through  mountain  passes  of  southern  Californi 
with  gusts  reported  reaching  90  m,p,h.,  caused  widespre, 
damage  to  trees,  buildings,  utility  lines,  signs,  aircraf 
and  automobiles.  A  28,000-acre  brush  fire  along  a  40-mi 
front  west  of  Crystal  Lake  in  the  San  Gabriel  Mountains  w 
started  when  the  wind  overturned  an  oil  drum  used  by  a  ro 
crew  as  a  warming  fire.  Blowing  dust  and  sand  reduced  vis 
blllty  to  near  zero  in  many  areas,  and  along  with  other  sto 
debris,  presented  a  major  clean-up  operation.  In  some  urb 
areas  pedestrians  were  ordered  from  streets  because  of  dangi 
from  flying  glass  and  other  debris.  Twelve  of  33  passenge 
aboard  a  Western  Air  Lines  plane  flying  over  Ontario 
10,000  feet  were  injured  (four  of  them  seriously)  when  tr 
plane  was  severely  jolted  by  a  downdraft  in  severe  turbulenc 
A  round-up  of  storm  damage  by  communities  follows  —  LA  HABR 
Several  small  trees  were  downed  and  powerlines  were  broke: 
RIVERSIDE:  A  tree-top  fire  destroyed  80  palm  trees.  1 
MONTE:  Minor  wind  damage  from  fallen  trees  and  wires. 
JUAN  CAPISTRANO:  Flower  nursery  damaged.  BANNING:  Ro 
ripped  from  church,  Plate  glass  window  broken  in  auto  she 
room,  IDYLLWILD:  Falling  trees  damaged  7  automobiles 
more  than  a  dozen  cabins.  HEMET:  Four  people  injured  wht 
pick-up  truck  was  overturned  by  wind.  Two  people  we 
injured  in  cars  struck  by  falling  trees.  Six  plate  gla 
windows  were  broken,  ALTADENA:  Giant  eucalyptus  liml 
broken.  Full-grown  pine  trees  snapped  like  matches.  Se 
eral  roofs  partially  or  completely  destroyed.  SAN  JACINT(I 
A  huge  tree  was  uprooted,  severely  damaging  a  home.  The] 
were  many  narrow  escapes  from  flying  debris,  SUNLAND-TUJUNGJ 
Two  people  were  injured  when  a  tree  fell  on  a  house  trailei 
One  home  was  ripped  apart  by  wind.  Hundreds  of  trees  wei 
uprooted,  one  tree  15  inches  in  diameter  snapped  in  hal: 
Many  plate  glass  windows  were  smashed.  All  homes  unroof 
in  a  2-block  area  in  Sunland.  A  warehouse  was  blown  ov« 
in  Shadow  Hills  area.  GLENDORA:  One  person  was  injure 
by  a  falling  tree  limb.  Six  homes  and  five  automobiles  we; 
damaged  by  falling  trees.  Many  signs  and  billboards  wei 
blown  down.  Several  buildings  were  unroofed.  OXNARD:  Heai 
damage  to  young  citrus  groves.  Utility  lines,  televisit 
antennas,  and  window  glass  suffered  most  damage,  CAMARILL( 
Dozens  of  television  antennas  were  downed.  Trees  and  flai 
poles  snapped  off.  Several  signs  demolished.  FONTAN; 
More  than  60  trees  down.  Two  house  trailers  and  two  furn: 
ture  vans  were  overturned  by  wind  on  expressway.  Heavy  dai 
age  to  utility  wires  and  poles.  Four  cars  stalled  in  sani 
storm  had  paint  completely  stripped  off  on  windward  sidi 
Heavy  plate  glass  window  smashed  in  auto  showriaom.  SANi 
ANA:  Radio  station  went  off  the  air  when  transmitter  w: 
damaged  by  wind,  POMONA:  Hundreds  of  trees  were  topple' 
Large  limbs,  cartons,  and  other  debris  littered  street; 
Two  homes,  a  garage,  and  one  parked  auto  damaged  by  falli; 
trees.  One  window  was  broken,  COLTON :  Many  trees  ai 
utility  lines  were  down.     Two  automobiles  were  damaged  1 


-  340 


(Continued  on  page  362) 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


3LE  2 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Temperature 


Station 

( 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  ot  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

41 

Snow,  Sieet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

1   Max.  Depth  1 

on  Ground 

Date 

0 

t 

0  > 
S  < 

0  > 

0  * 

0  1 

lUK  1  M    ^.UA3  1     UKA  i  nAUC 

Ty  C  ODA  T  M  T 

,Ut  KKU  i  IN  1 

AM 

8 

68 

0 

Q 

7 

0 

1  •  76 

1  3 

• 

9 

2 

2 

58*1 

42  *  1 

so*i 

70 

26 

1  Ci 

U^Q 

0 

0 

0 

0 

9 

in 

1  .96 

14 

2 

0 

6  BAR  RS 

AM 

54  •  8 

36  .  0 

45  4 

64 

2 

25 

30 

580 

0 

0 

g 

0 

^  * 

14 

7 

3 

2 

1  1  AM  A  M    R  ^ 

5  0  •  4 

23.4 

36  .  9 

58 

5 

14 

3  0 

336 

0 

0 

27 

0 

9  * 

1  iq 

1  3 

3 

1 

1 

55  •  2 

42  .  7 

65 

2 

^99 

0 

0 

21 

0 

si 

9  SI 

13 

1  fl 

7 

3 

1 

t.U  V  t  K  LJ  A  L  C    J    3  o  C 

AM 

^B*  1 

38 

0 

0 

0 

0 

1 

^' 

90 

3.02 

14 

0 

0 

AM 

AM 

-J  - 

45*2 

2*6 

67 

21 

^n7 

All 

0 

19 

0 

ftO 

1  "  1  9 

1 2 

g 

2 

]_ 

4?  3M 
* 

5 1 .  IM 

0*5 

31 

30 

0 

0 

1 

0 

QS 

3.39 

2.41 

13 

AM 

0 

0 

0 

• 

.30 

14 

3 

0 

0 

K  VALLEY 

tt 

^Q7 

0 

0 

14 

0 

fc7 

I 

2.41 

3.61 

1  3 

3 

7 

3 

0  5 

0 

0 

0 

0 

1  3 

9 

2 

1 

■it\  col     UUC  r>i 

AM 

515 

410 

14 

58 

3  + 

2  0 

71  ^ 

Q 

17 

Q 

66 

1  *  59 

14 

•  ^ 

8 

4 

2 

iPT  RPAt^^ 

AM 

6 1  •  7 

* 

52.8 

0.7 

69 

2  2 

3  8 

A  + 

0 

0 

0 

0 

^ ' 

03 

173 

1*07 

13 

0 

0 

e 

1 

1 

In  1     C3r(MOVj    n  V  IN 

61  i  IM 

41  •4M 

* 

i  * } 

3  2 

^r? 

0 

0 

2  t 

2.53 

\ 

1  3 

*  c 

7 

)RT   JONES  RS 

52  •  1 

26  .4 

39.3 

2.1 

60 

16 

3  0 

766 

0 

0 

25 

0 

2 . 

85 

.03 

1.45 

13 

.  5 

5 

2 

3^ 

IK  1     l\\J  3o 

64  •  3 

44  •  7 

54  •  5 

72 

2 1 

4O 

3  + 

311 

0 

0 

0 

0 

1  • 

6  0 

3  .  94 

•  47 

1 4 

•  ^ 

5 

0 

0 

■lA  1  UIN     1  " 

60«6 

38  . 1 

49  .4 

3  •  5 

I7 

^? 

31 

23  + 

459 

0 

0 

9 

0 

^  • 

2  2 

3.38 

.35 

1  4 

• 

5 

0 

0 

'  U  I  I  Tftkl  ACQ 

6  0  •  9 

43.4 

52.2 

1.3 

1 

35 

3  0 

377 

0 

0 

0 

0 

6  8 

1.93 

.38 

13 

3 

0 

0 

u  lul  T  1  T  nikl     ACQ      1  C 
HM  I  L  1  UN    *r  D     i  C 

6  2  •  4 

39.3 

50.9 

68 

21  + 

30 

2  8 

419 

0 

0 

3 

0 

6 1 

.20 

14 

"  0 
• 

3 

0 

0 

iPPY  CAMP  RS 

55  •  5M 

33  .  4  M 

44 .  5M 

1 

26 

29 

608 

0 

0 

14 

0 

75 

2  .  30 

13 

7 

5 

2 

lALDSBURG 

64»  0 

40.6 

52.3 

1.5 

7A 

26 

3 1 

^n7 

0 

0 

1 

0 

Yl 

3.18 

.56 

14 

• 

4 

1 

0 

\y  rc   I  Q 1  A  wn 
)  i  L  t    is  LAi>U 

61  •  8M 

40.8m 

5 1  .  3M 

3 1 

3  0 

407 

Q 

0 

3 

0 

0 

0 

!NT  F I  ELD 

AM 

61  •  0 

40.1 

50.6 

4.4 

66 

1  + 

3  2 

28 

426 

0 

Q 

0 

1  • 

40 

3.65 

.45 

1  4 

•  ^ 

^ 

5 

0 

0 

LAMATH  R 

59,7 

40.0 

49.9 

68 

1  + 

33 

2+ 

447 

0 

0 

0 

12. 

53 

4.14 

1 3 

.0 

0 

11 

5 

3 

[lUNT  HEBRON  RS 

AM 

46.  IM 

19. 5M 

32.8M 

57 

25 

10 

30 

959 

Q 

1. 

81 

.70 

1  3+ 

4.0 

4 

18 

3 

2 

0 

^PA  STATE  HOSPITAL 

65*0 

40.1 

52.6 

_ 

1.6 

71 

27 

33 

23+ 

367 

Q 

Q 

Q 

0 

75 

1.71 

.30 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

tiCK  PRAIRIE  CR  PARK 

56.9 

38.9 

47.9 

0.4 

66 

8 

30 

3 

504 

0 

0 

2 

0 

9. 

55 

.56 

4.10 

1 3 

•  0 

0 

1 1 

2 

!LEANS 

56.0 

38.0 

47.0 

1.6 

68 

1 

30 

3+ 

534 

0 

0 

9 

0 

81 

18 

.79 

3.65 

13 

.0 

0 

7 

5 

3 

:taluma  fire  sta  2 

64,7 

38.6 

51.7 

- 

1.8 

73 

26 

27 

29 

392 

0 

0 

7 

0 

88 

- 

1  .62 

.38 

14 

•  0 

0 

0 

0 

f)I  NT  ARENA 

AM 

6 1  ■  0 

42.6 

51.8 

67 

23 

34 

2  8 

385 

0 

0 

0 

0 

1 « 

97 

.  52 

14 

*  0 

6 

1 

0 

DT  T  ER  VA  LLEY  PH 

64  •  IM 

34.  7M 

49. 4M 

2.5 

72 

1 

24 

29 

457 

0 

0 

12 

0 

2  * 

38 

2.75 

*  0 

0 

jl  I  NT  HELENA 

64  •  2 

38.5 

51.4 

1.6 

Yl 

26 

29 

3  0 

398 

0 

0 

7 

0 

1 1 

1 9 

2.19 

*tt 

14 

4 

0 

0 

i^LYER  RS 

AM 
AM 

5  5  •  8M 

36  .  9M 

46. 4M 

25 

3  0 

5  53 

0 

0 

9 

0 

6. 

1  .22 

13 

*  0 

* 

)N  RAFAEL 

64*7 

42  .  7 

53.7 

7n 
I* 

1 

^no 

0 

0 

0 

0 

87 

9ft 

13 

3 

0 

0 

\NTA  ROSA 

A  M 

65  •  7 

36  .5 

51.1 

2.1 

76 

27 

29 

29  + 

^n7 

0 

0 

g 

0 

• 

93 

2  .  33 

•  32 

14 

•  Q 

4 

0 

0 

•  OT  lA 

AM 

41.7 

2.1 

0 

0 

0 

0 

13 

.  0 

Q 

10 

3 

2 

i)NOMA 

6  3  •  3 

'  ? 

AQ 

9n 

10 

0 

0 

1  X 

0 

1  * 
* 

91 

2,00 

* 

14 

.  0 

Q 

5 

0 

0 

JLELAKE                           / /R 

48  •  1 

23.8 

10 

9Q 

0 

0 

26 

0 

13 

.  0 

0 

4 

1 

1 

il  AH 

65  •  9 

37  .  9 

51.9 

7ft 

28 

0 

0 

g 

0 

^* 

*AQ 

* 

14 

5 

2 

0 

taverville  RS 

AM 

53  •  5 

31.2 

42.4 

2.1 

64 

6 

1 9 

3  0 

671 

0 

0 

1 8 

0 

1  * 

79 

.33 

14 

*  0 
* 

8 

3 

2 

:ED  1  S 

AM 

47  •  7 

24  .  1 

35.9 

55 

7"*" 

16 

4+ 

865 

0 

0 

26 

0 

1  < 

56 

70 

14 

• 

5 

1 

0 

AM 

50  •  3 

28  .  0 

39  .  2 

2.4 

58 

1 

19 

24+ 

766 

0 

0 

23 

0 

2 1 

32 

.43 

1.8 

15 

4 

3 

1 

1  DIVISION 

47.6 

iACRAMENTO  DRA I NAGE 

1 

DIN  RS 

49  »  7 

26.0 

37.9 

2  3 

1  f 

807 

0 

0 

2  5 

0 

. 

1  ^9 

13 

5 

2 

1 

LTURAS  RS 

AM 

49  »9 

21.4 

35.7 

2.3 

63 

25 

1  0 

29 

874 

0 

0 

29 

0 

1.20 

14 

1.0 

1 3 

5 

1 

1 

;JBURN 

AM 

62*3 

39  .  3 

51.1 

2.7 

72 

27 

35 

16 

412 

0 

0 

0 

0 

* 

1.45 

179 

14 

.  0 

Q 

3 

1 

1 

iRRYESSA  LAKE 

M 

M 

M 

75 

26 

3 1 

28  + 

0 

0 

2 

0 

.  0 

0 

.UE  CANYQn  WB  AP         / /R 

49  •  3 

34.5 

41.9 

2.0 

67 

24 

24 

16 

689 

0 

0 

10 

0 

14 

1 

* 

9 

1  3 

10  + 

5 

3 

1 

)wman  dam 

50.5M 

30.9M 

40.  7M 

3.7 

69 

24 

20 

2+ 

721 

0 

0 

18 

0 

5i 

2  8 

2.39 

•[■ 

'?00KS  farnham  rch 

AM 

63i5M 

35. 8M 

49  .  7M 

3.7 

74 

27 

27 

23  + 

451 

0 

0 

0 

28 

1.87 

.12 

12 

2 

0 

0 

jrney 

AM 

51»0 

22.8 

36.9 

2.8 

60 

1 

12 

30 

836 

0 

0 

26 

0 

2  * 

47 

«  47 

1  .64 

14 

1.0 

6 

1 

1 

\NYON  DAM 

45»9M 

27. OM 

36  .  5M 

1  •  2 

54 

26 

1  8 

30 

851 

0 

0 

2  8 

0 

1  * 

95 

2.10 

•  62 

14 

1.0 

6 

1 

0 

iNTERVI LLE  PH 

63  #6 

37.  7 

50.7 

1.7 

78 

26 

32 

16  + 

423 

0 

0 

3 

0 

\% 

1  *Ia 

.90 

13 

0 

Q 

3 

1 

0 

HESTER 

50«0 

23.3 

36.7 

60 

25 

1  0 

3  0 

841 

0 

0 

2  6 

0 

* 

13 

3.0 

^ 

5 

2 

0 

HICO  EXP  STATION 

61*8 

37.7 

49.8 

3.4 

71 

26 

29 

29 

45  0 

0 

0 

80 

1.85 

*  49 

13 

2 

0 

0 

larksburg 

AM 

63*4 

37.5 

50.5 

1.0 

74 

1 

3  0 

24+ 

431 

0 

7 

0 

1  .  0  5 

0 

Q 

0 

0 

59»4 

38.  5 

49  .0 

2.8 

75 

26 

32 

16  + 

4  74 

Q 

Q 

2 

0 

* 

97 

1  *f  9 

1  .  3  0 

14 

0 

Q 

4 

2 

IjLUSA   1  SSW 

62  •4 

36.6 

49.5 

3.3 

72 

26 

28 

25  + 

461 

0 

0 

w 

0 

90 

.05 

12  + 

.  0 

Q 

0 

0 

0 

\VIS  AGR  COLLEGE 

AM 

64*4 

41.4 

52.9 

1.3 

75 

1 

3 1 

6 

357 

0 

0 

2 

0 

il 

1     1  Q 

14 

.  0 

Q 

1 

0 

0 

EER  creek  PH 

47«  7 

30.2 

39 .0 

4.3 

6  0 

1 

24 

5+ 

774 

0 

0 

23 

0 

flfl 

2  •  36 

14 

.  5 

0 

6 

2 

2 

E  SABLA 

57«  IM 

35. 6M 

46. 4M 

2.1 

70 

26 

28 

16 

552 

0 

0 

0 

z. 

7A 

9  *  9A 

1  3 

0 

0 

5 

3 

3 

!)BBINS  COLGATE 

62  •  3M 

40  »9M 

51  .  6M 

3.2 

75 

26 

34 

6 

397 

0 

0 

0 

0 

9fl 

^  *Z 

1 .  28 

14 

.  0 

0 

3 

2 

1 

:)WNIEVILLE  RS 

AM 

53.9 

23.1 

41.0 

4.0 

67 

1 

23 

1 7 

714 

0 

0 

26 

0 

69 

14 

6 

2 

2 

4ST   PARK  RESERVOI R 

AM 

61  •  6 

35.7 

48  .7 

1.8 

74 

1 

28 

3  0 

^71 

0 

0 

11 

0 

40 

125 

.17 

14 

.  0 

Q 

2 

0 

0 

A I RF I  ELD  POL  ICE  STA 

64  .a 

40.0 

52.3 

72 

2  8 

3 1 

29+ 

0 

0 

4 

0 

* 

3  7 

.17 

14 

.  0 

0 

2 

0 

0 

,4LL  RIVER  ^^ILLS  INTAKE 

AM 

50»  2M 

25  .8M 

38  .  OM 

2.9 

58 

1 

18 

6  + 

810 

0 

0 

27 

0 

.  76 

1.90 

14 

1 

1 

DLSOM  DAM 

AM 

64.4 

44.0 

54.2 

76 

1 

35 

22 

316 

0 

0 

0 

0 

09 

14 

2 

1 

0 

RASS  VALLEY 

AM 

59  •  4 

37.4 

48  .4 

3.8 

72 

27 

32 

0 

0 

2 

0 

2 

94 

2.74 

1.81 

14 

.  0 

0 

4 

2 

1 

'AT  CREEK  PH  1 

AM 

52  •  9M 

23  .6M 

38  .  3M 

4.5 

62 

1 

1  4 

7Q9 

0 

0 

28 

0 

1 

83 

.01 

1.27 

14 

1.5 

1 

1 8 

3 

1 

1 

ESS  VALLEY 

47.5 

24.  1 

35.8 

0.7 

65 

24 

14 

29 

873 

0 

0 

29 

0 

14 

14 

5 

2 

2 

4KEP0RT 

60  •  2 

35.8 

48 . 0 

0 

0 

15 

0 

1 

1 2 

1  .99 

.  44 

14 

.0 

Q 

4 

0 

0 

'IKESHORE 

62.2 

36.8 

49.5 

74 

23 

27 

30 

457 

0 

0 

9 

0 

4i 

20 

2.90 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

AKE  SPAULOING 

51.7 

28.3 

40.0 

2.3 

71 

24 

20 

16 

0 

0 

26 

0 

5< 

46 

- 

1.98 

3.07 

14 

4.3 

6 

2 

1 

AS  PLUMAS 

62.9 

44.6 

53.8 

2.1 

73 

1 

37 

23 

333 

0 

0 

0 

0 

2* 

20 

2.75 

1.14 

13 

.  0 

0 

3 

2 

1 

ANZANITA   LAKE  // 

AM 

44.8 

26.0 

35.4 

60 

24+ 

17 

16 

878 

0 

2 

29 

0 

4 

42 

2. 61 

14 

3.8 

2 

11  + 

5 

2 

1 

ARYSVILLE 

AM 

63.7 

40.3 

52.3 

2.6 

76 

1 

34 

24  + 

373 

0 

0 

0 

0 

51 

1.73 

.16 

10+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

C  CLOUD 

AM 

53»3 

25.9 

39.6 

3.4 

68 

24+ 

17 

30 

755 

0 

0 

26 

0 

3 

63 

1.87 

1  .04 

14 

3.0 

11 

7 

3 

2 

J  NERAL 

AM 

47.8 

27.6 

37.7 

1.4 

63 

1 

19 

11 

812 

0 

26 

4 

67 

.64 

2.21 

14 

3.1 

3 

8 

4 

1 

ONT ICELLO  DAM 

AM 

M 

M 

M 

32 

30 

0 

0 

1 

0 

•  0 

0 

17  + 

OUNT   SHASTA   WB  CITY  //R 

49.1 

27.6 

38.4 

3.1 

58 

6+ 

19 

29 

792 

0 

0 

24 

0 

2* 

27 

1.56 

1.48 

13 

3.0 

2 

3 

EVaDA  CITY 

AM 

54.5 

30.3 

42.4 

5.3 

67 

27 

25 

6  + 

671 

0 

0 

24 

0 

2 

71 

2.96 

1.54 

14 

•  0 

0 

6 

2 

1 

RLAND 

AM 

62.5 

40.0 

51.3 

3.2 

75 

1 

31 

30 

404 

0 

0 

2 

0 

71 

1  .17 

.35 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROVILLE   1  WSW 

AM 

63.6 

38.0 

50.8 

74 

1 

31 

29+ 

418 

0 

0 

3 

0 

86 

2.73 

•  32 

13 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ROVILLE  7  SE 

AM 

62.3 

35.1 

48.7 

5.9 

70 

1  + 

28 

22 

481 

0 

0 

10 

0 

70 

.35 

13 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ARADISE 

AM 

59.8 

40.0 

49.9 

73 

1  + 

33 

16 

446 

0 

0 

0 

0 

2* 

83 

1.03 

14 

•  0 

0 

4 

2 

1 

LACERVILLE 

AM 

56.9 

33.3 

45.1 

2.3 

77 

1 

27 

6+ 

591 

0 

0 

19 

0 

2* 

65 

1  .77 

2.03 

14 

T 

0 

3 

1 

1 

'LACERVILLE  IFG 

AM 

56.7 

40.4 

48.6 

69 

1 

33 

3  + 

487 

0 

0 

0 

0 

2 

69 

2.02 

14 

.0 

0 

1 

1 

ORTOLA 

50.3 

23.6 

37.0 

1.6 

63 

25 

13 

30 

832 

0 

0 

27 

0 

li 

29 

.72 

.63 

14 

.  0 

0 

3 

1 

0 

lUINCY  RS 

AM 

52.8 

25.2 

39.0 

2.7 

63 

1 

14 

30 

773 

0 

0 

24 

0 

1 

85 

2.93 

.95 

14 

.  0 

0 

4 

2 

0 

ED  BLUFF  WB   AP  R 

62.1 

40.4 

51.3 

3.2 

70 

26 

32 

23 

403 

0 

0 

1 

0 

1 

20 

1.07 

.70 

13 

•  0 

0 

2 

1 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  341  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1951 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

> 
< 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Highesl 

Dale 

Lowest 

c 

Degree  Days 

No  oi  Etays 

Tolal 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Grealest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Min 

— 

0 

Max,  Depth 

1    on  Ground 

10  or  More 

£ 
2 

o 

1  00 

1    or  More  | 

5  ? 
g  < 

5  * 

si 

o  5 

^  1 

.  1 

REDDING  FIRE  STA  2 

65.1 

42.0 

53.6 

-  0.7 

73 

26 

33 

5 

336 

0 

0 

0 

0 

3*4^ 

♦  62 

2.13 

13 

*  0 

0 

4 

2 

1 

ROCKLIN 

AM 

62«  1 

35.8 

49  •  0 

-  4.1 

72 

1 

29 

22 

4  73 

0 

9 

.74 

1  .51 

•  60 

14 

.  0 

0 

2 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

62*4 

40.8 

51.6 

-  1.5 

71 

1  + 

33 

2  2 

393 

0 

^ 

.51 

_ 

.99 

.43 

13 

0 

1 

^ 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

63.3 

42.  0 

52.7 

-  1.6 

72 

26 

34 

3  0 

361 

^ 

.33 

- 

1.26 

.25 

13 

*  n 

•  ^ 

0 

1 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

60.0 

44.7 

70 

1  + 

40 

16  + 

371 

5.75 

2.91 

14 

0 

7 

2 

2 

SIERRA  CITY 

AM 

5A.3 

32.9 

7M 

71 

24 

23 

1 7 

637 

15 

Q 

4.74 

3.20 

14 

T 

T 

5 

2 

1 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

A9.4M 

22. OM 

^1  'q 

-  2.6 

65 

1 

14 

22  + 

870 

0 

0 

27 

0 

1.56 

1  .22 

1*29 

14 

3.4 

2 

11 

2 

1 

1 

SODA  SPRINGS 

AM 

A3. 7 

20.1 

-  3.1 

63 

25 

4 

987 

0 

4 

29 

0 

4.51 

- 

1.54 

2.34 

14 

16  .  0 

7 

18 

6 

2 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

61.8 

37.  1 

AO  «i 

-  2.4 

71 

26 

27 

3  0 

460 

0 

0 

7 

0 

.46 

1  .17 

.  19 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

55.2 

34.2 

44  7 

70 

25 

26 

603 

0 

0 

11 

0 

5  .74 

2  .54 

14 

•  0 

0 

5 

3 

2 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

61  •  5M 

43  .4M 

52. 5M 

74 

24 

37 

16 

372 

0 

0 

0 

0 

5.02 

2.62 

14 

•  0 

0 

6 

2 

2 

TWIN  LAKES 

43.9 

20.9 

32.4 

—  1  •  5 

64 

24 

3 

16 

966 

0 

4 

28 

0 

4.89 

.99 

2.06 

14 

33*0 

17 

14 

6 

3 

1 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

7  1 

1 

22 

4 

Q 

2.03 

1.28 

.58 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

VACAVILLE 

64.1 

39.  0 

51.6 

-  2.4 

76 

26 

31 

29 

396 

Q 

•  57 

2  •  04 

.28 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

VOLTA  PH 

60.0 

38.6 

49.3 

70 

25 

29 

16 

464 

2  .97 

.  87 

1  .44 

13 

0 

3 

3 

1 

WALNUT  GROVE 

64.1 

36  .  7 

50.4 

75 

1 

30 

22  + 

426 

0 

.26 

•  26 

14 

*n 
• 

0 

1 

Q 

0 

WILLIAMS 

AM 

64  .  2 

38.8 

75 

1 

31 

7^ 

398 

.10 

.06 

12 

0 

0 

0 

WILLOWS 

AM 

64  .  2 

39  •  2 

qi  *7 

**  2.3 

7  7 

1 

31 

391 

_ 

Q 

.25 

1.55 

.06 

8 

* 

0 

® 

Q 

Q, 

WINTERS 

AM 

66.6 

41.1 

79 

1  + 

32 

329 

Q 

.36 

•  28 

14 

• - 

0 

1 

Q 

Of 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

65.2 

39.3 

~  1.8 

75 

1+ 

3  0 

376 

0 

.33 

1.57 

.29 

14 

• 

° 

1 

Q 

0 

DIVISION 

_  - 

2.33 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

47.7 

20*1 

-  1*2 

66 

26 

10 

927 

0 

0 

30 

0 

1.54 

.22 

.92 

14 

7.0 

6 

2 

^ 

0 

BRIDGEPORT 

47.2 

18.1 

63 

24 

5 

A+ 

963 

0 

2 

29 

0 

.20 

.06 

3 

5%6 

2 

4 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

AM 

45  .  9 

25.9 

35  9 

-  3.8 

55 

9  + 

1 7 

27 

866 

0 

0 

28 

0 

3*70 

2  .21 

2.70 

14 

•  0 

0 

3 

2 

1 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

46.8 

20.8 

33.8 

63 

26 

1 0 

17 

927 

0 

1 

29 

0 

3*11 

1  .65 

1 4 

11«0 

8 

11 

6 

2 

1 

DOYLE  5  SSE 

AM 

47.8 

24.6m 

36. 2M 

59 

1 

18 

22+ 

86  0 

0 

0 

27 

0 

1  .32 

1 1 10 

14 

1.6 

1 

11 

2 

1 

1 

FORT   B I  DWELL 

47  .  2 

23.2 

35.2 

-  3.4 

58 

8 

1 5 

27  + 

885 

Q 

3  .04 

1.17 

1  .90 

13 

1*0 

0 

5 

2 

1 

LAKE  CITY 

AM 

48  .  6 

21.1 

34.9 

-  3.7 

62 

9 

1  0 

29 

901 

77 

Q 

6.17 

4.01 

4#19 

14 

3*0 

1 

18 

6 

3 

1 

MONO  LAKE 

48  .  5 

27*1 

37.8 

60 

1 3 

2  0 

17 

811 

Q 

.59 

^ 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

43.2 

21.8 

32.5 

58 

25 

6 

17 

967 

77 

Q 

3  .69 

1  .72 

14 

16*0 

5 

-  . 

6 

1 

SUSANVILLE  AP 

49  ■  4 

21  .9 

35.7 

-  5.2 

60 

1 

9 

?2 

871 

.60 

1  .45 

.36 

14 

Q 

T 

1  ft 

1 

Q 

0 

TAHOE 

AM 

41.9 

24.9 

33.4 

-  2.1 

53 

1 

16 

1 7 

94  0 

An 

0 

2.02 

1  .26 

1.54 

14 

7*0 

3 

7 

3 

1 

TRUCKEE  RS 

AM 

44.  2 

21.2 

32.7 

-4.0 

61 

26 

9 

9  59 

"I 

70 

Q 

2.23 

.25 

1*16 

14 

17*  0 

8 

3 

1 

WOODFORDS 

47.  6 

27.2 

37.4 

-  3.2 

61 

1 

12 

2  2 

820 

24 

1.59 

.67 

•  93 

14 

Q  0 
* 

4 

5 

0 

DIVISION 

34,8 

2.29 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

63.4 

36.9 

50.2 

-  2.2 

70 

1 

30 

3  0 

436 

0 

1 0 

1  .72 

4.07 

•  61 

14 

.  0 

0 

6 

1 

0 

62  .5 

48.0 

55.3 

-  0.1 

68 

27 

43 

17 

284 

.52 

1  .89 

■  28 

14 

0 

2 

0 

BURLINGAME 

61.2 

44  .  8 

53  i  0 

68 

1 

38 

23+ 

352 

J: 

1  .04 

.47 

18 

*n 

0 

3 

0 

CROCKETT 

64  .  0 

46  . 1 

55.1 

70 

21  + 

39 

23 

29  0 

.47 

1*30 

.30 

14 

•  - 

0 

1 

Q 

0 

GILROY 

AM 

67.7 

37.3 

52.5 

83 

1 

28 

30 

368 

14 

- 

*38 

*30 

14 

0 

1 

Q 

0 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

AM 

62.6 

46.3 

54.5 

0  94 

69 

27 

38 

29 

308 

1.78 

.88 

.36 

14+ 

• 

0 

7 

Q 

0 

KING  CITY 

68.8 

37.0 

52.9 

-  1.7 

77 

29 

28 

2  8 

355 

A 

Q 

.23 

.64 

•  09 

14 

0 

0 

0 

LIVERMORE 

AM 

65.5 

37.9 

51.7 

-  2.7 

78 

1 

31 

6+ 

392 

J: 

.37 

1  .14 

.21 

14 

• 

0 

2 

Q 

0 

LOS  GATOS 

66.8 

41.4 

54.1 

-  0.4 

75 

20 

36 

25 

321 

.47 

2  .29 

.21 

14 

* - 

0 

2 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

62.7 

42.2 

52.5 

68 

1  + 

35 

23  + 

370 

.  47 

.19 

1  4 

2 

0 

MONTEREY 

66.9 

46  .  8 

76 

29 

41 

237 

.93 

•  35 

14 

• 

3 

0 

MOUNT   DIABLO   NORTH  GATE 

AM 

6  0.6 

42  .  8 

51*7 

80 

26 

51 

394 

•  80 

•  36 

1 5 

3 

0 

MOUNT  HAMILTON 

53.1 

39  .7 

ft  * 

—  2.3 

70 

25 

31 

2  + 

551 

J: 

1  .46 

1.21 

1  .08 

1 4 

2 

1 

nacimiento  dam 

68.9 

38.3 

53*6 

1^ 

25 

29 

3  0 

333 

Q 

•  29 

.  22 

2 

1 

Q 

NEWARK 

AM 

M 

m 

70 

2 

.51 

*  29 

14 

0 

2 

Q 

OAKLAND 

65  . OM 

45.  OM 

55  .  OM 

0.4 

72 

25 

42 

5+ 

291 

Q 

Q 

Q 

Q 

.48 

2*11 

•  0 

Q 

OAKLAND  WB  AP  R 

62.8 

44  .  2 

—  0»  3 

68 

1  + 

38 

337 

0 

0 

0 

0 

.52 

1  .43 

• 

.0 

3 

0 

Q 

ORINDA  BOWMAN 

63  •  1 

36.5 

* 

71 

1  + 

29 

451 

Q 

0 

1 3 

0 

1.16 

•  56 

14 

.0 

3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

65.1 

42  .  5 

73 

2 

34 

326 

0 

.43 

•  20 

1 4 

*0 

2 

0 

PASO  ROBLES 

68.8 

33  . 1 

-  1.3 

ZT 

26 

19 

30 

413 

1 6 

0 

.30 

.  86 

.18 

•  0 

1 

0 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

66.1 

34.6 

50  4 

75 

2  5 

23 

3  0 

432 

1 3 

0 

.37 

*  0 

0 

Q 

PINNACLES  NM 

67.3 

36.0 

-  2.6 

78 

2  2+ 

29 

393 

.73 

- 

.25 

.53 

14 

.  0 

0 

2 

0 

PISMO  BEACH 

66.5 

45.1 

55*8 

79 

20 

37 

^8 

272 

0 

Q 

0 

.45 

.24 

14 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

63.0 

48.8 

0.8 

76 

6 

43 

268 

Q 

Q 

0 

.27 

_ 

1.19 

.14 

14 

0 

2 

0 

0 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

AM 

63.1 

36.3 

AQ  7 

72 

2 

30 

451 

10 

.23 

.09 

14 

*  Q 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

65.0 

43.4 

^A  7 

-  0.1 

72 

1 

35 

z. 

316 

0 

0 

0 

0 

.66 

_ 

1.08 

.25 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

RICHMOND 

64  .0 

46.8 

69 

1 

38 

281 

0 

0 

0 

0 

.33 

.16 

14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

62.3 

45.9 

68 

23 

37 

on 

32  0 

0 

0 

0 

0 

.52 

.25 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

61.5 

36.6 

49  1 

68 

1  + 

29 

6  + 

4  74 

0 

0 

12 

0 

.92 

.49 

14 

.0 

^ 

3 

0 

SALINAS   CAA  AP 

69.2 

46  .  4 

57.8 

3.4 

78 

9+ 

39 

17  + 

209 

0 

0 

0 

0 

.  46 

•  78 

.  32 

14 

.0 

J: 

1 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

62.  1 

46  . 1 

54.1 

-  0.3 

68 

26 

40 

28 

319 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.  44 

.51 

18 

•  0 

3 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

62.3 

51.3 

56.8 

-  0.4 

71 

26 

48 

26 

239 

1.13 

1.14 

.47 

18 

.0 

3 

0 

° 

SAN  GREGORIO   3  SE 

64  .  6 

41  »7 

53.2 

76 

30 

33 

28 

347 

Q 

Q 

1.59 

.38 

1 4 

.0 

^ 

0 

SAN   JOSE  R 

65.3 

44  .9 

55.1 

-0.9 

71 

9+ 

37 

27 

292 

.22 

.95 

.  18 

14 

0 

1 

Q 

0 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 

AM 

68.8 

44  •  8 

56.8 

-  1,4 

80 

30 

37 

3 

239 

Q 

.55 

1*15 

.  22 

14 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SAN  MATEO 

64  •  3 

44  .4 

54.4 

-  0,7 

72 

1 

39 

312 

1  .03 

1.19 

.45 

16 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65.7 

43.0 

c  ^  '  c 

0.3 

72 

26 

35 

314 

Q 

.23 

- 

1.17 

.16 

14 

0 

1 

Q 

0 

SANTA  CRUZ 

65.8 

41  .2 

5  3.5 

-  1,4 

76 

1 

34 

339 

- 

0 

.97 

1.77 

.38 

14 

0 

0 

3 

0 

0 

WALNUT  CREEK 

AM 

63.0 

38.5 

5  0.8 

-  3.9 

74 

1 

31 

24+ 

420 

0 

5 

° 

.52 

1  .54 

.27 

14 

.  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

53  •  3 

.68 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

63.1 

39.6 

51.4 

-  3.0 

72 

1 

29 

25 

402 

0 

0 

4 

0 

.20 

1.03 

.09 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

64.7 

39.3 

52.0 

75 

1 

31 

24+ 

384 

0 

0 

5 

0 

.16 

•  08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MTN 

63.4 

42.3 

52.9 

-2.3 

76 

25 

36 

3  + 

356 

0 

0 

0 

0 

2.78 

.31 

1.50 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

AU6ERRY 

62.4 

36.4 

49.4 

-  1.7 

75 

28 

27 

17 

460 

0 

0 

3 

0 

.61 

1.72 

.30 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

AVENAL  9  SSE 

AM 

65. 6M 

39. 4M 

52.  5M 

77 

1 

32 

17  + 

368 

0 

0 

3 

0 

.85 

.60 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 

66.4 

42.7 

54.6 

-  1.6 

75 

1 

37 

29 

304 

0 

0 

0 

0 

.57 

.14 

.31 

2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BIG   CREEK   PH  1 
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1.76 

.94 
.31 
1  .44 

.07 

.21 

.n 
.i« 

.48 

.07 
.07 

.02 
.10 

ALPINE  1  W 
ALTflDENA 
ftLTirPAS  RS 
4NGI0LA 

aNr.wIN  PAC  UNION  COL 

.91 
.54 

2.43 
.59 

2.10 

.02 

.05 
.14 

*4( 
.26 

.01 

.07 

.03 
.27 

.07 

.14 

.12 

•  34 
.62 

1.32 
•  17 
.82 

•  15 

.14 

.27 
•  13 

.02 

.02 

ANTincH  1  E 

smM  nCH  PUMP  PLT  3 

eePOVO  SECO  9S  FC   508  C 

.20 
.16 

1  .07 

1  .06 

2  ."'B 

.05 

.20 
.09 

.40 
.78 
1.50 

.05 
.01 
.34 

.02 
.02 
.06 

•  10 

T 

.03 

.0] 

T 

.05 
.35 

T 

•  30 

.  36 
.0? 

.09 

.0? 

.08 

.  14 

AS=.OC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBEPRV 

AUOUPN 

aVALON  PLEASURE  PIER 

AVFNAL  q  SSE 

.76 
.61 
2.15 
.19 

.85 

.15 
.11 

.3( 
T 

•  SO 

.02 

.15 

.23 

.15 
1.72 
.02 
.05 

.06 

.01 
.01 

.02 

azusa  FC  1*3 
RflrxuS  RANCH 
RAKER  9  NNW 

RAi^eRSFtELO  Wp  AP  R 
qaiCH  PH 

.62 
.31 
.71 
.57 
2.74 

.10 

.31 
1.03 

.31 
•  56 

T 

.50 

.11 
.01 

.05 

T 

.19 

.01 

.26 
.70 

•  23 

.05 

.07 

RrtRNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
RAR-^TOW 
BEAUMONT 

RpaUMONT  PUMPING  PLANT 

.79 
1.31 
.22 
.91 
1  .01 

•  10 
.01 

•  59 

T 

.12 

T 

.41 
.10 
.57 
.57 

.20 
.02 

.18 
.26 

.09 

.06 

.07 

•  12 

.03 
.01 

,38 

.13 
.09 

REAUMONT   1  E 

REL  AIR  FC  10 

BfN  LOMOND 

OFN-^ONS  FERRV 

BERKELEY  R 

1.41 
.50 
1 .72 

•  24 

•  5? 

.10 

.3C 

.'lo 

.17 

.02 

.06 

.03 

.10 
.14 

•  61 

.22 
.28 

.  24 

.36 
.07 

.16 

qfOpypSSA  LAKE 

RIG  BAR  RS 

fllG  BEAR  LAKE  DAM 

CREEK  PH  1 
BIG  DALTON  OflM  FC   ?23  PE 

5.71 
3.12 
1  .09 
1  .06 

.01 

.25 
.24 

2.25 
.10 
.63 

.  33 
.09 
.12 

.15 
.37 
.01 

*  18 

.12 

T 

.16 

.41 
.11 

.28 

1.43 

2*24 

.07 
.01 

.0? 

.15 
.04 

.21 
.01 
.01 

T 

,02 

.03 

RIG  PINES  PARK  FC  83 
R|G  -^.UR  <iTATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC  t-t  DE 
BI SHOP  WR  AP  R 

fil  =;hop  union  carbide 

1  .80 
1  .33 
1.16 
.32 
1  .57 

.33 
.16 

.02 
.66 
.02 

.  15 
.06 
1.26 

•  01 
.25 

.02 

.02 
T 

•  63 

•  06 

.07 

.11 
T 

.07 

T 

,46 

T 

BLACK  MTN  ?_  S 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 
BOCA 

2.22 
5.14 
.03 
.05 
1  .54 

.04 
•  01 

.03 

.03 
.05 

.03 
.07 

T 
T 

.04 

.01 

.84 

.01 
.39 

.06 

2.89 
T 

.77 
.92 

•  U 

.03 

T 
T 
T 

.04 

.04 
T 

*,21 
,04 

.04 

BON  I TA 

BORREGO  DESERT  PARK 
RORREGO  SPRGS  3  NNE 
BDMLEVARD 
BOUQUET  CANYON 

.96 
.01 
.03 
.66 
.76 

.01 
.53 

T 

.20 
.05 

.05 
.03 

T 

.11 

.10 

.02 

.04 

.01 
.05 

••03 
.25 

flnWMAN  DAM 

BRADLEY 

oRflWLFY 

BREA  flERRY  IMPERIAL 
BPEA  CITY 

5.28 
.28 
,00 

1  .06 
.96 

.10 
.07 

T 

.25 

.58 
.61 

.21 
.14 

.14 
.10 

.05 
•  04 

•  03 

BREA  DAM 
BR  lOGEPORT 
RRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS   FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 

1.17 
.20 

9.92 
•  28 

5.12 

.02 

.08 

.03 

_^09 

T 

.  38 

.49 
.46 

T 

.39 

T 

.21 

.27 
.12 

4.35 

T 

.89 

•  04 
3^37 

.11 
3*46 

•  37 

.03 
.30 

T 

.0*. 

.05 
.06 

BULLARDS  OAR  PH 

BURBANK  FIRE  OEP  FC  ?26B 

BURBANK   WR   AP  R 

BURLINGAME 

BURNEV 

4.76 
.43 
.27 
1  *04 
2.47 

T 

.25 

.33 
.02 

T 
T 

.10 

T 

.03 
.10 

.03 
.21 

.18 

.12 

T 

.03 
.19 

.32 
1.64 

.01 

.03 

.47 
.17 

,01 
.02 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 
CARRILLO  NM 

CACHUMA  DAM 

.76 
.41 
1.41 
.21 
.27 

T 

.33 
.78 
.11 
.16 

.19 
.01 

T 

T 

T 

.02 

.06 

.03 
.03 

.33 

T 

.07 
.07 
,03 

CALAVERAS  RIG  TREES 

CALEXICO 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

2.96 

T 

1.76 
2.21 
2.41 

.02 

2.00 

.20 

T 

.13 

.03 

.03 
.03 

.15 

.16 

.07 
.08 

.49 
1 .49 

.90 
.31 

.01 

T 

.09 
.0  3 

.07 
.04 

.03 
,01 

T 

.01 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVlLLE  RS 
CANBY  RS 

.84 
.86 
.81 
5.32 
1.72 

.05 

.24 

T 

.06 

.03 
.02 

T 

.80 
.15 

.07 

.78 
•  25 

.75 
.38 
3.46 
1.12 

.01 

T 

,13 

.  n 

.  14 

.01 

.10 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I  L 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CAZAOERO 

.50 
.20 
1  .95 
1.22 
4.73 

T 

.20 
.04 

T 

.07 

•  09 

.  14 

.29 

.40 

.18 
.96 

.31 

.25 

.48 
•  53 

•  62 
1.09 
1.54 

.27 
.65 

,02 

CEciLViLLE  Sawyer 

CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 

4.54 
3.70 
1.56 
2  .80 
1  .01 

.03 

.58 

.13 

.24 

.03 
.01 
•  02 

.24 
•  12 

.15 
.23 

.03 

.62 
.90 

•  07 

2.70 
.36 
2.16 

\ol 

.02 

.01 

.10 

.07 
.05 
.08 

.01 

CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  0AM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 

.76 
3  .04 
2.35 
.80 
.46 

.24 

T 

•  18 

T 

•  08 

•  02 

T 

.05 

T 

.20 
.07 

.04 
.34 

,07 
.01 
.01 

.04 
.76 
.49 

1,60 
*65 

•  16 

•  38 

•  12 

.34 

.01 
.04 

.03 
.01 

.08 
.70 
.04 

,32 
.03 
,01 
.03 

T 

CHULA  VISTA 
CISCO  RS 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

CLARKSBURG 

CLOVERDALE  3  SSE 

.05 
5  .08 
1  .25 

.40 
1.20 

.02 

T 

.02 
.22 

.92 

.05 

.04 

•  12 

.07 

.73 
T 

.  15 

.02 
.13 

.31 
.15 

3.32 

•  31 

.39 

,08 
.06 

.20 
.17 

.42 

T 

.03 

COALINGA 

COALINGA   U  NW 

COLBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

.72 
.71 
I  .59 
1  .36 
2.27 

.02 

.60 
•  17 

.01 
1.20 

.20 

.01 

.07 

.30 

.03 

.37 

!io 

•  54 

.06 

COLGATE  PH 
COLUSA  I  S5W 
CONCORD  3  e 
CORCORAN  IRRIG  DIST 

coRoes 

1.69 
•  20 
.26 
.57 

3.10 

.31 

T 

-01 
.01 
.02 

T 

.05 
.03 

.21 
.73 

.01 
.05 
.05 

.57 
.02 

•  98 
.05 
.13 
.26 
2.10 

,05 
.05 

.01 
.01 
.27 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

.93 

.4'. 

3  .60 

.01 

.27 

.03 

.11 

.01 

.27 
.32 

•  05 

.25 

T 

.13 

.16 

.46 
1.12 

.20 
.88 

.11 

.ni 

T 

.43 

,na 

.03 

.02 

-  345  - 


DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

-3 

Day  ol  month 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1   8   1  9 

10  1 

n 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREFK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 

.82 
,55 
.26 
,00 
6.95 

T 

.11 

T 

.42 
.34 

,11 

.18 
.21 

.16 

.18 

1.28 

1.07 

2.41 

.70 

.14 

.18 
.49 

.1*0 
,26 

.10 

.16 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC2e3B 
CULVER  CITY 
CUMMIN6S 

9  .47 
.47 

2.13 
.55 
10.52 

.02 

1.73 
.35 

.30 
.02 

.06 
.16 

.03 

.16 
.01 

.64 

1.35 
1.14 

1.19 

.02 

.  39 
.05 

.76 

2.97 
5.02 

1.57 
.30 

2.12 

,48 

,03 

.58 
.17 

.63 
.07 

.52 

.08 
.04 
.07 

.  07 

T 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
OAVI S  A6R  COLLEGE 

1.47 
.23 

3.73 
.16 
.41 

.11 

T 

.06 

1.77 
.10 

.12 

.26 

.05 

.12 

.06 
,02 

.  12 

T 

.12 
,01 

.18 
.03 

.67 
.35 

iso 

.05 
.49 

.06 
.63 

.15 

T 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER   CREEK  PH 

DELANO 

OENAIB 

DE  SABLA 

*2B 
4.66 

i9g 

,36 
5.76 

.05 
.03 

.74 

.20 

.05 

.  37 
.48 

.42 

.40 
T 

1  .77 

1.04 

T 

2.22 

2.36 
.18 
.36 

1.05 

.07 

.03 

.21 

T 

.14 

.05 
.05 

DESCANSO  R5 
DOBRINS  COLGATE 
CONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

1  .96 
2.26 
3.11 
3  .60 
.73 

.11 

.01 
.17 
.1  V 

.90 
,33 

.10 
.07 
.05 

.14 
,  12 
.18 

T 

.23 

.  28 
,51 

.65 
.16 

.10 

.65 
.16 
.83 

1.28 
1.65 
1.44 

.10 
.01 

.05 

.09 
.09 

.57 

.07 
.19 

.20 

OOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

4.69 
1.32 

.63 
1  .96 

.17 

.05 

.48 

T 

.0! 

T 

.06 

T 

.08 

.16 
.03 

T 

T 

,07 
T 

1.04 
.15 

.03 
.03 

.45 
.01 

.12 

2.63 
1.10 

1.57 
,06 

T 

,08 

T 

.01 

.  I'. 
.  19 

.16 
T 

.02 

DUN5MUIR  RS 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 

3.83 
,66 
.00 
,40 

1  .03 

.01 

.05 

.55 

,06 

.01 

.15 
.02 

.10 

.64 

.14 

T 

.11 
.09 

.02 

1.26 
.10 

.02 

1.09 
.30 

.17 
.08 

.02 

T 

.25 

.44 
•  04 

.08 

T 

.11 
.01 

EL   CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC12eB 
ELK  VALLEY 

1  ,20 
T 

1  .65 
.65 
9,57 

.02 

T 

.07 

.59 
.43 

,05 

,11 

.04 

.02 

.12 
1.76 

.55 

.02 
1.08 

.  32 
3.61 

T 

1.11 
.81 

.12 
.09 

T 

.04 
.07 

.38 

T 

.72 

.64 

.75 

ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCONPIOO 

ESCONDinO  CHURCH  RCH 

1  .40 
,45 
1  .00 
1  .47 
1.20 

.05 
.05 
.01 

.15 

,10 
.25 

.05 

.40 
.36 

.20 

.06 
.19 
.09 

.15 
.11 

.05 

.04 

.05 
T 

.02 

.24 
•  03 

.36 
.36 

.10 
.15 

.25 
.11 
.10 

.01 

.31 
.25 

.02 
.10 
.16 

.10 

.05 
T 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

4  .44 
1.02 
.37 
.41 
2.87 

.02 

.38 

.04 

.32 
.08 

T 

,28 

,13 

.67 

,06 
.47 

1.88 
.14 
.10 

.42 
1  .02 
.17 

1.90 

.14 
.02 

.35 

.11 
.01 

.05 
T 

.25 

.01 
.05 

.  04 

T 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS   5  SSW 

2.65 
1,66 
2.64 
1  .95 

• 

.07 
.15 

.10 

.05 
.30 

.24 
.21 
.22 

T 

T 

,06 
.16 

.71 
.62 
.14 
,74 

1.40 
•  52 

2,34 
.37 

.10 
.23 

T 

.13 
.02 
.14 

,28 

folsom  dam 
fontana  5  n 
fontana  kaiser 
forest  glen 
foresthill  rs 

1  .09 
1  ,43 

5,66 
3.93 

.06 

1.28 

,09 
T 

•  03 

.05 

,40 
,01 

.03 

.42 

.72 
.74 

T 

.09 

,19 

1,50 
,48 

.85 

1.59 
2.36 

.11 

.02 
.  14 

.01 

.54 
.OQ 

T 

.07 
.19 

.05 

FORT  BinWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  PS 
FORT  ROSS 

3i04 
3  .03 
2.44 
2.85 
1  .60 

.  14 
.06 

T 

,28 
,19 

T 

.09 

.08 
.01 

T 

.19 
.19 
.47 
.22 

.07 
.02 
.06 
T 

.01 

.23 
,27 
.21 
.07 
.21 

1*90 
1  .07 
1.04 
1  .45 
,36 

.56 
.38 
.23 
•  56 
.47 

.08 

.22 
.70 

.0? 

T 

.22 
.03 
.14 

.  10 
.14 

.lA 
.14 

.15 
.05 
.06 

T 

.03 
.03 

T 
T 

T 

T 

FORWARD  MILL 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  HB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

2.55 
5,34 
1.02 
1.21 
•  97 

.04 

.28 

.04 

.61 
.61 

T 

,14 

T 

,13 

.05 

,12 
.23 

T 

,08 

.16 
,16 

.21 
.38 

.15 
.21 

T 

.74 

1  ,39 

T 

.91 
2.44 
.70 
.57 

.03 

.07 
.43 

.11 
.10 

FULLERTON  CREEK  5 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY   2  S 

.76 
.85 
1  .22 
5. 87 
2.90 

.06 

.02 
.12 

.55 
.52 
.67 

.11 
.24 

.10 
.29 

.06 

,49 

,07 

.  21 
.  14 

,45 

.64 
.32 

.18 

T 

1,25 
.24 

1  .60 
2.03 

.22 

.47 

.31 
.06 

.07 
.06 

.ri6 

GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 

11  .66 
.69 
3.23 
3.44 
3.59 

.05 

.03 

•  05 
.05 

2.72 

.10 

T 

,25 

.05 

.09 
.06 

1,21 
.02 

1.57 

.57 
.45 

.49 

4.10 

,36 
.  36 

1.63 

2.08 
2.35 
.40 

.51 

•  01 
.17 

1  .7] 

.07 
.04 

.22 

.08 
.14 
.01 

.06 

T 

GIBRALTAR  DAM 
61 LROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 

.84 
.38 
.61 
.80 
.62 

T 

.18 

.22 
.15 

.58 

.39 
.39 

T 

.19 

T 

T 

.03 

.03 
.45 

T 

.05 
.04 

T 

.03 

.01 

T 

.13 

GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

1  .21 
3.55 
4.03 
2.94 
1.22 

T 

.28 

T 

.45 

T 

2.66 

T 

.  36 

.02 

.07 
,05 

T 

.06 
.20 

.07 
.29 
.01 

.16 

.55 
.10 

.40 

.43 
1.81 
.35 

.13 

T 

.24 

.01 

T 

.03 
.29 
.08 
.06 
.3? 

.10 
T 

.  09 

GREENVIFW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  PS 
GUERNEVILLE 

.60 
2,12 

.94 
1.73 
1.86 

.16 

.11 
.02 

.  12 

.04 
.28 

.50 
T 

.07 
.16 

.24 
.06 
.21 

.43 

1.29 

.05 

.10 

.14 
.07 
.38 

.15 
.05 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFH 

1  .28 
1  .40 

,24 
1  .78 

.68 

.19 

.75 
.12 

,18 
.01 

.16 
,11 

T 

,08 
T 

.  10 

T 

.03 

.14 
.10 

.26 
.38 

.36 
.01 

T 

.  36 

T 

.26 
.16 

.72 

T 

T 

HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 
MAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 

.61 
1  .39 

.44 
6.75 

.22 

.02 

T 

.06 

.40 

.02 

,05 

,02 
1,61 

.02 

.10 
.56 

.09 
2.30 

.20 

•  82 
.13 

.03 

T 

.15 

.7'. 

.70 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  OflM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  I 
HAVFIELD  PUMP  PLANT 

3,19 
.99 
4  .99 

1  .83 
T 

.23 
.03 
.05 
.03 

.32 
.05 

.42 

.57 
.12 

.12 

T 

.01 

.93 

.73 
.06 

.80 

2.98 
1.27 

T 

.05 

T 

.63 

.25 
.22 

.05 

.07 
.02 

.01 

.  02 

T 

HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 

HENSHAW  oam 

4.25 
1.17 
1  .24 

1  .75 

.02 
.12 

.02 

.65 
.56 

.11 
.10 

.02 

,05 
.27 

T 

.21 

.05 
.08 

.01 

.09 
.11 

, 

,77 
.14 
.15 

1.23 
.19 
.12 

1.21 
.56 
.65 

.  10 

.<^2 
.29 

.  76 

.83 
.1? 

.07 

.0? 

HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

.77 
2.95 
1  .36 

.16 
.02 

.42 

.35 

.03 

,21 

T 

.23 

.02 
.21 

.33 
1.26 
.61 

.11 

,03 

.19 

.  ^'8 

.06 
.03 
.1  ' 

.75 
.11 

See 
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Day  of  month 


:>tauon 

O 
H 

I 

I 

 L 

1 

2 



3 

1 

4 



1 

5 

 L 

6 

1 

7 



1 

8 



9 

10 

— — — 

11 

 1 

12 

13 

I 

14 



15 

16 

 L 

1 

17 

18 

19 

HILTS 

2.71 

T 

.30 

.11 

.81 

.75 

• 

• 

.12 

•  57 

HOeERGS 

1.38 

.02 

•03 

.08 

.12 

.41 

"'' 

.61 

.11 

HODGES  DAM 

1  ,36 

.05 

•  03 

•  50 

.12 

•  23 

.05 

.38 

HOEGEFS  FC  60fl 

.11 

.30 

.77 

•  02 

.02 

HOPLANn  L4RG0  ST  A 

' 

.  16 

.  18 

.03 

.  14 

.32 

•  51 

T 

.  11 

HUNTINGTON  LAKE 

.25 

.06 

.03 

.36 

,08 

•  86 

•  "2 

.11 

T 

.06 

T 

•  IS 

•  15 

.03 

* 

1.13 

09 

.17 

.12 

T 

.48 

.37 

I MPER I AL 

.02 

INDEPENDENCE 

• 

* 

* 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

.05 

.01 

.04 

INYOttERN 

*34 

T 

.34 

T 

IN^OKERN  APMITAGE 

• 

.16 

IOWA  HILL 

48 

* 

50 

* 

1  .58 

1  6 

* 

* 

I R  ON  M  T  N 

•  05 

* 

* 

JESS  VALLEV 

3.42 

•  09 

.06 

.09 

.17 

1.07 

1.65 

.17 

.02 

JOHNSONOALE 

.94 

.51 

T 

.06 

.15 

.18 

•  ' 

• 

* 

* 

JUNCAL  PAM 

• 

*  14 

.04 

KEE  RANCH 

.48 

.29 

•  09 

.10 

KELLOGG 

2.35 

2.26 

.09 

KEL5EVVILLE 

.05 

.04 

.07 

.07 

•  20 

•  41 

T 

.09 

KENTF I ELD 

1*40 

.04 

.  17 

.04 

*  23 

.03 

•  45 

•  01 

.33 

.10 

KERL I NGE  R 

• 

•  01 

T 

•  05 

KERN  RIVER   INTAKE  3 

.62 

.24 

•  13 

KERN  RIVER  PH  1 

.86 

.45 

•  41 

KERN  RIVER  PH  3 

T 

•  32 

•  02 

.03 

KETTLE"^  A  NCI  TV  1  SSW 

*Hfl 

.09 

.01 

KETTLEMAN  5TA 

1  *0T 

•  94 

.01 

•  12 

KING  CITY 

.23 

.06 

.09 

•  08 

KLAMATH  R 

12.53 

,10 

.06 

3.17 

.64 

2.00 

4.14 

.62 

•  25 

.48 

.50 

.32 

LA  CRESCENT A  FC   ? 5 1 

.20 

•  51 

.01 

.04 

LAFAYETTE  2  NNE 

* 

,0  1 

.15 

LAGUNA  REACH 

*  27 

.10 

•  08 

.09 

LA  HONDA 

1  .83 

.15 

.05 

.04 

.15 

.35 

.44 

.29 

.30 

.06 

LAKE  ARROWHEAD 

2  ,07 

.35 

1.34 

.08 

.20 

.06 

.04 

LAKE  CITY 

•  11 

.43 

.52 

.78 

4.19 

T 

.14 

LAKEPOR  T 

1*12 

.27 

.22 

.19 

LAKESHORE 

4.20 

.14 

.01 

•  04 

•  56 

.13 

.03 

2.90 

.03 

.02 

.30 

.01 

LAKE  SPAULDING 

5.46 

.01 

.01 

.03 

T 

.30 

.48 

.03 

.91 

3.07 

.05 

.42 

.15 

LA  MESA 

1.03 

T 

•  04 

.46 

.08 

•  18 

.02 

•  23 

LANCASTER 

•  23 

.05 

T 

LA  PORTE 

6  *72 

.08 

.  83 

1 .20 

4.15 

T 

.25 

.21 

T 

LAS  PLUMAS 

2*20 
* 

.01 

.31 

.03 

.01 

1.14 

.62 

•  06 

.02 

LEREC 

.80 

.42 

.06 

.06 

•  24 

.02 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 

.42 

.37 

.05 

LE  GRAND 

•  03 

•  78 

.03 

LEMON  COVE 

.51 

T 

•  27 

T 

L I  NO SAY 

1  *31 

•  31 

T 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

1.12 

.22 

•  75 

.15 

LIVERMORE 

.37 

.01 

T 

.01 

T 

•  21 

T 

T 

.03 

.11 

LLANO  SHAWNEE  HI LLS  RCH 

•  20 

.05 

•  2  0 

.03 

.03 

LOCK WOOD 

.  7* 

•  62 

•  12 

LOCK WOOD  MESA 

•  52 

* 

* 

.15 

.  1  6 

LODI 

.54 

.02 

T 

T 

.02 

.48 

.02 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.27 

.10 

T 

•  16 

.01 

LONE  TREE  CANYON 

.01 

•  06 

.06 

LONG  BEACH 

* 

* 

LOS  ALAMOS 

* 

*20 

.11 

.09 

•  03 

LOS  ANGELES  WR  AP  R 

.32 

.06 

•  08 

T 

LOS  ANGELE*;  WR  CITY  R 

.51 

.35 

.02 

.14 

T 

LOS  BANOS 

T 

T 

.18 

T 

LOS  BANOS  ARRURUA  RCH 

''"04 

.21 

LOS  GATOS 

*47 
* 

T 

.01 

.21 

•  15 

T 

.  06 

LOS  GATOS  4  SW 

1,33 

•  11 

•  02 

.01 

.08 

.03 

.04 

.53 

.02 

.16 

.17 

.16 

LUCERNE  VALLEY  2  M 

.37 

.30 

.05 

.02 

LVTLE  CREEK  PH 

1.2  2 

.22 

.17 

.10 

.02 

.02 

LYTLE  CREEK  RS 

1  *QT 

^  *  07 

.21 

.04 

MADERA 

86 

* 

* 

.79 

T 

MAO  RIVER  RS 

8.43 

.35 

.07 

* 

1.10 

.25 

2.25 

2.72 

•  20 

1.35 

.00 

MANOEVILLE  ISLAND 

.33 

.02 

•  25 

MANZANITA  LAKE 

• 

36 

* 

46 

* 

.07 

■ 

2.61 

07 

* 

.20 

.  07 

MARCH  FIELD 

* 

T 

MARICOPA 

• 

* 

*07 
* 

MARIPOSA 

1  .37 

.07 

.08 

1.16 

.01 

.05 

MARTINEZ  3  SSE 

.56 

.04 

.07 

.03 

.18 

.17 

.07 

MARTINEZ  FIRE  STA 

.13 

.06 

MARYSV I LLE 

*0  1 

*oi 

*1  fi 

.01 

MATHER 

2.16 

.25 

• 

* 

* 

•  10 

* 

MC  CLOUD 

3.63 

.24 

.50 

.18 

.17 

1.02 

1.04 

•  41 

.07 

MEADOW  LAKE 

1.34 

.41 

.39 

•  46 

.02 

.05 

.01 

.01 

MENDOTA  DAM 

*  55 

07 

40 

.08 

MERCED  FIRE  STA  2 

*  62 
* 

•  01 

•  6  1 

MERCEV  HOT  SPRINGS 

.14 

•  14 

MEVERS   INSPECTION  STA 

3.24 

.42 

T 

.13 

.21 

T 

.16 

T 

1^12 

1.13 

T 

T 

.07 

T 

MIODLETOWN 

01 

•  55 

.27 

MI DDLEWATER 

.02 

MILL  CREEK  2 

1  .05 

• 

• 

' 

.  Z3 

.01 

MINERAL 

4.67 

.10 

.57 

.57 

.18 

.72 

2.21 

T 

.16 

.ir. 

MIRANDA  SPENC.LER  RCH 

4.15 

•  01 

.13 

.43 

.06 

.42 

.41 

1.11 

•  59 

.10 

.01 

.35 

.3? 

.10 

MODESTO 

•  21 

•  03 

• 

•  59 

.05 

.4 

* 

MONTEREY 

.93 

.02 

.03 

.35 

.34 

.17 

.02 

MONTICELLO  DAM 

T 

Mn07P ARK   1  SSE 

MORGAN  HILL  ?  E 

MORONGO  VALLEY 

.27 

.21 

.05 

• 

MOUNTAIN  PASS 

.67 

.41 

T 

.23 

T 

.03 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

.80 

.04 

.02 

.05 

.05 

.03 

•  36 

T 

.15 

.10 

MOUNT  HAMt  LTON 

•  IP 

HOUMT    HPRRnM  O^^ 

* 

1  .81 

•  05 

• 

■ 

*  70 
* 

• 

*2B 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

2.27 

.08 

•  30 

.03 

.07 

1.48 

.03 

.28 

T 

MT  WILSON  FC  33eR  // 

1  .83 

.63 

.90 

•  30 

T 

T 

MU I R  WOODS 

72 

.03 

.6A 

•  20 

•  29 

*^ 

NAPA 

.85 

.01 

.10 

.05 

.22 

.32 

• 

.11 

.04 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

.75 

.02 

.04 

.04 

.04 

•  25 

.30 

.06 

NEEDLES  CAA  AP 

.A6 

T 

.46 

T 

NEFNACH 

.34 

.06 

.28 

T 

T 

NEVADA  CITV 

2.71 

.11 

.06 

.20 

T 

•  57 

1.54 

.10 

.13 

NEWARK 

.51 

.01 

.10 

.01 

.29 

.04 

.06 

NEWRURY  PARK    t.  SW 

.31 

.30 

.01 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  37  C 

.34 

.10 

.23 

.01 

NEWMAN 

,06 

.05 

.01 

22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 
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Station 

Total 

Day  of  month  ill 

1  1 

2 

3 

1 

1 

6 

7  1   8   1  9 

10 

1 

1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

! 

20 

1 

21 

22     23  24 

1  1 

25  1  26  1  27 

1  i 

28  1  29  1  30 

31  ■ 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

.4C 

*^ 

1  2 

* 

0  2 

* 

09 

* 

N ICOLAUS 

.59 

.05 

.06 

.05 

.06 

.07 

•  27 

T 

.01 

iOl 

NiLAND 

.Ou 

NORTH  FORK  RS 

2.60 

NORTH  HOLLYWOOD 

.39 

.05 

.28 

•  04 

• 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

»49 

.07 

.  I 

OAK  <NOLL  RS 

4.46 

.26 

.37 

.15 

1.98 

•  90 

.07 

,68 

.05 

i 

OAKLAND 

.48 

• 

* 

■  43 

.05 

OAKLAND  WB  AP  R 

*52 

T 

T 

•  01 

.01 

.  1: 

•  25 

•  01 

.  1 1 

OAKVILLE  1  WNW 

1  ,26 

.02 

■  32 

OCCIDENTAL 

2.69 

.  14 

.52 

•  16 

•  58 

•  76 

.36 

.15 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

*66 

.15 

.07 

.11 

•  06 

.10 

.07 

.10 

OCOT I LLO 

.02 

T 

T 

.02 

OJAI 

.76 

.33 

.40 

•  0  3 

OLINDA 

.68 

.11 

•  01 

•  49 

.05 

.02 

ONO 

3.16 

,17 

.08 

•  16 

,08 

•  86 

.33 

.44 

.05 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

2.15 

1*55 

•  60 

ORANGE  COVE 

1  .35 

•  21 

.65 

.02 

.43 

.04 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

9.55 

.12 

.07 

1.10 

.43 

ORINDA  BOWMAN 

1  .16 

.OA 

.01 

.06 

•  32 

.66 

.17 

ORLAND 

.71 

•  08 

02 

ORLEANS 

a. IS 

T 

.03 

1.20 

•  24 

1,05 

3.65 

Is? 

.06 

.06 

.7*. 

.48 

.03 

.  07 

OROVILLE  1  WSW 

.86 

,23 

.32 

.-28 

.03 

OROVILLE  7  Se 

.70 

OROVILLE  BRIDGE 

.94 

,02 

t  20 

,01 

•  33 

.33 

.03 

.02 

OXNARD 

.08 

.04 

OZENA 

.40 

.13 

.18 

•  06 

.03 

PACIFIC  HOUSE 

3.64 

.15 

T 

T 

T 

.28 

.29 

?.16 

.32 

.20 

.24 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

.72 

•  09 

.63 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

.55 

•  45 

■  05 

.05 

PALMDALE 

.93 

03 

* 

PALMDALE  CAA  AP 

s27 

.20 

T 

.05 

.02 

PALM  SPRINGS 

.11 

,11 

PALO  ALTO  CI Ty  HALL 

.43 

.02 

.07 

''' 

•  20 

'?o 

.10 

PALOMA 

1  .07 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

1.80 

.84 

.21 

•  09 

•  03 

•  35 

.23 

PALOS  VERDES  EST  FC   43  C 

•  32 

.30 

!o2 

PANOCHE 

.36 

.10 

•  19 

,07 

PANOCHE  JUNCTION 

.20 

•  20 

PARADISE 

2.83 

.02 

.42 

.45 

,84 

1  .03 

* 

* 

PARKER  RESERVOIR 

.17 

.03 

.0 

*  ^ 

PARKFIELD 

.86 

•  64 

.24 

PASADENA 

.69 

.01 

•  06 

•  45 

T 

.17 

PASKENTA  RS 

.84 

.15 

Paso  robles 

.30 

•  18 

,07 

•  01 

• 

PASO  R08LES  CAA  AP 

.37 

.30 

.04 

.0 

.01 

PATTIWAY 

.62 

.47 

.04 

•  04 

,07 

PAYNES  CREEK 

1  .37 

•  05 

,10 

.40 

.25 

.50 

.07 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

.88 

.04 

.07 

.12 

,17 

.38 

.10 

PIEDRA 

1.11 

•  05 

.67 

•  03 

•  33 

.03 

PINE  CANVON  PS  FC321E 

.60 

.01 

.01 

.54 

.04 

PINNACLES  NM 

.73 

T 

.53 

.  19 

,01 

PISMO  BEACH 

.45 

•  17 

•  24 

.04 

PIT  RIVER  PH  5 

5.23 

.  12 

•  81 

•  01 

• 

3  .00 

•  57 

.02 

.04 

.  39 

PITTS  RANCH 

1.14 

.12 

•  82 

PLACERVILLE 

2.65 

•  02 

•  02 

PLACERVILLE  IFG 

2.69 

T 

.02 

.20 

.27 

■•02 

,02 

,0? 

.14 

T 

PLYMOUTH 

2.09 

.09 

POINT  ARENA 

1  .97 

.12  .06 

.  29 

,  38 

.33 

•  52 

.0  2 

.08 

.1ft 

•  0  1 

POINT  ARGUELLO  USCG 

.11 

.03 

•  05 

•  03 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

.27 

.03 

•  14 

10 

POMONA 

1 .03 

.02 

.08 

.80 

.08 

.05 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

.23 

T 

.05 

T 

.09 

.03 

,06 

PORTERVILLE 

1.43 

.79 

•  52 

.11 

,0  1 

PORTOLA 

1  .29 

.06 

•  45 

.04 

•  63 

.  1 

POSEY  3  E 

1.26 

•  58 

.16 

1  ? 

09 

.04 

POTTER  VALLEY  PH 

2.38 

.03 

.07 

.36 

.98 

.60 

.32 

POWAY  VALLEY 

1.17 

.15 

•  08 

.09 

.14 

.41 

QUINCY  RS 

1.85 

.11 

•  53 

.01 

,12 

.95 

.06 

.01 

RAMONA  SPAULDING 

1  .72 

•  07 

.4it 

,19 

.16 

•  11 

•  27 

,  4 

.76 

RANCH  ITA 

1  ,26 

.53 

•  3  3 

.40 

RANOSeURG 

.00 

RAVWOOD  FLATS 

1.90 

.21 

1.02 

* 

.54 

.05 

,08 

RED  RLUFF  W8  flp  R 

1,20 

•  06 

,  28 

.  02 

.06 

.70 

,  n  = 

•  '-'^ 

REDOING  FIRE  STA  2 

3.44 

.08 

t  02 

•  81 

REOLANOS 

.41 

T 

.32 

.08 

.01 

REDWOOD  CITY 

.66 

.02 

,07 

.03 

.21 

,06 

.?5 

,03 

REPRESA 

.94 

T 

•  05 

,01 

.  35 

.53 

T 

RICHMOND 

.33 

T 

,06 

.03 

•  18 

RICHMOND  FIELD  STA 

.52 

,08  ,01 

.09 

.25 

•  01 

.OP 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

.43 

•  35 

•  01 

RIVERSIDE  CITRUS   E  S  R 

.56 

.01 

.46 

.08 

,01 

ROCKLIN 

.74 

.02 

.02 

.10 

.60 

i 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

.51 

T 

.03 

.03 

.01 

.43 

.01 

''' 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

.33 

.03 

•  02 

.02 

,25 

•  01 

''' 

II 

SAGEHEN  CREEK 

2.08 

.11 

.01 

.09 

.01 

.  26 

,04 

•  46 

.06 

]■ 

II 

SAINT  HELENA 

1.19 

.05 

.15 

.08 

•  25 

.49 

T 

.17 

1 

SAINT  JOHN 

.57 

.06 

.02 

.37 

.10 

,02 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

,92 

,03 

T 

.  06 

.  1  6 

,49 

SALINAS  CAA  AP 

.46 

T 

.01 

.02 

.32 

.08 

.03 

!■ 

SALINAS  DAM 

,42 

•  01 

.25 

.02 

.10 

ll 

SALT  SPRINGS  PH 

2,41 

.03 

,08 

.01 

•  32 

.37 

.50 

.10 

T 

SALYER  RS 

6,88 

.02 

.34 

.34 

.39 

2.45 

.81 

.18 

• 

* 

1  .30 

,04 

.01 

T 

SAN  ANDREAS  3  S 

1  .29 

.03 

,07 

.04 

•  10 

T 

.06 

SAN  ANTONIO  CN  "^OOTH 

1  .82 

•  02 

.02 

1.45 

.11 

.07 

.09 

.06 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.77 

.22 

.53 

.01 

.01 

T 

SAN  CLEMENTE  DAM 

,93 

•  46 

.  ?6 

.15 

.07 

SANDBERG  PTL  STA  FC130R 

.62 

.53 

.02 

T 

.07 

SANDBERG  Wr  //R 

.36 

.33 

T 

T 

.01 

.02 

SAN  DIEGO  WB  HP  R 

.59 

.05 

T 

•  28 

T 

•  04 

T 

.7  ? 

SflN  OIMAS  FIRE  WON  FC  95 

.78 

.02 

.03 

.66 

.07 

.01 

J 

SflN  FERNANDO 

.62 

,09 

.50 

.02 

.01 

SflN  FRANCISCO  WR  AP  R 

1.18 

T 

.01 

.06 

•  03 

T 

.11 

•  36 

.07 

.03 

T 

.51 

T 

SflN  FRANCISCO  FOB  R 

1.13 

.01 

.03 

.03 

.02 

,  17 

•  37 

.03 

.47 

111 

SflN  GA9RIEL  CANYON  PH 

.95 

.32 

.30 

.  16 

.17 

SAN  r,ARRIEL  DAM  FCi25BE 

1  .03 

.30 

•  59 

.06 

.07 

.01 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

.98 

T 

.05 

.59 

.18 

.  16 

T 

SAN  GREGORIO  3  SE 

1.59 

.15 

.03 

.17 

.13 

.38 

.  34 

.34 

.06 

SAN  JACINTO 

1  .37 

.36 

.17 

.57 

.06 

.02 

.19 

SAN  JOSE  R 

.22 

T 

T 

.02 

T 

.18 

T 

.07 

T 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

.55 

.15 

•  22 

.06 

.10 

SAN  MARCOS  RANCH 

•  45 

.35 

.10 

T 

SAN  MATEO 

1  .03 

T  T 

T 

T 

•  13 

.42 

T 

.46 

.03 

T 

SAN  PEDRO 

.^7 

.21 

.  1  7 

,08 

,06 

SAN  RAFAEL 

.87 

.05 

.20 

.09 

.24 

.01 

.78 

i 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

.2? 

.15 

•  06 

.01 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

1.11 

T 

.15 

iOl 

SANTA  ANITA  FERN  FC  43? 

.10 

.29 

.74 

.03 

.03 

-  348  - 
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!  Table  3— Continued 


Station 

■3 

Da7  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22     23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  C*A  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CUARA  UNrVFRStTV 
SANTA  CRUZ 

•  51 
.25 
.6S 
.23 
.97 

T 

.05 
.25 
.27 

•  46 

T 

.17 

T 

.03 

.03 
.05 

.07 

T 

■  21 
.16 
.36 

.03 
.18 

T 

.22 

.01 
.04 

SANTA  FE  0AM 
SANTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  HB  AP  R 

.84 
1.23 
.66 
.68 
.36 

■  02 

.44 

.03 

.20 

.75 

.0 ; 

.43 
.39 

.03 

•  04 

•  56 
.30 
.12 
.13 

•  02 

•  11 

•  22 

.06 
.03 

.08 

T 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

.35 
•  26 
.50 
.93 
.79 

T 

•  02 

.26 

•  08 

•  44 

•  35 

.18 
.02 

.04 

T 

•  11 

.09 
.19 

•  04 

.16 

.01 

.  11 

•  18 

•  32 

•  10 

.02 

.06 

.05 

SAUGU5  POWER  PLANT  \ 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOTIA 

5Faf?'=>VILLE  LAKE 
5EPULVE0A  0AM 

.79 
7.96 
5.62 
1  .63 

.37 

.04 

T 

.52 
T 

.20 

.02 

T 

.21 
.08 

.09 

.21  .02 
.09 

.49 
.85 

.05 

.56 
.19 

.i: 

.06 

1.90 
•  08 

1)29 
.73 

•  23 

.02 

.40 

.14 

•  04 

.05 

.2? 
.20 

.14 
.26 

.03 

T 

T 

.01 

5Hfl?TA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHI  NC^LE 
SIERRA  CITY 
SIERPfl  MADRE  1  N 

5.75 
1  .05 
2.58 
4,74 
.85 

.15 
.09 

*  26 

•  65 

.02 

•  17 

•  07 
.09 

.16 

.05 

.02 

.40 

.20 

.23 
.70 

.13 
.01 

1^67 
•  30 

2.91 

•  27 
3.20 

2.03 
•  0  1 

.02 

.19 

.20 

.09 

T 

.28 

SIEPRAVILLE  R5 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SfAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOAT 

SLOUGHMOUSE  6  SE 

1.55 
.57 
3.77 
1.51 
.90 

.03 
.16 

.36 

.01 

.05 

T 

T 

•  35 

.27 

•  19 

•  10 
.37 

.20 
.04 

.68 

•  05 

•  09 

1.29 

1.55 
.98 
.77 

.01 

.01 
.06 

.01 

.5? 
.11 

.04 

SMITH  RIVER  3  WNH 
SNriW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMIS  3  NW 

8.29 
1  .00 
4.51 
.35 
•  90 

•  14 

.68 
.79 

.02 
.  11 

.09 

.04 

1.26 

1.17 
•  59 

.45 
.05 

1  .87 

1  .04 

2.34 
.21 

.48 

.73 
•  10 
.05 

.02 
.22 

.14 

.96 
.27 

.05 
.48 

.  14 

.08 

SONOMA 
SONORA 

50  ENTRANCE  VOSEMITE  NP 
5PA0RA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  MWY  BRIDGE 

1.21 
1  .66 
2.26 
1  .19 
.55 

T 

•  31 
.05 

.14 
.86 

.12 

•  37 
.28 

.01 

,01  T 

.  14 

.11 
.01 

.37 
.05 

.38 
.87 
.37 

.21 
.01 

.11 

.17 
.0? 

.11 
.17 

.04 

T 

SPRINGVILLE  ?  ENE 
<;QUaW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STIRLING  CITY  RS 

1.72 
3.69 
1  .95 
2.21 
e.94 

T 

■  20 
.35 
.27 

1.12 

1.26 
1.47 

.09 
.15 

.24 
.22 

.03 

T 

T 

•  61 

T 

1.57 

•  68 
3.07 

.25 
1.72 
T 

3.88 

.28 

T 

.03 
.21 

T 

.05 

.01 

.08 
.05 

.  1  8 
.20 

.12 

STOCKTON  CAA  AP 
STOCK  TON  FIRE  ST*  4 
STOCIfTON  MOWRY  BRIDGE 
STONVFORO  RS 
STONV  GORGE  RESERVOIR 

.37 
.46 
.21 
•  42 
.46 

T 
T 

.05 

T 

.02 
.09 
■  08 

T 

T 

•  01 
.02 
.03 
.04 
.04 

•  10 
T 

.04 

•  11 

•  21 

.16 
.25 

•  19 

T 
T 

STRAWBERRY  VALLEV 
SUNL4ND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

5.74 
.85 
.57 

1.54 
•  60 

.56 
.55 

.02 

.03 

.03 
.05 

■  65 

■  06 

.27 
■  10 

.01 

T 

2.04 

.06 
•  04 

2.54 

•  63 

•  36 

,02 

.03 

.23 

.66 
.06 

.03 

.01 

SijTTfR  HILL  RS 
TA^LE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEMACHAPI 
TEJON  RANCHO 

1.78 
1.46 
2  .02 
.43 
.63 

T 

■  02 
•  05 

T 

•  99 

.27 
.48 

.  14 

T 

.15 

T 

T 

.03 

•  03 

.07 
.16 

T  ■ 

T 

■  19 
.12 

1,45 

1.54 
.08 
■  15 

.05 

•  1  8 
.03 
T 

T 

T 

.01 

.04 
.09 

THERMAL  CAA  AP 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 

T 

.24 
1.73 
2.96 

.56 

T 

.60 
•  10 

T 

.  06 
.62 

•  26 

.18 

•  20 

.02 

.05 

.14 

•  50 

■  33 
1.93 

.03 

T 

.15 

.33 

.01 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TPONA 

TPUCKEE  RS 

.69 

.10 
.21 
.00 
2  .23 

T 

.02 

.46 

.10 
■  06 

•  07 
.06 

.01 

.02 

.60 

.01 

.03 

•  07 

T 

■  06 
1.16 

.02 
T 

.08 

.05 

.01 
•  08 

.03 

.  03 
.10 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 

1«64 
.37 

5.02 
.43 

.18 

.15 

•  05 

T 

.05 

111 

.05 

.02 

.15 
.19 

1.32 
1.47 

■  15 

2.62 

.12 
.15 

.01 
.04 

.02 

TWIN  LAKES 
UK  UH 
UlClAH   4  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 
UCLA 

4.89 
2.56 
4.59 
.76 
.53 

•  03 

•  41 

T 

.05 

.51 
.35 

.21 
.12 

.16 
.18 

.10 

T 

.12 

.39 

.28 
.  19 

.04 
.33 

.52 
.72 

2.08 
2.00 

.06 
•  05 

.07 
.10 

.01 

.71 
.66 

.28 

.02 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

1.13 
2.61 
2.03 
8.13 
.57 

.87 

.04 

.22 

.01 

T 

.10 
.58  T 

.98 

.11 

.07 
.06 

.53 
.50 
.18 

.70 
•  46 
4.35 
.28 

.94 

•  58 

•  40 

T 

T 

.0  3 
.41 

.21 

•  23 
.35 
.51 
.05 

.04 

.08 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALVERMO  RS 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  PATROL  STA  FC120 

.89 
.40 
.56 
.24 
.39 

•  09 
.01 

.03 

T 

.54 
.20 
.32 

.44 
.01 
.06 

.08 

.01 

.02 

•  17 

.09 
■  06 

T 

.01 

VINTQN 
VISflLIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

.89 
1.32 

•  62 
2^72 
3^80 

.09 
■  10 

!l4 
.03 

.13 
.02 

.10 

,05 
.21 

.26 
.48 

T 

.34 
.14 

•  02 
.  11 

T 

.40 
.97 

.37 

.17 
1.55 
1  .56 

•  04 
T 

■  10 

.og 

.  10 

.11 
.20 

.0? 
.04 

V0LT4  PH 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  i.  E 

2^97 
.84 
.50 
.52 
.40 

T 

.03 

T 

.53 

.04 

.03 

■  02 

■  06 
.05 

1.44 

■  03 
.02 
.01 

•  79 

.27 
.27 
.21 

T 

.05 

.09 
.11 
.13 

.06 

.09 
.06 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WEAVERVILLE  RS 

.26 
1.14 
1.52 

.63 
5.72 

•  05 

.38 
.63 

.06 

•  19 

T 
T 

T 

.15 

T 

.  13 

.36 

.  30 

1.43 

.26 

.11 

2.33 

.09 
.09 
.02 

.41 

.28 

.83 

.11 

.  06 

WEED  1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITC  MOUNTAIN  2 

1.56 
.70 
1.81 
1  .22 
1  .56 

T 

.67 
.72 

T 

.08 

.18 
.17 

T 

.15 

T 

.15 
.OB 

.16 
.03 
.04 

T 
T 

.04 

■  28 

■  32 

■  05 

.70 
1.23 
•  09 

.  ?5 
.18 

.1? 
.10 

,06 
.11 

.0? 

T 

.02 

.02 

WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC    106  C 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

1.07 
.64 
•  10 
.25 
.36 

T 

.02 

.06 
.02 

■  26 
Io6 

•  79 
.28 

T 

WOFFORH  HflRHTS 
WOOOFORDS 
WOOOLANn  1  WNW 

YOROfl  LINHA 

YOSEMITE  ND 

.25 
1  .59 
.33 
.97 
2.05 

■  14 

.22 
•  34 

.13 
.03 

.37 
.01 

.20 

.09 
.06 

.04 
.01 

.34 
.25 

.01 

.02 

.02 

T 

.01 

T 

.08 
•  93 
.29 

1.09 

T 

.10 

.ni 

.17 

vpEr  A 

2  .82 

.10 

•  04 

.99 

1.08 

.0? 

.01 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


23 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

51 

44 

48 

46 

55 

56 

54 

54 

58 

51 

46 

41 

45 

46 

41. 

44 

38 

35 

46 

5  6 

52 

62 

49 

51 

49 

60 

57 

49 

7 

MIN 

21 

27 

27 

17 

26 

21 

23 

36 

23 

23 

30 

33 

38 

26 

23 

22 

23 

28 

28 

35 

20 

22 

23 

30 

34 

28 

21 

26 

20 

23 

26 

0 

ALDERPOINT 

MAK 

62 

65 

64 

64 

61 

63 

63 

57 

62 

52 

50 

54 

57 

60 

65 

52 

50 

57 

68 

7 

MIN 

ie 

36 

34 

30 

30 

30 

34 

44 

42 

46 

43 

46 

50 

43 

40 

39 

39 

42 

46 

52 

43 

31 

31 

3' 

39 

40 

36 

34 

31 

25 

38 

.8 

ALPINE  1  W 

MAX 

66 

61 

61 

6  0 

61 

62 

67 

68 

72 

64 

65 

64 

62 

62 

57 

61 

71 

76 

67 

4 

MIN 

48 

50 

42 

40 

45 

36 

35 

35 

36 

42 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

33 

35 

39 

43 

43 

43 

36 

3« 

44 

40 

36 

38 

41 

45 

40 

4 

ALTURAS  RS 

MAX 

60 

51 

52 

51 

50 

56 

59 

53 

53 

58 

54 

45 

45 

46 

42 

41 

44 

63 

60 

5 1 

49 

49 

•  9 

MIN 

le 

22 

20 

18 

19 

14 

14 

23 

21 

31 

32 

32 

35 

30 

21 

23 

18 

27 

30 

31 

20 

17 

18 

1? 

20 

21 

13 

12 

10 

14 

21 

.4 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

66 

55 

54 

56 

58 

61 

5  9 

55 

61 

54 

58 

51 

55 

54 

53 

51 

54 

57 

7  0 

69 

53 

61 

59 

58 

>1 

MIN 

49 

43 

40 

37 

41 

39 

41 

40 

41 

43 

38 

45 

48 

42 

34 

35 

41 

40 

42 

43 

46 

45 

41 

40 

46 

48 

44 

41 

47 

45 

42 

1 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

72 

60 

62 

66 

65 

59 

64 

64 

67 

63 

54 

68 

64 

59 

56 

57 

65 

53 

64 

71 

66 

67 

51 

60 

63 

1 

MIN 

46 

37 

37 

34 

35 

33 

35 

48 

39 

43 

46 

49 

50 

53 

44 

39 

34 

45 

47 

41 

44 

40 

31 

30 

29 

34 

43 

33 

39 

30 

39 

6 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

61 

6 1 

64 

67 

67 

5 1 

66 

68 

58 

55 

6  0 

70 

54 

60 

57 

65 

53 

65 

68 

53 

64 

.7 

MIN 

49 

49 

37 

34 

35 

32 

33 

41 

39 

42 

45 

49 

50 

53 

43 

38 

33 

39 

44 

41 

44 

38 

32 

31 

31 

34 

4C 

34 

37 

32 

39 

■  3 

ASH  MTN 

MAX 

70 

60 

63 

63 

55 

52 

56 

66 

60 

65 

67 

63 

>4 

MIN 

49 

50 

36 

37 

43 

39 

39 

42 

41 

46 

45 

43 

44 

47 

44 

36 

37 

39 

42 

60 

49 

41 

40 

41 

42 

44 

41 

42 

42 

38 

42 

.3 

AUBERRY 

MAX 

66 

65 

63 

61 

63 

65 

66 

60 

64 

63 

57 

54 

52 

52 

6  0 

52 

65 

68 

74 

75 

66 

55 

62 

■  4 

MIN 

47 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

38 

36 

37 

36 

40 

40 

44 

35 

29 

27 

38 

39 

42 

40 

36 

36 

36 

35 

34 

32 

34 

33 

33 

36 

.4 

AUBURN 

MAX 

71 

68 

63 

57 

61 

63 

64 

61 

64 

65 

59 

60 

58 

55 

50 

52 

53 

62 

72 

69 

66 

66 

62 

•  3 

MIN 

47 

43 

36 

39 

38 

37 

37 

40 

40 

41 

40 

41 

47 

50 

39 

35 

36 

39 

45 

43 

40 

36 

37 

37 

40 

43 

38 

37 

36 

36 

39 

>B 

AV4L0N  PLEASURE  PIER 

MAX 

70 

65 

65 

63 

67 

66 

64 

65 

56 

65 

68 

75 

67 

65 

63 

62 

66 

66 

71 

73 

67 

0 

MIN 

50 

52 

46 

44 

51 

45 

45 

48 

52 

47 

47 

54 

51 

49 

46 

43 

44 

47 

49 

49 

51 

46 

45 

4E 

46 

46 

45 

44 

42 

44 

47 

3 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

77 

76 

54 

62 

63 

64 

65 

67 

66 

59 

56 

70 

68 

66 

54 

62 

7 1 

71 

63 

63 

56 

65 

6 

MIN 

47 

48 

38 

40 

44 

37 

37 

44 

43 

45 

46 

44 

46 

37 

34 

32 

37 

42 

50 

45 

37 

33 

34 

34 

36 

35 

33 

32 

32 

39 

>4 

BACKUS  RANCH 

MAX 

72 

55 

55 

57 

'  54 

64 

66 

66 

63 

72 

59 

60 

56 

65 

53 

52 

55 

63 

69 

60 

6  0 

69 

73 

7 1 

69 

62 

63 

69 

66 

62 

2 

MIN 

41 

46 

35 

33 

34 

34 

32 

36 

35 

35 

43 

46 

48 

42 

43 

41 

32 

31 

49 

38 

36 

29 

29 

34 

44 

32 

37 

26 

29 

22 

36 

•  4 

BAKER   9  NNW 

MAX 

63 

71 

69 

01 

60 

60 

6  0 

65 

6  5 

70 

74 

59 

71 

70 

74 

6? 

50 

70 

73 

7  0 

68 

64 

6 1 

60 

65 

6 

MIN 

49 

55 

45 

40 

45 

37 

36 

43 

46 

45 

48 

45 

45 

52 

43 

42 

39 

33 

37 

39 

48 

37 

33 

3« 

38 

37 

44 

30 

37 

31 

41 

.2 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

75 

67 

6  5 

64 

64 

66 

68 

57 

69 

73 

65 

66 

66 

66 

56 

57 

60 

63 

6  5 

67 

66 

72 

73 

66 

4 

MIN 

46 

44 

43 

41 

46 

40 

40 

44 

44 

45 

49 

43 

49 

45 

41 

39 

39 

40 

50 

51 

45 

36 

39 

39 

40 

40 

40 

39 

37 

44 

42 

.7 

BARRETT  DAM 

MAX 

70 

72 

64 

65 

58 

58 

58 

55 

58 

70 

72 

70 

66 

66 

2 

MIN 

50 

51 

43 

36 

40 

32 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

36 

36 

36 

43 

31 

29 

29 

34 

35 

38 

32 

31 

33 

31 

29 

29 

33 

47 

35 

5 

8ARST0W 

MAX 

66 

65 

6  0 

57 

56 

61 

67 

70 

75 

67 

67 

66 

66 

61 

56 

59 

71 

70 

58 

5  7 

56 

56 

64 

0 

MIN 

45 

48 

40 

34 

44 

34 

34 

36 

38 

36 

44 

41. 

41 

51 

36 

35 

29 

31 

36 

37 

38 

36 

31 

34 

31 

34 

37 

36 

25 

20 

36 

■  6 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

63 

57 

51 

56 

53 

59 

65 

66 

70 

70 

58 

52 

63 

57 

53 

54 

57 

61 

7  0 

63 

71 

7 1 

62 

6  5 

56 

56 

61 

6 

MIN 

51 

49 

39 

36 

38 

32 

35 

38 

39 

36 

39 

38 

40 

43 

45 

39 

31 

32 

36 

35 

40 

40 

37 

42 

61 

40 

36 

40 

39 

40 

39 

3 

BEN  LOMOND 

MAX 

70 

65 

62 

63 

61 

64 

65 

67 

66 

65 

63 

60 

60 

60 

56 

51 

55 

61 

65 

61 

54 

65 

65 

67 

68 

67 

67 

66 

68 

63 

4 

MIN 

45 

40 

35 

32 

32 

31 

32 

38 

37 

38 

39 

41 

41 

50 

40 

39 

33 

41 

45 

44 

44 

32 

32 

32 

32 

33 

35 

33 

31 

30 

36 

9 

BERKELEY 

MAX 

65 

60 

56 

62 

64 

63 

6  0 

63 

53 

62 

62 

59 

62 

63 

60 

56 

57 

55 

66 

62 

5 

MIN 

52 

51 

46 

45 

44 

46 

46 

52 

48 

53 

49 

52 

55 

51 

47 

46 

43 

48 

50 

50 

49 

49 

44 

44 

44 

46 

48 

44 

46 

47 

48 

0 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

57 

53 

68 

65 

MIN 

38 

35 

46 

47 

45 

43 

40 

33 

35 

36 

37 

50 

31 

41 

31 

BIG  BAR  RS 

MAX 

51 

63 

63 

60 

61 

6 1 

54 

62 

54 

54 

51 

53 

53 

50 

47 

53 

53 

5  3 

53 

50 

64 

8 

MIN 

43 

29 

28 

30 

30 

31 

33 

36 

40 

43 

43 

43 

46 

41 

36 

37 

39 

34 

39 

42 

38 

29 

30 

33 

38 

39 

35 

36 

32 

25 

36 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

38 

35 

45 

46 

41 

46 

42 

29 

31 

3  6 

49 

54 

65 

49 

42 

50 

49 

53 

43 

0 

MIN 

25 

26 

20 

20 

26 

18 

16 

20 

23 

19 

26 

23 

24 

27 

21 

19 

17 

19 

30 

28 

26 

22 

31 

27 

23 

22 

21 

17 

29 

16 

22 

9 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

58 

52 

38 

42 

42 

48 

56 

53 

59 

56 

5  0 

53 

54 

45 

40 

40 

43 

55 

53 

5  1 

6  2 

69 

66 

6 1 

56 

56 

60 

60 

52 

e 

MIN 

44 

32 

30 

31 

30 

28 

32 

39 

36 

43 

34 

37 

39 

36 

32 

27 

27 

32 

39 

37 

36 

35 

38 

46 

51 

47 

42 

41 

41 

42 

36 

9 

BISHOP   WB  AP 

MAX 

69 

47 

52 

48 

47 

56 

6  1 

63 

67 

64 

52 

65 

60 

63 

53 

48 

49 

7  1 

6  7 

59 

6  7 

62 

58 

60 

3 

MIN 

36 

32 

32 

30 

32 

26 

25 

29 

28 

28 

30 

36 

33 

35 

26 

25 

24 

28 

25 

28 

t2 

19 

31 

28 

24 

25 

26 

22 

20 

IB 

27 

6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

53 

50 

51 

38 

37 

43 

56 

57 

42 

48 

42 

44 

45 

46 

33 

26 

29 

62 

42 

5  0 

69 

62 

6  0 

53 

5  0 

51 

46 

46 

MIN 

29 

23 

14 

12 

14 

11 

25 

21 

23 

31 

18 

24 

23 

27 

15 

10 

6 

20 

35 

29 

21 

12 

30 

38 

41 

38 

23 

30 

22 

24 

23 

0 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

55 

38 

42 

42 

48 

50 

51 

50 

54 

42 

45 

42 

43 

40 

36 

39 

38 

58 

56 

49 

3 

MIN 

37 

26 

30 

28 

28 

33 

33 

36 

40 

33 

29 

33 

37 

28 

26 

24 

26 

30 

37 

33 

33 

37 

47 

49 

46 

39 

37 

37 

39 

36 

34 

5 

BLYTHE 

MAX 

76 

75 

71 

70 

69 

69 

72 

75 

79 

81 

78 

77 

74 

71 

71 

70 

67 

73 

72 

70 

66 

56 

72 

4 

MIN 

59 

57 

57 

45 

48 

42 

42 

45 

47 

45 

46 

47 

45 

51 

46 

50 

48 

37 

40 

41 

42 

44 

37 

39 

43 

41 

42 

34 

39 

38 

44 

6 

BLYTHE   CAA  AP 

MAX 

77 

75 

7  0 

69 

70 

67 

75 

72 

76 

76 

75 

77 

73 

72 

68 

66 

64 

66 

71 

1 

MIN 

58 

59 

53 

47 

49 

44 

45 

46 

49 

49 

48 

50 

50 

50 

49 

50 

49 

41 

42 

46 

48 

46 

43 

39 

48 

45 

43 

39 

47 

37 

47 

0 

BOCA 

MAX 

33 

53 

58 

5  3 

45 

48 

4 1 

35 

37 

53 

59 

66 

55 

45 

53 

43 

47 

7 

MIN 

25 

26 

26 

23 

23 

16 

14 

20 

20 

24 

24 

28 

31 

32 

21 

16 

11 

17 

32 

26 

23 

10 

13 

15 

17 

16 

13 

14 

10 

12 

20 

1 

BONITA 

MAX 

68 

70 

69 

66 

57 

72 

71 

72 

73 

70 

71 

7  1 

57 

67 

64 

67 

72 

82 

7  2 

76 

80 

74 

73 

79 

84 

72 

5 

MIN 

55 

58 

47 

44 

49 

41 

40 

41 

42 

42 

53 

43 

46 

45 

50 

45 

39 

38 

40 

43 

43 

37 

37 

36 

40 

38 

46 

36 

38 

40 

43 

2 

B0RRE60  SPRGS  3  NNE 

MAX 

75 

76 

72 

65 

68 

69 

71 

74 

75 

80 

79 

78 

78 

75 

72 

71 

67 

7  3 

74 

69 

73 

5 

MIN 

50 

49 

54 

46 

49 

38 

39 

41 

39 

43 

42 

44 

46 

47 

45 

46 

36 

33 

36 

39 

42 

42 

35 

34 

42 

39 

40 

36 

34 

27 

41 

1 

BOWMAN  DAM 

MAX 

45 

44 

39 

40 

50 

5  . 

MIN 

38 

20 

26 

25 

30 

27 

33 

35 

37 

30 

29 

32 

36 

31 

25 

70 

23 

27 

36 

34 

29 

34 

37 

39 

36 

36 

30 

30 

9 

BRAWLEY 

MAX 

81 

73 

73 

71 

74 

78 

80 

63 

80 

79 

78 

75 

74 

71 

63 

75 

4  i 

MIN 

57 

61 

59 

50 

52 

45 

45 

45 

46 

47 

46 

49 

48 

48 

52 

52 

48 

39 

41 

48 

44 

4  3 

36 

39 

42 

42 

43 

38 

40 

36 

46 

2 

BRIDGEPORT 

MAX 

50 

38 

34 

31 

37 

40 

47 

45 

51 

55 

48 

48 

55 

47 

35 

32 

38 

6  3 

54 

47, 

2  i 

MIN 

16 

23 

22 

17 

22 

5 

7 

23 

21 

27 

17 

29 

28 

31 

14 

11 

14 

29 

38 

20 

25 

7 

13 

12 

14 

13 

12 

13 

5 

12 

18. 

1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

73 

62 

61 

64 

64 

63 

64 

56 

63 

61 

66 

62 

60 

60 

63. 

5  ; 

MIN 

44 

31 

31 

29 

31 

34 

40 

34 

49 

50 

52 

33 

33 

30 

36 

46 

38 

38 

35 

27 

26 

29 

31 

27 

35 . 

8 

BURRANK   WB  AP 

MAX 

6  0 

6  3 

70 

76 

72 

72 

75 

66 

63 

66 

6? 

67 

82 

74 

75 

81 

83 

,  7  3 

72 

72 

78 

73 

70. 

6 

MIN 

59 

50 

42 

45 

41 

41 

44 

46 

45 

48 

47 

52 

46 

43 

46 

39 

40 

44 

49 

50 

51 

47 

44 

46 

46 

45 

44 

45 

39 

45. 

7 

8URLI NGAME 

/'lAX 

68 

64 

61 

60 

63 

63 

59 

60 

61 

53 

61 

62 

62 

62 

58 

56 

55 

56 

57 

58 

64 

64 

61 

60 

69 

64 

65 

53 

63 

63 

61. 

2 

MIN 

48 

45 

42 

40 

43 

40 

41 

50 

44 

48 

46 

52 

55 

55 

48 

45 

40 

50 

51 

49 

49 

44 

38 

41 

41 

41 

40 

39 

40 

38 

44. 

8 

BURNEY 

MAX 

60 

53 

47 

50 

49 

57 

59 

50 

54 

53 

55 

43 

48 

54 

50 

41 

47 

37 

39 

42 

54 

50 

52 

56 

58 

69 

53 

51 

53 

53 

61  . 

0 

MIN 

20 

22 

23 

17 

17 

16 

20 

24 

21 

25 

26 

34 

40 

30 

24 

19 

20 

30 

34 

38 

24 

19 

17 

19 

20 

23 

17 

18 

13 

12 

22. 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  350  - 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

7* 

75 

63 

63 

63 

62 

65 

65 

67 

70 

69 

71 

67 

67 

65 

MIN 

46 

40 

37 

39 

34 

34 

40 

37 

38 

39 

40 

45 

46 

41 

CABRILLO  NM 

MAX 

69 

64 

64 

65 

64 

66 

66 

63 

67 

65 

65 

68 

67 

66 

66 

MIN 

59 

55 

54 

57 

55 

54 

55 

51 

55 

53 

52 

53 

52 

51 

52 

CACHUMA  DAM 

MAX 

77 

71 

61 

62 

65 

67 

70 

69 

70 

78 

70 

70 

72 

69 

63 

MIN 

54 

45 

38 

39 

37 

38 

36 

37 

39 

44 

46 

41 

50 

52 

36 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

62 

60 

38 

40 

42 

50 

48 

54 

54 

56 

50 

50 

48 

46 

44 

MIN 

34 

34 

28 

30 

26 

24 

26 

30 

30 

32 

30 

30 

38 

38 

28 

CALLAHAN  RS 

MAX 

54 

49 

5  0 

52 

54 

57 

45 

58 

49 

53 

48 

50 

50 

51 

53 

MIN 

24 

20 

18 

17 

18 

24 

22 

26 

23 

33 

23 

34 

39 

29 

21 

CAMPO 

MAX 

62 

56 

58 

56 

57 

60 

68 

69 

66 

72 

64 

65 

65 

54 

57 

MIN 

50 

49 

42 

29 

36 

26 

28 

30 

28 

31 

28 

30 

32 

30 

36 

CAMP  PARDEE 

MAX 

73 

70 

58 

59 

61 

63 

69 

68 

65 

65 

57 

62 

62 

59 

61 

MIN 

47 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

46 

45 

48 

45 

44 

49 

50 

40 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

70 

67 

61 

63 

64 

70 

69 

71 

77 

74 

70 

74 

72 

64 

66 

MIN 

52 

52 

37 

37 

39 

36 

35 

38 

39 

39 

44 

39 

49 

43 

36 

CANT I L 

MAX 

74 

66 

57 

59 

56 

64 

65 

69 

73 

75 

65 

69 

64 

65 

59 

MIN 

40 

47 

39 

32 

39 

30 

31 

36 

34 

34 

52 

49 

43 

46 

42 

CANYON  DAM 

MAX 

50 

40 

42 

46 

46 

44 

MIN 

29 

28 

26 

24 

26 

22 

24 

32 

30 

32 

30 

32 

38 

32 

25 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

70 

61 

60 

6  3 

64 

6  8 

62 

65 

64 

5  9 

MIN 

42 

36 

38 

34 

35 

32 

32 

41 

37 

37 

38 

44 

43 

49 

34 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

64 

65 

60 

62 

5  3 

52 

45 

49 

50 

44 

MIN 

29 

26 

25 

24 

25 

26 

28 

36 

31 

38 

35 

38 

43 

32 

29 

CEDARVILLE 

MAX 

53 

47 

41 

46 

46 

51 

5  3 

47 

55 

55 

50 

45 

44 

46 

39 

MIN 

24 

28 

27 

25 

26 

23 

24 

28 

27 

32 

29 

34 

38 

32 

22 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

75 

66 

62 

61 

67 

64 

58 

67 

61 

60 

58 

56 

59 

64 

54 

MIN 

42 

44 

37 

34 

34 

33 

36 

46 

36 

42 

36 

45 

50 

42 

34 

CHERRY  VALLEY  OAH 

MAX 

63 

61 

43 

36 

42 

47 

5  0 

55 

55 

57 

59 

53 

57 

47 

45 

MIN 

38 

40 

27 

29 

26 

27 

28 

36 

34 

33 

30 

38 

37 

32 

29 

CHESTER 

MAX 

55 

46 

49 

52 

53 

58 

59 

47 

j2 

49 

43 

43 

49 

47 

39 

MIN 

24 

28 

24 

19 

19 

15 

18 

34 

21 

28 

29 

33 

38 

31 

21 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

70 

65 

59 

61 

65 

62 

59 

63 

60 

60 

59 

57 

60 

62 

58 

MIN 

42 

42 

34 

34 

33 

35 

35 

46 

36 

48 

34 

48 

52 

46 

34 

CHULA  VISTA 

MAX 

70 

66 

65 

65 

63 

63 

64 

65 

66 

65 

MIN 

58 

57 

49 

51 

44 

44 

45 

50 

51 

54 

CLAREMOIMT   POMONA  COU 

MAX 

69 

61 

58 

62 

62 

64 

67 

68 

72 

71 

63 

65 

63 

60 

60 

MIN 

56 

51 

40 

41 

44 

38 

39 

42 

42 

45 

45 

43 

45 

45 

46 

CLARKSBURG 

MAX 

74 

71 

62 

59 

64 

66 

65 

61 

64 

67 

65 

63 

59 

63 

65 

MIN 

46 

47 

37 

34 

36 

34 

33 

35 

40 

42 

39 

40 

52 

51 

37 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

76 

67 

66 

68 

68 

68 

68 

58 

67 

62 

64 

61 

60 

64 

57 

MIN 

45 

42 

42 

38 

40 

39 

38 

44 

46 

48 

44 

45 

51 

48 

42 

COALINGA 

MAX 

72 

65 

66 

60 

72 

64 

71 

71 

71 

69 

67 

66 

67 

59 

MIN 

45 

42 

43 

38 

41 

36 

36 

34 

42 

41 

41 

45 

49 

36 

COLFA  X 

MAX 

66 

66 

55 

54 

60 

60 

58 

60 

58 

56 

57 

55 

51 

52 

50 

MIN 

45 

39 

33 

36 

34 

34 

38 

44 

38 

41 

36 

40 

46 

39 

35 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

68 

65 

6  0 

62 

66 

62 

57 

64 

62 

66 

60 

56 

67 

65 

56 

MIN 

42 

43 

41 

32 

31 

30 

31 

46 

36 

38 

34 

46 

48 

41 

35 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

MAX 

75 

53 

61 

62 

64 

64 

65 

66 

68 

69 

65 

66 

66 

64 

MIN 

43 

47 

41 

37 

42 

35 

36 

44 

39 

39 

38 

39 

46 

49 

36 

CORONA 

MAX 

73 

68 

61 

60 

64 

65 

69 

69 

72 

73 

67 

69 

65 

65 

62 

MIN 

58 

56 

47 

42 

43 

36 

36 

39 

41 

37 

47 

42 

42 

44 

47 

COVELO 

MAX 

66 

59 

62 

60 

62 

63 

5  0 

60 

57 

60 

50 

62 

60 

54 

51 

MIN 

30 

29 

24 

24 

23 

28 

35 

38 

44 

38 

40 

46 

42 

32 

31 

COW  CREEK 

MAX 

80 

76 

61 

64 

67 

68 

69 

78 

75 

79 

77 

73 

74 

70 

MIN 

55 

58 

48 

49 

45 

46 

51 

50 

52 

50 

53 

52 

54 

59 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

64 

65 

62 

60 

65 

62 

58 

65 

59 

56 

55 

56 

55 

53 

MIN 

39 

37 

38 

38 

35 

39 

49 

48 

43 

50 

45 

52 

44 

43 

CROCKETT 

MAX 

69 

64 

62 

64 

65 

65 

6  0 

66 

64 

67 

64 

61 

65 

63 

62 

MIN 

51 

47 

44 

41 

44 

42 

44 

51 

46 

50 

45 

52 

56 

54 

46 

CULVER  CITY 

MAX 

69 

66 

64 

67 

65 

66 

7  0 

69 

70 

70 

68 

72 

70 

66 

66 

MIN 

60 

58 

46 

46 

49 

43 

47 

48 

47 

47 

51 

48 

54 

52 

48 

CUVAMA 

MAX 

72 

68 

64 

55 

55 

55 

57 

64 

63 

65 

67 

55 

60 

63 

58 

MIN 

38 

41 

35 

31 

31 

29 

29 

34 

30 

34 

44 

32 

39 

43 

35 

CUY4MACA 

MAX 

54 

57 

45 

42 

42 

43 

50 

58 

61 

58 

63 

58 

55 

61 

47 

MIN 

36 

38 

34 

35 

36 

24 

24 

26 

28 

26 

32 

27 

30 

35 

30 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

73 

69 

61 

61 

61 

62 

69 

67 

71 

74 

70 

70 

67 

71 

MIN 

49 

46 

42 

37 

45 

37 

38 

39 

42 

42 

45 

44 

44 

51 

39 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

75 

70 

64 

61 

65 

67 

66 

59 

65 

67 

67 

64 

58 

67 

66 

MIN 

53 

48 

37 

38 

40 

31 

36 

50 

37 

43 

42 

50 

52 

53 

39 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

59 

50 

41 

40 

40 

50 

53 

53 

58 

52 

53 

55 

54 

61 

43 

33 

28 

28 

30 

28 

23 

24 

28 

27 

24 

28 

34 

29 

27 

26 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

60 

53 

48 

48 

54 

48 

53 

56 

55 

50 

50 

50 

48 

48 

43 

MIN 

32 

33 

31 

28 

24 

25 

27 

37 

29 

31 

30 

37 

41 

38 

28 

DENAIR 

MAX 

71 

65 

60 

66 

64 

67 

66 

66 

60 

MIN 

41 

42 

37 

36 

37 

32 

33 

45 

36 

49 

DE  SABLA 

MAX 

65 

64 

64 

51 

61 

57 

55 

55 

56 

54 

50 

50 

52 

49 

MIN 

40 

39 

34 

31 

32 

32 

33 

41 

37 

40 

32 

44 

37 

31 

21     22     23    24     25     26  27 


58  56  60 
34     33  32 


61  62  64 
55     45  45 


62  59  65 
35     31  33 


40  40  42 
24      26  34 


53      56  64 

42     25  25 


58  56  55 
40     39  42 


63  63  69 
35     43  32 


58  60  63 
41      31  27 


40     36  34 

25      22  29 


54     56  58 


50  37  52 

27  28  34 

52  41  37 

27  21  26 

60  54  50 

32  35  42 

43  44  42 

23  23  29 

44  41  36 

17  18  30 

57  54  50 

32  33  44 


59  63  66 
38     35  38 


60  57  54 
37     33  35 


59     61  55 


58  59  63 
35  32  34 

51  50  46 

32  32  39 

56  58  52 

31  32  42 

59  57  59 
34  34  36 


63  65  69 
33     34  33 


52  46  50 
31      37  44 


68  66  67 
52     50  43 


53     52  55 


60     58  56 


64  69  69 
45     41  44 


48     47  53 

26      31  29 


46     40  45 


60     60  65 


60     58  54 


37     40  47 


41      40  42 

25      24  33 


60  58  59 
38      33  48 


65  65  63 
34     37  42 


65  70  76 
48     52  52 


36     43  39 


46  52  56 
38     34  36 


47     50  49 

32     30  23 


68     69  64 

30     41  32 


53  58  64 
49  43  40 

71  84  76 

37  46  38 

68  71  64 

31  3  3  34 

45  49  49 

33  31  31 

54  55  62 
42  48  38 

51  60  61 

38  40  29 

44  44  42 

32  32  20 

60  68  67 

46  43  36 

45  54  57 


48     55  51 


58  67  65 

46  43  35 

64  66  70 

45  45  47 

68  78  73 

42  45  41 

53  60  66 

48  39  42 


63  65  71 
39     41  47 


52     61  65 

43     43  40 


59  66  64 
46     38  42 


62     61  64 

40     50  47 


70  82  71 

36  39  44 

57  62  67 

50  38  26 

69  71  70 
43  45  52 

58  57  64 
46  51  44 

62  58  70 
50  49  49 

67  79  79 

46  47  47 

63  62  61 
40  48  34 

52  62  60 

30  35  32 

70  70  62 
40  41  38 

52  60  68 

47  42  47 

56  54  46 


50     49  48 

39      32  31 


63     65  64 


50     48  44 

28     30  35 


52     59  56 

39     40  35 


66     64  65 

33     31  33 


68  67  ,66 
53     49  51 


35     35  39 


60     54  60 

28     30  32 


17  19 

53  66 

40  28  30 

64  62  61 

40  41  42 

70  76  85 

50  52  37 

69  68  76 

39  25  27 

44  49  47 

21  22  24 

61  63  61 

34  34  35 

55  62  63 

26  2  9  3  3 

38  41  46 

19  21  24 


6  5     6  2  66 


59     54  65 


50     57  56 


63  60  65 
32      34  37 


78 

45  41 


65  79  83 
38     42  43 


67     64  63 

32     31  30 


69  70  71 
38     40  41 


36     33  39 


63     63  63! 


62  64 

27  29 


54     46  56 

32     34  33 


50  62  64 
16      22  26 


27      29  30 


65     67  65 


77     73  69 

52     53  51 


65  85  79 
42     44  35 


72  70 
38  33 


65  70  69 

*9  49  52 

70  7*  81 

39  37  35 


63  52  48 
21     16  14 


75  70  67 

34  36  52 

61  65  61 
21  26  16 

50  44 

20  16 

62  61  68 

35  31  33 

57  56  56 

26  23  24 

42  45  42 

25  18  19 

73  66  70 

34  33  32 


58  60  60 
34     35  35 


67  50  49 
16     20  10 


67     64  63 

32     29  30 


64  71 
42  45 


72  74  72 
41     43  35 


66  64 
32  32 


70  71 
41      44     42     42      38  40 


55     50  46 

22     25  19 


71  72  64 
44     29  26 


63  66  66 
41      41  41 


76 
37 


79  72  65 
31     28  31 


63  68  65 
36     36  36 


68  76  68 
34     37  36 


72     70  63 


60  57  46 
16     25  25 


64  71  65 
35     38  32 


69     73  65 


67  76  66 
34     3  5  34 


70     75  66 


64  72  61 
28     3  3  46 


63  67  65 

32  33  34 

83  76  77 

37  36 

60  61 

32  28  30 

71  72 

45  46 

55  61  60 

34  41  44 

65  67  68 


66  76  68 
34     36  36 


65  66  66 
41     34  43 


67  64  63 
28     39  28 


63  62  64 
30      31  29 


75  71  73 
35     42  52 


68  66  58 
25     21  21 


84  72  70 
43     46  60 


60     61  62 

43     25  25 


70  74  62 
37     39  32 


66  66  74 
32      36  47 


62  59  49 
24     29  30 


46     51  48 

30     30  26 


66     67  63 


66  70  65 
42     48  37 


70  62  66 
4  0     44  47 


69  76  76 

43  43  42 

66  72  70 

31  26  25 

54  59  45 

23  31  36 

68  59  58 


66     67  65 


59  48  47 
18     23  14 


40  40  40 
28      26  26 


63  65  66 
31     33  30 


32     35  36 


65  70  63 
38     40  37 


See  Belerence  Notes  Following  Station  Index 
-  351  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Stalion 

ay 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

74 

61 

66 

64 

58 

54 

55 

53 

56 

56 

46 

59 

67 

65 

65 

70 

75 

68 

67 

66 

MIN 

35 

49 

44 

36 

41 

38 

43 

43 

37 

39 

41 

40 

9 

DONNER  MEMORIAL 

ST  PK 

MAX 

60 

55 

32 

37 

33 

40 

53 

54 

52 

54 

44 

43 

43 

44 

36 

34 

36 

37 

40 

47 

54 

42 

52 

57 

59 

63 

54 

47 

52 

47 

46 

MIN 

28 

16 

13 

10 

18 

19 

20 

16 

1 1 

13 

20 

>S 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

67 

62 

50 

48 

52 

66 

57 

55 

57 

56 

48 

54 

50 

51 

46 

47 

47 

45 

42 

54 

57 

52 

58 

62 

56 

52 

65 

52 

62 

53 

53 

9 

MIN 

" 

28 

26 

26 

24 

29 

29 

29 

30 

32 

35 

36 

29 

25 

23 

" 

" 

26 

28 

28 

25 

24 

28 

1 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

59 

55 

42 

40 

40 

48 

54 

51 

50 

54 

55 

43 

52 

57 

47 

38 

41 

38 

46 

48 

57 

42 

42 

4! 

46 

49 

53 

46 

50 

46 

47 

8 

MIN 

30 

30 

20 

26 

23 

30 

38 

33 

26 

21 

19 

18 

18 

24 

6 

DUDLEYS 

MAX 

66 

55 

48 

52 

55 

56 

58 

60 

62 

60 

58 

56 

52 

52 

50 

42 

50 

47 

51 

57 

59 

58 

62 

7i 

74 

67 

64 

63 

56 

65 

57 

6 

MIN 

33 

" 

39 

28 

28 

26 

35 

36 

28 

22 

21 

^' 

28 

25 

29 

•  3 

DUTT0N5  LANDING 

MAX 

66 

67 

62 

63 

63 

59 

59 

63 

62 

60 

51 

62 

59 

67 

64 

65 

67 

65 

MIN 

45 

36 

50 

40 

39 

36 

38 

34 

EAGLE  MTN 

MAX 

72 

70 

70 

67 

64 

65 

65 

66 

70 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

65 

62 

60 

65 

67 

74 

66 

62 

71 

74 

80 

72 

67 

68 

63 

68 

i5 

MIN 

46 

49 

53 

52 

53 

49 

49 

*^ 

^' 

43 

46 

40 

49 

■  3 

EAST   PARK  RES 

MAX 

74 

67 

58 

59 

58 

63 

65 

55 

60 

62 

64 

60 

62 

65 

60 

55 

55 

52 

47 

55 

66 

59 

66 

69 

67 

62 

70 

63 

66 

64 

61 

i6 

MIN 

38 

36 

33 

38 

46 

43 

33 

32 

41 

29 

30 

30 

36 

36 

29 

32 

28 

35 

.7 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

68 

64 

64 

61 

64 

65 

71 

70 

72 

73 

67 

68 

60 

61 

61 

63 

65 

67 

72 

80 

77 

62 

75 

81 

63 

77 

75 

73 

76 

83 

69 

.9 

MIN 

54 

56 

45 

44 

47 

40 

39 

38 

42 

39 

42 

44 

47 

45 

36 

33 

34 

36 

32 

34 

39 

■  4 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

72 

67 

63 

64 

60 

63 

71 

73 

71 

73 

73 

67 

69 

70 

66 

62 

65 

70 

72 

60 

77 

66 

74 

80 

64 

76 

76 

73 

75 

70 

.5 

MIN 

44 

46 

45 

47 

47 

45 

40 

39 

39 

40 

44 

■  4 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

ec 

67 

70 

72 

70 

70 

75 

75 

79 

61 

79 

76 

76 

74 

72 

70 

68 

70 

72 

77 

73 

65 

74 

7t 

80 

89 

75 

73 

69 

69 

74 

6 

MIN 

54 

41 

42 

44 

48 

45 

46 

47 

51 

50 

42 

31 

43 

8 

ELECTRA  PH 

MAX 

72 

68 

62 

64 

64 

66 

65 

68 

66 

68 

64 

66 

56 

62 

58 

55 

60 

65 

68 

68 

66 

6£ 

7C 

70 

68 

68 

68 

70 

65 

1 

MIN 

44 

38 

36 

38 

36 

42 

38 

42 

40 

40 

48 

53 

38 

36 

33 

34 

32 

38 

■  5 

ELK  VALLEY 

MAX 

55 

54 

53 

52 

52 

53 

49 

51 

53 

50 

49 

52 

56 

48 

57 

47 

41 

53 

50 

49 

51 

48 

50 

47 

47 

49 

43 

49 

44 

45 

49 

.9 

MIN 

29 

23 

24 

29 

38 

34 

41 

36 

43 

46 

39 

34 

35 

31 

28 

28 

23 

33 

1 

ELSINORE 

MAX 

67 

61 

59 

58 

56 

70 

68 

71 

73 

75 

66 

73 

67 

6* 

66 

65 

61 

67 

71 

79 

71 

71 

74 

82 

67 

77 

73 

73 

67 

72 

68 

9 

MIN 

34 

36 

43 

39 

38 

44 

45 

48 

31 

34 

33 

34 

34 

3S 

8 

ESCONDIDO 

MAX 

67 

62 

63 

62 

62 

63 

68 

67 

69 

70 

69 

66 

66 

60 

62 

60 

61 

65 

68 

77 

75 

74 

76 

76 

79 

72 

69 

66 

71 

75 

68 

I 

MIN 

56 

39 

40 

40 

42 

44 

46 

41 

35 

39 

42 

36 

36 

35 

40 

40 

.7 

ESCONDIDO  CHURCH 

RCH 

MAX 

69 

67 

65 

65 

64 

69 

70 

72 

74 

75 

64 

71 

66 

52 

62 

63 

61 

70 

72 

82 

78 

69 

75 

81 

82 

78 

73 

75 

74 

78 

70 

9 

MIN 

52 

48 

41 

41 

44 

39 

40 

40 

42 

48 

41 

43 

45 

45 

42 

36 

42 

42 

3 

EUREKA    W8  CITY 

MAX 

57 

56 

58 

57 

62 

60 

56 

61 

62 

59 

59 

60 

58 

56 

56 

52 

55 

58 

57 

57 

64 

67 

64 

56 

54 

56 

66 

55 

62 

59 

58 

4 

MIN 

45 

41 

39 

43 

45 

52 

44 

44 

43 

43 

38 

44 

•  6 

FAIRFIELD  POLICE 

STA 

MAX 

70 

65 

61 

63 

66 

65 

60 

65 

67 

67 

65 

56 

65 

64 

61 

59 

58 

57 

60 

65 

67 

66 

66 

6? 

65 

71 

66 

72 

68 

66 

64 

6 

MIN 

43 

54 

43 

39 

35 

31 

31 

40 

0 

FAIRMONT 

MAX 

65 

62 

50 

51 

54 

55 

56 

62 

63 

61 

66 

54 

60 

56 

58 

48 

50 

60 

59 

67 

55 

54 

61 

67 

65 

70 

56 

56 

53 

58 

0 

MIN 

49 

34 

38 

42 

46 

45 

46 

46 

40 

38 

35 

30 

39 

7 

FALL  RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 

56 

52 

50 

50 

54 

54 

54 

52 

52 

46 

50 

50 

40 

46 

36 

42 

50 

48 

52 

54 

56 

52 

52 

52 

50 

2 

MIN 

28 

28 

22 

22 

18 

20 

24 

26 

30 

38 

38 

28 

22 

24 

20 

18 

25 

6 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 

62 

65 

66 

66 

62 

66 

MIN 

31 

FOLSOM  DAM 

MAX 

76 

71 

62 

63 

66 

67 

67 

62 

67 

67 

62 

64 

61 

60 

65 

56 

54 

62 

65 

71 

65 

65 

67 

66 

71 

64 

64 

66 

64 

4 

MIN 

53 

39 

36 

54 

50 

49 

42 

41 

39 

36 

44 

0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

69 

63 

59 

61 

62 

64 

67 

68 

74 

73 

70 

70 

65 

59 

61 

60 

64 

68 

69 

80 

76 

68 

77 

84 

84 

74 

72 

67 

70 

74 

69 

1 

MIN 

58 

43 

41 

42 

45 

49 

55 

46 

47 

40 

44 

40 

5  1 

44 

47 

1 

FOREST  GLEN 

MAX 

56 

57 

58 

54 

58 

56 

54 

54 

52 

56 

49 

51 

52 

55 

48 

48 

45 

41 

45 

50 

57 

55 

46 

5C 

53 

53 

51 

46 

46 

45 

51 

,5 

MIN 

22 

23 

2  2 

22 

2  3 

3  2 

38 

36 

37 

40 

42 

39 

34 

32 

35 

20 

30 

S 

FORT  BIDWELL 

MAX 

45 

42 

45 

46 

55 

55 

50 

56 

57 

51 

45 

43 

45 

45 

45 

47 

45 

42 

45 

40 

43 

42 

48 

52 

47 

45 

46 

50 

43 

66 

47 

,2 

MIN 

20 

27 

20 

18 

22 

28 

34 

38 

28 

28 

20 

17 

23 

2 

FORT  BRAGG 

MAX 

66 

63 

63 

67 

62 

63 

63 

61 

58 

63 

64 

60 

60 

60 

56 

58 

60 

56 

56 

57 

59 

69 

66 

65 

62 

59 

61 

65 

62 

66 

61 

■  7 

MIN 

46 

41 

39 

36 

39 

38 

41 

47 

49 

51 

43 

46 

53 

53 

42 

43 

42 

41 

43 

S 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

63 

65 

62 

57 

62 

63 

59 

60 

60 

60 

58 

56 

57 

59 

65 

67 

63 

61 

60 

64 

63 

62 

64 

63 

61 

,1 

MIN 

41 

36 

34 

4  1 

49 

46 

47 

40 

5 1 

56 

44 

41 

41 

41 

40 

33 

41 

4 

FORT   JONES  RS 

MAX 

56 

52 

52 

54 

57 

56 

56 

60 

56 

51 

45 

46 

50 

50 

55 

60 

35 

42 

45 

59 

50 

49 

54 

55 

53 

50 

50 

56 

56 

50 

52 

1 

MIN 

26 

23 

22 

1 8 

1 8 

18 

22 

26 

2  5 

31 

35 

36 

42 

35 

30 

32 

26 

16 

26 

4 

FORT  ROSS 

MAX 

67 

68 

66 

64 

65 

64 

60 

63 

62 

67 

64 

63 

62 

64 

62 

63 

56 

62 

60 

72 

66 

64 

66 

64 

69 

68 

66 

64 

70 

64 

3 

MIN 

49 

42 

42 

42 

42 

42 

53 

44 

56 

44 

45 

42 

48 

5 1 

40 

40 

44 

44 

7 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

75 

53 

61 

64 

65 

65 

66 

66 

69 

68 

65 

67 

65 

63 

56 

57 

59 

56 

59 

66 

60 

62 

62 

64 

66 

66 

65 

62 

67 

66 

63 

« 

MIN 

45 

41 

38 

44 

39 

39 

43 

40 

45 

45 

46 

46 

41 

36 

33 

34 

40 

2 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

76 

75 

53 

60 

63 

63 

65 

65 

66 

68 

68 

66 

68 

66 

63 

58 

58 

59 

57 

65 

62 

64 

62 

64 

66 

65 

64 

62 

68 

63 

9 

MIN 

45 

38 

38 

38 

40 

37 

38 

44 

39 

39 

39 

43 

43 

46 

35 

35 

33 

37 

39 

2 

GIANT  FOREST 

MAX 

50 

40 

34 

33 

35 

33 

37 

39 

41 

41 

46 

36 

42 

44 

39 

3  ? 

29 

32 

39 

42 

42 

44 

44 

45 

47 

47 

46 

46 

45 

45 

40 

5 

MIN 

24 

19 

16 

16 

20 

19 

28 

29 

29 

30 

29 

26 

19 

16 

2 1 

29 

26 

2 

GILROY 

MAX 

63 

67 

64 

65 

64 

66 

70 

66 

70 

72 

64 

66 

66 

68 

64 

62 

58 

59 

63 

64 

69 

72 

71 

68 

71 

73 

72 

70 

66 

74 

67 

7 

MIN 

45 

44 

36 

42 

44 

47 

39 

36 

29 

36 

47 

51 

31 

3  0 

30 

31 

3  2 

29 

26 

37 

3 

GLENNVILLE 

MAX 

66 

57 

56 

54 

51 

53 

62 

59 

66 

67 

53 

68 

56 

66 

48 

56 

55 

54 

59 

62 

66 

79 

76 

68 

66 

68 

65 

66 

60 

7 

MIN 

32 

41 

3  0 

2  3 

24 

23 

25 

2  9 

27 

30 

32 

30 

32 

41 

36 

31 

27 

32 

29 

B 

GRANT  GROVE 

MAX 

55 

50 

33 

35 

36 

35 

36 

47 

46 

54 

50 

42 

46 

46 

36 

38 

30 

34 

44 

45 

53 

53 

46 

61 

65 

63 

56 

50 

52 

54 

46i 

6 

MIN 

34 

33 

22 

17 

1  a 

1  e 

19 

25 

28 

29 

28 

28 

29 

30 

24 

18 

16 

30 

26i 

8 

GRASS  VALLEY 

MAX 

70 

64 

58 

53 

54 

59 

58 

66 

56 

58 

55 

64 

52 

50 

52 

49 

60 

60 

46 

55 

62 

61 

60 

60 

69 

70 

72 

60 

63 

63 

59. 

4 

MIN 

43 

39 

36 

3  3 

32 

33 

j4 

36 

39 

40 

39 

39 

43 

40 

34 

32 

33 

39 

37 

4 

GRATON    1  W 

MAX 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

55 

61 

60 

62 

60 

55 

62 

62 

60 

57 

54 

52 

60 

60 

65 

61 

61 

61 

61 

71 

63 

64 

60 

59 

60i 

< 

MIN 

43 

40 

35 

32 

32 

32 

32 

49 

40 

45 

35 

50 

51 

47 

36 

40 

35 

45 

47 

44 

39 

34 

31 

37 

34 

34 

34 

31 

32 

31 

38i 

1 

HAIWEE 

MAX 

62 

63 

44 

44 

62 

52 

52 

62 

5  2 

64 

58 

56. 

9 

MIN 

44 

42 

34 

33 

34 

34 

35 

34 

38 

40 

39 

36 

40 

35 

32 

30 

30 

28 

30 

32 

37 

32 

30 

40 

36 

35 

35 

30 

33 

26 

34. 

5 

HALF   MOON   BAY  2  NNW 

MAX 

63 

64 

61 

61 

62 

65 

63 

62 

64 

63 

62 

62 

60 

60 

61 

57 

57 

56 

57 

63 

62 

66 

66 

64 

64 

64 

69 

68 

65 

65 

62. 

6 

MIN 

5? 

48 

42 

41 

40 

42 

44 

50 

46 

48 

45 

52 

54 

53 

49 

53 

43 

51 

52 

46 

47 

54 

39 

40 

41 

45 

44 

45 

38 

45 

46. 

3 

See  Felerence  Notes  Following  Station 
-  352  - 


Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMILTON  AFB 

MAX 

67 

64 

56 

61 

61 

62 

58 

62 

61 

65 

62 

60 

63 

62 

60 

65 

55 

55 

69 

58 

66 

62 

60 

60 

61 

63 

64 

61 

60 

61 

60 

9 

MIN 

50 

45 

44 

40 

37 

39 

36 

50 

43 

50 

42 

51 

54 

49 

44 

48 

51 

51 

47 

43 

39 

38 

40 

40 

39 

36 

37 

36 

43 

4 

HAMILTON  AFB  1  E 

66 

65 

63 

61 

61 

62 

61 

65 

64 

65 

65 

61 

63 

63 

60 

58 

56 

55 

59 

58 

68 

66 

60 

61 

62 

64 

68 

68 

61 

63 

62 

MtN 

44 

41 

37 

33 

33 

33 

33 

51 

39 

44 

38 

51 

52 

49 

41 

42 

36 

47 

49 

47 

41 

36 

32 

33 

32 

33 

35 

30 

33 

35 

39 

3 

MANFORO 

76 

47 

63 

67 

64 

65 

65 

67 

69 

70 

66 

67 

66 

63 

60 

60 

61 

61 

60 

65 

62 

65 

61 

64 

63 

67 

65 

64 

68 

66 

64 

3 

MIN 

41 

41 

40 

37 

45 

35 

36 

42 

36 

43 

46 

41 

44 

49 

37 

38 

44 

51 

45 

37 

34 

30 

32 

34 

32 

31 

29 

30 

38 

2 

HAPPY  CAMP  RS 

66 

65 

65 

60 

59 

60 

57 

63 

52 

49 

55 

55 

55 

54 

48 

44 

50 

56 

58 

59 

51 

55 

55 

55 

50 

46 

55 

6 

MIN 

35 

31 

28 

28 

28 

28 

27 

40 

40 

44 

44 

42 

39 

32 

32 

44 

35 

29 

34 

34 

27 

27 

26 

27 

33 

4 

HAT  CREEK  PH  1 

62 

55 

52 

51 

57 

59 

52 

55 

55 

55 

56 

49 

52 

50 

42 

49 

39 

44 

54 

51 

53 

58 

60 

55 

54 

52 

» 9 

MIN 

23 

27 

19 

18 

17 

20 

24 

22 

25 

28 

32 

39 

31 

24 

21 

32 

36 

26 

19 

16 

19 

22 

21 

16 

14 

23 

6 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

71 

74 

69 

64 

65 

62 

66 

70 

70 

74 

78 

74 

73 

75 

69 

67 

66 

60 

66 

69 

75 

64 

62 

72 

73 

77 

77 

66 

69 

61 

69 

.3 

MIN 

49 

51 

50 

40 

43 

46 

39 

40 

48 

43 

43 

47 

45 

48 

47 

36 

37 

40 

41 

46 

49 

41 

40 

37 

41 

35 

42 

40 

43 

.3 

HEALDSBURG 

64 

61 

67 

64 

69 

65 

59 

66 

62 

65 

63 

59 

65 

62 

61 

60 

66 

56 

64 

60 

72 

66 

64 

66 

65 

76 

67 

66 

65 

66 

64 

0 

MIN 

45 

41 

37 

35 

35 

34 

36 

50 

43 

46 

36 

51 

55 

47 

41 

47 

49 

48 

42 

33 

33 

33 

36 

38 

37 

35 

31 

33 

40 

6 

HENSHAW  DAM 

60 

62 

53 

52 

54 

52 

57 

63 

64 

68 

68 

60 

61 

62 

73 

54 

53 

55 

61 

65 

69 

62 

57 

68 

70 

72 

69 

64 

67 

61 

MIN 

48 

48 

42 

39 

42 

33 

30 

31 

31 

31 

31 

32 

33 

33 

34 

26 

30 

34 

31 

37 

31 

31 

40 

28 

26 

25 

30 

45 

33 

9 

HETCH  HETCHV 

68 

67 

48 

42 

46 

52 

56 

57 

61 

60 

59 

57 

54 

50 

50 

49 

41 

49 

47 

58 

59 

60 

65 

64 

65 

69 

58 

60 

55 

8 

MIN 

37 

38 

29 

30 

28 

27 

27 

31 

31 

32 

31 

32 

38 

36 

30 

28 

37 

34 

34 

34 

40 

36 

33 

32 

33 

35 

32 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

47 

41 

27 

30 

30 

39 

47 

43 

48 

46 

45 

43 

45 

40 

31 

27 

32 

41 

47 

50 

50 

45 

60 

61 

60 

57 

51 

51 

50 

52 

44 

5 

MIN 

32 

27 

21 

20 

23 

19 

26 

30 

28 

29 

26 

31 

30 

30 

21 

26 

30 

30 

26 

27 

34 

35 

34 

32 

28 

26 

26 

27 

26 

lOR  I A 

68 

56 

53 

55 

53 

59 

61 

59 

63 

62 

59 

63 

59 

55 

52 

46 

52 

54 

55 

61 

57 

54 

62 

66 

70 

66 

62 

63 

64 

59 

3 

MIN 

42 

27 

31 

32 

30 

32 

33 

38 

34 

34 

36 

35 

38 

41 

31 

35 

37 

33 

37 

34 

33 

36 

39 

41 

36 

37 

32 

38 

34 

7 

tnvi  1  u  T t  n  DC 
lUTLLWiLU  Kb 

56 

49 

44 

44 

41 

49 

59 

61 

63 

64 

62 

58 

61 

54 

45 

41 

46 

60 

63 

68 

65 

53 

65 

71 

71 

70 

63 

61 

61 

68 

57 

9 

MIN 

31 

27 

28 

25 

26 

21 

24 

26 

25 

27 

26 

27 

29 

32 

28 

22 

22 

31 

36 

40 

39 

36 

32 

29 

26 

26 

31 

41 

28 

7 

T  UDC  D  t  A  1 

79 

74 

72 

70 

■70 

70 

74 

75 

78 

81 

79 

77 

77 

75 

73 

71 

68 

70 

72 

78 

73 

66 

75 

77 

82 

79 

75 

72 

69 

68 

74 

0 

MIN 

58 

61 

57 

48 

51 

45 

45 

46 

48 

50 

49 

50 

49 

49 

53 

41 

41 

45 

45 

46 

40 

40 

44 

43 

42 

40 

39 

37 

46 

6 

INDEPENDENCE 

73 

69 

48 

49 

58 

60 

63 

61 

65 

53 

55 

60 

64 

55 

71 

66 

68 

63 

MIN 

40 

36 

33 

32 

26 

36 

33 

39 

31 

25 

27 

31 

35 

29 

31 

30 

32 

26 

INDIO  us  DATE  GARDEN 

75 

80 

79 

72 

71 

72 

76 

78 

78 

81 

81 

81 

81 

80 

76 

70 

74 

69 

73 

76 

81 

74 

70 

78 

77 

67 

79 

80 

78 

MIN 

55 

58 

55 

39 

44 

42 

44 

45 

48 

50 

41 

49 

47 

42 

49 

35 

41 

38 

45 

39 

35 

35 

41 

37 

45 

34 

37 

31 

42 

9 

INYOKERN 

74 

66 

55 

55 

53 

63 

64 

65 

70 

74 

69 

70 

61 

70 

60 

67 

58 

58 

63 

68 

61 

61 

66 

70 

70 

73 

62 

62 

60 

63 

9 

MIN 

42 

44 

37 

33 

38 

33 

31 

38 

35 

34 

45 

37 

38 

43 

36 

33 

35 

26 

32 

33 

38 

37 

29 

33 

34 

34 

34 

28 

29 

21 

34 

7 

T  DAM  UTU 

1  KOn   M  I  N 

70 

72 

72 

68 

65 

61 

59 

69 

71 

75 

76 

75 

71 

71 

71 

66 

63 

61 

65 

67 

73 

61 

61 

70 

75 

76 

72 

64 

67 

MIN 

56 

57 

49 

48 

48 

42 

45 

46 

51 

50 

50 

51 

53 

53 

55 

49 

46 

42 

42 

44 

51 

47 

45 

51 

45 

43 

47 

42 

41 

43 

47 

8 

^C99  VAL.LCT 

48 

44 

44 

46 

54 

58 

53 

50 

56 

50 

42 

38 

44 

40 

38 

40 

36 

35 

40 

42 

44 

52 

61 

65 

64 

54 

48 

44 

43 

52 

MIN 

21 

26 

24 

18 

22 

20 

25 

32 

24 

36 

26 

32 

32 

28 

18 

1  8 

16 

25 

30 

30 

17 

17 

24 

27 

30 

26 

17 

26 

14 

20 

24 

1 

mt^C    TCI  Akin 

joicc  Island 

62 

64 

65 

57 

64 

65 

65 

62 

56 

63 

62 

61 

57 

55 

49 

60 

61 

66 

62 

62 

62 

64 

68 

64 

66 

62 

65 

61 

6 

MIN 

34 

35 

35 

36 

50 

41 

49 

44 

50 

54 

50 

44 

45 

48 

43 

44 

43 

32 

32 

33 

32 

42 

32 

46 

31 

40 

8 

JULIAN  WYNOLA 

58 

52 

49 

46 

49 

53 

60 

61 

63 

65 

57 

57 

62 

49 

50 

47 

51 

58 

62 

63 

60 

49 

62 

66 

67 

65 

60 

63 

50 

57 

57 

0 

MIN 

46 

45 

38 

39 

38 

27 

26 

29 

32 

29 

27 

28 

30 

30 

31 

24 

28 

41 

30 

39 

26 

41 

50 

28 

40 

27 

35 

40 

33 

4 

KENTFIELD 

MAX 

66 

66 

61 

59 

61 

62 

63 

58 

63 

61 

63 

61 

61 

64 

61 

66 

55 

56 

61 

60 

62 

65 

62 

54 

60 

62 

62 

63 

61 

61 

61 

0 

MIN 

45 

41 

39 

35 

35 

35 

36 

44 

40 

45 

42 

41 

53 

52 

46 

43 

47 

47 

42 

34 

33 

36 

37 

38 

35 

32 

33 

34 

40 

1 

KERN  RIVER  PH  1 

73 

67 

63 

60 

63 

65 

66 

66 

68 

72 

65 

63 

62 

61 

57 

56 

56 

63 

60 

59 

69 

63 

66 

67 

72 

66 

65 

65 

71 

70 

64 

6 

MIN 

65 

51 

43 

45 

50 

44 

47 

49 

49 

56 

52 

46 

50 

53 

47 

44 

50 

54 

54 

4  3 

48 

45 

46 

54 

51 

48 

44 

55 

48 

7 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

72 

64 

63 

55 

56 

66 

67 

67 

70 

79 

63 

66 

67 

64 

55 

53 

57 

66 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

78 

73 

66 

65 

66 

65 

65 

8 

MIN 

39 

40 

35 

35 

38 

32 

30 

34 

32 

39 

37 

33 

37 

40 

37 

29 

43 

37 

39 

37 

31 

30 

43 

30 

35 

30 

36 

36 

36 

2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

M*N 

77 

75 

53 

60 

62 

65 

64 

66 

66 

68 

69 

67 

66 

68 

66 

59 

59 

60 

63 

61 

64 

64 

66 

64 

65 

67 

66 

64 

64 

49 

49 

40 

41 

47 

43 

39 

45 

47 

43 

45 

51 

49 

53 

40 

36 

49 

53 

52 

46 

34 

36 

36 

42 

41 

38 

36 

33 

43 

1 

Kcl  1  LtriflN  b  1  A 

78 

66 

61 

63 

64 

67 

67 

69 

69 

71 

66 

70 

69 

65 

62 

60 

62 

64 

62 

67 

64 

67 

66 

66 

70 

70 

64 

66 

68 

MIN 

58 

43 

41 

45 

46 

46 

40 

48 

49 

49 

48 

49 

52 

53 

41 

45 

49 

53 

51 

45 

40 

44 

44 

47 

44 

46 

42 

40 

46 

0 

IffU^  /"TTV 

KINu  L i  f  ' 

68 

60 

66 

68 

66 

70 

68 

72 

73 

69 

67 

70 

67 

65 

62 

56 

62 

67 

69 

70 

71 

73 

65 

72 

75 

76 

73 

72 

77 

MIN 

47 

47 

33 

30 

32 

30 

30 

45 

41 

37 

46 

41 

46 

50 

31 

41 

42 

51 

48 

31 

30 

29 

31 

31 

30 

28 

29 

34 

37 

0 

klamath 

68 

68 

64 

60 

65 

63 

51 

66 

59 

56 

56 

58 

56 

58 

55 

55 

48 

51 

56 

62 

60 

65 

64 

58 

58 

60 

59 

59 

65 

62 

59 

7 

MIN 

39 

33 

33 

35 

34 

37 

38 

49 

42 

48 

44 

49 

41 

44 

41 

46 

42 

51 

40 

39 

39 

36 

39 

36 

35 

36 

36 

34 

40 

0 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

66 

67 

64 

66 

65 

68 

67 

70 

69 

67 

66 

66 

66 

65 

68 

66 

66 

72 

75 

75 

75 

74 

65 

65 

77 

76 

68 

7 

MIN 

57 

56 

56 

46 

45 

41 

43 

45 

45 

48 

45 

50 

50 

53 

40 

43 

45 

40 

42 

44 

41 

46 

42 

40 

40 

45 

2 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

52 

48 

40 

39 

35 

44 

54 

53 

52 

56 

49 

48 

55 

52 

43 

40 

40 

49 

53 

54 

45 

45 

55 

64 

58 

57 

48 

54 

46 

42 

49 

0 

MIN 

37 

38 

29 

28 

31 

28 

27 

30 

32 

34 

33 

29 

38 

36 

29 

25 

36 

33 

34 

28 

35 

35 

36 

34 

31 

28 

35 

22 

31 

5 

LA KE  CITY 

MAX 

57 

49 

51 

48 

40 

56 

58 

61 

62 

60 

59 

52 

51 

47 

48 

41 

37 

39 

46 

40 

40 

40 

60 

52 

49 

50 

43 

46 

44 

4 1 

48 

6 

MIN 

31 

29 

27 

12 

20 

18 

12 

23 

29 

32 

33 

33 

34 

26 

18 

11 

29 

20 

18 

12 

16 

18 

16 

26 

12 

12 

10 

15 

21 

1 

LAKEPOR  T 

MAX 

6? 

57 

57 

58 

60 

58 

54 

58 

69 

64 

60 

60 

63 

61 

58 

57 

55 

56 

55 

67 

66 

61 

63 

60 

61 

65 

61 

59 

56 

2 

MIN 

40 

36 

32 

30 

30 

38 

32 

46 

29 

33 

49 

46 

49 

43 

50 

46 

44 

44 

33 

29 

28 

29 

29 

32 

28 

30 

29 

24 

35' 

8 

LAKESHORE 

67 

61 

66 

63 

70 

68 

55 

66 

61 

50 

53 

54 

56 

59 

63 

61 

49 

45 

55 

68 

62 

68 

74 

70 

69 

68 

68 

68 

68 

MIN 

48 

43 

36 

30 

33 

32 

34 

45 

39 

45 

42 

36 

39 

32 

32 

30 

30 

39 

43 

44 

40 

4  0 

38 

32 

35 

39 

38 

29 

34 

27 

36. 

8 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

58 

52 

43 

41 

47 

55 

53 

52 

56 

48 

45 

44 

44 

43 

36 

40 

40 

39 

48 

54 

48 

62 

66 

71 

69 

60 

57 

59 

61 

60 

51 

MIN 

32 

26 

29 

24 

26 

24 

23 

34 

31 

29 

27 

31 

36 

31 

23 

23 

36 

29 

30 

28 

31 

31 

31 

29 

34 

26 

27 

25 

28 

3 

66 

63 

64 

60 

63 

65 

70 

68 

70 

70 

67 

69 

68 

63 

63 

6? 

64 

68 

70 

78 

78 

67 

73 

60 

84 

74 

73 

71 

75 

MIN 

56 

56 

47 

45 

49 

42 

43 

46 

45 

48 

49 

46 

48 

49 

50 

41 

44 

47 

49 

43 

42 

45 

47 

46 

48 

44 

42 

47 

46 

4 

LANCA  STER 

MAX 

66 

54 

52 

54 

51 

59 

61 

62 

65 

70 

61 

64 

59 

63 

55 

52 

54 

66 

63 

66 

59 

60 

65 

66 

67 

69 

61 

61 

64 

53 

60i 

8 

MIN 

40 

39 

38 

32 

30 

29 

26 

38 

32 

31 

42 

42 

44 

42 

37 

24 

25 

31 

35 

35 

31 

27 

28 

29 

27 

26 

28 

22 

19 

32. 

1 

LAS  PLUMAS 

MAX 

73 

64 

62 

60 

68 

62 

61 

66 

64 

61 

59 

58 

62 

62 

54 

56 

54 

51 

59 

68 

68 

64 

62 

66 

66 

72 

68 

66 

65 

64 

62. 

9 

MIN 

50 

52 

42 

42 

40 

44 

43 

48 

44 

49 

43 

50 

52 

46 

42 

46 

48 

52 

43 

44 

37 

42 

41 

44 

46 

45 

38 

45 

44. 

6 

LE  GRAND 

MAX 

72 

64 

62 

65 

65 

67 

66 

68 

71 

70 

65 

68 

67 

64 

59 

61 

59 

57 

62 

67 

60 

59 

66 

65 

67 

67 

64 

64 

67 

65 

64. 

8 

MIN 

42 

36 

38 

35 

39 

34 

36 

41 

37 

37 

46 

50 

47 

52 

39 

39 

32 

46 

45 

44 

42 

41 

32 

32 

32 

32 

34 

33 

31 

30 

36. 

5 

LEMON  COVE 

MAX 

75 

55 

60 

62 

63 

64 

65 

65 

68 

71 

66 

66 

66 

60 

58 

56 

59 

60 

60 

60 

65 

60 

64 

66 

69 

64 

65 

66 

65 

62 

63. 

5 

MIN 

50 

50 

42 

45 

48 

40 

42 

47 

43 

42 

47 

45 

50 

51 

41 

39 

38 

40 

49 

53 

52 

39 

37 

38 

37 

38 

41 

36 

35 

36 

43. 

0 

LINDSAY 

MAX 

76 

61 

59 

62 

64 

64 

67 

67 

68 

69 

66 

66 

67 

63 

55 

59 

60 

63 

62 

62 

65 

63 

64 

66 

68 

66 

66 

63 

66 

65 

64. 

MIN 

43 

43 

40 

36 

45 

37 

35 

41 

38 

40 

42 

38 

43 

51 

37 

36 

37 

36 

49 

51 

50 

38 

34 

34 

33 

35 

38 

32 

32 

32 

39. 

2 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  195 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVERMORE 

MAX 

7B 

72 

68 

61 

65 

65 

69 

64 

67 

76 

65 

62 

65 

63 

60 

57 

59 

52 

62 

62 

63 

69 

70 

69 

71 

72 

68 

65 

62 

65,5 

MIN 

47 

41 

37 

34 

34 

31 

36 

37 

40 

41 

39 

32 

44 

45 

45 

31 

37.9 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

63 

S9 

SO 

50 

47 

S7 

61 

62 

61 

68 

57 

59 

59 

59 

50 

48 

49 

60 

61 

64 

58 

42 

65 

68 

67 

70 

56 

63 

53 

50 

57.9 

MIN 

41 

37 

32 

34 

33 

38 

39 

40 

45 

39 

34 

34 

31 

32 

45 

38 

38 

3  3 

4 1 

49 

40 

30 

38.5 

LODI 

MAX 

71 

65 

64 

64 

69 

66 

64 

65 

68 

65 

64 

61 

62 

65 

59 

56 

55 

54 

61 

65 

68 

64 

65 

65 

64 

67 

63 

65 

63 

64 

63.6 

MIN 

39 

36 

33 

35 

31 

48 

47 

38 

3  0 

29 

28 

37.4 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

67 

69 

65 

65 

61 

69 

66 

67 

70 

67 

68 

68 

69 

63 

63 

59 

65 

65 

71 

75 

76 

67 

72 

72 

75 

71 

66 

66 

77 

72 

68.1 

MIN 

41 

39 

37 

40 

33 

31 

32 

49 

51 

39 

36 

33 

LONG  BEACH 

MAX 

70 

64 

59 

63 

62 

67 

64 

67 

74 

66 

65 

69 

64 

65 

64 

63 

63 

64 

65 

81 

67 

71 

69 

72 

82 

68 

66 

67 

68 

75 

67.4 

MIN 

45 

39 

4  0 

50 

43 

45.9 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

69 

66 

63 

65 

64 

66 

68 

68 

70 

70 

67 

69 

67 

65 

67 

64 

67 

68 

68 

78 

79 

68 

72 

76 

80 

66 

66 

69 

77 

75 

69.3 

MIN 

61 

56 

5  0 

49 

51 

47 

5 1 

51 

45 

48 

49 

52 

53 

5  0 

47 

4G 

50 

50.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

72 

66 

62 

66 

64 

67 

69 

70 

72 

70 

69 

72 

67 

65 

66 

63 

69 

69 

81 

78 

68 

74 

79 

83 

72 

7C 

72 

76 

76 

70,4 

MIN 

50 

46 

43 

48 

50 

53 

54 

5  1 

47 

51 

51.0 

LOS  BAMOS 

MAX 

7S 

65 

63 

69 

67 

70 

65 

70 

70 

70 

67 

66 

68 

69 

65 

58 

65 

68 

67 

65 

67 

66 

68 

69 

67 

65 

64 

66 

66.6 

MIN 

39 

37 

38 

34 

46 

48 

3  1 

32 

38.6 

LOS  6AT0S 

MAX 

74 

63 

66 

67 

66 

66 

70 

66 

70 

65 

67 

67 

70 

66 

63 

60 

59 

60 

75 

68 

71 

69 

67 

68 

72 

6C 

66 

70 

69 

66.6 

MIN 

46 

4  0 

38 

40 

39 

47 

50 

41 

37 

37 

46 

45 

46 

39 

37 

37 

36 

37 

41.4 

LUCERNE  VALLEY  2  w 

MAX 

68 

64 

53 

56 

56 

58 

63 

68 

68 

71 

63 

64 

64 

65 

59 

60 

66 

68 

66 

78 

69 

72 

7C 

72 

7C 

63 

62 

63 

64.5 

MIN 

23 

24 

22 

19 

19 

20 

19 

2  0 

2  0 

20 

2  0 

14 

22.? 

MADERA 

MAX 

77 

74 

52 

63 

66 

66 

67 

67 

69 

69 

71 

66 

69 

61 

64 

59 

60 

60 

65 

60 

64 

63 

65 

67 

67 

65 

65 

66 

64.6 

MIN 

42 

31 

33 

39 

45 

45 

42 

28 

3  2 

35 

36 

33 

39.7 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 

70 

70 

59 

62 

67 

65 

60 

65 

67 

65 

62 

69 

67 

64 

59 

56 

60 

66 

66 

65 

65 

63 

63 

69 

66 

66 

61 

62 

63. < 

MIN 

38 

39 

46 

48 

45 

49 

36 

32 

34 

33 

3  1 

45 

36 

32 

37 

41.1 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

53 

45 

36 

37 

41 

44 

53 

47 

44 

47 

42 

38 

41 

44 

34 

32 

35 

39 

47 

47 

58 

60 

60 

57 

46 

47 

47 

56 

44. t 

MIN 

17 

19 

25 

28 

31 

25 

28 

29 

30 

30 

22 

?6.C 

MARICOPA 

MAX 

74 

64 

64 

63 

62 

64 

65 

66 

67 

71 

65 

67 

68 

66 

55 

60 

64 

66 

64 

67 

62 

64 

66 

70 

65 

66 

65 

69 

69 

65.1 

MIN 

40 

39 

4  0 

40 

42.6 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

68 

68 

68 

60 

63 

45 

66 

57 

65 

63 

65 

62 

61 

66 

61 

60 

59 

57 

52 

58 

61 

67 

62 

61 

60 

65 

67 

67 

65 

63 

62 . 1 

MIN 

4  0 

37 

43 

37 

4  1 

47 

45 

36 

42.; 

MARVSVILLE 

MAX 

76 

71 

65 

59 

63 

67 

66 

62 

66 

64 

61 

61 

58 

61 

65 

59 

58 

55 

60 

67 

67 

65 

65 

60 

65 

72 

66 

66 

65 

63.1 

MIN 

4  0 

50 

37 

36 

45 

47 

35 

40.  E 

MC  CLOUD 

MAX 

63 

56 

51 

55 

54 

59 

62 

48 

55 

55 

45 

46 

45 

48 

48 

37 

37 

46 

53 

51 

61 

68 

68 

65 

58 

56 

57 

56 

53.; 

MIN 

21 

23 

28 

32 

31 

22 

2  3 

27 

28 

25 

20 

20 

17 

25.! 

MECCA  3  SE 

MAX 

74 

79 

75 

72 

69 

69 

71 

74 

74 

81 

76 

79 

80 

74 

72 

69 

69 

70 

73 

75 

69 

72 

71 

71 

8C 

77 

74 

70 

73.2 

MIN 

53 

54 

57 

42 

45 

46 

42 

36 

38 

40 

48 

40 

38 

36 

39 

31 

43.2 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

70 

65 

61 

65 

68 

69 

68 

68 

69 

57 

65 

67 

68 

67 

65 

57 

63 

66 

63 

63 

65 

63 

66 

65 

67 

64 

66 

65.2 

MIN 

36 

36 

39 

33 

31 

48 

4 1 

45 

3  2 

3  3 

32 

32 

29 

29 

23 

36.; 

MIDDLEHATER 

MAX 

73 

70 

60 

60 

62 

62 

63 

65 

65 

66 

64 

60 

62 

60 

60 

63 

62 

63 

63 

62 

63 

61 

63 

60 

59 

61 

65 

64 

62.! 

MIN 

38 

38 

38 

44 

50 

36 

39 

40 

40 

40 

35 

40.- 

MILL  CREEK  2 

MAX 

60 

57 

49 

51 

51 

57 

60 

62 

67 

67 

56 

58 

59 

54 

51 

51 

58 

63 

70 

69 

60 

69 

74 

74 

73 

66 

65 

61 

62 

60.! 

MIN 

47 

37 

36 

4  0 

4  2 

50 

48 

36 

40 

43.1 

MINERAL 

MAX 

63 

53 

43 

48 

45 

50 

52 

48 

47 

52 

44 

40 

46 

47 

39 

38 

36 

36 

42 

48 

43 

52 

59 

60 

60 

57 

48 

52 

48 

47, ( 

MIN 

29 

2  7 

2 1 

26 

2 1 

20 

22 

28 

23 

27. ( 

MODESTO 

MAX 

70 

64 

59 

65 

62 

66 

64 

65 

69 

64 

64 

63 

64 

64 

58 

59 

58 

55 

61 

65 

66 

65 

63 

63 

64 

67 

62 

62 

63 

62 

63,; 

MIN 

45 

42 

4  0 

37 

35 

46 

39 

40 

38 

34 

31 

39.; 

MONO  LAKE 

MAX 

56 

45 

39 

40 

39 

43 

48 

52 

51 

52 

50 

52 

60 

50 

39 

37 

36 

48 

58 

56 

46 

46 

51 

56 

57 

51 

48 

54 

48 

47 

48,! 

MIN 

23 

21 

20 

32 

22 

27,1 

MONTEREY 

MAX 

65 

65 

67 

65 

65 

69 

65 

70 

71 

65 

65 

68 

62 

64 

62 

57 

63 

67 

70 

72 

69 

67 

70 

74 

72 

70 

76 

71 

66,! 

MIN 

47 

45 

42 

5  0 

50 

48 

48 

49 

47 

51 

46,! 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

59 

67 

65 

65 

65 

65 

69 

73 

68 

70 

65 

MIN 

45 

45 

39 

34 

35 

37 

38 

42 

33 

40 

32 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

52 

53 

49 

45 

40 

49 

51 

52 

54 

55 

54 

55 

57 

52 

49 

43 

42 

49 

56 

55 

47 

45 

54 

59 

62 

60 

60 

55 

45 

46 

51,: 

MIN 

32 

30 

24 

34 

35 

29 

27 

29 

3  2 

39 

36 

34 

30 

29 

32. ^ 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

64 

66 

53 

55 

58 

63 

63 

64 

62 

60 

61 

60 

60 

53 

54 

52 

53 

50 

52 

65 

57 

67 

65 

69 

80 

64 

66 

64 

65 

60, (i 

MIN 

42 

38 

40 

42 

42 

45 

45 

35 

3  1 

49 

45 

50 

51 

41 

42, i 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

61 

45 

45 

49 

48 

53 

52 

51 

56 

48 

48 

48 

48 

47 

40 

49 

51 

56 

54 

57 

59 

66 

70 

61 

61 

61 

60 

63 

53,1' 

MIN 

31 

32 

35 

43 

43 

38 

42 

49 

56 

4  7 

41 

47 

49 

39,7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

51 

46 

43 

45 

45 

51 

55 

47 

43 

48 

46 

41 

41 

34 

44 

38 

42 

42 

48 

54 

57 

54 

45 

48 

50 

49 

46.1' 

MIN 

19 

1 5 

30 

22 

20 

27 

22 

31 

20 

1  5 

1 6 

20 

18 

2  2 

14 

20 

10 

19, P 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

51 

49 

47 

48 

55 

58 

49 

57 

56 

44 

45 

43 

47 

46 

46 

45 

38 

38 

46 

50 

47 

48 

53 

58 

55 

48 

47 

50 

52 

58 

49,1 

MIN 

2  5 

21 

24 

33 

34 

3  3 

25 

2  2 

28 

3 1 

29 

23 

22 

27. ( 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

48 

45 

38 

41 

43 

48 

56 

57 

60 

59 

54 

54 

54 

51 

46 

53 

60 

64 

59 

47 

62 

70 

70 

62 

59 

58 

56 

57 

53.! 

MIN 

27 

27 

34 

44 

42 

3  2 

4  0 

53 

52 

40 

38.; 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

75 

66 

62 

65 

65 

67 

68 

71 

72 

70 

68 

70 

68 

66 

62 

67 

70 

70 

69 

70 

71 

75 

76 

75 

72 

73 

74 

72 

68. < 

MIN 

36 

33 

36 

46 

50 

48 

33 

3  3 

33 

34 

34 

33 

32 

3  3 

29 

38.; 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

69 

67 

67 

64 

66 

65 

60 

67 

64 

65 

64 

60 

63 

64 

63 

61 

60 

64 

61 

64 

66 

67 

64 

70 

69 

71 

65 

70 

67 

65. <■ 

MIN 

38 

35 

34 

48 

44 

47 

46 

3  3 

34 

35 

36 

41 

40.1 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

69 

72 

65 

64 

60 

59 

65 

65 

71 

70 

72 

71 

72 

71 

63 

62 

66 

70 

59 

60 

68 

73 

73 

69 

61 

63 

58 

60 

65,1! 

MIN 

43 

48 

56 

48 

45 

41 

39 

40 

45 

48 

46 

49 

45 

42 

47 

41 

46,: 

NEVADA  CITY 

MAX 

64 

60 

50 

49 

50 

56 

54 

55 

55 

56 

50 

51 

53 

51 

50 

4R 

47 

48 

45 

55 

58 

58 

55 

55 

61 

63 

67 

55 

58 

57 

54,! 

MIN 

35 

37 

26 

29 

26 

26 

25 

3  0 

26 

29 

26 

30,; 

NEWARK 

MAX 

69 

70 

68 

64 

66 

65 

68 

65 

68 

62 

61 

54 

63 

66 

68 

68 

67 

68 

68 

MIN 

NEWMAN 

MAX 

73 

67 

70 

69 

72 

68 

70 

71 

72 

66 

70 

68 

62 

63 

62 

69 

69 

67 

65 

67 

70 

72 

66 

65 

67 

66 

67,! 

nlN 

41 

44 

3fi 

40 

35 

35 

48 

46 

39 

48 

48 

52 

35 

37 

35 

48 

43 

40 

33 

34 

31 

37 

43 

40 

31 

35 

39,? 

NEWPORT  aEACH  HARBOR 

MAX 

67 

65 

66 

63 

65 

64 

66 

65 

66 

66 

67 

67 

65 

65 

ft-! 

63 

67 

65 

65 

68 

75 

72 

65 

67 

69 

62 

61 

64 

76 

70 

66,;' 

rilN 

61 

56 

58 

49 

49 

47 

48 

49 

47 

50 

57 

51 

55 

57 

56 

48 

43 

40 

46 

47 

50 

56 

47 

41 

48 

47 

48 

52 

45 

45 

49. f 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

69 

62 

48 

52 

61 

58 

59 

55 

50 

50 

52 

49 

52 

57 

60 

65 

70 

74 

66 

63 

62 

66 

59 

.1 

MIN 

42 

31 

31 

32 

31 

39 

44 

33 

30 

26 

37 

34 

39 

39 

32 

32 

33 

35 

34 

34 

30 

32 

3* 

.1 

NORTH  HOLLVWOOO 

66 

65 

62 

64 

64 

70 

69 

71 

68 

64 

66 

63 

71 

68 

83 

76 

72 

85 

75 

■72 

79 

.4 

MIN 

58 

55 

41 

43 

44 

39 

40 

44 

58 

46 

43 

47 

38 

47 

46 

46 

64 

42 

38 

35 

Oakdale  woodward  dam 

73 

70 

62 

60 

64 

63 

65 

63 

65 

67 

63 

63 

62 

61 

65 

58 

57 

54 

60 

64 

61 

64 

63 

63 

64 

64 

61 

64 

63 

•  0 

MIN 

36 

41 

35 

34 

40 

40 

44 

41 

40 

40 

45 

50 

51 

36 

35 

40 

45 

38 

42 

34 

34 

33 

33 

32 

38 

32 

33 

31 

38 

.6 

OAKLA  ND 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

62 

62 

60 

63 

62 

59 

57 

55 

64 

65 

65 

65 

69 

68 

72 

70 

69 

68 

69 

62 

.0 

MIN 

42 

43 

50 

45 

44 

45 

44 

45 

50 

50 

43 

42 

45 

47 

46 

46 

43 

42 

44 

44 

45 

43 

44 

42 

50 

45 

.0 

OAKLAND  WB  AP 

66 

64 

62 

62 

65 

63 

61 

64 

65 

64 

62 

61 

62 

64 

60 

58 

57 

54 

60 

61 

67 

64 

64 

63 

63 

65 

67 

68 

66 

61 

62 

.8 

MIN 

51 

51 

40 

41 

40 

40 

42 

49 

43 

50 

43 

53 

56 

48 

44 

43 

40 

48 

50 

48 

48 

43 

39 

38 

39 

39 

41 

38 

40 

41 

■  44 

.2 

0CEAN5IDE  PENDLETON 

68 

66 

64 

65 

64 

64 

64 

64 

66 

66 

67 

67 

66 

64 

64 

63 

64 

65 

64 

67 

79 

71 

67 

65 

70 

67 

63 

64 

69 

78 

66 

.6 

MIN 

59 

58 

49 

49 

47 

44 

44 

44 

46 

47 

55 

47 

47 

48 

47 

44 

42 

41 

44 

41 

48 

50 

44 

44 

44 

45 

45 

41 

39 

44 

46 

.2 

OJA  I 

73 

62 

64 

66 

66 

69 

70 

71 

77 

74 

71 

75 

72 

66 

65 

60 

66 

70 

74 

B2 

77 

72 

SO 

85 

85 

75 

70 

73 

80 

72 

.2 

MIN 

46 

52 

36 

39 

41 

35 

36 

36 

38 

39 

38 

40 

46 

43 

37 

35 

32 

34 

40 

42 

41 

43 

35 

39 

39 

37 

34 

36 

34 

31 

38 

•  5 

0PID5  CAMP  FC  5T  BE 

53 

45 

40 

40 

40 

44 

48 

49 

54 

54 

48 

55 

57 

54 

45 

40 

39 

54 

52 

52 

.2 

MIN 

42 

40 

30 

30 

30 

34 

32 

35 

41 

39 

30 

37 

42 

37 

33 

34 

31 

40 

39 

44 

37 

36 

.0 

75 

75 

55 

60 

62 

62 

64 

65 

65 

68 

68 

63 

65 

65 

61 

54 

56 

58 

58 

68 

62 

64 

61 

62 

65 

69 

65 

66 

66 

63 

.5 

MIN 

47 

46 

46 

37 

45 

38 

39 

42 

39 

41 

42 

40 

43 

50 

39 

37 

34 

41 

49 

51 

51 

37 

36 

37 

36 

36 

38 

35 

35 

32 

40 

.6 

64 

64 

63 

60 

58 

60 

52 

66 

59 

57 

52 

56 

59 

53 

54 

54 

48 

51 

56 

58 

57 

56 

60 

56 

56 

56 

67 

56 

57 

56 

.9 

MIN 

36 

31 

30 

33 

39 

35 

37 

47 

39 

49 

43 

48 

52 

41 

42 

42 

38 

37 

45 

51 

42 

37 

38 

33 

33 

34 

33 

33 

36 

34 

38 

.9 

ORINDA  BOWMAN 

71 

69 

58 

62 

64 

65 

59 

65 

69 

62 

61 

59 

60 

62 

59 

56 

57 

52 

62 

65 

66 

66 

66 

63 

63 

71 

64 

64 

65 

63 

63 

.1 

MIN 

41 

36 

30 

31 

32 

31 

33 

47 

35 

44 

36 

49 

50 

47 

36 

36 

31 

44 

46 

41 

37 

32 

30 

32 

32 

34 

31 

29 

30 

31 

36 

.5 

ORLA  ND 

75 

66 

64 

64 

61 

67 

63 

57 

64 

59 

63 

58 

55 

66 

63 

56 

56 

52 

49 

58 

67 

62 

65 

62 

65 

65 

71 

65 

67 

65 

62 

5 

MIN 

54 

47 

47 

36 

38 

33 

34 

39 

36 

41 

36 

48 

50 

44 

36 

3  3 

35 

41 

44 

44 

45 

43 

32 

34 

34 

36 

47 

33 

46 

31 

40 

.0 

ORLEANS 

66 

65 

64 

65 

60 

59 

50 

65 

55 

52 

51 

50 

57 

55 

50 

56 

46 

47 

54 

60 

60 

56 

56 

54 

53 

60 

55 

55 

52 

0 

MIN 

36 

31 

30 

31 

32 

35 

37 

43 

42 

42 

45 

46 

60 

43 

42 

39 

40 

40 

45 

46 

38 

32 

35 

37 

38 

41 

31 

32 

30 

31 

38 

.0 

UKUvlLLC  1 

74 

70 

66 

59 

62 

66 

64 

60 

66 

63 

62 

60 

59 

62 

62 

66 

57 

55 

58 

61 

66 

69 

65 

62 

64 

67 

72 

67 

67 

63 

6 

MIN 

42 

47 

35 

35 

37 

33 

36 

46 

36 

44 

36 

46 

51 

46 

46 

35 

35 

36 

38 

42 

41 

32 

34 

33 

34 

37 

33 

33 

31 

31 

38 

0 

70 

70 

63 

60 

60 

65 

62 

56 

62 

61 

58 

60 

58 

58 

60 

59 

55 

60 

53 

60 

65 

68 

63 

63 

63 

70 

68 

69 

64 

62 

3 

MIN 

40 

44 

33 

33 

36 

30 

33 

35 

35 

43 

33 

40 

45 

40 

32 

29 

30 

35 

42 

38 

40 

26 

31 

32 

33 

35 

32 

31 

34 

32 

36 

1 

oxnard 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

74 

70 

71 

69 

68 

68 

70 

75 

74 

74 

77 

68 

64 

73 

74 

1 

MIN 

54 

42 

46 

44 

46 

46 

44 

44 

48 

48 

46 

41 

44 

49 

51 

56 

40 

42 

47 

40 

40 

45 

6 

PALMOAL  E 

66 

59 

54 

57 

54 

62 

67 

66 

71 

71 

65 

64 

61 

64 

59 

53 

58 

67 

67 

68 

60 

63 

71 

71 

70 

74 

65 

65 

59 

6 

1 

MIN 

52 

47 

39 

35 

39 

31 

33 

36 

35 

35 

40 

39 

44 

37 

36 

34 

29 

31 

43 

39 

37 

39 

33 

36 

37 

37 

35 

34 

28 

23 

36 

5 

PAL^DALE  CAA  AP 

66 

59 

56 

56 

52 

61 

65 

63 

66 

72 

59 

64 

60 

64 

54 

52 

52 

66 

66 

65 

60 

58 

68 

66 

68 

70 

62 

62 

60 

7 

MIN 

44 

41 

39 

32 

35 

29 

31 

35 

34 

36 

38 

38 

44 

45 

35 

31 

25 

26 

43 

35 

34 

34 

28 

30 

30 

32 

29 

26 

25 

20 

33 

5 

79 

74 

68 

69 

67 

73 

76 

75 

81 

60 

78 

79 

77 

78 

69 

68 

68 

69 

72 

80 

71 

68 

73 

75 

81 

76 

74 

71 

67 

73 

6 

MIN 

52 

52 

52 

41 

41 

39 

40 

42 

48 

45 

44 

44 

44 

44 

45 

41 

41 

36 

37 

43 

46 

48 

46 

38 

39 

40 

44 

37 

43 

30 

42 

7 

OA  1  n     Ml  Tri    ^  T  TV    U  n  1  1 

K A LtJ   ALIU  CI  I'  MALL 

68 

73 

62 

62 

64 

66 

65 

66 

66 

67 

67 

64 

65 

69 

64 

59 

57 

56 

53 

63 

65 

68 

68 

67 

65 

66 

72 

70 

67 

1 

MIN 

48 

47 

39 

36 

38 

35 

36 

51 

49 

43 

41 

51 

52 

54 

43 

44 

35 

52 

52 

49 

50 

41 

34 

35 

35 

37 

39 

35 

40 

35 

42 

5 

PALOMAR  MTN  OBSV 

55 

53 

40 

39 

40 

43 

55 

58 

56 

60 

56 

53 

60 

59 

49 

42 

44 

55 

57 

65 

66 

58 

55 

69 

70 

68 

60 

60 

57 

5 

MIN 

41 

36 

30 

30 

31 

29 

32 

38 

38 

42 

41 

37 

40 

38 

33 

29 

28 

29 

43 

41 

44 

30 

38 

48 

49 

47 

41 

40 

34 

32 

37 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

79 

76 

58 

62 

63 

67 

64 

66 

68 

70 

67 

70 

71 

70 

60 

69 

60 

62 

61 

67 

63 

62 

67 

8 

MIN 

50 

54 

40 

40 

42 

41 

39 

39 

44 

43 

48 

48 

49 

47 

47 

39 

42 

36 

34 

37 

35 

36 

37 

42 

0 

PARAD I SE 

73 

68 

62 

55 

57 

63 

60 

56 

62 

58 

55 

54 

54 

53 

56 

60 

54 

52 

47 

55 

63 

62 

63 

59 

66 

69 

73 

64 

67 

8 

MIN 

44 

45 

41 

36 

36 

41 

36 

36 

41 

41 

37 

37 

46 

41 

36 

33 

34 

43 

43 

43 

42 

42 

38 

38 

43 

43 

43 

40 

36 

43 

40 

0 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

71 

71 

74 

66 

66 

63 

62 

66 

67 

73 

74 

74 

73 

67 

66 

63 

63 

58 

64 

69 

70 

64 

60 

70 

74 

74 

77 

64 

67 

7 

MIN 

59 

59 

57 

48 

50 

45 

47 

48 

51 

52 

53 

52 

55 

51 

50 

48 

42 

43 

46 

49 

45 

44 

46 

49 

48 

50 

42 

42 

45 

48 

8 

PAS ADE  NA 

66 

64 

61 

64 

65 

67 

69 

70 

76 

71 

67 

68 

65 

63 

64 

62 

65 

66 

68 

81 

77 

70 

75 

82 

84 

76 

72 

71 

74 

9 

MIN 

59 

55 

42 

43 

47 

40 

44 

44 

45 

46 

48 

46 

48 

48 

47 

39 

41 

44 

49 

48 

44 

46 

44 

43 

46 

44 

43 

43 

39 

45 

2 

PASO  ROBLES 

69 

64 

59 

65 

65 

67 

70 

72 

73 

67 

66 

70 

68 

66 

67 

57 

62 

69 

71 

67 

67 

71 

72 

75 

76 

77 

71 

73 

75 

7 1 

68* 

8 

MIN 

45 

49 

31 

30 

29 

26 

39 

35 

34 

35 

35 

37 

47 

48 

31 

29 

31 

41 

44 

43 

26 

27 

25 

24 

26 

26 

20 

26 

19 

33. 

1 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

69 

60 

59 

62 

63 

64 

66 

66 

70 

65 

65 

69 

66 

64 

60 

53 

60 

65 

67 

66 

66 

68 

70 

72 

75 

73 

70 

68 

72 

1 

MIN 

46 

37 

33 

33 

32 

31 

29 

40 

36 

38 

45 

37 

44 

44 

33 

33 

45 

43 

37 

28 

30 

31 

30 

31 

29 

28 

30 

23 

34 

6 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

67 

65 

65 

66 

69 

68 

62 

66 

63 

65 

63 

58 

63 

64 

62 

62 

59 

55 

63 

60 

72 

69 

67 

65 

66 

73 

68 

66 

66 

7 

MIN 

47 

40 

36 

37 

33 

32 

35 

50 

41 

44 

38 

51 

54 

46 

39 

40 

49 

48 

40 

34 

31 

31 

35 

35 

31 

30 

27 

29 

3s! 

6 

PINNACLES  NM 

MAX 

69 

61 

63 

65 

63 

67 

67 

68 

71 

67 

65 

70 

61 

61 

59 

53 

59 

56 

66 

70 

66 

78 

72 

75 

78 

77 

72 

72 

75 

3 

MIN 

37 

41 

30 

31 

31 

30 

30 

39 

36 

35 

40 

41 

45 

49 

36 

29 

40 

48 

46 

44 

31 

32 

32 

34 

34 

33 

31 

31 

30 

36! 

0 

P I SMO  BEACH 

65 

61 

65 

64 

63 

63 

63 

65 

69 

65 

70 

69 

68 

66 

65 

59 

64 

59 

74 

79 

77 

69 

68 

68 

65 

67 

68 

67 

65 

5 

MIN 

56 

48 

49 

41 

39 

40 

39 

37 

45 

52 

52 

52 

52 

52 

47 

40 

38 

39 

48 

54 

53 

4  3 

41 

45 

41 

44 

43 

43 

39 

41 

45. 

1 

PLACERVI LLE 

MAX 

77 

65 

54 

52 

55 

55 

55 

57 

57 

60 

52 

56 

57 

53 

54 

50 

50 

52 

46 

56 

56 

65 

58 

56 

60 

61 

61 

56 

59 

9 

MIN 

37 

39 

28 

31 

26 

27 

30 

35 

33 

37 

32 

42 

44 

48 

32 

28 

27 

43 

42 

36 

31 

28 

30 

31 

32 

32 

29 

30 

27 

29 

33I 

3 

PLACERVI LLE  IFG 

MAX 

69 

66 

49 

50 

54 

57 

58 

57 

60 

60 

49 

55 

54 

50 

53 

47 

50 

48 

44 

49 

56 

61 

64 

60 

60 

68 

68 

59 

62 

7 

MIN 

46 

41 

33 

36 

33 

37 

38 

42 

41 

42 

37 

43 

44 

38 

34 

3  3 

35 

41 

40 

43 

43 

42 

39 

45 

49 

46 

42 

43 

41 

44 

40! 

4 

f^U  1  IN  P     AKt  rjA 

64 

61 

62 

64 

61 

64 

62 

59 

58 

60 

65 

61 

62 

61 

59 

56 

57 

56 

57 

59 

60 

66 

67 

64 

58 

60 

61 

63 

59 

0 

MIN 

45 

38 

37 

38 

38 

36 

39 

49 

46 

52 

42 

46 

55 

52 

40 

39 

47 

52 

62 

43 

4  5 

40 

39 

38 

40 

37 

34 

40 

38 

42. 

6 

POINT   ARGUELLO  USCG 

MIN 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

65 

60 

65 

61 

62 

76 

62 

62 

62 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

58 

60 

59 

59 

65 

70 

64 

69 

62 

61 

62 

60 

62 

67 

63  • 

0 

MIN 

51 

48 

47 

46 

44 

46 

47 

50 

61 

51 

50 

50 

52 

54 

45 

43 

47 

49 

51 

50 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

48 

52 

52 

48. 

8 

POMONA 

MAX 

72 

64 

60 

62 

63 

65 

69 

70 

74 

73 

64 

6\7 

64 

62 

62 

60 

65 

68 

69 

80 

75 

70 

74 

82 

82 

74 

69 

73 

76 

73 

69. 

4 

MIN 

56 

55 

40 

39 

43 

35 

37 

39 

39 

40 

49 

42 

44 

43 

46 

34 

32 

34 

36 

40 

40 

34 

37 

35 

41 

38 

38 

36 

36 

37 

39. 

8 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

70 

72 

61 

63 

64 

62 

65 

59 

65 

67 

68 

64 

62 

67 

62 

60 

67 

58 

52 

60 

65 

65 

66 

66 

62 

63 

62 

61 

63 

63 

63. 

1 

MIN 

40 

39 

36 

31 

31 

30 

30 

42 

36 

36 

38 

41 

49 

51 

38 

39 

30 

33 

33 

39 

40 

46 

3  0 

30 

30 

31 

36 

31 

41 

33 

36. 

3 

PORTERVILLE 

MAX 

77 

77 

57 

61 

63 

64 

65 

66 

68 

71 

71 

67 

67 

66 

63 

55 

59 

61 

62 

62 

62 

67 

62 

66 

67 

71 

65 

66 

65 

68 

65. 

4 

MIN 

47 

50 

40 

38 

42 

36 

38 

43 

42 

41 

43 

41 

46 

62 

39 

38 

41 

38 

44 

52 

51 

39 

37 

37 

37 

38 

40 

36 

36 

34 

41. 

3 

PORTOLA 

MAX 

60 

46 

40 

41 

46 

56 

57 

55 

58 

51 

41 

48 

54 

48 

38 

38 

38 

42 

53 

56 

52 

47 

54 

55 

63 

55 

48 

62 

46 

58 

50, 

3 

MIN 

28 

30 

27 

25 

24 

15 

15 

36 

21 

26 

29 

32 

37 

32 

20 

21 

14 

29 

35 

26 

22 

22 

17 

18 

18 

22 

25 

16 

15 

13 

23. 

6 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
-  355  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNlj 
NOVEMBER  19'! 


Sicrtion 

Day 

Ol  Month 

Average 

 T 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POSEV   3  E 

MAX 

58 

47 

39 

42 

46 

45 

57 

53 

5? 

59 

47 

49 

51 

45 

40 

39 

49 

51 

56 

53 

56 

68 

7; 

7C 

63 

5e 

57 

62 

62 

53. 

MIN 

25 

2  3 

28 

25 

28 

23 

26 

35 

3  3 

34 

31. 

POTTER  VALLEV  PH 

MAX 

72 

68 

65 

67 

63 

62 

62 

60 

59 

58 

55 

58 

67 

69 

66 

67 

67 

68 

70 

67 

66 

64. 

MIN 

38 

39 

34 

29 

34 

47 

38 

44 

3  5 

42 

34 

36 

33 

45 

36 

29 

29 

31 

30 

3] 

24 

26 

34. 

QUINCY  RS 

MAX 

63 

49 

50 

55 

58 

61 

51 

53 

49 

52 

40 

49 

55 

52 

42 

40 

54 

58 

51 

54 

58 

58 

59 

61 

60 

56 

55 

52 

52. 

MIN 

32 

29 

24 

22 

23 

18 

2  0 

3  7 

28 

32 

40 

24 

19 

3  2 

35 

32 

25 

16 

1  7 

17 

1  9 

2  3 

17 

1 8 

1 6 

14 

25. 

RAMONA  SPAUL0IN6 

MAX 

68 

61 

62 

57 

59 

64 

68 

69 

72 

74 

64 

66 

66 

58 

58 

66 

70 

76 

71 

61 

73 

77 

78 

76 

72 

71 

64 

66 

67. 

MIN 

52 

40 

40 

33 

32 

35 

39 

37 

4  1 

34 

3  3 

42 

3  5 

30 

34 

30 

50 

38. 

RANDSBURG 

MAX 

64 

67 

47 

51 

46 

55 

60 

61 

64 

67 

62 

62 

60 

60 

53 

50 

55 

62 

62 

57 

56 

61 

62 

70 

67 

57 

56 

53 

53 

58. 

MIN 

32 

35 

40 

26 

29 

33 

34 

40 

40 

38 

37 

39 

40 

4  2 

40 

30 

37. 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

69 

63 

65 

63 

69 

63 

55 

65 

58 

61 

57 

55 

60 

61 

56 

49 

58 

69 

62 

64 

61 

67 

67 

70 

65 

68 

67 

66 

62. 

MIN 

54 

49 

40 

35 

36 

37 

37 

4  5 

41 

42 

47 

33 

36 

4  3 

45 

48 

47 

3  9 

36 

33 

40. 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

71 

66 

68 

67 

71 

68 

68 

68 

65 

55 

56 

53 

58 

63 

59 

47 

60 

70 

66 

72 

72 

71 

71 

73 

70 

71 

70 

69 

65. 

MIN 

50 

49 

47 

34 

3  3 

39 

39 

47 

34 

41 

42 

44 

50 

48 

40 

36 

39 

42. 

REDLANOS 

MAX 

67 

60 

56 

60 

60 

64 

67 

70 

74 

74 

64 

65 

64 

61 

59 

67 

70 

80 

71 

67 

77 

82 

62 

74 

74 

72 

68 

69 

68. 

MIN 

53 

54 

44 

39 

46 

37 

39 

41 

4? 

42 

4  3 

47 

39 

36 

36 

39 

44 

47 

46 

40 

4  3 

4  5 

42 

39 

40 

40 

32 

42. 

REDWOOD  CITY 

MAX 

72 

65 

63 

65 

67 

67 

63 

65 

68 

65 

66 

65 

65 

65 

62 

58 

56 

60 

68 

68 

66 

66 

64 

65 

70 

69 

66 

67 

64 

65. 

MIN 

46 

4  0 

38 

41 

36 

39 

52 

42 

44 

38 

50 

50 

48 

48 

4  2 

35 

38 

38 

38 

43 

37 

42 

36 

43. 

RICHMOND 

MAX 

69 

65 

62 

65 

65 

65 

62 

65 

64 

66 

64 

62 

64 

64 

63 

60 

60 

58 

65 

63 

67 

66 

66 

62 

64 

67 

66 

61 

63 

64 

64. 

MIN 

55 

50 

46 

42 

5  2 

45 

41 

46 

50 

50 

47 

5  2 

40 

40 

41 

43 

50 

38 

45 

46. 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

63 

65 

62 

59 

61 

64 

62 

60 

64 

64 

63 

62 

58 

63 

62 

61 

57 

56 

52 

62 

60 

67 

68 

64 

63 

65 

67 

66 

66 

64 

62. 

MIN 

55 

50 

42 

4 1 

42 

4  3 

5  2 

4^ 

5  3 

46 

54 

53 

45 

41 

48 

46 

50 

49 

48 

42 

39 

42 

42 

43 

37 

40 

43 

45. 

RIVERSIDE  FIRE  5T«  3 

MAX 

71 

66 

57 

61 

63 

67 

69 

71 

73 

74 

66 

68 

66 

62 

64 

70 

71 

84 

71 

79 

85 

84 

75 

75 

75 

70 

71 

70. 

MIN 

41 

43 

43 

36 

34 

33 

37 

40 

48 

39 

36 

40 

36 

36 

39 

49 

41. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

67 

71 

62 

61 

61 

62 

65 

68 

70 

73 

75 

66 

67 

66 

62 

62 

61 

62 

69 

70 

82 

69 

69 

78 

85 

82 

75 

73 

74 

79 

69. 

MIN 

58 

55 

46 

40 

45 

38 

39 

4  2 

4 1 

41 

47 

37 

34 

34 

38 

43 

47 

50 

42 

41 

44 

42 

3£ 

40 

38 

42. 

ROCKLIN 

MAX 

72 

68 

64 

60 

63 

64 

65 

62 

54 

66 

61 

61 

60 

60 

62 

55 

52 

59 

63 

70 

64 

63 

62 

63 

7C 

63 

64 

62 

62. 

MIN 

41 

3  5 

3  5 

36 

3  0 

32 

39 

38 

38 

36 

36 

36 

30 

35 

45 

38 

38 

29 

3  2 

3  3 

33 

30 

31 

35. 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

71 

64 

59 

64 

63 

62 

60 

64 

66 

63 

62 

59 

63 

64 

58 

53 

60 

64 

67 

62 

60 

63 

63 

71 

63 

66 

61 

64 

62. 

MIN 

45 

37 

39 

38 

37 

3  7 

47 

39 

45 

50 

47 

38 

37 

47 

47 

42 

45 

3  3 

36 

3  5 

36 

3  5 

40 

37 

40. 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

70 

62 

59 

64 

68 

66 

62 

65 

66 

64 

62 

60 

62 

65 

58 

53 

61 

67 

66 

65 

64 

65 

64 

72 

64 

66 

64 

64 

63. 

MIN 

47 

47 

41 

39 

36 

39 

4  1 

46 

4  3 

49 

40 

51 

5  3 

40 

37 

47 

46 

45 

46 

37 

37 

37 

35 

38 

42 

37 

37 

34 

42. 

SAINT  HELENA 

MAX 

69 

61 

63 

65 

66 

66 

59 

68 

64 

59 

62 

56 

63 

61 

59 

54 

50 

62 

64 

67 

69 

66 

66 

67 

77 

70 

73 

71 

70 

64. 

MIN 

46 

38 

32 

36 

50 

37 

33 

46 

45 

44 

44 

33 

3  1 

33 

33 

34 

39 

30 

40 

29 

38. 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

S8 

67 

60 

62 

61 

65 

57 

62 

67 

68 

61 

58 

59 

60 

57 

56 

55 

53 

59 

63 

63 

64 

63 

63 

60 

67 

62 

62 

62 

60 

61. 

MIN 

38 

39 

3  0 

30 

3  0 

29 

3  2 

47 

3  5 

36 

35 

5  2 

37 

35 

30 

43 

45 

40 

41 

50 

29 

29 

30 

32 

34 

33 

30 

31 

36. 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

66 

65 

66 

65 

65 

68 

68 

71 

78 

67 

65 

70 

66 

64 

62 

6? 

61 

66 

68 

74 

75 

72 

73 

78 

77 

73 

73 

77 

77 

69. 

MIN 

44 

3I 

51 

54 

51 

52 

46 

41 

39 

45 

40 

42 

40 

45 

43 

46. 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

66 

62 

48 

46 

53 

57 

57 

60 

62 

59 

56 

55 

52 

50 

45 

49 

46 

57 

62 

60 

61 

66 

69 

72 

70 

68 

66 

66 

68 

58. 

MIN 

42 

36 

38 

36 

30 

30 

3  1 

40 

40 

38 

40 

30 

30 

38 

42 

40 

40 

38 

34 

46 

52 

50 

46 

40 

40 

44 

38. 

SALYER  RS 

MAX 

63 

65 

63 

60 

61 

60 

59 

54 

65 

57 

52 

52 

53 

54 

49 

51 

54 

54 

56 

53 

51 

54 

55 

53 

51 

53 

55. 

MIN 

33 

29 

29 

3 1 

29 

32 

37 

39 

45 

40 

42 

44 

39 

3  0 

31 

35 

41 

39 

37 

25 

36. 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

62 

57 

57 

48 

49 

58 

62 

63 

68 

67 

61 

61 

62 

58 

52 

60 

63 

73 

66 

75 

72 

76 

76 

69 

64 

67 

71 

72 

63. 

MIN 

49 

50 

39 

36 

42 

40 

38 

46 

46 

48 

41 

43 

47 

43 

4  3 

39 

37 

40 

42 

49 

54 

44 

47 

50 

55 

45 

45 

46 

49 

46 

44. 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

68 

62 

58 

62 

60 

65 

69 

71 

78 

75 

65 

67 

63 

63 

59 

68 

70 

81 

68 

69 

80 

85 

84 

76 

75 

69 

70 

70 

69. 

MIN 

55 

54 

47 

40 

48 

36 

38 

41 

4  3 

4  1 

4  5 

42 

37 

36 

33 

39 

43 

45 

5  0 

44 

4  1 

42 

4  1 

39 

3  7 

46 

31 

42. 

SANDBERG  WB 

MAX 

59 

45 

45 

45 

45 

48 

58 

56 

58 

61 

43 

50 

52 

52 

38 

53 

50 

59 

49 

46 

56 

65 

62 

63 

50 

58 

48 

46 

51. 

MIN 

30 

29 

4  0 

41 

31 

30 

34 

39 

40 

35 

3  0 

4  1 

49 

5 1 

40 

35 

37. 

SAN  DIEGO  WR  AP 

MAX 

68 

68 

66 

64 

65 

66 

69 

69 

69 

69 

66 

69 

69 

67 

66 

67 

69 

75 

81 

72 

72 

77 

62 

71 

69 

66 

77 

74 

69. 

MIN 

50 

45 

46 

49 

51 

5  2 

5  3 

49 

50 

5  1 

5  1 

52 

46 

51. 

SAN  FERNANDO 

MAX 

70 

65 

59 

61 

64 

67 

68 

70 

75 

73 

69 

72 

69 

65 

62 

62 

68 

69 

80 

72 

69 

76 

81 

85 

76 

71 

75 

71 

68 

69. 

MIN 

52 

41 

41 

42 

51 

62 

56 

52 

42 

50 

42 

37 

5  3 

48 

51 

46. 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

67 

62 

60 

62 

63 

65 

61 

63 

63 

63 

61 

63 

63 

61 

59 

56 

55 

59 

60 

66 

66 

62 

62 

62 

68 

65 

63 

63 

63 

62. 

MIN 

49 

46 

41 

50 

51 

50 

49 

4  5 

4  1 

42 

43 

42 

41 

40 

41 

41 

46. 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

65 

62 

60 

61 

63 

63 

60 

64 

64 

62 

61 

60 

61 

60 

59 

56 

56 

55 

61 

61 

67 

67 

66 

60 

62 

71 

66 

65 

65 

65 

62. 

MIN 

53 

54 

54 

5  0 

50 

50 

5  0 

51 

52 

53 

52 

52 

5 1 

51 

49 

49 

52 

53 

52 

52 

49 

50 

50 

5  1 

52 

48 

51 

50 

51. 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

70 

67 

62 

65 

67 

69 

70 

71 

76 

71 

68 

70 

66 

66 

66 

67 

67 

69 

70 

84 

78 

69 

76 

83 

87 

75 

74 

74 

77 

72 

71.' 

MIN 

59 

56 

4  0 

5  0 

36 

36 

37 

42 

45 

45 

42 

40 

40 

44 

43 

47 

40 

40 

42 

43. 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

68 

60 

64 

62 

63 

64 

65 

64 

66 

63 

62 

62 

60 

60 

58 

57 

65 

66 

65 

71 

68 

69 

69 

73 

66 

64 

72 

76 

64. < 

MIN 

43 

34 

35 

4  0 

44 

37 

5  0 

51 

43 

50 

41 

3  5 

35 

36 

39 

41 

33 

47 

36 

41. 

SAN  JACINTO 

MAX 

67 

72 

58 

60 

54 

61 

67 

67 

70 

72 

60 

65 

63 

60 

58 

62 

68 

75 

72 

64 

72 

79 

80 

73 

71 

72 

68 

71 

66. 

MIN 

56 

54 

44 

39 

39 

32 

32 

3  8 

36 

38 

34 

37 

38 

39 

47 

41 

31 

29 

33 

36 

47 

50 

3  1 

34 

34 

36 

36 

34 

34 

28 

37.' 

SAN  JOSE 

MAX 

69 

62 

62 

64 

64 

68 

67 

66 

71 

64 

64 

66 

69 

63 

60 

58 

62 

68 

66 

66 

67 

65 

66 

71 

69 

65 

69 

67 

65.: 

MIN 

46 

40 

51 

49 

50 

48 

4  0 

40 

40 

41 

4  1 

37 

40 

41 

36 

44. < 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

70 

67 

60 

63 

65 

65 

67 

68 

70 

74 

65 

68 

69 

67 

65 

62 

65 

73 

71 

71 

71 

76 

79 

77 

75 

68 

74 

80 

68.1 

MIN 

55 

47 

37 

39 

40 

40 

40 

43 

49 

51 

44 

43 

55 

42 

42 

41 

39 

39 

40 

44.( 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

78 

71 

65 

60 

64 

66 

69 

69 

68 

76 

68 

70 

72 

70 

63 

65 

70 

78 

80 

75 

70 

75 

86 

86 

77 

70 

75 

80 

71.; 

MIN 

32 

29 

24 

29 

30 

36 

3 1 

26 

28 

34 

40 

38 

30 

29 

28 

26 

33.1 

SAN  MATEO 

MAX 

72 

63 

62 

64 

65 

66 

64 

65 

65 

65 

68 

62 

63 

62 

61 

56 

61 

63 

67 

68 

66 

63 

65 

71 

67 

66 

66 

66 

64.: 

MIN 

48 

44 

40 

40 

41 

48 

47 

4  5 

39 

40 

41 

41 

42 

39 

42 

39 

44.' 

SAN  PEDRO 

MAX 

65 

66 

66 

63 

61 

63 

66 

65 

64 

64 

63 

71 

66 

66 

63 

62 

63 

73 

70 

70 

65 

65 

70 

67 

61 

63 

70 

75 

65. ( 

MIN 

55 

54 

46 

46 

5 1 

54 

54 

57 

5  1 

49 

56 

5  3 

52 

47 

48 

53 

52.5 

SAN  RAFAEL 

MAX 

7n 

64 

63 

65 

66 

67 

61 

63 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

62 

59 

58 

58 

63 

63 

69 

66 

64 

65 

66 

68 

69 

68 

66 

68 

64." 

MIN 

4? 

46 

44 

40 

40 

40 

42 

4  3 

52 

40 

41 

39 

48 

49 

46 

41 

3  8 

37 

36 

■42 

42 

40 

38 

41 

42." 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

71 

68 

62 

64 

66 

68 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

67 

67 

71 

66 

69 

69 

70 

84 

75 

73 

71 

80 

85 

72 

68 

70 

75 

61 

71  .2 

MIN 

58 

55 

49 

46 

47 

41 

44 

45 

45 

47 

55 

48 

51 

52 

55 

42 

39 

41 

44 

45 

42 

56 

43 

46 

44 

43 

49 

44 

44 

41 

46.7 

SANTA    ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

60 

60 

53 

55 

54 

61 

63 

68 

72 

70 

69 

59 

62 

60 

53 

52 

55 

62 

68 

72 

62 

63 

71 

76 

76 

74 

70 

68 

68 

65 

64. C 

MIN 

46 

49 

41 

37 

43 

37 

37 

42 

42 

45 

42 

50 

43 

40 

43 

36 

35 

35 

41 

46 

48 

47 

44 

47 

47 

45 

40 

42 

45 

37 

42.1 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-  356  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

c 
p 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  BARBARA 

MAX 

71 

65 

66 

67 

67 

69 

69 

71 

74 

70 

74 

70 

75 

69 

67 

63 

67 

68 

70 

79 

77 

72 

76 

7; 

78 

67 

66 

72 

73 

70 

'1 

MIN 

50 

49 

41 

42 

42 

50 

49 

41 

42 

41 

45 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

68 

66 

65 

64 

64 

69 

67 

70 

71 

70 

75 

76 

73 

71 

68 

65 

69 

74 

74 

70 

74 

70 

75 

63 

63 

67 

73 

68 

69 

.0 

MIN 

46 

40 

40 

42 

41 

42 

50 

47 

40 

36 

38 

46 

45 

40 

37 

37 

3f 

35 

41 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

70 

65 

64 

65 

65 

69 

67 

67 

70 

65 

64 

66 

69 

64 

61 

59 

59 

57 

62 

68 

68 

69 

67 

6! 

66 

72 

7C 

65 

67 

67 

65 

.7 

MIN 

47 

50 

44 

40 

5  1 

50 

50 

35 

43 

.  0 

SANTA  CRUZ 

MAX 

76 

69 

65 

64 

63 

65 

65 

67 

66 

68 

67 

67 

60 

64 

62 

57 

57 

56 

60 

67 

70 

70 

67 

6C 

70 

65 

67 

63 

72 

73 

65 

•  8 

MIN 

39 

35 

37 

36 

41 

SANTA  MARIA 

MAX 

69 

69 

62 

64 

66 

66 

68 

68 

67 

69 

68 

69 

69 

66 

67 

64 

59 

65 

66 

71 

75 

78 

75 

7! 

75 

75 

74 

65 

69 

76 

69 

•  0 

MIN 

4  0 

40 

36 

37 

40 

41 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

67 

63 

65 

64 

64 

65 

66 

66 

70 

65 

67 

66 

66 

62 

61 

58 

63 

64 

70 

75 

77 

65 

74 

7' 

76 

73 

64 

68 

78 

73 

67 

•  6 

MIN 

50 

39 

34 

32 

35 

40 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

68 

68 

65 

66 

64 

64 

64 

64 

66 

66 

76 

70 

69 

70 

68 

63 

64 

64 

67 

76 

71 

69 

6" 

66 

65 

6; 

66 

74 

72 

67 

MIN 

46 

46 

42 

50 

48 

SANTA  PAULA 

MAX 

78 

74 

63 

67 

69 

70 

71 

73 

74 

83 

76 

73 

75 

73 

69 

69 

63 

70 

72 

75 

86 

74 

74 

at 

82 

89 

73 

69 

76 

68 

73 

.9 

MIN 

35 

32 

4  0 

40 

52 

42 

SANTA  ROSA 

MAX 

72 

67 

65 

68 

66 

70 

68 

60 

68 

62 

68 

64 

59 

64 

65 

63 

57 

52 

64 

61 

70 

68 

6< 

66 

66 

76 

69 

68 

69 

65 

.7 

MIN 

39 

38 

34 

36 

46 

29 

36 

SCOTIA 

MAX 

61 

62 

60 

63 

63 

67 

65 

65 

62 

63 

59 

55 

61 

62 

56 

51 

53 

57 

61 

59 

63 

66 

64 

6< 

59 

59 

58 

60 

60 

64 

60 

.7 

MIN 

35 

36 

37 

35 

36 

46 

48 

46 

46 

41 

41 

36 

41 

SHASTA  DAM 

MAX 

70 

64 

60 

61 

61 

65 

65 

55 

61 

58 

55 

53 

52 

58 

60 

54 

56 

51 

47 

55 

62 

59 

65 

7C 

65 

63 

65 

63 

64 

61 

60 

,0 

MIN 

47 

40 

40 

40 

44 

SIERRA  CITY 

MAX 

70 

63 

48 

42 

45 

53 

46 

53 

56 

53 

44 

48 

48 

56 

47 

43 

45 

46 

45 

59 

59 

65 

71 

70 

65 

65 

60 

62 

59 

54 

.3 

MIN 

24 

23 

3  \ 

29 

32 

SIERRA   MAORE   1  N 

MAX 

71 

68 

63 

65 

66 

68 

68 

70 

73 

74 

62 

61 

62 

68 

69 

68 

82 

67 

81 

86 

MIN 

48 

43 

45 

SIERRAVILLE  R5 

MAX 

65 

53 

37 

41 

38 

48 

58 

55 

55 

57 

49 

39 

53 

44 

3  5 

40 

36 

49 

54 

59 

42 

51 

54 

56 

57 

55 

49 

55 

50 

49 

4 

MIN 

19 

17 

15 

22 

SODA  SPRINGS 

MAX 

59 

51 

25 

32 

34 

36 

51 

51 

47 

54 

39 

39 

37 

39 

33 

'4 

'7 

37 

36 

44 

46 

36 

49 

56 

63 

59 

50 

49 

49 

46 

43 

■  7 

MIN 

22 

3 1 

2 1 

16 

20 

16 

20 

SONOMA 

MAX 

68 

64 

64 

65 

66 

67 

60 

66 

64 

65 

64 

59 

62 

63 

61 

56 

53 

62 

63 

67 

64 

63 

62 

64 

67 

68 

62 

69 

62 

63 

3 

MIN 

36 

32 

47 

48 

44 

3  2 

30 

30 

3  2 

40 

28 

38 

0 

50N0RA 

MAX 

74 

72 

57 

56 

61 

61 

64 

63 

66 

68 

63 

62 

61 

56 

58 

56 

56 

54 

50 

56 

63 

61 

64 

65 

70 

73 

70 

66 

67 

66 

62 

8 

MIN 

32 

31 

36 

37 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

57 

42 

39 

37 

42 

53 

53 

55 

57 

55 

50 

52 

49 

48 

42 

40 

43 

45 

57 

58 

58 

54 

65 

75 

70 

64 

68 

60 

60 

64 

53 

7 

MIN 

21 

21 

21 

27 

3  0 

30 

29 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

52 

32 

35 

34 

35 

46 

52 

47 

52 

44 

41 

44 

43 

37 

33 

32 

34 

40 

44 

49 

36 

44 

50 

50 

56 

50 

41 

48 

44 

46 

43 

2 

MIN 

22 

16 

14 

2  3 

28 

30 

14 

9 

6 

2  6 

35 

26 

27 

1 6 

1 9 

2 1 

24 

1 7 

21 

18 

21 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

54 

44 

36 

36 

32 

39 

51 

55 

51 

54 

47 

52 

51 

53 

50 

39 

47 

53 

57 

48 

43 

54 

65 

63 

61 

59 

53 

45 

50 

49 

6 

MIN 

33 

25 

27 

38 

36 

2  5 

42 

45 

40 

30 

25 

33 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 

71 

63 

62 

66 

64 

67 

63 

66 

68 

66 

65 

61 

65 

64 

59 

58 

57 

54 

64 

67 

69 

66 

65 

66 

65 

68 

65 

65 

65 

65 

64 

3 

MIN 

46 

41 

36 

36 

41 

43 

39 

42 

36 

34 

26 

38 

STOCKTON  FIRE  ST  A  4 

MAX 

73 

69 

63 

59 

64 

63 

67 

62 

65 

67 

73 

64 

62 

65 

63 

57 

56 

54 

61 

64 

68 

62 

62 

64 

63 

67 

62 

64 

61 

63 

4 

MIN 

38 

34 

38 

45 

40 

39 

32 

3  1 

28 

26 

26 

30 

29 

26 

35 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

74 

70 

61 

66 

66 

69 

66 

68 

68 

64 

66 

62 

65 

66 

63 

56 

63 

67 

68 

66 

63 

65 

65 

70 

64 

67 

63 

65 

65 

1 

MIN 

36 

33 

48 

46 

38 

42 

3  3 

3  0 

2  8 

30 

30 

36 

26 

29 

38 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

68 

60 

61 

60 

65 

63 

58 

62 

61 

64 

58 

53 

68 

67 

54 

48 

57 

65 

61 

65 

64 

67 

67 

71 

64 

67 

65 

62 

61 

8 

MIN 

39 

45 

39 

40 

44 

48 

42 

36 

33 

33 

4  0 

42 

40 

40 

30 

27 

37 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

68 

49 

48 

51 

54 

56 

57 

64 

57 

46 

49 

47 

48 

54 

44 

42 

40 

52 

57 

53 

62 

64 

66 

70 

66 

58 

60 

63 

61 

55 

2 

MIN 

39 

34 

30 

29 

30 

39 

36 

"'^ 

41 

28 

26 

27 

32 

38 

35 

37 

39 

39 

40 

35 

34 

SUNLAND 

MAX 

70 

58 

65 

65 

67 

71 

72 

72 

78 

77 

73 

77 

66 

64 

65 

67 

66 

71 

74 

84 

69 

73 

78 

85 

87 

79 

74 

74 

74 

74 

72 

3 

MIN 

35 

33 

38 

39 

44 

49 

5  1 

4  3 

42 

51 

45 

38 

45 

49 

50 

43 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

60 

46 

58 

48 

49 

55 

50 

52 

52 

55 

55 

50 

50 

47 

39 

44 

40 

48 

54 

54 

44 

40 

46 

52 

52 

56 

49 

52 

42 

44 

49 

4 

MIN 

20 

22 

34 

39 

43 

15 

15 

27 

1  3 

\  2 

1 5 

10 

9 

21 

TABLE  MTN 

MAX 

52 

40 

35 

31 

31 

37 

52 

53 

45 

52 

41 

47 

46 

45 

39 

34 

30 

48 

50 

52 

48 

42 

46 

61 

65 

58 

44 

51 

36 

55 

45 

6 

MIN 

23 

20 

28 

3  2 

32 

32 

26 

10 

17 

2  0 

25 

28 

TAHOE 

MAX 

53 

46 

32 

34 

35 

35 

43 

45 

45 

48 

47 

39 

44 

45 

35 

3  2 

32 

33 

40 

44 

46 

36 

44 

49 

50 

45 

49 

41 

49 

42 

41 

9 

MIN 

30 

26 

26 

23 

20 

26 

^' 

29 

17 

16 

22 

2 1 

20 

23 

24 

TEHACHAP  1 

MAX 

63 

56 

48 

47 

52 

49 

58 

62 

68 

65 

49 

50 

51 

51 

43 

52 

54 

50 

58 

56 

56 

62 

73 

71 

64 

56 

60 

52 

53 

55 

7 

MIN 

32 

42 

28 

26 

30 

30 

29 

2R 

28 

40 

39 

42 

34 

28 

26 

39 

2  9 

26 

40 

28 

32 

TEJON  RANCHO 

MAX 

72 

66 

62 

61 

60 

62 

65 

64 

67 

70 

65 

64 

62 

56 

50 

65 

63 

56 

66 

67 

64 

66 

72 

66 

67 

67 

73 

70 

64. 

1 

MIN 

50 

40 

36 

35 

41 

37 

39 

42 

43 

46 

42 

46 

39 

41 

41 

47 

50 

38 

38 

39 

38 

39 

38 

42 

38 

38 

44 

41, 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

81 

77 

70 

70 

70 

74 

75 

76 

83 

79 

80 

81 

79 

78 

72 

67 

74 

80 

75 

70 

76 

73 

85 

75 

79 

75 

70 

73 

75. 

3 

MIN 

56 

42 

42 

42 

43 

43 

47 

42 

36 

37 

40 

44 

37 

3  7 

38 

39 

43 

34 

35 

31 

42. 

7 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

75 

72 

59 

60 

62 

62 

65 

65 

70 

70 

69 

66 

65 

64 

60 

57 

63 

63 

67 

66 

67 

67 

72 

72 

72 

70 

66 

66 

65. 

4 

MIN 

45 

36 

33 

36 

45 

44 

52 

36 

37 

30 

35 

37 

36 

35 

35 

33 

39. 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

68 

63 

53 

53 

59 

60 

58 

63 

62 

58 

60 

58 

54 

54 

50 

52 

52 

48 

60 

64 

64 

61 

61 

64 

63 

65 

60 

64 

58 

58 

58, 

9 

MIN 

42 

39 

30 

34 

3  0 

29 

32 

41 

34 

38 

36 

42 

31 

32 

30 

35 

36, 

TORRANCE 

MAX 

70 

68 

67 

67 

66 

69 

70 

70 

72 

72 

70 

76 

68 

65 

66 

68 

68 

70 

70 

62 

79 

71 

74 

79 

83 

70 

69 

72 

78 

76 

71, 

6 

MIN 

60 

57 

49 

44 

48 

41 

43 

45 

4  5 

45 

5  0 

42 

5  0 

48 

49 

49 

41 

44 

45, 

TRACY  CARBONA 

MAX 

74 

71 

62 

59 

63 

62 

65 

61 

63 

68 

65 

64 

63 

65 

64 

61 

62 

54 

61 

63 

66 

62 

62 

61 

62 

68 

63 

63 

60 

63, 

2 

MIN 

52 

48 

38 

36 

37 

40 

42 

42 

47 

50 

49 

40 

37 

40 

49 

46 

46 

42 

35 

34 

3  3 

34 

44 

38 

40 

33 

41, 

6 

TRACY  PUXPING  PLANT 

MAX 

73 

62 

60 

65 

65 

69 

63 

67 

68 

66 

67 

62 

68 

65 

62 

60 

59 

57 

61 

68 

68 

65 

65 

64 

65 

70 

65 

66 

61 

63 

64. 

6 

MIN 

51 

51 

34 

42 

36 

47 

49 

46 

47 

38 

31 

33 

32 

36 

47 

35 

39 

32 

42. 

0 

TRONA 

MAX 

72 

74 

69 

69 

59 

53 

62 

64 

66 

70 

75 

70 

68 

64 

74 

61 

60 

60 

60 

64 

67 

61 

64 

65 

67 

68 

67 

65 

64 

64 

65. 

5 

MIN 

48 

48 

40 

40 

45 

36 

38 

40 

39 

44 

45 

43 

43 

48 

40 

43 

33 

32 

35 

37 

39 

44 

34 

34 

35 

34 

36 

30 

31 

26 

38. 

7 

TRUCKEE  RS 

MAX 

58 

49 

33 

35 

32 

37 

48 

52 

51 

53 

47 

35 

44 

45 

36 

33 

34 

35 

39 

47 

50 

41 

45 

50 

53 

61 

51 

42 

50 

40 

44. 

2 

MIN 

25 

24 

25 

26 

19 

15 

16 

21 

22 

34 

25 

26 

31 

32 

17 

I'- 

9 

16 

32 

26 

25 

14 

17 

19 

22 

22 

15 

18 

12 

15 

21. 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  357  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULELAKE 

MAX 

49 

46 

46 

48 

54 

57 

5 1 

47 

50 

52 

44 

49 

47 

46 

44 

49 

50 

2I 

46 

52 

48. 

1 

MIN 

20 

25 

25 

19 

17 

16 

17 

35 

23 

23 

28 

34 

41 

30 

25 

26 

22 

30 

36 

20 

18 

19 

22 

20 

27 

15 

23 

10 

18 

23 

8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

70 

61 

65 

65 

56 

70 

54 

5 1 

58 

60 

56 

59 

46 

54 

65 

59 

74 

63 

61. 

5 

MIN 

53 

47 

46 

40 

43 

43 

40 

42 

47 

46 

42 

46 

43 

39 

37 

41 

39 

40 

45 

47 

47 

43 

J,0 

44 

48 

48 

39 

39 

43 

4 

TU5TIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

70 

66 

62 

66 

68 

7  0 

70 

73 

72 

73 

70 

67 

67 

65 

64 

68 

70 

75 

70 

6 

MIN 

56 

58 

48 

44 

42 

38 

40 

40 

43 

45 

54 

43 

42 

47 

47 

36 

36 

38 

40 

40 

40 

54 

38 

39 

4C 

38 

43 

42 

38 

45 

43 

2 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

71 

69 

68 

62 

59 

63 

69 

66 

73 

71 

70 

70 

7  0 

75 

71 

65 

69 

62 

69 

3 

MIN 

46 

46 

47 

42 

42 

41 

37 

38 

46 

47 

44 

49 

36 

46 

44 

36 

42 

31 

33 

34 

43 

42 

46 

44 

46 

44 

42 

41 

42 

32 

41 

6 

TWIN  LAKES 

MAX 

49 

42 

34 

27 

32 

46 

52 

45 

49 

43 

42 

38 

38 

35 

26 

29 

33 

5 1 

49 

43 

9 

MIN 

24 

17 

IS 

20 

15 

13 

18 

26 

23 

34 

13 

25 

29 

22 

6 

3 

10 

21 

32 

24 

21 

22 

34 

25 

28 

23 

16 

20 

26 

20 

20 

9 

UK  I  AH 

MAX 

76 

70 

6  0 

69 

61 

63 

59 

57 

62 

6 1 

59 

60 

61 

66 

65 

9 

MIN 

41 

39 

32 

29 

31 

32 

34 

48 

44 

46 

36 

48 

53 

47 

37 

39 

36 

40 

48 

50 

40 

31 

31 

33 

34 

36 

33 

32 

28 

29 

37 

9 

UCLA 

MAX 

65 

63 

66 

64 

7  0 

67 

69 

72 

69 

79 

76 

64 

67 

63 

68 

69 

69 

5 

MIN 

57 

56 

42 

43 

46 

48 

51 

53 

53 

57 

53 

53 

59 

56 

53 

51 

57 

59 

52 

55 

54 

50 

52 

49 

56 

52 

45 

50 

49 

51 

52. 

1 

UPLAND 

MAX 

63 

52 

60 

64 

70 

70 

66. 

4 

MIN 

55 

52 

41 

40 

44 

43 

42 

55 

54 

49 

43 

44 

46 

50 

50 

41 

39 

43 

44 

43 

54 

43 

43 

50 

48 

40 

45 

41 

41 

54 

45. 

9 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

64 

MIN 

34 

22 

25 

28 

45 

50 

42 

45 

44 

30 

26 

25 

29 

25 

24 

23 

23 

VACAVI LLE 

MAX 

73 

62 

65 

58 

66 

65 

5  9 

59 

55 

65 

64 

1 

MIN 

44 

41 

43 

34 

32 

32 

33 

49 

37 

41 

37 

50 

50 

51 

36 

35 

32 

45 

47 

41 

45 

35 

32 

32 

32 

33 

54 

32 

31 

35 

39 

0 

VALYERMO  RS 

MAX 

6 1 

62 

56 

59 

49 

50 

60 

0 

M  I  N 

36 

38 

38 

28 

34 

26 

28 

31 

34 

32 

28 

32 

37 

36 

27 

29 

25 

25 

36 

32 

32 

33 

36 

36 

36 

32 

32 

25 

26 

18 

31 

3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

60 

67 

59 

56 

52 

53 

6 1 

66 

67 

67 

73 

62 

64 

62 

64 

53 

53 

55 

62 

2 

MIN 

45 

49 

38 

32 

41 

29 

31 

34 

34 

35 

37 

35 

36 

41 

36 

36 

29 

26 

38 

35 

36 

33 

31 

31 

31 

33 

31 

26 

27 

18 

33. 

9 

VISALIA 

MAX 

78 

6  2 

65 

67 

69 

70 

67 

6  8 

67 

63 

57 

59 

68 

69 

65 

9 

MIN 

47 

46 

41 

38 

46 

38 

39 

45 

41 

41 

46 

39 

45 

49 

45 

39 

37 

41 

49 

52 

53 

39 

36 

36 

37 

37 

40 

39 

36 

36 

41 

8 

VISTA 

MAX 

66 

66 

64 

64 

66 

70 

68 

66 

6  1 

67 

64 

63 

64 

80 

69 

3 

MIN 

56 

53 

50 

50 

48 

49 

45 

46 

46 

50 

52 

42 

50 

49 

50 

40 

45 

42 

46 

48 

50 

54 

54 

56 

58 

49 

47 

48 

48 

48 

49 

° 

VOLTA  PH 

MAX 

69 

61 

54 

53 

66 

60 

0 

MIN 

48 

40 

40 

33 

35 

37 

36 

43 

44 

41 

35 

42 

45 

36 

33 

29 

36 

37 

42 

45 

36 

37 

37 

38 

40 

48 

37 

36 

35 

34 

38. 

6 

WALNUT  CREEK 

MAX 

59 

56 

59 

59 

66 

65 

61 

63 

0 

MIN 

43 

39 

34 

34 

34 

33 

36 

40 

39 

45 

39 

46 

52 

51 

39 

39 

34 

39 

45 

43 

41 

40 

32 

31 

32 

35 

38 

32 

38 

31 

38 

5 

WALNUT  GROVE 

MAX 

75 

63 

66 

6  5 

64 

59 

57 

55 

65 

64. 

1 

MIN 

46 

34 

34 

36 

36 

33 

34 

36 

37 

40 

41 

40 

51 

39 

36 

36 

32 

46 

47 

41 

38 

30 

30 

32 

30 

32 

35 

32 

33 

32 

36 

7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

59 

50 

6  3 

62 

66 

56 

52 

51 

55 

63 

62. 

0 

MIN 

47 

44 

39 

33 

40 

28 

28 

31 

32 

32 

30 

31 

31 

36 

35 

35 

26 

26 

26 

25 

34 

40 

33 

41 

36 

31 

29 

28 

34 

34 

33 

3 

WASCO 

MAX 

65 

57 

57 

61 

65 

68 

65 

9 

MIN 

45 

52 

40 

41 

46 

38 

37 

43 

41 

42 

50 

40 

47 

51 

40 

36 

38 

38 

45 

45 

47 

43 

36 

36 

36 

36 

38 

34 

33 

35 

41 

0 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

61 

50 

49 

6  3 

54 

62 

59 

48 

48 

52 

5  0 

48 

49 

55 

53. 

5 

MIN 

37 

39 

27 

27 

26 

27 

28 

33 

38 

34 

37 

39 

43 

40 

30 

30 

29 

32 

34 

40 

32 

23 

25 

33 

29 

31 

26 

27 

22 

19 

31 

2 

WEED   1  S 

MAX 

53 

47 

53 

5  5 

49 

55 

55 

45 

46 

47 

45 

41 

44 

45 

47 

7 

MIN 

25 

24 

29 

16 

16 

20 

20 

28 

25 

25 

31 

35 

39 

31 

24 

20 

20 

32 

34 

35 

22 

19 

20 

20 

22 

23 

18 

18 

16 

16 

24 

1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

45 

39 

22 

22 

4  0 

41 

41 

43 

43 

38 

35 

31 

21 

19 

^3 

44 

36 

0 

MiN 

15 

15 

11 

12 

8 

1 

8 

10 

6 

12 

9 

20 

24 

26 

5 

0 

-13 

0 

23 

20 

10 

12 

18 

21 

25 

13 

20 

4 

11 

5 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

36 

34 

1 2 

15 

29 

30 

29 

34 

25 

24 

24 

25 

20 

10 

12 

29 

26 

4 

MIN 

16 

15 

5 

5 

2 

2 

14 

15 

11 

16 

5 

10 

12 

12 

5 

1 

-10 

3 

16 

17 

5 

6 

20 

27 

25 

21 

5 

18 

11 

14 

10 

WILLIAMS 

MAX 

75 

69 

64 

61 

65 

63 

65 

64 

62 

66 

62 

71 

71 

67 

59 

55 

64 

64 

2 

MIN 

48 

47 

43 

33 

34 

38 

35 

39 

36 

38 

34 

42 

50 

47 

36 

35 

35 

41 

43 

44 

44 

39 

34 

32 

34 

38 

47 

31 

34 

38 

° 

WILLOWS 

MAX 

6 1 

61 

60 

56 

6  5 

57 

60 

67 

67 

66 

64 

2 

MIN 

51 

48 

40 

34 

37 

33 

38 

37 

39 

40 

38 

40 

50 

47 

35 

32 

34 

44 

44 

43 

45 

41 

31 

31 

32 

36 

48 

32 

45 

39 

WINTERS 

MAX 

79 

76 

6  2 

61 

69 

60 

66 

6  8 

66 

62 

69 

62 

64 

59 

67 

66 

6 

MIN 

52 

50 

41 

34 

36 

35 

37 

46 

39 

45 

40 

50 

51 

53 

40 

37 

35 

44 

47 

43 

47 

39 

32 

33 

33 

36 

51 

32 

42 

33 

41 

1 

WOODFORDS 

MAX 

61 

40 

39 

33 

36 

5 1 

5  0 

51 

53 

47 

53 

5  3 

48 

34 

36 

36 

50 

47 

6 

MIN 

31 

27 

25 

27 

22 

20 

28 

35 

30 

40 

28 

36 

39 

30 

20 

19 

17 

28 

40 

31 

23 

12 

25 

29 

33 

31 

22 

26 

21 

22 

27 

2 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

6  3 

67 

60 

59 

65 

65 

2 

MIN 

51 

47 

35 

35 

37 

30 

34 

44 

34 

42 

41 

50 

51 

50 

36 

34 

34 

45 

46 

40 

45 

36 

30 

31 

31 

33 

46 

34 

40 

34 

39 

3 

V0R8A  LINDA 

MAX 

72 

67 

68 

72 

7 1 

74 

7  1 

72 

68 

67 

65 

64 

70 

74 

71 

8 

MIN 

59 

55 

45 

43 

44 

39 

41 

43 

44 

44 

50 

44 

47 

49 

46 

36 

36 

37 

41 

44 

44 

47 

40 

38 

44 

41 

46 

40 

41 

58 

44 

2 

YOSEMITE  NP 

MAX 

64 

49 

42 

44 

45 

50 

54 

57 

56 

62 

54 

54 

50 

49 

46 

43 

45 

47 

52 

54 

62 

53 

58 

60 

60 

56 

55 

55 

54 

56 

53 

0 

MIN 

35 

35 

29 

29 

30 

26 

26 

32 

31 

29 

34 

39 

39 

34 

31 

28 

27 

35 

36 

32 

29 

25 

28 

30 

34 

30 

28 

28 

27 

29 

30 

8 

YREKA 

MAX 

58 

55 

51 

54 

53 

57 

54 

46 

57 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

45 

48 

47 

41 

45 

47 

48 

48 

52 

54 

53 

52 

47 

54 

47 

50 

3 

MIN 

31 

28 

30 

24 

24 

22 

27 

29 

28 

35 

35 

37 

40 

34 

31 

27 

28 

30 

33 

35 

28 

23 

24 

19 

26 

28 

22 

24 

20 

19 

28. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFOHHIA 
NOVEUBER  19S7 


Day  of  month 


ANTIOCH  PDMPING  PLANT  3  EVAP 
WIND 


AVENAL  9  SSE 


BACKUS  RANCH 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BERRTESSA  LAKE 
BURLINGAME 

CACHUMA  DAM 
CAMP  PARDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

DAVIS  AGR  COLLEGE 
DUTTONS  LANDING 

FOLSOH  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HAMILTON  AFB  1  E 

HETCH  HETCHY 
JOICE  ISLAND 
KETTLEMAN  CITY  1  SS» 


MANDEVILLE  ISLAND 

MONTICELLO  DAM 
NACIHIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RICHMOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SHASTA  DAM 

STOCKTON  HOWRT  BRIDGE 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TURNTABLE  CREEK 
WALNUT  GROVE 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 


EVAP  .15  .16  .08 

WIND    31  32  64  50  86 

MAX       73  72  51  61  64 

HIN   1  51  47  43  42 


EVAPl.05  .19  1.22  .13 
WIND  37  114  128  '  46 
MAX  70  71  62  62 
MIN      52    46    37  38 


.08  .07 

58  .  48 
64  i  56 


.06 
34 


lOi  .10 
401  39 


56  1   60  62 
35!   35;   41  59 


.23  .21 j .11 

111  I  83  48 


.11  .05 

58  '  55 


79 


48 


07  .07 
30  23 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP  )/.07 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP  .07 
WIND 


.06 


.05 


.15  .30 

99  289 
72  68 


.08 


.13  .10 
51  46 


24  59 
65  65 


.07  .11 

19  28 

63  63 
39 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP  .30 
WIND  75 

EVAP  .33 
WIND  142 

EVAP  1.05 
WIND  41 


.15 

230 1 124  I  203 
53 1  61  55 
441   44  38 


.00  .10 
29  201 


49  I  53  I   53  54 


.09  .13 

591  76 
52 
33 

.08  I 
25 


.20; .07 
227 1  56 

551   61 i  - 


.09  .10 
45 


.06  .00 
18  10 


,10  .11 
34  34 


47  36  46 
66  66 


.14  .11 
93  74 


.01  .02 
16  43 


.04  .05 
9  87 


.10  .06 

!18    74  54|117 

701   68  68  67 

47    48  50'  53 


38  112 

, 01  . 02 
64  1 182 
58!  65 
52  52 


.05  .03  .00  .10 

29    37  123 


10, .11 
29 


08  i  .08 
41  {  40 
66    62!  63 


.04  .02 
27  42 

56  1  55 
41;  51 

.04  .11 

44 1  51 

.06  .03 
26  22 


.27  .11 

2611  61 
65 1  64 


,13  .15 
34  35 


.06  .06 
33  22 
59 


62 
44  47 


46  I   46     48     51     42  1  41 


44 


15 


64 


.10  .02  .09 

128    59 i 121 
58  1  66 
48     50  52 


.191 .06  .10 
35 1  74  84 


.10! .15 
130  106 
60 
42  43 


22  92 
59  53 

40  48 


27 


.03 
14 
57 
461  50 


.10 


50 


.02  .08 

231  63 
64 
51 


42 


43  43 


43 


.09  .06 

29  22 

59  58 

36  38 


58  277    93  40 
59 
36 


.08  .09  .15 

34 1   33  27 
60  61 

38    39  38  34 


.09  .01 
10  10 

55  55 
35  36 


.15 

261 101 
58  60 


.02  .08 
23  36 


.207.09 
92  i  57 


^06 

/20 


34 
1^.12 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  TABLE  6  REFER  TO 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


-  359  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NOVEUBER  1957 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 
1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5,  0 

1 .  0 

5 

T 

4 

2.0 

6 

2.0 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
1 

4.0 

0.5 

T 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 

T 

T 

0.5 

T 

1 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

0,3 

0,3 

0.3 
T 

T 

3,5 

0,1 

2 

T 

0.8 
T 

1 .  0 

T 

1 

0.3 
T 

0,2 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
1 

T 
T 

6,0 

6 

2 

0.5 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1-0 
T 

2.8 

1.5 
2 

T 
T 

T 

0.3 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.5 

1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.1 
1 

T 
T 

T 

0,5 
T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

~ 

T 

FORT  B I DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17.  0 
17 

16 

4.0 
19 

17 

16 

14 

11 

T 

9 

9 

8 

7 

1.0 

7 

T 

6 

T 

6 

4 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 

24.0 
24 

IB 

4.  0 
20 

18 

16 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

3.0 
10 

8 

1.0 

8 

T 

8 

6 

6 

6 

6 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 . 0 

2 

1 . 0 

T 
T 

5.0 

2 

1 

0.5 

8.0 

5 

0.  5 

5 

2.0 

6 

T 

5 

3 

1 

1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 .  0 

2 

1 

T 

T 

1 . 5 
T 

T 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0,  5 

T 

T 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 . 0 
1 

T 
T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

1.0 

0.8 

0.5 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

0.3 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

1 

T 

T 

T 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 , 0 

1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.5 

3 

2 

T 

T 

0.6 
1 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3,0 

2 

0.3 

MT  WILSON  EC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 .  0 
T 

T 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0,3 

T 

0.2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 .  5 
T 

0.3 

T 

T 
T 

2 .  0 

2 

- 

T 

0.2 
T 

0.2 
T 

0.2 
T 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 

4.0 
4 

T 

3 

1.0 
3 

5 . 0 

6 

5 

1 . 0 

6 

6 

1.0 
7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

2 

T 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,5 
1 

0.  5 
1 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3,0 
3 

2.0 

2 

1 

1 

T 

5.0 

5 

3.0 
3 

T 

2 

3.0 
4 

3 

2 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0,3 

0.6 
T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
6 

1.0 

5 

2.0 

6 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

3.0 

3 

T 

2 

1 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,5 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

1.5 

2 

2.0 

2 

2 

1.0 

3 

2 

T 

2 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

See  reference  notes  foUowincf  Station  Index. 

-  360  - 


Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1957 


Day  of  month 


otabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11' 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

0.5 

2 

3.0 

5 

2.5 
5 

4 

4 

T 

3 

2 

1 

3.0 
3 

0.5 

3 

2 

15.0 
17 

0.5 
15 

1.0 
15 

15 

2.0 
16 

1.0 
15 

14 

14 

13 

13 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

WHITE  HOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

8.0 
8 

T 

7 

2.0 
9 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

T 

4 

4 

3 

2 

3.0 

5 

2.0 

6 

T 

6 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  HOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

T 
12 

8.0 

20 

1.0 
21 

2.0 
23 

T 
23 

20 

18 

17 

16 

0.5 
16 

0.5 
15 

0.5 
15 

15 

1.0 
16 

2.0 
17 

1.0 
18 

1.0 
19 

T 
17 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

WOODfORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

4.0 
4 

T 

T 

T 

2.0 
T 

1.0 
T 

TOSEHITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind 

m. 

speed 

P  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

CO 

a. 

o 
o 

< 

O 
O 

O 

4:  OOP  PST 

10: OOP  IBT 

Trace 

01-09 

10-49 

.50-99 

66  I-OO'I 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

7 

3,1 

++21 

NW 

2 

84 

61 

47 

75 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

4.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

42 

31 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

6 

4.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

8.3 

53 

61 

1 

8 

2 

3 

0 

0 

14 

S.S 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

10 

3.8 

++44 

ENE 

21 

68 

44 

43 

62 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

5.3 

30 

N 

1 

1 

4 

7 

1 

1 

0 

14 

53 

5.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

12 

3.3 

15 

NW 

11+ 

91 

71 

52 

85 

7 

1 

1 

1 

0 

0 

10 

72 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

w 

13 

6.5 

++21 

W  • 

2+ 

73 

53 

60 

70 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

4.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.2 

24 

SE 

2+ 

67 

47 

50 

67 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

79 

3.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

60 

55 

2 

4 

2 

° 

1 

0 

9 

5.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

6.2 

++26 

W 

14 

80 

63 

55 

72 

3 

3 

3 

p 

0 

9 

4.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

25 

8.1 

38 

N 

2 

67 

53 

44 

69 

1 

5 

1 

1 

0 

0 

8 

73 

4.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

24 

8.2 

40 

NW 

21 

83 

65 

46 

68 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

9 

82 

4.5 

SANDBERG  WB 

16.2 

++55 

ENE 

21 

54 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

4.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

5.4 

26 

SW 

2 

72 

57 

57 

73 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

5.9 

29 

N 

2 

83 

68 

57 

76 

5 

5 

2 

1 

0 

0 

13 

4.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

6.1 

23 

N 

2 

t75 

0 

5 

3 

0 

0 

0 

8 

65 

SAN  JOSE 

NW 

19 

5.0 

28 

W 

21 

58 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

59 

4.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

4.3 

++24 

WNW 

11 

82 

53 

62 

84 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

3.6 

t  8: 00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NOVEHBEK  1957 


Depth 

In  Soil 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

4 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

30 

Ave: 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 
MIN 

73 
59 

71 
57 

52 

51 

52 

4S 

51 

57 

52 

65 
56 

63 
54 

H 

58 

60 
59 

60 

67 
53 

62 
50 

60 
49 

n 

6^ 
5^ 

55 

50 

47 

47 

47 

48 

52 

47 

59 
49 

59 
47 

62.8 
52.3 

RIVERSIDE 

CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

STATION 
12  Inches  (b) 

1 

MAX 
MIN 

65 
64 

64 
62 

62 
60 

60 
56 

56 
56 

56 
54 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

57 
55 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

56 
55 

57 
55 

57 
57 

57 
56 

57 
56 

58 
56 

59 
57 

5E 
5S 

5E 
57 

57 
57 

57 
56 

5( 

55 

57.5 
56.5 

STATION 
18  Inches  (c) 

2 

MAX 
MIN 

61 
61 

61 
61 

61 

60 

60 
59 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

55 
53 

57 
55 

58 
57 

57 
55 

55 
53 

5: 

5; 

5; 

52 

5; 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

5^ 
54 

56.3 
55.6 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
MIN 

71 
61 

65 

64 
59 

63 
58 

63 
55 

62 
54 

59 
53 

64 
54 

63 
56 

63 
56 

64 
56 

63 
58 

61 
58 

62 
59 

59 
53 

57 
53 

56 
48 

56 
53 

61 
53 

61 
55 

63 
55 

60 
53 

5J 
50 

59 
50 

59 
5( 

58 
51 

58 
51 

51 

56 

61.0 
54.2 

SAN 

DIMAS  TANBARK  FLAT 

1:18 

? 

2:01 

?  1 

2:02 

P 

11:54A 

12:54 

P 

1 

0:14 

A 

1 . 5  Inches  (e ) 

60 

- 

- 

55 

- 

50 

- 

- 

- 

- 

50 

49 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

- 

- 

4.5  I nches 

59 

- 

- 

54 

- 

52 

- 

- 

- 

- 

50 

47 

- 

- 

- 

- 

45 

- 

- 

9  Inches 

58 

- 

- 

54 

- 

53 

- 

- 

- 

- 

51 

49 

- 

- 

- 

- 

- 

47 

- 

- 

15  Inches 

60 

53 

- 

57 

55 

53 

5C 

21  Inches 

61 

60 

59 

55 

54 

53 

- 

57.0 

30  Inches 

62 

61 

60 

57 

55 

55 

58.3 

66  Inches 

64 

64 

64 

62 

61 

5S 

- 

62.3 

102  Inches 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

63.5 

138  Inches 

65 

64 

64 

64 

63 

65 

- 

63.8 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.      (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  8:00A.M.   NOVEMBER  18  TO  8:00  A.M.   NOVEMBER  20, 
(d)   SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.      (e )   SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS. 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


falling  trees.  ONTaRIO-UPLAND ;  Thousands  of  limbs  were 
torn  from  trees,  and  several  large  trees  uprooted  or  snapped 
by  wind.  Two  aircraft  were  overturned  by  wind  at  Ontario 
International  Airport.  Several  automobiles  were  damaged  by 
f all i ng  limbs .  Many  signs  were  blown  over ,  houses  unroofed , 
and  utility  lines  damaged.  HUNTINGTON  BEACH:  Seven  steel 
oil  derricks  were  blown  down  across  Coast  Highway.  SAN 
PEDRO:  Several  boats  were  damaged ,  and  four  boats  blown 
ashore  on  Cabrillo  Beach.  A  48-foot  skin-diving  boat  was 
blown  ashore  on  Catalina  Island  and  destroyed  by  the  surf, 
WHITTIER:  Many  tree  branches  were  broken,  and  powerlines 
downed ,  but  only  one  small  tree  uprooted .  SAN  FERNANDO: 
A  half-built  apartment  house  suffered  severe  structural  dam- 
age. The  roof  of  a  new  house  was  blown  away.  Several  t ied- 
down  planes  at  San  Fernando  Airport  were  damaged.  The  wing 
of  one  plane  was  sliced  off  by  a  hangar  door  which  was  torn 
loose  by  the  wind.  Many  plate  glass  windows  were  shattered. 
LOS  ANGELES:  About  350  trees  fell  in  the  city,  mostly  in 
northern  and  western  areas.  Two  homes  were  slightly  damaged 
by  falling  trees.  SAN  DIEGO  COUNTY:  Trees  were  blown  down 
in  El  Cajon,  Pacific  Beach,  and  San  Diego,  Shingles  were 
blown  from  roofs  in  Ramona  and  Lakeside.  Powerlines  were 
down  in  many  places  over   the  county. 

On  the  25th:  Strong  winds  breaking  through  mountain 
passes  raised  huge  billows  of  dust,  reducing  visibility  to 
zero  at  Ontario,  and  caused  500  employees  at  an  aircraft 


overhaul  and  repair  base  to  be  sent  home.  Two  trees  were 
blown  down  at  Chino,  a  tree  was  blown  down  at  Sunland,  and 
some  powerlines  were  whipped  down  in  the  San  Fernando  Val- 
ley . 

On  the  29th:  Northerly  gales  aloft  brushed  the  surface 
in  a  narrow  band  along  the  Berkeley  Hills,  lasting  for  about 
1-1/2  hours.  Three  large  plate  glass  windows  in  a  furniture 
store  were  shattered,  and  a  window  was  broken  in  a  printing 
shop.  Branches  were  blown  from  trees  on  the  University  of 
California  campus,  and  two  large  trees  were  uprooted  else- 
where in  Berkeley, 

On  the  29th  -  30th:  Santa  Ana  winds  breaking  through 
mountain  passes  caused  a  new  flare-up  of  the  28,000-acre 
brush  fire  in  the  San  Gabriel  Mountains,  Winds,  reaching 
a  reported  peak  of  80  m,p,h,  at  Fontana,  blew  down  trees 
and  powerlines.  In  Buena  Park  a  man  was  injured  when  a 
60-foot  eucalyptus  tree  fell  across  a  pick-up  truck  on  High- 
way 39.  A  house  trailer  was  upset  and  demolished  by  wind 
while  being  towed  on  Devils  Canyon  road  north  of  San  Bernar- 
dino, 

Maurice  P.  Bergerson 

Climatologist 

U,   S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue  of  Clima- 
tological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text 
will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  ei t her  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 


See  retereDce  notes  tollowing  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
1957 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F, ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station 
name,  and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include 
snow,  sleet,  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio    of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
snowfall . 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Dally  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  Issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  colujnn  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Obser- 
vation 
Time 


.  LOS  , 


ELES 


NGER  STATION 


PAC  UNION  COL 


ANZA 

AHROVO  5EC0 

ARROVO  SECO  RS  FC  508  C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 


I  MODOC 
I  HUMBOLDT 
■  LOS  ANGELES 
r  DIEGO 
.  ANGELeS 
MOOOC 

I  BERDINO 


2367 

noo 

1U5 


I  C  FASSOLD 
I  S  FOREST  SERVICE 
iRS  CORA  C  OLSEN 
SPRECHER 
'  ERNEST  H  WRIGHT 

UBIO  CANON  L*W  ASN 
I  S  POREST  SERVICE 
lAT  CHLORIDE  OF  AM 

■  AN610LA  ELEV  +  WHSE 
'  PACIFIC  UNION  COL ( 

■  EDWARD  C  JENNINGS 

I  5  BUR  RECLAMATION 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
>  KERN  CO  ROAD  CAMP 
1  CHARLES  M  HERBERT 


33  55 
38  25 
'  36  28 


118  50 
117  63 

122  15 


8ACKUS  RANCH 


BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
6ALCH  POWER  HOUSE 
8ALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 


SATES  RIDGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 


BEN  LDMOND 

8EN50NS  FERRY 
BERKELEY 
BESWICK  7  S 

IR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  PH  NO  1 

BIG  DALTON  DAM  FC223e-E 
PINE  CREEK 
PINES  PARK  FC  83 
sue    STATE  PARK 
llG  TUJUNGA  DAM  FCbD-E 
MINGHAM  GEN  HOSPITAL 
lISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
lISHOP  W6  AIRPORT 
lISMOP  UNION  CARBIDE 
MTN  2  S 

BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
KBLYTHE 
6LYTHE  7  W 
BLYTHE  CAA  AIRPORT 
BOCA 
BONITA 


BORREGO  SPRINGS  3  I 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
80WHAN  DAM 
8RADLEV 
eRAWLEY 


0398  I 

CIO  1 

01.18  I 

0*^22  ■ 


.  LOS  ANGELES 


1  TEHAMA 
I  ORANGE 

DIEGO 
I  SAN  BEROINC 

SNTA  BARBARA  . 
.  RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 
SISK  lYOU 
,  LASSEN 
I  TRINITY 
:  SAN  BERDINO 
.  FRESNO 


I  LOS  ANGELES 


I  US  NAT  PARK  SERVICE 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
)  GLADYS  A  OUTRA 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

JNION  ELEM  SCHOOL 
)AN  BARBER 
lARBOR  MASTER 
■IDEMATER  OIL  CO 
'  CORNELIUS  SMITH 
:ge  L  TURCOTT 
LUCILLE  e  WEDDLi 
:  US  NAT  PARK  SERVICE 
TOWN  OF  BAKER 

A  WTR  +  PWR  OEPT 

S  WEATHER  BUREAU 
G  *  E  COMPANY 
!  [CORPS  OF  ENGINEERS 
ORPS  OF  ENGINEERS 
AN  DIEGO  WATER  DEP" 
0  CALIF  WATER  CO 
'  S  FOREST  SERVICE 
,  BEAUMONT   IRRIG  DIST 
.  BEAUMONT   IRRIG  DIST 
wa  OBSERVER 


119  i-T 

lie  27 

122  06 

121  26 

122  IS 

122  14 
121  08 

123  15 

116  5B 
119  15 

117  49 


HETCH 


'  SUP 


0779  I 
0790  » 
0798  I 


1575 
10000 
6860 


L£  BLAh 
N  T  SHAW 
.  DAVIP  P  CAMERON  JR 
NIVERSITY  OF  CALIF 

S  WEATHER  BUREAU 
lARp(  P  HICKS 

S  FOREST  SERVICE 
ENNETH  V  SIMPSON 
'  SO  CALIF  EDISON  CO 

:  WILSON 

'T  WATER  RESOURCE 
tARD  ROWE 
iTE  PARK  SERVICE 
I  ROBERTSON 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 


CORP 


OF  ENGINI 


lRS 


BRAY  10  WSW 
8REA 


AND  IMPERIA. 


SW 


BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  <•  NNW 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSON 

BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
6URBANK  FIRE  DEP  FC  226Eji: 
«6URBANK  WS  AIRPORT 
6URL1NGAHE 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO 

CALfFORNlA  HOT  SPRGS  f 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RANGER  STATION  : 
CAMARILLO  2  SE 

CAMARILLD'  4  NNW 
CAMP  ANGELUS 
CAMP  BALDY  FC  85  F 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  ranger  STA 
CAMP  WISHON 
CANBY  RANGER  STATION 


LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

DIEGO 
DIEGO 

.  SAN  DIEGO 

■  SANTA  CRUZ 
I  SAN  DIEGO 

ANGELES 
NEVADA 
.  MONTEREY 
IMPERIAL 
I  SISKIYOU 
.  ORANGE 

>  ORANGE 
'  ORANGE 
1  CONTRA  COSTA 

1  MONO 
)  HUMBOLDT 
:  YOLO 
)  BUTTE 
t  PLACER 
:  MONTEREY 

.  PLUMAS 

I  BENITO 
)  YUBA 

:  LOS  ANGELES 
ANGELES 
I  MATEO 
.  SHASTA 

RA  COSTA 
.  KERN 
RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 


'  CALAVERAS 
1  CALAVERAS 
I  IMPERIAL 
1  TULARE 


>  VENTURA 

I  VENTURA 

I  BERDINO 
ANGELES 
I  DIEGO 
I  CALAVERAS 


WEATHER  8UREAL 
INION  CARBIDE  CO 
IRS  PROCTOR  A  CAHIL 

I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  FOREST  SERVICE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
V  pOHN  S  HULL 

W  MALMGREN 

ATE  OIV  OF  FSTRY 


CIVIL 


AOM 


34  35 
39  27 

35  52 


122  12 
116  17 

lie  21 


2200 
3400 

3000 
5347 


33  55 
33  53 
37  53 


I  39  54 

I  36  46 

I  39  25 

34  11 


lAROLO 
■  M  ALLEN 
V  [CORPS  OF  ENGINEERS 

k  DI   GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELLI 
I  |C0RPS  OF  ENGINEERS 
•  DEPT 
'  INEVADA   IRRIG  DIST 
I  [albert  C  RIST 
WHITTEO 
ATHER  BUREAU 
i  [CORPS  OF  ENGINEERS 

I  :ORPS  OF  ENGINEERS 
*  :ORPS  OF  ENGINEERS 
)  [vERNON  R  CAKEBREAD 

ice  l  boeuk 
■  forest  service 
albert  r  hunt 
.  joyce  a  farnham 
.  forest  service 
t  [corps  of  engineers 
)  ernest  a  weferling 

)  ^irs  faye  d  mc  hugh 
rs  lola  f  galli 
g  +  e  company 
hief  w  j  taylor 
s  weather  bureau 
ity  of  burlingame 
utm  c  estes 
\  |mrs  mar  stirton 

vista  w  s  dis" 
'  james  a  wakeland 

us  nat  park  service 
s  bur  reclamation 
an  berdino  co  fco 
al  div  beach  +  pks 

VICE 


iMPERIA 


iREST  : 
IRI 


IIERRA 
-N  LUIS 


35  21 
39  27 

36  11 


\  PARK 


I  CANYl 


'lERCE  COL 


I  Glu 


CARBON  CANYON  WORKMAN 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  HANGER  STA 
CHATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 
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CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

W  E  CLI NESMI TH 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

10 

34  48 

119  00 

5250 

UD 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

32  36 

9 

8A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

2 

3  5  6 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

8 

120  31 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

,0S  ANGELES 

26 

F  P  BRACKETT  06SY 

Clarksburg 

1784 

YOLO 

23 

38  25 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLAYTON   1  SW 

CONTRA  COSTA 

HENRY  J  KAISER  CO 

clearlake 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

38  58 

EDWARD  J  SERRA 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVERDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

MID 

FRANK  S  ORNBAUM 

CLOVER  MEADOWS  G5 

1844 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

COAL INGA 

FRESNO 

IIP 

COALiNGA  FIRE  DEPT 

1867 

27 

36  08 

120. 20 

663 

MID 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   14  NW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3 

COLBVS  FC  S3  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

116  07 

3675 

3 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

40  24 

122  09 

420 

7A 

3 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  SB 

2416 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

2 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

8 

39  20 

121  11 

565 

BA 

P  G  *  E  COMPANY 

3 

COLUSA   1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

2 

3  5 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

BA 

HOWARD  R  LEE 

3 

CONCORD   1  SE 

CONTRA  COSTA 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

6A 

"el 

S  S  WHITEHEAD 

2 

3  5  C 

COROES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

3 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

4B7 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

610 

JAMESON  COMPANY 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

730 

MID 

ALFRED  T  ENOS 

C' 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

2081 

MENDOCI NO 

7 

39  47 

1385 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MEND DC  I  NO 

7 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

34  OS 

117  S2 

576 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

3 

COW  CHEEK 

2092 

6 

36  32 

116  53 

-152 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

COYOTE  CANYON 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

COPPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

10 

36  34 

lie  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

41  46 

124  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

2 

3  5 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

41  48 

124  05 

120 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

124  12 

*IID 

STATE  OIV  OF  HWYS 

C 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

3'.  15 

117  17 

4530 

AID 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

C 

("CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  03 

122  13 

12 

4P 

CAL  HAWAI IAN  SUG  CO 

2 

3  5 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  6 

2199 

LOS  AriGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

NORMAN  WHITE 

3 

SCULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

80 

CULVER  CITY 

2 

3  5 

CUMMINGS 

2218 

MENOOC I  NO 

7 

39  50 

123  39 

1324 

5P 

D  A  BUTLER 

3 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

38  57 

122  52 

1421 

BA 

'^RS  M  V  CUNNINGHAM 

3 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

Z240 

SA 

JOHN  S  ROMELL 

2 

3  5 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

46S0 

8A 

2 

3  5  7 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2150 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

34  51 

119  29 

2749 

AID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

DAGGETT    1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

6 

34  52 

116  52 

1975 

mo 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

38  32 

121  45 

51 

6A 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2 

3  5  6       C  G 

2306 

21 

41  13 

121  23 

3650 

■*ID 

HERMAN  L  LORENZEN 

C 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

6 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2 

3  5  7 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

8 

39  18 

120  51 

3700 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  S 

DELANO 

23'.6 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

i^ID 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

C 

OENA  I  R 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

3  5 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

OESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FORESAY 

2456 

YUBA 

8 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

''4P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

CARL  HHITEFIELO 

2 

3  5 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

39  43 

123  21 

927 

BA 

STUART  T  PRICKETT 

3 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

TULARE 

35  57 

lie  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  06 

130 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

2695 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  C 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

FRANK   M  ROWLAND 

2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  32 

1511 

7A 

JAMES  B  RAY 

3 

DUDLEYS 

2539 

37  45 

120  06 

3000 

6P 

6P 

2 

3  5 

DUNNIGAN 

YOLO 

23 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

OUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

38  12 

122  18 

20 

8A 

6A 

3AN  STEELE 

2 

3  5  6 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33  47 

115  26 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRIC1 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

2 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36  44 

118  23 

10400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

116  55 

SS 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2 

3  5 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

BA 

SAN  DIEGO  WATER  OEPl 

2 

3  5  C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

30 

5P 

EL  CENTRO  WATER  OEPl 

2 

3  6  C 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC   128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

SP 

E  E  STUDLEY 

3 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

2 

3  5 

ellery  lake 

2756 

MONO 

36 

37  56 

119  14 

no 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  U 

90 

C    NORMAN  ADAMS 

3 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

^ID 

HOMER  F  WANN/^MAKER 

C 

ELS  1 NOR E 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

2 

3  5 

ELSINORE  4  SSE 

2612 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

■1ID 

JOHN  L  EWING 

C 

ESCONOIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

DARWIN  M  TING 

2 

3  5 

ESCONOIOO  CHURCH  RANCH 

2871 

33 

33  06 

117  05 

715 

6P 

ALBERT  A  CHURCH 

2 

3  5  C 

ETl WANDA 

SAN  BEROINO 

-1ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISK  lYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

■1ID 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

C 

«EUR£KA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

43 

MID 

•IID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARI POSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

119  04 

439 

AID 

CHARLES  0  COULTER 

C 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

36  15 

122  03 

15 

MD 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

C 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

OOLICE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

lie  26 

3060 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

2 

3  5 

FALLBROOK 

2958 

SAN  D1E60 

33 

33  21 

117  15 

542 

AID 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

C 

2964 

21 

41  01 

121  28 

3340 

BA 

8A 

P  G  *  E  COMPANY 

^ 

3  6  6  7 

FERGUSON  RANCH 

TEHAMA 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

16 

38  31 

120  42 

2100 

8A 

wentworth  lynch 

3  C 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

FINLEY   1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

6P 

OTIS  B  BOARDMAN 

c 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANC 

2 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7355 

AlO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSGM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

350 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

FONT ANA   5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GETCHELL 

3 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1O90 

KAISER  STEEL  CORP 

2 

3  5 

3130 

35 

123  20 

2340 

BA 

BA 

2 

3  5 

FORESTHILL  RANGER  STA 

PLACER 

39  01 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MODOC 

18 

41  51 

120  08 

4498 

5P 

6P 

L  J  FEE 

2 

3  5  7 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOC I  NO 

39  27 

123  48 

80 

SA 

CAL-WEST  RR  +  NAV  CC 

2 

3  5  C 

FORT  BRAGG  AVIATION 

mENDOC I  NO 

17 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

2 

3  5 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISK  I  YOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

AID 

CARL  C  CRAMER 

C 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  S 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

2 

3  5 

FORWARD  MILL 

3204 

SHASTA 

23 

40  26 

121  44 

3300 

8A 

ALVA  J  FORWARD 

3 

FREEDOM  a  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

HID 

MRS  ANNA  E  DRAGICH 

C 

FRENCH  GULCH 

23 

40  42 

122  38 

1100 

SA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  W6  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

119  42 

331 

MID 

IID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  S 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

33  53 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEP 

3 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

MRS  N  E  PANCOAST 

3 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

R  C  KYLE 

GASQUET   RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

41  52 

123  58 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GEM  LAKE 

3369 

38 

37  45 

119  06 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

6A 

WILLIAM  BREEOLOVE 

3  C 

3384 

1 

38  55 

120  48 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

GIANT  FOREST 

TULARE 

118  46 

6360 

8A 

MRS    ALVA   A  CAMMACK 

3  5       7  C 

GIBRALTAR  0AM 

3401 

SNTA  BARBARA 

34  31 

119  42 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEF 

3 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GI LROY  FI RE  DISTRIC 

3  5 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

1050 

MID 

WILLIAM  J  KICKHAM 

C 

-  368  - 
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GILBOY  1*  ENE 

SANTA  CLARA 

20 

JOE  GULNAC 

3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOS  ANGELES 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

2  3  5  7 

CLENDALE  STAPEN  EC  295G 

3<t5( 

LOS  ANGELES 

34  0^ 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

3 

LOCKWOOO 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

8A 

ARCHIE  M  WEFERLING 

3  C 

GLENDOBA  WEST  FC  185 

3*52 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

200 

7A 

glennville 

KERN 

10 

5P 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

7   3  5 

LODl 

SAN  JOAQUIN 

LODl    SEWAGE  TREAT  PI 

GLcNNVlLLE  FULTON  BS 

KERN 

10 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOGAN  MEADOWS 

SO  CALIF  EDISON  CO 

GOLD  BJN 

PLACER 

8 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

GONZALES  9  ENE 

3602 

SAN  BENITO 

24 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

GRACE  HEAOON 

3529 

TUOLUMNE 

37 

HETCH  HETCHY  WTR  SU 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

GRANITE  BASIN 

FRESNO 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LONG  Barn  exp  station 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

11 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  5       7  C 

«LONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

JOHN  W  TEED 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

CARL  E  BEYER 

2   3  5 

LORAINE 

KERN 

CHARLES  W  POOLE 

C 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

39  14 

121  02 

2710 

MID 

ALOYSUIS  J  KELLY 

C 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

SA 

HENRY  P  GEWE 

3 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

5P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

2  3  5 

"LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33  56 

118  23 

99 

MID 

MID 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INVO 

6 

116  52 

-168 

PAC  COAST  BORAX  CO 

2   3  5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GREENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

12 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

3 

ROGER  C  RICE 

GREENVILLE  RANGER  STA 

PLUMAS 

8 

D  S  FOREST  SERVICE 

3 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

ELDORADO 

16 

MRS  LAURA  6  CEDERLO 

c 

SANTA  CLARA 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

CITY  OF  BERKELEY 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CRUZ 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

37 

DUANE  J  COX 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GROVELANO  HANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRV  +  F  0 

GUERNEVILLE 

SONOMA 

22 

JOSEPH  E  BUTTNER 

3 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUF 

S 

HAINES  CANYON 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

500 

MID 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

c 

LOWER  FC  36* 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

5182 

SAN  BEROINO 

6 

34  27 

116  59 

2975 

6P 

6P 

IRVI N  R  CALK  INS 

HAINES  CANYON 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

STATE  DIV  OF  H'.IVS 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

JAMES  P  KINDRED 

LVTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

SAN  SERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAIHEE 

3710 

INYO 

19 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

2  3  5  7 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HALF  MOON  SAY  2  NHH 

SAN  MATEO 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SAN  BERDINO 

HAMILTON  BRANCH  PH 

PLUMAS 

8 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

MARIN 

17 

J  S  AIR  FORCE 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

HAMILTON  AFB  1  E 

KARIN 

17 

MAGIC  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

HANFORO 

KINGS 

11 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

2  3  5 

MAHNKE 

LAKE 

■MSS  M  L  MAHNKE 

c 

HANSEN  0AM 

3751 

LOS  ANGELES 

34  15 

118  24 

975 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

19 

37  37 

119  02 

9500 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCE- 

s 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1090 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MANDEV I LLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  BARBARA 

33 

MANZANITA  LAKE 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

23 

U  S  FOREST  SERVICE 

MANZANI TA  MOUNT A I N 

SNTA  BARBARA 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARCH  FIELD 

HATCHET  mT  MNTnC  STa 

SHASTA 

21 

STATE  DIV  OF  HWY5 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

SHASTA 

21 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2   3  5 

ELOISE  S  FAIRBANKS 

HAVISIOE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

R  W  HIRSCHKIND 

MARRE  RANCH 

SNTA  BARBARA 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

6 

METRO  WATER  DISTRIC 

2   3  5  C 

MARTINEZ  3  S 

CONTRA  COSTA 

MARGARET  S  PLUMMER 

c 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRIN ITY 

35 

40  33 

123  10 

2346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  59 

122  06 

278 

9A 

CHARLES  P  WEAVER 

3 

HAYWARD 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

1000 

HID 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  C6 

26 

9A 

9A 

CITY  FIRE  OEPARTMEN' 

HEALOSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2   3  5 

MARYSVILLE 

MRS  J  BAflTTARI 

MEALOSflURG  2  E 

3878 

SONOMA 

22 

W  F  IVERSEN 

MATHER 

TUOLUMNE 

CITY  SAN  FRANCISCO 

HEMET 

3896 

RIVERS  IDE 

33 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

U  S  WEATHER  8UREAU 

hemet  reservoir 

3699 

BIVERSlOE 

33 

SISK  IVOU 

THOMAS  WILLIAMS 

HENSHAW  0AM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

VISTA   IBRIG  DI5T 

2  3  5  C 

MEADOW  LAKE 

RADIO  STATION  KRFM 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

HAK  0  LEY 

RIVERSIDE 

D  B  W  ALEXANDER 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

MRS  CLORENE  AKERS 

MEDICINE  LAKE 

DEPT  WATER  RESOURCE. 

HETCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

37 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

2   3  5  6  7  C 

MENOOTA   1  NNW 

FRESNO 

HENRY  E  SCHREINER 

c 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

6A 

ARTHUR  A  ANDERSON 

3 

mEndota  dam 

5528 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

175 

7A 

FRANK  F  MOITOZA 

3 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  37 

2915 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  C{ 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

14 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

HOBERGS 

LAKE 

23 

GEORGE  G  HOBERG 

37  19 

ID 

MERCED   IRRIG  DIST 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

SAN  DIEGO  WATER  DEP' 

MERCEy  HOT  SPRINGS 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

G  ROBINSON 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

STATE  OF  CALIFORNIA 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

MICHIGAN  BLUFF 

ROBERT  C  VJHEELER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

MIODLETOWN 

5698 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HOOP  A 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

MID 

HOOPA  INDIAN  AGENCY 

MIDDLEWATER 

5602 

KERN 

10 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

HOOP A  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

WS  VICTORIA  L  RUDD 

18 

U  S  FOREST  SERVICE 

HOPLAND  B  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

2510 

IRS  S  LOUISE  RICE 

C 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BERDINO 

28 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

39  01 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

3 

MILL  CREEK  Intake 

5632 

SAN  BEROINO 

28 

34  05 

116  57 

4958 

'■IID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

C 

HORSE  CANYON 

4113 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

119  51 

1550 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

lie  46 

3400 

MIO 

CHARLES   F  RUBY 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

4116 

FRESNO 

11 

36  4  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

40  21 

6A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5       7  C 

HUASNA 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

MINERAL  KInG 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

HUMBOLDT 

HAROLD  R  CHACE 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3  5       7  C 

MODESTO 

STAN ISLAUS 

MODESTO  IRRIG  DIST 

2  3  5 

HYAMPOM 

4191 

TRINITY 

35 

FRANCES  V  MOSS 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

CITY  OF  MODESTO 

C 

IDRIA 

SAN  BENITO 

27 

NEW   IDRlA  O-S  MIN  CO 

MOJAVE 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

3 

lOYLLWlLD  RANGER  STA 

42  11 

RIVERSIDE 

33 

D  S  FOREST  SERVICE 

2   3  6  C 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

6 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

2  3  6 

MONO  LAKE 

MONO 

MONO  INN 

2  3  5  7 

Independence 

42  32 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

2   3  6       7  C 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

SISK  lYOU 

12 

41  45 

122  28 

2640 

110 

TOM  W  WILLIAMS 

C 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

19 

36  46 

118  20 

9175 

4ID 

L  A  WTR  *-  PWR  DEPT 

MONTEREY 

5796 

MONTEREY 

121  54 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

6 

US  BUR  OF  PLANT  INO 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

21 

40  49 

2100 

AARON  SMITH 

INYOKERN 

CERN  CO  FIRE  DEPT 

MOORPARK   1  SSE 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

INYOKERN  ARMITAGE 

MOORPARK   3  SE 

EVERETT  RANCH 

lOHA  HILL 

MOORPARK   3  NNW 

VENTURA 

GEORGE  H  MERRI KEN 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  BEROINO 

■lETRO  WATER  DEPT 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

1 

J  5  WgATHER  BUREAU 

MORGAN  HILL  2  E 

SANTA  CLARA 

><RS  THELMA  F  DOWNER 

JESS  VALLEY 

MODOC 

WALTER  CANTBALL 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 

LEONARD  A  BOSSANA 

johnsondale 

TULARE 

10 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

MORGAN  HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

c 

4392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

MID 

^AR 

JOHN  MERWlN 

2  3  5  6 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

6 

34  03 

116  34 

2680 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JULIAN 

4412 

33  05 

116  36 

4215 

^10 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5890 

SAN  BERDINO 

6 

35  28 

115  32 

4735 

SS 

SS 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  DIEGO 

CHARLES  VI  LI  NEK 

MOUNT  BRECKENRIDGE 

KERN 

CLOSED^l 1/1^57^ 

JUNCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

32 

JOHN  K  CHASE 

MOUNT  OANAHER 

ELDORADO 

STATiL  OIV  OF  FSTRY 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

27 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

:AL  OIV  BEACH  +  PARK 

2    3  5 

KEE  RANCH 

SAN  BEROINO 

6 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  DIABLO  STATE 

KELLOGG 

SONOMA 

22 

«RS   I  DA  R  TUTTLE 

PARK  HEADQUARTERS 

CONTRA  COSTA 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

KELSEYVILLE 

LAKE 

23 

JOSEPH  J  GLEBE 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

J  S  WB  OBSERVER 

2   3  5  7 

KELSEYVILLE  4  SW 

LAKE 

23 

MRS  KABEN  V  BACCI 

MOUNT  HEBRON  9  E 

SISK lYOU 

.EWIS  0  PARSONS 

KENTFJELD 

MARIN 

17 

RICHARD  R  KLEIN 

2   3  5 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

SISKIYOU 

J  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

KERL INGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

BA 

PAC  COAST  aggregate; 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

IID 

JACK   I  SCHElL 

C 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

algot  t  lofberg 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISK I  YOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

3EPT  WATER  RESOURCES 

s 

HKERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN 

so  CALIF  EDISON  CO 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SISK  1  YOU 

1ID 

J  S  WEATHER  BUREAU 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KERN 

10 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MOUNT  TAMALPAIS  1  S 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

LOS  ANGELES 

J  S  WB  OBSERVER 

KETTLEMAN  STATION 

(INGS 

MUIR  WOODS 

MARl  N 

■1U1R  WOODS  NAT  MON 

3 

KING  CITY 

MONTEREY 

MUMBO  BASIN 

5EPT  WATER  RESOURCES 

KLAMATH 

JEL  NORTE 

MURCELL  RANCH 

R IVEfiS IDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

7 

)  LEE  EMERSON 

NACIMIENTO  DAM 

SAN  LUIS  OBPC 

MONTEREY  CO  FCWCD 

2   3  5  6 

KNIGHTS  LANDING 

YOLO 

23 

TERRY  B  COTTEN 

3 

NAPA 

NAPA 

EARL  S  6IPS0N 

3 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

1 

3B  48 

120  09 

5750 

MID 

HARRY  STEVENSON 

C 

i»NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

6A 

JOHN  F  ALLEMANT 

2   3  5 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

34  13 

lie  14 

1565 

5P 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

34  60 

460 

IID 

CITY  OF  NEEDLES 

LAFAYETTE  2  NNE 

;ONTRA  COSTA 

NEEDLES  CAA  Al RPORT 

114  37 

^ID 

lID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

LOS  ANGELES 

15 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

"LAGUna  BEACH 

NEVADA  CITY 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

L'AGUNA  BEACH  2 

ALAMEDA 

122  02 

LESLIE  SALT  COMPANY 

2   3  5  6 

LA  HONDA 

NEWBUBY  park  2  WNW 

VENTUBA 

34  11 

118  57 

665 

1 1D 

BORCHARO  RANCH 

LAKE  ALPINE 

NEWBURY  PARK  4  SW 

VENTURA 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

LAKE  ARROWHEAD 

iAU  BERDINO 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 

LOS  ANGELES 

LAKE  CITY 

MODOC 

18 

REV  CHARLES  F  CATLI^ 

2  3  5  7 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

LAKE  Eleanor 

467  9 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

L19  53 

4662 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUf 

S 

fNEWMAN 

6168 

STANISLAUS 

27 

37  19 

121  02 

91 

5P 

9A 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3170 

MID 

.EONARD  M  MILLER 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

8 

5P 

5A 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

2   3  5 

LAKEPORT 

LAKE 

NlCOLAUS 

SUTTER 

IRS  NELLIE  WEB9 

3 

LAKEPORT  SCS 

'  S  SOIL  CON  SERVICE 

IMPERIAL 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

LAKE  SABRINA 

INYO 

19 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

LAKESHORE 

SHASTA 

23 

I  S  BUR  RECLAMATION 

«N0RTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

SN  FERNOO  VLY  TIMES 

2   3  5 

LAKESIDE  2  ENE 

SAN  DIEGO 

MARI  N 

EDWARD  L  THOMPSON 

C 

LAKE  SPAULOING 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

STAN ISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

8A 

S  SN  JOAQUIN  IR  DIST 

2   3  5  6 

LAKE  SPAULDING  DAM 

JEVADA 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

SISKIYOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAKE  WOHLFORO 

SAN  01  EGO 

33 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

c 

OAKLAND 

ALAMEDA 

EARLE  G  LINSLEY 

2   3  5 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

32  45 

L17  01 

528 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

2   3  5 

MOAKLAND  WS  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

3 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2   3  5  C 

LA  MESA   1  NE 

4736 

32  47 

117  00 

660 

7A 

.A  MESA   IRRIG  DIST 

6351 

17 

38  27 

122  25 

160 

12m 

LANCASTER 

.OS  ANGELES 

34  42 

4ID 

6354 

NAPA 

17 

38  23 

122  28 

1465 

HID 

RICHARD  PLEINER 

C 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

35  23 

120  10 

1560 

<AID 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

3 

LAS  PLUMAS 

4812 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

ffOCEANSIDE  CAMP 

LAYTONVILLE 

4851 

1EN0OC I  NO 

39  42 

123  29 

1640 

HID 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

U  S  MARINE  CORPS 

2    3  5 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

SNTA  BARBARA 

34  46 

120  07 

1470 

VAR 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

31 

MID 

CITY  OF  OCEANSIDE 

C 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO  01 V 

4958 

SNTA  BARBARA 

34  42 

120  11 

970 

6383 

SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  07 

195 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LEBEC 

4863 

34  50 

118  52 

3583 

8A 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

LECHUZA  PATROL 

OJAI 

6399 

33 

34  27 

119  16 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

2    3  5 

STATION  FC  352  8 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

1530 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3  C 

olInda 

6432 

3RANGE 

26 

33  55 

117  51 

520 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

HERCED  CO  FIRE  DEPT 

2  3  5 

ONO 

6456 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

7A 

ALMA  L  GREEN 

LEMON  COVE 

489  0 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

tAWEAH  LEMON  CO 

2  3  5 

OPIOS  CAMP  FC  57  e-E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

118  06 

4250 

5P 

5P 

L  B  UNFD  SCHOOL  DIST 

2  3  5  C 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

118  41 

4650 

J  S  WEATHER  BUREAU 

ORA.vGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

600 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LINDSAY 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

396 

TP 

7P 

^RANK  DE  CMAINE 

2  3  5 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  16 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  cove  CIT  ASS^ 

2  3  5 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CB 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

•410 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

4P 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

2   3  5 

LIVE  OAK  CANYON-  FC  230C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1295 

5P 

:  F  ELDER 

3 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  62 

122  10 

550 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

2   3  5 

LIVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

37  *1 

121  47 

480 

SA 

8A 

NOEPENDENT^HHSE  CO 

2  3  5 

ORLANO 

6606 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

SA 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

2   3  5 

LlVORNA  HEIGHTS 

5000 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  01 

450 

9A 

CLOSED  5/31/57 

3 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

2    3  5 

STATION  INDEX 
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6521 

8 

39  30 

121  34 

160 

IIA 

llA 

VENTURA 

VENTURA 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

ELDORADO 

PflCOIMA   DAM  FC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

lie  24 

1500 

5P 

6610 

20 

36  44 

121  22 

920 

12M 

palmdale 

PALMDALE  2  NE 

LOS  ANGELES 

PALM  SPRINGS 

R  IVERS 1 D£ 

PALO  ALTO  CITY  HAUL 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

6676 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

PASO  H08LES  CAA  AIRPORT 

42 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  36 

603 

MID 

^ID 

6754 

10 

34  56 

119  23 

3868 

7fi 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

SAN  BENITO 

69'.3 

35  08 

120  38 

60 

5P 

5P 

PLEASANT  HILL   1  NW 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

MENDOCINO 

IT 

7016 

33 

34  33 

120  36 

63 

IIP 

IIP 

POTRERO  SECO 

VENTURA 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

E  DOCI  0 

22 

39  22 

123  07 

1020 

MD 

POTTER  VALLEV  3  SE 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

MENDOC 1  NO 

?  IVERS 1 D£ 

■'ONTEREY 

QUAK I NG  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

OUINN  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAUlOING 

SAN  DIEGO 

721.4 

33 

33  12 

116  32 

4000 

7A 

REO  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

"RICHMOND 

CONTRA  COSTA 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7416 

37  55 

122  20 

10 

BA 

6P 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

ROUND  MOUNTAIN 

SHASTA 

7600 

34  12 

117  OS 

6000 

110 

SA6EHEN  CREEK 

SAINT  JOHN 

iLENN 

SAInT  MARYS  COLLEGE 

7661 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

SALSIPUEDES  JALAMA  DIV 

120  13 

3P 

SALYER  RANGER  STATION 

123  35 

623 

SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

33 

34  49 

120  21 

1000 

SAN 

7719 

20 

36  31 

121  05 

1360 

HID 

SAN  CLEMENTE  DAM 

ue  44 

SAN  FELIPE  BELL  STATION 

SANTA  CLARA 

MID 

7768 

T762 

13 

34  19 

118  30 

1246 

MIO 

7765 

SAN  FRANCISCC 

37  4o 

122  28 

24  5 

4P 

7767 

37  47 

122  30 

MtD 

'SAN  FRANCISCO  M8  AP 

7769 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MIO 

777! 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MIO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

117  54 

5P 

SAN  GABRIEL  DAM  FCA25BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1461 

5P  . 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7765 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

118  06 

4  00 

4P 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  16 

122  20 

355 

5P 

5P 

SAN  JACINTO 

7610 

RIVERSIDE 

33 

33  46 

lie  59 

1550 

7P 

7P 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7B13 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

MID 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  05 

119  44 

1470 

HID 

■SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  53 

MID 

MID 

SAN   JUAN  BAUTISTA 

7834 

SAN  BENITO 

20 

121  31 

550 

MIO 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

MIO 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  IS 

120  40 

300 

7A 

'ALOMAR  OBSERVATORY 

'  W  MIATT 

lISS  LILY  BERG 

'  G  +  E  COMPANY 
HETCH  HETCHY  WTR  SUF 
METRO  WATER  DISTRIC 
HERBERT  H  DURHAM 
MARCELENE  ROeERTS  fi 
PASADENA  WATER  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
HARRY  E  WERNER 

S  CIVIL  AERO  AOM 

JDSON  RANCH 


'  S  FOREST  SERVICE 
ETALUMA  FIRE  DEPT 
ICTOR  e  CHAIX 


US  I 


CITY  OF  OROVlLLE 


iLBER' 


■ALMER 


ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCE 
CRYSTAL  SUG  CO 
HHEATLEYS  RANCH 

RECLAMATION 
FLOVD  R  POOLE 


JOHN 

PALMDALE  IRRIG  OIST 
IG  OIST 
US  CIVIL  AERO  ADM 

SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  DEPT 


MES  J 


BEL 


2   3  5 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 


SERVICE 


POLICE  DEPARTMENT 

E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 

E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACEftVlLLE 

BAUMFALK 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 

puBLicAT ION  discont: 

OAST  GUARD 
OAST  GUARD 
DAMSON 

lAVAL  MAGAZINE 
H  0AY6ELL 
I  C  BALDWIN 
;0RPS  OF  ENGINEERS 
IILLIAM  R  BOOTH 


FOREST  SERVICE 
■S  OF  ENGINEERS 
S  8  SPAULDING 

'S  OF  ENGINEERS 
I  CO  FIRE  DEPT 
F  ELEC  POWER  CC 
WEATHER  BUREAU 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5 
2  3  5 
2   3  5 


M  JAMESON 
STATE  PR1S( 
■F  RICHMOND 


ITRUS  EXP  STATION 
DRPS  OF  ENGINEERS 
EPT  WATER  RESOURCE 
lYMONO  H  JOHNSON 
3  CALIF  EDISON  CO 
ILIF  STATE  ENG 
.OYD  D  COMPTON 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ETCH  HETCHY  WTR  SUI 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
DIVERSITY  OF  CALIF 
IWIN  L  PAULSON 
)WIN  H  LEARNED 


S  CIVIL  AERO  AOM 
N  LUIS  OBPO  CO  FCO 
S  GEOLOGICAL  SURVE' 
S  GEOLOGICAL  SURVE 
G  +  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
ALAVERAS  CEMENT  CO 
0  CALIF  EDISON  CO 
S  GEOLOGICAL  SURVEY 


WEATWER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
OIMAS  FIRE  STA 
FOREST  SERVICE 


ilGHTS  LEMON  Ah  2   3  5 


PUBLICATION  DISCONTINI 


DE  VOHE 
■Y  FIRE  0EPARTMENT12   3  5 
IPONIO  RANCH 

ON  JOHANSEN 
.TE  DIV  OF  FSTRY 
.  FOREST  SERVICE 
'  BILLWILLER 
;  M  A  BINGHAM 

PS  OF  ENGINEERS 


2  3  5 
2  3  5 


Station 

Index  No. 

County 

9 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip.  1 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

34  33 

119  52 

eoo 

7A 

7A 

i  S  BUR  RECLAMATION 

! 

3  5  C 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

CITY  ENGINEER 

SAN  RAMON   1  S5W 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

SANTA  ANA  R 1 VER  PH  3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  I 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

13 

34  1 

118  1 

2  35 

SP 

G  ROBINSON 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

! 

3  5  C 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

TV  STATION  KEYT 

>  DALE  RUSKOVICH 

SANTA  MARIA 

940 

SNTA  BARBARA 

30 

34  57 

120  26 

224 

6A 

8A 

A   A  HOWARD 

7942 

35  01 

120  12 

815 

3 

MID 

S  '''  LIFEGUARD  SER 

202 

lOA 

6A 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

CERRO  viEjo  Ranch 

SNTA  YNE2  Hi GM  SCHL 

SANTIAGO  0AM 

987 

ORANGE 

28 

33  48 

117  43 

1025 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

34  35 

116  27 

2105 

6A 

L  A  PWR  ♦  LIGHT  OEPT 

3 

SAWYERS   BAR  RANGER  STA 

J  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC  LUMBER  CO 

searsville  lake 

SEBASTOPOL  4  S 

SONOMA 

WILLIAM  G  SANDERS 

SEPULVEDA  DAm 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIERRA  CITY 

si'erra 

8 

** 

HARRY  H  ROEBER 

6210 

34  10 

116  04 

1153 

6P 

6P 

2 

3  5 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

GEORGc   I  OSBORNE 

LAS  LOMA S  RANCH 

SONOMA 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

16 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SMITH  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

41  57 

124  12 

25 

SA 

WILLIAM  M  R I  LEY 

3 

SNOW  CREEK  UPPER 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

SOMIS  5  WNW 

VENTURA 

33 

JOHN  OE  SON I 

6351 

122  27 

20 

5P 

5P 

2 

3  5 

37  59 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

TULARE 

9 

U  S  FOREST  SERVICE 

RANAR  8  KNOX 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

•STOCKTON  CAA  AIRPORT 

^  8 

SAN  JOAQUIN 

27 

3  4 

121 

J  S  CIVIL  AERO  AOM 

STOCKTON  F I RE  station  4 

9560 

SAN  JOAQUIN 

37  58 

121  18 

11 

8A 

6A 

2 

3  5 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SURF  2  EnE 

SNTA  BARBARA 

32 

JS  DISCIPLINARY  BKS 

8700 

34  16 

118  40 

1085 

6A 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

1 

3EPT  WATER  RESOURCES 

6826 

35  oa 

118  27 

3975 

6P 

6P 

2 

3  5  7 

CLOSED  9/1/57 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

9 

3LENN  BAKER 

8914 

36  29 

118  53 

950 

5P 

5P 

2 

3  5 

mId 

TRACY  CARSONA 

TRACY  PUMPING  Plant 

ALAMEOA 

TRINITY  CENTER  RS 

TRINITY 

35 

U  S  FOREST  SERVICE 

9035 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

eA 

2 

3  5 

9043 

39  20 

120  11 

5982 

eA 

6A 

2 

3  5  C 

9049 

34  23 

118  05 

mo 

C 

41  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

3  5  6  7  C 

9056 

41  55 

121  34 

5P 

CLOSED  11/1/57 

9061 

36  22 

116  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

37  53 

119  20 

9600 

S 

9073 

37  29 

120  51 

104 

6A 

3 

9083 

40  46 

122  IB 

1080 

eA 

8A 

2 

3  5  6 

TUST IN   IRVINE  RANCH 

ORANGE 

33 

33  44 

1  17  47 

118 

3P 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

2 

3  5 

TWENTVNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

6 

34  06 

1990 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3  5 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

1 

36  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  5  7 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

9126 

MENOOCl NO 

22 

1550 

BA 

MARJORIE  S  DORY 

UKIAH  MASONITE 

9129 

MENDOCINO 

22 

39  10 

123  12 

615 

1*10 

MASONITE  CORPORATIO^ 

C 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BUNIVERS ITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

116  27 

430 

UCLA 

2 

3  5 

9157 

SAN  BEROINO 

26 

34  06 

117  40 

1640 

6P 

ROBERT  8EAR0 

2 

3  5 

370  - 
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Time 
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To 
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IPrecipJ 

UPPER  LAKE  7  w 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEORONCINI 

3 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

UPPER  MATTOLE 

fll77 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEArCRO 

FILTERS 

9165 

4 

37  46 

122  10 

413 

'^ID 

E  BAY  MUN  UTL  01  ST 

UPPER  TRES  PlNOS 

9169 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

HID 

ELOON  FANCHER 

C 

VACAVlLLE 

9200 

SOLANO 

23 

36  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

C  J  UHL 

2  3  6 

VALUE TON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  63 

120  42 

950 

<IIO 

HRS  AMY  CURTIS 

C 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

SAN  DIEGO 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

3 

VALYEBMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3700 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

699 

SA 

W  C  WOODSON 

3 

9273 

22 

38  37 

123  01 

1260 

-IID 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

VENTURA 

ROY  PINKERTON 

3 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

SO  CALIF  EDISON  CO 

S 

VlCTORVlLLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BEROlNO 

6 

34  33 

117  18 

2900 

8A 

SA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

2  3  6  C 

VI^CENT  PATROL 

STATION  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

34  29 

lie  08 

3135 

9P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

8 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

TULARE 

9 

36  20 

119  18 

394 

9A 

OA 

rULARE  CO  C  OF  C 

2   3  5 

VOLCANOVILLE 

9382 

ELDORADO 

38  59 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

3 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

W  J  VOLLMERS 

3  C 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

23 

40  27 

121  52 

2200 

4P 

WALLACE 

9418 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

3 

NALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

* 

37  57 

122  05 

128 

8A 

WESLEY  G  STEELE 

3 

WALNUT  CREEK 

CONTRA  COSTA 

8A 

RAY    1  WHITTEMORE 

2  3  6 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

122  01 

220 

•IID 

TOMAS  S  VANASEK 

C 

WALNUT  CREEK  <.  £ 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

400 

9A 

IRS  ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

23 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

2   3  5  6 

WALNUT  PATHOL 

STATION  FC   102  8 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

486 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  36 

3180 

Warners  resort  co 

2   3  5  C 

9452 

10 

35  36 

119  20 

333 

8A 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

SNTA  BARBARA 

■|?D 

•(ILBER  E  PATTERSON 

C 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

8A 

8A 

JOHN  L  KISTLER 

2  3  6 

WAMONA  RANGER  STATION 

94B2 

MARIPOSA 

37  32 

119  40 

3975 

MID 

05   NAT   PARK  SERVICE 

C 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

TRINITY 

40  44 

122  56 

2050 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5  C 

WEED  1  S 

9499 

SISKIYOU 

12 

41  25 

123  23 

3630 

eA 

8A 

CHESTEP    1  MMREY 

2  3  5 

WELDON  1  WSW 

9512 

KERN 

35  40 

lie  18 

2680 

■110 

VERNON  J  BLOUNT 

C 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

WESTHAVEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

285 

30STON  LAND  COMPANY 

3 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

36  22 

120  33 

2400 

W  6  MANKER 

WESTVILLE 

9597 

1 

39  11 

120  39 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WESTWOOO  3  WSM 

.ASSEN 

CLOSED  e/l/57 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUBA 

8 

39  02 

121  24 

113 

HID 

THOMAS  A  FERGUSON 

C 

WHEELER 

9612 

MENOOC I  NO 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

WOLF  CREEK  TIMBER  C< 

2  3  5 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

890 

A\0 

KENNETH  P  SHELDON 

C 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

HID 

ROSCOE  G  WILBER 

C 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

lie  11 

10150 

eA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2   3  5  7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37  35 

lie  14 

12470 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2   3  5  7 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  09 

393 

7A 

EDMONO  E  PAYEN 

3 

WHITTIEfi  CITY  HALL 

966  0 

.OS  ANGELES 

26 

33  59 

118  02 

340 

5P 

K  R  WARREN 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

2  3  5  C 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9685 

MENOOC I  NO 

7 

39  21 

123  19 

1900 

HID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

eA 

M  R  ALLARO 

2  3  5 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

HID 

JIM  M  BLACKMORE 

C 

WINTERS 

9742 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

eA 

8A 

CITY  OF  WINTERS 

2  3  5 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

3 

wooochuck  meadow 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

lis  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WOOOFORDS 

9775 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

9671 

5P 

5P 

MRS  GLEN  BARB 

2   3  5  7 

WOODLAND  1  WNM 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

2   3  5 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  07 

121  56 

1600 

6P 

3 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

ELDORADO 

36  51 

120  14 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

roRBA  LINDA 

9647 

26 

33  53 

117  49 

6P 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2  3  5 

YORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

MID 

MRS  LOLA  A  MUL0ERT 

C 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3965 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  5       7  C 

YREKA 

9666 

SISKIYOU 

41  43 

122  36 

2631 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

Station 


NEW  STATIONS 

,  PORTE 
PARADISE 
SL.OAT 
VISTA 

MITCHELL  MEADOW 


ALAMO  1  N 
BERRYESSA  LAKE 
FINLEY  5  SW 
tWNTICELLO  DAM 


4773 
6689 
8292 
9376 


0709 
3097 
5818 


County 


PLUMAS 
BUTTE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 


CONTRA  COST* 

NAPA 

LAKE 

NAPA 


Obser- 
vation 
Time 


Refer 

To 
Tables 


:  39  41 

39  45 

I  39  52 

33  12 


37  52 

38  33 
9S  58 


122  02 

122  14 

122  57 

122  07 


O'ROURKE 
,  PARADISE  FIRE  DIST 
,  CLARENCE  F  ELWORTH' 
'  CHAMBER  OF  COMMERCE 

;  CORPS  OF  ENGINEERS 

AGR  EXTENSION  SEP 

LEIGH  VAN  BRUNT 
'  DONALD  G  COOK 

HILDA  K  GRAHAM 
.  U  S  BUR  RECLAMATION 


2  3  5  6 
3 

2  3  5  6 


REACTIVATED  STATIONS 


t  1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES,  14  MERCED,  15  MOJAVE,  16  MOKELUMNE, 
17  NORTH  COAST,  18  N. E. INTER  ICR ,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  jOAOuIN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  MAOJA 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNE2,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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CALIFORNIA  -  DECEMBER  1957 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  picture  over  California  during  December  showed 
precipitation  to  be  near  average,  and  temperatures,  except 
in  and  around  the  San  Joaquin  and  Sacramento  Valleys,  to 
be  a  little  above  average.  The  presence  of  rather  persist- 
ent tule  fog  throughout  the  month  in  the  major  valleys, 
especially  in  the  northern  half  of  the  State,  was  respon- 
sible for  the  below  average  mean  monthly  temperatures  there 
whereas  nearby  mountain  stations  above  the  fog  were  gen- 
erally warmer  than  usual.  This  was  one  of  the  cloudiest 
Decembers  of  record  at  both  Red  Bluff  and  Sacramento.  The 
unseasonably  warm  weather  between  storms  in  southern  Cal- 
ifornia resulted  in  this  being  one  of  the  warmer  Decembers 
of  record  in  coastal  and  interior  valleys  and  the  warmest 
December  at  San  Diego  since  records  began  in  1872.  A  de- 
scription of  many  of  the  storms,  and  resultant  damages, 
that  passed  over  the  State  will  be  found  at  the  end  of 
this  summary.  According  to  the  Meteorologist  in  Charge  at 
Sacramento,  there  were  several  minor  rises  on  the  Sacramento 
River  and  its  tributaries  during  the  last  two  weeks  of 
December,  and  three  of  these  rises  on  the  upper  Sacramento 
River  caused  overflow  near  the  Tisdale  weir  into  the  Sutter 
bypass.  The  overflow  occurred  on  the  19th  and  20th,  23d 
and  24th,  and  again  on  the  30th  and  31st.  The  overflow  depth 
did  not  exceed  much  over  1  foot  over  the  weir  on  any  of 
the  rises.     No  damage  was  reported. 

Mean  monthly  temperature  departures  were  generally  posi- 
tive over  most  of  the  State,  the  exceptions  being  the  sta- 
tions in  and  adjoining  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Val- 
leys, and  at  coastal  and  interior  valleys  north  of  Monterey 
toward  the  Oregon  border.  Extremes  in  anomaly  ranged  from 
-3.4°  at  Buttonwillow ,  Kern  County,  to  +6.6°  at  Fontana 
Kaiser,  San  Bernardino  County.  There  were  no  outstanding 
cold  spells  over  the  State.  Stations  with  below  average 
daily  temperatures  were  generally  those  in  the  tule  fog 
belt.  This  condition  prevailed  most  often  during  the  first 
two  weeks  and  occasionally  during  the  last  10  days  of  the 
month.  In  nearly  every  instance,  however,  daily  departures 
did  not  exceed  8°  below  average.  Coastal  stations  south 
of  the  Tehachapis  reported  mean  temperatures  to  be  above 
daily  averages  on  nearly  every  day  of  the  month.  The  de- 
partures, however,  seldom  exceeded  10°.  The  only  excessive 
departures  occurred  at  Blue  Canyon  on  the  8th  and  9th  when 
daily  temperatures  were  21°  and  22°,  respectively,  above 
average.  Highest  maximums  and  lowest  minimums  were  observed 
on  various  days  throughout  the  month,  the  highest  recorded 
was  90°  at  Bonita  on  the  9th  and  the  lowest  -12°  at  Boca 
on  the  23d.  Mean  monthly  temperatures  ranged  from  a  high 
of  61.7°  at  Los  Angeles  City  to  a  low  of  20.0°  at  White 
Mountain  2. 

The  distribution  of  precipitation  over  the  State  was 
about  average  for  December.  Amounts  greater  than  10  inches 
were  measured  in  the  northwestern  portion,  in  the  Sierra 
west  and  north  of  Lake  Tahoe ,  in  the  hills  behind  Santa 
Barbara,  and  in  the  mountains  of  southern  California.  Month- 
ly totals  seldom  exceeded  one  to  one  and  one-half  times  the 
December  long-term  mean  for  any  reporting  station.  Major 
storms  dumped  precipitation  over  most  of  the  State  during 
the  periods  5th  to  6th  and  15th  to  17th,  and  in  the  northern 
half,  especially  along  the  northwest  coast,  light  to  oc- 
casionally heavy  precipitation  fell  on  almost  every  day  from 
the  15th  to  the  29th.  Greatest  daily  catches  were  recorded 
generally  from  the  15th  to  18th  statewise;  the  greatest  re- 
corded was  6.50  inches  at  Pendola  Guard  Station,  Santa 
Barbara  County,  on  the  16th  followed  by  the  6.02-inch  meas- 
urement at  Crystal  Lake,  Los  Angeles  County,  on  the  15th. 
Large  monthly  totals  included:  20.47  inches  at  Klamath, 
21.37  at  Elk  Valley,  and  22.43  at  Gasquet  Ranger  Station, 
all  in  northwestern  California;  while  the  13.12  and  14.47- 
inch  measurements  at  Lake  Arrowhead  and  Crystal  Lake ,  re- 
spectively, were  high  in  southern  California.  Two  stations, 
Niland  and  Brawley,  recorded  no  precipitation  during  Decem- 
ber. Reported  snowfall  totals  included:  Soda  Springs  57.0 
inches,  Squaw  Valley  Lodge  50.0,  Cisco  Ranger  Station  49.5, 
and  Twin  Lakes  49.0. 

Reports  from  the  State  Climatologist  at  San  Francisco 
and  from  the  California  Livestock  and  Range  publication  in- 
dicated that  the  intermittent  character  of  much  of  December's 
rainfall  was  beneficial  to  most  crops  and  to  rangelands. 
The  cold,  foggy  weather  in  the  San  Joaquin  and  Sacramento 
Valleys  retarded  farm  operations  and  growth  of  small  grains 


and  grass,  but  it  also  aided  in  the  conservation  of  moisture 
in  the  upper  San  Joaquin  Valley.  The  good  rains  in  the  Los 
Angeles  area  during  the  first  week  were  of  tremendous  bene- 
fit to  fields,  pastures,  and  orchards  because  the  intense 
drying  winds  and  lack  of  rain  during  the  latter  part  of 
November  greatly  deteriorated  cover  crops  and  grass.  The 
generally  mild  weather,  however,  in  southern  California 
caused  some  concern  among  fruit  growers  due  to  the  early 
bud  development  on  many  fruit  trees.  Pasture  and  feed  con- 
ditions showed  more  than  the  usual  gain  during  December  and 
were  the  best  for  this  time  of  the  year  since  1951.  The 
normal  to  above  normal  fall  and  winter  precipitation  and 
mild  temperatures  had  enabled  new  grass  to  make  rapid  growth. 
Range  feed  was  abundant  and  kept  cattle  in  good  flesh.  Less 
than  the  normal  amount  of  winter  shrinkage  was  expected. 
The  range  and  pasture  feed  condition  was  29  percent  above 
last  December  and  12  percent  above  the  1948-57  average. 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 

STORMS,  DECEMBER  1957 

On  the  4th  to  5th:  Thunderstorms,  heavy  rains,  and  wind 
occurred  in  the  southern  California  coastal  region.  Hail 
fell  in  the  Downey-Southgate  area.  A  small  earthslide  oc- 
curred at  Pacific  Palisades,  and  a  slide  blocked  Brea  Canyon 
Road  east  of  Pomona.  Trees  were  toppled  in  Los  Angeles, 
Pasadena,  Arcadia,  Sierra  Madre ,  and  Ventura.  Wind  blew 
in  a  plate  glass  window  at  an  Inglewood  automobile  agency 
and  a  display  window  at  a  Ventura  Appliance  store.  Power- 
lines  were  blown  down  in  scattered  areas,  and  lightning 
struck  a  utility  pole  in  the  Walnut  area.  Slippery  streets 
contributed  to  many  traffic  accidents.  A  freak  windstorm  in 
Huntington  Park  damaged  three  homes  in  a  one-block  area  and 
blew  down  a  billboard  which  damaged  an  automobile.  In  a 
one-block  area  of  Westchester,  a  freak  wind  blew  with  a 
roaring  sound,  twisted  off  large  trees,  pushed  In  a  window, 
swept  shingles  from  a  roof,  and  tore  boards  from  a  fence. 

On  the  15th  to  16th:  Heavy  rains  in  northern  California 
flooded  many  stores  in  Chico,  and  caused  minor  flooding  in 
the  San  Francisco  Bay  area.  A  private  airplane  with  seven 
persons  aboard  crashed  in  the  Yuba  River  Canyon  during  a 
heavy  snowstorm  while  in  flight  from  Reno  to  San  Francisco. 
All  aboard  were  killed.  In  southern  California  torrential 
rains  flooded  many  areas  of  the  San  Fernando  Valley.  A  sub- 
division in  Canoga  Park  was  inundated  causing  damage  to 
several  homes.  A  home  was  damaged  by  a  mudslide  in  Burbank. 
Some  stores  in  the  San  Fernando  Valley  were  flooded  causing 
damage  to  merchandise.  Lowland  sections  of  Glendale,  West 
Los  Angeles,  Culver  City,  Inglewood,  and  San  Bernardino 
were  flooded.  Three  automobiles  caught  by  floodwaters  in 
a  dip  near  Saugus  were  washed  downstream.  A  section  of 
roadway  collapsed  at  Redondo  Beach  causing  a  parked  car  to 
plunge  20  feet  down  a  cliff.  At  Lake  Arrowhead  10.22  inches 
of  rain  fell  during  the  three  days,  15th  -  17th.  Heavy  rains 
caused  mud-  and  rockslldes  and  closed  many  mountain  roads. 
Locally  strong  winds  blew  down  a  few  trees  and  branches, 
and  caused  scattered  power  failures  over  the  area. 

On  the  17th  to  18th:  An  unusually  vigorous  cold  front 
moving  across  the  northern  and  central  portions  of  California 
caused  brief  but  torrential  rains  and  violent  gusts  of  wind 
in  some  areas.  Minor  damage  from  gusty  winds  was  reported 
in  the  Sacramento  Valley.  At  Vallejo  winds  broke  branches 
from  trees,  blew  down  or  bent  television  antennas,  and 
ripped  shingles  from  roofs.  A  flash  flood  poured  over  lawns 
in  one  section  of  the  town  and  flooded  some  basements.  An 
overflowing  storm  drain  flooded  a  motel  in  Millbrae,  and 
mudslides  damaged  homes  and  lawns  in  Belmont.  At  Seacliff, 
Santa  Cruz  County,  a  freak  gust  of  wind  tore  the  roof  from 
a  home,  carrying  it  intact  for  approximately  400  feet,  broke 
several  windows,  and  knocked  down  trees  and  utility  lines. 
In  Watsonville  a  garage  was  damaged  by  wind,  and  trees  were 
blown  down. 

Maurice  P.  Bergerson 

Climatologist 

U.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story  carried  in  each  issue  of  Clima- 
tological  Data  is  of  value  to  only  a  small  number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued, 
therefore,  with  the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month  and  a  text 
will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather  events  have  occurred.  General  weather  con- 
ditions in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the 
MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 
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Precipitation 


NOKTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RS 
CALLAHAN  RS 
CECILVILLE  SAWYER 
CLOVEROALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
GRATON  1  W 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB   1  E 
HAPPY  CAMP  RS 
HEALDSBURG 
JOICE  ISLAND 
KENTFIELD 
KLAMATH 

MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
SAINT  HELENA 
SALYER  RS 
SANTA  ROSA 
SCOT  I A 
SONOMA 

TULELAKE  / 
UKIAH 

WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BOWMAN  DAM 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CLARKSBURG 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

DOWNIEVILLE  RS 

EAST   PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

FOLSOM  DAM 

GRASS  VALLEY 

HAT   CREEK  PH  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAS  PLUMAS 

MANZANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 
MOUNT  SHASTA  WR  CITY  //R 
NEVAPiA  CITY 
ORLAND 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
PARADISE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTOLA 

RED  RLUFF  WB  AP 
REDniNG  FIRE  STA  2 
ROCKLIN 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  375  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


TABLE  2  -  CONTINUED  DECEMBER  1W7 
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Temperature 
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Date 
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j    Max  Depth  1 

j   on  Ground  | 
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100 

or  More 

.°l 
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1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

52 

.7 

39 

.5 

46.1 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

.18 

1 

SHASTA  DAM 

AM 

54 

.3 

39 

.2 

46 

8 

71 

10 

32 

12-1- 

560 

0 

0 

2 

0 

10.18 

3 

.26 

21 

.0 

0 

4 

7 

3 

SIERRA  CITY 

AM 

51 

.  5 

31 

.1 

41 

3 

9 

1 9 

22  + 

728 

0 

0 

17 

0 

12.22 

3 

.20 

1 7 

6 

1 8 

9 

5 

4 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

1^1 

.6M 

18 

.5M 

33 

IM 

3. 

1 

69 

9+ 

-  3 

23 

983 

0 

1 

30 

1 

4.12 

.30 

1 

.74 

17 

7.0 

6 

18+ 

6 

3 

1 

SODA  SPRINGS 

AM 

42 

.  5 

16.0 

29 

3 

10 

3  \ 

2 

2.66 

22  + 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

54 

.  5 

35 

.1 

44 

8 

0. 

1 

68 

2 

27 

2 

618 

0 

0 

13 

0 

2.88 

_ 

.99 

.82 

15 

,0 

0 

8 

2 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

51 

•  4 

34 

.1 

42 

8 

71 

9 

24 

23 

685 

18.00 

3 

.74 

16 

.2 

2 

6 

s 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

55 

.  7M 

39 

,6M 

47 

7M 

74 

10 

34 

23  + 

528 

0 

0 

0 

0 

9.39 

2 

.88 

21 

.0 

0 

1 

6 

3 

TWIN  LAKES 

43 

.  8 

18 

.8 

31 

3 

3. 

3 

64 

-  5 

22 

1036 

0 

3  \ 

2 

6.62 

- 

.33 

1 

.54 

16  + 

49.0 

45 

18 

e 

4 

4 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

65 

3  + 

20 

2 

0 

0 

0 

5.79 

.10 

VAC  A V I LL  E 

53.0 

36 

.9 

45 

0 

- 

2. 

0 

70 

2 

29 

2  + 

613 

0 

0 

7 

0 

4.06 

- 

.99 

1 

.  29 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

VOLT A  PH 

56 

.  1 

37 

.1 

46 

6 

74 

8 

29 

22  + 

564 

0 

0 

3 

0 

5.31 

- 

.11 

1 

.32 

16 

.0 

0 

8 

5 

1 

WALNUT  GROVE 

55 

.  3 

38 

.1 

46 

7 

62 

31 

1  + 

559 

0 

0 

6 

0 

2.53 

.  88 

15 

.0 

0 

4 

3 

0 

WILLIAMS 

AM 

53 

.9 

36 

.7 

45 

3 

68 

3 

29 

3 

606 

0 

0 

7 

0 

2.64 

.75 

16 

.0 

0 

5 

3 

0 

WILLOWS 

AM 

53 

.  8 

36 

.5 

45 

2 

- 

1. 

1 

68 

3 

28 

22 

608 

0 

0 

8 

0 

2.45 

- 

.78 

.70 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

WINTERS 

AM 

55 

.3 

37 

.  7 

46 

5 

72 

3 

30 

1  + 

568 

0 

0 

3 

0 

3.37 

1 

.05 

15 

.0 

0 

5 

4 

1 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

53 

.  2 

37.2 

45 

2 

- 

1. 

5 

58 

3 

28 

1  + 

605 

0 

0 

6 

0 

2.55 

- 

.58 

.95 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

42.3 

5.83 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

45 

,2 

12 

.1 

28 

7 

_ 

0. 

6 

58 

12 

-12 

23 

1119 

0 

3 

30 

3 

3.96 

.49 

1 

.57 

17 

23.0 

19 

18 

6 

3 

1 

BRIDGEPORT 

47 

.  8M 

13 

.  OM 

30. 

4M 

59 

11 

-  4 

23 

1059 

0 

31 

\ 

1.26 

.46 

15 

8.1 

5 

IB 

3 

0 

0 

CEDARVILLE 

A  M 

44 

.7 

26 

.4 

35 

6 

4. 

3 

56 

8 

14 

23 

905 

0 

1 

25 

0 

2.48 

.93 

.59 

17  + 

3.8 

7 

2 

0 

DOYLE   5  SSE 

AM 

45 

.7 

25 

.1 

35. 

4 

57 

1  4 

13 

23 

909 

0 

\ 

24 

0 

2.93 

1 

.27 

17 

2.9 

1 

5  + 

6 

2 

1 

FORT  BIDWELL 

45 

.5 

25 

.2 

35.4 

3. 

9 

56 

8 

8 

23 

913 

0 

1 

28 

0 

3.12 

.76 

.64 

15 

12.0 

4 

27 

9 

2 

0 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

M 

54 

1  4 

0 

31 

0 

MONO  LAKE 

44 

.  1 

24 

.8 

34 

5 

52 

27 

16 

23 

941 

0 

0 

28 

0 

1.79 

.84 

16 

7.0 

5 

17 

4 

1 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

42 

.3 

19 

•  0 

30. 

7 

54 

-  3 

23 

1058 

0 

3 

30 

3 

8.60 

2 

.38 

18 

50.0 

32 

18+ 

8 

4 

4 

SUSANVILLE  AP 

45 

.OM 

21 

I  5M 

33. 

3M 

0. 

4 

54 

1 

6 

23 

970 

0 

0 

28 

0 

2.79 

- 

.12 

.97 

15 

3.6 

2 

18 

5 

2 

0 

TAHOF 

40 

.9 

22 

,5 

31. 

7 

2. 

2 

51 

5  + 

7 

22 

1026 

0 

2 

30 

0 

5.88 

.80 

1 

.85 

17 

37.5 

29 

18 

6 

5 

2 

TRUCKEE  RS 

AM 

41 

.6 

16 

.6 

29. 

1 

- 

0. 

2 

51 

14 

-  6 

23 

1105 

0 

3 

31 

2 

7.20 

2.76 

2 

.38 

17 

40.0 

28 

18 

7 

5 

2 

WOODFOROS 

47 

.  9M 

28 

•  IM 

38. 

OM 

2. 

6 

59 

12 

14 

22 

836 

0 

0 

24 

0 

2.90 

- 

.30 

1 

.14 

15 

15.0 

8 

18 

5 

2 

1 

DIVISION 

33.0 

3.90 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

59 

.1 

34 

.6 

46 

9 

- 

1. 

2 

68 

3 

29 

3 

555 

0 

0 

8 

0 

8.70 

- 

1.23 

2 

.62 

16 

.0 

0 

7 

6 

4 

BERKELEY 

R 

57 

.5 

43 

.9 

50 

7 

0. 

9 

64 

3 

38 

11  + 

433 

0 

0 

0 

0 

3.78 

- 

.33 

1 

.01 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

BURLINGAME 

56 

.  1 

42 

.0 

49 

1 

63 

1 

33 

23 

485 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1 

.42 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

CROCKETT 

54 

.  2 

42 

.6 

48. 

4 

64 

1  + 

35 

23 

508 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.56 

.96 

16  + 

.0 

0 

5 

2 

0 

GILROY 

AM 

61 

.3 

34 

.7 

48 

0 

74 

4 

25 

3 

519 

0 

0 

12 

0 

4.65 

1 

.42 

15 

.0 

0 

5 

4 

2 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

60.8 

45 

.  3 

53 

1 

1. 

5 

70 

4 

39 

2  + 

365 

0 

0 

0 

0 

3.88 

- 

.46 

.0 

0 

HOLLISTER 

63 

.9 

38 

.1 

51 

0 

2. 

0 

76 

3 

29 

23 

425 

0 

0 

2 

0 

2.62 

.40 

1 

,00 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

KING  CITY 

64 

.5 

34 

.9 

49. 

7 

0. 

3 

79 

9 

24 

2 

468 

0 

0 

14 

0 

2.40 

.61 

1 

.65 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

LIVERMORE 

A  M 

59 

.1 

36 

,3 

47 

7 

- 

0. 

9 

67 

3 

30 

23 

526 

0 

0 

8 

0 

2.26 

- 

.46 

.70 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

LOS  GATOS 

59 

.8 

38 

.8 

49. 

3 

0. 

8 

69 

3 

32 

23 

481 

0 

0 

1 

0 

5.91 

.31 

1 

.83 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

MARTINEZ  FIRE  STA 

M 

54 

•  6 

39 

,9 

47. 

3 

69 

17 

32 

3  + 

542 

0 

0 

2 

0 

3.32 

1 

.06 

18 

.0 

0 

5 

2 

2 

MONTFREY 

65 

.5 

43.8 

54. 

7 

82 

3 

36 

23 

316 

0 

0 

0 

0 

3.70 

1 

.32 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

M 

58 

.  3 

42 

.  1 

50. 

2 

73 

1 1 

32 

24 

451 

0 

0 

1 

0 

4.62 

1 

.06 

16 

.0 

0 

6 

5 

3 

MOUNT  HAMILTON 

53 

.4 

40 

.2 

46. 

8 

4. 

4 

73 

9 

25 

22 

563 

0 

0 

9 

0 

4.87 

- 

.48 

1 

,05 

21 

.0 

0 

8 

5 

1 

NACIMIENTO  DAM 

63 

.2 

34.6 

48. 

9 

77 

9 

26 

1  + 

490 

0 

0 

11 

0 

3.62 

1 

,03 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

NEWARK 

AM 

M 

M 

M 

67 

2 

31 

0 

0 

0 

3.34 

1 

.31 

16 

,0 

0 

5 

3 

1 

OAKLAND 

59 

.9M 

41 

■  IM 

50. 

5M 

1. 

3 

68 

3 

35 

12 

441 

0 

0 

0 

0 

2.96 

- 

1  .10 

1 

,42 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

OAKLAND   WB  AP 

R 

56 

.5 

41 

.  0 

48. 

8 

0  . 

2 

62 

2 

35 

1  + 

496 

0 

0 

0 

0 

3.26 

- 

.16 

1 

,19 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

ORINDA  BOWMAN 

55 

.5 

36 

.1 

45. 

8 

67 

3 

28 

1  + 

586 

0 

0 

8 

0 

4.65 

1 

,41 

15 

.0 

0 

7 

4 

2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

55 

.6 

38 

,9 

,  48. 

8 

69 

3 

31 

498 

0 

0 

3 

0 

2.89 

1 

.28 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

PASO  POBLES 

62 

.2 

32 

0 

47. 

1 

0. 

7 

75 

9 

17 

548 

0 

0 

19 

0 

3.30 

.53 

1 

.14 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

PASO  POBLES  CAA  AP 

59 

.5 

33 

,5 

46.5 

70 

3  + 

23 

565 

0 

0 

16 

0 

2.98 

1 

.22 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

PINNACLES  NM 

64 

.  3 

33 

.8 

49. 

1 

0  . 

2 

79 

9 

26 

23 

487 

0 

0 

15 

0 

3.46 

.55 

1 

.29 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

PISMn  BEACH 

66 

•  4 

45 

.8 

56. 

1 

78 

2 

39 

1 

269 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1 

.36 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

62 

.  5 

48.9 

55. 

7 

2 . 

6 

69 

8 

44 

22  + 

281 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.74 

1 

.19 

1 5 

.  0 

0 

6 

2 

1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

56 

.2 

35.2 

45. 

7 

69 

3 

27 

2  + 

589 

0 

0 

9 

0 

2.99 

,73 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

REDWOOD  CITY 

58 

■  4 

40 

•  8 

49. 

6 

0  ■ 

0 

65 

2  + 

3  3 

23 

471 

0 

0 

0 

0 

4.12 

.42 

1 

.86 

1  5 

.  0 

0 

6 

4 

1 

RICHMOND 

58 

.  1 

43 

.0 

50. 

6 

64 

2 

35 

12  + 

440 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1.08 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

57 

.  1 

41 

49. 

4 

65 

1  + 

33 

22 

474 

0 

0 

3.73 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

53 

.6 

36 

.1 

44. 

9 

62 

2 

26 

1  + 

618 

0 

0 

8 

0 

4.68 

1 

.58 

15 

.0 

0 

6 

3 

2 

SALINAS   CAA  AP 

65 

.  2 

44 

.4 

54. 

8 

4. 

4 

80 

9 

33 

23 

311 

2.97 

.51 

.64 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

56 

.  2 

43 

.0 

49. 

6 

0. 

3 

63 

2 

37 

23 

468 

0 

0 

0 

0 

4.18 

.59 

1 

.41 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

56 

,2 

46 

,7 

51. 

5 

_ 

0. 

4 

63 

2* 

41 

12 

413 

3.60 

- 

.47 

1 

.21 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN  GREGORIO   3  SE 

63 

.  5 

40 

.6 

52. 

1 

82 

9 

31 

23 

394 

0 

0 

2 

0 

5.04 

1 

.20 

5 

•  0 

0 

6 

4 

3 

SAN  JOSE 

R 

58 

.  8 

42 

.3 

50. 

6 

0. 

1 

68 

2  + 

34 

23 

440 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.36 

.81 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

66 

.  5 

45 

.9 

56. 

2 

2. 

8 

85 

10 

41 

2 

265 

0 

0 

0 

0 

4.23 

.26 

1 

.28 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

SAN  MATEO 

58 

.5 

41 

.8 

50. 

2 

_ 

0. 

1 

65 

2 

31 

9 

453 

0 

0 

1 

0 

3.98 

.53 

1 

.59 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

58 

.8 

40 

.6 

49. 

7 

0. 

9 

68 

2  + 

33 

3  + 

466 

0 

0 

0 

0 

2.  79 

- 

.01 

.89 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

SANTA  CRUZ 

62 

.3 

39 

.4 

50. 

9 

- 

0. 

2 

78 

9 

31 

23 

430 

0 

0 

1 

0 

5.48 

.08 

1 

.52 

15 

.0 

0 

6 

5 

3 

WALNUT  CREEK 

AM 

55 

.  3 

37 

3 

46. 

3 

- 

0. 

9 

65 

3 

29 

1  + 

570 

0 

0 

7 

0 

4.20 

.33 

1 

.24 

18 

.0 

0 

6 

4 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

62 

.6 

38 

6 

50. 

6 

0. 

6 

76 

4 

32 

1  + 

439 

0 

0 

2 

0 

4.03 

.37 

1.11 

DIVISION 

49.8 

3.82 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

54 

.0 

37 

4 

45. 

7 

2  , 

4 

69 

1 

27 

3 

593 

0 

0 

7 

0 

2.91 

.45 

1 

.28 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

54 

.2 

36 

0 

45. 

1 

66 

3 

28 

3 

608 

0 

0 

9 

0 

2.40 

.85 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

ASH  MTN 

57 

.  9M 

37 

2M 

47. 6M 

0  . 

5 

71 

3 

32 

8+ 

536 

0 

0 

4 

0 

4.60 

.48 

1 

.73 

17 

.0 

u 

7 

3 

2 

AUBEPRY 

60 

•  3M 

33 

0 

46. 

7M 

1 . 

2 

74 

11 

28 

2 

567 

0 

0 

17 

0 

4,25 

.08 

1 

,00 

15  + 

.0 

0 

6 

4 

2 

AVENAL  q  SSE 

AM 

54 

.  7M 

35. 2M 

45. 

OM 

68 

5 

27 

1  + 

615 

0 

0 

9 

0 

1.05 

,31 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

RAKFRSFIELO   WR  aP 

R 

56 

.5 

38 

6 

47. 

6 

1. 

1 

75 

16 

31 

3 

535 

0 

0 

1 

0 

1.02 

.01 

.64 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

52 

.  7 

38 

2 

45. 

5 

3. 

0 

65 

9 

26 

27 

598 

0 

0 

9 

0 

6.94 

1.80 

2.40 

16 

9.5 

3 

18 

6 

5 

3 

BUTTONWILLOW 

AM 

55 

.0 

34 

7 

44. 

9 

3. 

4 

74 

17 

23 

3 

617 

0 

0 

12 

0 

.52 

.23 

.19 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  RIG  TREES 

AM 

53 

.6 

30 

.0 

41. 

8 

2. 

1 

74 

10 

20 

22 

714 

0 

0 

25 

0 

7.42 

1  .53 

2 

,11 

17 

10.3 

7 

18 

CAMP  PARDEE 

AM 

52 

.6 

38 

5 

45. 

6 

2.0 

64 

4 

33 

24 

594 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.02 

1 

,11 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

55 

.5 

33 

2 

4.4. 

4 

69 

4 

27 

12 

631 

0 

0 

16 

0 

3.98 

1 

,28 

17 

.0 

0 

6 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  376  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deporlure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  of  Day 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

G-eatest  Day 

ID 

Snow,  Sieet 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

0 
0 

Max  Deplh 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

1     50  or  More  | 

0 

—  0 

5  S 

o  > 

55.2 

32.2 

43,7 

73 

10 

22 

23 

655 

0 

0 

1  6 

0 

7.26 

2.  22 

1 8 

15.3 

12 

18 

6 

4 

56.  6M 

35. 7M 

46, 2M 

-  0.7 

.  74 

4 

28 

23 

576 

1  •  33 

.09 

.64 

0 

3 

1 

0 

AM 

53.4 

35.4 

44,4 

70 

17 

28 

1  + 

632 

•  83 

•  32 

*  0 

0 

4 

0 

0 

53.0 

36  .9 

45,0 

-0.2 

65 

16 

28 

1  + 

612 

0 

8 

2.13 

.  19 

.75 

*  Q 

0 

5 

2 

0 

57.8 

27.8 

42,8 

2.1 

7  1 

8  + 

20 

23 

680 

26 

6.61 

.  59 

1.96 

1  A 

: 

0 

5 

5 

3 

58.2 

35.9 

47,1 

0.3 

69 

3 

28 

2 

553 

0 

0 

\  1 

0 

4  .40 

.46 

1  .  28 

0 

7 

3 

53.9 

35.5 

44.7 

70 

16 

27 

3 

622 

0 

0 

8 

1.06 

.  46 

*  n 

0 

3 

0 

0 

53i2 

37.3 

45,3 

-  1,0 

67 

16 

30 

1  + 

604 

0 

5 

1  .90 

.27 

.  76 

•  _ 

0 

6 

1 

Q 

AM 

54.4 

35.9 

45.2 

-  2.7 

70 

5 

30 

23 

608 

0 

0 

9 

2.00 

.39 

.67 

,  ^ 

0 

6 

1 

Q 

AM 

39.2 

26  .2 

32.7 

-  3.0 

45 

4  + 

18 

6  + 

995 

29 

7.26 

.02 

2.55 

1  7 

14 

19 

7 

5 

60.0 

28.8 

44.4 

76 

8 

19 

1 

629 

0 

2^ 

3  •  19 

1.45 

1 7 

6 

2 

^ 

47.8 

27.4 

37.6 

2.8 

60 

4  + 

18 

23  + 

841 

8.50 

1.61 

2^80 

* 

18 

6 

8 

54.2 

36. 2M 

45.  2M 

-0.7 

69 

16 

27 

3 

607 

1.41 

.18 

•  48 

* 

0 

5 

Q 

51.8 

31.6 

41.7 

3 .  0 

63 

10 

24 

23 

713 

Q 

5  •  86 

.70 

2^03 

3 

1  8 

6 

3 

47,2 

25.1 

36.2 

2.1 

63 

8 

1  5 

23  + 

886 

6  •  84 

1.81 

2  •  16 

29 .  0 

1 4 

22 

6 

3 

59.6 

34.6 

47.1 

-  0,6 

74 

9 

25 

23 

547 

1 

2.02 

•  62 

«  95 

0 

3 

2 

0 

57.7 

42.5 

50.1 

-1,1 

74 

16+ 

35 

12  + 

455 

1.78 

.20 

.  82 

•  0 

0 

5 

1 

0 

62.4 

34.8 

48.6 

80 

9 

24 

2 

500 

2.30 

.  82 

•  0 

4 

2 

0 

AM 

54.  1 

36.9 

46.5 

71 

5 

31 

13  + 

598 

1  .41 

•  43 

•  0 

0 

5 

0 

56.0 

41.9 

49.0 

1,3 

69 

4+ 

36 

1  3 

491 

1.12 

•  1 5 

.45 

1  5 

.  0 

3 

Q 

0 

54  •  3 

36.4 

45,4 

-  0,4 

68 

3 

27 

2 

60 1 

2  •  76 

•  70 

*  79 

5 

.  0 

3 

0 

54  .  5 

38.8 

46  •  7 

-  0.5 

74 

16 

32 

3  + 

559 

1  •  84 

•  18 

•  72 

.  0 

0 

54.  7 

37.7 

46,2 

-  0,4 

7  3 

1 6 

27 

3 

573 

1  •  36 

*  52 

1  7 

•  0 

0 

52.6 

38.0 

45.3 

-  0.9 

62 

1  + 

26 

2 

60  5 

0 

2.82 

•  16 

.80 

1  5 

.  0 

0 

53.7 

37.9 

45,8 

-  2.0 

68 

1 6 

26 

3 

588 

1.79 

•  3  9 

.63 

•  0 

0 

54.  3 

36  •  2 

45.3 

-  0,1 

6  7 

1  7 

29 

3 

604 

1.37 

•  1 8 

.40 

.  0 

Q 

0 

53.8 

38.9 

46.4 

63 

3 

28 

1 

569 

0 

.  0 

56.0 

38. 6M 

47. 3M 

-  1,4 

7  5 

4+ 

28 

1  3 

523 

.51 

•  41 

.22 

3 

.  0 

3 

0 

54  .  3M 

35, 2M 

44  ,  8M 

-  1,9 

65 

3 

26 

24  + 

619 

0 

0 

7 

3.92 

2.12 

1  <  68 

5 

.0 

1 

54  .0 

37.2 

45,5 

-2,5 

71 

16 

29 

24 

594 

•  64 

•  19 

0 

52.6 

38.0 

45.3 

-0.1 

53 

16 

29 

23 

603 

0 

1^ 

2.49 

•  53 

•  66 

1  5 

.  0 

0 

55  .  2M 

36. 5M 

45  •  9M 

-  1,0 

67 

4 

27 

3 

585 

2.01 

•  12 

•  73 

1  5 

.  0 

0 

AM 

59.  3M 

32.8M 

46  ,  1  M 

2,7 

73 

1 1 

26 

2  5 

582 

Q 

0 

6  •  79 

1  ^42 

2.47 

16 

3 

AM 

52.1 

36.0 

44.  1 

-  1,0 

63 

1  + 

2  5 

2  + 

641 

2.72 

•  8  1 

5 

•  0 

0 

53.8 

37.5 

45.7 

-  1.4 

70 

17 

30 

3 

591 

3.06 

.56 

1^10 

1 7 

•  0 

0 

7 

2 

1 

66.4 

35.8 

46. 1 

-  1.7 

68 

3  + 

31 

4  + 

578 

.68 

.22 

•  26 

3 

.  0 

0 

0 

0 

AM 

AM 

55.7 

37.6 

46  .  7 

-  O.fl 

73 

17 

29 

3 

558 

1.87 

.21 

.93 

]_  7 

•  0 

0 

4 

1 

0 

64  .6 

31  .2 

42.9 

70 

9 

24 

23  + 

679 

?? 

Q 

4.18 

1.72 

1 7 

10^0 

8 

5 

8 

2 

2 

57.5 

38,7 

48.1 

74 

8 

26 

22 

520 

0 

0 

8 

0 

6.49 

.68 

1  .67 

1.0 

7 

4 

3 

58.7 

34.6 

46.7 

1.0 

72 

4 

28 

22 

562 

0 

0 

11 

0 

4.29 

- 

•  97 

1  .38 

18 

•  0 

0 

7 

4 

1 

54.2 

28.5 

41.4 

70 

8+ 

21 

22  + 

729 

0 

0 

27 

0 

8.47 

2.83 

1  6 

8^0 

5 

1  8 

6 

6 

4 

53.1 

37.8 

45.5 

63 

17 

29 

1 

595 

0 

0 

5 

0 

2.09 

.63 

16 

.0 

0 

6 

1 

0 

AM 

62.7 

35.2 

44.0 

-  2.3 

63 

1 

25 

1 

646 

0 

0 

10 

0 

2.58 

•  05 

.83 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

54.5 

38.0 

46.  3 

56 

2 

23 

3 

571 

n 

0 

6 

0 

2.04 

.53 

18 

•  0 

0 

5 

1 

0 

55.7 

32.9 

44.3 

3.9 

69 

10 

25 

2 

634 

0 

0 

18 

1.60 

•  07 

.  77 

17 

.  0 

0 

3 

I 

0 

56.1 

38.0 

47.1 

-  1.4 

70 

4+ 

28 

12 

651 

G 

0 

7 

1.84 

.  18 

1.05 

17 

•  0 

0 

4 

1 

1 

58. 6M 

36.9 

47. 8M 

1  .  3 

72 

4 

30 

2  + 

533 

0 

0 

5 

3.82 

.64 

1^29 

17 

•  0 

0 

6 

3 

2 

54.8 

35.1 

45.0 

2.4 

65 

9 

26 

23 

614 

0 

0 

8 

6.00 

1.11 

1.73 

18 

*  1^ 

6 

^ 

3 

A  M 

51.5 

37.1 

44.3 

63 

3 

27 

3 

635 

0 

0 

5 

1.81 

.08 

.53 

5 

1 

0 

54.2 

38.7 

46,5 

67 

2 

28 

3 

570 

0 

0 

^ 

1  .81 

.67 

IS 

• 

0 

5 

1 

0 

AM 

55.3 

38.7 

47  .0 

0.2 

75 

17 

31 

25 

549 

0 

0 

2 

0 

.97 

.60 

.  39 

• 

0 

4 

° 

0 

AM 

54.9 

36.8 

45.9 

-  0.4 

72 

17 

29 

1  + 

586 

0 

0 

8 

0 

.96 

.07 

•  43 

1  7 

0 

3 

0 

Q 

46.6 

?9  •  2 

37.9 

1  .  6 

55 

9 

25 

1  + 

833 

0 

0 

25 

5.  74 

.  1  3 

1  .  84 

1  6 

4  .u 

2 

18  + 

7 

4 

^ 

45.0 

3.15 

69.2 

'.1.2 

55,2 

80 

9 

34 

27 

298 

0 

1.72 

.75 

4 

1 

0 

A  M 

67.9 

46.  0 

57,0 

0.7 

79 

8 

41 

29  + 

241 

1.82 

•  7  9 

.  98 

1  4 

.  0 

0 

A  M 

69.2 

33.4 

51,3 

0.4 

79 

1 1 

27 

1  + 

417 

o 

1.59 

1.85 

.46 

_ 

.  0 

0 

52.7 

42.0 

52,4 

3.  1 

12 

10 

31 

24 

385 

1 

i" 

1.85 

1.57 

.  0 

43.9 

21.5 

32,7 

0 .  3 

5  5 

10 

1  3 

6 

993 

9.11 

3.63 

4.77 

16 

11.0 

3 

73.3 

43,1 

58.2 

3.  7 

90 

9 

34 

1 

207 

1.11 

1.26 

.  48 

.  0 

c 

71.2 

45,2 

58.2 

3.  5 

S3 

9 

40 

24 

206 

3.46 

.60 

1.37 

1  5 

.  0 

0 

5 

2 

1 

68  .  2 

51.9 

60.1 

83 

9 

47 

30 

155 

.  83 

•  43 

f, 

.  0 

0 

3 

0 

AM 

69.  7 

39.1 

54.4 

84 

10 

31 

24 

319 

5.68 

1  •  89 

.  0 

5 

3 

65.6 

35.6 

50.6 

74 

10  + 

24 

27 
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1.34 

1.38 

3 

.  0 

0 

71.9 

41.5 

56.7 

84 

9 

34 
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2 
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68. 4M 

46, 7M 
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78 

10 

40 
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1  5 
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J* 

0 
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56,0 
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37 

6 
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3 
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84 

9 

33 
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^ 

1 
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59,9 
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9 
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1 
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10 
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2 
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0 
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1 
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1 
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2 
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1 
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3  + 
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2 
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0 

2.38 

.88 
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2 

0 

56.5 
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4.6 
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3 

28 

5 
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3 

0 
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2.04 

3.29 
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88 
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3 
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.  0 

0 

4 

2 

2 
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46.0 

57,0 

85 

9 

38 

22 
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0 
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.  58 
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.0 

0 

3 

1 

0 

71.7 

38.5 

55,1 

2.8 

87 

9 

31 

1 
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0 

0 

1 

Ci 

5.97 

2  ^32 

1^55 

15 

.0 

0 

4 

4 

4 

50<e 

39,2 

44.5 

0.9 

61 

8  + 

31 

6  + 
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0 

0 

4 

0 

11.76 

3^53 

5.96 

15 

T 

0 

5 

5 

3 

Precipitation 


CHERRY   VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

DENA  IR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS   5  SSW 

FRESNO  WB  AP 

FRIANT  GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LODI 

LOS  RANOS 
MADERA 

MANDFVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE  STA  2 

MIDDLEWATER 

MODESTO 

NEWMAN 

NORTH  FORK  RS 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PANOCHE  JUNCTION 

PORTERVILLE 

POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PH 

SONORA 

50  ENTRANCE  YQSEMITE  NP 

STOCKTON  CAA  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARRONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

VISALIA 

WASCO 

YO^EMITE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

REAUMONT   1  E 

Rir,  HEAR  LAKE  DAM 

RONITA 

RURRANK  WB  AP 
CARRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CORONA 
CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUYAMACA 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
ELS INORE 
ESCONDIDO 

ESCONOIDO  CHURCH  RCH 
FONTANA  KAISER 
HENSHAW  DAM 
IDYLLWILD  RS 
JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACH 
LA  HfSA 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  REACH 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WR  CITY 
"ILL  CREEK  2 
"T  WILSON  EC  338R 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  HOLLYWOOD 
OCFANSIDE  PENDLETON 
OJA  1 

OPIDS  CAMP  EC   57  BE 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

1 
E 
o 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  o 

Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

p 

a 

Snow.  Sleel 

No 

of  Days 

Max, 

Min. 

Total 

1    Max  Depth  1 

1   on  Ground  j 

a 

a 

.10  or  More  | 

.50  or  More  | 

or  More 

1     90"  or  1 
Above 

"J 

Below 

1     Below  1 

OXNARD 

71 

•  7 

49  .4 

60,6 

5.8 

87 

9 

41 

30 

156 

0 

0 

0 

0 

3.47 

.33 

1.30 

16 

•  0 

0 

< 

4 

1 

P ALOMAR   MTN  ORS Y  R 

58 

39«  5 

49.1 

66 

1  + 

30 

18 

484 

Q 

3 

0 

4.  49 

2.01 

15 

T 

0 

4 

3 

2 

PASADENA 

71 

• 

45  •  8 

58.5 

4,3 

82 
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T 

* 

•  43 

1  .66 

1.83 

.43 

.96 

•  10 

•  31 

T 

.11 

•  05 

.02 

.02 

2.25 

2.65 

2.79 

•  95 

•  14 

1.32 

.06 

.  04 

.16 

.04 

.72 

.13 

•  13 

.41 

■  58 

1.57 

.90 

.33 

•  10 

•  32 

.14 

•  29 

.02 

.20 

.39 

•  04 

•  03 

3.77 

.  98 

•  07 

• 

• 

• 

7.99 

• 

• 

• 

1.  23 

• 

1.23 

.41 

.55 

.41 

.14 

* 

1*52 

1.07 

.64 

■  77 

1  .15 

.36 

.69 

.83 

46 

•  43 

•  03 

•  21 

■  02 

.02 

*0S 

.34 

1.31 

1.47 

1.87 

•  63 

.37 

2.21 

T 

.57 

• 

• 

• 

1  .83 

2.03 

1.56 

.29 

•  60 

.10 

T 

.62 

3^71 

2.42 

2.93 

.56 

•  53 

1.17 

•  11 

.02 

.03 

.10 

•  64 

T 

1.85 

2.20 

1.56 

1*52 

•  06 

.31 

2.08 

.03 

•  11 

■  09 

.80 

.22 

1.67 

*  42 

•  56 

T 

T 

1.37 

•  48 

.33 

•  01 

1.42 

■  97 

•  08 

.71 

.03 

.41 

•  04 

•  31 

.95 

1.14 

.76 

.01 

.03 

.37 

.46 

.09 

.07 

.30 

.06 

1.32 

U04 

.27 

1  .32 

.27 

•  02 

•  09 

.01 

•  19 

•  04 

.01 

1*66 

.1? 

.20 

T 

.03 

.17 

•  75 

1.89 

1.43 

T 

.03 

■  eo 

• 

1.25 

2.11 

?.08 

■  12 

.96 

T 

.06 

T 

.61 

.93 

•  38 

1.69 

.02 

•  34 

.13 

• 

•  36 

.04 

.05 

•  OA 

.23 

T 

T 

T 

■  0  3 

.56 

•  38 

.53 

.04 

.97 

•  27 

.12 

•  06 

.14 

.59 

.73 

2.85 

3.53 

2.11 

.49 

.12 

T 

.49 

.19 

1.11 

.71 

•  36 

.02 

•  02 

.41 

1.92 

1.26 

•  19 

.08 

2.32 

1  ,71 

1.47 

•  04 

■  26 

1.02 

■  13 

.10 

.08 

1.0  1 

•  23 

•  68 

•  39 

•  02 

.13 

■  20 

•  06 

.14 

4.08 

•  80 

•  71 

T 

■  81 

.02 

•  20 

T 

1.27 

1.71 

U41 

1*16 

•  14 

1.00 

.07 

.07 

.03 

• 

.06 

.41 

.20 

•  65 

1  ^28 

•  80 

.41 

• 

2.83 

* 

2^39 

1*08 

•  83 

1.37 

.03 

•  37 

■  05 

•  06 

♦ 

1.05 

•  31 

■  88 

•  87 

1  ^19 

•  11 

.13 

1^70 

.46 

•  38 

*  12 

■  03 

•  31 

.84 

.86 

■  09 

.27 

.17 

.39 

•  21 

•  03 

■  22 

.06 

.03 

.20 

.99 

2.08 

1*39 

•  24 

.50 

.18 

.56 

.05 

.12 

.46 

•  06 

.90 

3.44 

2.12 

3.43 

.27 

.39 

2.01 

■  06 

.05 

■  10 

•  66 

.33 

1.87 

1.89 

2.22 

.79 

1.07 

1^56 

1,07 

.68 

.11 

•  02 

.56 

.15 

.16 

•  12 

■  04 

.01 

.59 

1*39 

•  67 

•  04 

.16 

.03 

.06 

.12 

03 

•  03 

1.14 

1.11 

•  51 

.17 

.17 

■  03 

.15 

■  02 

1.10 

2.00 

3.81 

3.04 

•  16 

1  .00 

.81 

2(38 

1.57 

•  96 

.47 

.80 

•  55 

•  3  7 

.13 

.01 

01 

.73 

1.23 

•  48 

.83 

•  38 

.49 

.  22 

.10 

.  10 

■  13 

•  26 

•  07 

.64 

•  34 

•  05 

T 

•  78 

.87 

.25 

2*84 

1  .85 

.86 

.35 

.80 

.31 

.35 

.01 

.21 

.09 

•  26 

.01 

•  13 

1*91 

1.42 

1.05 

1.11 

.02 

.80 

.32 

.06 

.10 

■  46 

.01 

•  47 

1.80 

1.35 

1.34 

•  16 

.05 

.71 

.03 

.10 

.05 

•  08 

•  53 

.02 

■  88 

•  34 

.20 

.21 

T 

.05 

.02 

.03 

•  02 

1.00 

■  27 

.41 

1.01 

.02 

•  12 

•  15 

•  05 

.18 

.10 

■  01 

•  63 

2.10 

1.14 

1.85 

.55 

1.10 

.30 

■  18 

•  17 

.55 

.74 

.47 

.13 

.41 

•  02 

T 

.07 

.02 

.63 

1.19 

.31 

.27 

.60 

.53 

.58 

1.84 

.28 

.40 

1.00 

.  19 

.05 

.75 

.10 

•  17 

1.23 

.31 

.02 

1.82 

.93 

•  95 

■  16 

.03 

.09 

ACTON  esCONDIDO  FC261BE 
I    ADIN  RS 

ALOERPOINT 
I    ALISO  CN  FC  446 
I    ALPINE  1  W 

i  ALTAOENA 

ALTURAS  RS 
i  ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
;    ANTIOCM  1  E 

i    ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
I  ANZA 

I    ARROYO  SECO  RS  FC  506  C 
ASM  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRV 

AUBURN 
,    AVALON  PLEASURE  PIER 
I    AVENAL  9  SSE 

AZU5A  FC  143 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
!    BAKERSFIELD  Wfi  AP 
BALCH  PM 
BARNESON  PARK 

'    BARRETT  0AM 
BARSTQW 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 

I    BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMONO 
I    BENSONS  FERRV 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

;  BIG  BAR  RS 

1  BIG  BEAR  LAKE  0AM 

1  BIG  CREEK  PM  1 

'  I  BIG  OALTON  DAM  FC  223  BE 

'  !  BIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUN6A  DAM  FC  46  DE 

'     BISHOP  WB  AP 

I     BISHOP  UNION  CARBIDE 

1     BLACK  MTN  2  S 

'     BLUE  CANYON  WB  AP  //R  ' 

!  BLYTHE 
,  BLYTME  CAS  AP 

BOCA 

BONITfl 

BORREGO  DESERT  PARK 
aORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 

i     BOUQUET  CANYON 

3  ;  BOWMAN  DAM 

D ; 

.  I  BRADLEY 
"  1  9RAWLEY 

.  SREA  BERRY  IMPERIAL 
3'  RREA  CITY 
;  ■  RREA  0AM 

^  BRIDGEPORT 
0    9RI0GEVILLE  4  NNW 
0    BROOKS  FARNHAM  RCH 

BRUSH  CREEK  RS 

9ULLAR0S  BAR  PH 

0 

BURSANK  FIRE  OEP  FC  226B 
.    BURBANK  WR  AP 
^  gURLINGAME 
3  =?URNEV 
;    BURTON  RANCH 

^  BUTTONWILLOW 

0  CABA20N 

O  CABRILLO  NM 

[)  CACHUMA  DAM 

J  CALAVERAS  RIG  TREES 

0  CALEXICO 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BAL")Y  FC  85  F 
0  CAMPO 

CAMP  PARDEE 
"    CAMP  SAM  LUIS  ORISPO 
0    CAMPTONVILLE  RS 
0    CANBY  RS 

Q    CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

0  CANYON  DAM 

Q    CATHAY  BULL  RUN  fiCH 
'  CAZADERO 

1  CECILVILLE  SAWYER 

CEOARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHERRY  VALLEY  0AM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CISCO  RS 
I  CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

!  CLARKSBURG 

CLOVERDALE  3  SSE 

COaLINGA 
'  COALlNGA  14  NW 

COLBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  ?SW 
CONCORD  3  E 

CORCORAN  IRRIG  OIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COM  CREEK 
COYOTE  WELLS 


•  06 

•  75 


•01     ,01  T 
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CALIFORNIA 

Table  3-Continued  DECEMBER  1957 


Station 

Tola! 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4  1 



5 

6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

 ^ 

17 

 L 

18 

19 



20 

 L 

21 

22 



23 

24 

25 

— — ^ 

26 



27 

28 



29 



30 

31 

CRESCENT  CITY  1  N 

16t3< 

.04 

— ^ 

.97 

.11 

.20 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

17.92 

*  16 

1  ,24 

.09 

6.02 

* 

* 

* 

* 

CRYSTAL  LAKE  rC283B 

14.47 

2I  72 

5,73 

CULVER  CITY 

2.68 

.86 

.  12 

1.33 

•  OS 

•  32 

CUMMINGS 

16.07 

.08 

.12 

.82 

1  20 

1.30 

1«77 

* 

.92 

2  35 

* 

02 

* 

44 

08 

* 

47 

26 

* 

CUNNINGHAM 

5.20 

*  44 

(56 

1.15 

1.42 

*43 
* 

*29 
* 

*03 
* 

15 

* 

02 

• 

*  22 

09 

.18 

•  02 

■  48 

•  01 

09 

3.09 

*23 

.01 

!o3 

.19 

DAVIS  A6R  COLLEGE 

2.97 

26 

02 

* 

.01      .01  T 

64 

12 

.46 

.36 

09 

* 

01 

* 

•  01 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

*  12 

DEER  CREEK  PH 

iz'is 

* 

* 

* 

.13 

• 

.0 

1 .26 

•  26 

03 

.02 

*  08 

•  70 

•  11 

•  06 

DENA  I  R 

2.13 

.53 

.75 

•  31 

■  36 

.12 

.06 

OE  SABLA 

10.13 

05 

•  01 

50 

77 

■  75 

12 

* 

73 

* 

* 

01 

• 

.  0 

• 

.71 

•  13 

DESCANSO  RS 

2.44 

*  7? 

*  _ 

* 

*38 

*?7 

•  44 

0066 INS  COLGA TE 

1*  45 

1.  68 

■  61 

76 

03 

1  0 

1  23 

00 

10.21 

* 

* 

* 

•  23 

2.62 

T 

.68 

.31 

.65 

•  40 

.98 

DOWNIEVILLE  RS 

12.04 

* 

98 

3  06 

00 

* 

* 

.06 

•  02 

.15 

DOYLE  5  SSE 

2.93 

*  07 

*  18 

*  ifi 

_ 

*74 
* 

• 

•  10 

3*08 

DUDLEYS 

6*61 

2.56 

.40 

.75 

.67 

■  11 

.56 

T 

•  07 

DUNSMUIR  RS 

10.26 

.04 

.62 

1.51 

1.22 

1,62 

29 

58 

72 

* 

24 

* 

09 

* 

12 

* 

01 

* 

21 

* 

•  96 

•  02 

OUTTONS  LANDING 

2.70 

31 

* 

■  22 

.40 

*  03 
* 

*  08 
* 

* 

* 

01 

• 

•  07 

T 

.03 

.04 

EAST  PARK  RESERVOIR 

3.00 

•  71 

.86 

.  50 

•  0  1 

* 

EL  CAJON  2  E 

1.38 

T 

.63 

.1& 

•  40 

•  01 

■  16 

■  02 

.01 

EL  CAPITAN  DAM 

1.78 

.55 

.  5C 

•  25 

* 

29 

* 

EL  CENTRO  2  SSH 

.05 

■  05 

.16 

.86 

1  28 

1  12 
* 

* 

* 

* 

• 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

7I75 

1.26 

.04 

3.21 

2*19 

1  Io5 

ELK  VALLEY 

21 .37 

.06  T 

.84 

.43 

T  .17 

1.08 

1*80 

1^89 

1.69 

1.43 

3.55 

.89 

1.30 

1.22 

.15 

1.27 

1.93 

1.42 

.05 

ELLERY  LAKE 

3  .00 

04 

* 

.04 

.04  1.02 

90 

40 

* 

04 

02 

* 

ELLIOTT 

2.72 

*49 

02 

* 

.54 

*  25 

*72 

*57 
* 

'  .  , 
* 

.02 

1  .91 

.  55 

1.02 

■  22 

•  12 

ESCONOI DO 

1.61 

•  12 

.51 

•  06 

■  21 

ESCONOIDO  CHURCH  RCH 

1.43 

l62 

•  1^ 

•  44 

•  10 

.12 

•  01 

EUREKA  WB  CITY  R 

5.69 

.01 

05 

10 

* 

T 

32 

76 

.75 

16 

05 

* 

.92 
* 

17 

34 

06 

* 

.30 

• 

* 

•  39 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

4.33 

1*  00 

.02 

*9C 

1*12 

*oi 

* 

•  23 

*  30 
* 

FA  I RF I ELO  POL  ICE  ST A 

.20  1.16 

.  89 

« 14 

.  04 

_ 

FA  I RMONT 

7.31 

FALL  RIVER  MI LL S  INTAKE 

1.93 

.05  • 

.24 

.86 

■  28 

.02 

.01 

.02 

* 

.06 

.10 

■  25 

•  04 

FEATHER  FALLS 

9.67 

.38 

T 

.61 

3.26 

1.20 

2.24 

.11 

•  18 

•  78 

10 

* 

09 

04 

* 

68 

• 

FERGUSON  RANCH 

4.22 

!  34 

•  06 

.37 

.  96 

*20 

76 

45 

FIDDLE TOWN  LYNCH  RCH 

FINLEY  5  SW 

6*94 

!  55 

*92 

1  .46 

1.20 

1  •20 

•  05 

.20 

•  64 

*  05 

.06 

07 

T 

50 

* 

'04 

FIVE  POINTS   5  SSW 

1.06 

.46 

■02  .09 

.36 

•  13 

FOLSOM  DAM 

3.02 

.10 
* 

T 

45 

.70 

.76 

.46 

37 

* 

* 

* 

FONTANA  5  N 

6.43 

2*16 

1*  24 

1.53 

*  03 
* 

I* 

1*77 

*  84 

FOREST  GLEN 

12.42 

.05 

* 

FORESTHILL  RS 

8.19 

■  14 

.14 

1.48 

2.78 

1  .80 

.01 

1.05 

.06 

•  12 

,07 

■  52 

FORT  SIOWELL 

3.12 

T 

T 

•28  .64 

.32 

•  03 

* 

03 

* 

25 

15 

* 

•  40 

.60 

FORT  eRAGG 

5.24 

.01  T 

01 

.2  2 

*  Qft 

*  50 

FORT  BRAGG  AVN 

.0 

•  33 

.33 

.02 

FORT  JONES  RS 

5.53 

!o4 

!ii 

*39 

lei 

1*10 

1*65 

*34 

*  26 

*oa 

*02 

*02 

*32 
* 

*5l 

FORT  ROSS 

4. 51 

.07 

.05 

•02  .53 

•  51 

.10 

.75 

,11 

.56 

.43 

.05 

•  31 

loi 

.19 

■  79 

■  03 

FRENCH  GULCH 

6.38 

.33 

•03  .58 

28 

* 

•  34 

.  29 

■  13 

•  28 

.09 

■  96 

•  32 

FRESNO  WR  AP  R 

1  .90 

.10 

.31 

T  T 

T 

T         T  .76 

*40 

'  0 

*i  t 

FRIANT  GOVT  CAMP 

.02 

.15 

* 

. 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

3.65 

,55 

.51 

.81 

!72 

1.05 

FULLERTON  CREEK  5 

3  .90 

1.12 

• 

2.78 

FULLERTON  DAM 

3.05 

.51 

.40 

.65 

65 

.84 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3.07 

1.27 

*  23 

62 

GA  RBERV I LLE 

* 

.09  .01 

•02  .71 

* 

* 

GASOUET  RS 

22.4: 

,01  ,08 

.50 

1.59 

.  02 

1*47 

1.40 

2*63 

1*71 

1*07 

4*2C 

1  *  49 

*  8C 

*  70 

1.19 

•  4C 

3*17 

GEM  LAKE 

2.52 

i04 

.12 

.80 

1.12 

.08 

.30 

.06 

GEORGETOWN 

6.14 

.53 

80 

2 

90 

1.  43 

26 

07 

.10 

41 

GEORGETOWN  RS 

8.38 

^*  n? 

.11 

■  41 

GIANT  FOREST 

1*40 

.42 

1*44 

2*55 

63 

30 

GIBRALTAR  DAM 

9.94 

4.65 

.95 

U42 

.07 

■  96 

1.13 

■  01 

■  11 

T 

GLENDALE  STAPENHORST 

3.30 

* 

1.03 

*  1  f 

GLENDORA  WEST 

5.89 

1.14 

*1  n 

GLENNV 1 LLE 

an 

.0  £ 

1  45 

1  A 

1  ^ 

GOLD  RUM 

8  .98 

GRANT  GROVE 

8.50 

1.  54 

.40 

!3£ 

2.60 

2^11 

.71 

.29 

■  27 

GRASS  VALLEY 

9  .35 

.19 

,03 

68 

• 

* 

1.15 

,09 

* 

GRATON  1  W 

5.44 

,22 

.24 

1  ■IZ 

*  AQ 

** 

•  32 

.  32 

• 

.32 

* 

GREENVIEW 

'46 

1  3r 

* 

20 

• 

GREENVILLE  RS 

6.84 

3*00 

2  102 

'27 

•  05 

1  02 

•  27 

21 

GR I ZZLY  PEA K 

4,56 

•  04 

.53 

1.15 

1.16 

.23 

.57 

.25 

.47 

.07 

■  04 

.05 

GROVELANO  RS 

5.39 

.  32 

^  *^fl 

•  ^1 

GUERNEVILLE 

6.20 

T  *  1  T 

HAINES  CYN  UPPER   FC  367 

8  .00 

2*3  3 

2  *B( 

164 

117 

HA  I  WEE 

1  .29 

.04 

.70 

.32 

HALF  MOON  PAY  2  NNW 

3.88 

1*40 

1.  50 

•  56 

•  40 

''' 

.54 

•  07 

.06 

HAMILTON  AFB 

3.43 

*  ni 

* 

•  45 

,01 

•  3 

•  34 

•  04 

HANFORD 

i.Vi 

48 

* 

3( 

*  30 

•  05 

* 

HANSEN  DAM 

2.80 

^40 

■  32 

.55 

l72 

.81 

T 

HAPPY  CAMP  RS 

15,58 

.25 

.08 

24 

^'7R 

•  65 

.80 

3.76 

1.  11 

.  64 

•  09 

.55 

1  ,01 

1.16 

.05 

HARRIS  GAGING  STA 

3.03 

^  *  1  a 

*  30 

•  ^ 

.18 

.02 

*  61 

* -11 

*Q1 

* 

hatcmet  MT  MNTNC  "^t  a 

7.69 

.09  *4' 

168 

*9C 

*  63 

•  ^, 

*  78 

42 

03 

*  28 

•  46 

HAT  CR^EK  PH  1 

2.4C 

.05  .14 

.38 

1.00 

•  19 

.02 

.05 

■  15 

.07 

.02 

.29 

•  04 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

.16 

05 

HAYFORK  RS 

6.13 

.22 

• 

1  61 

06 

* 

75 

69 

* 

•  10 
* 

76 

HEALDSBURG 

'73 

*  1  L. 

*  "if 

06 

•  02 

*  25 

HEALOSBURG  2  E 

5.4C 

* 

1.5C 

.23 

•  1 

.76 

.38 

HENSHAW  0AM 

2.95 

37 

HERNANDEZ  2  NW 

3.9'; 

HETCH  METCMY 

5.86 

.15 

T 

.24 

2.03 

1.77 

1.10 

.57 

HIGHLAN'^  SDPifij^S  RCH 

7.2c 

.58 

.56 

1.52 

.46 

1.65 

.60 

■  74 

.15 

•  36 

•  06 

.48 

HILTS 

T 

-      •  ,0- 

.65 

.45 

.70 

•  11 

.06 

1.80 

.60 

T 

1^00 

HORERGS 

9.1' 

1  .09 

l.OS 

2*08 

1.10 

1  .86 

,08 

.09 

.61 

.57 

.33 

■  23 

HODGES  na-.' 

1  .3C 

.39 

.? 

■  IQ 

■  23 

,20 

.02 

HOEGEES  FC  50fl 

9.eE 

2.79 

2.6C 

1  2.52 

1,97 

HOLLISTFR 

2.62 

1,  00 

T  .63 

.32 

.17 

.3n 

.09 

.03 

HOPLAMD  LARGO  STA 

5.61 

.37 

.62 

1  ^'^^ 

.61 

1.19 

,14 

•  09 

.37 

.14 

.31 

.09 

.23 

•  34 

HUNTINGTON  LAKE 

6.8< 

.59 

1.2s 

2.16 

1.55 

.83 

T 

.^2 

ID-^IA 

2.0< 

.95 

•  04 

•  15 

invLLWILD  RS 

3.0. 

1.07 

.1 

.79 
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Day  of  month 

Station 

1 

1 

— r 

1 

1 

 1- 

 1- 

^ — — ^ 

 ^ 

 T 

1 

1 

1   1  2  1  3 

 1  1  

4  1 

 L 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11  1  12 

 1  1  

13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

09 

* 

29 

. - 

* 

.01 

I^fO10  US  DATE  GARDEN 

*11 

•  02 

*09 

INVOKERN 

.73 

.15 

•  36 

•  02 

•  20 

IHYOKERN  ARMITAGE 

•  91 

.15 

•  36 

•  06 

.12 

rOWA  HILL 

.17 

.95 

1  10 
* 

2  20 
* 

1  51 

.98 

I  27 

•  13 

.15 

.63 

IRON  MTN 

AT 

JESS  VALLEY 

1  *fl7 

.02 

•  07 

•05  *02 

•  30 

•  19 

.15 

06 

05 

04 

05 

04 

•  09 

.02 

.52 

JOICE  ISLAND 

2.99 

* 

.30  • 

* 

* 

2.35 

• 

.30 

JULIAN  WVMOLA 

2.75 

1.20 

•  34 

•  76 

.43 

JUNCAL  DAM 

2.27 

_  __ 

3  77 

7 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

6.06 

•  02 

.  76 

.06 

•  54 

KELSEYVILLE 

3.83 

.39 

!35 

t68 

.43 

1.04 

.03 

•  04 

.33 

.07 

.04 

T 

.15 

.28 

KENTFIELD 

9.26 

.73 

1.26 

.50 

1.13 

,02 

.36 

.39 

•  76 

.01 

,03 

.04 

•  03 

KERLINGER 

1*69 

* 

* 

• 

•  31 

.12 

KERN  RIVER  INTAKE  3 

4«oe 

.90 

la 

KERN  RIVER  PH  1 

1.76 

.29 

T 

KERN  RIVER  PM  3 

2.30 

.67 

.42 

•  07 

.82 

.32 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

1.41 

•  43 

.11 

.13 

.26 

•  42 

.06 

T 

T 

KETTLEMAN  STA 

1 .12 

.  39 

T  *45 

KING  CITY 

2  .40 

•  40 

*04  ^*25 

.08 

KLAMATH  R 

2. 19 

64 

1*64 

1  73 

1  28 
* 

54 

* 

.34 

.14 

•  3 

•  57 

2,29 

1.04 

.20 

2.45 

I.  00 

LA  CRESCENTA  FC  251 

5.97 

2^64 

1.66 

•  74 

.93 

LAFAYETTE  2  NNE 

4.43 

•  42 

1*29 

.97 

.29 

1.16 

• 

.24 

•  06 

LACUNA  BEACH 

3.25 

*  38 

•  20 

1.90 

LA  HONDA 

5.23 

.05 

1*26 

'l  % 

LAKE  ARROWHEAD 

13.12 

2*81 

•  09 

3^62 

LAKE  CITY 

.14 

T  T 

1*17 

1.15 

.49 

.16 

T 

LAKEPORT 

5  .26 

.48 

•  61 

.83 

.56 

1.13 

.13 

.09 

.21 

.29 

.29 

.03 

,61 

LAKESHORE 

10.14 

•  21 

T 

•29  1*32 

1  26 

.13 

.85 

LAKESIDE  2  ENE 

1.37 

LAKE  SPAULDING 

10.87 

1 25 

1  *77 

3*25 

1*61 

1  76 

.04 

.03 

.74 

.39 

.05 

*  16 

.75 

.03 

LA  MESA 

1  •48 

•  60 

•  18 

•  42 

•  26 

T 

LANCASTER 

1.40 

.06 

•  98 

.05 

.31 

T 

LA  PORTE 

16.09 

•  18 

1  61   3  10 

*  ->*ei 

2  70 
* 

20 

* 

*  rX 

1,75 

•  10 

,05 

T 

1.10 

LAS  PLUMAS 

10*42 

no 

.02 

*  1  rt 
.19 

.64 

•  05 

•  11 

•  39 

.08 

LEBEC 

2  .49 

*  29 

12 

50 

62 

.66 

*  on 

.07 

.03 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 

1.28 

2^50 

•  95 

1.33 

LE  GRAND 

2  .76 

.79 

•  63 

•  61 

•  06 

.35 

.  17 

,  15 

LEMON  COVE 

1.84 

48 

* 

20 

• 

*Irt 

•  03 

.02 

LINDSAY 

1  .36 

02 

•01  .01 

.18 

.  03 

.03 

LIVE  OAK  CANYON   FC  230  C 

1*36 

10 

•    i      .01  2*04 

2*  36 

*7e 

LIVERMORE 

2  .26 

.32 

•  01 

T 

T  !70 

.13 

.51 

•  51 

T 

.  07 

.01 

T 

T 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

*60 

.07 

•  52 

.02 

.19 

LOCKWOOD 

2.66 

.  72 

70 

49 

50 

LOCKWOOO  MESA 

.96 

.07 

LODI 

2  .82 

•  52 

*80 

*67 

*2l 

41 

.2 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

2.98 

1.36 

.02 

T  I43 

.27 

•  60 

.07 

.01 

LONE  TREE  CANYON 

1.83 

•  41 

.03  ,02 

.72 

.23 

•  27 

•  13 

T 

T 

T 

T 

' LONG  BEACH 

3.33 

T 

1 .06 

*  56 

1  .26 

01 

• 

LOS  ALAMOS 

3.51 

^•39 

.  54 

*  eX 

•  0  1 

.  0 

•  02 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

2  .IC 

.16 

1  .05 

*  35 

*  13 

LOS  ANGELES  W8  CITY  R 

.24 

.68 

.75 

.31 

•  16 

T 

,LOS  BANCS 

1*7S 
* 

•  63 

*oe 

.39 

•  11 

.25 

•  25 

•  08 

LOS  BAMOS  ARBURUA  RCH 

1.60 

•  60 

05  49 

LOS  GATOS 

9.91 

.05 

•  04 

'LOS  GATOS  4  SW 

1*  07 

.0 

1  56 

2*52 

1*75 

1*38 

*  11 

64 
.  4 

,,LOS  PRIETOS  RS 

U71 

• 

3.43 

.07 

^.LUCERNE  VALLEY  2  W 

• 

.25 

.25 

IlVTLE  CREEK  PH 

7.42 

1 

2.35 

1  .  76 

i  *«ft 

LYTLE  CREEK  RS 

7.46 

in* 

^  MADERA 

40 

12 

*i  0 

10 

*  19 

1  e 

28 

* 

MAD  RIVER  RS 

13*4S 

Il7 

.20 

.38 

•  IC 

.50 

1.59 

1*52 

1.86 

.75 

.30 

2.65 

.65 

.68 

.10 

2.00 

'mANOEVILLE  ISLAND 

* 

•  23 

1.03 

•  60 

.02 

.31 

- 

'manzanita  lake  // 

4.9B 

•  07 

.10 

0?  03 

•  87 
* 

1  •24 
* 

.61 

.23 

07 

* 

_ 

* 

* 

* 

* 

•  45 

,38 

.05 

MARCH  FIELD 

2.30 

.03 

*  1*36 

' MARICOPA 

*  22 

*14 

'01 

•  13 

*0  1 

; MARIPOSA 

.55 

.02 

.23 

1^09 

1.34 

1.07 

.39 

MARTINEZ  3  SSE 

3  .44 

.39 

1.02 

•  62 

•  34 

.66 

.03 

.13 

.03 

.02 

MARTINEZ  FIRE  STA 

3.32 

*  5Q 

•  44 

.40 

1  .  06 

,01 

.01 

.04 

Uarysville 

3.36 

•  03 

.86 

•  02 

.01 

.  09 

.01 

•  03 

MATHER 

'  12 

*98 

1  *00 

*51 

.  6 

|MC  CLOUD 

B*« 

.04 

.66 

1.64 

1.27 

1.-5 

T 

.21 

1.93 

.16 

.12 

.06 

.19 

.82 

I  MEADOW  LAKE 

6.03 

1.05 

.19 

.23 

1.69 

1.75 

.54 

.25 

.33 

1  MECCA  3  SE 

.00 

.09 

MENDOTA  DAM 

1.01 

•  08 

1  MERCED  FIRE  STA  2 

1*68 

*  0 

.01 

*64 

*  4 
.4 

05 

IMERCEY  HOT  SPRINGS 

.48 

**  ^ 

.36 

.04 

] MEYERS   INSPECTION  STA 

5.51 

.13 

.79 

1.04 

1.66 

1.25 

.12 

.52 

T 

T 

' MIOOLETOWN 

7,78 

•  60 

* 

2.33 

•  95 

2  •  47 

.01 

•  23 

1.07 

,11 

'middlewater 

.64 

'  1 

.09 

.04 

.05 

MILL  CREEK  2 

96 

*  1< 
* 

*49 

79 

MINERAL 

•  01 

.02 

.54 

2.36 

1.72 

.44 

.09 

.03 

.35 

.92 

•  17 

.11 

.29 

T 

.65 

•  30 

1  MIRANDA  SPEN6LER  RCH 

10*13 

.01 

•  04 

*03 

.04 

•  01 

.01 

.04  .69 

.98 

2.26 

1*12 

.55 

,23 

1.26 

.12 

.51 

.21 

.01 

.41 

.  13 

1.46 

•  01 

1  MODESTO 

2.49 

.44 

T 

56 

T 

MOJAVE 

1.53 

MONO  LAKE 

*19 

31 

*  84 

*45 

1  MONTEREY 

1*32 

.89 

.34 

.02 

.75 

.38 

1 

MONTICELLO  DAM 

3*94 

•  62 

.99 

.62 

.26 

1.13 

T 

.30 

•  02 

MOORPARK   1  SSE 

4.35 

56 

44 

' MORGAN  MILL  2  E 

.02 

1. 

•  18 

1.07 

MORONGO  VALLEY 

.85 

*  14 
* 

.55 

*  16 

MOUNTAIN  PASS 

•  20 

.12 

.08 

.MOUNT  DANAHER 

6.98 

.05 

• 

1.50 

1.92 

1.86 

* 

1.16 

•  09 

•  40 

1  MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

4.62 

- 

•  5 

1  • 

.03 

.  06 

,  23 

•  02 

•  02 

.01 

•02 

MOUNT  HAMILTON 

4.87 

76 

•  2  0 

•10  .^C 

•  04 

MOUNT  HEBRON  9  E 

2.15 

* 

*  68 

*  3  5 

*  1  c 

^  *2^ 

.22 

.04 

*22 

MOUNT  HEBRON  RS 

2*02 

.06 

.26 

T 

.35 

.02 

.21 

.72 

IMOUNT  SHASTA  WB  CITY  //H 

6,11 

•  02 

T 

T 

T  l.Oit 

1.64 

1^36 

.04 

T 

,  22 

.67 

.05 

.12 

T 

,02 

.26 

.67 

MT  WILSON  FC  338B  // 

6.66 

77 

1  94 

MUIR  WOODS 

5.66 

,16 

•  70 

•  16 

.  39 

■  06 

.06 

•  1  5 

•  34 

T 

NACIMIENTO  DAM 

3.62 

1*03 

*92 

'72 

*64 

*  19 

NAPA 

3.5? 

• 

.35 

1.37 

•  50 

.62 

,07 

.06 

.06 

.42 

.04 

.01 

.07 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

3.67 

•  35 

.75 

.85 

.26 

•  66 

.05 

.07 

.60 

,02 

.03 

.03 

NEEDLES  CAA  AP 

.16 

NEENACH 

3.03 

.  21 

.1 : 

^  *7  C 

*  54 

.46 

T 

NEVADA  CITY 

9*84 

.02 

1.66 

.04 

.03 

1.02 

•  26 

.  07 

.02 

.18 

•  39 

NEWARK 

3.3* 

•  36 

1.31 

•  67 

.71 

*  26 

•  01 

NEWBURY  PARK  t,  SW 

4. 66 

•  80 

.52 

.79 

1.98 

•  59 

'►(EWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

7.01 

VEWMAN 

2.01 

.68 

.73 

.11 

•  21 

.23 

.05 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

2  .Of 

T 

•  78 

.84 

.22 

.21 

NICOLAUS 

2.72 

•  21 

.0^ 

.51 

•  91 

.50 

.37 

.12 

.04 

.02 

N I LAND 

.OC 

NORTH  FORK  RS 

6.7-: 

•  84 

*1S 

.28 

2.47 

1.30 

1.21 

.  15 

.33 

.06 

NORTH  HOLLYWOOD 

3.0( 

1,12 

U12 

.35 

.47 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

2.72 

.81 

•  52 

.18 
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Station 

•3 

Day  of  month 

O 
H 

1   1   2  1  3 

1 

1 

g 

7  ] 

Q  1 

g 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

OAK  KNOU.  RS 

7.*! 

•  04 

.04 

•  4', 

.83 

.67 

.21 

•  07 

1.71 

■  53 

•  63 

•  93 

•  93 

•  22 

OAKLAND 

2.9« 

•  4C 

.18 

1.42 

.92 

•  22 

OAKLAND  we  AP  R 

3*2fl 

.48 

.01 

.02 

1^19 

•  14 

•  01 

•  38 

OAKVILLE  1  WNW 

.46 

T 

.01     T  T 

T 

1^17 

•  97 

•  07 

1.05 

•  15 

•  2  0 

.50 

02 

01 

*06 

OCCIDENTAL 

8.02 

•  43 

•  73 

1  •  76 

•  05 

1.60 

1.58 

•  18 

* 

* 

•  21 

•  42 

OCEANSIDE  PENDLETON 

1.23 

•  33 

•  09 

.09 

•  14 

•  56 

T 

OCOTlLLO 

•  08 

.0  6 

1.55 

T 

OJAI 

5.97 

1»52 

•oi 

1  54 

OL INOA 

•  56 

•  4* 

.69 

1^35 

1,13 

ONO 

5*30 

•  31 

•  44 

•  93 

,44 

•  56 

.05 

•  26 

98 

02 

.13 

•  03 

05 

68 

40 

0P105  CAMP  FC  57  BE 

11 .76 

.96 

2^05 

5.96 

2.18 

.5^ 

.02 

ORANGE  COVE 

3.06 

.  64 

•  04 

.18 
•  &0 

•  46 

1.10 

•  31 

.18 

■  15 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

14.69 

.13 

■  62 

•  01 

.60 

.75 

64 

■  46 

92 

43 

* 

* 

* 

1  .  50 

•^65 

.06 

•  2 

ORINQA  BOWMAN 

•  15 

•  56 

1.41 

1.02 

■  14 

.92 

•  03 

'39 

*02 

ORLAND 

2.82 

,80 

•  72 

,09 

•  34 

* 

.01 

.03 

* 

* 

ORLEANS 

13.90 

.03 

.35 

.17 

,34 

.56 

1*50 

1  .40 

.76 

•  38 

2.72 

■  64 

.74 

.94 

.  13 

•  63 

1.41 

1^18 

•  02 

OROVILLE  1  WSW 

4.47 

.19 

•  90 

1.48 

•  36 

.78 

•  12 

,07 

,25 

,05 

•  15 

•  10 

OROVILLE  7  Se 

4.67 

•  29 

1.10 

1.05 

•  65 

1.05 

•  06 

.  14 

.05 

OROVILLE  BRIDGE 

•  15 

•  01 

•  56 

1  ,35 

1,01 

OXNARD 

3.47 

.  62 

•  95 

1.30 

* 

OZENA 

3.58 

T 

.69 

.07 

•  02 

1^87 

.18 

•  SO 

.07 

■  08 

PACIFIC  HOUSE 

7.99 

•  01 

•  54 

.78 

2^17 

2.86 

.16 

1.09 

T 

.03 

•  05 

•  30 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

4.48 

1.01 

U63 

•  61 

1,23 

PAlClNES  OMRWALL  RCH 

1*20 

•  80 

•  32 

.45 

,17 

03 

PALMOALE 

1.85 

.37 

PALMDALE  CAA  AP 

.98 

•  01 

•  06 

•  65 

,16 

.10 

PALM  SPRINGS 

.64 

•  02 

•  58 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

2.89 

.47 

1.26 

•  35 

•  65 

,14 

P ALOMA 

•  62 

•  06 

T 

1.76 

•  64 

•  01 

•  36 

.18 

.07 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

4.49 

•  02 

1  •  59 

2^01 

•  12 

•  75 

PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 

3.04 

.  72 

.42 

1.25 

,65 

PAMOCHE 

1.98 

•  42 

•  02 

•  06 

1,14 

.16 

,02 

•  05 

T 

.09 

PANOCHE  JUNCTION 

.68 

•  26 

•  17 

•  14 

.11 

PARAD I SE 

•  15 

T 

•  59 

2^  37 

* 

•  75 

• 

* 

• 

* 

* 

•  ^ 

•  03 

•  48 

PARKER  RESERVOIR 

•  30 

•  02 

.28 

PARKFIELD 

4.91 

1.46 

.15 

.20 

1.58 

1,18 

.26 

,08 

PASADENA 

3.76 

T 

1.48 

.01 

1.01 

•  46 

,80 

T 

PASKENTA  RS 

3.67 

.  54 

.05 

^*82 

* 

.  25 

•  02 

.80 

PASO  ROBLES 

T 

1 

.90 

•  21 

*16 

01 

• 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

2.98 

•  61 

.  29 

.13 

1.22 

•  62 

•  02 

*09 
* 

y 

PATTIWAY 

1.8fl 

.60 

•  15 

•  65 

•  30 

.  10 

.09 

PAYNES  CREEK 

4.91 

.10 

1,50 

■  14 

.40 

.05 

•  10 

■  15 

.52 

.30 

•  20 

.53 

•  25 

PENDOLA  6S 

14.80 

•  40 

2*90 

4^30 

6,50 

.70 

•  04 

•  29 

,76 

•  51 

•  16 

•  65 

.09 

•  09 

.  36 

.01 

12 

PIEDRA 

3.66 

•  63 

•  22 

•  15 

1,05 

•  86 

•  33 

,  39 

.  03 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6.92 

•  69 

•  05 

3.75 

1^73 

•  70 

PINNACLES  NM 

3.46 

1*20 

•  01 

1.29 

.57 

.02 

.24 

.02 

.11 

PISMO  BEACH 

2.96 

1.36 

.03 

.53 

•  68 

.19 

.05 

.03 

.10 

1,39 

2.61 

3.62 

1.06 

.45 

•  91 

3.95 

.23 

.  11 

.01 

.20 

75 

* 

01 

* 

PITTS  RANCH 

5*62 

•  51 

•  54 

1^36 

.34 

1  .67 

.03 

•  04 

.42 

■  34 

•  16 

.21 

PLACERVILLE 

6.69 

•  02 

.90 

•  43 

2.24 

1.68 

.67 

.  15 

.02 

•  09 

.33 

PLACERVILLE  IFG 

6.16 

•  04 

1.11 

2^00 

1.64 

.99 

T 

.07 

* 

.33 

POINT  ARENA 

4,67 

•  09 

•  34 

.76 

.09 

.6  5 

•  13 

•  36 

.39 
* 

.12 

.04 

24 

* 

.01 

*41 
* 

* 

.75 

.16 

.97 

.84 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

3*0( 

.36 

.  47 

T  .03 

1.19 

.73 

.14 

.13 

POMONA 

5.85 

1.09 

.02 

2.02 

1.97 

•  74 

.01 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

2.9< 

•  38 

•  60 

.73 

•  46 

.63 

,06 

.11 

T 

PORTERVILLE 

1.87 

.46 

.04 

,05 

* 

•  04 

PORT OLA 

.12 

1.46 

1 .  30 

•  91 

.90 

29 

07 

POSEY  3  E 

4.1E 

1.  38 

•  18 

,18 

.11 

1,72 

•  35 

* 

* 

POTTER  VALLEY  PH 

7,0: 

.27 

.83 

•  90 

,50 

1.33 

.36 

.16 

.93 

•  12 

.33 

.03 

.16 

1.07 

RAMONA  SPAULDING 

1.22 

.56 

.11 

.29 

.02 

,21 

.01 

RANCHITA 

1.64 

•  80 

R ANDSBURG 

,40 

•  06 

RAYWOOD  FLATS 

7.32 

m 

* 

•  65 

03 

* 

6,63 

RED  BLUFF  Wfi  AP  R 

2.59 

.26 

•  02 

T 

•  01 

T 

T         .01  .01 

T  .04 

1^14 

.12 

•  39 

T 

T 

.10 

.03 

T 

T 

•  02 

.03 

.41 

REDDING  FIRE  STA  2 

6.51 

.20 

1.10 

1.33 

.98 

.47 

.23 

■  33 

,87 

.03 

.05 

.12 

.80 

REDLANDS 

1  .93 

* 

1.01 

REDWOOD  CI TY 

4.12 

*  01 
* 

*  55 

•  02 

1  .86 

!  51 

•  ?2 

•  69 

* 

* 

REPRESA 

3.12 

•  30 

•  03 

.10 

,90 

•  65 

•  46 

•  2  ? 

02 

RICHMOND 

3.72 

.07 

•  46 

1.08 

1,06 

•  06 

.52 

.06 

.35 

T 

•  02 

•  02 

RICHMOND  FIELD  STA 

3.73 

• 

^53 

•  54 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.15 

• 

• 

•04 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

2.06 

Oil 

1,05 

•  14 

RIVERSIDE  CITRUS   E  S  F 

2.1' 

.  26 

'3' 

,67 

!45 

01 

* 

ROCKLIN 

3.15 

•  1  0 

*0' 

.65 

*  60 

*S2 

.55 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

2.99 

•  17 

.  15 

T 

T 

T         T  T 

T  ,18 

1.06 

,82 

.39 

.10 

T 

.09 

T 

T 

.01 

.02 

T 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

3.07 

.13 

.15 

T 

T 

T         T  T 

T  ,16 

1.18 

.95 

•  28 

.06 

T 

.13 

T 

.01 

.02 

T 

SAGEHEN  CREEK 

7.86 

1.41 

57 

^  *60 

.29 

.21 

1.27 

1,11 

•  52 

1.06 

!  19 

14 

* 

02 

* 

01 

* 

04 

* 

*23 

01 

* 

SAINT  JOHN 

2.85 

•  25 

1^11 

*  74 

.2  8 

!  10 

•  04 

'13 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

4.68 

.06 

•  45 

1,58 

.91 

.21 

1.01 

.02 

,37 

T 

•  07 

SALINAS  CAA  AP 

2.97 

.64 

.49 

.09 

.  48 

.03 

.31 

•  39 

T 

SALINAS  DAM 

5.17 

1.52 

.  3? 

•  37 

1 .  49 

1  .'2 

.16 

,02 

•  0: 

1,67 

1.30 

.88 

1.61 

.27 

•  45 

T 

.06 

•  03 

SALVER  RS 

9.61 

.01 

* 

•  05 

•  24 

.56 

1  .  24 

1.71 

•  77 

•  1  0 

* 

.28 

SAN  ANDREAS  3  S 

4.54 

.23 

1.05 

1.16 

.01 

■  87 

.20 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

8.36 

1.86 

.09 

2.26 

2,90 

1  .25 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

4.25 

.05 

.51 

•  57 

3.9? 

1  .  26 

1.26 

.23 

.43 

.4? 

t  37 

SANDBERG  PTL  STA  FC130R 

5.5E 

.  66 

* 

3.97 

.70 

SANDBERG  WB  //R 

4.26 

.32 

.22 

2.68 

.78 

.08 

T 

SAN  0IE60  WR  AP  C 

1.36 

.02 

.63 

.19 

.34 

SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

5.7C 

* 

.  5- 

1  93 

^  *04 

San  FERNANDO 

3.5* 

1  *9C 

*67 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

4.1E 

• 

• 

* 

1. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

SAN  FRANCISCO  FOB  F 

3.6C 

.46 

.01 

.17 

1.21 

.73 

.46 

.03 

,06 

.09 

.  28 

T 

.05 

•  02 

•  01 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

5.52 

1.38 

T 

2.12 

.85 

1.17 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

9.0 

1  *?t 

^*27 

^  *6^ 

San  GABRIEL  FIRE  DEPT 

3  .OC 

1    ^  n 

SAN  GfiEGORIO  3  SE 

5.0^ 

• 

• 

1 '  1  ( 
1.16 

1*1? 
* 

*08 
* 

59 

•  1 1 
* 

49 

07 

* 

06 

* 

03 

SAN  JACINTO 

2. Of 

.58 

•  97 

.15 

.36 

T 

SAN  JOSE  f 

2.7 

.46 

.04 

.14 

.81 

.66 

.02 

•  32 

T 

.30 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

4.2 

.09 

*  " 

SAN  MARCOS  RANCH 

1*18 

Is 

1  .26 

2*96 

- 

SAN  MATEO 

3.9 

* 

1 .  59 

' 

. 

* 

SAN  PEDRO 

2.4 

.82 

1.19 

,05 

.36 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

3.0 

.96 

.1 

•  95 

,66 

.39 

T 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

4.6 

2*36 

1*6^ 

1*78 

1.39 

SANTA  BARBARA 

4.5 

li61 

1.34 

•  65 

.87 

.04 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

3.B 

.37 

1.26 

T 

.95 

i,ie 

.05 

SANTA  BAPBARA   TV  PEAK 

2.05 

.1 

3.92 

4,91 

4.10 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

2.7 

.  59 

•  02 

.89 

.56 

.11 

.37 

.22 

.03 

T 

SANTA  CRUZ 

5.4 

.05 

1.  12 

•  05 

1.52 

1.01 

•  62 

•  46 

.62 

.01 

SANTA  FE  OA'' 

3  .4 

.70 

.3 

.70 

.65 

1.10 

SflNTA   "ADGARITA    2  SW 

fl.O 

.01 

2.91 

.0 

•  06 

1.76 

2.57 

•  16 

.54 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

8.3 

2.28 

.5 

.62 

2.<.5 

1  •eo 

.7? 

.09 

SANTA  MARIA 

2.2 

.70 

.25 

•  17 

.60 

.08 

T 

•  02 

-  382  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


SANTA  MARIA   14  ENE 
SANTA  MARIA  WS  AP  I 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
5AUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  0AM 
SHASTA  0AM 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 

SIERRA  MAORE  1  N 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  HNW 
SNOW  CREEK  yjPPE9 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
5PADRA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILL£  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 

STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONVFORD  RS 
STONV  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPt 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 

THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

UKlAH 

UK  I  AH  4  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VAUYERMO  RS 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  F'C  15 
VENTURA 

VICTOHVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   PATROL  STA  FC120 

VINTOM 
VISALI  A 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLT A  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  4  E 

WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL   STA  FCIOZB 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVEPVILLE  RS 

WEED   1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  VOUNTAI N  1 


WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106 
WILLIAMS 
WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 

YORRA  LIN'.fl 
VOSFMITE  r,P 
YREKA 


Day  of  month 


1.34 

1.05 
.02 


•  69  1. 

•  66  1. 

•  20  3. 


•14     .60  3^26 


.26  1*04  1.25 


.45     .15  2.31 


22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


.46  .54 

.03 


.04  .02 
.04  .13 


.56     .67  .26 


.04     .13  .42 


1.50  .07 

•30  •se 


.25 


•  18 


.32  .27 
•17  iOS 
•56  •62 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
— 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AD  IN  RS 

MAX 

53 

45 

58 

50 

46 

42 

58 

66 

65 

62 

60 

59 

54 

49 

45 

41 

40 

39 

46 

46 

!^7 

39 

3 

MIN 

24 

20 

19 

29 

28 

23 

32 

25 

25 

23 

27 

21 

28 

30 

36 

34 

31 

27 

29 

33 

30 

15 

23 

26 

2 

ALDERPOINT 

MAX 

55 

55 

56 

52 

49 

56 

51 

52 

56 

55 

56 

56 

55 

55 

53 

57 

55 

51 

52 

55 

50 

49 

54 

55 

50 

53 

1 

MIN 

30 

33 

32 

29 

32 

35 

41 

39 

36 

30 

35 

36 

38 

40 

44 

46 

43 

38 

39 

45 

46 

35 

36 

40 

43 

40 

37 

40 

45 

38 

34 

36 

0 

ALPINE  1  W 

MAX 

75 

74 

79 

67 

59 

65 

71 

76 

80 

76 

76 

76 

72 

71 

66 

65 

63 

64 

69 

71 

74 

72 

69 

2 

MIN 

35 

38 

38 

48 

46 

39 

37 

45 

46 

43 

42 

44 

41 

43 

56 

51 

53 

41 

39 

37 

38 

39 

38 

37 

35 

37 

34 

35 

38 

38 

43 

41 

2 

ALTURAS  RS 

MAX 

49 

57 

51 

57 

45 

46 

55 

56 

63 

61 

65 

60 

58 

54 

55 

46 

45 

42 

39 

38 

44 

50 

36 

36 

39 

44 

42 

48 

6 

MIN 

14 

12 

14 

20 

23 

25 

16 

16 

16 

18 

17 

17 

19 

21 

23 

30 

32 

28 

28 

31 

37 

18 

10 

16 

25 

27 

IS 

30 

31 

16 

16 

21 

5 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

60 

63 

60 

51 

51 

60 

60 

61 

64 

60 

62 

56 

48 

53 

51 

54 

48 

47 

50 

50 

50 

48 

48 

46 

51 

51 

53 

0 

MIN 

41 

42 

45 

41 

39 

42 

45 

47 

51 

47 

44 

47 

36 

41 

41 

46 

44 

37 

36 

41 

41 

33 

30 

37 

38 

37 

33 

37 

40 

36 

38 

40 

4 

ANTIOCH    1  E 

MAX 

69 

64 

60 

47 

57 

60 

50 

47 

46 

45 

43 

43 

43 

43 

56 

61 

63 

57 

54 

56 

52 

55 

49 

55 

56 

54 

0 

MIN 

34 

30 

27 

31 

41 

32 

36 

41 

38 

38 

37 

37 

36 

38 

39 

52 

46 

43 

39 

42 

44 

30 

28 

39 

38 

38 

32 

37 

37 

40 

36 

37 

4 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

64 

63 

66 

62 

50 

56 

60 

46 

45 

44 

43 

41 

40 

43 

43 

64 

62 

5  5 

54 

55 

57 

53 

56 

50 

11 

59 

55 

54 

2 

MIN 

30 

30 

28 

31 

34 

32 

35 

38 

36 

37 

36 

36 

35 

37 

37 

41 

45 

44 

38 

42 

42 

31 

29 

32 

38 

38 

32 

34 

41 

36 

36 

0 

ASH  MTN 

MAX 

65 

66 

71 

66 

60 

56 

54 

62 

68 

62 

65 

60 

66 

62 

53 

55 

56 

60 

45 

50 

51 

54 

46 

49 

52 

54 

53 

57 

9 

MIN 

38 

37 

39 

45 

38 

37 

37 

32 

33 

44 

35 

34 

45 

35 

52 

40 

40 

35 

34 

36 

43 

32 

32 

32 

33 

35 

37 

36 

36 

34 

37 

2 

AUBERRY 

MAX 

65 

65 

70 

69 

59 

63 

72 

72 

74 

72 

69 

66 

62 

62 

60 

56 

56 

5  5 

55 

42 

43 

48 

49 

52 

66 

60 

3 

MIN 

30 

26 

34 

36 

36 

38 

29 

29 

29 

32 

34 

31 

42 

42 

40 

38 

30 

32 

30 

30 

30 

32 

32 

30 

30 

29 

33 

33 

35 

35 

33 

33 

0 

AUBURN 

MAX 

66 

65 

62 

67 

56 

56 

59 

56 

53 

55 

63 

54 

52 

58 

52 

57 

57 

53 

56 

52 

48 

46 

50 

55 

54 

55 

6 

MIN 

40 

40 

39 

40 

42 

37 

37 

35 

31 

30 

29 

30 

31 

32 

34 

45 

45 

43 

39 

41 

43 

32 

31 

31 

37 

34 

34 

35 

34 

35 

36 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

65 

73 

68 

62 

65 

74 

79 

73 

75 

76 

66 

70 

72 

69 

67 

72 

63 

66 

64 

65 

67 

9 

MIN 

45 

46 

50 

53 

45 

44 

45 

53 

47 

46 

46 

45 

46 

49 

53 

52 

46 

43 

45 

45 

45 

45 

42 

44 

45 

45 

45 

42 

41 

41 

44 

46 

0 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

65 

62 

61 

65 

68 

58 

62 

49 

40 

46 

45 

49 

52 

47 

61 

67 

54 

7 

MIN 

27 

32 

27 

35 

38 

35 

37 

40 

35 

36 

36 

34 

34 

38 

45 

41 

48 

33 

33 

34 

36 

32 

29 

30 

31 

32 

35 

45 

34 

35 

2 

BACKUS  RANCH 

MAX 

57 

59 

63 

56 

56 

61 

61 

68 

70 

70 

66 

65 

62 

51 

46 

60 

60 

60 

2 

MIN 

22 

26 

23 

35 

39 

36 

27 

34 

34 

32 

29 

30 

30 

30 

39 

45 

43 

36 

38 

31 

30 

37 

28 

32 

28 

30 

29 

34 

35 

31 

34 

32 

5 

BAKER  9  NNW 

MAX 

59 

58 

63 

65 

54 

64 

62 

64 

69 

74 

69 

67 

65 

61 

57 

51 

64 

66 

62 

2 

MiN 

27 

31 

26 

31 

37 

35 

34 

37 

37 

36 

35 

35 

32 

33 

37 

43 

45 

44 

35 

33 

34 

36 

35 

30 

31 

32 

34 

38 

32 

32 

34 

34 

6 

BAKERSFIELD  KB  AP 

MAX 

66 

63 

69 

64 

58 

56 

50 

55 

51 

46 

44 

47 

50 

46 

69 

75 

64 

52 

3I 

56 

5 

MIN 

33 

34 

31 

39 

46 

44 

44 

45 

42 

40 

40 

33 

33 

38 

42 

49 

46 

40 

37 

36 

37 

38 

37 

34 

33 

34 

40 

41 

38 

35 

38 

6 

BARRETT  DAM 

MAX 

76 

76 

77 

76 

65 

57 

62 

74 

76 

76 

79 

76 

76 

72 

67 

62 

64 

72 

69 

2 

MIN 

27 

31 

32 

39 

47 

40 

30 

30 

35 

33 

31 

32 

32 

33 

36 

47 

50 

37 

36 

30 

30 

31 

35 

32 

27 

26 

28 

28 

29 

29 

29 

33 

4 

BARSTOW 

MAX 

57 

63 

63 

52 

57 

56 

63 

68 

70 

66 

67 

65 

61 

55 

52 

55 

60 

60 

2 

MIN 

22 

25 

24 

32 

41 

32 

31 

34 

33 

32 

32 

32 

33 

30 

43 

42 

44 

40 

33 

32 

31 

30 

30 

27 

2? 

29 

32 

32 

31 

32 

30 

32 

3 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

62 

70 

67 

60 

55 

63 

66 

70 

71 

72 

68 

66 

65 

59 

55 

59 

57 

62 

67 

6 1 

62 

62 

62 

62 

7 

MIN 

43 

44 

47 

52 

43 

35 

35 

51 

59 

50 

50 

50 

41 

39 

34 

43 

48 

41 

36 

39 

36 

42 

42 

31 

42 

35 

33 

34 

39 

38 

50 

42 

0 

BEN  LOMOND 

MAX 

56 

64 

63 

56 

56 

60 

65 

66 

67 

66 

65 

65 

60 

59 

57 

57 

53 

60 

62 

59 

1 

MIN 

31 

30 

29 

31 

40 

38 

36 

34 

33 

34 

33 

32 

34 

35 

38 

38 

41 

43 

34 

37 

39 

35 

30 

34 

35 

34 

33 

34 

35 

32 

32 

34 

6 

BERKELEY 

MAX 

59 

62 

64 

57 

60 

60 

62 

62 

60 

55 

56 

55 

52 

52 

58 

56 

59 

54 

55 

57 

57 

58 

57 

53 

58 

57 

56 

59 

57 

5 

MIN 

40 

43 

45 

44 

45 

44 

45 

47 

41 

39 

38 

38 

40 

42 

47 

53 

50 

46 

44 

51 

49 

38 

39 

43 

43 

46 

41 

47 

45 

45 

43 

43 

9 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

58 

67 

65 

53 

59 

60 

59 

57 

54 

53 

53 

50 

47 

51 

49 

58 

56 

56 

57 

53 

56 

57 

57 

57 

55 

6 

MIN 

32 

31 

32 

32 

40 

36 

39 

40 

36 

35 

35 

35 

35 

38 

44 

46 

49 

42 

41 

50 

38 

32 

31 

43 

43 

42 

35 

43 

45 

35 

36 

36 

5 

BIG  BAR  RS 

MAX 

53 

54 

52 

50 

46 

55 

47 

55 

54 

47 

51 

47 

44 

51 

52 

49 

49 

37 

48 

55 

46 

51 

46 

49 

0 

MIN 

30 

33 

32 

29 

30 

35 

40 

45 

37 

31 

34 

34 

36 

38 

40 

44 

39 

35 

30 

38 

42 

32 

33 

32 

36 

36 

34 

37 

40 

35 

27 

35 

3 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

49 

46 

50 

48 

35 

38 

40 

45 

46 

55 

50 

46 

45 

46 

42 

34 

38 

43 

9 

MIN 

21 

25 

17 

25 

19 

13 

14 

26 

23 

20 

19 

16 

23 

18 

23 

31 

30 

21 

23 

23 

22 

24 

18 

16 

18 

22 

21 

24 

27 

22 

23 

21 

.5 

BIG  CREEK   PH  1 

MAX 

56 

58 

62 

59 

46 

45 

48 

60 

65 

62 

63 

61 

58 

54 

52 

49 

46 

52 

•  7 

MIN 

44 

45 

44 

31 

32 

32 

44 

49 

46 

48 

46 

44 

44 

41 

40 

33 

31 

30 

34 

37 

32 

29 

31 

36 

38 

26 

36 

40 

36 

39 

36 

2 

BISHOP  W8  AP 

MAX 

5B 

64 

62 

56 

46 

60 

66 

71 

74 

71 

65 

64 

56 

51 

47 

56 

57 

51 

58 

3 

MIN 

15 

19 

18 

19 

28 

24 

24 

2  2 

26 

22 

22 

19 

23 

23 

33 

36 

30 

30 

24 

26 

22 

23 

18 

20 

22 

22 

21 

22 

26 

22 

24 

23 

5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

53 

MIN 

27 

25 

28 

30 

18 

15 

25 

30 

33 

36 

35 

34 

32 

32 

25 

26 

22 

20 

20 

26 

30 

17 

14 

17 

23 

26 

27 

35 

32 

24 

21 

26 

1 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

52 

58 

60 

48 

36 

45 

57 

70 

72 

62 

60 

56 

52 

54 

43 

42 

32 

38 

47 

6 

MIN 

36 

38 

42 

35 

29 

29 

37 

50 

50 

47 

45 

44 

42 

36 

35 

31 

30 

27 

26 

32 

23 

17 

24 

27 

36 

30 

31 

34 

33 

31 

36 

34 

3 

BLYTHE 

MAX 

69 

71 

74 

60 

67 

72 

72 

79 

80 

77 

75 

73 

70 

67 

63 

68 

72 

70 

7 

MIN 

32 

35 

43 

42 

52 

40 

38 

46 

43 

42 

46 

41 

39 

42 

50 

47 

52 

42 

39 

37 

37 

39 

46 

37 

34 

37 

36 

37 

36 

36 

46 

40 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

67 

70 

71 

60 

68 

70 

71 

78 

79 

77 

75 

70 

68 

65 

62 

66 

69 

69 

2 

MIN 

39 

41 

43 

43 

53 

43 

41 

51 

48 

49 

48 

45 

42 

45 

49 

50 

50 

42 

44 

41 

40 

43 

47 

42 

41 

41 

40 

41 

39 

38 

48 

44 

1 

BOCA 

MAX 

57 

54 

49 

55 

53 

36 

44 

53 

8 

54 

6 

55 

57 

a 

58 

55 

56 

53 

45 

42 

32 

^5 

'7 

45 

2 

MIN 

10 

5 

7 

9 

16 

16 

19 

10 

9 

13 

21 

28 

33 

29 

26 

20 

14 

15 

-  6 

-12 

-  7 

14 

7 

15 

22 

12 

1 

BONITA 

MAX 

77 

79 

84 

67 

65 

68 

76 

81 

90 

63 

84 

75 

72 

70 

73 

70 

67 

73 

3 

MIN 

34 

39 

36 

46 

53 

44 

38 

43 

46 

43 

41 

41 

39 

43 

57 

57 

58 

44 

44 

38 

40 

45 

43 

43 

38 

37 

50 

40 

36 

39 

4U 

43 

1 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

MAX 

68 

72 

73 

75 

61 

67 

73 

78 

64 

82 

83 

79 

77 

74 

68 

56 

70 

7  3 

7  3 

75 

79 

73 

75 

74 

74 

73 

2 

MIN 

28 

35 

32 

38 

45 

36 

35 

37 

42 

42 

40 

40 

37 

40 

38 

48 

52 

44 

39 

35 

36 

40 

38 

36 

34 

36 

36 

37 

35 

34 

37 

38 

2 

BOWMAN  DAM 

MAX 

60 

61 

60 

43 

45 

60 

64 

67 

64 

61 

60 

56 

55 

57 

46 

49 

46 

43 

40 

42 

49 

9 

MIN 

30 

37 

33 

33 

21 

32 

39 

42 

36 

34 

35 

34 

35 

33 

35 

29 

26 

26 

31 

26 

15 

12 

27 

32 

29 

25 

31 

33 

26 

30 

30 

2 

BRAWL EY 

MAX 

70 

75 

73 

76 

64 

73 

75 

76 

81 

84 

84 

81 

76 

72 

66 

62 

69 

73 

9 

MIN 

35 

39 

36 

43 

47 

43 

39 

44 

44 

43 

43 

43 

41 

42 

47 

5? 

52 

50 

44 

38 

39 

41 

47 

40 

37 

36 

37 

38 

38 

38 

41 

41 

9 

BRIDGEPORT 

MAX 

56 

52 

58 

55 

42 

44 

51 

54 

56 

58 

59 

56 

58 

49 

44 

46 

41 

47 

8 

MIN 

6 

7 

6 

9 

25 

6 

12 

7 

9 

10 

10 

7 

15 

20 

32 

37 

21 

24 

fl 

13 

18 

7 

-  4 

3 

21 

13 

14 

13 

0 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

65 

62 

69 

64 

48 

56 

56 

60 

47 

51 

51 

44 

42 

59 

56 

56 

58 

53 

51 

MIN 

25 

24 

23 

26 

36 

31 

32 

41 

37 

36 

35 

37 

36 

41 

46 

41 

39 

40 

30 

BUPRANK   WB  AP 

MAX 

77 

79 

80 

68 

56 

67 

76 

82 

83 

82 

81 

77 

73 

63 

63 

64 

65 

71 

73 

7  5 

71 

2 

MIN 

43 

45 

43 

50 

45 

41 

42 

5  1 

49 

46 

48 

46 

46 

46 

53 

57 

50 

44 

42 

42 

42 

44 

41 

40 

42 

44 

42 

42 

43 

43 

47 

45 

2 

BURLINGAME 

MAX 

63 

60 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

54 

51 

51 

49 

50 

60 

57 

61 

59 

56 

53 

53 

53 

55 

55 

54 

60 

56 

57 

55 

56 

1 

MIN 

38 

37 

37 

38 

46 

40 

45 

40 

38 

37 

37 

38 

39 

42 

46 

52 

50 

45 

40 

49 

51 

36 

33 

43 

42 

44 

39 

43 

49 

48 

39 

42 

0 

BURNEY 

MAX 

52 

57 

52 

53 

45 

52 

51 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

56 

45 

52 

49 

45 

42 

45 

49 

46 

40 

33 

37 

48 

45 

37 

36 

49 

44 

48i 

2 

MIN 

15 

15 

13 

15 

15 

26 

26 

20 

15 

15 

16 

17 

18 

20 

34 

38 

33 

33 

35 

39 

41 

26 

15 

19 

27 

34 

24 

32 

24 

21 

16 

23 

6 
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DAILY  TEMPERATURES  c*l.fo«n.a 

DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

2 

3 

in 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BUTTONWILLOW 

MAX 

66 

62 

6] 

66 

64 

59 

54 

50 

50 

49 

43 

44 

46 

43 

44 

68 

74 

63 

56 

54 

52 

52 

54 

48 

11 

1? 

li 

l\ 

55 

.0 

28 

31 

38 

42 

40 

44 

4; 

4C 

39 

37 

35 

36 

36 

40 

46 

39 

34 

29 

31 

33 

3  0 

26 

26 

30 

3g 

34 

,  7 

CABRILLO  NM 

MAX 

67 

71 

74 

66 

62 

62 

67 

78 

83 

79 

78 

78 

66 

67 

67 

66 

65 

66 

63 

66 

63 

65 

64 

67 

69 

66 

«6 

62 

62 

e« 

71 

68 

.2 

50 

51 

52 

59 

52 

51 

5  0 

53 

56 

55 

54 

5  3 

50 

52 

55 

59 

60 

52 

50 

49 

5  0 

5 1 

51 

50 

50 

52 

49 

48 

47 

50 

51 

.9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

76 

72 

60 

83 

75 

50 

65 

74 

80 

64 

80 

78 

76 

72 

68 

60 

61 

62 

60 

66 

66 

62 

65 

62 

69 

75 

67 

60 

70 

75 

6E 

69 

.7 

MIN 

37 

36 

36 

45 

45 

35 

37 

4  3 

4] 

43 

38 

43 

42 

39 

46 

55 

44 

39 

,  1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

62 

58 

66 

64 

54 

40 

46 

60 

72 

74 

66 

66 

62 

60 

54 

46 

46 

42 

36 

46 

47 

43 

41 

55 

55 

4< 

42 

53 

.6 

MIN 

26 

28 

32 

30 

32 

26 

28 

3  2 

36 

34 

32 

3; 

32 

34 

44 

34 

20 

31 

27 

21 

30 

>  0 

CALLAHAN  RS 

MAX 

56 

55 

46 

40 

49 

52 

53 

51 

36 

40 

43 

40 

44 

46 

46 

52 

47 

44 

50 

50 

49 

40 

41 

46 

40 

48 

37 

52 

48 

40 

46 

.0 

17 

1  6 

1  9 

27 

24 

19 

2  0 

16 

15 

17 

20 

28 

36 

29 

41 

26 

"■^ 

14 

^' 

23 

29 

23 

29 

24 

20 

16 

23 

CAMPO 

MAX 

68 

69 

66 

63 

52 

60 

68 

68 

70 

74 

69 

74 

70 

70 

60 

61 

59 

55 

60 

69 

68 

64 

65 

64 

66 

6! 

70 

73 

69 

.6 

MIN 

29 

27 

49 

50 

34 

2  9 

5 1 

58 

33 

31 

36 

30 

30 

5  0 

46 

49 

27 

28 

If 

35 

CAMP  PARDEE 

MAX 

63 

60 

56 

64 

59 

53 

57 

47 

44 

43 

46 

40 

40 

43 

50 

61 

61 

57 

54 

56 

55 

51 

53 

5< 

57 

52 

4! 

47 

52 

49 

it 

52 

.6 

38 

37 

51 

47 

45 

39 

40 

37 

43 

38 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

76 

78 

75 

71 

63 

70 

77 

79 

64 

83 

80 

7C 

72 

70 

61 

64 

66 

61 

69 

73 

68 

66 

68 

6E 

74 

77 

6S 

70 

72 

74 

71 

.9 

57 

48 

42 

41 

CANT I L 

MAX 

59 

66 

70 

54 

56 

61 

63 

70 

74 

69 

71 

66 

63 

60 

46 

60 

58 

59 

61 

62 

62 

60 

61 

61 

60 

62 

61 

61 

61 

63 

62 

0 

19 

16 

3 1 

35 

28 

29 

29 

30 

27 

46 

46 

4  5 

29 

30 

27 

31 

CANYON  DAM 

MAX 

50 

44 

44 

48 

40 

40 

43 

43 

46 

48 

45 

43 

46 

44 

43 

4  2 

36 

34 

36 

40 

47 

36 

30 

38 

3E 

40 

36 

38 

♦  1 

.2 

MIN 

22 

20 

19 

2  1 

28 

27 

28 

29 

23 

22 

24 

24 

32 

32 

28 

28 

1 7 

1 4 

26 

33 

32 

30 

26 

20 

26 

,2 

CATHAV  BULL  RUN  RCH 

MAX 

67 

63 

60 

69 

68 

51 

56 

49 

47 

59 

56 

50 

53 

62 

62 

61 

60 

60 

52 

57 

57 

51 

55 

52 

50 

50 

46 

47 

49 

54 

4i 

95 

.5 

MIN 

29 

3  0 

54 

37 

4  0 

3 1 

41 

33 

,2 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

57 

55 

57 

63 

50 

45 

59 

58 

58 

59 

59 

56 

58 

51 

48 

48 

42 

42 

54 

48 

47 

45 

36 

45 

50 

46 

35 

49 

46 

46 

50 

8 

MIN 

25 

24 

25 

29 

36 

32 

3  6 

2  6 

27 

28 

29 

29 

30 

37 

40 

37 

34 

2- 

29 

CEOARVILLE 

MAX 

50 

51 

45 

45 

40 

43 

46 

56 

49 

50 

46 

4? 

47 

54 

48 

43 

49 

42 

36 

42 

48 

44 

32 

37 

49 

45 

35 

43 

43 

42 

37 

44 

■  7 

2  0 

2  8 

24 

34 

32 

22 

30 

" 

26 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

68 

75 

66 

51 

57 

58 

61 

56 

45 

62 

47 

46 

43 

45 

48 

57 

55 

56 

50 

52 

50 

54 

51 

49 

48 

56 

52 

42 

50 

60 

94 

0 

MIN 

32 

3 1 

3  0 

31 

39 

34 

3  6 

34 

31 

30 

30 

32 

33 

37 

40 

45 

46 

36 

39 

45 

49 

3  0 

32 

39 

33 

40 

40 

29 

t? 

35 

7 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

64 

59 

64 

65 

53 

41 

50 

70 

72 

73 

67 

66 

63 

58 

51 

47 

47 

46 

42 

49 

54 

41 

48 

50 

51 

58 

5C 

47 

94 

55 

55 

55 

2 

41 

33 

32 

CHESTER 

MAX 

56 

54 

54 

49 

43 

40 

50 

53 

56 

55 

52 

52 

51 

46 

40 

42 

36 

37 

41 

43 

39 

37 

35 

36 

36 

42 

37 

38 

43 

4C 

44 

5 

33 

32 

2C 

31 

22 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

62 

66 

63 

57 

57 

55 

56 

44 

43 

43 

42 

4C 

40 

44 

50 

57 

54 

56 

52 

55 

55 

53 

46 

51 

45 

54 

47 

50 

53 

55 

51 

5 

49 

48 

40 

32 

37 

CHULA  VISTA 

MAX 

77 

65 

67 

73 

66 

62 

75 

76 

72 

73 

69 

68 

68 

64 

63 

64 

66 

65 

69 

66 

65 

66 

68 

4 

59 

58 

40 

46 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

73 

76 

80 

67 

60 

63 

72 

77 

80 

77 

78 

75 

76 

65 

62 

60 

62 

57 

65 

69 

63 

61 

65 

66 

74 

70 

66 

67 

70 

69 

73 

69 

0 

54 

51 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

0 

CLARKSBURG 

MAX 

63 

61 

61 

60 

48 

57 

57 

46 

47 

44 

42 

40 

41 

42 

44 

59 

58 

59 

58 

56 

57 

52 

52 

51 

56 

51 

51 

50 

51 

50 

54 

92 

3 

MIN 

43 

47 

41 

45 

46 

3  3 

3  0 

38 

40 

34 

35 

42 

43 

38 

37 

4 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

73 

64 

65 

68 

47 

60 

62 

62 

53 

52 

49 

49 

40 

48 

40 

56 

58 

54 

52 

51 

55 

52 

52 

46 

51 

53 

52 

57 

51 

59 

61 

94 

6 

MIN 

34 

47 

42 

5  0 

32 

37 

40 

39 

40 

46 

46 

33 

38 

7 

COALINGA 

MAX 

70 

62 

71 

74 

57 

53 

51 

57 

47 

50 

50 

42 

46 

56 

64 

65 

59 

56 

63 

62 

60 

54 

53 

51 

46 

51 

53 

61 

56 

6 

54 

41 

46 

3 1 

34 

36 

36 

2  8 

31 

32 

38 

29 

3 1 

33 

34 

35 

7 

COLFAX 

MAX 

64 

66 

69 

62 

52 

56 

61 

70 

70 

71 

69 

66 

63 

63 

52 

53 

45 

48 

47 

53 

49 

46 

47 

56 

61 

54 

46 

47 

49 

57 

64 

57 

5 

43 

41 

38 

36 

39 

42 

29 

3  0 

34 

33 

37 

33 

39 

43 

34 

39 

38 

0 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

59 

67 

61 

45 

57 

56 

57 

49 

45 

45 

43 

42 

40 

47 

49 

62 

57 

60 

54 

56 

56 

52 

49 

53 

48 

54 

46 

47 

53 

56 

52 

52 

2 

46 

46 

39 

40 

2  9 

2  7 

35 

33 

39 

33 

41 

42 

33 

30 

35 

8 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 

64 

60 

61 

65 

62 

55 

50 

48 

46 

45 

43 

41 

41 

43 

47 

63 

70 

62 

58 

56 

55 

58 

53 

55 

52 

49 

46 

51 

52 

52 

51 

53 

4 

45 

44 

4  7 

33 

33 

33 

3  4 

3  0 

29 

28 

34 

36 

32 

33 

35 

36 

36 

CORONA 

MAX 

78 

81 

81 

69 

65 

65 

77 

81 

64 

83 

83 

80 

76 

66 

60 

64 

63 

60 

66 

71 

63 

62 

65 

71 

76 

70 

65 

69 

70 

76 

76 

71 

5 

42 

38 

41 

36 

57 

51 

39 

40 

37 

36 

43 

36 

34 

40 

37 

35 

34 

33 

34 

48 

41 

7 

COVELO 

MAX 

58 

54 

60 

48 

55 

46 

48 

52 

55 

57 

57 

55 

56 

45 

55 

54 

47 

50 

48 

54 

50 

47 

40 

44 

47 

46 

40 

48 

53 

44 

48 

50 

4 

42 

34 

3  5 

42 

47 

34 

32 

3  3 

39 

36 

32 

32 

34 

29 

27 

30 

32 

6 

COW  CREEK 

MAX 

61 

66 

67 

57 

63 

65 

67 

73 

75 

71 

68 

66 

64 

59 

56 

58 

72 

67 

63 

62 

60 

68 

66 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

67 

64, 

5 

43 

51 

48 

4  2 

41 

41 

4  2 

45 

37 

35 

38 

39 

41 

11 

38 

44 

41 

2 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

60 

56 

57 

55 

54 

54 

61 

66 

64 

63 

61 

60 

56 

55 

60 

56 

55 

52 

54 

54 

54 

52 

55 

53 

55 

51 

55 

54 

53 

58 

56, 

4 

47 

47 

39 

46 

5 1 

40 

4  0 

45 

44 

42 

40 

50 

41 

35 

36 

41. 

1 

CROCKETT 

MAX 

64 

64 

60 

58 

62 

63 

57 

49 

45 

44 

43 

42 

42 

43 

50 

59 

58 

57 

59 

56 

57 

54 

54 

56 

SB 

56 

54 

53 

51 

55 

54 

94, 

2 

49 

40 

50 

50 

4 1 

48 

47 

36 

3  5 

46 

47 

47 

39 

43 

45 

44 

4  3 

42 

CULVER  CITY 

MAX 

77 

79 

81 

79 

69 

66 

73 

80 

37 

82 

82 

60 

72 

70 

67 

65 

67 

63 

69 

69 

69 

66 

69 

67 

76 

77 

72 

68 

67 

74 

76 

72, 

9 

53 

59 

51 

4  5 

48 

4  2 

43 

50 

43 

50 

46, 

g 

CUYAMA 

MAX 

68 

63 

62 

75 

72 

51 

51 

60 

77 

78 

75 

70 

72 

67 

63 

60 

65 

58 

51 

51 

59 

54 

44 

48 

52 

58 

60 

53 

60 

63 

70 

61 , 

6 

MIN 

26 

26 

36 

41 

42 

" 

36 

34 

50 

42 

3 1 

26 

26 

26 

29 

33 

30 

32 

32 

3  5 

33. 

CUYAMACA 

MAX 

48 

61 

56 

56 

56 

53 

51 

59 

58 

60 

64 

58 

59 

60 

57 

52 

52 

49 

41 

50 

56 

59 

56 

53 

53 

54 

58 

52 

62 

64 

55 

55. 

7 

45 

43 

34 

30 

25 

25 

3  3 

28 

21 

28 

26 

23 

26 

25 

?3 

32 

4 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

60 

65 

65 

54 

61 

64 

68 

70 

72 

75 

67 

66 

63 

53 

56 

67 

65 

62 

62 

61 

64 

65 

58 

63 

64 

70 

61 

59 

63 

60 

61 

63. 

2 

MIN 

26 

31 

27 

33 

40 

36 

36 

34 

35 

40 

36 

36 

35 

33 

45 

45 

43 

40 

35 

33 

33 

37 

29 

32 

33 

35 

34 

34 

35 

32 

31 

35. 

0 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

65 

62 

67 

62 

48 

57 

56 

47 

47 

43 

43 

40 

39 

40 

44 

56 

58 

58 

58 

56 

56 

53 

52 

50 

57 

54 

53 

51 

50 

50 

54 

52. 

5 

MIN 

31 

36 

32 

32 

42 

36 

43 

4U 

38 

^' 

" 

36 

47 

3  0 

39 

41 

4 1 

45 

40 

38. 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

52 

55 

55 

51 

44 

50 

56 

59 

60 

61 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

MIN 

25 

21 

25 

24 

30 

27 

28 

27 

36 

29 

27 

26 

32 

31 

38 

34 

30 

35 

39 

24 

21 

30 

30 

29 

26 

35 

38 

28 

27 

29  • 

8 

DENAIR 

MAX 

63 

61 

63 

51 

56 

57 

52 

50 

44 

44 

41 

41 

41 

42 

60 

65 

62 

58 

58 

58 

54 

53 

54 

49 

53 

55 

46 

53 

51 

51 

58 

53. 

0 

MIN 

26 

29 

28 

31 

48 

32 

36 

43 

38 

37 

37 

35 

36 

37 

39 

56 

43 

45 

35 

36 

3  3 

2  9 

32 

35 

34 

31 

38 

41 

45 

36 

36. 

9 

DE  SABLA 

MAX 

63 

65 

63 

56 

46 

54 

60 

72 

73 

66 

65 

63 

59 

53 

50 

51 

43 

44 

43 

44 

43 

43 

43 

46 

53 

50 

43 

46 

55 

59 

53. 

9 

MIN 

32 

31 

33 

37 

37 

31 

36 

36 

39 

39 

36 

37 

38 

40 

41 

40 

33 

32 

41 

41 

26 

27 

32 

32 

30 

36 

41 

29 

36 

35. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

65 

6 1 

50 

53 

46 

TT 

11 

WIN 

36 

38 

35 

39 

40 

34 

34 

32 

35 

38 

37 

31 

37 

38 

46 

46 

44 

40 

40 

46 

30 

28 

31 

34 

32 

4S 

43 

33 

32 

if  •I 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

56 

45 

50 

40 

42 

48 

42 

34 

38 

43 

48 

46 

45 

43 

43 

45 

47 

47.6 

MIN 

23 

22 

22 

23 

24 

28 

26 

24 

25 

25 

24 

25 

25 

30 

38 

39 

32 

33 

28 

24 

20 

22 

28 

26 

28 

28 

29 

29 

28 

26 

26 

26.8 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

47 

45 

32 

46 

50 

42 

39 

47 

50 

42 

36 

42 

46 

52 

45 

40 

49 

40 

45.7 

MIN 

19 

18 

17 

IB 

22 

27 

29 

21 

21 

2C 

2C 

20 

24 

26 

35 

36 

33 

30 

30 

37 

36 

16 

13 

17 

28 

35 

23 

29 

36 

20 

21 

25.1 

DUDLEYS 

MAX 

70 

61 

50 

63 

53 

51 

45 

51 

58 

45 

52 

50 

54 

50 

50 

49 

56 

60 

56 

57.6 

MIN 

22 

23 

21 

24 

35 

26 

28 

27 

29 

26 

27 

26 

26 

25 

41 

42 

36 

34 

27 

27 

30 

26 

20 

24 

24 

26 

26 

30 

29 

24 

27 

7.6 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

58 

59 

57 

55 

-5 

56 

52 

56 

58 

MIN 

32 

32 

35 

34 

33 

32 

35 

32 

36 

36 

36 

47 

41 

36 

45 

32 

33 

40 

35 

35 

11 

EAGLE  MTN 

MAX 

63 

»e 

7  J 

70 

61 

66 

66 

7 1 

76 

68 

65 

60 

63 

66 

65 

66 

66 

64 

66 

65 

66 

70 

68 

66 

66 

66 

70 

67.6 

MIN 

40 

43 

47 

48 

47 

50 

47 

52 

54 

51 

50 

46 

45 

45 

47 

50 

53 

46 

46 

44 

42 

44 

46 

46 

47 

45 

46 

45 

42 

45 

46 

EAST   PARK  RES 

MAX 

62 

63 

66 

62 

47 

56 

63 

50 

52 

56 

56 

53 

54 

50 

60 

58 

50 

43 

49 

57 

54 

49 

43 

52 

55.9 

MIN 

28 

26 

27 

26 

32 

32 

31 

31 

29 

2S 

3C 

29 

29 

32 

37 

4? 

47 

37 

38 

41 

45 

29 

28 

32 

32 

34 

33 

36 

40 

27 

28 

32.9 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

69 

65 

62 

67 

72 

67 

66 

6  3 

61 

75 

67 

71.8 

MIN 

28 

34 

28 

40 

51 

41 

35 

38 

31 

36 

35 

34 

34 

38 

56 

55 

55 

40 

40 

34 

34 

44 

36 

35 

30 

32 

42 

33 

32 

31 

33 

.6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

68 

69 

69 

54 

71 

72 

67 

67 

67 

72.7 

MIN 

42 

34 

46 

42 

45 

46 

42 

44 

47 

45 

47 

48 

48 

50 

46 

56 

45 

45 

42 

42 

43 

43 

43 

39 

40 

42 

39 

41 

43 

41 

43.8 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

70 

79 

69 

73 

72 

69 

72 

71 

69 

70 

70 

75 

74 

72 

70 

71 

72 

72 

71.9 

MIN 

32 

39 

32 

42 

41 

39 

33 

4C 

44 

44 

42 

42 

35 

41 

50 

49 

49 

49 

42 

39 

35 

39 

41 

39 

35 

36 

35 

39 

39 

39 

40 

4  .2 

ELECTRA  PH 

MAX 

56 

62 

57 

56 

58 

59 

53 

56 

56 

57 

56 

56 

48 

54 

54 

56 

65 

58. 1 

MIN 

30 

28 

3C 

32 

44 

32 

32 

34 

34 

32 

32 

32 

33 

37 

44 

50 

46 

46 

38 

37 

42 

32 

29 

33 

36 

36 

34 

38 

38 

40 

33 

ELK  VALLEY 

MAX 

51 

50 

40 

50 

51 

48 

40 

42 

49 

50 

51 

48 

52 

47 

42 

38 

46.6 

MIN 

27 

29 

27 

27 

31 

36 

45 

39 

31 

2£ 

31 

34 

34 

38 

40 

39 

38 

33 

38 

46 

35 

32 

31 

34 

40 

34 

31 

44 

36 

34 

25 

34.5 

ELSINORE 

MAX 

79 

64 

S3 

56 

64 

71 

67 

59 

74 

66 

72 

70 

67 

70 

74 

75 

73 

70,7 

MIN 

29 

33 

34 

32 

42 

43 

34 

37 

36 

36 

35 

35 

34 

34 

41 

39 

50 

39 

43 

34 

34 

40 

33 

31 

34 

32 

36 

33 

33 

31 

36 

ESCONOIDO 

MAX 

65 

63 

61 

65 

66 

67 

67 

65 

67 

70 

72 

74 

70 

68 

75 

74 

70,2 

MIN 

29 

37 

41 

43 

49 

40 

35 

41 

42 

3? 

38 

37 

36 

41 

54 

59 

52 

42 

39 

35 

38 

39 

39 

35 

34 

36 

38 

34 

35 

35 

34 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

MAX 

76 

65 

65 

63 

69 

69 

67 

70 

69 

72 

64 

73 

71 

72 

75 

78 

79 

73.0 

MIN 

39 

42 

52 

45 

45 

41 

42 

48 

48 

49 

45 

46 

44 

48 

52 

56 

49 

43 

40 

42 

39 

44 

40 

39 

44 

42 

42 

37 

40 

40 

48 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

35 

61 

54 

53 

58 

56 

55 

53 

55 

54 

58 

52 

55 

56 

55 

50 

59 

55.7 

MIN 

40 

38 

39 

42 

45 

46 

47 

40 

37 

38 

48 

44 

46 

46 

50 

45 

47 

43 

50 

52 

43 

40 

46 

46 

47 

42 

43 

49 

42 

37 

37 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

62 

62 

59 

60 

57 

58 

55 

53 

56 

57 

57 

56 

59 

51 

53 

54 

56 

56 

55.4 

MIN 

29 

29 

30 

32 

43 

33 

37 

44 

40 

39 

37 

36 

36 

36 

38 

48 

46 

41 

40 

46 

46 

38 

30 

36 

37 

41 

34 

42 

36 

36 

40 

FAIRMONT 

MAX 

54 

55 

55 

48 

57 

55 

57 

50 

50 

53 

55 

57 

55 

59 

62 

56 

56.1 

MIN 

31 

35 

36 

40 

38 

39 

37 

37 

42 

44 

44 

42 

41 

38 

38 

37 

41 

40 

37 

37 

36 

38 

34 

34 

38 

37 

36 

36 

40 

37 

36 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 

53 

46 

48 

46 

38 

44 

48 

44 

32 

46 

42 

36 

46 

44 

46.  S 

MIN 

20 

18 

20 

20 

30 

32 

20 

20 

20 

20 

20 

24 

36 

32 

34 

34 

34 

36 

16 

20 

26 

26 

26 

22 

20 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

70 

63 

58 

57 

58 

55 

57 

54 

51 

5C 

49 

54 

60 

53.5 

MIN 

30 

33 

27 

33 

33 

33 

31 

31 

40 

4C 

39 

37 

37 

39 

41 

52 

45 

49 

34 

33 

36 

35 

31 

30 

29 

34 

33 

32 

33 

34 

36 

FOLSOM  DAM 

MAX 

61 

60 

58 

57 

59 

58 

5  3 

54 

52 

58 

52 

51 

49 

50 

51 

56 

53.5 

MIN 

42 

38 

42 

40 

40 

40 

43 

39 

37 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

41 

48 

43 

41 

44 

45 

37 

31 

39 

39 

40 

35 

39 

45 

4? 

41 

39.( 

FONTANA  KAISER 

MAX 

63 

63 

57 

63 

69 

65 

61 

66 

70 

70 

71 

66 

67 

69 

71 

74 

71. C 

MIN 

38 

47 

57 

50 

48 

41 

42 

63 

65 

49 

48 

48 

47 

49 

52 

56 

53 

46 

44 

42 

43 

47 

41 

41 

42 

43 

42 

41 

43 

42 

45 

47  .  C 

FOREST  GLEN 

MAX 

52 

46 

42 

42 

51 

49 

46 

38 

38 

45 

52 

43 

47 

49 

46 

42 

46. 

MIN 

21 

24 

22 

22 

26 

34 

35 

30 

23 

22 

23 

24 

27 

28 

33 

38 

37 

32 

32 

37 

41 

29 

31 

31 

34 

33 

30 

32 

35 

27 

24 

FORT  BIDWELL 

MAX 

50 

45 

42 

40 

42 

48 

46 

46 

3  2 

40 

50 

45 

45 

41 

40 

MIN 

19 

16 

15 

20 

27 

31 

25 

22 

19 

le 

23 

20 

25 

31 

32 

34 

33 

30 

30 

36 

31 

24 

8 

28 

32 

23 

28 

31 

32 

20 

17 

25*-^ 

FORT  BRAGG 

MAX 

58 

64 

62 

56 

58 

61 

57 

56 

56 

57 

54 

54 

56 

53 

57 

55 

56 

57 

57 

57,: 

MIN 

37 

37 

38 

41 

42 

42 

45 

4C 

38 

39 

40 

39 

40 

45 

46 

49 

49 

42 

42 

52 

50 

38 

38 

42 

45 

46 

39 

40 

47 

35 

37 

42.  > 

FORT  BRAGG  SVN 

MAX 

60 

57 

58 

56 

57 

55 

57 

56 

53 

55 

57 

52 

57 

59 

56 

65 

57.'. 

MIN 

33 

35 

32 

37 

47 

41 

4C 

34 

34 

35 

39 

35 

44 

44 

49 

51 

50 

42 

47 

52 

47 

32 

43 

43 

51 

41 

36 

48 

40 

32 

33 

40  •  < 

FORT   JONES  RS 

MAX 

50 

45 

46 

46 

53 

49 

37 

36 

38 

37 

46 

39 

51 

48 

44 

41 

44. : 

MIN 

19 

19 

17 

21 

31 

23 

35 

33 

29 

25 

25 

25 

23 

31 

37 

33 

32 

31 

31 

41 

32 

15 

12 

27 

32 

31 

30 

31 

28 

31 

19 

FORT  ROSS 

MAX 

64 

6? 

60 

58 

57 

60 

56 

58 

52 

56 

54 

58 

57 

57 

60 

56 

64 

59.' 

MIN 

42 

40 

41 

42 

47 

41 

44 

42 

36 

42 

41 

41 

40 

44 

50 

50 

53 

45 

44 

52 

44 

39 

40 

40 

44 

42 

39 

50 

47 

40 

41 

43  • 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

64 

65 

67 

63 

57 

55 

57 

55 

53 

53 

51 

53 

46 

51 

53 

53 

51 

63 

53./ 

MIN 

30 

31 

30 

34 

41 

33 

43 

42 

40 

38 

37 

36 

37 

39 

42 

51 

43 

40 

35 

34 

36 

36 

30 

34 

30 

43 

37 

35 

35 

46 

39 

37  • ' 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

65 

64 

66 

70 

56 

66 

66 

62 

57 

55 

57 

52 

51 

53 

50 

54 

46 

51 

51 

54 

52 

54.' 

MIN 

36 

32 

32 

32 

34 

32 

34 

41 

38 

36 

35 

35 

34 

36 

38 

52 

44 

45 

32 

33 

39 

31 

30 

32 

33 

32 

38 

38 

35 

38 

37 

35. ■! 

GIANT  FOREST 

MAX 

44 

42 

43 

45 

45 

42 

44 

42 

35 

34 

35 

35 

39 

34 

36 

36 

38 

40 

40 

41 

40 

38 

39. :i 

MIN 

26 

28 

29 

32 

27 

18 

20 

28 

30 

31 

31 

30 

29 

29 

34 

34 

27 

26 

21 

22 

25 

26 

18 

18 

21 

21 

24 

26 

29 

24 

24 

26.  :f 

f 

GILROY 

MAH 

65 

60 

62 

58 

61 

62 

58 

55 

59 

59 

56 

56 

56 

58 

57 

59 

61.  ' 

MIN 

27 

28 

25 

32 

38 

43 

34 

32 

34 

31 

32 

31 

35 

38 

40 

49 

46 

42 

32 

34 

33 

31 

27 

33 

35 

43 

31 

33 

39 

34 

34 

34  .  i 

GLENNVILLE 

MAX 

64 

74 

65 

57 

47 

51 

57 

57 

42 

45 

49 

60 

54 

46 

54 

52 

56 

64 

60.  ' 

MIN 

19 

20 

23 

34 

34 

35 

27 

29 

30 

29 

28 

27 

26 

27 

46 

42 

35 

30 

26 

25 

27 

29 

27 

22 

23 

26 

30 

25 

26 

23 

41 

28.  ' 

GRANT  GROVE 

MAX 

41 

41 

43 

32 

38 

44 

43 

35 

40 

45 

53 

47 

48 

48 

48 

50 

47. 

MIN 

29 

30 

32 

34 

24 

20 

20 

29 

35 

35 

34 

32 

31 

31 

32 

32 

24 

22 

19 

23 

27 

27 

18 

18 

23 

27 

27 

29 

31 

27 

27 

GRASS  VALLEY 

MAX 

62 

50 

45 

46 

45 

49 

44 

41 

45 

53 

54 

45 

45 

46 

48 

55 

55.  !l 

MIN 

37 

36 

37 

39 

37 

33 

34 

39 

39 

42 

41 

40 

40 

41 

44 

42 

41 

38 

34 

39 

41 

78 

28 

31 

34 

34 

32 

35 

36 

32 

32 

36  •  ■ 

GRATON   1  W 

MAX 

42 

58 

57 

55 

57 

58 

58 

5  3 

48 

50 

48 

56 

50 

54 

52.  1 

MIN 

30 

30 

29 

30 

43 

33 

36 

42 

38 

34 

33 

36 

37 

39 

42 

49 

50 

38 

37 

50 

44 

29 

30 

42 

44 

39 

34 

45 

46 

40 

32 

38.1 

HA  I  WEE 

MAX 

47 

45 

50 

56 

55 

52 

53 

5  3 

50 

43 

46 

50 

52 

52 

54 

54 

5  0 

52. 

MIN 

26 

28 

30 

30 

32 

34 

33 

35 

38 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

40 

41 

41 

32 

32 

33 

33 

26 

24 

30 

31 

30 

31 

30 

32 

31 

32.' 

HALF   MOON   BAY  2  NNW 

MAX 

68 

61 

65 

70 

67 

57 

59 

62 

64 

66 

68 

66 

64 

63 

57 

59 

60 

61 

56 

59 

58 

56 

53 

60 

61 

58 

56 

55 

58 

58 

56 

60, 

MIN 

40 

39 

39 

43 

47 

39 

4  3 

48 

54 

44 

46 

51 

45 

47 

49 

50 

49 

47 

43 

49 

51 

39 

39 

45 

46 

44 

40 

43 

50 

47 

48 

45. 

HAMILTON  AF9 

MAX 

57 

59 

56 

56 

59 

56 

58 

49 

46 

46 

45 

42 

44 

45 

49 

60 

60 

58 

56 

57 

57 

54 

53 

53 

53 

56 

55 

55 

55 

52 

53 

MIN 

36 

33 

33 

36 

46 

38 

40 

43 

40 

40 

39 

39 

40 

41 

43 

52 

52 

40 

51 

42 

36 

33 

44 

45 

45 

39 

40 

47 

43 

44 

See  Relerence  Notes  rollowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 

63 

59 

59 

56 

58 

58 

57 

49 

48 

46 

46 

46 

45 

46 

49 

60 

60 

57 

57 

57 

56 

55 

54 

53 

54 

54 

MIN 

30 

28 

3 1 

35 

44 

36 

37 

44 

4] 

40 

41 

38 

40 

39 

42 

47 

47 

43 

40 

34 

46 

38 

39 

5 

HANFORD 

MAX 

61 

67 

62 

57 

52 

47 

48 

45 

44 

42 

4« 

42 

47 

59 

69 

63 

57 

56 

56 

57 

55 

56 

53 

46 

48 

54 

55 

54 

51 

65 

54 

2 

29 

40 

47 

42 

30 

41 

36 

2 

HAPPV  CAMP  RS 

MAX 

49 

49 

50 

51 

51 

58 

58 

5e 

50 

47 

45 

44 

45 

47 

49 

48 

45 

53 

52 

49 

42 

42 

38 

40 

46 

43 

40 

47 

47 

MIN 

29 

29 

30 

28 

29 

29 

33 

33 

42 

38 

32 

^' 

34 

32 

29 

4| 

34 

1 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

57 

55 

54 

44 

52 

48 

56 

55 

54 

55 

55 

55 

45 

52 

50 

48 

44 

48 

53 

49 

42 

33 

45 

45 

37 

39 

49 

45 

MIN 

14 

16 

26 

27 

16 

" 

16 

18 

22 

33 

37 

32 

29 

34 

16 

16 

24 

18 

16 

23 

2 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

64 

69 

71 

71 

62 

62 

68 

71 

7< 

77 

79 

73 

74 

70 

67 

59 

67 

66 

67 

66 

71 

71 

69 

65 

67 

70 

73 

68 

68 

68 

69 

29 

46 

47 

36 

42 

34 

36 

41 

44 

47 

35 

38 

34 

34 

33 

39 

40 

2 

HEALDSBURG 

MAX 

63 

66 

64 

47 

62 

63 

54 

50 

50 

46 

42 

42 

49 

47 

52 

60 

57 

56 

55 

58 

57 

56 

49 

50 

49 

56 

54 

52 

56 

55 

57 

MIN 

33 

45 

36 

38 

42 

38 

36 

38 

40 

43 

50 

49 

39 

40 

48 

39 

46 

40 

36 

46 

46 

38 

39 

3 

HENSHAW  0AM 

MAX 

56 

70 

71 

66 

61 

50 

60 

70 

69 

70 

72 

68 

71 

64 

56 

58 

61 

56 

55 

60 

66 

65 

59 

65 

64 

64 

65 

66 

65 

67 

65 

63 

^ 

MIN 

29 

28 

34 

47 

42 

30 

28 

30 

28 

31 

34 

48 

47 

32 

28 

29 

■'^ 

29 

29 

27 

26 

^' 

28 

28 

29 

32 

7 

HETCH  HETCHY 

MAX 

59 

59 

58 

56 

58 

44 

53 

53 

60 

63 

60 

60 

59 

56 

54 

50 

49 

45 

43 

42 

46 

43 

40 

44 

46 

48 

50 

46 

51 

57 

50 

MIN 

31 

30 

34 

34 

29 

29 

33 

39 

42 

34 

29 

28 

24 

26 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

31 

6 

HOLLISTER 

MAX 

66 

73 

76 

62 

59 

65 

69 

68 

69 

68 

64 

64 

62 

54 

71 

6? 

67 

60 

64 

64 

60 

57 

61 

63 

65 

61 

57 

60 

59 

68 

63 

9 

MIN 

33 

33 

46 

45 

38 

34 

33 

39 

39 

46 

50 

46 

36 

36 

43 

34 

29 

44 

'* 

36 

41 

36 

38 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

49 

51 

55 

55 

41 

42 

56 

63 

62 

59 

55 

57 

47 

45 

41 

38 

36 

32 

43 

47 

38 

37 

37 

43 

49 

48 

50 

49 

43 

47 

49 

47 

2 

26 

29 

30 

33 

32 

21 

20 

23 

25 

1 

ICR  I A 

MAX 

63 

62 

72 

62 

53 

53 

61 

68 

74 

71 

68 

68 

65 

67 

69 

56 

55 

48 

57 

53 

55 

50 

50 

54 

57 

55 

50 

57 

57 

50 

67 

59 

MIN 

38 

34 

34 

48 

43 

42 

38 

39 

34 

33 

30 

28 

32 

3* 

6 

lOYLLWILD  RS 

MAX 

69 

66 

69 

67 

50 

53 

66 

72 

70 

68 

69 

68 

62 

70 

MIN 

28 

30 

39 

30 

28 

26 

38 

31 

30 

30 

28 

26 

IMPERIAL 

MAX 

73 

73 

75 

63 

68 

74 

76 

62 

82 

82 

80 

77 

69 

66 

61 

68 

74 

73 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

75 

75 

73 

72 

72 

74 

73 

72  < 

36 

43 

43 

43 

43 

49 

52 

43. 

1 

INDEPENDENCE 

MAX 

65 

61 

54 

51 

71 

67 

62 

63 

61 

56 

56 

55 

55 

55 

52 

50 

57 

56 

56 

57 

MIN 

19 

22 

28 

28 

26 

25 

34 

34 

20 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

74 

76 

78 

81 

65 

68 

77 

79 

82 

89 

87 

84 

78 

76 

68 

59 

68 

71 

70 

74 

75 

75 

69 

76 

75 

84 

77 

74 

74 

75 

74 

76i 

MIN 

34 

41 

46 

45 

45 

43 

43 

41 

42 

51 

44 

41 

1 

INYOKERN 

MAX 

59 

65 

65 

52 

51 

59 

63 

67 

74 

66 

66 

65 

60 

59 

48 

59 

61 

57 

56 

54 

59 

61 

57 

59 

60 

62 

57 

54 

58 

59 

60 

59i 

7 

MIN 

21 

24 

30 

30 

30 

28 

30 

28 

41 

52 

29 

34 

26 

42 

26 

29 

28 

30 

" 

30 

31 

5 

IRON  MTN 

MAX 

62 

68 

68 

69 

60 

68 

67 

65 

75 

77 

74 

75 

70 

68 

62 

61 

66 

65 

66 

64 

66 

67 

66 

63 

65 

67 

62 

67 

66 

MIN 

45 

42 

49 

41 

49 

54 

43 

4' 

4 1 

44' 

7 

JESS  VALLEY 

MAX 

54 

53 

62 

46 

44 

43 

56 

64 

67 

64 

62 

62 

54 

50 

45 

44 

46 

38 

40 

40 

41 

35 

36 

42 

50 

38 

38 

38 

42 

45 

48 

46 

Q 

MIN 

22 

1 8 

30 

24 

32 

24 

30 

24 

26 

30 

34 

24 

32 

30 

24 

28 

18 

26 

19 

30 

25 

3 

JOICE  ISLAND 

MAX 

56 

63 

60 

46 

58 

60 

50 

46 

44 

42 

40 

40 

41 

44 

50 

56 

54 

54 

56 

54 

54 

56 

54 

54 

56 

58 

51 

52 

49 

54 

54 

51  * 

9 

MIN 

30 

30 

3 1 

3  5 

43 

33 

38 

44 

39 

38 

36 

''^ 

41 

45 

47 

38i 

4 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

68 

63 

60 

56 

50 

57 

63 

65 

62 

69 

62 

65 

65 

62 

55 

56 

53 

47 

55 

64 

60 

M  I  N 

38 

30 

50 

47 

40 

30 

27 

5  0 

52 

49 

45 

47 

44 

31 

52 

48 

44 

40 

29 

30 

28 

KENTFIELD 

MAX 

61 

58 

58 

58 

55 

58 

60 

56 

56 

49 

48 

45 

45 

46 

48 

59 

57 

60 

55 

55 

56 

56 

53 

54 

53 

54 

56 

54 

55 

51 

53 

54i 

MIN 

33 

33 

33 

3  5 

40 

36 

3  8 

43 

40 

40 

35 

39 

40 

41 

42 

44 

46 

41 

38 

39. 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

63 

61 

71 

69 

64 

56 

53 

57 

55 

50 

46 

52 

63 

55 

67 

74 

73 

57 

55 

56 

61 

55 

48 

53 

50 

46 

49 

55 

49 

49 

74 

57  < 

7 

MIN 

45 

46 

45 

^' 

47 

43 

36 

46 

56 

48 

4  0 

42 

5 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

66 

68 

74 

60 

60 

58 

64 

76 

60 

72 

72 

69 

66 

58 

54 

64 

60 

53 

56 

55 

60 

53 

57 

54 

67 

64 

57 

53 

58 

56 

67 

62 « 

MIN 

2  5 

24 

40 

45 

37 

3  3 

3  1 

3  7 

45 

47 

33 

45 

37 

42 

46 

46 

39 

36 

34. 

e 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

65 

60 

61 

66 

71 

58 

54 

48 

46 

47 

43 

44 

43 

43 

46 

62 

66 

63 

59 

56 

56 

57 

53 

54 

48 

47 

51 

53 

50 

51 

54« 

1 

MIN 

35 

34 

32 

32 

42 

36 

3  3 

4  3 

39 

38 

36 

34 

3 1 

34 

36 

45 

50 

38 

36. 

9 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

64 

64 

68 

69 

59 

57 

51 

49 

50 

45 

44 

46 

56 

45 

62 

69 

66 

60 

59 

60 

58 

58 

55 

58 

49 

47 

52 

54 

50 

50 

63 

56t 

0 

MIN 

42 

45 

38 

42 

46 

40 

42 

44 

40 

39 

38 

41 

36 

42 

42 

55 

49 

40 

40 

40 

41 

9 

KING  CITY 

MAX 

73 

76 

77 

70 

58 

61 

65 

65 

79 

76 

74 

73 

66 

57 

61 

63 

63 

59 

61 

62 

59 

57 

55 

60 

65 

59 

56 

60 

59 

61 

69 

64. 

5 

MIN 

29 

24 

»5 

39 

34 

33 

37 

56 

42 

37 

2  7 

28 

30 

39 

30 

3 1 

35 

31 

36 

34. 

9 

KLAMATH 

MAX 

51 

57 

61 

50 

55 

50 

63 

64 

65 

63 

59 

62 

53 

54 

53 

60 

50 

47 

55 

55 

55 

52 

49 

49 

52 

54 

46 

56 

54 

52 

59 

55, 

0 

MIN 

34 

35 

34 

38 

4 1 

49 

38 

41 

42 

41 

38 

40 

43 

47 

45 

46 

42 

39 

46 

34 

40, 

9 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

68 

69 

70 

70 

64 

85 

84 

73 

74 

74 

69 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

60 

70 

72 

66 

65 

65 

64 

74 

69, 

0 

MIN 

40 

42 

45 

42 

47 

46 

47 

43 

45 

43 

40 

55 

60 

57 

5  0 

42 

41 

42 

44 

43 

41 

44 

45. 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

51 

54 

48 

50 

45 

40 

50 

60 

54 

54 

53 

55 

54 

52 

47 

47 

45 

40 

45 

53 

50 

44 

46 

44 

47 

52 

49 

52 

52 

52 

46 

49 

MIN 

27 

32 

30 

30 

30 

28 

33 

32 

34 

37 

3  0 

2  7 

27 

31 

30 

27 

34 

30 

29 

30 

31* 

8 

LAKE  CITY 

MAX 

51 

53 

45 

44 

42 

44 

54 

51 

53 

47 

43 

45 

46 

54 

49 

47 

48 

43 

44 

46 

MIN 

18 

21 

1  2 

1 6 

24 

28 

1 9 

2  3 

2  1 

1 1 

1 8 

19 

26 

28 

27 

LAKEPORT 

MAX 

61 

58 

60 

58 

60 

78 

70 

56 

57 

58 

57 

58 

58 

54 

51 

55 

51 

50 

53 

55 

51 

50 

45 

48 

50 

53 

50 

50 

54 

45 

57 

55 . 

MI  N 

26 

25 

25 

28 

38 

30 

32 

34 

2  5 

24 

37 

28 

31 

30 

44 

46 

44 

40 

30 

33. 

2 

LAKESHORE 

MAX 

61 

68 

64 

50 

46 

50 

64 

70 

71 

66 

64 

58 

59 

57 

52 

59 

50 

52 

54 

50 

53 

52 

52 

46 

'9 

51 

44 

40 

54 

59 

62 

56 

^ 

M  I  N 

28 

32 

3  1 

30 

35 

37 

44 

36 

4Q 

3 1 

30 

46 

44 

39 

35I 

3 

LAKE  5 PAULDING 

MAX 

55 

58 

64 

55 

41 

46 

58 

66 

74 

65 

63 

61 

55 

56 

47 

44 

33 

33 

35 

42 

37 

38 

40 

44 

49 

42 

42 

40 

52 

54 

M  I  N 

24 

22 

2  8 

24 

29 

2  1 

25 

2  9 

39 

30 

27 

27 

26 

3U 

34 

32 

30 

31 

23 

2  8 

26 1 

6 

LA  MESA 

MAX 

76 

78 

82 

65 

61 

65 

74 

83 

86 

82 

62 

78 

73 

70 

66 

66 

64 

63 

67 

72 

66 

64 

66 

68 

75 

71 

66 

70 

72 

75 

75 

MIN 

45 

46 

43 

53 

52 

46 

46 

47 

50 

5 1 

48 

48 

47 

49 

55 

58 

57 

47I 

1 

LANCASTER 

MAX 

53 

56 

59 

54 

49 

62 

60 

67 

68 

64 

62 

60 

70 

49 

46 

60 

59 

55 

55 

54 

62 

50 

53 

55 

55 

62 

55 

60 

62 

57 

MIN 

22 

18 

19 

30 

38 

23 

24 

27 

31 

33 

26 

30 

23 

25 

37 

36 

41 

41 

28 

28^ 

4 

LAS  PLUMAS 

MAX 

62 

62 

62 

56 

57 

57 

63 

51 

48 

55 

52 

46 

46 

50 

52 

60 

52 

56 

51 

57 

55 

54 

46 

53 

54 

54 

46 

47 

51 

56 

56 

54, 

0 

MIN 

43 

42 

38 

46 

43 

42 

4  2 

3  5 

34 

34 

34 

36 

46 

47 

40. 

4 

LE  GRAND 

MAX 

64 

61 

68 

57 

59 

56 

51 

49 

45 

45 

44 

41 

43 

43 

57 

64 

64 

58 

58 

59 

58 

55 

55 

53 

53 

50 

48 

53 

55 

56 

62 

54. 

3 

MIN 

28 

27 

28 

30 

45 

32 

42 

43 

39 

38 

37 

35 

36 

37 

40 

45 

34 

34 

33 

36 

28 

30 

30 

38 

38 

32 

40 

41 

36 

36. 

4 

LEMON  COVE 

MAX 

61 

61 

67 

64 

54 

54 

46 

46 

46 

45 

43 

47 

47 

59 

63 

74 

64 

57 

57 

55 

58 

54 

52 

55 

53 

45 

45 

51 

53 

51 

64 

54. 

5 

MIN 

36 

34 

32 

36 

49 

41 

40 

41 

39 

38 

38 

37 

37 

39 

39 

49 

42 

46 

34 

37 

35 

39 

3  5 

43 

32 

35 

42 

41 

35 

45 

37 

36. 

8 

LINDSAY 

MAX 

62 

63 

66 

68 

55 

56 

46 

47 

47 

45 

46 

47 

44 

45 

67 

73 

62 

58 

57 

58 

58 

53 

53 

54 

53 

45 

50 

53 

52 

50 

64 

54. 

7 

MIN 

29 

29 

27 

33 

43 

40 

39 

42 

40 

42 

42 

36 

38 

39 

42 

50 

41 

43 

35 

33 

33 

38 

31 

37 

38 

35 

36 

43 

34 

45 

34 

37. 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES  cal,forn.a 

DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVERMORE 

MAX 

61 

66 

67 

66 

66 

60 

62 

60 

51 

55 

58 

66 

46 

50 

50 

64 

61 

60 

57 

63 

63 

57 

57 

60 

60 

57 

59 

56 

57 

56 

60 

59< 

1 

MIN 

32 

31 

31 

31 

33 

35 

35 

36 

38 

36 

32 

34 

36 

36 

37 

43 

48 

45 

35 

36 

44 

32 

3  0 

3 1 

41 

39 

39 

34 

38 

37 

39 

36 

3 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

56 

61 

59 

57 

53 

57 

62 

63 

66 

67 

65 

63 

62 

50 

54 

54 

55 

53 

55 

60 

63 

52 

51 

54 

57 

60 

55 

59 

62 

55 

53 

57 

8 

MIN 

33 

39 

39 

32 

48 

50 

45 

43 

40 

41 

39 

43 

40 

32 

36 

38 

35 

3  2 

3  2 

39 

38 

35 

38 

42 

39 

38 

38 

2 

LOO  I 

MAX 

62 

60 

62 

52 

58 

57 

49 

45 

43 

42 

40 

41 

42 

42 

60 

58 

61 

58 

58 

58 

55 

52 

54 

56 

50 

54 

48 

52 

50 

55 

56 

52 

MIN 

30 

26 

28 

3  0 

42 

32 

36 

44 

39 

39 

37 

37 

37 

39 

4  1 

5  3 

47 

46 

36 

42 

45 

3  0 

28 

36 

38 

38 

32 

39 

46 

44 

40 

36 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

68 

74 

79 

71 

62 

67 

67 

78 

83 

78 

71 

76 

69 

62 

64 

64 

63 

63 

66 

66 

62 

62 

62 

66 

71 

65 

60 

70 

72 

70 

70 

68 

4 

MIN 

28 

34 

3  5 

37 

49 

39 

3  7 

40 

42 

44 

35 

34 

41 

38 

54 

57 

43 

43 

4  5 

34 

42 

45 

29 

34 

35 

32 

36 

31 

40 

34 

40 

39 

0 

LONG  BEACH 

MAX 

75 

73 

85 

73 

63 

63 

72 

84 

85 

80 

76 

73 

70 

62 

61 

65 

66 

62 

65 

64 

62 

63 

67 

67 

77 

70 

67 

64 

64 

67 

73 

MIN 

44 

45 

50 

49 

41 

42 

47 

48 

50 

45 

47 

43 

46 

45 

56 

52 

42 

43 

42 

43 

47 

4  1 

41 

43 

44 

44 

42 

43 

41 

45 

44 

8 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

74 

77 

81 

70 

60 

65 

71 

83 

85 

77 

79 

77 

71 

67 

66 

71 

66 

63 

67 

68 

66 

65 

68 

68 

77 

70 

68 

66 

67 

72 

76 

71 

0 

MIN 

51 

50 

49 

49 

45 

48 

50 

54 

51 

54 

47 

52 

55 

59 

53 

48 

49 

49 

47 

5  1 

48 

47 

48 

50 

52 

48 

48 

47 

53 

50 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

77 

77 

81 

72 

57 

66 

74 

8C 

84 

82 

82 

78 

73 

68 

64 

66 

66 

60 

66 

71 

66 

63 

69 

68 

76 

73 

68 

68 

71 

73 

76 

60 

55 

5 1 

50 

5 1 

5  0 

5  2 

50 

49 

50 

48 

56 

51 

9 

LOS  BANDS 

MAX 

62 

65 

63 

52 

66 

56 

50 

46 

45 

44 

43 

42 

42 

43 

60 

68 

64 

62 

62 

50 

53 

57 

56 

53 

49 

52 

45 

54 

52 

51 

58 

MIN 

30 

32 

26 

32 

46 

36 

36 

44 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

41 

52 

46 

49 

34 

34 

36 

38 

28 

32 

34 

35 

31 

39 

40 

46 

38 

37 

9 

LOS  6AT0S 

MAX 

64 

68 

69 

61 

59 

63 

55 

62 

63 

60 

60 

58 

58 

49 

62 

60 

57 

57 

64 

65 

61 

55 

60 

58 

50 

58 

57 

62 

58 

59 

61 

MIN 

36 

35 

39 

44 

40 

34 

34 

34 

33 

33 

36 

44 

45 

45 

43 

38 

42 

41 

40 

40 

40 

37 

39 

49 

43 

37 

38 

8 

LUCERNE  VALLEV  2  W 

MAX 
MIN 

60 

65 

64 

64 

54 

66 

67 

68 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

53 

57 

58 

57 

58 

62 

64 

60 

59 

59 

63 

64 

64 

63 

64 

65 

65 

63 

MADERA 

MAX 

66 

64 

60 

65 

60 

54 

56 

47 

47 

44 

42 

40 

41 

42 

49 

63 

67 

64 

59 

57 

58 

58 

59 

56 

53 

54 

'o 

50 

53 

51 

55 

MIN 

31 

30 

29 

36 

34 

43 

39 

38 

38 

36 

32 

38 

44 

45 

34 

36 

39 

30 

30 

40 

32 

32 

38 

39 

36 

I 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

60 

62 

63 

50 

56 

60 

50 

48 

44 

43 

43 

40 

40 

42 

56 

59 

60 

55 

58 

57 

52 

50 

55 

58 

59 

58 

59 

58 

59 

58 

55 

53 

MIN 

28 

38 

31 

3  1 

41 

35 

37 

42 

39 

39 

37 

37 

37 

38 

40 

52 

45 

44 

38 

41 

44 

38 

42 

38 

41 

42 

43 

41 

33 

39 

38 

9 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 

50 

49 

53 

58 

48 

41 

37 

54 

56 

55 

50 

50 

50 

52 

47 

42 

34 

34 

37 

40 

34 

30 

33 

36 

34 

34 

37 

36 

35 

40 

MIN 

24 

24 

27 

3  0 

27 

26 

3  1 

2  6 

29 

28 

26 

28 

28 

32 

33 

35 

29 

24 

24 

34 

34 

18 

28 

2  5 

28 

18 

25 

9 

MARICOPA 

MAX 

60 

60 

64 

75 

63 

59 

49 

48 

52 

46 

43 

46 

47 

47 

73 

75 

66 

58 

57 

57 

61 

57 

52 

54 

50 

47 

50 

53 

51 

50 

65 

MIN 

42 

42 

42 

3  3 

28 

42 

50 

46 

44 

35 

47 

40 

" 

42 

46 

38 

38 

6 

MARTINEZ   EIRE  STA 

MAX 

65 

57 

60 

60 

62 

59 

59 

51 

47 

46 

45 

41 

41 

44 

45 

60 

69 

60 

55 

67 

58 

57 

52 

54 

55 

54 

57 

54 

53 

50 

55 

54 

MIN 

33 

42 

38 

42 

44 

39 

38 

38 

38 

38 

43 

51 

41 

39 

42 

42 

44 

43 

39 

I 

MARYSVILLE 

MAX 

69 

63 

67 

63 

49 

59 

58 

48 

46 

41 

42 

40 

39 

42 

45 

58 

57 

56 

59 

55 

57 

52 

54 

52 

56 

50 

53 

47 

49 

52 

54 

MIN 

33 

41 

34 

36 

40 

36 

37 

36 

36 

36 

37 

42 

45 

49 

41 

49 

30 

38 

40 

34 

39 

44 

38 

3  3 

38 

3 

MC  CLOUD 

MAX 

58 

53 

59 

60 

50 

51 

42 

55 

69 

69 

64 

65 

61 

54 

52 

47 

48 

39 

40 

40 

43 

45 

39 

35 

40 

46 

42 

36 

46 

44 

46 

MIN 

19 

19 

2 1 

20 

2 1 

28 

34 

2  3 

24 

26 

22 

25 

26 

26 

34 

38 

31 

29 

36 

25 

1  8 

3 1 

3  2 

26 

28 

31 

1 9 

19 

26 

4 

MECCA   3  SE 

MAX 

71 

68 

73 

74 

62 

70 

74 

71 

84 

85 

75 

75 

71 

71 

69 

57 

68 

69 

70 

71 

69 

69 

68 

73 

73 

74 

71 

68 

68 

67 

69 

70 

MIN 

32 

3  5 

39 

4 1 

46 

42 

3  5 

4  3 

46 

44 

41 

37 

38 

39 

44 

53 

46 

45 

40 

36 

4  0 

40 

37 

36 

36 

37 

36 

32 

32 

3  5 

39 

4 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

64 

62 

65 

57 

58 

58 

58 

49 

45 

43 

40 

42 

42 

56 

64 

63 

58 

58 

58 

55 

53 

54 

54 

54 

52 

51 

53 

52 

51 

59 

54 

MIN 

29 

28 

28 

41 

39 

34 

39 

36 

36 

36 

38 

37 

44 

34 

33 

39 

38 

27 

26 

26 

33 

43 

43 

38 

35 

2 

MIDDLEWATER 

MAX 

60 

59 

58 

64 

60 

56 

58 

49 

45 

42 

43 

43 

46 

44 

65 

71 

67 

58 

55 

56 

60 

56 

56 

48 

47 

45 

50 

51 

50 

49 

60 

54 

MIN 

34 

34 

32 

40 

45 

40 

4  3 

40 

39 

36 

35 

33 

32 

35 

40 

50 

45 

47 

36 

34 

3  5 

34 

29 

31 

30 

35 

32 

42 

44 

34 

37 

2 

MILL  CREEK  2 

MAX 

67 

71 

69 

60 

58 

57 

67 

70 

72 

72 

71 

70 

67 

66 

59 

56 

53 

57 

57 

63 

64 

56 

60 

60 

65 

67 

64 

62 

64 

65 

65 

63 

MIN 

44 

49 

43 

41 

38 

46 

50 

54 

54 

53 

52 

50 

49 

47 

51 

45 

47 

46 

40 

42 

45 

50 

4  2 

47 

47 

47 

48 

46 

1 

MINERAL 

MAX 

52 

50 

52 

55 

50 

42 

39 

52 

59 

60 

62 

58 

58 

50 

47 

44 

41 

35 

32 

38 

39 

37 

35 

35 

42 

44 

36 

40 

40 

39 

41 

45 

26 

28 

26 

29 

26 

30 

26 

28 

26 

32 

32 

19 

27 

30 

23 

30 

19 

26 

26 

6 

MODESTO 

MAX 

60 

60 

60 

52 

55 

56 

51 

48 

44 

44 

42 

40 

41 

42 

60 

63 

62 

57 

57 

56 

51 

52 

55 

52 

53 

56 

47 

53 

51 

52 

56 

52 

MIN 

30 

31 

40 

34 

39 

42 

40 

38 

36 

39 

42 

48 

45 

41 

43 

34 

29 

39 

42 

39 

38 

0 

MONO  LAKE 

MAX 

49 

48 

47 

45 

40 

42 

46 

43 

44 

45 

46 

45 

47 

44 

41 

44 

40 

41 

43 

46 

40 

38 

38 

40 

42 

46 

52 

50 

49 

42 

43 

44 

MIN 

23 

23 

24 

26 

22 

21 

2  2 

2  3 

24 

25 

26 

28 

29 

3  3 

33 

34 

26 

26 

24 

16 

20 

24 

24 

26 

30 

23 

24 

8 

MONTEREY 

MAX 

66 

70 

82 

64 

57 

62 

74 

78 

80 

73 

69 

70 

66 

63 

67 

64 

60 

60 

63 

64 

59 

56 

60 

63 

65 

61 

57 

65 

60 

62 

67 

65 

M  I  N 

46 

44 

44 

5  1 

47 

43 

4  2 

42 

40 

43 

45 

44 

4  5 

45 

49 

56 

50 

47 

42 

45 

46 

37 

36 

38 

41 

44 

40 

42 

46 

36 

39 

43 

8 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

67 

62 

71 

65 

47 

58 

62 

60 

54 

51 

55 

51 

46 

46 

51 

59 

58 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

58 

59 

58 

55 

56 

54 

59 

56 

MIN 

32 

32 

3  4 

33 

35 

36 

38 

4  1 

3  6 

36 

34 

35 

3  5 

36 

41 

46 

49 

42 

40 

46 

30 

41 

43 

36 

45 

38 

40 

38 

'l 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

53 

53 

52 

52 

49 

50 

56 

57 

58 

60 

60 

60 

57 

53 

52 

52 

52 

49 

51 

55 

60 

53 

44 

52 

51 

53 

48 

53 

56 

53 

45 

MIN 

29 

29 

3 1 

38 

31 

3  2 

3  1 

3  5 

42 

40 

37 

35 

3  3 

33 

36 

41 

3  5 

30 

38 

3  5 

3  0 

27 

23 

28 

29 

32 

32 

2fi 

32 

32 

7 

MT  DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

65 

64 

62 

67 

59 

54 

62 

60 

66 

72 

73 

71 

60 

58 

64 

53 

58 

49 

59 

56 

50 

47 

50 

54 

55 

55 

50 

51 

53 

52 

57 

58 

MIN 

50 

45 

46 

47 

38 

39 

3  9 

44 

50 

55 

5  0 

39 

48 

45 

43 

42 

43 

40 

39 

44 

42 

36 

36 

38 

42 

38 

39 

44 

36 

36 

42 

1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

60 

60 

65 

56 

40 

49 

62 

71 

73 

68 

65 

63 

55 

56 

47 

48 

40 

40 

46 

48 

41 

40 

47 

49 

58 

48 

51 

47 

54 

52 

56 

53 

MIN 

47 

42 

5  2 

3  2 

32 

3  5 

4  2 

6  0 

6 1 

54 

5  3 

5  1 

4  5 

42 

40 

36 

34 

3 1 

30 

38 

3  2 

25 

3  0 

3  3 

42 

3 1 

31 

41 

41 

38 

44 

40 

2 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

52 

53 

46 

46 

48 

44 

46 

55 

52 

54 

50 

55 

50 

55 

44 

47 

45 

42 

41 

48 

50 

39 

35 

42 

40 

46 

45 

40 

46 

B 

18 

14 

19 

22 

16 

18 

26 

32 

35 

31 

^' 

38 

36 

28 

27 

16 

22 

2 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MAX 

55 

48 

62 

51 

50 

42 

55 

46 

48 

64 

55 

61 

55 

54 

43 

49 

41 

40 

41 

42 

43 

38 

34 

39 

46 

43 

37 

37 

47 

3E 

53 

47 

26 

26 

30 

30 

" 

24 

28 

29 

36 

33 

32 

28 

" 

38 

26 

19 

32 

24 

30 

27 

3 

MT  WILSON  FC  338B 

■-1AX 

61 

63 

68 

57 

44 

48 

61 

65 

67 

65 

65 

60 

56 

52 

46 

45 

48 

43 

55 

59 

56 

51 

52 

54 

61 

59 

55 

60 

60 

57 

57 

56 

5 

MIN 

48 

45 

44 

44 

28 

29 

40 

46 

51 

49 

50 

45 

44 

43 

43 

42 

33 

29 

33 

40 

43 

36 

34 

38 

45 

38 

42 

42 

43 

40 

8 

MACIf*IENTO  DAV 

MAX 

65 

67 

75 

68 

58 

59 

69 

71 

77 

75 

71 

68 

69 

63 

62 

60 

61 

59 

59 

59 

56 

55 

55 

59 

59 

58 

60 

59 

59 

55 

68 

MIN 

26 

26 

26 

45 

38 

3  1 

34 

32 

36 

46 

44 

43 

43 

34 

41 

36 

29 

29 

30 

29 

36 

33 

36 

35 

34 

6 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

67 

64 

67 

62 

61 

62 

64 

63 

60 

55 

62 

53 

53 

52 

52 

53 

60 

58 

60 

56 

56 

57 

56 

61 

56 

59 

55 

54 

54 

60 

58 

58 

MIN 

30 

3 1 

44 

35 

34 

3  5 

33 

31 

34 

39 

34 

38 

39 

42 

48 

41 

42 

38 

32 

44 

34 

42 

46 

39 

37 

5 

NEEDLES  CAA  AP 

r^^AX 

63 

68 

67 

57 

65 

65 

68 

73 

74 

72 

70 

65 

62 

61 

56 

65 

67 

66 

63 

62 

63 

65 

61 

64 

66 

64 

63 

58 

62 

64 

62 

64 

6 

MIN 

4  1 

42 

45 

4  5 

50 

43 

4  1 

5  2 

51 

49 

45 

40 

39 

43 

5  1 

52 

47 

41 

41 

39 

45 

43 

43 

38 

38 

43 

5 

NEVADA  CITY 

MAX 

57 

55 

62 

59 

54 

45 

50 

54 

60 

63 

60 

60 

58 

59 

57 

52 

52 

44 

43 

45 

50 

45 

42 

43 

50 

50 

44 

46 

48 

49 

48 

51 

7 

MIN 

26 

24 

2  5 

26 

30 

27 

28 

28 

29 

29 

28 

29 

29 

30 

36 

46 

41 

3  7 

3  2 

38 

39 

2  5 

?  3 

24 

29 

3  0 

29 

32 

43 

28 

30 

5 

NEWARK 

r'AX 

67 

63 

63 

56 

59 

61 

60 

57 

55 

56 

65 

60 

60 

57 

60 

63 

60 

48 

50 

63 

59 

MIN 

31 

34 

37 

39 

39 

37 

38 

35 

34 

33 

39 

50 

46 

40 

38 

34 

35 

42 

40 

37 

43 

NEWMA  N 

MAX 

65 

66 

67 

60 

60 

54 

50 

43 

42 

42 

42 

64 

64 

61 

62 

58 

55 

56 

57 

55 

50 

51 

53 

60 

55 

2 

■MN 

32 

27 

29 

40 

35 

35 

40 

39 

38 

37 

37 

38 

40 

43 

47 

35 

34 

39 

29 

33 

35 

32 

38 

40 

38 

36 

5 

^JE'JPOOT  REACH  HAPAOR 

.<AX 

68 

65 

73 

67 

60 

63 

6  6 

84 

77 

73 

70 

70 

70 

68 

65 

64 

66 

63 

64 

66 

64 

60 

63 

64 

71 

65 

66 

64 

76 

70 

71 

67 

6 

■IIN 

42 

44 

46 

bO 

56 

43 

42 

59 

59 

53 

49 

49 

43 

48 

56 

60 

55 

52 

41 

45 

49 

55 

44 

45 

48 

46 

49 

46 

45 

45 

45 

48 

7 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Stortion 

Day 

Ol  Month 

0) 

u 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

65 

62 

60 

70 

64 

45 

58 

61 

72 

71 

73 

68 

69 

68 

61 

55 

50 

53 

56 

57 

56 

56 

55 

63 

45 

52 

53 

52 

59 

.3 

MIN 

30 

28 

31 

34 

38 

29 

3  0 

3  1 

36 

38 

35 

35 

38 

35 

44 

49 

34 

37 

28 

29 

32 

32 

28 

28 

26 

30 

29 

30 

30 

30 

32 

.8 

NORTH  HOLLVWOOO 

MAX 

61 

83 

83 

70 

60 

69 

80 

88 

8' 

65 

65 

8; 

74 

68 

64 

65 

66 

59 

70 

75 

67 

74 

82 

77 

71 

70 

72 

76 

80 

74 

.5 

MIN 

43 

40 

37 

46 

46 

40 

4  0 

50 

50 

42 

40 

41 

42 

40 

41 

4X 

40 

40 

42 

40 

41 

43 

,  1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

63 

60 

59 

63 

56 

55 

55 

48 

4: 

44 

43 

40 

40 

41 

46 

62 

62 

56 

56 

57 

49 

52 

54 

47 

50 

5! 

46 

51 

51 

53 

52 

.1 

MIN 

29 

25 

33 

30 

37 

33 

43 

41 

47 

37 

41 

42 

31 

28 

25 

36 

36 

45 

39 

36 

•  0 

OAKLAND 

MAX 

67 

68 

62 

54 

64 

65 

66 

b' 

6C 

56 

51 

55 

55 

56 

56 

50 

60 

62 

63 

64 

60 

58 

62 

58 

59 

58 

60 

•  59 

.9 

MIN 

'•I 

42 

43 

43 

42 

4  0 

50 

46 

42 

44 

41 

39 

37 

40 

3C 

37 

45 

41 

,  1 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

58 

62 

60 

56 

60 

59 

57 

61 

55 

52 

54 

5; 

53 

52 

60 

57 

59 

59 

55 

55 

54 

53 

56 

57 

52 

59 

53 

57 

56 

56 

,6 

MIN 

35 

36 

37 

38 

44 

39 

4  0 

40 

40 

49 

48 

43 

42 

49 

42 

35 

35 

42 

43 

42 

39 

45 

46 

44 

43 

41 

,0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

68 

68 

8  0 

67 

63 

62 

68 

81 

85 

71 

69 

73 

66 

68 

66 

65 

68 

64 

67 

64 

62 

63 

65 

65 

69 

67 

64 

63 

64 

66 

73 

67 

,9 

MIN 

44 

44 

47 

53 

52 

46 

56 

56 

48 

46 

43 

45 

38 

44 

42 

42 

43 

48 

44 

43 

39 

46 

46 

•  0 

OJAI 

MAX 

74 

79 

82 

67 

59 

67 

75 

84 

81 

82 

82 

7S 

72 

60 

63 

62 

66 

63 

67 

72 

64 

66 

70 

70 

76 

73 

67 

71 

73 

72 

78 

71 

,7 

MIN 

31 

34 

33 

42 

44 

36 

40 

57 

44 

36 

35 

36 

37 

40 

33 

33 

35 

36 

34 

35 

37 

37 

42 

38 

,  5 

OPIDS   CAMP   PC   57  BE 

MAX 

53 

60 

55 

50 

48 

41 

56 

61 

61 

63 

57 

50 

52 

51 

49 

41 

44 

48 

49 

44 

42 

46 

51 

51 

4! 

56 

57 

53 

5! 

50 

,6 

MIN 

41 

43 

40 

43 

33 

31 

38 

41 

43 

36 

3  1 

33 

36 

37 

3  5 

3  2 

3  3 

40 

32 

39 

38 

ORANGE  COVE 

MAX 

65 

59 

62 

67 

67 

57 

53 

47 

45 

45 

43 

42 

43 

48 

49 

70 

62 

51 

55 

67 

66 

52 

52 

52 

52 

45 

49 

52 

54 

53 

53 

.8 

MIN 

31 

32 

30 

34 

45 

34 

35 

36 

38 

41 

44 

40 

45 

32 

35 

35 

38 

37 

40 

31 

41 

41 

41 

33 

44 

37 

37 

,  5 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

50 

55 

54 

55 

52 

50 

61 

56 

5« 

55 

60 

61 

57 

58 

64 

56 

50 

54 

53 

54 

47 

52 

49 

51 

54 

54 

65 

54 

49 

55 

54 

.2 

MIN 

32 

32 

34 

37 

32 

40 

46 

46 

37 

44 

48 

40 

33 

34 

41 

45 

39 

3£ 

41 

38 

39 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

61 

65 

67 

62 

59 

60 

59 

55 

59 

54 

48 

41 

44 

47 

67 

56 

68 

56 

53 

53 

58 

49 

57 

56 

54 

58 

55 

54 

54 

55 

•  5 

MIN 

28 

28 

29 

28 

33 

31 

51 

49 

39 

37 

49 

46 

29 

28 

34 

36 

41 

31 

37 

36 

34 

36 

,  1 

ORLAND 

MAX 

65 

62 

66 

63 

49 

55 

54 

65 

48 

45 

51 

44 

41 

41 

48 

56 

56 

50 

55 

58 

51 

42 

51 

48 

65 

46 

47 

51 

58 

52 

8 

MIN 

31 

35 

30 

31 

35 

33 

35 

38 

37 

37 

40 

45 

46 

37 

39 

44 

47 

28 

29 

32 

37 

42 

36 

36 

30 

36 

ORLEANS 

MAX 

44 

55 

52 

42 

51 

48 

56 

59 

56 

50 

50 

49 

48 

50 

47 

47 

46 

48 

49 

50 

44 

42 

44 

48 

51 

46 

50 

55 

52 

5C 

49 

,4 

MIN 

31 

34 

31 

32 

36 

38 

39 

36 

43 

46 

43 

39 

36 

46 

40 

3  3 

3  3 

40 

42 

40 

39 

40 

34 

38 

0 

OROVILLE  1  W5W 

MAX 

62 

64 

66 

64 

50 

59 

67 

55 

44 

41 

43 

40 

39 

41 

48 

59 

60 

55 

56 

56 

57 

54 

54 

49 

53 

49 

51 

46 

51 

51 

52 

52 

■  5 

MIN 

31 

27 

32 

31 

42 

34 

47 

49 

38 

44 

48 

51 

34 

28 

38 

33 

39 

32 

41 

44 

34 

32 

37 

1 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

65 

65 

60 

62 

50 

55 

56 

52 

65 

54 

54 

51 

50 

43 

46 

58 

52 

56 

55 

54 

55 

50 

55 

53 

52 

50 

53 

54 

48 

55 

54 

.2 

MIN 

33 

26 

27 

28 

32 

32 

30 

40 

45 

38 

36 

36 

36 

30 

2  5 

34 

30 

35 

32 

31 

34 

30 

26 

32 

.9 

OXNARD 

MAX 

77 

82 

84 

78 

62 

66 

72 

82 

87 

84 

79 

74 

68 

62 

62 

62 

63 

70 

65 

68 

70 

74 

78 

71 

69 

64 

68 

75 

77 

71 

7 

MIN 

42 

55 

64 

56 

44 

43 

53 

55 

50 

44 

44 

43 

55 

56 

44 

46 

47 

46 

44 

56 

55 

41 

54 

49 

PALMDALE 

MAX 

58 

63 

64 

57 

54 

60 

63 

70 

72 

69 

66 

65 

63 

59 

49 

"63 

60 

63 

58 

60 

66 

59 

56 

59 

59 

66 

57 

64 

66 

58 

61 

61 

.5 

MIN 

29 

29 

27 

34 

41 

33 

39 

44 

43 

40 

36 

36 

38 

28 

30 

29 

33 

32 

35 

37 

32 

34 

34 

f) 

PALMOALE   CAA  AP 

MAX 

57 

61 

55 

51 

57 

60 

66 

72 

66 

64 

64 

59 

48 

46 

56 

59 

53 

57 

56 

64 

55 

54 

55 

68 

63 

55 

61 

64 

56 

58 

58 

7 

MIN 

23 

22 

20 

30 

40 

30 

30 

39 

42 

40 

32 

29 

30 

34 

26 

26 

27 

26 

28 

30 

33 

29 

29 

30 

PALM  SPRINGS 

MAX 

70 

72 

65 

66 

62 

74 

83 

86 

64 

79 

75 

73 

67 

61 

66 

68 

67 

67 

70 

68 

65 

71 

74 

79 

72 

70 

71 

69 

71 

76 

71 

6 

MIN 

34 

36 

50 

41 

46 

38 

47 

50 

40 

40 

37 

37 

42 

46 

42 

44 

38 

41 

38 

37 

37 

45 

42 

3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

68 

61 

69 

67 

57 

59 

60 

61 

56 

56 

68 

66 

53 

53 

48 

66 

62 

63 

56 

58 

63 

56 

54 

68 

68 

55 

57 

54 

62 

52 

60 

58 

6 

MIN 

32 

33 

31 

34 

39 

37 

36 

40 

36 

36 

36 

41 

46 

56 

49 

45 

37 

38 

47 

33 

3  2 

34 

40 

41 

36 

38 

51 

41 

38 

38 

9 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

66 

65 

62 

62 

50 

55 

61 

63 

66 

66 

66 

66 

63 

66 

54 

47 

46 

58 

64 

60 

59 

57 

60 

60 

60 

61 

57 

60 

59 

58 

7 

MIN 

39 

46 

40 

44 

31 

32 

43 

43 

43 

42 

34 

30 

33 

38 

43 

38 

34 

34 

38 

41 

39 

38 

45 

39 

38 

39 

5 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

66 

67 

68 

65 

68 

56 

51 

48 

46 

46 

44 

44 

41 

43 

60 

68 

65 

65 

68 

64 

54 

56 

53 

52 

54 

53 

54 

53 

54 

58 

66 

4 

MIN 

37 

37 

32 

31 

32 

38 

39 

43 

40 

39 

36 

36 

40 

42 

41 

40 

39 

36 

37 

36 

3  1 

32 

32 

3  1 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

PARADI SE 

MAX 

67 

62 

70 

65 

56 

52 

55 

62 

64 

65 

63 

62 

55 

55 

47 

46 

46 

48 

46 

47 

43 

53 

52 

49 

45 

45 

47 

54 

54 

8 

MIN 

39 

39 

39 

38 

41 

36 

36 

35 

41 

36 

'o 

33 

34 

34 

41 

41 

44 

35 

36 

35 

46 

32 

31 

31 

38 

38 

35 

35 

39 

32 

34 

36 

9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

62 

64 

68 

68 

59 

66 

67 

69 

73 

75 

72 

71 

69 

67 

63 

65 

65 

66 

64 

70 

68 

63 

63 

67 

70 

72 

60 

65 

62 

66 

5 

MIN 

42 

42 

45 

46 

47 

45 

44 

45 

5  3 

47 

48 

44 

46 

46 

46 

51 

53 

46 

45 

42 

42 

44 

48 

43 

43 

43 

43 

42 

40 

41 

4  2 

44 

9 

PASADENA 

MAX 

76 

79 

81 

74 

63 

65 

75 

61 

82 

61 

81 

76 

74 

68 

63 

63 

60 

67 

70 

65 

61 

68 

67 

76 

73 

66 

68 

71 

73 

74 

71 

1 

MIN 

43 

45 

42 

48 

47 

41 

59 

48 

45 

44 

43 

43 

47 

41 

41 

43 

45 

43 

42 

44 

44 

47 

45 

6 

PASO  ROBLES 

MAX 

66 

65 

72 

65 

57 

60 

60 

66 

75 

73 

73 

72 

70 

62 

63 

56 

60 

60 

56 

55 

56 

56 

58 

53 

54 

60 

58 

53 

67 

62 

2 

MIN 

19 

22 

17 

27 

45 

33 

34 

30 

28 

28 

28 

42 

52 

42 

42 

32 

31 

39 

37 

25 

25 

30 

27 

30 

29 

37 

39 

30 

32 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

58 

63 

7  0 

58 

56 

58 

59 

65 

68 

69 

70 

67 

67 

48 

62 

62 

62 

57 

68 

56 

65 

54 

54 

56 

57 

52 

53 

58 

55 

52 

65 

59 

5 

MIN 

23 

27 

24 

30 

38 

35 

34 

31 

30 

34 

45 

49 

43 

41 

33 

33 

39 

32 

29 

28 

30 

30 

31 

32 

38 

37 

33 

33 

5 

PETALUMA   FIRE  5TA  2 

MAX 

61 

66 

62 

55 

63 

63 

57 

64 

50 

60 

47 

44 

46 

47 

61 

62 

60 

58 

57 

57 

57 

56 

53 

55 

53 

56 

57 

52 

58 

57 

65 

55 

5 

MIN 

26 

28 

26 

32 

43 

34 

40 

45 

41 

33 

39 

41 

50 

45 

38 

37 

50 

48 

31 

30 

41 

43 

44 

34 

44 

46 

43 

39 

38 

6 

PINNACLES  NM 

MAX 

71 

71 

76 

62 

58 

62 

69 

74 

79 

76 

71 

73 

70 

69 

60 

60 

58 

55 

52 

64 

56 

54 

58 

62 

66 

57 

57 

62 

65 

56 

70 

64 

3 

MIN 

28 

30 

28 

33 

42 

40 

3  3 

3  2 

34 

3  5 

33 

32 

34 

34 

46 

53 

36 

42 

31 

32 

35 

30 

26 

30 

32 

33 

29 

31 

36 

28 

32 

33 

8 

PISMO  BEACH 

MAX 

68 

78 

70 

65 

60 

65 

71 

73 

76 

71 

73 

67 

65 

60 

63 

62 

62 

65 

68 

61 

60 

63 

64 

70 

62 

62 

68 

70 

67 

62 

66, 

4 

MIN 

39 

31 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

48 

50 

50 

46 

44 

46 

53 

57 

46 

45 

45 

45 

43 

46 

41 

41 

44 

40 

42 

40 

44 

46 

45 

45 

8 

PLACERVI  LLE 

MAX 

58 

56 

57 

61 

57 

49 

53 

51 

59 

57 

63 

56 

57 

56 

69 

55 

54 

50 

47 

52 

52 

48 

46 

47 

60 

50 

46 

58 

62 

49 

46 

53i 

3 

MIN 

28 

27 

27 

28 

33 

28 

29 

26 

30 

30 

29 

30 

31 

32 

60 

43 

41 

34 

34 

34 

26 

24 

24 

23 

31 

29 

30 

28 

29 

29 

31. 

0 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

65 

62 

65 

68 

59 

49 

53 

66 
44 

69 

71 

70 

66 

65 

64 

62 

51 

51 

45 

46 

48 

51 

42 

44 

47 

55 

55 

43 

40 

46 

52 

54 

55. 

4 

MIN 

42 

38 

43 

42 

37 

36 

46 

50 

47 

48 

47 

43 

47 

46 

46 

39 

37 

35 

38 

40 

29 

30 

34 

36 

37 

34 

37 

40 

33 

37 

39. 

8 

POINT  ARENA 

MAX 

66 

59 

57 

60 

56 

56 

61 

62 

51 

55 

67 

59 

56 

56 

66 

56 

57 

56 

66 

57 

54 

66 

53 

64 

55 

55 

55 

57 

56 

55 

57  . 

2 

MIN 

37 

36 

36 

39 

47 

40 

43 

42 

38 

38 

39 

43 

43 

50 

48 

45 

43 

61 

52 

36 

38 

41 

48 

46 

38 

42 

43 

34 

36 

41. 

7 

POINT   ARGUELLO  USCG 

MAX 
MIN 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

62 

65 

64 

61 

59 

62 

65 

69 

67 

64 

62 

64 

61 

62 

62 

69 

62 

62 

59 

66 

61 

63 

64 

69 

59 

60 

62 

62 

63 

62 

5 

MIN 

49 

5  3 

62 

63 

50 

48 

46 

50 

5  1 

55 

52 

52 

45 

48 

47 

44 

44 

45 

49 

50 

47 

45 

50 

46 

50 

48* 

POMONA 

MAX 

76 

77 

80 

67 

61 

65 

75 

76 

82 

81 

80 

76 

73 

63 

61 

58 

64 

71 

64 

62 

67 

66 

75 

72 

67 

69 

72 

71 

74 

70. 

1 

MIN 

35 

40 

33 

43 

45 

35 

36 

41 

4  1 

40 

40 

39 

40 

41 

60 

66 

51 

43 

38 

36 

36 

41 

35 

35 

35 

35 

36 

34 

37 

37 

40 

39. 

66 

59 

69 

60 

62 

61 

62 

53 

51 

52 

50 

44 

43 

44 

45 

68 

61 

60 

56 

62 

58 

67 

55 

61 

60 

56 

58 

55 

58 

50 

55 

2 

MIN 

32 

27 

28 

27 

31 

33 

34 

36 

40 

37 

36 

36 

33 

36 

43 

38 

44 

37 

37 

37 

30 

28 

30 

34 

40 

33 

32 

42 

43 

37 

Il; 

2 

PORTERVILLE 

MAX 

67 

63 

64 

68 

68 

56 

56 

47 

47 

47 

45 

43 

47 

50 

50 

64 

58 

57 

60 

59 

54 

63 

55 

54 

45 

50 

55 

52 

50 

55. 

7 

MIN 

3? 

32 

29 

35 

39 

45 

42 

42 

41 

39 

39 

38 

38 

39 

39 

40 

42 

44 

37 

34 

35 

38 

33 

36 

31 

33 

42 

43 

35 

39 

36 

37. 

6 

PORTOLA 

MAX 

55 

51 

52 

54 

47 

45 

54 

55 

55 

53 

55 

53 

57 

50 

47 

45 

36 

36 

40 

47 

40 

36 

35 

42 

40 

40 

45 

42 

45 

42 

38 

46, 

1 

MIN 

15 

10 

13 

14 

25 

20 

19 

16 

18 

18 

14 

16 

19 

22 

34 

33 

30 

27 

25 

25 

32 

6 

0 

18 

17 

25 

12 

30 

25 

12 

21 

19. 

7 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

29 

30 

31 

MAX 

58 

61 

68 

58 

49 

48 

57 

64 

70 

66 

64 

6: 

59 

58 

51 

55 

48 

37 

45 

54 

48 

38 

47 

48 

59 

50 

II 

50 

IS 

MIN 

27 

27 

31 

42 

29 

28 

28 

34 

34 

33 

32 

42 

41 

31 

26 

25 

29 

30 

30 

24 

24 

28 

29 

30 

II 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

64 

66 

59 

59 

64 

67 

68 

67 

65 

53 

52 

56 

50 

51 

55 

53 

51 

49 

48 

54 

49 

50 

57 

56  •  6 

MIN 

27 

24 

34 

35 

26 

30 

^' 

46 

48 

46 

37 

40 

48 

46 

32 

29 

38 

37 

34 

42 

40 

36i5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

77 

77 

74 

67 

59 

64 

74 

78 

77 

62 

76 

79 

75 

69 

65 

56 

67 

72 

67 

64 

67 

69 

73 

72 

67 

70 

73 

74 

70,5 

MIN 

39 

36 

52 

55 

48 

35 

33 

41 

58 

42 

41 

41 

34 

38 

54 

53 

50 

40 

34 

35 

33 

37 

34 

32 

35 

32 

32 

31 

31 

32 

11 

40*1 

RANOSBURG 

MAX 

56 

61 

SO 

58 

50 

54 

59 

65 

68 

65 

64 

63 

59 

60 

59 

50 

52 

54 

57 

53 

53 

55 

58 

57 

54 

55 

56 

56 

53 

57,2 

MIN 

32 

36 

39 

42 

34 

43 

46 

44 

44 

4] 

40 

3S 

40 

39 

40 

39 

33 

34 

36 

39 

34 

3  2 

37 

37 

37 

37 

38.2 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

61 

67 

65 

49 

57 

53 

66 

46 

4' 

52 

45 

4: 

41 

49 

50 

56 

52 

53 

55 

52 

40 

48 

47 

56 

47 

45 

64 

59 

65 

52,3 

MIN 

33 

35 

32 

33 

38 

36 

47 

46 

36 

45 

47 

36 

30 

30 

40 

36 

37 

36 

41 

37 

35 

30 

37,4 

REDD I NG  FIRE  ST A  2 

MAX 

64 

71 

69 

57 

61 

53 

67 

59 

62 

65 

55 

45 

45 

51 

49 

56 

49 

49 

57 

52 

45 

45 

61 

54 

45 

44 

56 

62 

62 

56  ,  0 

MIN 

36 

41 

36 

36 

37 

39 

30 

35 

34 

35 

36 

43 

41 

47 

37 

43 

45 

45 

32 

3  3 

37 

39 

40 

37 

41 

42 

38 

3  2 

38,0 

REDLANDS 

MAX 

75 

76 

76 

64 

55 

63 

75 

78 

8C 

79 

60 

77 

73 

65 

59 

64 

71 

65 

60 

67 

66 

73 

71 

63 

67 

70 

72 

71 

69,1 

MIN 

35 

43 

37 

44 

47 

45 

43 

44 

50 

56 

50 

42 

40 

39 

39 

39 

38 

36 

38 

40 

3S 

39 

41 

41 

41 

41  ,9 

REDWOOD  CITY 

MAX 

61 

65 

64 

55 

60 

62 

56 

58 

60 

52 

55 

54 

53 

50 

65 

60 

62 

61 

56 

57 

58 

58 

54 

59 

56 

60 

60 

60 

58 

58,4 

MIN 

34 

34 

34 

39 

47 

40 

36 

36 

34 

36 

34 

36 

42 

46 

57 

49 

46 

39 

50 

50 

35 

3  3 

43 

42 

42 

37 

42 

50 

40 

39 

40,6 

R I CMMOND 

MAX 

62 

64 

62 

60 

61 

62 

59 

62 

60 

58 

52 

50 

50 

54 

53 

58 

60 

59 

59 

54 

57 

58 

58 

56 

56 

60 

58 

66 

60 

58,1 

MIN 

38 

39 

41 

41 

42 

41 

43 

42 

39 

45 

39 

42 

50 

52 

46 

45 

49 

51 

35 

3  5 

43 

45 

46 

41 

46 

47 

43 

45 

43.0 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

65 

57 

63 

55 

54 

59 

59 

62 

63 

57 

54 

5; 

54 

58 

58 

58 

57 

55 

52 

55 

57 

61 

54 

59 

66 

63 

53 

67 

57,1 

MIN 

38 

38 

42 

40 

45 

41 

38 

51 

48 

44 

50 

46 

35 

33 

40 

44 

44 

37 

35 

48 

40 

44 

41.6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

78 

80 

78 

69 

63 

66 

79 

82 

83 

83 

83 

81 

77 

64 

61 

59 

66 

71 

65 

63 

70 

69 

75 

71 

65 

70 

72 

75 

74 

71.5 

MIN 

34 

42 

37 

48 

47 

36 

46 

56 

41 

47 

46 

41 

42 

49 

54 

51 

43 

41 

38 

38 

44 

39 

35 

39 

36 

40 

36 

38 

39 

44 

42.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

68 

77 

78 

76 

66 

55 

66 

78 

81 

60 

62 

82 

80 

77 

64 

63 

57 

65 

71 

65 

62 

69 

66 

73 

71 

65 

71 

73 

74 

70.4 

MIN 

38 

45 

42 

50 

48 

45 

43 

42 

50 

51 

45 

40 

36 

38 

4  3 

45 

36 

41 

39 

42 

37 

39 

38 

51 

43.6 

ROCKL I N 

MAX 

63 

S3 

60 

62 

53 

57 

57 

50 

44 

42 

41 

40 

40 

41 

45 

58 

56 

57 

58 

53 

53 

52 

55 

55 

50 

50 

50 

50 

55 

52.6 

MIN 

31 

26 

26 

31 

32 

34 

36 

43 

46 

45 

38 

42 

46 

3  2 

28 

30 

36 

38 

31 

32 

40 

40 

33 

35.2 

SACRAMENTO  HB  AP 

MAX 

58 

61 

61 

49 

54 

56 

48 

47 

43 

42 

41 

41 

42 

43 

59 

58 

58 

57 

51 

53 

52 

55 

52 

51 

50 

52 

50 

53 

54 

51,9 

MIN 

35 

34 

35 

35 

40 

43 

39 

36 

38 

37 

38 

42 

47 

46 

45 

42 

46 

40 

32 

30 

40 

35 

37 

35 

41 

45 

39 

3E 

36.6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

62 

62 

63 

49 

57 

59 

48 

47 

4< 

43 

42 

41 

43 

44 

59 

59 

56 

58 

52 

52 

53 

56 

54 

51 

51 

61 

50 

54 

53 

52.7 

MIN 

35 

34 

33 

37 

42 

34 

42 

36 

36 

36 

42 

49 

48 

46 

44 

47 

46 

36 

3  3 

40 

35 

40 

36 

42 

44 

42 

37 

39.5 

Saint  helena 

MAX 

62 

69 

7  0 

58 

62 

63 

59 

64 

59 

58 

54 

55 

48 

53 

50 

58 

58 

56 

53 

54 

56 

56 

52 

57 

55 

58 

56 

50 

56 

61 

62 

57.5 

MIN 

30 

31 

29 

30 

44 

50 

47 

36 

36 

51 

48 

29 

29 

38 

41 

41 

33 

41 

45 

40 

34 

37.0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

58 

62 

60 

59 

57 

59 

55 

50 

51 

49 

44 

41 

44 

44 

58 

55 

57 

53 

53 

50 

55 

55 

57 

54 

54 

56 

56 

53 

53 

53.6 

MIN 

26 

28 

26 

31 

40 

34 

35 

51 

47 

39 

36 

49 

49 

30 

26 

35 

36 

35 

30 

34 

43 

42 

35 

36.1 

SALINAS  CAA  AP 

MAX 

67 

75 

79 

59 

59 

64 

71 

73 

60 

77 

73 

74 

63 

57 

70 

59 

62 

65 

55 

56 

58 

62 

66 

60 

59 

65 

69 

59 

69 

65.2 

MIN 

39 

37 

45 

44 

49 

47 

43 

47 

48 

*' 

49 

50 

47 

53 

50 

46 

41 

4  3 

46 

36 

3  3 

38 

42 

43 

39 

4 1 

44 

41 

46 

44.4 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

64 

68 

67 

68 

56 

58 

60 

74 

73 

71 

68 

63 

64 

62 

55 

44 

46 

52 

50 

44 

46 

52 

56 

52 

46 

50 

64 

56 

62 

57,5 

MIN 

42 

42 

48 

44 

37 

50 

44 

46 

47 

42 

42 

44 

40 

37 

32 

32 

36 

34 

26 

3  0 

32 

32 

34 

32 

38 

38 

40 

42 

38.7! 

SALYER  RS 

MAX 

49 

51 

52 

50 

48 

53 

49 

60 

55 

54 

54 

52 

52 

52 

52 

51 

42 

50 

49 

47 

47 

43 

45 

50 

49 

45 

55 

48 

60.1 

MIN 

26 

27 

28 

29 

29 

38 

40 

40 

31 

33 

3  5 

40 

40 

40 

41 

37 

37 

40 

45 

3  3 

3  2 

35 

38 

39 

37 

38 

38 

26 

35.4 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

70 

75 

75 

65 

60 

60 

70 

79 

75 

77 

75 

73 

69 

64 

60 

54 

61 

66 

65 

55 

61 

62 

72 

69 

62 

64 

66 

68 

69 

66.  2^ 

MIN 

52 

47 

47 

55 

43 

40 

45 

53 

54 

49 

53 

46 

40 

40 

43 

47 

40 

46 

44 

47 

46 

38 

46 

49 

50 

53 

47.6; 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

76 

80 

77 

66 

61 

65 

77 

79 

82 

82 

82 

79 

75 

65 

62 

61 

59 

66 

71 

67 

62 

70 

70 

76 

73 

67 

70 

72 

72 

74 

71.0, 

MIN 

35 

41 

35 

43 

48 

39 

38 

43 

43 

42 

41 

42 

42 

58 

52 

42 

39 

38 

36 

48 

37 

35 

39 

38 

38 

37 

39 

36 

40 

41.4 

SANDBERG  WB 

MAX 

48 

53 

53 

57 

40 

50 

54 

55 

59 

60 

59 

57 

58 

48 

46 

42 

47 

57 

52 

42 

45 

49 

52 

49 

50 

52 

54 

53 

48 

51.3! 

MIN 

37 

39 

43 

37 

32 

3  3 

42 

42 

50 

52 

50 

47 

46 

42 

35 

44 

36 

32 

31 

39 

39 

3  0 

34 

35 

39 

31 

34 

42 

42 

42 

40 

39.3 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

71 

75 

78 

69 

63 

66 

75 

82 

84 

80 

81 

72 

70 

70 

70 

66 

68 

71 

67 

67 

66 

66 

74 

69 

66 

68 

71 

72 

73 

71.!, 

MIN 

46 

49 

46 

58 

56 

^' 

54 

49 

58 

62 

55 

51 

52 

48 

49 

5  3 

52 

50 

47 

50 

54 

49 

48 

46 

51 

61.  a 

SAN  FERNANDO 

MAX 

75 

78 

76 

72 

62 

68 

74 

79 

63 

82 

60 

76 

72 

65 

61 

60 

65 

70 

64 

63 

66 

67 

72 

73 

67 

69 

70 

72 

72 

70,; 

MIN 

55 

51 

57 

57 

47 

45 

47 

56 

60 

59 

56 

45 

45 

57 

47 

43 

43 

41 

40 

44 

48 

46 

53 

45 

41 

41 

41 

51 

55 

49. 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

57 

63 

60 

56 

57 

58 

57 

57 

56 

53 

51 

51 

51 

50 

61 

58 

60 

57 

58 

54 

54 

54 

54 

57 

53 

60 

53 

56 

66 

56,  :s 

MIN 

33 

39 

39 

41 

47 

41 

4  5 

4 1 

39 

40 

40 

40 

41 

44 

47 

52 

53 

45 

41 

50 

44 

38 

37 

44 

44 

46 

40 

44 

46 

46 

41 

43.(,' 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

63 

63 

56 

61 

61 

57 

58 

53 

52 

48 

47 

51 

50 

59 

56 

61 

59 

57 

53 

55 

57 

56 

57 

53 

56 

52 

57 

56 

56.: 

MIN 

47 

48 

49 

49 

47 

47 

48 

45 

44 

42 

42 

4 1 

42 

42 

46 

53 

55 

50 

48 

49 

49 

4  5 

44 

46 

48 

48 

46 

46 

48 

47 

47 

46.1 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

MAX 

79 

83 

85 

79 

66 

67 

77 

87 

87 

84 

85 

80 

76 

71 

64 

61 

70 

73 

70 

64 

71 

70 

60 

77 

69 

70 

73 

75 

79 

74.:; 

MIN 

44 

43 

41 

45 

48 

39 

40 

44 

45 

45 

44 

44 

44 

46 

59 

50 

44 

42 

41 

41 

44 

39 

39 

39 

41 

41 

40 

41 

40 

49 

43.1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

67 

66 

78 

60 

57 

61 

63 

76 

82 

76 

69 

70 

63 

61 

60 

59 

60 

57 

62 

60 

56 

55 

61 

61 

62 

57 

57 

62 

64 

56 

69 

63.  , 

MIN 

32 

33 

36 

41 

45 

39 

43 

43 

36 

39 

52 

48 

45 

38 

43 

49 

34 

3  1 

40 

44 

40 

34 

46 

42 

38 

40 

40., 1 

SAN  JACINTO 

MAX 

73 

76 

78 

62 

55 

60 

70 

79 

78 

75 

76 

74 

71 

64 

60 

56 

61 

67 

65 

57 

66 

65 

73 

70 

63 

69 

66 

71 

70 

67. 

MIN 

32 

34 

36 

48 

45 

38 

39 

36 

36 

52 

46 

41 

37 

34 

33 

38 

3  1 

30 

29 

32 

36 

32 

34 

33 

36 

37. 

SAN  JOSE 

MAX 

60 

68 

68 

63 

60 

60 

56 

60 

58 

56 

54 

56 

54 

50 

63 

58 

63 

62 

56 

54 

59 

57 

54 

57 

56 

63 

57 

60 

61 

58i 

MIN 

38 

36 

37 

40 

48 

45 

44 

4  2 

39 

38 

39 

35 

38 

42 

47 

57 

49 

48 

40 

45 

50 

37 

34 

43 

42 

43 

40 

42 

50 

43 

40 

42. 

SAN   LUIS  OBI SPO  POLY 

MAX 

75 

68 

71 

81 

68 

61 

63 

65 

73 

85 

81 

76 

76 

69 

63 

67 

61 

61 

66 

60 

56 

59 

60 

62 

60 

59 

64 

64 

60 

66  • 

MIN 

42 

41 

43 

43 

44 

45 

45 

46 

47 

43 

43 

43 

42 

56 

46 

46 

46 

49 

43 

4  5 

44 

45 

47 

48 

46 

49 

53 

47 

43 

45  a 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

75 

74 

79 

81 

73 

51 

63 

78 

79 

63 

80 

76 

77 

73 

71 

62 

60 

65 

64 

60 

68 

66 

70 

75 

66 

60 

70 

74 

69 

70, 

MIN 

29 

26 

26 

34 

39 

33 

34 

32 

33 

36 

38 

49 

55 

42 

39 

32 

32 

33 

35 

34 

26 

28 

33 

29 

30 

32 

29 

32 

34. 

SAM  MATEO 

MAX 

60 

65 

64 

57 

60 

61 

60 

59 

59 

57 

54 

53 

52 

51 

62 

60 

62 

58 

62 

59 

58 

59 

57 

60 

57 

57 

55 

61 

59 

55 

60 

58. 

MIN 

38 

37 

38 

39 

45 

38 

42 

56 

49 

49 

41 

47 

49 

36 

35 

43 

41 

44 

39 

46 

47 

45 

41 

41. 

SAN  PEDRO 

MAX 

71 

66 

76 

74 

62 

60 

68 

81 

80 

76 

74 

68 

64 

64 

65 

63 

61 

61 

63 

61 

62 

63 

64 

75 

67 

63 

62 

63 

65 

68 

66. 

MIN 

53 

51 

54 

60 

53 

60 

53 

51 

5  1 

49 

50 

52 

50 

47 

46 

53 

50 

50 

50 

41 

52 

52. 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

76 

74 

86 

69 

63 

67 

70 

85 

86 

60 

80 

78 

73 

66 

66 

64 

66 

70 

66 

67 

68 

70 

62 

70 

73 

67 

69 

69 

71i 

MIN 

40 

46 

49 

46 

50 

59 

52 

43 

45. 

SAMT^    ANA   RIVER   PH  1 

70 

75 

72 

71 

56 

58 

66 

74 

75 

74 

73 

71 

70 

69 

62 

58 

56 

54 

59 

64 

61 

62 

61 

62 

67 

65 

62 

63 

65 

64 

65 

tSi 

MIN 

40 

45 

42 

46 

41 

53 

48 

37 

36 

41 

40 

36 

3  7 

37 

39 

4  2 

36 

4 1 

41 

39 

42 

42. 

SANTA  RARCIARA 

MAX 

72 

78 

83 

69 

60 

67 

75 

81 

86 

61 

61 

75 

69 

64 

66 

6? 

67 

66 

67 

70 

66 

67 

69 

70 

75 

74 

66 

68 

71 

73 

77 

71. 

MIN 

40 

41 

41 

49 

48 

42 

4  3 

45 

46 

48 

46 

45 

48 

46 

55 

60 

48 

46 

42 

43 

45 

47 

40 

42 

42 

43 

43 

44 

45 

44 

42 

45  c 

SANTA   RARRARA  CAA  AP 

69 

76 

79 

69 

56 

64 

70 

78 

62 

76 

77 

72 

67 

64 

64 

6? 

66 

68 

65 

66 

68 

64 

67 

66 

70 

74 

65 

67 

68 

72 

72 

69, 

MIN 

35 

35 

33 

39 

47 

39 

40 

39 

41 

42 

41 

40 

44 

43 

54 

57 

49 

46 

39 

39 

41 

42 

38 

42 

37 

36 

39 

39 

40 

39 

42 

41.1 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
-  390  - 


'able  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Station 


-Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

61 

68 

67 

61 

68 

60 

63 

6C 

51 

56 

55 

55 

52 

50 

63 

"so 

57 

62 

61 

56 

54 

58 

56 

51 

56 

55 

62 

60 

60 

5; 

6 

MIN 

34 

53 

40 

47 

39 

44 

48 

4  5 

3  3 

41 

39 

42 

36 

40 

It 

40 

47 

40 

6 

MAX 

63 

66 

76 

56 

57 

59 

64 

73 

78 

71 

75 

68 

61 

58 

60 

60 

60 

58 

58 

60 

56 

51 

56 

61 

63 

62 

56 

54 

60 

64 

67 

62 

3 

36 

38 

37 

47 

57 

47 

43 

37 

40 

44 

34 

31 

38 

40 

40 

41 

38 

40 

34 

36 

39 

4 

MAX 

74 

66 

78 

77 

72 

60 

66 

73 

75 

84 

79 

75 

75 

69 

63 

67 

63 

64 

63 

66 

66 

61 

60 

66 

66 

70 

67 

62 

71 

73 

76 

69 

2 

48 

49 

40 

40 

39 

52 

44 

48 

45 

44 

38 

38 

43 

30 

32 

36 

35 

36 

35 

36 

48 

41 

40 

8 

MAX 

67 

SI 

77 

73 

59 

65 

70 

76 

83 

79 

74 

73 

67 

67 

65 

63 

62 

65 

64 

61 

57 

63 

64 

68 

65 

60 

70 

70 

73 

67 

66 

0 

MIN 

41 

36 

43 

42 

41 

43 

38 

54 

46 

46 

44 

37 

41 

36 

30 

36 

36 

34 

41 

35 

46 

46 

40 

40 

5 

MAX 

67 

70 

78 

76 

62 

61 

63 

81 

81 

75 

72 

64 

68 

67 

67 

64 

63 

70 

63 

63 

64 

65 

64 

66 

65 

65 

65 

65 

62 

71 

67 

7 

60 

60 

54 

59 

50 

48 

49 

51 

46 

48 

49 

49 

52 

46 

44 

47 

56 

51 

4 

MAX 

77 

82 

80 

77 

67 

31 

85 

85 

86 

82 

64 

64 

66 

65 

70 

70 

72 

75 

76 

74 

76 

74 

75 

7* 

>9 

48 

47 

44 

40 

44 

43 

40 

41 

46 

41 

44 

47 

60 

48 

3 

MAX 

65 

63 

68 

65 

49 

65 

65 

51 

57 

55 

52 

45 

45 

48 

49 

58 

60 

61 

52 

55 

60 

55 

57 

52 

54 

49 

58 

56 

52 

58 

56 

56 

0 

44 

49 

38 

38 

43 

50 

30 

30 

31 

43 

45 

35 

35 

46 

42 

35 

37 

0 

MAX 

63 

54 

56 

59 

58 

51 

50 

61 

64 

62 

65 

54 

62 

57 

55 

63 

59 

53 

51 

54 

57 

52 

50 

51 

51 

56 

50 

51 

56 

56 

56 

56 

1 

46 

46 

40 

41 

47 

50 

39 

40 

43 

47 

42 

40 

41 

48 

39 

36 

41 

9 

MAX 

se 

60 

63 

59 

50 

56 

51 

60 

67 

71 

61 

64 

60 

47 

55 

57 

59 

50 

51 

47 

50 

51 

46 

40 

46 

57 

49 

45 

43 

51 

56 

54 

3 

43 

41 

45 

44 

40 

39 

41 

47 

34 

34 

36 

36 

39 

39 

38 

37 

41 

43 

39 

2 

MAX 

62 

60 

63 

59 

52 

*2 

50 

54 

71 

70 

66 

62 

60 

60 

58 

44 

45 

37 

38 

43 

42 

38 

42 

42 

48 

54 

45 

46 

42 

48 

52 

51 

5 

MIN 

27 

37 

36 

40 

32 

31 

31 

33 

33 

19 

1  9 

19 

31 

29 

29 

35 

34 

29 

30 

31 

1 

MAX 

79 

85 

73 

61 

68 

78 

86 

86 

85 

85 

79 

73 

66 

67 

66 

66 

60 

68 

74 

67 

61 

73 

68 

78 

75 

71 

71 

72 

76 

79 

73 

3 

49 

58 

50 

50 

47 

46 

46 

46 

46 

46 

44 

41 

46 

48 

46 

48 

49 

48 

51 

47 

6 

MAX 

56 

56 

56 

54 

40 

46 

54 

59 

47 

54 

57 

57 

59 

52 

48 

43 

39 

36 

44 

42 

48 

28 

33 

39 

49 

45 

44 

47 

51 

42 

47 

6 

MIN 

" 

20 

23 

33 

31 

28 

26 

32 

26 

9 

-  3 

4 

6 

16 

17 

22 

30 

15 

14 

18 

5 

MAX 

51 

46 

45 

56 

48 

33 

39 

51 

56 

61 

60 

57 

57 

46 

47 

41 

37 

33 

26 

33 

37 

31 

28 

34 

38 

45 

33 

39 

38 

38 

35 

42 

5 

22 

32 

22 

2  0 

20 

22 

28 

10 

-1  0 

-  1 

20 

13 

10 

20 

29 

3 

9 

16 

0 

MAX 

59 

63 

64 

56 

61 

62 

56 

57 

52 

50 

46 

59 

47 

48 

52 

60 

61 

57 

55 

55 

57 

54 

52 

57 

56 

57 

59 

52 

53 

55 

56 

55 

B 

MIN 

28 

30 

43 

" 

38 

36 

32 

38 

38 

42 

49 

43 

37 

36 

50 

50 

28 

29 

39 

37 

39 

33 

42 

46 

40 

34 

37 

2 

MAX 

68 

64 

61 

72 

66 

52 

57 

60 

66 

69 

71 

61 

66 

66 

61 

58 

61 

56 

55 

57 

58 

40 

53 

54 

56 

57 

47 

46 

53 

54 

53 

58 

7 

52 

44 

42 

34 

34 

36 

28 

29 

30 

31 

33 

32 

35 

37 

36 

36 

34 

6 

MAX 

58 

65 

67 

55 

45 

45 

58 

70 

70 

67 

65 

60 

59 

52 

48 

46 

44 

40 

45 

40 

45 

47 

53 

55 

50 

51 

54 

55 

53 

59 

58 

64 

2 

MIN 

28 

27 

30 

30 

31 

24 

28 

32 

39 

33 

32 

31 

31 

32 

40 

42 

30 

30 

23 

27 

25 

21 

21 

27 

22 

21 

22 

21 

31 

26 

29 

26 

5 

MAX 

48 

47 

54 

49 

40 

43 

43 

48 

48 

51 

47 

48 

50 

48 

43 

40 

32 

32 

37 

39 

34 

27 

34 

43 

46 

40 

42 

39 

41 

35 

43 

42 

3 

MIN 

14 

1 7 

20 

28 

1 3 

1 9 

1  6 

1 8 

1 8 

1 6 

1  8 

24 

24 

32 

32 

27 

24 

21 

24 

32 

-  1 

-  3 

6 

16 

32 

13 

34 

25 

0 

8 

19 

0 

MAX 

56 

53 

48 

51 

42 

40 

50 

52 

53 

51 

56 

54 

53 

51 

47 

45 

44 

39 

47 

54 

50 

48 

46 

43 

46 

53 

51 

53 

54 

55 

46 

49 

5 

MIN 

32 

38 

34 

39 

30 

30 

32 

39 

40 

36 

40 

41 

39 

42 

37 

40 

35 

34 

29 

35 

39 

34 

29 

28 

35 

37 

36 

38 

35 

36 

35 

35 

6 

MAX 

61 

61 

62 

52 

57 

58 

50 

47 

44 

43 

41 

40 

43 

42 

60 

58 

60 

59 

51 

52 

55 

56 

49 

56 

48 

52 

51 

56 

57 

53 

1 

MIN 

29 

34 

30 

31 

40 

35 

37 

41 

40 

39 

37 

36 

36 

39 

41 

48 

48 

45 

37 

40 

42 

33 

3  0 

38 

36 

37 

31 

39 

46 

40 

36 

37 

8 

MAX 

63 

60 

60 

60 

50 

54 

57 

50 

46 

43 

45 

42 

42 

43 

43 

60 

62 

56 

58 

58 

50 

52 

54 

53 

50 

55 

50 

53 

50 

56 

52 

7 

M  I  N 

2  5 

32 

30 

28 

34 

34 

32 

39 

39 

35 

36 

34 

35 

34 

34 

41 

47 

43 

37 

38 

38 

3  0 

2  8 

30 

37 

32 

3 1 

37 

44 

40 

35 

2 

MAX 

61 

66 

62 

62 

56 

57 

56 

47 

45 

44 

43 

41 

41 

42 

58 

61 

59 

59 

58 

54 

55 

56 

54 

58 

53 

53 

50 

57 

57 

54 

5 

M  I  N 

26 

32 

23 

28 

42 

34 

36 

44 

40 

39 

38 

38 

38 

39 

40 

55 

46 

46 

36 

39 

43 

33 

3  1 

40 

37 

36 

32 

36 

45 

43 

38 

38 

0 

MAX 

61 

68 

62 

50 

55 

54 

64 

63 

64 

62 

61 

50 

46 

52 

48 

54 

49 

52 

58 

49 

43 

48 

55 

52 

48 

43 

52 

57 

55 

54 

5 

MIN 

29 

27 

28 

30 

40 

34 

3  4 

3  0 

29 

30 

28 

32 

34 

38 

4  1 

46 

45 

36 

39 

45 

47 

32 

30 

35 

33 

40 

34 

40 

41 

30 

30 

35 

1 

MAX 

58 

63 

63 

51 

44 

49 

58 

70 

71 

66 

67 

63 

57 

51 

49 

39 

40 

43 

41 

40 

38 

45 

55 

45 

43 

43 

44 

52 

57 

51 

4 

4  0 

40 

37 

39 

39 

36 

35 

31 

30 

36 

25 

3 1 

33 

29 

36 

39 

28 

3* 

I 

MAX 

80 

82 

82 

70 

58 

69 

78 

85 

86 

83 

82 

77 

72 

65 

62 

58 

67 

72 

66 

65 

70 

73 

74 

71 

69 

71 

74 

75 

77 

72 

3 

MIN 

49 

45 

49 

36 

5  3 

50 

53 

55 

54 

46 

44 

48 

54 

45 

37 

41 

47 

49 

40 

41 

42 

49 

45 

0 

MAX 

54 

53 

48 

40 

46 

46 

53 

49 

49 

48 

46 

46 

50 

48 

36 

36 

46 

48 

43 

35 

34 

43 

45 

44 

40 

48 

46 

45 

0 

MIN 

13 

12 

17 

13 

24 

20 

26 

16 

18 

14 

14 

15 

20 

29 

33 

34 

30 

27 

25 

36 

27 

18 

6 

14 

18 

29 

23 

31 

30 

14 

21 

5 

MAX 

54 

49 

52 

48 

35 

41 

48 

46 

52 

60 

58 

56 

50 

45 

40 

41 

49 

52 

49 

49 

43 

35 

50 

54 

52 

52 

52 

46 

47 

48 

0 

MIN 

36 

32 

35 

2  0 

34 

36 

38 

43 

39 

40 

38 

36 

32 

35 

28 

26 

28 

35 

36 

3  0 

24 

28 

29 

32 

33 

39 

36 

35 

30 

33 

3 

MAX 

43 

49 

45 

49 

51 

36 

43 

44 

42 

45 

45 

44 

43 

46 

36 

29 

36 

39 

34 

30 

35 

40 

39 

37 

39 

40 

40 

37 

40 

9 

28 

32 

36 

27 

7 

1  0 

17 

19 

25 

19 

27 

27 

18 

1 7 

22 

5 

MAX 

60 

62 

61 

54 

48 

51 

54 

66 

67 

69 

67 

64 

65 

52 

48 

42 

46 

54 

55 

44 

53 

50 

57 

52 

55 

49 

52 

59 

54 

55 

7 

MtN 

25 

4  0 

4 1 

47 

36 

30 

34 

29 

34 

40 

45 

38 

36 

30 

27 

28 

3  2 

2  9 

26 

27 

26 

28 

28 

32 

26 

41 

32 

9 

MAX 

64 

61 

68 

70 

65 

56 

50 

54 

52 

50 

47 

56 

62 

47 

70 

51 

54 

57 

60 

50 

47 

52 

48 

48 

46 

55 

48 

47 

69 

56 

1 

MIN 

37 

31 

28 

32 

46 

62 

47 

43 

36 

37 

37 

40 

36 

32 

31 

33 

39 

34 

38 

41 

36 

38 

0 

MAX 

73 

76 

78 

63 

69 

77 

74 

84 

88 

82 

78 

75 

72 

69 

57 

70 

72 

74 

74 

71 

67 

75 

74 

80 

73 

72 

71 

73 

73 

77 

73 

5 

MIN 

35 

38 

39 

47 

40 

36 

46 

46 

41 

39 

40 

38 

39 

51 

48 

47 

46 

43 

39 

37 

41 

43 

37 

36 

37 

40 

36 

36 

37 

39 

40 

4 

MAX 

61 

62 

70 

72 

70 

56 

56 

52 

54 

60 

58 

57 

60 

61 

56 

54 

57 

59 

58 

56 

53 

53 

55 

50 

53 

54 

56 

65 

58 

6 

37 

47 

51 

40 

4  0 

34 

34 

35 

44 

40 

40 

30 

38 

40 

42 

34 

35 

37 

36 

9 

MAX 

59 

60 

58 

53 

50 

56 

57 

62 

65 

59 

59 

58 

62 

60 

57 

48 

52 

54 

50 

44 

49 

52 

50 

46 

46 

53 

55 

53 

58 

54 

8 

33 

46 

42 

33 

35 

37 

30 

26 

30 

33 

33 

31 

37 

38 

31 

34 

36 

I 

MAX 

76 

79 

eo 

78 

65 

68 

75 

65 

86 

83 

80 

79 

72 

71 

67 

64 

68 

70 

66 

66 

68 

70 

77 

72 

69 

65 

70 

71 

76 

72. 

5 

MIN 

39 

49 

50 

40 

41 

4  3 

46 

45 

46 

45 

50 

5  3 

61 

52 

42 

42 

50 

42 

46 

52 

49 

40 

40 

44 

43 

42 

40 

46 

45 

4 

MAX 

60 

58 

63 

57 

45 

53 

53 

47 

45 

44 

41 

41 

40 

41 

40 

62 

58 

57 

56 

50 

52 

52 

52 

49 

56 

48 

52 

51 

52 

51 

5 

39 

41 

46 

48 

35 

38 

38 

36 

3  1 

32 

35 

36 

33 

36 

38 

50 

37 

37i 

1 

MAX 

61 

67 

60 

50 

56 

57 

53 

48 

46 

45 

42 

41 

42 

42 

61 

58 

61 

60 

57 

53 

55 

58 

54 

58 

53 

54 

53 

56 

56 

54< 

2 

40 

38 

36 

38 

40 

52 

44 

45 

42 

41 

43 

35 

3  1 

40 

39 

38 

34 

37 

45 

45 

35 

38. 

7 

MAX 

55 

57 

59 

60 

50 

59 

60 

62 

64 

68 

64 

62 

62 

60 

50 

60 

64 

63 

56 

58 

60 

62 

56 

57 

58 

59 

56 

53 

57 

59 

58. 

7 

32 

36 

36 

47 

4  0 

3  3 

33 

30 

38 

3  1 

28 

30 

30 

31 

32 

30 

29 

3  3 

32. 

1 

MAX 

49 

50 

46 

50 

50 

35 

39 

42 

47 

49 

49 

49 

51 

50 

40 

39 

35 

32 

36 

41 

33 

24 

31 

38 

39 

40 

43 

33 

41 . 

6 

18 

27 

29 

32 

28 

13 

23 

1 5 

1 7 

28 

16. 

6 

MAX 

53 

47 

48 

45 

45 

48 

55 

50 

47 

53 

53 

49 

53 

41 

47 

47 

41 

39 

45 

44 

41 

36 

39 

38 

41 

44 

36 

42 

39 

36 

37 

44. 

5 

MIN 

20 

15 

15 

21 

31 

26 

34 

18 

16 

14 

17 

18 

21 

28 

32 

35 

28 

29 

27 

30 

24 

22 

18 

25 

31 

27 

22 

30 

21 

13 

12 

23. 

2 

MAX 

63 

60 

64 

64 

52 

58 

51 

61 

71 

74 

64 

65 

55 

56 

56 

54 

57 

52 

53 

49 

48 

52 

46 

40 

57 

52 

45 

42 

52 

55 

55 

7 

MIN 

37 

39 

40 

39 

39 

42 

44 

48 

44 

38 

41 

36 

37 

39 

43 

45 

44 

39 

40 

41 

44 

37 

34 

34 

38 

37 

36 

35 

39 

39 

39. 

6 

JANTA  CLARA  UNIVERSITY 

iANTA  CRUZ 

;ANTA  MARIA 

;ANTA   MARIA   WB  AP 

iANTA  MONICA  PIER 

iANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

SIERRA  MADRE  1  N 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS 

SONOMA 

50NORA 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  2 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANVILLE  AP 
TABLE  MTN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 
(truck EE  RS 
TULELAKE 
TURNTABLE  CREEK 


See- Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  391  - 


I 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA  1 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

— 76 

84 

64 

66 

— ^ 

84 

 87 

79 

78 

— ^ 

69 

— 66 — 

65 

66 

69 

68 

71. 

9 

MIN 

3e 

44 

45 

42 

46 

39 

38 

47 

55 

42 

4C 

40 

38 

43 

56 

52 

52 

42 

40 

38 

42 

46 

40 

38 

38 

40 

38 

41 

It 

40 

11 

42 

* 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

62 

71 

66 

61 

63 

76 

70 

72 

77 

76 

70 

68 

65 

60 

62 

62 

68 

66 

68 

66 

65 

7  Q 

63 

60 

68 

69 

62 

62 

67 

66 

66 

66. 

7 

MIN 

37 

38 

43 

41 

42 

39 

41 

39 

43 

38 

39 

35 

35 

36 

48 

46 

48 

35 

40 

33 

35 

39 

34 

36 

36 

33 

37 

36 

33 

36 

36 

38 

3 

TWIN  LAKES 

MAX 

45 

45 

57 

50 

34 

41 

56 

57 

64 

6C 

55 

56 

48 

49 

4  0 

37 

28 

26 

35 

36 

33 

31 

39 

49 

45 

41 

43 

8 

MIN 

16 

18 

21 

23 

23 

11 

19 

23 

28 

26 

22 

22 

25 

24 

31 

28 

22 

17 

11 

16 

24 

-  5 

0 

8 

16 

25 

13 

28 

24 

*! 

15 

18 

8 

UKIAH 

MAX 

67 

57 

63 

52 

61 

61 

67 

71 

68 

64 

66 

65 

56 

5 1 

51 

60 

52 

56 

5 1 

56 

54 

50 

57 

2 

MIN 

30 

30 

29 

30 

43 

34 

31 

32 

32 

28 

32 

32 

33 

38 

46 

49 

47 

41 

43 

50 

45 

34 

30 

43 

41 

39 

36 

35 

47 

31 

31 

36 

° 

UCLA 

MAX 

76 

7fi 

79 

70 

60 

64 

70 

86 

86 

81 

82 

78 

61 

60 

66 

59 

65 

70 

5 

MIN 

55 

53 

56 

60 

47 

46 

51 

54 

64 

65 

60 

57 

49 

51 

47 

56 

51 

49 

45 

50 

46 

48 

49 

47 

54 

53 

51 

51 

53 

65 

60 

52 

7 

UPLAND 

MAX 

70 

76 

78 

69 

61 

63 

72 

79 

76 

80 

75 

71 

71 

65 

60 

59 

59 

55 

62 

68 

66 

67 

64 

65 

72 

68 

56 

68 

66 

70 

70 

67 

9 

MIN 

54 

47 

48 

44 

43 

41 

44 

44 

52 

58 

58 

54 

49 

54 

53 

55 

49 

43 

41 

47 

49 

44 

56 

43 

51 

51 

47 

47 

49 

51 

46 

48 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

60 

65 

55 

59 

60 

65 

64 

65 

63 

56 

57 

51 

5  0 

5  1 

51 

53 

MIN 

20 

21 

21 

38 

27 

25 

23 

23 

26 

24 

33 

40 

41 

39 

41 

30 

26 

VACAVILLE 

MAX 

56 

7C 

62 

48 

56 

60 

49 

46 

44 

45 

42 

40 

41 

45 

51 

57 

57 

5  8 

58 

55 

56 

50 

53 

0 

MIN 

30 

29 

34 

33 

41 

32 

34 

41 

40 

30 

35 

35 

35 

36 

40 

48 

46 

40 

41 

45 

45 

30 

29 

34 

35 

40 

11 

4C 

44 

35 

34 

36 

VALVERMO  RS 

MAX 

56 

62 

60 

59 

55 

55 

61 

64 

67 

65 

63 

62 

62 

50 

54 

56 

57 

55 

54 

60 

63 

56 

54 

55 

62 

62 

54 

61 

62 

55 

6 

MIN 

20 

28 

24 

30 

32 

28 

27 

35 

35 

32 

32 

29 

32 

31 

37 

43 

40 

28 

26 

29 

32 

28 

21 

23 

28 

32 

26 

30 

31 

28 

30 

29 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

93 

60 

64 

64 

53 

53 

59 

64 

67 

73 

68 

67 

68 

64 

55 

58 

60 

6  0 

55 

58 

61 

68 

55 

54 

59 

59 

64 

56 

63 

64 

59 

60 

9 

MIN 

22 

25 

23 

30 

35 

30 

26 

30 

34 

31 

30 

27 

30 

31 

38 

41 

41 

37 

30 

30 

32 

37 

26 

25 

27 

28 

28 

28 

32 

30 

26 

' 

VISALIA 

MAX 

67 

63 

64 

69 

62 

60 

54 

47 

45 

45 

44 

42 

44 

49 

50 

64 

75 

65 

60 

58 

58 

57 

55 

55 

53 

53 

46 

54 

52 

55 

50 

55 

3 

MIN 

34 

34 

32 

38 

40 

39 

44 

43 

40 

38 

39 

37 

38 

39 

39 

49 

43 

47 

35 

37 

37 

38 

34 

38 

31 

36 

42 

42 

36 

41 

39 

VISTA 

MAX 

75 

77 

6  5 

67 

63 

69 

72 

89 

89 

7g 

8  2 

79 

75 

70 

69 

67 

64 

64 

67 

70 

66 

69 

68 

67 

77 

72 

69 

68 

70 

75 

74 

5 

MIN 

58 

54 

42 

45 

46 

42 

48 

46 

49 

49 

53 

45 

46 

45 

54 

56 

51 

42 

41 

38 

39 

43 

39 

50 

39 

39 

50 

50 

56 

56 

45 

47 

VOLTA  PH 

MAX 

65 

67 

6  5 

63 

54 

51 

63 

74 

73 

70 

66 

66 

60 

61 

53 

53 

52 

49 

45 

46 

49 

47 

45 

41 

5" 

49 

47 

50 

56 

I 

MIN 

34 

34 

34 

35 

38 

37 

41 

39 

44 

39 

38 

40 

36 

38 

44 

44 

44 

34 

39 

44 

35 

29 

29 

34 

37 

38 

33 

37 

3E 

32 

33 

37 

WALNUT  CREEK 

MAX 

63 

5^ 

65 

60 

57 

64 

6  0 

55 

52 

50 

49 

43 

43 

45 

47 

58 

60 

50 

57 

60 

56 

57 

52 

60 

59 

57 

57 

57 

59 

48 

54 

55 

3 

MIN 

29 

30 

29 

31 

36 

36 

35 

43 

37 

39 

36 

36 

38 

37 

30 

42 

50 

42 

38 

43 

48 

32 

29 

33 

40 

42 

34 

38 

43 

43 

36 

WALNUT  GROVE 

MAX 

61 

62 

62 

61 

54 

59 

62 

60 

60 

42 

53 

42 

41 

4^ 

58 

59 

60 

57 

59 

60 

59 

55 

57 

57 

52 

54 

49 

51 

52 

55 

59 

55 

31 

33 

31 

31 

42 

34 

35 

37 

39 

37 

36 

36 

37 

37 

40 

52 

46 

44 

40 

40 

45 

32 

31 

45 

37 

38 

32 

40 

40 

43 

40 

36 

:! 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

65 

68 

67 

60 

54 

61 

66 

74 

71 

73 

71 

70 

66 

65 

60 

57 

55 

51 

61 

67 

64 

59 

62 

62 

66 

65 

62 

65 

6" 

64 

■2 

MIN 

30 

31 

43 

37 

41 

31 

27 

44 

42 

34 

35 

34 

30 

34 

45 

49 

44 

34 

30 

29 

30 

33 

34 

28 

28 

27 

27 

28 

28 

28 

tl 

" 

WASCO 

MAX 

67 

62 

61 

65 

63 

58 

52 

50 

50 

46 

43 

42 

44 

44 

48 

67 

72 

65 

58 

56 

57 

59 

54 

54 

52 

5  0 

45 

5] 

54 

61 

.9 

MIN 

29 

30 

29 

35 

38 

45 

42 

44 

42 

40 

38 

37 

37 

38 

39 

47 

45 

44 

36 

34 

35 

39 

31 

31 

30 

30 

30 

35 

3; 

44 

33 

It 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

74 

65 

7  0 

76 

5G 

58 

6  0 

65 

66 

69 

67 

64 

67 

62 

55 

65 

60 

60 

60 

61 

63 

55 

57 

5& 

61 

63 

60 

58 

62 

■  6 

MIN 

32 

34 

34 

38 

41 

39 

40 

41 

41 

38 

35 

35 

38 

41 

44 

51 

47 

45 

36 

38 

39 

35 

32 

34 

37 

41 

36 

37 

3? 

42 

36 

38 

* 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

5  Q 

45 

52 

4  3 

43 

55 

41 

43 

43 

3c 

4E 

47 

46 

51 

45 

45 

44 

47 

47 

40 

36 

37 

43 

41 

45 

.6 

MIN 

21 

25 

24 

25 

27 

31 

36 

39 

32 

30 

29 

31 

32 

32 

41 

43 

37 

34 

34 

36 

39 

28 

32 

32 

32 

36 

29 

31 

37 

30 

26 

32 

WEED  1  S 

MAX 

45 

4^ 

44 

53 

50 

49 

47 

54 

39 

33 

40 

45 

47 

52 

54 

54 

47 

41 

40 

43 

43 

43 

3  4 

35 

41 

47 

42 

38 

46 

45 

39 

5 

MIN 

22 

19 

18 

18 

30 

26 

36 

25 

17 

15 

11 

20 

20 

34 

35 

38 

34 

28 

28 

30 

37 

22 

22 

29 

28 

30 

25 

30 

31 

22 

16 

25 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

40 

39 

37 

46 

36 

26 

3  5 

42 

50 

47 

51 

50 

47 

40 

41 

28 

30 

25 

29 

33 

34 

28 

22 

25 

34 

35 

35 

31 

36 

.2 

MIN 

9 

11 

9 

15 

13 

4 

13 

12 

16 

16 

16 

11 

17 

IS 

18 

24 

9 

5 

15 

10 

16 

6 

-  2 

3 

5 

14 

13 

23 

26 

10 

'1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

30 

28 

30 

43 

25 

18 

2  5 

3  0 

34 

40 

41 

35 

34 

31 

3  1 

29 

22 

18 

16 

22 

24 

15 

14 

17 

23 

34 

27 

25 

24 

20 

22 

26 

.7 

MIN 

13 

15 

18 

17 

7 

3 

12 

21 

23 

26 

22 

19 

20 

17 

17 

18 

0 

5 

9 

12 

5 

2 

12 

16 

15 

18 

16 

12 

12 

WILLIAMS 

MAX 

64 

62 

68 

63 

47 

54 

5  5 

57 

49 

58 

48 

43 

40 

41 

53 

56 

63 

58 

58 

56 

56 

58 

54 

4E 

54 

54 

48 

53 

•  9 

MIN 

30 

31 

29 

31 

37 

35 

31 

36 

39 

36 

38 

37 

36 

36 

40 

50 

47 

43 

41 

42 

41 

38 

30 

34 

34 

36 

37 

3! 

3( 

34 

32 

36 

WILLOWS 

MAX 

66 

63 

68 

64 

47 

57 

5  5 

66 

49 

45 

5 1 

42 

41 

42 

50 

55 

62 

58 

58 

53 

56 

59 

59 

44 

50 

49 

57 

48 

46 

51 

58 

53 

.8 

MIN 

29 

33 

29 

29 

34 

34 

34 

42 

38 

37 

37 

37 

37 

38 

41 

45 

47 

38 

40 

44 

46 

28 

29 

32 

36 

40 

35 

39 

40 

32 

30 

36 

WINTERS 

MAX 

66 

63 

72 

66 

50 

57 

62 

51 

50 

45 

48 

44 

42 

43 

46 

58 

60 

60 

64 

58 

58 

55 

56 

54 

57 

57 

57 

53 

50 

54 

56 

55 

.3 

MIN 

30 

33 

30 

34 

38 

38 

34 

37 

40 

39 

37 

36 

36 

37 

40 

39 

47 

42 

42 

45 

45 

34 

31 

36 

36 

41 

36 

40 

43 

38 

34 

WOODFORDS 

MAX 

56 

47 

46 

45 

47 

48 

5  3 

52 

51 

50 

54 

59 

52 

46 

47 

41 

37 

49 

52 

44 

36 

44 

50 

4< 

49 

52 

5] 

49 

43 

35 

47 

.9 

MIN 

29 

28 

23 

22 

29 

22 

31 

31 

31 

28 

32 

33 

36 

31 

34 

30 

28 

26 

29 

32 

14 

15 

26 

27 

34 

24 

38 

37 

22 

22 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

65 

63 

68 

6  3 

48 

59 

61 

5  2 

47 

44 

44 

41 

39 

40 

45 

57 

56 

58 

58 

56 

56 

54 

52 

50 

59 

54 

53 

50 

49 

51 

5  6 

53 

•  2 

MIN 

28 

33 

28 

30 

37 

34 

34 

36 

40 

3" 

37 

37 

36 

37 

40 

45 

47 

44 

41 

46 

47 

32 

29 

35 

36 

38 

35 

38 

43 

39 

32 

37 

.2 

YORBA  LINDA 

MAX 

81 

78 

82 

70 

61 

70 

78 

87 

84 

82 

83 

82 

79 

65 

65 

66 

65 

64 

70 

73 

66 

65 

7  0 

72 

78 

70 

69 

70 

73 

74 

76 

73 

.2 

MIN 

41 

41 

47 

55 

48 

40 

41 

47 

57 

46 

45 

46 

43 

44 

53 

45 

42 

41 

42 

46 

40 

40 

41 

42 

40 

40 

41 

41 

48 

44 

.7 

YOSEMITE  NP 

MAX 

52 

52 

54 

53 

48 

48 

49 

53 

55 

41 

52 

50 

51 

49 

49 

48 

45 

42 

41 

40 

41 

37 

39 

42 

42 

45 

43 

47 

48 

44 

45 

46 

.6 

MIN 

25 

25 

26 

26 

32 

28 

27 

34 

33 

35 

28 

27 

27 

30 

41 

42 

33 

32 

27 

30 

29 

29 

26 

27 

27 

25 

25 

28 

29 

27 

26 

29 

•  2 

YREKA 

MAX 

47 

51 

46 

45 

52 

51 

55 

55 

40 

41 

34 

32 

33 

45 

47 

48 

52 

49 

43 

56 

53 

44 

40 

40 

41 

47 

42 

47 

47 

44 

40 

45 

•  4 

MIN 

20 

23 

20 

21 

26 

30 

35 

30 

32 

28 

26 

26 

26 

30 

35 

36 

30 

32 

32 

36 

36 

22 

24 

23 

30 

30 

29 

30 

29 

27 

21 

28 

•  2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  392  - 


.i  k 


Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEHBEB  1957 


Day  oi  month 


DtaQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PiniPING  PLANT  3 

EVAP 

.08 

.02 

.04 

.04 

,00 

.00 

.00 

.02 

.02 

.01 

.02 

.00 

.01 

.00 

.01 

.02 

.03 

.09 

.06 

.05 

.03 

.14 

.06 

.03 

.04 

.02 

.03 

.03 

.05 

.00 

.07 

1.02 

WIND 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.32 

.24 

.15 

.15 

.13 

.15 

.11 

.00 

.15 

.15 

.02 

.10 

* 

.10 

* 

« 

.17 

.10 

.10 

.09 

.07 

.10 

.15 

.08 

* 

.11 

.06 

.03 

.01 

.00 

.08 

2.92 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.06 

.05 

.12 

.09 

.02 

.05 

.08 

.09 

.11 

.07 

.10 

.06 

.06 

.04 

.07 

.04 

.08 

.17 

.02 

.04 

.04 

.08 

.05 

.08 

.05 

.10 

.10 

.06 

.10 

.09 

.10 

2.27 

WIND 

1 

3 

12 

3 

101 

69 

9 

29 

9 

2 

5 

1 

2 

4 

22 

27 

98 

60 

161 

7 

26 

100 

8 

37 

3 

47 

78 

28 

54 

36 

63 

1105 

MAX 

46 

50 

50 

48 

50 

54 

53 

55 

56 

56 

55 

53 

52 

50 

44 

54 

55 

52 

50 

51 

51 

52 

49 

48 

53 

52 

52 

53.3 

MIN 

31 

30 

30 

33 

39 

36 

33 

35 

35 

34 

33 

32 

32 

31 

40 

43 

42 

35 

33 

33 

33 

37 

30 

32 

33 

31 

33 

34 

37 

33 

35 

34.1 

BEAUUONT  PUUPING  PLANT 

EVAP 

.21 

.15 

.16 

.19 

* 

• 

* 

* 

• 

.55 

.12 

.15 

.05 

.10 

.11 

- 

- 

.08 

.05 

.06 

.12 

.03 

.02 

.15 

.02 

.11 

.08 

.03 

.06 

.14 

.12 

B 

3.06 

WIND 

78 

29 

48 

43 

28 

28 

2 

30 

45 

29 

21 

25 

25 

22 

13 

25 

19 

21 

34 

19 

22 

20 

20 

20 

20 

26 

25 

19 

20 

13 

37 

826 

BERRTESSA  LAKE 

EVAP 

.05 

.01 

.04 

* 

♦ 

.05 

.00 

.02 

.04 

.04 

.01 

* 

♦ 

* 

.05 

.03 

.09 

* 

* 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.08 

.01 

.00 

.01 

.04 

.02 

.70 

WIND 

" 

" 

" 

" 

56 

2 

12 

34 

30 

16 

21 

44 

26 

25 

11 

125 

69 

93 

52 

33 

108 

20 

34 

21 

17 

33 

22 

23 

35 

16 

30 

B 

1157 

BURLINGAME 

EVAP 

.05 

.03 

.05 

.03 

.00 

.06 

.02 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

* 

.03 

* 

* 

.07 

.08 

.04 

.00 

.01 

.05 

.01 

.03 

.06 

.05 

.04 

.03 

* 

.07 

.04 

1.04 

WIND 

25 

33 

35 

38 

101 

66 

28 

35 

45 

40 

30 

29 

30 

33 

44 

121 

63 

121 

31 

22 

67 

45 

36 

23 

29 

79 

61 

19 

24 

76 

28 

1457 

MAX 

58 

57 

56 

56 

57 

59 

60 

59 

58 

55 

54 

53 

53 

50 

56 

62 

62 

57 

57 

57 

57 

57 

52 

58 

58 

58 

56 

56 

56 

58 

58 

56.8 

MIN 

39 

37 

38 

39 

46 

42 

47 

42 

39 

39 

40 

39 

39 

44 

44 

54 

50 

48 

42 

50 

52 

38 

35 

45 

42 

46 

40 

43 

51 

45 

46 

43.3 

CACuuJlA  DAIf 

EVAP 

.16 

.15 

.16 

.20 

.17 

.06 

.06 

.10 

.12 

.13 

.11 

.12 

.15 

.08 

.16 

.  03 

.  06 

.07 

.  05 

.09 

.04 

.05 

.10 

.  06 

.10 

.  07 

.10 

.05 

.  07 

.11 

.  06 

3.04 

WIND 

43 

46 

49 

SO 

69 

52 

37 

48 

51 

48 

38 

50 

53 

31 

160 

101 

70 

58 

74 

48 

38 

62 

38 

41 

54 

'34 

67 

33 

49 

52 

43 

1687 

CAKP  PARDEE 

EVAP 

.06 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

.01 

.01 

.00 

.01 

.00 

.01 

.01 

.03 

.00 

.03 

.01 

.03 

.03 

.00 

.00 

.02 

.03 

.02 

.00 

.03 

.51 

WIND 

17 

9 

16 

13 

36 

18 

17 

22 

19 

20 

25 

20 

22 

29 

39 

49 

38 

38 

18 

17 

18 

28 

30 

18 

22 

24 

19 

18 

24 

26 

20 

729 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

* 

.07 

.05 

.04 

.01 

.01 

* 

.04 

.01 

.01 

.00 

.00 

- 

- 

- 

- 

.02 

.07 

.03 

.05 

* 

* 

.11 

.00 

.00 

.01 

.01 

.03 

* 

.01 

.01 

B 

.68 

WIND 

* 

19 

9 

6 

21 

7 

• 

31 

17 

11 

7 

1 

15 

* 

* 

157 

146 

90 

72 

90 

♦ 

* 

202 

* 

35 

49 

18 

20 

14 

17 

1054 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.21 

.10 

.12 

.19 

.04 

.13 

« 

* 

.27 

.15 

.11 

.14 

.08 

* 

.07 

.10 

.07 

.10 

.10 

.08 

* 

.24 

.05 

.21 

.09 

* 

* 

.24 

.10 

2.99 

WIND 

54 

38 

46 

45 

68 

101 

* 

* 

110 

29 

36 

47 

40 

• 

65 

129 

73 

55 

55 

47 

* 

141 

34 

* 

89 

57 

* 

* 

149 

41 

1549 

MAX 

68 

66 

67 

67 

58 

66 

- 

- 

71 

72 

70 

70 

69 

- 

61 

68 

68 

68 

63 

66 

- 

- 

66 

62 

- 

66 

66 

- 

- 

68 

65 

66.6 

UIN 

40 

40 

40 

42 

47 

49 

47 

48 

46 

45 

45 

45 

58 

58 

48 

48 

45 

- 

- 

45 

48 

- 

41 

43 

- 

- 

44 

45 

46.0 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.08 

.05 

.11 

.07 

.00 

.04 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

- 

.03 

.05 

.06 

.04 

.01 

.01 

.05 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.00 

.03 

.04 

B 

.98 

WIND 

30 

19 

45 

25 

65 

6 

4 

11 

17 

23 

11 

9 

11 

23 

35 

88 

86 

119 

21 

52 

68 

47 

41 

52 

12 

39 

23 

24 

57 

36 

26 

1125 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

/.1 9 

.06 

.11 

.00 

.04 

« 

« 

.11 

.05 

.05 

.03 

.04 

- 

- 

- 

.03 

.11 

.08 

.01 

« 

* 

.11 

.02 

• 

.08 

.07 

* 

* 

.03 

.06 

B 

1 . 42 

WIND 

* 

gai5 

48 

90 

110 

33 

* 

* 

402 

203 

117 

134 

178 

* 

351 

103 

167 

81 

40 

* 

226 

36 

* 

85 

51 

* 

* 

157 

106 

2833 

MAX 

- 

58 

58 

57 

55 

58 

- 

62 

52 

50 

SO 

46 

- 

- 

53 

58 

56 

57 

58 

- 

- 

57 

52 

- 

58 

59 

- 

- 

53 

58 

- 

MIN 

- 

33 

33 

36 

37 

37 

~ 

39 

38 

37 

38 

37 

~ 

- 

38 

46 

45 

42 

45 

33 

46 

- 

43 

37 

- 

- 

38 

43 

FOLSQU  DAK 

EVAP 

.08 

.08 

.07 

.08 

.00 

.02 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.06 

.04 

.12 

.00 

.06 

.03 

.02 

.00 

.02 

.02 

.00 

.00 

.03 

.77 

WIND 

48 

54 

53 

49 

42 

61 

30 

32 

28 

27 

27 

27 

22 

28 

40 

85 

91 

117 

31 

26 

86 

37 

44 

27 

25 

47 

35 

29 

26 

26 

37 

1339 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.14 

.05 

.09 

.11 

.09 

.01 

.06 

.00 

.02 

.01 

.00 

.02 

.01 

.02 

.06 

.01 

.06 

.10 

.07 

.03 

.05 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.05 

1.30 

WIND 

69 

24 

61 

41 

103 

48 

24 

28 

19 

25 

25 

31 

24 

51 

75 

156 

77 

88 

53 

55 

54 

44 

37 

18 

20 

24 

33 

15 

22 

25 

20 

1389 

MAX 

60 

58 

57 

60 

55 

55 

53 

48 

46 

49 

46 

44 

45 

49 

47 

55 

63 

62 

58 

55 

57 

49 

55 

53 

48 

54 

46 

51 

41 

55 

53 

52 . 5 

UIN 

37 

36 

36 

35 

41 

36 

36 

43 

42 

42 

41 

39 

39 

40 

41 

46 

47 

46 

36 

45 

40 

39 

43 

37 

34 

33 

42 

42 

39 

39 

42 

39.8 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.08 

.04 

.08 

.00 

.13 

.03 

.05 

.04 

.04 

.05 

.03 

.03 

.02 

.02 

.23 

.04 

.03 

.18 

.01 

.01 

.03 

.02 

.07 

.02 

.05 

.11 

.05 

.04 

.02 

.04 

.06 

1.65 

WIND 

35 

32 

65 

32 

126 

38 

30 

133 

165 

167 

71 

97 

106 

103 

130 

140 

80 

140 

55 

74 

94 

55 

46 

37 

48 

117 

56 

46 

72 

78 

115 

2583 

MAX 

58 

57 

56 

57 

58 

59 

58 

53 

52 

49 

49 

49 

45 

46 

48 

59 

58 

57 

56 

57 

56 

55 

53 

SS 

57 

57 

56 

53 

53 

57 

56 

54.5 

MIN 

33 

33 

33 

37 

43 

40 

44 

46 

42 

40 

41 

39 

40 

40 

42 

46 

47 

45 

42 

50 

50 

33 

32 

43 

46 

45 

37 

45 

47 

43 

43 

41.5 

JDICE  ISLAND 

EVAP 

« 

* 

• 

.15 

* 

* 

« 

♦ 

* 

• 

• 

* 

• 

.20 

t 

.09 

• 

• 

.08 

* 

* 

.07 

* 

* 

* 

.11 

.70 

WIND 

* 

« 

* 

280 

* 

« 

* 

* 

• 

* 

• 

830 

« 

* 

* 

* 

* 

315 

* 

* 

* 

105 

* 

* 

50 

* 

* 

* 

420 

2000 

MAX 

69 

64 

60 

61 

63 

60 

MIN 

- 

- 

- 

38 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

41 

- 

- 

- 

- 

- 

47 

I 

- 

- 

38 

- 

- 

40 

- 

- 

45 

- 

ISTTLEUAN  CITT  1  SSV 

EVAP 

.14 

.  06 

.14 

.13 

.06 

.10 

.  03 

.  01 

.03 

.  00 

.  03 

.02 

.  02 

.00 

• 

.21 

.04 

.09 

.06 

.06 

.06 

.10 

.07 

.05 

.00 

.05 

.03 

,03 

.02 

.03 

1.69 

WIND 

44 

36 

37 

42 

121 

74 

42 

24 

47 

48 

42 

42 

27 

49 

51 

99 

137 

89 

58 

46 

38 

41 

57 

30 

38 

39 

35 

B 

1645 

LAKESBORE 

EVAP 

.02 

.05 

.02 

.02 

.00 

.01 

.04 

.03 

.07 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.02 

.00 

.02 

.03 

.02 

.01 

.00 

.01 

.02 

.03 

B 

.68 

WIND 

12 

17 

12 

3 

5 

5 

5 

21 

32 

3 

7 

3 

18 

2 

9 

26 

52 

28 

32 

37 

72 

3 

10 

0 

14 

11 

1 

1 

12 

7 

22 

482 

LODI 

EVAP 

.04 

.05 

.04 

.04 

.02 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.00 

.01 

.00 

.02 

.01 

.02 

.05 

.12 

.07 

.03 

.05 

.03 

.05 

.02 

.04 

.02 

.00 

.03 

♦ 

.02 

.00 

.  79 

WIND 

4 

26 

16 

15 

73 

20 

18 

29 

29 

19 

17 

36 

23 

36 

78 

158 

98 

116 

34 

50 

98 

56 

19 

37 

26 

68 

28 

63 

30 

33 

33 

1386 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.04 

.10 

.06 

.04 

.00 

* 

* 

* 

.03 

* 

.03 

* 

* 

* 

.06 

.03 

.05 

.16 

.06 

.06 

.04 

« 

.06 

• 

.08 

.08 

.09 

.06 

WIND 

19 

82 

32 

25 

142 

18 

52 

93 

75 

51 

59 

78 

57 

65 

146 

200 

177 

197 

95 

91 

174 

436 

48 

78 

299 

227 

178 

196 

133 

79 

62 

3664 

MAX 

54 

57 

56 

52 

56 

56 

56 

49 

46 

44 

44 

41 

43 

42 

56 

56 

57 

56 

58 

56 

53 

50 

59 

62 

65 

62 

65 

62 

57 

64 

58 

54.6 

MIN 

37 

39 

36 

38 

41 

40 

42 

45 

41 

40 

39 

38 

42 

39 

40 

54 

44 

45 

40 

42 

45 

38 

35 

35 

37 

35 

35 

34 

34 

36 

40 

39.6 

HONTICELLO  DAU 

EVAP 

.02 

.04 

.08 

.04 

.00 

.02 

.01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.04 

.02 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.05 

.01 

.03 

.01 

.03 

.02 

.03 

.04 

.04 

.03 

.00 

.03 

.05 

.77 

WIND 

- 

- 

3 

6 

21 

5 

3 

21 

16 

12 

2 

4 

15 

3 

30 

37 

46 

58 

10 

22 

17 

26 

2 

4 

3 

16 

7 

5 

17 

8 

13 

B 

462 

UAX 

56 

57 

54 

52 

S3 

50 

48 

51 

54 

56 

54 

55 

54 

56 

55 

52 

50 

57 

58 

57 

52 

53 

55 

56 

54.2 

UIN 

_ 

- 

34 

34 

36 

40 

41 

42 

41 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

45 

48 

44 

44 

45 

SO 

32 

32 

33 

43 

45 

38 

41 

45 

41 

41 

40.4 

NACIUIENTO  DAU 

EVAP 

07 

20 

02 

06 

03 

04 

07 

08 

07 

.  06 

.  09 

.  00 

.03 

.03 

.  05 

.04 

.06 

.  05 

.02 

.04 

.  OS 

.05 

.05 

.02 

.01 

.05 

.04 

.  04 

.04 

1.57 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

06 

07 

00 

02 

06 

.  03 

.  05 

.  03 

.  03 

* 

.04 

.  08 

.  04 

.04 

.04 

* 

* 

.10 

,03 

* 

.04 

.04 

* 

* 

.14 

.04 

1.09 

WIND 

* 

^38 

36 

14 

72 

35 

* 

* 

232 

52 

'47 

'75 

81 

« 

* 

176 

69 

65 

26 

63 

« 

80 

25 

* 

51 

52 

* 

* 

82 

103 

1474 

OAKDALE  WOODWARD  DAU 

EVAP 

02 

05 

07 

.  03 

.  05 

.05 

.  03 

,  00 

.06 

.06 

.04 

.10 

* 

* 

* 

4 

* 

.02 

.02 

.17 

.77 

WIND 

29 

8 

97 

57 

196 

17 

66 

99 

48 

115 

2 

87 

55 

42 

113 

245 

205 

206 

37 

120 

174 

175 

106 

68 

S6 

80 

80 

115 

104 

38 

87 

2927 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

^.22 

08 

08 

03 

03 

18 

.  07 

.15 

.  09 

.07 

• 

.14 

.02 

.04 

.02 

« 

* 

.09 

,02 

* 

.07 

.00 

* 

* 

.01 

.03 

B 

1.48 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

.67 

« 

* 

• 

♦ 

* 

• 

« 

• 

* 

* 

.45 

* 

* 

.03 

1.15 

WIND 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

09 

10 

08 

.06 

.06 

.03 

.  01 

.  04 

.03 

.03 

,05 

.04 

.15 

,07 

.11 

.10 

.06 

.05 

.05 

.05 

.10 

2 .49 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.10 

.16 

.16 

.15 

.00 

.05 

.01 

.17 

.24 

.08 

.13 

.11 

.12 

.04 

.10 

.02 

.00 

.00 

.05 

.06 

.00 

.00 

.06 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.12 

.13 

2.16 

WIND 

SHASTA  DAU 

EVAP 

.06 

.07 

.17 

.10 

.01 

.04 

.02 

.06 

.05 

.08 

.04 

.04 

.03 

* 

.11 

.10 

.14 

.02 

.00 

- 

.10 

* 

* 

.07 

.06 

* 

» 

.08 

.03 

.12 

B 

1.65 

WIND 

58 

75 

109 

53 

62 

47 

25 

58 

36 

44 

38 

15 

8 

20 

36 

47 

80 

70 

27 

30 

40 

60 

60 

40 

49 

69 

42 

17 

57 

64 

111 

1547 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.02 

.02 

.02 

.02 

.00 

.03 

_ 

.02 

.01 

_ 

_ 

- 

_ 

.01 

.00 

.00 

.03 

.11 

.01 

.05 

,00 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

- 

.04 

B 

.68 

WIND 

5 

30 

15 

10 

35 

10 

10 

15 

15 

10 

15 

10 

10 

15 

50 

95 

45 

70 

30 

25 

35 

40 

20 

30 

5 

30 

15 

40 

20 

20 

10 

785 

42 

42 

55 

56 

58 

56 

55 

56 

56 

52 

51 

55 

53 

55 

54 

51 

50 

57 

56 

51.5 

UIN 

34 

43 

33 

33 

42 

38 

42 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

40 

41 

54 

46 

48 

39 

42 

45 

35 

33 

42 

43 

42 

37 

41 

47 

45 

42 

41.2 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.21 

.  12 

17 

03 

15 

.  00 

.  08 

.  05 

.  05 

.03 

.  05 

.  05 

.  04 

.  04 

WIND 

16 

27 

20 

19 

79 

28 

20 

56 

56 

32 

27 

55 

31 

30 

72 

104 

64 

116 

82 

38 

44 

62 

29 

45 

16 

63 

37 

70 

34 

35 

'23 

1430 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.03 

.18 

.16 

.09 

.02 

.02 

.06 

.06 

.15 

.10 

.06 

.07 

.02 

.01 

.03 

.16 

.04 

.02 

.00 

.07 

.04 

* 

« 

.06 

.05 

.09 

.01 

.17 

B 

1.96 

WIND 

73 

92 

134 

65 

68 

46 

31 

77 

70 

37 

47 

48 

24 

44 

41 

57 

121 

127 

71 

68 

145 

76 

62 

45 

* 

124 

56 

25 

70 

64 

164 

2172 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

* 

.10 

.05 

« 

.25 

* 

.05 

* 

.05 

* 

* 

.03 

.18 

« 

.09 

« 

.23 

« 

« 

.10 

* 

* 

.15 

B 

1.32 

WIND 

2 

24 

18 

10 

58 

12 

11 

7 

13 

20 

14 

6 

8 

26 

39 

105 

70 

106 

35 

29 

60 

44 

27 

41 

11 

56 

18 

36 

43 

27 

22 

998 

MAXIMUM  AND  MINIMUU  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREUES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

tee  ref«r«DC«  not**  lollowlnc  StklloB  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  California 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
7 

4.  0 

ii 

BI G  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

SN  ON  GND 

4.0 

1 

3 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

5 

17 

18 

15 

13 

18 

n 

17 

16 

i4 

14 

13 

12 

12 

12 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9 

19 

17 

15 

14 

is 

16 

16 

15 

14 

13 

13 

12 

11 

11 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

io 

9 

9 

8 

8 

1.0 

9 

1.0 

8 

- 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

DOYLE  5  SSE 

oriunr  nLiLi 

SN  ON  GND 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

Til  1      DTl/CD    UII  I  ^  IMTAITF 

r nLiLi  nivciH  nii'Lio  inmi^x- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

T 

T 

2 

T 

T 

2 

2 

T 

4 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

LI.  0 
11 

4. 0 

13 

13 

10 

B 

8 

8 

8 

7 

6 

5 

T 

5 

6  0 

ii 

3 . 0 
14 

13 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

- 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

13 

is 

17 

16 

15 

14 

12 

10 

10 

10 

9 

8 

9 

11 

14 

12 

12 

14 

14 

12 

12 

10 

8 

8 

7 

6 

6 

SN  ON  GND 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SN  ON  GND 

8 

6 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

2 

12 

11 

10 

10 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

JESS  VALLEY 

CMAUTC  Alt 

SN  ON  GND 

T 

1 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

I  A  W    r*  1  TV 

<2  Kr\  unr  All 
SN  ON  GND 

1 

1 

2 

G  MD  UTP  All 

SN  ON  GND 

1 

T 

1 

10 

22 

21 

17 

20 

21 

21 

21 

20 

18 

18 

17 

16 

16 

15 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

8 

9 

8 

8 

7 

io 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

S 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

2 

6 

4 

1 

1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

1.0 

3.1 

1.0 

3 

3 

0.5 

1.3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

5.0 

2 

2 

2 

2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
oP«  DPI  UriU 
WTR  EQUIV 

0.1 

2.0 

2.7 

0.4 
0.5 

T 

T 

0.5 

2.2 

T 

2 

0.2 

T 

3.0 

7.0 
0.6 

0.4 

2 

0.2 

2 

0.1 

MT  WI LSON  FC  338  B 

Q  Mn  Uft"  All 

SN  ON  GND 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o  1  i:,ntvn  L 1 1 1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

6 

1 

<;  T  f  DD  iVTIlC  DC 
kM  EiKtUl  V  i  LiLiCi  no 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

6 

6 

4 

4 

5 

4 

2 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

2 

T 

17 

^4 

36 

36 

35 

45 

45 

45 

44 

43 

43 

40 

39 

38 

37 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

tiNfMiinr  All 
SN  ON  GND 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SN  ON  GND 

3 

2 

1 

4 

15 

32 

29 

28 

30 

^32 

30 

29 

28 

27 

26 

2. 0 
24 

22 

22 

22 

SQUIRREL   INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

SN  ON  GND 

0.2 

SUSANV I LLE  AP 

oNU Wr  ALL 
SN  ON  GND 

2 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1 

T 
T 

9.0 

9 

20.0 
29 

T 
25 

23 

21 

7.0 
28 

26 

23 

21 

T 
20 

19 

16 

14 

13 

13 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

4.0 
14 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

5.0 
17 

8.0 

25 

8.5 
32 

17.0 
45 

43 

42 

3.0 
44 

2.0 
44 

43 

42 

42 

T 
41 

41 

1.0 
41 

0.5 
40 

39 

37 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.5 

6 

5.0 
10 

1.0 
11 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Day  of  moDtb 


btaaon 

g 

Q 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

9 

9 

1.0 
10 

0.3 
10 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

0.5 
7 

3.0 
10 

2.0 
12 

1 . 0 
13 

13 

12 

12 

1.0 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 
T 

L2.0 
8 

5 

2 

1.0 

2 

2 

1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

?  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

inset 

station 

Prevailing 

Percent  of 
trme  from 
prevailing 

Average 

Faatasl 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

SI 
II 

4:  OOA  PST 

o 
o 

o 

4:  OOP  PST 

iS 

o 
o 

o 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1  Average 

sky  cove, 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

5 

2.4 

++20 

NW 

16+ 

89 

77 

66 

84 

5 

3 

2 

1 

0 

0 

11 

7.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

47 

33 

1 

2 

0 

2 

0 

0 

5 

5.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

55 

0 

4 

3 

2 

1 

3 

13 

6.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

8 

2.7 

++23 

ESE 

15 

67 

50 

43 

64 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

7 

4.7 

EUREKA  WB  CITY 

6.8 

32 

SW 

16 

4 

5 

8 

3 

1 

0 

21 

38 

7.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

4. 1 

23 

NW 

21 

94 

85 

72 

91 

8 

0 

5 

1 

0 

0 

14 

40 

7.7 

LOS  AMGELES  WB  AIRPORT 

NE 

12 

6.3 

++32 

W 

5 

65 

47 

60 

72 

1 

0 

4 

0 

1 

0 

6 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.9 

34 

SE 

15 

59 

44 

47 

60 

1 

0 

3 

2 

0 

0 

6 

75 

4.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

73 

64 

5 

4 

3 

2 

3 

0 

17 

6.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

6.4 

++46 

WSW 

18 

86 

76 

68 

85 

4 

2 

5 

1 

1 

0 

13 

6.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SE 

16 

6.8 

38 

SE 

17 

88 

81 

69 

85 

8 

8 

5 

0 

1 

0 

22 

44 

7.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

15 

7.8 

31 

S 

18 

94 

87 

75 

89 

10 

3 

5 

1 

1 

0 

20 

36 

8.1 

SANDBERG  WB 

17.4 

++41 

SSW 

15 

48 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

6 

5.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

9 

4.7 

28 

SW 

5 

73 

52 

58 

77 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

80 

4.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SE 

9 

5.6 

35 

SW 

17 

89 

82 

70 

86 

4 

3 

4 

2 

1 

0 

14 

6.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

6.4 

34 

SW 

18 

84t 

1 

7 

4 

1 

1 

0 

14 

61 

SAN  JOSE 

NW 

23 

4.5 

23 

SE 

15+ 

70 

1 

2 

4 

2 

0 

0 

9 

45 

5.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

4.9 

++23 

WSW 

5+ 

73 

53 

53 

73 

1 

3 

4 

1 

0 

0 

9 

4.8 

t  StOO  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DECEMBER  1957 


Depth  in  Soli 

Day  of  month 

1 

2 

3 

5 

Q 

7 

s 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

> 
< 

DAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

4  Inches  (a) 

UIN 

57 
43 

55 
44 

S6 
41 

54 
41 

46 
45 

55 
45 

56 
46 

52 
50 

52 
48 

50 
46 

49 
45 

47 
4S 

46 
44 

46 
44 

47 
45 

54 
43 

SS 
49 

56 
49 

57 
48 

SS 
50 

SS 
SO 

52 
42 

52 
40 

48 
44 

54 
43 

53 
46 

52 
42 

49 
45 

49 
47 

51 
46 

S3 
42 

52 . 1 
45! 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

UAZ 

HIN 

56 
55 

57 

55 

57 
56 

57 
56 

56 
55 

55 
54 

54 
53 

54 
53 

55 
53 

55 
55 

55 
55 

SS 
54 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

55 
54 

SS 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
S3 

54 

53 

54 
54 

54 
54 

54 
52 

52 
SI 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

52 
S2 

S3 
52 

54.: 
S3.: 

STATION  2 

18  Inches  (c) 

MAX 
UIN 

54 
54 

54 
53 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
52 

52 
52 

53 
52 

S3 
S3 

S4 
S3 

53 
52 

53 
S2 

53 
52 

53 
52 

S2 
52 

53 
S3 

54 
S3 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

S3 
53 

53 

S2 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

51 

52.- 

52.: 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
UIN 

- 

60 

56 

52 

55 

56 
50 

56 

56 
50 

58 

58 

57 
49 

57 
49 

58 
50 

52 
50 

58 
52 

57 
54 

56 
52 

56 
52 

54 
48 

54 
An 

52 
48 

52 

51 

53 

52 

45 

51 

52 

50 

52 

54.- 
48.' 

:45P 

3 

[):19A 

< 

o 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

0.  p. 
o  n 

42P 

L:25A 

l:42A 

H 

1.5  Inches  <e) 

46 

45 

44 

- 

45 

53 

49 

48 

- 

4S 

42 

4.5  Inches 

45 

45 

44 

- 

45 

51 

49 

48 

- 

45 

42 

9  Inches 

46 

45 

46 

- 

46 

50 

49 

48 

46 

44 

15  Inches 

49 

49 

49 

- 

49 

51 

51 

51 

- 

49 

48 

21  Inches 

51 

51 

51 

- 

S3 

51 

52 

52 

- 

51 

49 

51. 

30  Inches 

53 

53 

51 

SI 

52 

S3 

52 

52 

50 

51. 

66  Inches 

58 

58 

58 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

56. 

102  Inches 

61 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

60. 

138  Inches 

62 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

61. 

(a)  SANDt  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     <b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     (c)  RAUONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM  8:00  A.M.   DECEMBER  1   to  8:00  A.M.   DECEMBER  31. 
(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.      (e )  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS. 
MAXIMUM  AND  UINIUUU  FROM  CONTINUOUS  RECORD. 


See  reference  notes  following  StaUoD  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  - 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Tempercrture 


Station 

Average 

Maximum 

Average 

E 

5 
S 

Average 

1    Departure  ] 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dote 

3 

Date 

Degree  Days 

No  0 

Days 

Total 

Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Sno; 

rt.  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

S 
2 

0 
2 

50  or  More  1 

1  00 

or  More 

1     90°  or 
Above 

°  i 

Below 

5  > 

hi 

MAY  1957 

PARADISE 

AM 

70 

IM 

49 

9M 

60. 

OH 

88 

28 

40 

21 

190 

0 

0 

0 

0 

6.40 

2 

27 

18 

.0 

0 

10 

4 

2 

JUNE  1957 

PARADISE 

AH 

88 

4 

61 

0 

74. 

7 

103 

28 

47 

15 

9 

12 

Q 

0 

.00 

00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

92 

8 

49 

5 

71 . 

2 

3 

^  7 

109 

24 

40 

10 

0 

0 

.24 

.  23 

24 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

PORTOLA 

81 

2 

38 

6 

59! 

9 

3 

.5 

94 

27 

29 

14+ 

157 

5 

0 

3 

0 

.0 

0 

WESTWOOD  3  WSW 

79 

IH 

40 

OH 

59. 

6M 

95 

25 

30 

15 

178 

4 

0 

2 

0 

.13 

10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHEELER 

66 

7 

50 

3 

58. 

5 

77 

24 

44 

2 

187 

Q 

0 

0 

.00 

00 

.  0 

0 

0 

0 

JULY  1957 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

79 

7 

37 

5 

58. 

6 

88 

5 

33 

15+ 

188 

0 

0 

0 

0 

.01 

01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVN 

63 

4 

46 

3M 

54. 

9H 

- 

1 

4 

74 

13 

41 

1+ 

308 

0 

0 

0 

Q 

.28 

.22 

12 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA REPORT 

92 

5 

SO 

2 

71. 

4 

98 

9 

43 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

00 

.0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

91 

8 

57 

7 

74 

8 

2 

7 

104 

4 

44 

0 

0 

.  36 

.  12 

21 

13 

.  0 

0 

2 

0 

0 

PARADISE 

AM 

92 

5 

62 

5 

77. 

5 

103 

7 

56 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

64 

2 

35 

6 

49. 

9 

71 

4 

28 

22+ 

461 

0 

0 

7 

0 

.06 

06 

10 

.0 

0 

Q 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

54 

3 

35 

0 

44. 

7 

61 

16 

19 

14 

623 

0 

0 

7 

0 

.10 

10 

7 

1.0 

0 

1 

0 

0 

AUGUST  1957 

CLAREMONT  POMONA  COL 

91 

5M 

58 

5H 

75. 

OH 

1 

2 

99 

1 

51 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.08 

00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

AM 

86 

4 

43 

6 

65. 

0 

2 

9 

94 

3+ 

37 

30+ 

51 

14 

0 

0 

0 

.00 

.04 

00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

88 

3 

57 

6 

73. 

0 

1 

8 

100 

22 

43 

11 

1 

16 

0 

0 

0 

.00 

.13 

00 

.0 

0 

° 

0 

0 

SEPTEMBER  1957 

CLEARLAKE  HI   1  NNE 

88 

4 

48 

8 

68. 

6 

106 

7+ 

38 

2+ 

18 

16 

0 

0 

0 

2.52 

1. 

28 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

OCTOBER  1957 

ANTIOCH  1  E 

71 

6 

49 

9 

60. 

8 

3 

4 

78 

2+ 

41 

21 

128 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1.35 

1. 

06 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

CABRILLO  NM 

70 

2 

56 

6 

63. 

4 

80 

25 

52 

21+ 

51 

0 

0 

0 

0 

2.24 

74 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

41 

7M 

20 

6M 

31. 

2M 

50 

1 

7 

22 

1043 

0 

1 

31 

0 

1.54 

53 

21 

13.5 

10 

21+ 

5 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

32 

9 

18 

6 

25. 

8 

40 

1+ 

10 

22 

1209 

0 

14 

31 

0 

3.33 

1! 

40 

20 

34.0 

28 

22 

6 

2 

2 

NOVEMBER  1957 

HOLLISTER 

69 

6 

41 

4 

55. 

5 

1 

2 

77 

26 

33 

17 

279 

0 

0 

0 

0 

.27 

1.05 

24 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

65 

7 

41 

0 

53. 

4 

0 

9 

73 

26+ 

34 

6+ 

344 

0 

0 

0 

0 

.47 

1.54 

33 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

Preapitation 


CORRECTED  DATA 


JANUARY  1956  through 
JUNE  1957 

AUGUST  1956 

JANUARY  1957 

MARCH  1957 
APRIL  1957 
MAY  1957 


JUNE  1957 


JULY  1957 


AUGUST  1957 
SEPTEMBER  1957 


OCTOBER  1957 


NOVEMBER  1957 


RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
OSTRANSER  LAKE 

LACUNA  BEACH 

QUINCY 

TOPANGA  RS  FC  6 
EL  CAJON  2  E 

HAINES  CANYON  LOWER  FC  364 

HAINES  CANYON  UPPER  FC  367 

TOPANGA  RS  FC  6 
AUBERRY 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

POTTER  VALLEY  PH 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
DUTTONS  LANDING 
BIG  BAR  RS 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 


TABLE  6;    Delete  wind  movement  for  entire  period  indicated. 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES  TABLE,  PAGE  232:  Precipitation 
measured  on  July  18,  1956  should  be  63.60. 

TABLES  2  and  5:    Min  temperature  on  27th  should  be  38,  lowest  34  on  28th 
and  31st,  and  days  with  32"  or  below,  zero. 

TABLE  5:    Min  temperature  on  29th  should  be  40. 

TABLE  3:     Precipitation  on  21st  should  be  .03  and  monthly  total  2.01. 

TABLES  2  and  5:    Min  temperature  on  14th  should  be  52,  mean  min  51,3,  mean 
61.5,  departure  -1.5,  lowest  43  on  2d,  days  with  32  or  below,  zero,  and 
total  degree  days  112. 

TABLE  3:  Precipitation  on  10th  and  11th  should  be  an  accumulated  (♦ )  anount 
of  1.78  and  monthly  total  3.18. 

TABLE  3:  Precipitation  on  10th  and  11th  should  be  an  accumulated  (*)  amount 
of  1.95  and  monthly  total  3.75. 

TABLE  3:    Precipitation  on  21st  should  be  .02  and  monthly  total  1.13. 

TABLES  2  and  5:    Max  and  min  temperatures  on  dates  indicated  should  be  as 
follows:    Max;  28th,  100;  29th,  92;  30th,  92.     Min;  28th,  60;  29th,  60; 
30th,  59.     Mean  max  temperature  should  be  91.9,  mean  min  56.2,  mean  74.2, 
and  departure  +2.7. 

TABLES  2  and  5;     Min  temperature  on  30th  should  be  58,  mean  min  56.9,  and 
mean  74.2. 

TABLES  2  and  3:    Precipitation  on  14th  should  be  .14,  monthly  total  .14, 
departure  .10,  greatest  day  ,14  on  14th,  and  days  with  ,10  or  more  1. 

TABLE  6:    Evaporation  on  1st  should  be  .32  and  monthly  total  10.02. 

TABLE  6:    Monthly  wind  total  should  be  3961. 

TABLES  2  and  3:    Delete  precipitation  no  record  and  add  the  following  rec- 
ord:    26th,   .45;  27th,   .72;  28th,   .20;  29th,   .17;  30th,  ,22,     Monthly  to- 
tal should  be  1,76,  greatest  day  ,72  on  27th  and  days  with  ,10  or  more  5, 
,50  or  more  1,  and  1,00  or  more  0, 

TABLE  6:    Evaporation  amount  on  1st  should  be  no  record  and  all  amounts 
moved  forward  one  day.     Monthly  total  should  be  B6,86, 

TABLES  2  and  3:    Precipitation  on  14th  and  31st  should  be  ,05  and  ,48,  re- 
spectively.    Monthly  total  should  be  1,23,  departure  1,02,  and  days  with 
,10  or  more  2. 

TABLE  6:     Evaporation  on  30th  should  be  .09  and  monthly  total  2,23, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10     U  12 


13  14 


15 


19     20  21 


28     29  30 


MAT  1957 
ANZA 

FULLERTOH  CRKKK  NO  5 

HOBESGS 

CE£  R&KCB 

IfURCELL  RAKCH 

PAB&DISB 

PLTVOUTH 

JTJHE  1957 

BKNSONS  rKRRY 
BRADLEY 

BBtrSH  CREEI  RS 
CAMPTONVILLE  RS 
COYOTE  CAKTON 
FORWARD  HILL 
FULLERTOH  CREEI  NO  5 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOm  RS 
GOLD  RDN 
HEALDSBURG  2  B 
BOBERGS 

BOPLAHD  URGO  STATION 
EBB  RANCH 

UIRANDA  SPENGLER  RCB 

HORGAK  BILL  2  E 

irURCELL  RANCB 

OCOTILLO 

PALOHA 

PARADISE 

PINNACLES  NM 

PORTOLA 

RAYWOOD  PLATS 

SAINT  JOHN 

8AK  ANDREAS  3  S 

SANTA  HARIA  14  EKE 

SOLEDAD 

ITESTWOOD  3  WSW 

WHEELER 

JULY  1957 
BARNESON  PARK 
BENSONS  FERRY 
BOULEVARD  5  W 
BREA  CITY 
CAICPTONVILLE  RS 
CHITTENDEN  PASS 
DONNER  MEHORIAL  ST  PK 
FEATHER  FALLS 
FORT  BRAGG  AVN 
FORWARD  HILL 
FX/LLEBTON  CREEK  NO  5 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN  RS 
GILROY  14  ENE 
GOLD  RDN 
HERNANDEZ  2  NW 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
BOBERGS 
JOHNSONDALE 
EEE  RANCH 
LAKEPORT 
LA  PORTE 
OCOTILLO 
ORLEANS 
PARADISE 
PLYMOUTH 
RAYWOOD  FLATS 
SAINT  JOHN 
SAN  ANDREAS  3  S 
SANTA  MARIA  14  ENE 
SANTIAGO  DAM 
StOAT 

STIRLING  CITY  RS 
SUTTER  BILL  RS 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

AUGUST  1957 
ANZA 

BENSONS  FERRY 
BOULEVARD  5  W 
BRADLEY 

BRIDGEVILLE  4  KNW 
CALBtICO 

CLAREHOKT  POMONA  COL 
FORWARD  HILL 
7DLLERT0N  CREEK  NO  5 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN  RS 
GILROY  14  ENE 
COLD  RUN 
GDERNEVILLB 
HERNANDEZ  2  NW 
BOBERGS 

BOPLAND  LARGO  STA 

KEE  RANCH 

LOCKWOOD 

MORGAN  HILL  2  E 

NEVADA  CITY 

OCOTILLO 

ORLEANS 

PALOHA 

PLYMOUTH 

SAINT  JOHN 

SAN  ANDREAS  3  S 

SANTA  MARIA  14  ENE 

SANTIAGO  DAH 

SOHIS  3  NW 

SUTTER  HILL  RS 

SEPTEMBER  1957 
ANZA 

BARNESON  PARK 
BENSONS  FERRY 
BREA  BERRY  IMPERIAL 
CALEXICO 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

FORWARD  HILL 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

GREENVILLE  RS 

JOHHSONDA  LE 

KEE  RANCH 

OCOTILLO 

PLYMOUTH 

RAYWOOD  FlJ\TS 

SAINT  JOHN 

SANTA  HARIA  14  ENE 

TULELAKE  5  WSW 

WRIGHTS 


1.69 

6.31 
.00 
1.27 
6.40 

a. IS 


.07     .06  T 


.09     .07  ,34 


,87      .17  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  J   -  continued  DEL&TSD  DATA 


station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4   1   5  1 

g 

7  1   8   1  9 

10  1 

\l  1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  j  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

OCTOBER  1957 

ALAMO  1  N 

13 

24 

ANTIOCH  1  E 

1.06 

.26 

.01 

.50 

.14 

CABRILLO  W 

.48 

.03 

.28 

.49 

.02 

T 

.07 

.01 

T 

.05  .74 

.07  . 

CONCORD  3  E 

'fiS 

.15 

.35 

.05 

.13 

CRYSTAL  LAKE  FC  283  B 

5  95 

2.20 

.18 

.60 

.10 

.20 

.S3 

.81 

1.03  '. 

FORWARD  UILL 

5)37 

.09     .20  .22 

.04  .87 

.71 

.70 

.13 

.24 

.80 

.61 

.47 

.29 

HOUNT  DANAHER 

.27 

.30 

T 

.04 

.05 

1.21 

.07 

.02 

.17 

.05 

.01 

SOLEDAD 

.86 

.06 

.56 

.12 

.06 

.05 

.01 

WALUAR  SCHOOL 

T 

.26 

WHITE  MOUNTAIN  1 

1.54 

T 

.13 

.01 

.12 

.30 

T 

.45 

.53 

WHITE  MOUNTAIN  2 

3.33 

.19 

.04 

.10 

.05 

1.40 

1.18 

.17 

T 

.20 

NOVEMBER  1957 

HOLLISTER 

.27 

T 

.24 

.01 

T 

.02 

KNIGHTS  LANDING 

.18 

.07 

.05 

.03 

.03 

LAKESIDE  2  ENE 

1.16 

.56 

.03  .07 

T 

.06 

.01 

.43 

MOUNT  DANAHER 

3.18 

T 

T 

.35 

T 

T 

.60 

1.95 

.25 

.03 

T 

ROUND  MOUNTAIN 

6.53 

.60 

.05 

1.53 

4.14 

.21 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

.47 

.04 

.02 

.33 

T 

.03 

.04 

.01 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


BEEHIVE  MEADOW 


BISHOP  PASS  SNOW 
COURSE 


TOTAL.   .  . 
BRUSHY  SPRINGS  GS 


TOTAL.    .  . 
CLOVER  MEADOWS  GS 


TOTAL.  . 
COTTONWOOD  CREEK 


TOTAL.  . 
CHABTREE  MEADOW 


TOTAL.  . 
GERLE  CREEK  CAMP 


TOTAL. 
GRACE  MEADOW 


Obser  - 
vation 
date 


1956 
AUG.  3 
OCT.  1 

1957 
JAN.  2 
FEB.  2 
MAR.  2 
MAY 

AUG.  2 


1956 
SEP.  26 


1957 
SEP.  18 


1956 
JUL.  12 


1957 
AUG.  15 


1956 
JUl..  19 


1957 
AUG.  2 


1956 
MAR.  2 
OCT.  3 

1957 
APR. 


1956 
AUG.  2 


1957 
OCT.  7 


1956 
JUL.  1 


1957 
AUG.  15 


1956 
SEP.  7 
OCT.  12 

1957 
FEB.  1 
MAR.  1 
29 

AUG.  23 


14.30 
7.80 
6.10 


23.40 
23.40 


45.16 
45.16 


42.80 
42.80 


12.44 
16.58 


20.00 
20.00 


48.03 
48.03 


10.50 
6.15 
6.05 
7.21 

30.65 


Snow  on 
ground 


HUCKLEBERRY  LAKE 


TOTAL. 
LAKE  ALPINE 


TOTAL.    .  . 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 


TOTAL.  . 

MONACHE  MEADOWS 


MOUNT  SHASTA  SLOPE 


TOTAL. 
MUMBO  BASIN 


TOTAL. 
OSTRANDER  LAKE 


Obaer  — 
vation 
date 


1936 
SEP.  10 


1957 
AUG.  25 


1956 
JUL.  16 


1957 
AUG.  15 


//  I  1956 

SEP.  14 
OCT.  17 

1957 
FEB.  5 
MAR.  4 
APR.  1 
AUG.  29 


1956 
SEP.  28 


1957 
SEP.  27 


1956 
JUL.  25 


1957 
SEP.  16 


1956 
JUL.  24 


1957 
SEP.  16 


1956 
JUL.  18 


1957 
AUG.  25 


■inca 
last  oba. 


47.30 
47.30 


46.25 
46.25 


17.71 
13.18 
6.96 
11.17 
49.55 


14.40 
14.40 


61.00 
61.00 


50.21 
50.21 


Snow  on 
ground 


TOTAL  

(a)   Indications  of  slight  leak,  measured  42.75. 

PARADISE  MEADOW  //  1956 

SEP.  3 

1957 
JAN.  31 
FEB .  28 
MAR.  27 
MAY  2 
AUG.  21 


12.29 
10.54 
4.69 
5.17 
9.86 
42.55 


ROBERTSON  FLAT 


TOTAL. 
SACHES  SPRINGS 


TOTAL. 
STOUTS  MEADOW 


TOTAL. 
TALBOT  CAMP 


TOTAL. 
THE  CEDARS 


TOTAL.  . 
TUOLUMNE  MEADOWS 


WESTVILLE 


Obser  — 
vation 
date 

1956 
JUL.  11 

1957 
AUG.  14 


1956 
SEP.  12 
OCT,  16 

1957 
FEB. 
MAR. 


1956 
JUL.  18 


1957 
AUG.  24 


1956 
JUL.  25 


1957 
SEP.  15 


1956 
JUL.  12 


1957 
AUG.  14 


1956 
JUL.  11 


1957 
AUG.  14 


1956 
AUG.  21 


1957 
SEP.  27 


1956 
JUL.  17 


1957 
AUG.  24 


1956 
JUL.  12 


1957 
AUG.  14 


Amount 
since 
last  obs. 


70.12 
70.12 


15.79 
14.47 


12.35 
49.95 


47.82 
47.82 


78.86 
78.86 


60.16 
60.16 


54.75 
54.75 


14.85 
14.85 


31.05 
31.05 


59.75 
59.75 


BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  1957 

PARADISE 

MAX 

59 

62 

78 

82 

82 

75 

60 

58 

64 

54 

55 

60 

62 

62 

77 

83 

63 

54 

59 

60 

70 

70 

77 

74 

78 

86 

88 

64 

77 

78 

70.  1 

MIN 

43 

44 

51 

52 

58 

51 

50 

48 

48 

45 

47 

50 

44 

44 

49 

52 

46 

44 

40 

48 

46 

52 

60 

51 

60 

64 

66 

54 

57 

49.9 

JUNE  195  7 

PARADISE 

MAX 

84 

86 

86 

92 

93 

84 

88 

82 

78 

65 

85 

86 

64 

80 

77 

94 

94 

86 

66 

93 

96 

101 

101 

99 

100 

103 

94 

88 

88.4 

MIN 

62 

66 

58 

60 

56 

56 

52 

56 

62 

49 

50 

47 

54 

63 

62 

51.0 

PINNACLES  NM 

MAX 

92 

92 

97 

101 

98 

88 

85 

80 

72 

81 

90 

94 

69 

63 

76 

100 

98 

92 

95 

100 

106 

109 

104 

102 

102 

98 

86 

86 

92.  8 

MIN 

42 

44 

48 

52 

53 

48 

49.5 

POR  TOLA 

MAX 

84 

82 

85 

89 

83 

80 

80 

74 

70 

70 

76 

76 

59 

55 

55 

84 

85 

81 

82 

83 

90 

91 

88 

90 

94 

92 

85 

82 

61 . 2 

MIN 

29 

46 

49 

43 

41 

38.6 

WESTWOOD  3  WSW 

MAX 

84 

81 

84 

84 

81 

80 

75 

76 

65 

70 

78 

70 

67 

65 

56 

72 

79 

87 

79 

76 

73 

82 

86 

95 

89 

92 

90 

85 

80 

79.1 

MIN 

41 

45 

34 

37 

40 

40 

43 

45 

42 

43 

37 

42 

33 

34 

30 

32 

34 

36 

36 

37 

35 

37 

40 

41 

44 

54 

52 

49 

44 

40.0 

WHEELER 

MAX 

61 

61 

63 

66 

63 

66 

62 

64 

62 

67 

70 

64 

63 

62 

63 

65 

64 

67 

69 

56 

70 

74 

67 

77 

66 

69 

76 

71 

73 

70 

66.  7 

MIS- 

47 

44 

47 

47 

50 

49 

50 

50 

49 

49 

53 

54 

51 

46 

45 

48 

49 

51 

50 

51 

53 

66 

55 

52 

49 

50 

56 

56 

52 

50 

50.3 

JULY  1957 

OONNER  MEMORIAL  5T  PK 

MAX 

76 

77 

77 

80 

88 

82 

82 

7  8 

84 

85 

81 

61 

76 

73 

74 

70 

77 

78 

79 

75 

75 

83 

86 

84 

79 

84 

80 

60 

80 

79.  7 

MIN 

33 

36 

39 

37 

34 

34 

36 

38 

39 

38 

40 

36 

41 

38 

44 

35 

37.5 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

63 

60 

60 

61 

62 

64 

63 

65 

66 

68 

65 

51 

74 

58 

65 

51 

59 

59 

59 

57 

67 

63 

55 

64 

62 

61 

64 

54 

65 

63.4 

MIN 

42 

43 

41 

46.3 

LAKE PORT 

MAX 

85 

92 

91 

97 

96 

95 

95 

95 

98 

90 

91 

90 

85 

90 

92 

90 

89 

90 

88 

88 

96 

96 

95 

95 

95 

97 

92 

91 

92 

92.5 

MIN 

50 

49 

49 

53 

50 

53 

51 

51 

52 

51 

54 

50.2 

ORLEANS 

MAX 

65 

92 

97 

104 

96 

93 

99 

93 

91 

91 

89 

89 

89 

88 

81 

92 

91 

95 

95 

93 

92 

91 

93 

88 

91 

94 

95 

92 

89 

87 

91.8 

MIN 

45 

63 

55 

63 

55 

59 

63 

61 

58 

54 

57.7 

KMKALJ  1  ->C 

84 

84 

87 

94 

100 

95 

103 

91 

98 

98 

90 

94 

92 

84 

84 

96 

98 

95 

85 

84 

90 

65 

86 

96 

98 

97 

98 

96 

98 

94 

92 

92 . 5 

MIN 

63 

66 

62 

50 

58 

50 

64 

66 

62 

64 

56 

64 

60 

62.6 

liJW  1  TC    MAI  IKlT  AIM  1 

70 

63 

60 

71 

70 

69 

62 

64 

67 

66 

63 

64 

63 

63 

64 

68 

58 

65 

63 

63 

50 

58 

69 

56 

64 

69 

62 

63 

53 

54 

63 

64,2 

MIN 

41 

42 

38 

36 

30 

49 

34 

34 

34 

39 

36 

37 

35 

33 

35 

36 

38 

41 

31 

31 

28 

31 

34 

33 

32 

28 

40 

39 

37 

37 

35.6 

WH I T E  MOUNT A  IN  2 

55 

52 

49 

55 

60 

59 

52 

53 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

61 

60 

50 

52 

62 

62 

47 

49 

50 

54 

53 

50 

52 

54 

54 

52 

64.  2 

MIN 

37 

37 

35 

36 

40 

39 

30 

40 

40 

38 

36 

35 

34 

19 

37 

38 

23 

36 

36 

34 

29 

30 

32 

35 

37 

35 

31 

37 

37 

40 

38 

35.6 

AUGUST  1957 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

99 

97 

92 

88 

82 

85 

84 

87 

90 

89 

89 

93 

96 

95 

95 

97 

98 

94 

94 

90 

93 

98 

97 

95 

93 

90 

96 

91 

82 

76 

91.6 

MIN 

59 

58 

61 

59 

51 

63 

63 

64 

52 

53 

56 

52 

54 

59 

54 

56 

59 

59 

6 1 

63 

58.  5 

NEVADA  CITY 

MAX 

90 

92 

94 

93 

80 

75 

79 

81 

84 

86 

85 

85 

89 

92 

90 

69 

91 

93 

94 

92 

90 

66 

90 

92 

91 

84 

81 

80 

60 

75 

73 

86.4 

MIN 

43 

47 

53 

48 

47 

41 

43 

44 

46 

44 

41 

40 

42 

47 

46 

43 

42 

43 

41 

43 

43 

44 

47 

46 

47 

45 

42 

38 

39 

37 

37 

43.6 

ORLEANS 

MAX 

96 

96 

88 

79 

75 

84 

82 

83 

83 

81 

84 

91 

90 

91 

94 

93 

94 

90 

90 

92 

92 

100 

95 

97 

90 

83 

83 

84 

82 

84 

89 

88.3 

MIN 

62 

59 

59 

58 

63 

57 

58 

66 

55 

54 

43 

60 

58 

58 

58 

60 

59 

57 

59 

55 

60 

60 

60 

60 

53 

54 

54 

55 

52 

52 

67 

67.6 

SEPTEMBER  1957 

CLEARLAKE   Hi    1  NNE 

94 

95 

97 

96 

97 

103 

106 

106 

104 

91 

84 

90 

91 

85 

79 

78 

60 

79 

83 

69 

95 

97 

96 

97 

82 

82 

72 

54 

59 

70 

86.4 

MIN 

40 

38 

43 

50 

49 

59 

51 

51 

57 

53 

49 

49 

46 

51 

54 

56 

49 

42 

38 

39 

42 

42 

44 

49 

61 

56 

54 

45 

59 

48.3 

OCTOBER  1957 

ANTIOCH    1  E 

MAX 

77 

78 

72 

72 

69 

70 

72 

77 

74 

64 

68 

66 

68 

71 

73 

78 

69 

69 

69 

70 

62 

70 

58 

70 

70 

77 

76 

74 

76 

71.6 

MIN 

58 

53 

54 

52 

43 

45 

50 

48 

47 

43 

52 

50 

52 

63 

49 

48 

43 

43 

49.9 

CABRILLO  NM 

MAX 

70 

71 

74 

69 

69 

72 

69 

68 

70 

72 

57 

71 

71 

57 

69 

69 

55 

57 

68 

69 

70 

71 

72 

80 

71 

59 

70 

75 

73 

68 

70.2 

MIN 

56 

58 

52 

55 

55 

55 

55 

54 

58 

55 

59 

57 

57 

56 

58 

59 

58 

61 

50 

55 

52 

62 

63 

52 

55 

57 

59 

59 

55 

60 

58 

56.6 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

50 

46 

48 

36 

40 

45 

43 

46 

47 

49 

45 

37 

40 

44 

40 

44 

40 

26 

35 

40 

36 

46 

46 

40 

37 

34 

48 

46 

41.7 

MIN 

24 

22 

20 

19 

26 

20 

14 

18 

1  6 

2  3 

1  9 

2 1 

1 3 

14 

1 7 

1 8 

20.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

40 

35 

38 

24 

30 

35 

33 

35 

37 

40 

39 

28 

35 

30 

32 

31 

37 

40 

32 

30 

25 

22 

27 

29 

37 

33 

35 

37 

30 

28 

34 

32.9 

MIN 

23 

23 

17 

14 

16 

22 

20 

26 

26 

25 

19 

15 

24 

20 

22 

15 

21 

20 

20 

12 

12 

10 

18 

20 

22 

19 

18 

12 

12 

16 

19 

18.6 

NOVEMBER  195  7 

HOLLISTtR 

MAX 

67 

64 

71 

69 

69 

73 

67 

72 

76 

56 

59 

68 

66 

65 

65 

51 

63 

58 

57 

73 

72 

72 

73 

72 

75 

77 

74 

73 

76 

75 

69.6 

MIN 

47 

46 

38 

36 

37 

36 

36 

49 

40 

45 

43 

48 

53 

53 

41 

41 

33 

49 

52 

52 

46 

38 

36 

34 

35 

38 

36 

35 

36 

34 

41.4 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

66 

61 

64 

64 

52 

64 

65 

65 

67 

71 

52 

54 

65 

60 

66 

61 

57 

60 

55 

66 

66 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

71 

70 

73 

65.7 

MIN 

48 

45 

35 

36 

37 

34 

37 

40 

41 

47 

45 

46 

51 

53 

40 

40 

35 

38 

51 

50 

44 

40 

38 

36 

37 

36 

40 

34 

40 

34 

41.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


31    o  S  ► 

H  < 


SEPTEMBER  1957 
TULELAKE  5  WSW 


EVAP 
WIND 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY  1957 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

OCTOBER  1957 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 

1 

T 

1.5 

1.5 

2 

T 

4.5 

5 

5.5 
10 

10 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

0.5 
1 

1.0 

2 

0.5 

2 

1 

1 

1 

1 

14.0 
14 

12.0 

26 

2.0 

28 

T 
26 

24 

20 

18 

2.0 

20 

18 

17 

16 

15 

See  lefeieoce  notes  foUowina  Statioo  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1957 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  In  the  station 
name,  and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include 
snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
lists  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.   Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data" . 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio     of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
s  nowf  all. 

G       In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Daily  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 

CALIFORNIA 
DECEMBER  1957 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No.  | 

County 

0 
C 

u 

S 

-a 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precip. 

Temp. 

Precip.  1 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

001*. 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

IIB  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLO 

3  c 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

21  36 

125 

BA 

W  £  CLINESMITH 

ADIN  RANGER  STATION 

0029 

21 

41  12 

120  67 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHOLAME  MATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

35  41 

120  12 

1975 

MID 

EVERETT  C  HATCH 

C 

ALDERPOINT 

ooae 

HUMS OtOT 

40  11 

123  36 

435 

MRS  CORA  C  OLSEN 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

34  48 

119  00 

5250 

MIO 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

ALISO  CANYON  FC  *W 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

5P 

1768 

SAN  OIEGO 

117  06 

9 

8A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPAN> 

J  5  6 

ALPINE  1  W 

0136 

SAN  DIEGO 

32  50 

116  47 

1700 

ERNEST  W  WRIGHT 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

120  31 

5739 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

ALTADENA 

01*4 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  06 

1125 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

2 

i  5 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

41  29 

120  32 

4365 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLARKSBURG 

1764 

121  32 

1* 

8A 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2 

5 

AM80Y 

0176 

SAN  BEROINO 

6 

34  33 

115  45 

620 

MID 

CLAYTON   1  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

121  58 

1010 

MID 

HENRY  J  KAISER  CO 

C 

ANGIOLA 

OZO* 

9 

35  59 

119  29 

205 

5P 

CLEARLAKE 

1B06 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38  35 

122  26 

1615 

6P 

PACIFIC  UNION  COL  f 

2   3  5 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

38  58 

122  38 

1352 

6P 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

2 

3  5  C 

ANTIOCH  1  E 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  47 

46 

6P 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

2   3  5 

CLOVEROALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

ei 

ARTINO  MUZZIN 

3  5 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2  3  5  6 

CLOVERDALE   11  W 

1640 

SONOMA 

123  13 

1750 

MID 

FRANK  S  ORNBAUM 

C 

0235 

33 

33  33 

116  41 

3900 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CLOVER  MEADOWS  GS 

16*4 

37  32 

119  17 

70C2 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

APACHE  CAMP 

0239 

119  Zl 

COALINGA 

1864 

120  21 

671 

1  IP 

1  IP 

COALINGA  FIRE  OEPT 

2 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

MIO 

CHARLES  M  HERBERT 

C 

COALlNGA   1  SE 

1867 

36  08 

120  20 

663 

MID 

UNION  OIL  COMPANY 

c 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

116  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

COALINGA   14  NW 

1869 

36  14 

120  3* 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

36  29 

118  50 

1696 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  6 

C0L6YS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

lie  07 

3675 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

26 

33  55 

117  53 

350 

7a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

S 

ATLAS  ROAD 

0372 

17 

38  25 

122  15 

1735 

^ID 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

122  09 

420 

3 

ATWELL  CCC  CAmP 

0374 

TULARE 

9 

36  28 

lie  40 

6400 

t/AR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

COL FA K 

1912 

PLACER 

39  06 

120  58 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

2 

3  5 

AU3ERRY 

0379 

FRESNO 

27 

37  05 

119  29 

Z003 

4P 

4P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

2  3  5 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

6A 

P  G  +  E  COMPANY 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 

38  54 

121  04 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

2  3  5 

COLUSA   1  SSW 

1946 

122  01 

60 

6P 

6P 

JERNERD  J  STEPHENS 

2 

3  5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33  21 

118  20 

OA 

eA 

HARBOR  MASTER 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

121  69 

195 

HOWARD  R  LEE 

3 

0396 

10 

35  54 

120  03 

550 

8A 

eA 

TIDEWATER  OIL  CO 

2   3  5  6 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

122  01 

110 

MIO 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

C 

AZUSA  FC  1*3 

0410 

26 

34  08 

117  54 

607 

CORNELI US  SM ITH 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

2012 

119  34 

200 

BA 

6A 

2 

3  5  C 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

GEORGE  L  TURCOTT 

2015 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  COROES 

3 

BADGER 

04  22 

TULARE 

9 

36  36 

119  01 

3030 

MID 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

C 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

122  22 

467 

8A 

3 

BAOCER  PASS 

0425 

MARI POSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

VAR 

US  NAT  PARK  SERVICE 

S 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53, 

117  3* 

610 

4P 

2 

3  5 

0436 

SAN  8ERD1N0 

6 

35  16 

116  04 

94  0 

MID 

TOWN  OF  BAKER 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 

2051 

121  49 

730 

MIO 

ALFRED  T  ENDS 

C 

BAKER  9  NNW 

SAN  BEROINO 

35  23 

116  07 

1045 

6A 

eA 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

2   3  6 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

lie  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCE; 

bakersfielo  wb  airport 

0442 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

489 

MID 

^10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2   3  5  C 

COVELO 

2061 

MENDOCINO 

7 

39  47 

123  15 

13B5 

eA 

6A 

GRANT  W  HANCOCK 

6 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

3  C 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208* 

MENDOCINO 

7 

39  50 

123  06 

1514 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0466 

TEHAMS 

23 

39  56 

122  47 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2  090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

675 

5P 

WILLIAM  fl  TEMPLE 

BARNESON  PARK 

0509 

33  56 

117  51 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

35  32 

116  53 

-152 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

BARRETT  0AM 

0514 

SAN  OIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

2   3  5 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  01 

Z142 

6P 

SO  CALIF  WATER  CO 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

32  44 

115  68 

260 

8A 

COUPS  OF  ENGINEERS 

3 

BATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

1  19  54 

5300 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

lie  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

3  C 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

116  17 

15O0 

MID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

C 

BEAUMONT  PUMPl NG  PLANT 

R I VERS  I DE 

33  59 

116  56 

7A 

BEAUMONT   iRRIG  DIST 

2147 

DEL  NORTE 

12*  12 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

2 

3  5 

BEAUMONT   1  E 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2589 

U  S  WB  OBSERVER 

2   3  5 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

^' 

41  46 

1Z4  06 

120 

8A 

CAL  OIV  BEACH  PKS 

3 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

36  00 

119  47 

6500 

VAR 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

s 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

12*  12 

50 

MID 

STATE  OIV  OF  HWYS 

^- 

0619 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  27 

540 

5P 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

117  17 

4530 

MIO 

Cfi  FST  CO  WATER  DIST 

C 

BEN  LOMONO 

37  05 

122  06 

504 

5P 

2177 

CONTRA  COSTA 

1Z2  13 

12 

2 

3  5 

BENSONS  FERRY 

SAN  JOAQUIN 

DAVID  P  CAMERON  JR 

CRYSTAL  LAKE  EAST  P!n£ 

0693 

37  5Z 

122  15 

299 

6P 

8P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2199 

117  50 

5770 

6P 

NORMAN  WHITE 

3 

BESWICK  7  S 

41  52 

122  14 

IJ  S  WEATHER  BUREAU 

WCULVEH  CITY 

LOS  ANGELES 

118  23 

80 

2 

0731 

41  07 

121  08 

4130 

MARK  P  HICKS 

CUMMINGS 

2218 

MENDOC 1  NO 

123  38 

132* 

5P 

0  A  SUTLER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

123  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

CUNN I NGHAM 

>1RS   M  V  CUNNINGHAM 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

34  14 

116  58 

KENNETH  V  SIMPSON 

2  3  5       7  C 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2   3  5  7 

CUYAMACA 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

A  M  LEWIS 

BIG  DALTON  DAM  FC223e-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

D  E  WILSON 

3 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119  40 

2150 

■llD 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

19 

37  08 

lie  26 

10000 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCE 

S 

CUYAMA    RANGER   STATI ON 

2249 

SNTA  BARBARA 

119  29 

2749 

^ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

HOWARD  ROWE 

3  C 

2255 

SAN  BEROINO 

116  52 

COOL  WATtR  RANCH 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

4 

36  15 

121  47 

Z20 

eA 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

DAGGETT   CAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  47 

1922 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

BIG  TUJUNGA  DAM  FdeO-E 

34  18 

1  18  11 

2315 

5P 

D  J  ROBERTSON 

3 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  30 

722 

^110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

23  06 

121  23 

HERMAN  L  LORENZtN 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

11 

37  06 

116  34 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

BISHOP  WB  AIRPORT 

^ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  6       7  C 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

lie  43 

lOA 

UNION  CARBIDE  CO 

DELANO 

DELANO  FIRE  OEPT 

BLACK  MTN  2  S 

SANTA  CLARA 

MRS  PROCTOR  A  CAHILL 

3 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  36 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

BLACKS  MOUNTAI^ 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

DENA  I  R 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  46 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

2 

3  6 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

087  0 

21 

121  15 

5600 

7A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

2403 

121  37 

2713 

P   G   ♦  E  COMPANY 

3  5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

2  3  5       7  C 

□ESCANSO  ranger  STATION 

J  S  FOREST  SERVICE 

Blue  lake  redwood  creek 

17 

123  49 

975 

9A 

JOHN  S  HULL 

W6LYTHE 

33  37 

114  36 

266 

6P 

6P 

0  W  MALMGREN 

2   3  5 

DOBBINS  COLGATE  F0RE3AY 

P   G  *  E  COMPANY 

R I  VERS  I OE 

33  37 

114  43 

390 

■MD 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

NEVADA 

CARL  WHITEFIELD 

SLYTHE  CAA  a  1 RPORT 

114  43 

'^10 

"1ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2   3  5 

hENDOC 1  NO 

STUART  T  PR ICKETT 

NEVADA 

39  23 

120  06 

5532 

BA 

aA 

HAROLD  M  PABST 

2  3  5  6  7 

00U6LE6UNK  MEADOW 

32  40 

117  02 

105 

5P 

R  M  ALLEN 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

8ORREG0  DESERT  PARK 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

850 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

RRA 

u  c 

BORPEGO  SPRINGS  3  NNE 

0966 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

6A 

6A 

DI   GIORGIO  FRUIT 

2    3  5 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

2 

3  5  7 

BOULDER  CREEK 

2516 

116  32 

1511 

7A 

3 

locatelli  ranch 

SANTA  CRUZ 

37  06 

122  12 

2200 

mo 

VINCENT  D  LOCATELLI 

C 

120  06 

BOULEVARD 

SAN  OIEGO 

3Z  40 

116  17 

3*00 

9A 

3 

MRS  ALFTHA  G  HUNT 

1013 

13 

34  35 

118  21 

3  000 

^IID 

L  *  WTR  *  PWR  OEPT 

3 

OUNSMUIR  RANGER  STATION 

S ISK 1  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

1018 

39  Z7 

120  40 

5347 

5P 

5P 

NEVADA   IRRIG  DIST 

2    3  5  C 

BUTTONS  LANDING 

DAN  STEELE 

BRADLEY 

Monterey 

35  52 

120  48 

8A 

EAGLE  MOUNTAIN 

BRAWL EY 

115  32 

-119 

8HAV  10  WSW 

12 

41  34 

1Z2  06 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8REA  BERRY  AND  IMPERIAL 

ORANGE 

117  54 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

SAN  OIEGO 

33 

32  47 

EDWIN  fl  CUNNINGHAM 

QREA  city 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  *9 

600 

BA 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  0£P 

2 

3  5  C 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

115  3* 

30 

5P 

5P 

3  5  C 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

VERNON  R  CAKEBREAD 

C 

electra  power  house 

P  G  +  E  COMPANY 

BRIDGEPORT 

107  2 

38  15 

119  14 

6470 

6P 

6P 

BRUCE  L  60ELK 

2  3  5  7 

BHlDGEt'OftT  RANGER  STA 

38 

36  16 

119  17 

HID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

LOS  ANGELES 

116  34 

E  E  STUDLEY 

iUMBOLOT 

^RS  ALBERT  R  HUNT 

DEL  NORTE 

ROBERT  E  60TTEL 

122  09 

9A 

9A 

ellgry  lake 

119  14 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

121  20 

IJ  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOAOUI N 

C  NORMAN  AOAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  MODENA 

ORANGE 

SPYSON 

MONTEREY 

121  05 

925 

:RNEST  A  WEFERLiNG 

C 

ELS  I NORE 

RIVERSIDE 

26 

33  40 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

121  12 

5200 

MO 

"IRS  FAYE  D  MC  HUGH 

C 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

>1I0 

JOHN  L  EWING 

C 

1170 

20 

36  46 

121  11 

1640 

^10 

MRS  LOLA   F  GALLI 

ESCONDIDO 

2862 

117  05 

660 

6P 

6P 

2 

3  6 

121  09 

'  G  *  £  COMPANY 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

117  05 

ALBERT  A  CHURCH 

6URBANK  FIRE  DEP  FC  22f£ 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

2895 

SAN  BERDINO 

117  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.OS  ANGELES 

118  22 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2899 

s isk 1 you 

122  54 

291Z 

«1ID 

LA  WRtNCE  E  PUCHNER 

37  35 

122  21 

10 

Z910 

HUMBOLOT 

1Z4  10 

43 

U  S  WEA  THER  BUREAU 

1214 

40  53 

121  40 

3127 

SA 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

120  16 

484 

5P 

■lERCED  IRRIG  DIST 

3 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

BA 

MRS  MAR  STIRTON 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

119  0* 

*39 

CHARLES  0  COULTER 

10 

35  24 

119  28 

268 

eA 

8UENA  VISTA  W  S  OIS' 

2933 

122  03 

15 

*1D 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1815 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

3e  15 

122  03 

19 

POL  ICE  DEPARTMENT 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  OIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2  3  5 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  *2 

118  26 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

2 

3  5 

CACHUMA  DAM 

1253 

32 

34  35 

119  59 

781 

BA 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FALLBftOOK 

2956 

117  15 

542 

MO 

US  SOIL  CON  SERV ICE 

SAN  BERDINO 

34  23 

1  17  34 

HID 

SAN  BEROINO  CO  FCD 

C 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

121  26 

3340 

P  G  *  E  COMPANY 

CALAVERAS 

2    3  5 

120  22 

MIO 

U  S  FOREST  SERVICE 

FIDOLETOWN  lynch  RANCH 

AMADOR 

OA 

WENTWORTH  LYNCH 

CALEK ICO 

115  27 

3 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

3 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

34  44 

3  150 

U  S  FOREST  SERVICE 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

3055 

LAKE 

23 

122  52 

1340 

OTIS  S  BOARDMAN 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

FIVE  POINTS  5  SSW 

36  21 

265 

BP 

BP 

RAYMOND  THOMAS  RANC^ 

CALLAHAN  RANGER.  STATION 

12 

41  18 

122  48 

1136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

Florence  lake 

3093 

116  58 

7356 

SO  CALIF  EDISON  CO 

CAMARILLO  2  SE 

VENTURA 

33 

119  01 

123 

MiO 

AOOHR  FARMS 

C 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

36  42 

121  09 

350 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAMARILLO  <•  NNW 

1338 

VENTURA 

33 

34  16 

119  05 

352 

MIO 

ROBERT  S  6RETHER 

c 

FONTANA   5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

3 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5600 

MID 

JOSEPH  HOLT 

FONTANA  KAl SER 

3120 

SAN  BERDINO 

117  30 

1090 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

2 

3  5 

34  14 

117  40 

4300 

6A 

HERBERT  STONE 

3130 

123  20 

2340 

BA 

33 

32  37 

116  Z8 

2612 

5P 

7A 

2  3  5 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

IZO  50 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

1428 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

658 

8A 

8A 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

FORT  BIOWELL 

3157 

120  06 

4498 

5P 

5P 

2 

3  5  7 

120  34 

U  S  FOR  EST  SERV ICE 

FORT  BRAGG 

3161 

MEnOOC 1  NO 

123  46 

60 

BA 

CAL— WEST  RR  +  NAV  Ci 

SN  LUIS  08PO 

120  41 

6Z5 

eA 

CORPS  OF  ENG INFERS 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOC I  NO 

123  49 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

39  27 

121  03 

2745 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

122  43 

332* 

CARL  C  CRAMER 

36  11 

118  40 

JESS  L  BURLESON 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3162 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

N 

000  C 

41  27 

4312 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

38  31 

123  15 

11* 

6P 

6P 

C  A  CALL 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

794 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

2   3  5 

FORWARD  MILL 

3204 

SHASTA 

23 

40  26 

121  44 

3  300 

ALVA  J  FORWARD 

1468 

6 

35  IB 

117  56 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

2   3  5 

3232 

37  03 

121  49 

1495 

MID 

MRS   ANNA    E  ORAGICH 

C 

a 

40  10 

121  OS 

5P 

2   3  5  7 

FRENCH  GULCH 

3242 

23 

40  42 

122  38 

1100 

BA 

CARBON  CANYON  GlLHAN 

1518 

26 

33  56 

117  48 

1775 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

36  46 

119  42 

33  1 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1175 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

36  59 

119  43 

410 

2 

3  5  6 

15B8 

27 

37  24 

120  03 

1429 

9A 

2  3  5  C 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

33  54 

117  55 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAZAOERO 

160Z 

SONOMA 

22 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

MRS  HAZEL  L  BOROTRA 

3 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

3265 

33  54 

117  53 

310 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

1606 

12 

41  06 

123  03 

3  000 

6P 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

2   3  5 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

33  53 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEP 

3 

1609 

11 

36  47 

118  40 

4650 

2P 

2P 

2  3  5 

GARBERVI LLE 

3320 

HUMBOLDT 

4  0  06 

1Z3  46 

340 

MRS  N  E  PANCOAST 

CEDARVILLE 

1614 

MODOC 

18 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2  3  5 

GARDEN  VALLEY  2  S 

ELDORADO 

1 

38  50 

R  C  KYLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

ep 

ep 

P  G  +  E  COMPANY 

2    3  5 

GASQUET   RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  56 

Se* 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CHALLENGE  RANGER  STa 

1653 

YUBA 

8 

39  29 

121  14 

2575 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GEM  LAKE 

3369 

37  45 

119  06 

6970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

3361 

ELDORADO 

1 

36  54 

120  51 

2701 

8A 

Wl LLIAM  BREEDLOVE 

3  C 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

116  36 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

38  55 

120  48 

3001 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

3386 

ELDORADO 

1 

3a  59 

120  23 

5500 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  37 

865 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

GIANT  FOREST 

3397 

9 

36  34 

118  46 

6360 

BA 

8A 

GENE  J  8ALAZ 

2 

3  5       T  C 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37  56 

119  55 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

2  3  5 

GIBRALTAR  0AM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  OEF 

3 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

a 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

4P 

MRS  C  B  KROEKER 

2  3  5 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  OISTRICl 

2 

3  5 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

*P 

JS  PLANT  INTRO  GRDN 

2   3  5  6  C 

GILROY  6  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

MID 

WILLIAM  J  KICKHAH 

C 

STATION  INDEX 


County 


Obser- 
vation 
Time 


GILI 


14  ENE 


GLENDALE  STAPEN  FC  293G 
GLEnDORA  west  FC  185 
GLENNVItUE 
GLENNVlLLE  FULTON  »S 
GOLD  HUN 
GONZAUES  «  ENe 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASrN 
GRANT  GHOVZ 

GRASS  VALLGV 
GRASS  VALLEY  2  NNE 
6RAT0N  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVieW 

GREENVILLE  RANGER  ST; 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELANO  2 
GROVELANO  RA^GER  STA 

GUERNEVILLE 
HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36^ 
HAINES  CANYON 

UPPER 
HAIWEE 

NALF  MOON  SAY  2  p 
HAMILTON  BRANCH  f 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 
HAMILTON  AFB  1  e 

HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
MARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  mT  MNTNC  STa 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAVlSlOE  RANCH 


3621 
364B 
3652 


I  KERN 
KERN 
PLACER 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
FRESNO 
TULARE 

lEVADA 
NEVADA 
SONOMA 
INYO 

ISKIYOU 
PLUMAS 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
TUOLUMNE 


36  27 
41  33 

'•o  oe 

38  38 


lie  58 

121  02 

121  02 

122  53 
116  52 
122  5* 
120  56 
120  32 
122  13 
120 
120  06 


367 


3703  1 
370*  I 


ANGELES 
ANGELES 


HEAL0S8URG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HEMET  RESERVOIR 
HENSHAM  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  5E 

HETCH  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  DAM 

H0E6EES  FC  60  A 

H0LLI5IER 

HOLLISTER  2 

HOOP  A 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HORSE  CANYON 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

HUASN* 

HUCK.LEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 


IMPERIAL 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INVOKERN 

INYOKERN  armitage 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 


3856 
3859 
3863 
3875 
3878 
3896 
3899 


'  INYO 
.  SAN  MATI 
I  PLUMAS 

tARlN 

lARIN 

INGS 
LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
SNTA  BARBARA  : 
SHASTA 
NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 
CONTRA  COST, 

IVERSIDE 
TRINITY 
LAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 
IVEHS IDE 
IVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
BENITO 


3A  16  ; 

3*.  16 

36  08 

37  29 
40  16  1 

38  04 
38  03 

36  20 
15 


40  22 
I  39  14 
40  51 


122  06 

115  38 

123  10 

121  58 

122  52 
122  52 

116  58 
116  41 


SISKIYOU 
LAKE 

DIEGO 
ANGELES 
BENITO 
BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 

'  LAKE 

>  MENDOCINO 

.  BARBARA  : 
i  FRESNO 

UIS  OBPO  : 
.  TUOLUMNE 
•  FRESNO 

TRINITY 
.  SAN  BENITO 
RIVERSIDE 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 


I  38  56 

'  42  00 

I  38  SO 

33  03 


36  51 
41  03 
41  02 

39  01 
39  01 
34  37  ; 


122  54 

122  37 

122  43 
117  08 

lie  02 

121  24 

121  24 

123  41 


2700 
2160 
2765 

3870 
1460 
2915 
2980 


119  45 
119  13 
123  28 


JESS  \ 


JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KELSEYVILLE 


4389 
4392 
4412 


SW 


KENTFIELD 
KERLINGER 
KERN  RIVER  INTAKE 
■KERN  RIVER  PH  NO 
KERN  RIVER  PH  NO  : 
KETTLEMAN  CITY  1  ; 
KETTLEMAN  STATION 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 


KNIGHTS  LANDING 
KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAFAYETTE  FIRE  STATION 
«LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE   2  ENE 
LAKE  SPAULOtNG 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LA  MESA  1  NE 
LANCASTER 
LA  PANZA  RANCH 
■LAS  PLUMAS 
LAYTONVILLE 
LA  ZAC*  FOXEN  DIVIDE 
LA  ZACA  SAN  ANTONIO  OIV 
LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 
LINDSAY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C  ' 
LIVERMORE 
LIVORNA  HEIGHTS 


(ERN 
KERN 
PLACER 
SAN  BERDINO 
ELDORADO 
MODOC 

TULARE 
SOLANO 

DIEGO 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
FRESNO 

BERDINO 


.  TULARE 
)  KERN 
'  KERN 

KINGS 

KINGS 
<  MONTEREY 
'  DEL  NORTE 
'  HUMBOLDT 

YOLO 
>  ELDORADO 

ANGELES 
I  CONTRA  COSTA 
I  CONTRA  COSTA 
'  ORANGE 


NGE 


lATEO 


I  TUOLUMNE 
I  TRINITY 

LAKE 
I  LAKE 
INYO 
'  SHASTA 

I  DIEGO 
NEVADA 
.  NEVADA 

<  SAN  DIEGO 
■  SAN  DIEGO 
.  SAN  DIEGO 

ANGELES 


36  00 
36  04 

36  12 
41  32 
40  38 

38  ' 
38  48 
34  13 

37  55 
37  53 
33  32 
33  33 
37 

36  28 


39  02 
37  13 

40  53 


122  55 
122  55 
118  36 
122  23 


SN  LUIS  < 


3P0  : 


BUTTE 
MENDOCINO 

BARBARi 
SNTA  BARBARA  : 
KERN 


'  LOS  ANGELES 
.  MERCED 
I  TULARE 
:5N0 
'  TULARE 
>  LOS  ANGELES 
I  LOS  ANGELES 
'  ALAMEDA 
1  CONTRA  COSTA 


12 

117  00 
117  01 

117  00 

118  oe 

120  10 

121  29 
123  29 
120  07 
120  11 
118  52 


119  04 
118  IS 
117  44 


2440 
2218 
2970 


116  36 
116  39 
119  31 


122  33 
121  26 
118  29 

118  ' 
L18  26 

119  58 
10  05 

121  08 
124  02 

123  54 

121  43 


4613 
4662 
3170 
1343 


KERN  CO  FSTRY  +  f 


ALT A  M  eOGUE 
:H  HETCHY  WTR  SI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SE! 


Observer 


Refer 

To 
Tables 


ICE 

CARL  £  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 
PAC  COAST 
MRS  EMMA  : 
S  FORES 
S  LAURA  B  CEDERLOF 
TY  OF  BERKELE' 


PEREIR 


JANE  J  COX 
S  FOREST  SERVICE 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

WTR  +  PWR  DEPT 
MATEO  DEPT  AGft 
ALBION  A  SARGENT 
S  AIR  FORCE 
J  ELDER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  FOREST  SERVICE 

IN  LEWIS 

S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  HWYS 

S  FOREST  SERVICE 

G  •  E  COMPANY 

W  HIRSCHKIND 

METRO  WATER  DISTRIC 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

FIRE  OEPARTMENTf; 
1 VERSEN 
LAKE  HEMET  WATER  C! 
ELMER  G  JACKSON 

A   IRRIG  DIST 
HAX  D  LEY 

S  CLORENE  AKERS 


ARTHUR  A  ANDERSON 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

DIEGO  WATER  DEPT 
S  ROBINSON 

PFEFFER 
ARTHUR  W  HOLSWORTH 
HOOPA  INDIAN  AGENCY 
WS  VICTORIA  L  RUDO 

IRS  S  LOUISE  RICE 

IFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

IRS  ANN  POTTA 

lETCH  METCH  WTR  SUP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
NEW  IDRIA  Q-S  MIN  C( 
S  FOREST  SERVICE 

PEHIAL   IRRIG  DIST 
A  WTR  *  PWR  DEPT 
A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
LIS  BUR  OF  PLANT  INO 
HERN  CO  FIRE  DEPT 
N  0  T  S 
ROSE 
<tETRO  WATER  DEPT 

WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANTRALL 

S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWIN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

RLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EOISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
•ARS    IDA  R  TUTTLE 

PH  J  GLEBE 
i*RS  KAREN  V  BACCl 


lETCH 


I  SUP 


ICHARD  f 


SO  < 


LIF  EDI  Si 


50  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
G  +  E  COMPANY 
ATE  DIV  OF  FSTRY 
ROLD  DEL  PONTE 
3  LEE  EMERSON 

TERRY  B  COTTEN 
HARRY  STEVENSON 
>4ftS  e  BYRO 
ROSS  R  SANBORN 

YETTE  FIRE  DEPT 
CITY  ENGINEER 

WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCE; 
ARROWHEAD  F  D 

CHARLES  F  CATLlr 
HETCH  HETCHY  WTR  SU( 

ARD  M  MILLER 
■^RS  WILLIE  GREENE 
S  SOIL  CON  SERVICE 
LIF  ELEC  POWER  CO 
J  S  BUR  RECLAMATION 
LA  MESA   IRRIG  DIST 


LA  MESA  FIRE  DEPT 

MESA   IRRIG  DiST 
SO  CALIF  EDISON  CO 
S  BOWMAN 
•  E  COMPANY 
EDWARO  e  DOWNING 
IS  GEOLOGICAL  SURVEY 
JS  GEOLOGICAL  SURVE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


ktERCED  < 
WEAH  I 


IRE  DEP 


EATHER  BUREAU 
OE  CHAINE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
F  ELDER 
DEPENDENT 


''cL5sEB"5/3lli7' 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


3 

2   3  5 

2   3  5 

2  3  5  6 

2   3  5 

2  3  6 


2   3  5  1 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2   3  5 
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LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3820 

6P 

6P 

MRS  E  A  ESERLE 

z 

3  5  7 

LOCKWOOD 

MONTEREY 

ARCHIE  M  WEFERLiNG 

LOCKWOOD  MESA 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

SAN  JOAQUIN 

LODI   SEWAGE  TREAT  PL 

LOGAN  MEADOWS 

Madera 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

SNTA  BARBARA 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

TUOLUMNE 

U  S  FOREST  SERVICE 

•LONG  BEACH 

LOS  ANGELES 

JOHN  W  TEED 

LORAINE 

5098 

KERN 

10 

35  18 

118  26 

2720 

MID 

CHARLES  W  POOLE 

C 

LOS  ALAMOS 

SNTA  BARBARA 

HENRY  R  GEWE 

nUOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  W8  CITY 

LOS  ANGELES 

LOS  BANDS 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

SANTA  CLARA 

CITY  FIRE  OEPART^E.V 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CRUZ 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  MILLS 

KERN 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

65:o 

VAR 

METCH  HETCHY  KTR  SU 

- 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

SAN  BERDINO 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

STATE  OIV  OF  H.YS 

LVTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  EM">I\£ERS 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISf'N  CC 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SAN  BERDINO 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

MADERA 

STATE  OIV  OF  =5TRY 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

4  4 

1  8 

4450 

'* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

5258 

LAKE 

23 

in  52 

122  47 

2300 

-ISS  •<  L  MAHNKE 

c 

MAMMOTH  PASS 

DEPT  'VATER  RESOURCE 

MANDEVILLE  ISLAND 

SAN  JOAOUIN 

manzanita  lake 

Us'nAT  PARK  SERVICE 

MANZANITA  MOUNTAIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARCH  FIELD 

U  S  AIR  FORCE 

MARIPOSA 

WRS  6A6RIELLE  WJLSO 

MARKLEEVI  LLE 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

marre  ranch 

SNTA  BARBARA 

US  GEOLOGICAL  SURVE'l 

MARTI NE;  3  S 

5371 

CONTRA  CO^TA 

37  58 

122  08 

225 

MID 

MARGARET  S  PLU^'^'.Ef^ 

c 

MARTINEZ   3  SSE 

CONTRA  COSTA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

CITY  FIRE  OEPARTMEN 

MARYSVILLE 

MATHER 

TUOLUMNE 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT  RS 

TEHAMA 

MC  CLOUD 

SISMYOU 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

FRESNO 

RADIO  STATION  KRF» 

MECCA  3  SE 

RIVERS  IDE 

MEDICINE  LAKE 

sisk  I  you 

DEPT  WATER  RESOURCE 

MENDOTA   1  NNW 

5526 

FRESNO 

36  47 

120  22 

174 

i^lD 

HENRY  E  SCMREI NER 

c 

mendota  dam 

FRESNO 

27 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEO 

CITY  OF  r'ERCEO 

MERCED  2 

MERCED 

mERCEY  hot  SPRINGS 

MERCEY  HOT  SPR INGS 

MEYERS    INSPECTION  STA 

ELDORADO 

STATE  OF  CALIFORNIA 

ROBERT  C  WHEELER 

MIODLETOWN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDDLEWATER 

KERN 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BEfiOiNO 

J4  05 

117  02 

Z965 

3P 

3P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

2 

3  5 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BERDINO 

26 

SO  CALIF  EOISOV  CO 

MILO  5  NE 

TULARE 

CHARLES   F  RUBY 

MINERAL 

TEHAMA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

TULARE 

CORPS  OF  ENG1";EERS 

MIRANDA    SPENGlER  RANCH 

HUMBOLDT 

HAROLD  R  CHACE 

MODESTO 

STAN ISLAUS 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

STAN ISLAUS 

CITY  OF  MODESTO 

KERN 

KERN  CO  FIRE  rtPT 

MONACHE  MEADOWS 

TULARE 

CORPS  OF  EMGINEERS 

MONO  LAKE 

MONO 

39 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

MONO  INN 

2 

3  5  7 

MONTAGUE  3  n£ 

5785 

SISK  IVOU 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

MONTEREY 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

AARON  SMITH 

JS  SO  1 L  CON  SERV ICE 

MOORPARK   3  SE 

EVERETT  RANCH 

MOORPARK   3  NNW 

VENTURA 

5E0RGE  H  MERRI'CEn 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HlLL   2  E 

SANTA  CLARA 

>1RS  T  HELM  A  F  DCWN'ER 

MORGAN  HILL  B0S5ANA  RCH 

SANTA  CLARA 

LEONARD  A  BOSSfNA 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

MD 

JS  SOIL  CON  SfVICE 

MORONGO  VALLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

'^T  PASS   SERVICE  5T6 

MOUNT  BRECKENRIDGE 

CLOSED  11/1/57 

MOUNT  DANAHER 

ELDORADO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  OIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

CAL  OIV  PEACH  +  PARK 

MOUNT  DIABLO  ST^TE 

CONTRA  COSTA 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

J  S  W6  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  9  E 

SISK  lYOU 

.EWIS  D  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICL 

2 

3  5 

SANTA  CRUZ 

JACK    I  SCHFLL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

SISK 1  YOU 

3EPT  WATtR  RESOURCES 

S  ISK  lYOU 

J  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS   1  S 

MARIN 

CAL  DIV  "lEACH  *  PARK 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

LOS  ANGELES 

U  S  WS  OBSERVER 

MARI  N 

•iUIR  V.'OODS  NAT  :-:0\ 

>EPT  WATER  RE'^OUKCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NACIMIENTO  D4M 

SAN  LUIS  08PC 

MONTEREY  CO  FCWCD 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

36  18 

122  17 

16 

EARL  S  GIPSON 

3 

»NAPA  STATE  HOSPI TAL 

5P 

8A 

JOHN  F  ALLCMANT 

SAN  BERDINO 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

SAN  BEROInO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

LESLIE  SALT  COMPANY 

BORCHARO  Rfl>JCM 

VENTURA 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

lie  31 

1342 

MID 

LI  S  FOREST  SERVICE 

c 

STAN ISLAUS 

RAY  *;  WADE 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

MR6  NELLIE  WEB" 

Imperial 

IMPERIAL  IRRIC.  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

•NORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

MARI  N 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

STANISLAUS 

S  SN  JOAQUIN  IS  OlST 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

SISK I  YOU 

U  5  FOREST  SERVICE 

OA 

6332 

AUMEOA 

37  47 

122  10 

440 

6P 

EARLE  G  LINSLEY 

2 

3  5 

6335 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

3 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

6351 

17 

38  27 

122  25 

160 

12M 

3 

6354 

17 

38  23 

122  28 

1465 

MIO 

JICHARO  PLEIN=R 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

ANDREW  J  ULANEY 

3 

6377 

33 

33  13 

117  24 

60 

U  S  MARINE  CORPS 

3  5 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

6379 

33 

33  13 

117  21 

31 

MIO 

CITY  OF  OCEANSIDE 

C 

OCOT 1 LLO 

6383 

SAN  DIEGO 

33  09 

116  07 

195 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

u  s  weatmer  PUREAU 

OJAI 

6399 

VENTURA 

34  27 

119  15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

520 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

6455 

sha5;ta 

23 

122  37 

980 

ALMA  L  GREEN 

3 

OPIDS  CAMP  FC  57  B-E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

118  06 

4250 

5P 

L  B  UNFO  SCHOOL  DIST 

2 

3  5  C 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

26 

33  56 

U7  53 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASS^ 

2 

3  5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

4P 

CAL  DIV  BEACH  +  PAR* 

2 

3  5 

ORINDA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

550 

ARTHUR  W  BOWMAN 

2 

3  5 

ORLAND 

6506 

jLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

8A 

JRLANO  UNIT  WU  ASS^J 

2 

3  5 

6608 

12 

41  18 

123  32 

403 

5P 

5P 

2 

3  5 
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6521 

BUTTE 

8 

39  30 

121  3* 

IIA 

CITY  OF  OROVILLE 

2 

3  5 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  33 

119  52 

U  S  BUR  RECLAMATION 

35 

OROVILLE  7  SE 

530 

^6A 

ALBERT  E  PALMER 

•SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

^30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

OROV 1 LLE  6 R I DGE 

ROBERT  E  SKINNER 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

VENTURA 

OROVILLE  RANGER  STATION 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

•SAN  PEDRO 

LOS  ANGELES 

MARINE  EXCHANGE 

Mar I posA 

DEPT  WATER  RESOURCE 

•SAN  RAFAEL 

VENTURA 

AMER  CRYSTAL  SUCj  CO 

SAN  RAMON   1  SSW 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

VENTURA 

whea  tleys  ranch 

Santa  ana  fire  station 

ORANGE 

SANTA  ANA   FIRE  DEPT 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SANTA  ana  R[VER  PH  3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PACIFIC  HOUSE 

ELDORADO 

FLOYD  R  POOLE 

SANTA  ANA    RIVER   PH   NO  1 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

PACOIHA  0AM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

Santa  anita  fern  fc  *32 

LOS  ANGELES 

G  ROBINSON 

3 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  ** 

121  22 

920 

12M 

JOHN  P  OHRWALL 

3 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  *2 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

3  5 

LOS  ANGELES 

5P 

PALMOALE   IRRIG  OIST 

SANTA  BARBARA   CAA  AP 

SNTA  BARBARA 

U  S  CIVIL  AE  RO  ADM 

PALMOALE  2  NE 

LOS  ANGELES 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

SNTA  BARBARA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALMDALE  CAA  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

US  CIVIL  AERO  ADM 

SNTA  BARBARA 

PALM  SPR I NGS 

RIVERSIDE 

PALM  SPGS   FIRE  DEPT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

ENGI NEEPING  DEPT 

SANTA  CRUZ 

7916 

ROBERT  £  BURTON 

MONTEREY 

JAMES  A  BELL 

SANTA  FE  0AM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALOMAR  MTN  OOSERVATORY 

6657 

SAN  DIEGO 

5560 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

CLARENCE  MC  KUSICK 

PALOS  VEHDES  est  FC  43C 

LOS  ANGELES 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SN  LUIS  OBPO 

3  DALE  RUSKOVICH 

PANOCHE 

SAN  BENITO 

MISS  LILY  BERG 

SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

A   A  HOWARD 

2 

3  5 

PANOCHE  JUNCTION 

6678 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

P  6  ♦  £  COMPANY 

2 

3  5 

SANTA  MARIA  1*  ENE 

79*2 

SNTA  BARBARA 

30 

35  01 

120  12 

815 

7A 

JAMgS  R  JENSEN 

PARADISE  MEADOM 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUF 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PARKER  RESERVOIP 

SAN  8ERDIN0 

METRO  WATER  DISTRICT 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

CITY  SANTA  MONICA 

PARKFIELD 

MONT  ER  EY 

HERBERT  M  DURHAM 

•SANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGUARD  SER 

PARKFIELO  e  NNW 

FRESNO 

MARCELENE  ROBERTS  Rh 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

CO  AGRICULTURAL  COHI> 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

SANTA  PAULA  3  SE 

VENTURA 

PASKENTA  RANGER  STATION 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

PASO  HOBLES 

SN  LUIS  06PO 

LESTER  M  FRENCH 

SANTA  SUSANA  *  NNE 

VENTURA 

CERRO  VIEJO  RANCH 

PASO  ftOBLES  3  NNW 

SN  LUIS  OBPO 

KARRY  E  WE  RNER 

SNTA  BARBARA 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

PATT  ikay 

675*, 

KERN 

10 

3*  56 

119  23 

3866 

7A 

HUDSON  RANCH 

3 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

801* 

LOS  ANGELES 

29 

3*  35 

118  27 

2105 

6A 

L  A  PWR  +  LIGHT  DEPT 

PAYNES  CREEK 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

3 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SISK  I  YOU 

J  S  FOREST  SERVICE 

PEAR  LAKE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

HUMBOLDT 

PACIFIC  LUMBER  CO 

PENOOLA  GUARD  STATION 

SNTA  BARBARA 

32 

3 

SEARSV I LLE  lake 

SAN  MATEO 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

SEBASTOPOL  *  S 

SONOMA 

WILLIAM  G  SANDERS 

PETALUMA   1  N 

17 

C 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS   IDA  H  AKERS 

3 

SHASTA  DAM 

U  S  BUR  RECLAMATI ON 

PINE  CANYON  PATROL 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

3275 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

SHINGLE 

ELDORADO 

THEODORE  8  HEUSNER 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

SAN  BENITO 

*P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

HARRY  H  ROEBER 

2 

3  5  7 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

60 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SIERRA  MADRE   1  N 

6210 

LOS  ANGELES 

13 

3*  10 

118  0* 

6P 

6P 

mSS  £  MC  KINNEY 

3  5 

PIT  RIVER  POWER  HOJSE  5 

S9v6 

21 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

*975 

AUBREY  W  PITTS 

3 

SIGNAL  HILL  FC  *15 

LOS  ANGELES 

GEORGE   I  OSBORNE 

PLACERV ILLE 

S960 

ELDORADO 

1 

P  G  *  E  COMPANY 

3  5 

SILVERADO  RANGER  STA 

82*3 

RIVERSIDE 

28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

ELDORADO 

1 

2755 

INST  FST  GENETICS 

3  5  6 

SIMI    3  E 

8258 

VENTURA 

SIMI   FIRE  STATION 

C 

PLACERVIllE   1  W 

696  3 

ELDORADO 

1 

120  *9 

1765 

CITY  OF  PLACERVILLE 

C 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PLEASANT  HlLL   1  NW 

6962 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

60 

MID 

LOUIS  M  BAUMFALK 

C 

SkAGGS  SPRINGS 

7000 

AKAOOR 

LORRIN  L  CRAIN 

3 

LAS  LOMAS  RANCH 

SONOMA 

JOHN  K  LEITHOLD 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOC 1  NO 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

2 

3  5  C 

SLAC,  CANYON 

8276 

MONTEREY 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

7011 

MENDOC INO 

17 

39  57 

PUBLICATION  OISCONT 

NUED 

SlOUGHHOUSE  6  SE 

6293 

SACRAMENTO 

16 

121  OS 

MRS   MABEL    VAN  VLECK 

3 

POINT  ARGUELLO  USCG 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  33 

120  36 

63 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

2 

3  5 

SMITH  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

17 

*1  57 

12*  12 

25 

eA 

WI LLlAM  M  PI  LEY 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

702^. 

SN  LUIS  OBPO 

35  *0 

121  17 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

2 

3  5 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

116  *1 

19*0 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

6P 

5P 

J  E  ADAMSON 

2 

3  5 

SNOW  FLAT 

8318 

1* 

37  50 

119  30 

8700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

S 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

eA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

2 

3  5 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

8 

39  19 

120  23 

6750 

ARTHUR  COUlLLARD 

3  5       7  C 

PORTERVILLE 

JOHN  H  DAYBELL 

2 

3  5 

SOLE DAD 

8338 

MONTEREY 

36  26 

121  19 

2C* 

8A 

JAN  M  JACDB5EN 

3 

PORTOLA 

7085 

e 

1   C  BALDWIN 

3  5  C 

SOMESBAR   1  W 

83*6 

HUM8 OLDT 

12 

*1  23 

123  29 

550 

9A 

EAPL  S  BELLMAN 

3 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

10 

35  *9 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

83*7 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  00 

MID 

RICHARD  BARD  JR 

POSEY   3  E 

7096 

10 

35  *B 

*920 

6P 

WILLIAM  R  BOOTH 

3  5 

SOMIS  3  NE 

83*8 

VENTURA 

33 

3*  17 

lie  58 

*90 

8A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

3 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

11 

37  07 

116  5* 

8215 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

SOM I  S  3  NW 

83*9 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  03 

510 

6A 

BERYLWOOD    INVEST  CO 

3 

POTRERO  SECO 

7105 

VENTURA 

119  26 

*B50 

^10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMIS  5  WNW 

8350 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  0* 

MID 

JOHN  OE  BONl 

C 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

MENDOC 1  NO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

DTTO  R  HUGHES 

c 

SONOMA 

SONOMA 

LAURENCE  W  DICKEY 

2 

3  5 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7106 

MENDOCI NO 

ZZ 

^!d 

RUSSELL  E  NEAR 

c 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1630 

8A 

eA 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7100 

22 

39  22 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  5 

S  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCC 

37  *2 

123  00 

27 

^110 

U  S  COAST  GUARD 

C 

POHAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  0* 

5P 

POMERAOO  SOIL  CON  DT 

3 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE  NP 

8380 

MARIPOSA 

1* 

37  30 

119  36 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5  7 

PRADO  0AM 

7123 

RIVERS  IDE 

28 

33  S3 

117  38 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SOUTH  LAKE 

8*06 

I  NYO 

19 

37  10 

116  3* 

9500 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

S 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

2* 

36  10 

110  *1 

2390 

7A 

?UTH  E  MYERS 

2 

3  5 

SPADRA  PACIFIC 

QUAKING  ASPEN 

7170 

TULARE 

10 

36  07 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

COLONY  FC   356  C 

8*36 

LOS  ANGELES 

26 

3*  03 

117  *9 

690 

R  S  HUTCHISON 

3  C 

QUINCV  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8**6 

MONTEREY 

2* 

36  36 

121  *1 

60 

8A 

MRS  W  B  HENNES 

3 

QUiNN  RANGER  STATION 

7205 

TULARE 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8*55 

TULARE 

9 

116  *2 

2*70 

ELMER  A  SUTTON 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  01  EGO 

-OUIS  B  SPAULDING 

2 

3  5 

SPRINGVILLE  HANGER  STA 

TULARE 

9 

36  08 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

RANCHITA 

72*.  J. 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

116  32 

*000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SPRINGVILLE  TULE 

RANOSeuRG 

7253 

35  22 

3570 

6P 

<ERN  CO  FI RE  DEPT 

2 

3  5 

HEAOWORKS 

8*63 

TULARE 

0 

36  12 

lie  39 

*070 

*II0 

P  G  *  E  COMPANY 

c 

RAYWOOD  FLATS 

SAN  BERDINO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

a*7* 

PLACER 

36 

5P 

5P 

SQUAW  VLY  PEVEL  CO 

2 

3  5  7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7202 

TEHAMA 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

SQUIRREL  Inn  1 

8*76 

SAN  BERDINO 

15 

EDGAR  L  kEISTER 

3 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

*0  35 

REDOING  FIRE  CHIEF 

2 

3  5  C 

SQUIRREL    iNN  2 

9*79 

SAN  BERDINO 

15 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

2 

REDLANDS 

73  06 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

2 

3  5 

STATE  LAKES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

CITY  FIRE   DEPT  STA  2 

2 

3  5 

STATUM  MEADOW 

COPPS  OF  ENGINEERS 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOC I  NO 

THOMAS   M  JAMESON 

C 

STAVTON  MInE 

3517 

20 

REPRESa 

7370 

SACRAMENTO 

-OLSOM  STATE  PRISON 

3 

STOCKTON  D I SPOSAL  PLANT 

855* 

SAN  JOAQUIN 

27 

CITY  OF  STOCKTON 

WRICHMOND 

7i.lfc 

CONTRA  COSTA 

55 

CITY   OF  RICHMOND 

2 

3  5 

•STOCKTON  CAA  AISPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

MID 

'MO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7  (.16 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

eA 

5P 

RAY  KRONE 

2 

3  5  6 

STOCKTON  FIBE  STATION  * 

8560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

SA 

SA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

3  5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7<.7  0 

RIVERS  IDE 

28 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAOUiN 

27 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

3  5  6 

RIVERSIDE  CITRUS 

STONVFORO  RArJGER  STA 

8560 

23 

SA 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

EXPERIMENT  STATION 

7'.73 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXP  STATION 

2 

3  5  6       C  G 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

DRLAIJD  UNIT  WU  ASSN 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

PLACER 

S 

STOUTS  MEADOW 

6591 

21 

DEPT  WATER  RESOURCE 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37  27 

9700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

S 

STRAWBERRY  VALLEY 

S606 

YUSA 

8 

39  3* 

121  06 

378* 

5P 

SOP E HE ELEf^  CD 

2 

3  5  7 

ROCKLIN 

7516 

1 

RAYMOND  H  JOHNSON 

2 

3  5 

SUGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

11 

36  *  3 

lie  *D 

7200 

CLOSED  s/e/ST 

ROSE  MARIE  MEADOM 

7560 

27 

37  19 

lie  52 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

S 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

118  18 

1*60 

7P 

FRANK  T  STtvENS. 

3  5 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

CALIF  STATE  ENG 

s 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

6680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  5* 

121  50 

«ID 

CAL  i^IV  BEACH  +  PARH 

C 

ROUND  MOUNTAIN 

7560 

SHASTA 

23 

121  57 

2010 

LLOYD  D  COMPTON 

3 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  *1 

120  3* 

105 

^110 

D  S  AIR  FORCE 

■  c 

RUNNING  SPRINGS 

SAN  BERDiNO 

3*  12 

117  05 

6000 

•IID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

C 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

3 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

36  06 

119  51 

7900 

iETCH  HETCHY  WTR  SUP 

S 

SUSANVI LLE 

8701 

LASSEN 

18 

*0  25 

120  39 

*195 

eA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  C 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

16 

*0  23 

120  33 

*1*8 

1  OP 

2 

3  5  7 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

V  S  WE A  THER  BUREAU 

2 

3   5  C 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

LASSEN 

18 

120  *0 

4555 

■^ID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

38  23 

120  *8 

1560 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

3 

SAGEHEN  CREEK 

76*1 

NEVADA 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

97*8 

LOS  ANGELES 

3*  23 

117  *1 

7500 

5P 

5P 

Sr^ITHSONlAN  OBSY 

2 

3  5  7 

SAINT  HELENA 

76'.3 

17 

iDWIN  L  PAULSON 

2 

3  5 

TAFT 

8752 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1026 

IID 

<ERrJ  CO  FORESTRY 

SAINT  HELENA  i,  WSW 

76'>6 

17 

EOW I N  H  LEARNED 

C 

FIRE  DEPARTMENT 

C 

SAINT  HELENA  7  NE 

76*9 

23 

CLARA  8  ABREAU 

C 

TAHOE 

6758 

PLACER 

36 

39  10 

6228 

eA 

BA 

URTHUR  E  FRODENBERG 

2 

3  5  6  7 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  *  3 

1*5 

JAMES  A  STURGEON 

3 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

6000 

t/AR 

DEPT  WATER  resource; 

S 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

2 

3  5  C 

TEHACHAP I 

KERN 

lie  27 

6P 

•tRS  ANITA  COWAN 

2 

3  5  7 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

'669 

MONTEREY 

2* 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

2 

3  5 

TEHACHAPl    RANGER  STA 

8632 

KERN 

10 

35  08 

116  27 

3975 

■MO 

(ERN  CO  FIRE  DEPT 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  20 

8A 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

3 

TEJDN  RANCHO 

8839 

KERN 

10 

35  02 

118  *5 

1*25 

6P 

6P 

TEJON  Ranch  cd^^'Paky 

3  5 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

US  GEOLOG ICAL  SURVEY 

S 

TENNANT 

8660 

S  ISK  lYOU 

12 

*1  35 

121  55 

*75  J 

5P 

CLOSED  9/1/57 

SALSIPUEOES  JALAMA  DIV 

768* 

SNTA  BARBARA 

32 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

termo 

8873 

LASSEN 

18 

*0  52 

120  27 

5300 

"^10 

SULD  E  LAKSO 

C 

SALT  SPRINGS  pWR  HOUSE 

7689 

'  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5  6  S 

THE  CEDARS 

8681 

39  15 

120  21 

5900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

^ALYER  RANGER  STATION 

TRl N ITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

THE  GEYSERS 

8685 

22 

36  *8 

122  *9 

1600 

•MO 

FRANK   A  OEWEY 

c 

SAN  ANDREAS  3  S 

7702 

CALAVERAS 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

3 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  37 

116  10 

-120 

•AID 

U  S  CIVIL   AERO  AOM 

2 

3  5  C 

SAN  ANTONIO  CVN  MQUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

SO  CALIF  EDISON  CO 

3  5 

THOUSAND  OAKS  2  N 

6905 

VENTURA 

33 

3*  12 

lie  50 

915 

8A 

HILLSDALF  RANCH 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

7713 

SNTA  BARBARA 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

THREE  RIVERS  6  S£ 

TULARE 

36  22 

lie  51 

'^ID 

GLENN  BAKER 

C 

SAN  BENITO 

7710 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1360 

MID 

JOHN  M  SHIELDS 

C 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

TULARE 

36  28 

118  53 

950 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

3  5 

THREE  RIVERS  EOlSON  PHI 

8917 

TULARE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

C 

SAN  CLEMENTE  dam 

7731 

MONTEREY 

CALIF  WTR   +  TEL  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

6926 

120  27 

2355 

P  G  *  E  COMPANY 

3   5  C 

SANDBERG  PATROL 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

STATION  FC  130  6 

773* 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33  52 

62 

*P 

TORRANCE  F IRE  OEPT 

2 

3  5 

SANBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5       7  C 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

c 

BSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

77*0 

SAN  DIEGO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

J  5  C 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

AAGE  fl  TUGEL 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

77*9 

LOS  ANGELES 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

TRACY  CARBONA 

San  JOAQUIN 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

2 

3  5 

SAN  OlMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  G 

TRACY  PUMPING  PLANT 

ALAMEDA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  5  6 

SAN  FELIPE  BELL  STATION 

7755 

SANTA  CLARA 

37  02 

C 

TRINITY  CENTER  RS 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

SAN  FERNANDO 

7750 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

IIB  2S 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  A^ 

2 

3  5 

TRONA 

90  35 

SAN  BERDINO 

35  *7 

117  23 

1695 

eA 

6A 

AMERICAN  P  +  G  CO 

3  5 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

.05  ANGELES 

13 

3*  19 

lie  30 

12*8 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

TRUCkEE  ranger  STATION 

90*3 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

59B2 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

•SAN  FRANCISCO  CALIF 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  *70 

90*9 

LOS  ANGELES 

13 

3*  23 

116  05 

*600 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

ACADEMY  OF  SCIENCES 

7765 

SAN  FRANCISCC 

37  *6 

122  28 

2*5 

PUBLICATION  DISCONTINUED 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

*1  56 

121  28 

*035 

5P 

TULELAKE  W  U  AS5M 

3  5  6  7  C 

SAN  FRANCISCO 

TULELAKE  5  WSW 

9056 

SISKIYOU 

12 

*1  55 

*033 

5P 

CLOSED  11/1/57 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCC 

97  *7 

122  30 

18 

MID 

CITY   SAN  FRANCISCO 

c 

TUNNEL  RANGER  STATION 

36  22 

118  17 

6950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S 

•SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7760 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

5  C 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCE' 

S 

•SAN  FRANCISCO 

turlock 

9073 

STAN  I SLAUS 

1* 

37  29 

120  51 

10* 

eA 

W  w  FERCKJSON 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCC 

37  *7 

122  25 

52 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2 

5  C 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

*0  *6 

122  18 

8A 

U  S  OUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

117  5* 

7** 

PASADENA  WATER  DEPT 

TUST IN  IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  ** 

117  *7 

THE    IRVINE  COMPANY 

2 

i  5 

SAN  GABRIEL  DAM  FCA25BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

117 

1*81 

E  K  DE  VORE 

3  C 

TWENTVNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

6 

3*  06 

116  03 

1990 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

3*  06 

118  t6 

*00 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

5 

TWIN  LAKES 

9105 

1 

38  *2 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

3  5  7 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

7607 

SAN  MATEO 

37  18 

177  20 

355 

5P 

POMPONIO  RANCH 

3  5 

UKIAH 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

11*  59 

1550 

BYRON  JOHANSEN 

2 

J  5 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

MARJORIE  S  OORY 

3 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  *7 

116  56 

MID 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

C 

UKIAH  MASONITE 

9129 

22 

39  10 

123  12 

615 

MID 

rwSONlTE  COfiPORATlO^ 

C 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

7817 

27 

37  05 

U9  *4 

1*70 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

UNION  OIL  STEARNS 

•SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  53 

99 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

2 

5  C 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

33  56 

117  52 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

783* 

SAN  BENITO 

20 

121  31 

550 

MRS  M  A  BINGHAM 

C 

•UNIVERS ITY  OF  CALIF 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  H 

117  31 

730 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

3*  0* 

lie  27 

*30 

*P 

UCLA 

3  5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  IS 

120  *0 

300 

CAL  STATE  POLY  COL 

2 

J  5  C 

UPLAND 

SAN  BERDINO 

3*  08 

117  *0 

1B*0 

6P 

&P 

ROBERT  BEARD 

2 

3  5 

STATION  INDEX 


Stttuon 

Indax  No.  1 

• 

Iff 

•i 

Latitude 

Longitude  ^ 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Ob 

Refer 

To 
Tables 

D 

Precip. 

9167 

39  11 

123  02 

PETER  V  PEDRONClNI 

UPPER  LAKE  RANOER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

«17T 

HUMBOLDT 

17 

hO  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEV  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANOfiO 

0165 

ALAMEDA 

37  1.6 

122  10 

413 

MID 

E  8AV  MUN  UTL  DIST 

C 

UPPtlR  TRES  PINOS 

ELOON  FANCHER 

9221 

MONT  ERE 

9228 

valvermo  ranger  station 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

9260 

LOS  ANGELES 

3*  11 

118  27 

W  C  WOODSON 

3 

VENAOO 

927  3 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

410 

JOHN  B  HARPER 

C 

VENTURA 

VENTURA 

33 

119  18 

45 

8A 

ROY  PINKERTON 

VERMILION  VALLEV 

9301 

37  22 

118  59 

7520 

VAR 

SO  CALIF  EOI SON  CO 

s 

932& 

34  33 

117  18 

2900 

SA 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

2 

3  5  C 

STATION  FC  120 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

FRANK  DOTTA 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

ELM£R  C  OGLE 

VOLLMERS 

SHASTA 

23 

W  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

P  G  *  E  COMPANY 

WALLACE 

CALAVERAS 

2 

JAMES  A  FOWLER 

WALHAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

WESLEY  G  STEELE 

9'.23 

CONTRA  COSTA 

37  5*. 

122  04 

190 

SA 

RAV   1  WHITTEMORE 

2 

1  5 

WALfjUT  CREEK  2  ENE 

9'»26 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

122  01 

220 

410 

tomas  S  VANASEK 

4RS  ERNA  G  IRVING 

SACRAMENTO 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  6 

LOS  ANGELES 

E  PEDERSON 

MARNER  SPRIN&S 

EARNERS  RESORT  CO 

MASCO 

KERN 

10 

FERNANDO  L  ANAVA 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

9457 

SNTA  BARBARA 

31.  59 

119  54 

2175 

41D 

WILBER  E  PATTERSON 

c 

WAT SON V I lle  waterworks 

9*.T3 

20 

36  56 

121  46 

95 

8A 

JOHN  L  KISTLEH 

2 

3  5 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTER    I   K I MREY 

95  12 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  BIG  PINE  lookout 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTHAVEM 

BOSTON  LAND  COMPANY 

WEST  POINT   3  SW 

CORPS  OF^ENGINEERS 

WESTVILLE 

PLACER 

1 

WE5TW00D  3  WSW 

9600 

LASSEN 

8 

*0  18 

121  03 

4990 

5P 

CLOSED  8/1/57 

WHEATLANO  2  NE 

9605 

39  02 

121  24 

113 

410 

THOMAS  A  FERGUSON 

C 

WOLF  CREEK  TIMBER  CC 

WHEElER  springs  2  SW 

KENNETH  P  SHELDON 

VENTURA 

ROSCOE  G  WILBER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

8A 

WHITE   MOUNTAIN  2 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

EDMONO  E  PAVEN 

WHITTIER  CITY  HALL 

FC  106  C 

966  0 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

118  02 

340 

5P 

K  R  WARREN 

3 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

cm   OF  WILLIAMS 

2 

3  5  C 

W1LL1T3  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9665 

MENOOC I  NO 

39  21 

123  19 

1900 

410 

c 

9699 

39  32 

122  12 

140 

3  5 

9722 

RIVERS  IDE 

33 

33  42 

117  05 

410 

JiM  M  6LACKM0RE 

c 

971.2 

38  32 

121  58 

135 

8A 

CITY  OF  WINTERS 

2 

3  5 

WOFFORD  HEIGHTS 

9751. 

10 

35  43 

118  27 

2700 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOODCKUCK  MEADOW 

9773 

37  02 

118  54 

9200 

t/AR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

WOODFORDS 

9775 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

4RS  GLEN  BARR 

3  6  7 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  VOLO 

2 

3  5 

WRIGHTS 

esu 

SANTA  CLARA 

37  OB 

121  57 

1600 

«»S  HAZEL  J  BAflSNESS 

3 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

ELDORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

VORBA  LINDA 

96^.7 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2 

3  5 

VORKVILLE 

9851 

MENOOC I  NO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

410 

4RS  LOLA  A  HUL6ERT 

C 

VOStMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

K 

37  45 

119  35 

3985 

SP 

5P 

J  S  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5       7  C 

SISK  irOU 

12 

2631 

SA 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

LA  PORTE 
PARADISE 
5L0AT 
VISTA 

MITCHELL  MEADOW 

SALINAS 

ALAMO  1  N 
BERRYESSA  LAKE 
FINLEY  5  SW 
MONTICELLO  DAM 


TED  STATIONS 


LUMAS 
BUTTE 
'LUMA5 
SAN  DIEGO 

E5N0 

P«NTEREY 

CONTRA  COSTA 

NAPA 

LAKE 

NAPA 


County 


39  41 
39  45 
39  52 
33  12 


lie  43 

121  39 

122  02 
122  14 
122  57 
122  07 


Obser- 
vation 
Time 


O'ROURKE 
PARADISE  FIRE  DIST 
CLARENCE  F  ELHORTH 
CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AGR  EXTENSION  SER 

A  LEIGH  VAN  BRUNT 
DONALD  G  COOK 

HILDA  K  GRAHAM 
U  S  BUR  RECLAMATION 


Observer 


Refer 

To 
Tables 


2  3  5  6 
3 

2   3  5  6 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  I 
17  NORTH  COAST,  18  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO, 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     3B  WALKER. 


>  MOKELUMNE, 


-  409  - 


USCOKH-VB-Asbcvlll*  -1/30/58  -  2225 


i, 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W,  RKICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGIC 


CALIFORNIA 


ANNUAL  SUMMARY  1957 
Volume  LXI      No.  13 


ASHEVILLE:  1958 


CALIFORNIA  -  ANNUAL  -  1957 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL :  The  weather  in  1957  showed  that  rather  persis- 
tent precipitation  during  January  abruptly  ended  the  poten- 
tially serious  drought  situation  that  had  plagued  the  State 
since  the  latter  part  of  November  1956.  One  storm  of  note 
that  passed  over  the  State  on  January  27  and  28  resulted 
in  snowfall  in  the  foothills  along  the  coast  from  San  Fran- 
cisco Bay  area  southward  to  below  Los  Angeles.  Up  to  5 
inches  of  snow  was  reported.  Unseasonably  heavy  rains 
over  much  of  the  State  in  May  caused  considerable  damage 
to  many  fruit  crops,  especially  strawberries,  and  were  re- 
sponsible for  an  increase  in  destructive  insects  and  fun- 
gus. High  frequency  of  storm  passages  over  California  dur- 
ing the  last  week  in  September  and  intermittently  through- 
out October  damaged  crops  considerably,  especially  grapes, 
walnuts,  and  unharvested  tomatoes.  An  extremely  severe  Santa 
Ana-type  windstorm  which  struck  the  southern  California 
coastal  plains  and  mountains  on  November  21  and  22  was 
described  as  one  of  the  worst  ever  to  hit  in  that  section. 
In  addition  to  numerous  reports  of  heavy  local  wind  damage, 
gusts  reported  up  to  90  m.p.h.,  a  brush  fire  on  a  40-mlle 
front  west  of  Crystal  Lake  in  the  San  Gabriel  Mountains 
spread  rapidly  under  the  influence  of  the  strong  winds  and 
burned  over  28,000  acres  of  valuable  watershed. 

According  to  the  California  Crop  and  Livestock  Reporting 
Service,  the  1957  growing  season  was  generally  very  satis- 
factory for  field  crops  with  the  well-spaced  early  rains 
being  timely  to  meet  immediate  moisture  needs  of  dryland 
field  crops  in  most  sections,  and  provided  ideal  condi- 
tions for  farming  operations.  Weather  conditions  were  also 
favorable  for  the  development  and  harvest  of  both  tree  fruit 
and  grapes  throughout  most  of  the  season,  although  the  hot 
spell  in  late  June  reduced  the  grape  crop,  especially  in 
the  desert  area,  and  there  was  a  considerable  loss  of  wine 
grapes,  prunes,  almonds,  and  walnuts  during  the  early  fall 
months  as  a  result  of  unseasonable  rains.  Frost  came  at 
about  the  usual  time,  and  even  though  the  winter  was  re- 
latively cold  and  December  1956  extremely  dry,  there  was 
only  light  damage  reported  to  citrus  and  avocado  crops. 
Disease,  insect  infestations,  fungus,  dry  rot,  etc.,  were 
generally  kept  well  under  control  despite  the  fact  that  wet 
and  intermittently  warm  weather  during  the  late  spring  and 
again  in  the  early  fall  gave  impetus  to  a  rather  sharp  in- 
crease in  fungus,  diseases,  and  brown  rot.  The  average 
condition  of  range  feed  and  pastures  was  very  good  through- 
out the  year  being  generally  either  near  or  somewhat  above 
average  on  each  month. 

TEMPERATURE :  Following  an  unusually  warm  December,  Jan- 
uary turned  quite  cold  especially  during  the  last  10  days 
when  snow  fell  in  the  normally  snow-free  country  along  the 
coastal  foothills  and  valleys  from  San  Francisco  to  Los 
Angeles.  This  contributed  to  making  January  one  of  the 
7  coldest  of  record  statewide.  The  weather  became  espe- 
cially warm  in  February;  the  95°-maximum  recorded  at  Indio 
U.  S.  Date  Garden  on  the  13th  marked  only  the  third  time 
since  1921  that  any  station  in  the  State  had  recorded  a 
maximum  temperature  exceeding  94°  in  February.  March  and 
April  were  about  average  temperaturewise .  The  unusually 
high  incidence  of  storms  passing  over  the  State  during  May 
was  responsible  for  making  it  one  of  the  cooler  Mays  of 
record,  the  greatest  negative  departures  occurring  south 
of  the  Tehachapis.  The  extremely  warm  weather,  plus  a  pe- 
riod from  the  17th  to  26th  of  low  humidities  in  June  in 
southern  California  caused  considerable  sunscald  and  heat 
damage  to  walnuts,  avocadoes,  strawberries,  string  beans, 
and  increased  the  drop  of  the  citrus  set.  There  was  a  40 
percent  loss  to  string  bean  crops  in  San  Diego  County,  a 
50  percent  loss  to  grapes  in  Coachella  Valley,  and  up  to 
$100,000  damage  to  strawberries  in  the  Oxnard  district. 
This  was  one  of  the  warmest  Junes  of  record  at  Bishop,  Bur- 
bank,  Los  Angeles,  and  San  Francisco,  and  record-high  daily 
maximums  also  occurred  at  numerous  stations.  July  was  also 
a  warm  month  statewide,  but  north  of  the  Tehachapis  cooler 
weather  prevailed  in  August.  In  southern  California,  how- 
ever, the  months  of  June,  July,  and  August  all  remained 
very  warm  making  it  one  of  the  warmest  such  periods  of  rec- 
ord. In  September  temperatures  were  also  on  the  warm  side, 
but  to  a  lesser  degree  than  the  three  preceding  months. 
Unseasonably  heavy  rains  during  the  last  week  in  the  north- 
ern half  of  the  State  ended  the  high  fire  danger  in  Septem- 
ber, but  little  or  no  rain  and  high  maximum  daytime  tem- 
peratures in  southern  California  intensified  the  fire  haz- 
ard. The  largest  reported  fires  occurred  in  the  Los  Padres 
National  Forest  and  in  the  San  Gabriel  Mountains.  October 
and  November  were  cool,  both  among  the  ten  coolest  of  rec- 
ord. In  December  temperatures  remained  close  to  average 
at  stations  north  of  the  Tehachapis  and  above  average  south 
of  the  Tehachapis.  San  Diego  reported  this  to  be  the  warm- 
est December  since  records  began  in  1872. 


Annual  temperature  departures  were  near  or  slightly  above 
average  over  most  of  the  State,  the  exceptions  being  gener- 
ally stations  on  the  windward  side  of  the  Sierra,  the  high 
country  in  the  extreme  north-central  portion,  in  much  of 
the  Sacramento  Valley,  and  at  widely  scattered  areas.  The 
anomalies  ranged  from  -3.9°  at  Idria  to  +3.0°  at  both  Fontana 
Kaiser  and  Los  Angeles  Airport.  The  year's  highest  recorded 
temperature  was  123°  at  Cow  Creek  on  June  25,  26,  and  27; 
the  lowest  was  -27°  at  Boca  on  January  9.  Mean  monthly  tem- 
peratures ranged  from  a  high  of  102.4°  at  Cow  Creek  in  July 
to  a  low  of  9.8°  at  White  Mountain  2  in  January. 

PRECIPITATION :  Most  of  the  State  received  from  average 
to  one  and  one-half  times  average  precipitation  for  the 
year,  the  exceptions  bjing  areas  on  the  east  side  of  the 
mountains  in  the  northeast  portion,  much  of  the  lower  Sacra- 
mento Valley,  a  section  in  the  Sierra  in  an  area  bordered 
by  Georgetown  Ranger  Station  to  the  north  and  Groveland 
Ranger  Station  to  south  eastward  to  the  Nevada  border,  scat- 
tered sections  in  the  San  Joaquin  Valley,  on  the  lee  side 
of  the  coastal  mountains  southeast  of  the  San  Francisco 
Bay  area,  in  most  of  the  southern  California  desert,  and 
at  various  points  in  the  vicinity  of  Los  Angeles  and  Santa 
Maria.  Deficiencies  in  precipitation,  however,  were  not 
too  severe,  annual  totals  were  usually  in  the  70  to  90  per- 
cent of  average  range.  Extremes  in  annual  precipitation 
ranged  from  the  164  percent  of  average  at  Table  Mountain, 
Los  Angeles  County,  to  56  percent  at  Trona,  San  Bernardino 
County . 

In  January  precipitation  was  deficient  in  the  northern 
two-thirds  of  the  State  but  very  wet  south  of  the  Tehachapis 
where  most  stations  measured  monthly  totals  above  average. 
A  series  of  storm  fronts  that  passed  over  the  State  during 
the  last  part  of  February  and  into  the  first  part  of  March 
caused  some  flooding  in  northern  California.  May  was  an 
unusually  wet  month,  one  of  the  three  wettest  in  California's 
climatological  history.  It  was  the  third  wettest  May  at 
San  Francisco  since  records  began  in  1850  and  the  fourth 
wettest  at  Mt .  Shasta  since  1898.  June,  July,  and  August 
remained  relatively  dry  with  most  of  the  precipitation  at- 
tributed to  thunderstorm  activity.  An  intense  thunder- 
storm struck  Daggett  on  July  10  dumping  0.96  inch  of  rain 
in  less  than  25  minutes ,  and  another  one  struck  in  the  Big 
Bear  Lake-Redlands  area,  also  on  the  10th,  0.90  inch  of 
rain  falling  at  Redlands  in  less  than  30  minutes,  most  of 
it  in  15  minutes.  September  was  unusually  wet  in  the  north- 
ern third  of  California.  It  was  the  wettest  September  at 
Mt .  Shasta  since  1888  and  the  third  wettest  at  both  Sacra- 
mento and  San  Francisco  in  over  100  years  of  record.  The 
remaining  two-thirds  of  the  State  received  little  or  no 
rain.  October  was  another  month  with  considerable  precip- 
itation, one  of  the  seven  wettest  of  record  statewide. 
Red  Bluff  measured  the  greatest  October  precipitation  since 
1889  and  the  southern  coastal  region  in  general  had  its 
wettest  October  since  1941.  In  contrast  to  the  two  pre- 
ceding months,  November  was  rather  dry  with  the  outstand- 
ing weather  feature  the  high  frequency  of  Santa  Ana  winds 
in  southern  California.  Precipitation  during  December  stay- 
ed generally  within  the  stations'  long-term  means,  the  great- 
est monthly  totals  being  measured  in  the  northwestern  portion. 

Extremes  in  annual  precipitation  totals  ranged  from 
106.57  inches  at  Gasquet  Ranger  Station  (120  percent  of 
average)  to  1.68  inches  at  Brawley  (65  percent  of  average). 
The  greatest  monthly  total  was  23.27  inches  at  Klamath  in 
March  and  the  greatest  daily  catch  was  8.58  inches  at  Vollmers 
on  September  27. 

DESTRUCTIVE  STORMS:  On  January  27  to  30  a  cold  storm 
j.ront  brought  snowfall  to  unusually  low  levels  in  central 
and  southern  California.  The  unprecedented  snow  caused 
widespread  automobile  accidents,  300  in  Los  Angeles  County 
alone;  3  deaths;  and  numerous  injuries.  Snow  made  many; 
roads  impassable  and  caused  the  closing  of  schools  in  Saugus , t 
Newhall,  and  Antelope  Valley.  Torrential  rains  flooded' 
streets  in  southwest  Los  Angeles  and  snow  was  heavy  enough 
to  break  branches  from  trees  in  the  Woodland  Hills  area  of 
the  San  Fernando  Valley.  One  of  a  series  of  storms  during 
the  period  February  20  to  28  caused  extensive  flood  damage 
in  the  Los  Angeles  area  and  widespread  wind  damage  in  thej 
Santa  Barbara,  Carmel ,  and  San  Francisco  Bay  areas.  Street 
intersections  in  and  around  Los  Angeles  were  flooded  underf 
5  to  12  feet  of  water  and  there  were  numerous  instances  of 
hillside  roads  and  streets  along  the  Hollywood  Freeway  be- 
ing blocked  by  mudslides,  debris,  and  water.  Utilities  in 
various  areas  along  the  coast  up  to  San  Francisco  were  in-^ 
terrupted  by  gusty  winds,  and  pleasure  craft  in  numerous! 
harbors  were  damaged.  A  severe  rain  squall  passed  over 
San  Francisco  April  17  causing  damage  mainly  along  a  south- 

(Coatinued  on  page  428 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

on 

• 

1 

Departuxe 

Temperature 

« 

i 

AOIN  RS 

26*2 

35.3 

ALDERPOINT 

AO*? 

t^*7 

ALPINE   1  W 

^9  1 

ALTURA5  RS 

* 

ANGWIN  PAC  union  COL 

40  0 
* 

47.5 

ANTtOCH  1  E 

43.2 

3i 

ft!  *1 

ANTIOCM  PUMP  PLT  3 

^^•^ 

ASH  MTN 

J ' 

AUBERRV 

I 

499 

AUBURN 

2. 

9 

49.4 

1 

2 

AVALON  pleasure  PIER 

48.2 

52.4 

-  3 

0 

AVENAL  9  SSE 

Art* 

BACKUS  RANCH 

* 

8 

2 

8AKER  9  NNW 

iA  7 

58  4 

bakersfield  wb  ap 

4  7 
4. 

_ 

2. 

2 

55.4 

2 

9 

BARRETT  DAM 

46.8 

^ 

^^*ft 

2 

9 

BARSTOW 

*1 

5 

7 

BEAUMONT   1  E 

li 

1 

6 

0 

BEN  LOMOND 

I 

2* 

1 

50*4 

2 

7 

BERKELEY 

46*8 

1. 

5 

52.9 

1 

8 

BERRYESSA  LAKE 

~ 

BIG  BAR  RS 

^^'^ 

44.5 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

M 

BIG  CREEK  PH  1 

5. 

3 

4 

0 

BISHOP  WB  AP 

32.1 

_ 

5. 

8 

45.5 

4,2 

8I5H0P  UNION  CARBIDE 

BLUE  CANYON   WB  AP 

5 

5 

3 

6 

BLYTHE 

*  D 
«^*7 

2 

7 

7 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

64*4 

BOCA 

_ 

7 

9 

26.7 

2 

0 

BONt  T A 

54.7 

2 

1 

4 

2 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

53.6N 

62  .4^ 

BOWMAN  DAM 

32.1 

3.4 

40.0 

6 

BRAWLEY 

1 

1 

63. 

7 

3 

BR lOGEPORT 

BRIDGEPORT  DAM 

22*<ih 

0 

3 

6 

6 

BROOkS  farnham  rch 

2 

8 

Koi 

0 

9 

SUR8ANK  WB  AP 

51  .0 

1 

6 

4.5 

BURLlNGAME 

45.2 

52  3 

BURNE Y 

25.3 

_ 

4 

7 

36.6 

1 

6 

BUTTONW] LLOW 

42*3 

3 

1 

tfi*q 

3 

2 

CA6RI LLO  NM 

tf  *rt 

CACHUMA  DAM 

, CALAVERAS  BIG  TREES 

1 

40  6 

2 

3 

' CALLAHAN  RS 

28  2 

40*1 

;  CAMPO 

45.6 

■CAMP  PARDEE 

1 

6 

*Q 

1 

3 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

40*7 

CANTIL 

il  *  7U 

54*2 

CANYON  DAM 

24  4^1 

_ 

3 

8 

33.4 

2 

2 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

41.5 

CECILVILLE  SAWYER 

32.4 

42.3 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

.CENTERVI  LLE  PH 

43.0 

1 

4 

51.4 

2 

6 

'CHERRY  VALLEY  DAM 

33.6 

42.6 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

42.9 

2 

8 

2 

'CHULA  VISTA 

1 

2 

567m 

3 

ClAREvONT  POMONA  COL 

49. 2M 

_ 

1 

7 

56.7 

3 

!LARkSBURG 

43.0 

1 

0 

50.7 

2 

3 

CLEARLAKE  HI    1  NNE 

*  I 

47.4 

CLOVERDALE   3  SSE 

44.2 

3 

0 

51.6 

0 

9 

:OALl NGA 

2.7 

2 

a 

40*5 

I 

3 

2 

49.2 

3 

6 

COLUSA    \  SSW 

41*9 

" 

3 

1 

51.9 

2 

2 

■CORCORAN  IRRIG  DIST 

53.1 

CORONA 

0 

1 

4 

4 

COVELO 

37.7 

2 

3 

47*6 

3 

7 

COW  CREEK 

50.  M 

I 

1 

3 

65.1 

6 

8 

CRF5CENT  CITY   1  N 

44. 2M 

1 

8 

4  8.6M 

1 

1 

COCK  ETT 

46  .6 

5  2.6 

CULVER  CITY 

54.2 

0 

3 

68.3M 

3 

.6 

C'JYA'-IA 

39.8 

51.1 

37.9 

0 

5 

45.7 

5 

,7 

~>AGr.ETT  CAA  AP 

44.7 

57.5 

'lAVIS   AGR  COLLEGE 

43.8 

2 

5 

51.7 

1 

1 

"lEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2  5 .6M 

41.6 

■^EER  CREEK  PH 

29.9 

6 

8 

38.0 

-  0 

6 

>ENA  I  R 

42.5 

_ 

2 

2 

52.6 

3 

.1 

-jc  sn^'LA 

37. 7M 

3 

0 

46.  3N 

3 

3 

"lO^RINS  COLGATE 

42.0m 

- 

6 

50.  5M 

0 

,7 

10NNER  riEMORIAL    ST  PK 

19.9 

tO'.iNlEVILLE  RS 

5 

8 

39.9 

-  0 

.8 

"lOYLE   5  SSE 

25.5 

38.7 

34.7 

0 

46.0 

.9 

iUTTr>NS  LANDING 

42  .3M 

51  .2M 

'^r,if  MTN 

51.9 

1 

62.6 

5 

.3 

■AST   PARK  RESERVOIR 

3 

3 

48.'. 

2 

0 

■L  CfiJON  2  E 

51 .3 

0 

9 

56,5 

2 

,8 

■L  CAPITAN  DAM 

53.7 

0 

0 

59.1 

,5 

L|:L  CENTRO  2  SSW 

52.9 

0 

5 

63,1 

10 

.6 

:LKTRA  PH 

43,3 

2 

7 

52.4 

2 

.6 

ILK  VALLEY 

33.7 

7 

42.7 

2 

.6 

;lsi  norg 

49.3 

0 

6 

57,0 

4 

.5 

iSCONO I DO 

50.6 

0 

2 

56,1 

3 

,7 

;SCONOID0  CHURCH  RCH 

52.6 

0 

9 

56.3 

5 

rUREXA  Wp  CITY 

43.3 

3 

9 

49.0 

0 

.6 

■AIRFIELO  POLICE  STA 

53.0 

-AIRMONT 

39.2 

.5 

51.2 

.9 

'ALL  RIVER  MILLS  iNT 

25. 7M 

- 

6 

.1 

36. CM 

-  0 

.2 

"IVE  POINTS    5  SSW 

41.4 

t'OLSOM  DAM 

45.5 

52.8 

"ONTANA  KAISER 

51.7 

0 

.6 

56.0 

5 

.0 

i'OREST  GLEN 

29.9 

5 

.5 

40. 9M 

1 

•  2 

April 


May 


August 


54.5  1  -  0.9 


53.2     -  4.0 


56.6 

54.'! 

40.7 


53.5 
42.5 


42. 8M 
58. OM 
60.2 


58.5 
47.3 


49,7^^ 
55.1 


54.4  I  -  0,3 
44.4M 
43.5 
54.7 


46.1 

51.9MI 
35.8  I 
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60.9     -  0.3 
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49.7m|  0.9 
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58.5     -  0.5 


42. 2M  -  0.3 
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■  0.7 

■  1.5 
3.9 


81.8 
67,6 
71.2 
64. 6M 


78. 1 
80.1 
67,1 
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75,7 

72.9 


60. 3M 

64.0 

90.4 


72. 2M 
75.9 
61,8 
59,3 


72,8 
74.9 
75.3 


69.4 

85.1 
72.5 
70,2 
62,1 
72,4 


73,8  '  -  2,5 


47, 6M  ■ 
46. 7M 
45. 9H  ' 


40. IM 
57,9 
30. 4M 


46.7 
46. 2N^  - 
47.8 


52.9 

48.8M 

48.4 

59.9 

47.6 

43.1 


44. 6M 
46,  IM 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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February 


April 


August 

September 

1 

1 

1 

a 

0. 

Q 

9 

S 

• 

E- 

Q 

H 

Q 

63 

5 

61  ? 

56. q 

0 

59.2 

1 

9 

-  1 

5 

57.1 

0 

3 

61*, 6 

-  2 

9 

63,5 

2 

7 

59.5 

61  *  1 

76.4 

-  3 

1 

74.2 

0 

7 

76,7 

-  2 

74,3 

-  0 

3 

60.5 

-  2 

9 

57,5 

-  1 

2 

68*6 

68*  5 

67  .21^ 

63, 8M 

39.0 

-  2 

0 

55.4 

-  1 

9 

71.2 

3 

68,9 

-  0 

7 

64  ,P 

-  0 

1 

63,8 

-  0 

5 

98  .9 

0 

2 

~ 

77  .B 

-  1 

6 

71,8 

-  0 

5 

58. 6M 

0 

1 

60, 6M 

1 

7 

65.9 

0 

1 

66.6 

0 

8 

63.3 

64,8 

75.8 

-  2 

73.0 

69.3 

"  ^ 

68.8 

3 

61, 7M 

-  6 

7 

60.4M 

-  1 

8 

87.7 

-  1 

0 

82.5 

-  0 

2 

68,8 

7 

67.4 

0 

6 

72.1 

66,2 

67,5 

-  3 

^ 

65  .3 

0 

0 

66.6 

0 

3 

68,6 

3 

1 

60.0 

-  0 

3 

55.7 

0 

9 

73.1 

-  5 

69  .7 

-  1 

9 

66  .  6 

-  0 

63.2 

90.3 

-  0 

6 

86.3 

1 

6 

76, 5M 

0 

2 

M 

90,0 

-  1 

6 

88.0 

2 

4 

ai.5 

75.1 

92.3 

-  0 

6 

87,2 

0 

5 

59,4 

-  2 

6 

59.8 

5 

1 

68, 2M 

67,6 

63.0 

64.0 

-  0 

9 

65. 2M 

1 

0 

~ 

80,7 

1 

3 

79.1 

75.1 

81.6 

78,2 

81.9 

1 

5 

78.8 

2 

5 

65  ,4M 

-  2 

2 

67. 8M 

1 

1 

60. OM 

60.6 

69, 9M 

1 

0 

M 

66.5 

-  1 

9 

62.5 

-  I 

7 

M 

M 

63, 7M 

0 

1 

68.5 

66  ,6 

72,3 

71  ,1 

58,4 

-  4 

6 

59,2 

1 

3 

63,9 

62. nw 

74,  IM 

1 

9 

70,4 

-  0 

6 

77  .4 

71.3 

78.3 

-  2 

2 

75,4 

0 

3 

74.0 

-  2 

8 

7  2  .  5M 

1 

0 

77.5 

-  2 

5 

75.0 

1 

0 

75.9M 

-  2 

7 

73.4 

0 

7 

68,6 

-  1 

5 

70,6 

2 

3 

78,1 

7  2.8 

69,5 

-  2 

0 

68.9 

0 

5 

60.5 

63.2 

70.6 

-  0 

2 

67,9 

-  1 

1 

72.7 

5 

69, n 

2 

3 

76,2 

3 

3 

72,2 

1 

2 

75.7 

-  2 

2 

73.7 

0 

7 

68*9 

1 

3 

69.3 

3 

2 

75,6 

67,1 

76,7 

-  0 

2 

74,1 

2 

6 

68,  5M 

68.4 

58,3 

57,5 

81,0 

-  2 

0 

78,6 

1 

7 

69.5 

69,3 

-  2 

73,7 

1 

61.8 

-  2 

( 

61,5 

2 

.8 

89.9 

0 

.1 

85,6 

1 

.5 

73. 8M 

2 

71,5-1 

-  0 

8 

80,9 

-  1 

8 

76,7 

.3 

77.7 

-  1 

[ 

73,7 

-  1 

57,8 

-  3 

7 

58,3 

2 

1 

72.9 

-  0 

9 

71,1 

1 

,2 

67,0 

61.3 

60.2 

63,9 

76,3 

71,6 

6  2.5Mi 

58,7 

70.7 

69,7 

65.6 

1 

65,3 

2 

0 

58,2 

57,6 

62,9 

-  2 

9 

61  ,6 

1 

•  8 

69,7 

-  0 

5 

66.3 

-  1 

1 

73,? 

70,8 

66,0 

-  0 

4 

M 

90,6 

-  1 

5 

86,4 

2 

3 

65.0 

-  ? 

9 

62.9 

0 

1 

7  5,5M 

-  1 

9 

7  3.4' 

.9 

6q,5 

1 

5 

6f.,Q 

0 

9 

71.3MI  -  3 

6 

-  0 

? 

75. ri 

3 

1 

71,5 

1 

5 

75,8 

2 

73.4 

2 

5 

66,8 

4 

68.1 

5 

64,6 

1 

7 

66.9 

3 

6 

69,5 

64.8 

73.6 

1 

2 

7n,4 

0 

6 

FORT  eiOWELL 

PORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  we  AP 
FRIANT  GOVT  CAWP 
GIANT  FOREST 
6ILR0Y 
GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREEPfl,ANO  RANCH 
HA r WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB   1  E 
HANFORD 
HAPPY  CAMP  RS 

HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HEALDSBURG 
HEN5HAW  DAM 
HETCH  HETCHY 

HOLLISTER 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
KENTFIELO 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEHAN  CITY    1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

LAGUNA  BEACH 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LA REPORT 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 

LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS 
LOO  I 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 
LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  2  W 
MADERA 

MANOEVILLE  ISLAND 

«4ANZANITA  LAKE 
MARICOPA 
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MINERAL 
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1 

6 

68 

2M 

2.5 

55 

1 

58 

6 

2 

5 

60 

2 

^ 

^ 

67 

IM 

2.2 

2 

1 

46 

6 

- 

6 

3 

63 

4 

2.8 

3 

3 

51 

9 

- 

2 

4 

61 

8 

2.3 

1 

3 

50 

OM 

65 

IM 

3.3 

56 

7 

69 

0 

62 

2 

73 

4 

0 

6 

48 

2 

- 

2 

2 

60 

3 

2.9 

49 

8 

62 

3 

0 

7 

61 

8M 

- 

1 

6 

69 

7 

3.8 

62 

3 

76 

8 

0 

6 

64 

9 

78 

8 

3.6 

1 

3 

64 

6M 

- 

0 

7 

76 

7H 

2.4 

0 

1 

66 

2 

- 

2 

2 

79 

7 

3.9 

0 

6 

66 

3 

- 

1 

1 

77 

6 

3.2 

1 

5 

60 

5 

- 

0 

9 

70 

6 

4.0 

0 

1 

60 

2 

76 

7 

5.2 

1 

2 

62 

6 

- 

0 

6 

72 

1 

3.1 

56 

0 

61 

2 

1 

7 

61 

3 

- 

2 

0 

68 

9 

2.9 

0 

9 

63 

2 

1 

1 

69 

5 

4.6 

0 

2 

64 

2 

72 

5 

4.7 

0 

6 

65 

1 

- 

2 

4 

76 

2.5 

2 

6 

61 

3 

1 

2 

69 

3 

4.2 

62 

2 

75 

8 

2 

7 

66 

1 

0 

77 

8 

4.9 

61 

8 

72 

9M 

45 

7 

58 

6M 

0 

7 

69 

0 

2 

1 

63 

0 

4.1 

61 

2 

71 

0 

0 

9 

65 

2 

- 

1 

7 

77 

3.0 

0 

9 

52 

3 

0 

9 

62 

6 

2.9 

0 

2 

74 

6 

- 

2 

5 

88 

5 

3.7 

1 

7 

65 

7M 

- 

0 

7 

75 

9M 

1  .8 

1 

7 

66 

8 

- 

2 

2 

81 

6 

4.7 

2 

1 

58 

1 

- 

8 

73 

7 

3.3 

2 

6 

47 

0 

2 

2 

57 

7 

1  .8 

1 

5 

64 

7 

- 

□ 

5 

75 

3 

4.3 

49 

9 

63 

0 

57 

6 

60 

5 

58 

6 

75 

8 

42 

8M 

59 

2 

55 

6 

70 

8 

1 

2 

50 

5 

- 

2 

3 

65 

6 

4.6 

M 

58 

0 

0 

0 

52 

* 

- 

1 

1 

62 

7 

2.9 

2 

3 

5 

3 

7 

6.8 

61 

5 

73 

9 

3 

0 

60 

6 

0 

5 

68 

2 

3.4 

0 

8 

76 

2 

2 

6 

92 

1 

4.7 

0 

5 

55 

0 

0 

7 

65 

6 

2.8 

59 

9M 

M 

1 

5 

68 

OM 

1 

78 

9M 

4.5 

1 

8 

60 

3 

1 

66 

2.3 

0 

5 

55 

6M 

3 

5 

67 

2M 

-  0.6 

0 

2 

62 

Q.y 

0 

5 

0 

5 

63 

4M 

- 

0 

8 

75 

0 

3.0 

3 

5 

M 

68 

0 

6.0 

2 

3 

60 

7 

2 

3 

66 

1 

4i5 

59 

65 

3 

0 

1 

61 

7 

0 

3 

72 

6 

6.2 

See 

58. 9M 
67.8 
65,4 


76  .0 
69. SM 

93.2 


70. 9M 

72.3 

76.0 


-  1. 
2.7 

-  3.0 


46,8 
45, 2M  ■ 
40.6 


58,2 
45,6 
55,8 
36,7 


45,7 
38,0 


44, at^  ■ 

45.6 
54.9 
36,0 


45, 9M  ■ 
58.2 
46  ,  IM 
58, 8M 


50.  5M 
48.8 
57.0 
55.1 
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iTabte  I-  Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


July 


August 


0PI05  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  cove 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORINDA  SOWMAN 
ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE   1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OXNARD 
PALMOALE 

PALMOALE  CAA  AP 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CI  TV  MALL 
PALOMAR  MTN  OBSV 
PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PASADENA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  CAA  AP 

PERRtS  1  WSW 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
P1NNACLF5  NM 
PISMO  °EACH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  tFG 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  USCG 
PT  PIEDRAS  BLANCA5 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP)  ' 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  3  E 

POTTER  VALLEV  PH 

PR  I  e:^t  valley 

OUINCY  RS 

RAmONA  SPAULDING 

RANDSnURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REPDING  FIRE  STA  2 
REOLANOS 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  CAA  AP 
SALT  SPRINGS  PH 
SALVE?  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDRERG  WR 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 
SAN  FRANCISCO  WH  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEP 
SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAFL 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  BARBARA 

SANTA  PARBARA  CAA  AP 

SANTA  CLARA  UNlVEflSllY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  VARIA 

SANTA  MARIA    WR  AP 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SCOTIA 
SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 
SIERRA  MflDRE   1  N 
SIERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS 
SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSE"ITE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  2 
STOCKTON  CAA  AD 

STOCKTON  FIRE  STA  A 
STOCKTON  "OWRY  BRIDGE 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRaW"ERRY  VALLEY 
SUNLANO 

SUSANVILLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 


6.0 


T 


79.7 
69.1 
63.9 


58.1 
65.1 
69.5 


60.9M 
75.4 
0.6  81.0 
1.6  77.0 


.0  73,4 
4.4  79.7 
71.8 
2.0  73.3 


77.1 
67.5 
64.9 
69,9 


54.6 
48.1 
42. 8M 


44.0 
46.3 
44.8 


2.0 
3.5 
2.9 


4.6 
2*2 
3.9 
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Tabla  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


August 


September 


The(*hal  CAA  AP 
Three  riv  edison  ph 
tiger  creek  ph 
topaz  lake 
; torrance 

tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 

TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULELAKE 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 

UCLA 
UPLAND 

UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT]  . 
VISALIA 
VISTA 
VOLTA  PH 
WALNUT  CREEK 

WALNUT  GROVE 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 
WESTWOOD  3  WSW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  ] 
WHITE  MOUNTAIN  ; 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 

Y0R6A  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 


36*1 
26.6 


43.1  , 


39.0M  -  4.7 
42.9  -  2.8 
37.0MI  -  4.e 


sg.4 

56,7 
47. IM 
50.9 


-  3.0  51.4 


50. IM 
24.7 

ie.3 


56. e 
2.4  43. 
*0  39. 


.3  60. 
•8  34*1 
•  9  39. 


4.9  57. 
1.7  53.0 
O.el  45. 


4eie 

23.4 
15.7 


0,7  ! 
2.4  ( 

0.5  ; 

1.1  ! 


60.9 
59.8 
61. 5M 


60.6 

60.6 
59.1 
56  .OM 
64.0 
57.0MI  • 


2,3   55. 4M  • 


49. 5M  -  3.2 


-  2.8  74,9 


.7  63. 
.0  54.6 
.0  57. 


73.5 
74.3 
82.5 

70.8 

61  .6 

59. OM 
49.9 
44.7 


78,2 
77.9 
67.6 
75.1 


5.6 
5.6 
3.3 


79,0 
60,3 
67.9 


73,6 
75,3 
65,8 


3,5 
0.8 
2,0 


69,7 
71,8 

69.6 


31. 2M 
25.8 


2.3 
3,2 


3,1 
2,4 

3,3 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

Maich 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

1  Average 

Extremes 

Average 

Average 

a 
1 

Ul 

Average 

a 
1 

Average 

a 

o 

tl 

M 

M 

Average 

Extiemea 

Average 

ExtierDes 

Average 

Extremes 

< 

B 

Ul 

Average 

a 

S 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

DAVIS  AGRICULTURAL  COL 

4  Inches  (a) 

46.8 

58/36 

53.8 

68/39 

59.8 

81/43 

69.7 

98/54 

77.1 

10169 

88.0 

lovn 

89.3 

IOS'75 

84.7 

101^9 

81.2 

98/67 

68.3 

86/57 

58.0 

73/47 

48.6 

57/40 

68.8 

106/36 

RIVERSIDE  CITRUS 
EXP  STATION 

STATION  I 

12  Inches  (b) 

50.5 

56/45 

54.7 

61/45 

60.1 

68/56 

66.0 

72/58 

68.4 

75/60 

81.8 

89/73 

88.4 

93/84 

88.5 

92/83 

82.2 

87  A8 

70.3 

81/62 

57.0 

65/54 

53.9 

57/51 

68.5 

93/45 

STATION  2 

18  Inches  (c) 

49.5 

52/46 

50.2 

54/46 

54.7 

58/53 

56.5 

59/52 

59.2 

61/57 

65.3 

69/61 

69.6 

73/67 

70.7 

75/66 

68.0 

72/64 

63.1 

69/59 

56.0 

61/52 

52.5 

54/50 

59.6 

75/46 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

66.5 

76/58 

57.6 

71/48 

51.7 

60/44 

SAN  DIHAS  TANBARK  PLAT 
21   Inches    (e ) 

58.1 

62.8 

70.0 

72.3 

71.0 

63.7 

57.0 

51.2 

30  Inches 

57.7 

61.8 

66.4 

72.0 

70.5 

64.5 

58.3 

51.9 

66  Inches 

- 

56.6 

58.3 

62.8 

66.3 

67.0 

65.8 

62.3 

56.6 

102  Inches 

56.6 

57.3 

60.0 

63.0 

64.8 

64.7 

63.5 

60.2 

138  Inches 

56.1 

56.3 

58.6 

60.8 

62.5 

63.7 

63.8 

61.6 

<a>  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      (b)  RAUONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.      (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TKEE, 
SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  PRESENT  OCCASIONALLY,  SEE  NOTES  IN  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  FOR  DETAILS.      (d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUITD 
EXPOSED  TO  SUN.      (e >  SANDY  LOAU  —  UNDER  GRASS. 

MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS,  RIVERSIDE,  AND  SALINAS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.     MONTHLY  AVERAGES  AT  SAN  DIMAS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  MADE  AT  INTERVALS 
AND  AT  VARYING  TIMES,    SEE  MONTHLY  BULLETINS  FOR  DETAILS. 
EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  LOITEST  MINIMUM. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


May 


August 


September 


ftCTON  ESCnNOIDO  FC261 
»niN  PS 

M.AMn  i  N 
ISLDERPOINT 
4LIS0  CN  FC  4A6 

IHLPINE   1  W 
4LTADENA 

INGWIN  PflC   UNION  COL 

INTIOCH  1  E 
INTIOCH  PUMP  PLT  3 

.SRROYO  SECO  RS  FC  50BC 
ISH  MTN 

^SSOC  OIL  ANAHEIM  1 

HUBERRY 

»URURN 

ftVALON  PLEASURE  PIER 
WENfiL  9  SSE 

iZusA  FC 

BACKUS  RANCH 
^AKER  9  NNW 

3AKER5FIELD  Wg  AP  I 
3ALCH  PH 

lARNESON  PARK 
3ARRETT  DAM 
3ARST0W 
^EAUMHNT 

3EAUM0NT  PUMPING  PLT 

3EAUM0NT    1  e 

AIR  FC  10 
^EN  LOMOND 
iENSONS  FERRY 
BERKELEY  I 

^ERRYESSA  LAKE 

MG  RAR  RS 

JIG  BEAR  LAKE  DAM 

JIG  CREEr   PH  1 

JIG  OALTON  0AM  FC  223 

JIG  PINES  PARK   FC  8 

JIG  SUR  STATE  PARK 

JIG  TUJUNGA   DAM  FCA60E 

J I  SHOP  Wn  AP 

3ISH0P  UNION  CARBIDE 

JLACK   MTN  2  S 

SLACKS  MTN  BRANCH 

(LUE  CANYON  Wfl  AP  //R 

iLYTHE 

JLYTHE  CAA  AP 

JOCA 
JONITA 

lORREHO  DESERT  PARK 
lORREGO  SPPGS  3  NNE 
'OULEVARO 

10UQUET  CANYON 
)OMMAN  DAM 
JRAOLEV 
CRAWLEY 

JREA  HERRY  [MPERIAL 

JREA  CITY 
JREA  DAM 
JRIDGEPORT 
IRIOGEPDRT  DAM 
JRIDGEVILLE  NNW 

1RO0KS  FARNHflM  RCH 
JRUSH  CREEK  RS 
JULLAROS  RAR  PH 
JURBANK  FIRE  OEP  FC226 
?URBANK  Wfl  AP 

JURLINGAME 
JURNEY 

JURTON  Ri'NCH 

;jutt0nwill0w 
:arazon 

:abpi llo  nm 

:ACHt_!^<A  DAM 
:ALflVERAS   RKi  TREES 

:alexico 

lALlSTOGA 


TAwPTONVILLE  RS 
lANCiY  PS 
lANDGA   PAPK    PIERCE  COL 

:anti  L 

lANYON  DAM 

:ATHAY  pull    run  RCH 
irAZAOFRO 

CECILVILLE  <:awyEP 
:eDAR  r.PovE 
rEnARVILLF 

:enterville  ph 
ihallenge  ps 

:HAT?nnRTH  HEYNEMAM 

;:hatsworth  fc  2<.  o 

I;hERPY  VALLEY  DAM 

:hfster 

:m!CO  EXP  STATION 

:hittenden  pass 
:hula  vista 
:isco  RS 


5.62^  2.52 
l.<>8 


-     .69  3.6 


4.33 
6.74 
El. 22 
6.47 
7.56 

3.73 
,45 
3.15 
4.0E 

■  62 

.26 
.10 
1.07 

-  3.58 

-  .34 

-  2.81 

-  3,46 

6.40 
6.8Q 
8.42 
2.43 
2.81 

3.87 
3  .46 

-  2.5; 

-  .  34 

-  2.10 

1.42 
3.03 
10.98 
2.73, 
4.06 

-  2,25 

-  1,47 

-  ,92 

-  ,16 

-  ,25 

10.20  6.38 
6.70- 
7.02  2.78 
1.61 


89^  1.2 
SqI  .3 


7.52-  3.56 
5.11  1.91 
5.72  3.37 


2.^01-  1.96 


6.97-  S.53 


6.2" 
5.27 
7.42 


.8S-  1.21 


3.15f-  1.97 
1.991  ,62 
1.11 


1.46 

1.64|-  1.61 
1.15 


2.69-  2.73 


3.53^-  1.62 
6.13  .22 
1.3d-  1,62 


7J  5,2 
o4-  .4 


3.2  3- 
.37-2 
.09 

T 

.56-  2.54 


4,0Or 
11,12-  4.78 
13,93  3 

2.71-  1,52 


2.1?- 


.94 


3.60 

4.76j  1.52 

,81^  1 
,571 


?,9fip  4 
,78k  3 
2,72^  1,23 

11,73:  1,35 
2,35: 
2,0ft; 
1.07: 

Q.7q!  2.76 

I 

2.531 
13.49!  1,96 
7,02| 


7,56^ 
14.23! 
1.58! 
3,12- 
8,50 

8,00  3,14 
3,86- 
2,96 
,21-  2,02 
15,22 


2,63-  1,91 


1.40- 
.42- 
3,10- 
3,16- 

2,04- 
1 ,03|- 
3,86J- 
1  ,97- 
3,34- 


8,10 

2,88-  3,95 

3.45-  1,41 

1,76-  2,65 

1.23-  2.49 

2,86-  2.99 

1,29-  3,52 


11,27  3,81 
,01r  ,40 
T     -  .32 


1,08- 
11  ,38 
,68 
,00- 
1 ,06 


11.09! 
l,27h  1,60 
1,12-  1,13 


1,03"-  1,24 


4.34| 
2,11 
1.57 


2.60- 
1.54 
1.01- 


2.97 
1.39 
1.26 

1.52 
.20- 
.54 


1.2  8-  .44 
1.68 
3.55 
1.68 
1.65 


1.75 
2.91 
2.83^ 
2.40 

1.51- 

3.62 

1.80- 


1.12 

T 

.00 


1.45 
4.90 
1.37 


1.13 
11,71 
10.73 


4,39r 
1,49| 


5.12!  3,53 

3.63 

11.78  8 
4,56 


1,09-  1,16 

1.57^  .21 
1.33 

1.27  .41 


.06- 
.00- 
.06- 


.ooh 

.  14 

.30; 

.03r 


.02r 


.00- 

T 

.00- 


1.66|  1.21 


l.B6|  1.73 


2.70  2.05 


42 

09 

5 

83 

29 

99 

37 

87 

3 

43 

IS 

82 

32 

19 

72 

84 

24 

63 

61 

79 

57 

15 

90 

19 

06 

80 

44 

22 

8 

79 

20 

88 

96 

50 

26 

67 

49 

49 

41 

96 

79 

71 

98 

3 

18 

23.67 

19 

3. 

69 

46 

'A 

37 

63 

e 

40 

25 

361 

1 

14 

19. 

78 

12. 

53 

2 

02 

70 

96 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CLAREMONT  POMONA  COL 
CLAPKSeURG 
CLFafLAKE  Ml    1  NNE 
CLOVEROALE    3  SSE 
COALINGA 

COALINGA    1*.  NW 

COLBVS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA    1  SSW 
CONCOJJO  2  SE 
CONCORD  3  B 
CORCORAN   IRRIG  OIST 
COROES 

CORNING  HOUGHTON  RCH 

CORONA 

COVELO 

COVrNfl   TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY    1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC263B 

CULVER  CTTY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS   AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 

DELANO 
DENAIR 
DE  SARLA 
DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIGS 

DOWNEY  FIRE   DEPT  Fa07C 
DOWNIEVILLE  PS 
DOYLE   5  SSE 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RS 

nuTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CflJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128e 
ELK  VALLEY 
ELLERV  LAKE 
ELLIOTT 

ELSINORE 
ESCONOIon 

ESCONDIOO  CHURCH  RCH 
EUREKA  WR  CITY  ( 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAI RMONT 

FALL  RIVER   MILLS  INT 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RfiNCH 

FIDDLETOWN   LYNCH  RCH 

FINLEY 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS    5  SSW 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN  ■ 
FORESTHILL  RS 
FORT  oiDWELL 

FORT  PRAGG 
FORT  npAGG  AVM 
FORT  JONES  Q"' 
FORT  ROSS 
FORWARD  '^ILL 

FRENCH  GULCH 
FRFSNO  Wn  AP  I 
FRIftNT  GDVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  CEFK  S 

FULLERTO^|  DAM 
FULLERTOM  HILLCREST 
GAPOERVILLE 
GARDEN  VALLEY  ?  S 
GASOUET  RS 

GFM  LAKE 
GFORGFTOWN 
GEORGETOWN  "S 
GIANT  rnPEST 
G|nR/\LTAP  OA'-' 

GlLROV 

GILROV    ](.  FNF 
GLFM^ALE  STa'pENHnp";! 
GLFNOORA  WEST 
GLF'.'NVI  LLE 


January  February 


6. 18     2.56  1.56- 


3.10  1.84 


2.12  2«34-  1,19 
e^Ud     2.68      3,32-  ; 


5.35;     2.50     1.40-  2.95 


13.30  7.46 


12.71 
8.57 
1.21 


12,65  6.02 


6.94-  6,08 


fl,45|- 
10.32 
4.6lj- 

7.8V 

4:29 


4.59 
6.12- 
J.43- 
10.36- 


1.91 
U.96 
1.19' 


5.6fl  ?.27 

V.61h  3 

5.83k  ?.e9 

1.9l]-  1.03 

5.0Sr  2. 
5.24^  . 


3.<.9 
-  3.72 
.68 


3.05- 
.51-  2.27 
.721-  3.22 
.09- 


.8  3- 


.93 


6.52^  6.94 


.60-  2 
.7lk  2 
.36^  1.29 


6.8Q  3.72 


2.77 
.7^^-  3.52 
ll.fl7l  2.90 
10.94  2.94 

2.30 


5.24 


1.30 


1.10-  2.67 


3.85 
3.34-  .76 
UB4-  2 
1 .63 


April 


1.36- 

5.07 

8.45 


l.lOp  1.09 


1.53 

l.Oll- 

6.14 


16.87 
20.85 
1.78- 

1.55- 
1.10- 
12.98 
2.96 
1.15 


1.49 

I.43L 

1.66 


2.09  1.12 


2.29^  3.80 


3.37 
.10- 

1.26 
.02 
12.57 


1.07- 
1  .57- 
8.90- 


3.59 
.42 
1.10 

2.B9 

.05 
.42 


2.46-  2,18 


1.40- 

8.75 

1.29 


1.13-  1 

1.25-  1 

1.86;-  1 
.02^ 

6.40;  1 
1 .36 

17.06  5 
1.05 
2.92 

.67L  1.66 

1.48k  1 

1.39h  1.23 

8.77  4.13 


1.78 

1.46!-  1.06 
E2.47|  .22 


1.32 
1.27 
1.36- 


2.62- 

2.30 

1.37 


1.21- 
1.05- 
1.96- 


,76-  2.04 
8.79 
7,76' 
'1.71  11.85 

1.30 

S.li\-  1.12 
9.19I 
4.65^  1.86 
.67-  3.57 


1.16 
1,4Q:-  1 
2,42^  1,91 


May 


£ 

1.37 
1.80 
1.68 
5.49 


2,80 
.35 
7,26 


1,78 
1.46 
11  ,61 


3,42 
2.65 

2.24 
,58 
2,91 

2,43 

4.71 


.00 

T 

.64-  .14 


,00- 

.00 
,00}- 

,ooj- 

,00- 

,00- 

,00 

,00- 

.00- 

.00- 


,00- 
,09- 
,00- 


Auguat         September         October         No7ember  December 


.00- 
.00- 
.00- 
.00- 


1.79 
1,43 


1.05 
3,02 


3,48 
,28 

1,71 


1,94 
1,94 


,43     3,84  3* 


3,39 
1,30 


,40     3.35  1. 


.60  1.92  1, 
,95     3,16  1, 


,62     1,S6  18t 


,78-  1,38  20. 


1.29 

2,41  : 

1.26 

•  11 

•  23 
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S!'ibl«  2-CoQtinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ir  

OLD  RUN 
i'puNT  GROVE 
,,,!,  HASS  VALLEY 
1^,  RATON  1  W 

REENLANO  RANCH 

■  REENVieW 
REENVILLE  R5 
,|,RU2LY  PEAK 
SI^ROVELANID  RS 

'UERNEVILLE 

'AINES  CYN  LOWER  FC36i 
lAINES  CYN  UPPER  FC36' 
lAIHEE 

(ALF  MOON  BAY  2  nNW 
lAMILTON  AFe 

tf.lAMlLTON  AFS    1  E 
lANFORD 
.lANSEN  DAM 
lAPPY  CAMP  RS 
lARRIS  GAGING  STA 

(ARHISON  GULCH  RS 
',tARRY  L  ENGLEaPIGHT 
itATCHET  MT  MNTNC  STA 
(lAT  CREEK    PH  1 
'tAYFIELO  PUMP  PLANT 

ifAYFORK  RS 
ilEALDSBURG 

lEALDSeURG   2  E 

lEMET 

lENSHAW  0AM 

,IE9NANDEZ   2  NW 
iETCH  HETCHY 

Highland  springs  rch 

pULTS 
tOBERGS 

-10DGES  DAM 
(tOEGEES  FC  60A 
■tOLLlSTER 
itOLY  CITY   3  WNW 
lOOPA   2  5E 

10PLAND  LARGO  STA 
;<UNTINGTON  LAKE 
j(ORIA 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 

[INDEPENDENCE 
[NDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOkERN  ARmITAGE 
IOWA  HILL 

)IR0N  MTN 

;JCSS  VALLEY 
jJOMNSONOALE 
JOICE    I  SLAND 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  0AM 
(EE  RANCH 
(ELLOGG 
KELSEYVILLE 
<ENTFIEL0 

(ERLINGEB 

<ERN  RIVER    INTAKE  3 
<ERN  RIVER  PH  1 
<ERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   l  SS 

KETTLEMAN  STA 
'■<ING  CITY 
<LAMflTH 

<NIGHTS  LANDING 

LA  CRESCENTA   FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 
f  LAGUNfl  BEACH 
LA  HONDA 
i.AKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 

■LAKE  ELEANOR 

LAKEPORT 
iLAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LA  MESA   1  NE 

LANCASTER 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 
LEREC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LINDSAY 
LIVE  OAK  CANYON  FC230C 
LlVERMORE 
LIVORNA  HEIGHTS 
LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

L0C«fWO00 
LOCKWOOO  MESA 

LOni 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

LONG  REACH 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES   Wfi  fiP 

LOS   ANGELES   WO  CITY 

LOS  RANOS 


January 


May 


August  Septembei         October         November  December 


5.65-  3.24 
2.6ef 

1.31 
1.27 


7.6S 
10.83 
2. 57' 
5.08 


-  1  .80 
.26 

-  2.00 


1.3'.j 
1.76^ 


3.79  1.53 
7,90 
2.42- 

7.1a!  2 


7,571- 
5.27- 

11  ,  1  5j 
7.42! 
7,44^ 


6.47^-  2 

3-76  1,57 

6.48  2,47 
2.15- 


5.96  2.67 


3.52  1,5? 


12. 33^ 
6.57t- 

11.39 
7,90 
.00- 


8.54  3.10 


3,85-  1.62 


-  3.53  1.52' 


1,70  2. 23' 
2.52  13.51 


3,29 
1  .27 
2.43 


8.64  1.86 
4.69-  1.30 
,59- 
.30-  3 
•  04|- 

•  14 


T  ■- 
3.0Sj 
E2.6d 
3.67 


E7,4(^-  1,22 

1  .34. 
2.05| 
1.2^ 
2.10 
1.171 

A 

1  .90|- 
10.32 
3.92 

3.2<,k  2.77 


3.17, 
1.47U 
6.I2I 


8.90r 
1.6B^  1.60 
3.58^  1 
2.101-  .25 
1.61-  1.07 


1.461- 


.66 


1.68-  2.49 


2.20-  1.11 
1 .94- 

1.47-  1.90 

1.3?-  .02 


9  .8^ 
4.67 
8.73 


1.34-  2.84 


.47 


6.64-  1.86 
.471- 

3.95 
.551-  1.60 


.98 

.24|-  1.49 
1.98 

.471- 
.07- 


.01 


.361-  1.74 
.24,-  .91 
.70-  1.75 


'3  ■ 

.60; 

.61L  . 

.20I-  1. 
»3.27l 
1.69^  , 

1  .44-  2, 

2  .40; 
,89|-  1, 

3.97I 

2.81-  5.14 


1  ,34[- 


.28 


5,951 
El, 95' 
1,461-  2,76 
1.13-  1.07 
.86-  1.70 

1.43- 
1.53r  1,82 
1 ,30- 
1,62' 
.79- 

,66 
1,11- 
2.02-  .69 

.77 
1 .08 

.53-  1.25 

1.24-  1.61 

.95-  .96 

1,02-  1.34 
1.66 


6  31 
28 

02I-  1.29 


1.30 
1.48 
1,63 


.21- 

,00- 

T  - 


•  OOf- 
,00- 
.00- 


.00}- 

•  ool- 

•  ool- 


.ooh 

.00- 

,001- 


15 

1.72] 

1.28 

40 

.00^ 

.70 

09 

2.19 

1.66 

01 

3.68 

3.23 

32 

.00- 

.06 

.ooL 


oo(- 

59  2.92 

03I 


61  6.44E11 


ook 


•  40 
-  .40 
1.69 


•  94|- 
1.73- 
1.86|- 

1  .28*- 
1.40^ 
.241- 

1 .76r 


1.93     3.43-  1.48 


3.18     5.28-  1.97     45.91^  6.18 


1.50-  1.22 


1.38-  4.04     9,13-  2.30 


1.88  9.8S 


2r  1.4 
5k  2.4 


M3- 

12.531 


.27h  .8 
1.83 

2.07^-  2,8 

6.171  4,0 

2. Ill  2.C 
1.12k  1.9 


1  .03}- 

E1.05I 


2.39 

2,2o\-  2 

.75 

.06 

.80 

,02 

.  30 

.421-  1 

21 

.  21 

.84|- 

■  46 

.42 

1.25i 

01 

.  13 

1.31' 

50 

1.87 

1.12P 

*25 

.  38 

.371-  1 

i  14 

1.17 

75  ll 

05 

.74 

2.31 

.52- 

7  1 

.  58 

.54^  1 

16 

.27 

1.01 

.13- 

47 

.77 

.67- 

29 

.2fl 

.43- 

63 

.84 

.46^ 

64 

1.01 

.51- 

52 

.  69 

.18- 

72 

61.23] 
46.64< 

60.0^ 

4e*oel 


9.69 
5.04 
7,69 
8,47 


E42.1S  1,18 
31.091  10.88 
35.68-  2,37 
56,31  8,01 


2.87  28.32 
2.44  30.30 


7.42'-  ,93 
15.981  3,47 
69.42  23,65 


39,  35l  10,80 


1.30-  2.02 


le.66j  3.97 
39.29-  2.21 
12.91  .06 


44.73  6,05 

35,58  5,18 

13.50-  1,63 

E29,e0  4,18 

.35(-  .05 

6,48{  1,95 

3.03p  .17 

E  3.06 

3.131-  1.00 

E53.9a  1.04 


85t 


.57 


oel-  ; 
e3r  1.03 

26r-  : 


22.1^  5,26 
E20,90 
17.52 
32.80 


46.79 
29,96 
E48, 19 

9.97 
17.  571 
E  1 1  •  3  3| 
10.891 


7,93)  2.53 


12.34 
97.55 
E16. 57- 
26.26 


1.21 


E24.62I 
14.35,  2.14 
33.541 

52.50  8.33 
E29.8T  10.41 

E39.7'5(-  2.05 
35.18|  7,03 

85.7  0; 
18.13 

71.08  4.44 


E14.0C^  ,30 

22.931-  ,58 

12.6d  .07 

13.3l|-  .91 

ll,65i  ,77 

E24,19l  4,37 

13,  e4j-  ,71 

9.oi  1.41 

14.  5-^ 

14.0^  3.23 

17.5ft  .67 
13. id 

9.6^  1.55 

12.51J  ,15 

14,03r  1,»9 

12.29-  .08 

13.24^  1.30 

9.98  1.72 
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Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January  February 


April 


August  September         Octobei         November       December  Annual 


lOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  A  SW 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLE'''   2  W 

LYTLE  CREEK  PM 
LYTLE  CREEK  RS 
MADERA 
MAD  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 

MANZANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MAR IPOSA 
MARTINEZ    3  5SE 

MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 

MECCA  3  se 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE    STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 

MIDDLETOWN 
MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  Oflw 

MOORPARK    1  SSE 
MORGAN  HILL    2  E 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  5RECKENRIDGE 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  VeOTY  //R 
MT  WILSON  FC   338B  / 
MUIR  HOODS 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CI  TV 

NEWARK 

NEWBURY  PARK    h  5W 
NEWHALL  SOLEDAD  FC32C 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 
NILAND 

NORTH  FORK-  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND 

OAKLAND  WR  AP  ( 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

OCEANSIDE  PEN'DLET'^M 

OCOTILLO 

OJA  I 

OLINDA 

ONO 

OPIOS  CAMP  FC   57  PE 

ORANGE  COVE 

CRICK   PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BDWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  PRIOGE 
OXNAOD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAv   Fr  33 
PAICINE5  OHRWOLL  RCH 
PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 
PAL"  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PA  LOMfl 

PALOMAC  .^TN  ORSV  I 

PflLO^  VEODES  EST  FCtSC 
PANHCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARAniSE 

PARfcO  Pc-cpDyoiP 

PfiOirC  I 
PASfiDEMA 
OASifENTA  OS 
OA-^n  BOOLE'S 
Oflci  oo»lFS  CIA  A 


5.09-  1.52 


10.00 
12.66 
1  .87- 


3.53-  .18 


if. 23 
1.28 
a,13|-  1.09 


7.37^  2.39 


5.7gj     3. 2-3 


2.17^ 


.^2 


3.10; 
l.e6f-  2.94 
2.82- 
5.11^  2 
7.021-  2 

=  .7i.' 
1.62' 
5.54 


12. ^51 
2.63 
7.58- 


7.43 
.15 
2.32 

.83 


6.2*.-  2.2A 


'..64  2.11 


E3.7?  1,01 


6.  52      2  .  5i. 


1.5^-  .82 
7.31!  1.53 


1.46-  3.29 


.34 

4,05- 
3.99- 
.67- 
10.99 
2.60 

8.02 
.84 
.65- 
5.06- 
4,00 


.65- 
1.45- 
1.19-  1.11 


10.38  2 
1.27 
1.62-  2.65 


1.90 
.66 
1.66 


8.17 
2.971- 
7.06 


11.1^  2.56 


2.08 

2.20| 

.e6r  i»8i 


2.161-  2.28 
1.31h  1 

3.34 
£3.81^- 
3.12r 
8.34;  3 
0.161  1 


6.9S 

4,71-  4,85 
1.3  5r  1.50 
8,79!-  1,39 
5,67: 
2,96^ 


3,52-  1.18 


-  2,29 

-  1.30 

-  .40 


-  .15 
2.83H  ; 
.78-  .15 


4 

■9k  1. 


1Q.?9|  ■ 
4.03 
I.77L 


.71 


O.OA. 


.85 


1.35-  1.63 

2,45- 
9.05 
1,95- 


.3  7-  .91 
3,03 
5.27  ,40 
2,55 

1.02-  1.79 
1.65 
.94- 


13.51.  8 
2.40[ 
3.94- 
2.41-  1,08 
2.31  .05 

1,05-  1.59 


,65-  1,04 


.25- 
1.51 
1.4  5-  2.7  5 
1  ,42 


1.24-  1.1ft 
1,89-  1.39 
2.52-  1.48 


2.61 
1.66 
2.08 
5.95 


1.30 
.00 
1  .25 
1.19 


3,76 
2.81 
2.01 
6.09 


1.34 
,05 


I  .11 
1  .43 
1  .62 


.00- 
.09 
.06- 
.  00- 


.00 
.07- 
.04- 


.  4  8r  1,16 
.00[ 
.02h 


.00- 
.02 


.00- 

•  ooj- 


.OOr 

,oq- 
•  oa 


.00- 
.00- 
.00- 


1.08 
,00- 

•ooi- 


,00- 
.00- 
,00 


1.5 
6.63 


2.71!  2.33 


2,65  1,65 


2.20  2.00 
2.53  2,15 


1*73 
1.87 


34- 

-  .91 
40- 


70r  2 

94I-  ;  _ 
cef-  1.0  2 


59^-  1,33 
67^ 


5.45 
1.00 


27.22-  2.89 


10.56 
75.10 
Ell. 04 


21.33 
31.01 
67. 11 
31.40 


12. 3q  1.31 


18.071 
ela.75r  1.92 
8.01 


48.  57 
33.55 
45.19 


14.86 
-  1.30 
8.42 


15.25 
16.79 
22.85 
11.37 
10. 65^ 

16.78- 
1.61 
33. 37- 
15.72- 
13.52- 

31.  11 
E23.42- 
19.  57 
34.45 
67.38 

13.69 
2.20 
22.19 
15.31 
45.87 


13.63 
79.06 
34.  22 
23.36 

64.88 
25.52 
29.03 
27.56 
14.  19 

E14.4C 
49.45 
21.55 
15.96 


13.25 
11.91 
5.90- 

5.20p 

19.79| 
21.12 
27.53 
13.90- 
13.03 


5.28 
1.11 
1.40 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


May 


•  ooj- 


PATTtWAY 

^AYNe-;  CREEK 
•PENDOLA  GS 
■pEeRI'^    1  WSW 
PETALUMA  FIRE  STA  2 

PINE   CANYON   PS  FC321E 
.PINNACLES  NM 
'pISMO  BEACH 
'pit    PIVER  PH  b 

DITT':.  RANCH 

PLACERVILLE 

^LICERVILLE  IPG 
.^LYMnyTH 
■^OINT  ARENA 

^OINT  ARGUELLO  U5CG 
=T   PIEDRAS  9LANCAS 

^ORT  I'HICAGO  NAVAL  OEF 
=0RTEPV1LLE 

'ORTOL  A 

:>nTTER    VALLEY  PH 
=OW.v  VALLEY 
:>PIE?T  VALLEY 

iUINCV  RS 

SAMONA  SPAUlDING 
'5ANCHI  TA 
:?ANDSnURG 
'HAYWOOD  FLATS 

'!Er)  PLUFF  WB  AP 
.JEnOlMG  FIRE  STA  2 
I'EDLANOS 
■?EDWOOD  CITY 
,?EPRE5A 

JICHMOND 

JICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA 
?IVER5I0e  CITRUS  E  S  R 
JOCKLIN 

iOUND  MOUNTAIN 
iACRAMENin  WB  AP 
SACRAMENTO  WH  C  ITY 
;aGEHEN  CREEK 
;aINT  HELENA 

;aINT  JOHN 

iaint  marys  college 
;;alina5  caa  ap 
salinas  dam 
'salt  springs  ph 

iALYER  R5 

;aN  ANDREAS    3  S 

;an  ANTONIO  CN  MOUTH 

;an  rfrnardino  co  hosf 
;;an  clementf  dam 

SANOflERG  PTL  STA  FC13C 
iAMDRERG  WB  //R 
;AN  niEGO  WR  AP 

,.A^  niWA=i  FIRE  WON 
;an  FERNANDO 

■■AN   FPAN   ACAD   OF  SCI 
;an  FRANCISCO  WB  AP 
,flN  FRANCISCO  FOP 
;an  GABRIEL  CANYON 
'•XH  GiiBRIEL    DAM  FC  425 

'.AN  r.ABRIEL   FIRE  DEP 

;A'g  r.REGOPIO    3  SE 

.;AN  JACINTO 

,>AN  JOSE 

-AN  LUIS  OBI SPO  POLY 

bfiN  MARCOS  RANCH 
jAN  MATEO 
;AN  PEDRO 
,.AN  RAFAEL 

■  aNTfl  ANA   FIRE  STA 

;/iNTi   ANA   RIVER  PH  1 
>flNTa   ANITA    FERN  FC432 

■  aNTa  HARc,AR(\ 

■fiNT  a  BARRA  PA  CAA  AP 
-ANTA  BARBARA   TV  PEAK 

^ANTA  CLARA  UNIV 

-ANTA  CRUZ 

;afgTft  FE  OA*' 

aNTfl  MARGARITA    2  SW 

^ANTa  MARGARITA  BSTR 


ENE 


>ANTa  MAPia 
iANTA  MARIA 
;ANTA  MARIA 
;aNTA  MONICA 
'".ANTfl  MONICA  PIER 


■aNTa  PAULA 

■ANTa  ROSA 

■aNTlAGO  DAM 
aUGU*;  POWER  PLANT 
i'/J^'ERS  PAR  RS 

iCOT  I  A 

jEarsville  lake 
sepulveda  dam 

■haFFFR  tool  WOPVrS 

■Hfl'^,TA  DAM 

■HFLL   ABS  PlAMT 
-.HiNGLE 

;-ifrba  CITV 

ilFRRA   WADRE    1  N 
>IFRRAVILLE  RS 


7,bt 
5.38 


6.90  3.58 


1 .60     5.46     1.24     2. 34' 


5.111  1.52 
5.1fi  1.85 


6.04-  1 

6.861-  1.58 
4.20- 
8. IT 
6.34| 
5.2i;  1.28 


6.62i 


.06 


6.01i  ?.8R 


2.84^  1,19 


4,90  2,21 


3,35-  1.31 
3.69  2.06 


7,63  2,94 


5.12,  2-95 


5.34  1.91 
3.85-  2.22 


5.54  2.55 
4.88-  2.67 


1.66-  1.61 
2.2?!-  2.49 
2.871-  1.04 


1.49-  2.73 
3.27 

1.04-  ,77 


1.92-  1.61 


7.39- 

3.99-  1.92 
2.49- 


1.82r  2. 
5,4  8' 
.70^  1, 

2.721 


3.7d 

7.5?  . 
1.11^  1. 


1.06 

6.76  .54 


2.30-  .28 


8.17  3.31 


1.19-  1.72 


1.87-  3.14 


27E10 

5.49 
1 .75 


.75 
1 .65 
1.55 


El. 98-  .45 


.99-  1 
2.03(-  2.11 
2.8o! 


1.10>-  1.58 
1 .50" 

.521-  1.77 
1.11^  1 

1.  BO- 

1.95-  1 
2.49r  1.64 
1.36 

2.  sa- 
il.45  6 


8.92  1.75 

1.17 

1.28-  2.42     1.28^  1.25 
RECORD  IS  PUBLISHED  UNDER  NEW 
15.1ft 

1.43; 


3.20-  1.05 


21 


69k 

STATION  NAME 

34j 

is; 


1.74 
1.43 


'3  4. 


E  .08- 
.63 
.00- 


BREA  CITY. 


,  ooj- 
.  3d 

,10- 


•  Oli- 

•  ooj- 


.00- 
.00- 
.00 

•  OOf- 


24 

.oor 

.08 

.00 

08 

.06- 

.03 

47 

•  OOr 

.32 

tat  ion  I 

•  ooU 

•  OOr 


•  OOp 
.00 

.ooU 


1.54 
2.49 


2. SI 
3.82 
1.31 
1.00 


24.60  1.03 


.67] 


1.26 
2<19 


18- 
13-  1.14 

95- 


58h  1.60 

ssl- 

55h  1.22 


.941-  .32 
2^  1.70 


-  421  - 


Tftbl*  2-Continuod 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CALIFORNIA 
1957 


February 


April 


May 


SIGNAL  HILL   FC  *15 
KAGGS  SPGS  LAS  LOWS 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER    3  WNW 

SNOW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS 
SOLEOAD 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 

SOMIS   3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPAORA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL   INN  2 

STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FI RE  STA  4 
STOCKTON  MOWPy  BRIDGE 
STONYFOPO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWRERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLE 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 
TENNANT 

THERMAL  CAA  AP 
THOUSAND  OAKS  ?  N 
THREE  RIV  EDI  SON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TOPAZ  LAKE 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //R 
TULELAKE  5  W5W 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

UKIAH 

UK  I  AH  i.  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER   LAKE   7  W 
UPPER   LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUVS  CITY  WHSEFC15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  plT 
VINCENT  PATROL   STA  FC 

VINTON 
VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK    4  E 

WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL  STA  R:i02 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WAT5QNVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 
WEED 

WEED  1  S 
WESTHAVEN 
WEST  POINT    3  SW 

WESTWQOD  3  WSW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC    106  C 
WILLI AMS 
WI  LLOWS 
WINTERS 

WOFFOPO  HEIGHTS 

WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
VOSE"ITE  NP 
YREKA  


4.49 

4.09j- 
4.54(-  1.61 


E5.69 
13.44 

16. ?a 


12,35 
1.62 
8.83 
1.27 


3.44 
21.52 
1.95 


2.29- 

6.04 

1.22- 


2.74 
1.24 
4.87 
3.35- 

6.46- 
8*45 
2.60 
4.20 

1.54|-  .45 

1  .78 
1.11 
5.94 
,87. 


1.87 
15. SS 

.5C-  2.21 


ll.OOH 
2.80- 
6.39 

5.I9I  3.72 
4.25 
1.31 
1.15 
1.94 


3.74-  .33 


2.84;-  1.15 


2.40-  1.34 

7.30-  .5f 
4.20  1.65 

5.031-  1.3C 
2.73-  .15 


1  .46 
.16j-  l.OI 
.64- 


2.68-  1.01 


.43-  2.80 
.67- 
.83-  .81 


8.24 

1.25 
.92 
3. 74. 

1.64- 
2.60 


11. 7S  2.79 

.96-  2.34 

ty,5w  .21 
3.1b 


1.12 
.25 
1.05 


1.51 


2t~ 
2  6-  1.17 
51--  2.98 
01:-  1.37 
05i- 
93  \ 


1  -81 
1.12 
1  .14 


1.32 

.00- 
3*06 


4,67  3.54 


2.03  1.33 


.24]  4.93 


.24 
.02 
.00- 


.02 

.04-  . 

.03-  . 

.00-  1. 


.07 

•  oal 

,09-  1,17 


.00-  1,11 
.00-  .33 
.00-  1.11 


.1*9- 
.02r 

ea  totloi 


E  .00- 
.00- 
.00- 


1.2; 
.00- 
,00- 


•  oor 
.00! 
.ooh 

T  - 
.OOh 
.00^ 
.OOK 
.00- 

.oor 


1.50  1.06 


E4.26I 
l.96i 

2.301 


56-  .69 
24- 
39- 


7p  .07 
.05-  1.20 
.43 


59-  1.50  17 


e7.79K  1.06 


5.74 

4^85^ 


14.32 
18.00 
E24.13 

14.16- 
15.22 
19.20 
16.97 
7.91 

18. 11 
14.90 
E46.62 
15.64 
33.71 
22 . 80 


T«U«3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1957 


Statton 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Last  spiing  mix 

limiim  of 

First  tail  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  ot 
below 

20°  or 
below 

24*  or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

32'  or 
below 

28°  or 
below 

24*  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

t 

a> 
ja 

o 

to 

s 

0 
0 

o 

N 

i 

0 

z 

o 

S 

0 

s> 

0 

CD 
CM 

S 

o 

ja 
o 

« 

d 

a 

0 

— 

« 

Q 

d 
B 

Q 

d 

a 

o 

d 

a 

H 

Q 

d- 

a 

H 

® 

Q 

d 

a 

0) 
Q 

d 

a 

o 

d 

a 

H 

Q 

d 

a 

Q 

d 

a 

ADIN  RS 

96 

9-  6 

-18 

1-27 

3-13 

8 

3-22 

20 

4-  7 

21 

4-25 

25 

6-16 

31 

9-19 

32 

9-24 

27 

10-19 

24 

11-  4 

17 

12-23 

15 

285 

227 

195 

152 

95 

ALOERFOINT 

^™ 

9-  9+ 

«2 

1-28+ 

NONE 

1-29 

20 

1-31 

24 

2-  5 

27 

3-25 

32 

11-  4 

30 

11-30 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

224 

ALPINE  1  W 

109 

7-  4 

28 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ALTURAS  RS 

97 

9-  7 

-21 

1-27 

3-14 

15 

4-  7 

19 

4-25 

22 

5-  3 

28 

6-16 

30 

8-16 

32 

9-19 

26 

24 

18 

14 

237 

208 

174 

139 

61 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

101 

9-  7 

25 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

3-16 

28 

3-21 

30 

12-23 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

277 

ANTIOCH  1  E 

105 

9-  7 

22 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

22 

2-  5 

26 

2-  5 

26 

11-23 

31 

12-  3 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

291 

AMTIOCH  PUMP  PLT  3 

108 

9-  8 

23 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

23 

2-  5 

27 

2-  6 

30 

11-  6 

32 

12-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

273 

ASH  HTN 

108 

6-24+ 

25 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3-22 

31 

12-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

AUBERRT 

108 

6-25 

18 

1-27+ 

1-29 

20 

2-  3 

24 

3-22 

27 

4-22 

30 

27 

240 

208 

AUBURN 

104 

9-8 

23 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

23 

2-  1 

28 

2-  5 

30 

12-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

AVALON  PLEASURE  PIER 

97 

6-17 

33 

2-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AVENAL  9  SSE 

6-25+ 

1-10+ 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  5 

26 

3-23 

30 

11-17 

32 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

239 

BACKUS  RAHCH 

7-31 

1-28 

1-28 

9 

1-31 

20 

2-  5 

24 

3-23 

28 

4-21 

32 

11-  7 

32 

11-28 

26 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

298 

BAKER  9  NNW 

24 

2-  1 

NONE 

NONE 

2-  1 

24 

2-  4 

27 

2-  5 

31 

300 

296 

BAKERSFIELD  ITB  AP 

1  1  O 

27 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

27 

2-  4 

30 

12-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

BARRETT  DAM 

106 

7-  5 

26 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

28 

3-24 

30 

11-  6 

32 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

227 

BARSTO* 

6-24+ 

1-31+ 

NONE 

1-31 

20 

1-31 

20 

2-  4 

28 

3-22 

31 

11-17 

29 

11-29 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

303 

303 

298 

240 

BEAUMONT  1  E 

1  nft 

1-28 

NONE 

1-28 

18 

1-28 

18 

3-22 

28 

3-24 

31 

11-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

227 

BEN  LOMOND 

Q  n 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

3-24 

30 

11-  4 

32 

225 

BERKELEY 

90 

6  22 

32 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BERRTESSA  LAKE 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

11-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BIG  BAR  RS 

14 

1-27 

1-30 

15 

2-  1 

17 

2-  1 

17 

4-  7 

28 

4-  8 

31 

11-  2 

29 

11-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

210 

208 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

_ 

8-30 

31 

10-  6 

26 

10-22 

22 

11-  3 

20 

11-  7 

16 

BIG  CREEK  PH  1 

1-27 

1-29 

15 

1-30 

18 

3-23 

24 

3-23 

24 

4-23 

32 

11-2 

32 

11-  6 

28 

NONE 

NONE 

228 

193 

BISHOP  WB  AP 

104 

6  24 

1-28 

2-  5 

16 

2-  5 

16 

3-23 

24 

4-19 

27 

4-19 

27 

10-  5 

27 

10-  5 

27 

11-17 

24 

11-22 

19 

12-  1 

15 

299 

290 

239 

169 

169 

BISHOP  UWION  CARBIDE 

85 

7-16 

- 

_ 

- 

5-20 

20 

5-22 

23 

5-22 

23 

6-15 

30 

9-17 

32 

10-12 

28 

10-20 

24 

10-21 

20 

11-  3 

14 

- 

154 

151 

143 

94 

BLUE  CANYON  WB  AP 

1-27 

1-29 

14 

2-  2 

20 

3-22 

21 

4-20 

26 

5-20 

30 

11-  2 

26 

11-  2 

26 

11-16 

24 

12-22 

17 

NONE 

323 

239 

196 

166 

BLYTHE 

lift 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

31 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

BLYTHE  CAA  AP 

1  on 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BOCA 

92 

9  8 

27 

1-  9 

3-30 

16 

4-26 

20 

5-  4 

22 

6-16 

27 

6-20 

32 

7-11 

31 

7-31 

28 

8-12 

23 

8-30 

18 

11-  6 

16 

221 

126 

100 

45 

21 

BONITA 

101 

6-17+ 

34 

12-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

11-30 

27 

11-30 

27 

NONE 

NONE 

n™e 

302 

BOWMAN  DAM 

1-27 

2-  5 

11 

3-16 

20 

3-29 

21 

4-20 

26 

5-20 

29 

10-  4 

30 

11-  2 

20 

11-  2 

20 

11-  2 

20 

12-22 

15 

320 

231 

218 

196 

137 

BRAWLEY 

£  oe 

33 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BRIDGEPORT 

7-  7 

32 

8-  6 

27 

9-19 

23 

9-20 

18 

10-  6 

11 

BRIDGEPORT  DAM 

- 

- 

1 

1-  9 

4-  8 

13 

4-16 

20 

5-14 

24 

6-16 

28 

6-17 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

1-  9 

NONE 

1-10 

19 

2-  6 

24 

2-  6 

24 

3-23 

30 

11-  4 

31 

11-23 

27 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

299 

290 

226 

BURBANK  WB  AP 

105 

7- 

Oft 
28 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

28 

1-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BURLINGAME 

6-17+ 

31 

1-  9+ 

2-  4 

32 

NONE 

NONE 

BURNEY 

97 

9-  7+ 

-11 

1-27 

2-  7 

11 

4-  7 

20 

4-  8 

23 

5-15 

28 

6-16 

31 

8-12 

32 

8-29 

28 

10-29 

24 

11-  1 

20 

11-  6 

16 

272 

208 

204 

106 

57 

BUTTONWILLOW 

111 

6-25+ 

23 

12-  3 

NONE 

NONE 

2-  5 

24 

2-  6 

28 

2-  6 

28 

11-18 

32 

11-30 

24 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

298 

297 

285 

CABRILLO  NM 

90 

6-17+ 

39 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CACHUMA  DAM 

109 

6-18 

24 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

24 

2-  4 

28 

3-24 

32 

11-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

238 

CALAVERAS  BIG  TREES 

92 

9-  7 

8 

1-30 

2-  5 

16 

16 

2-  6 

22 

28 

11-  3 

28 

11-  6 

24 

12-22 

20 

320 

273 

216 

136 

CALLAHAN  RS 

102 

6-25 

6 

1-27 

2-  5 

16 

2-10 

17 

4-  8 

24 

4-25 

26 

5-15 

32 

9-19 

29 

10-  7 

23 

10-  7 

23 

11-  2 

20 

11-29 

16 

297 

265 

182 

165 

127 

CAMPO 

105 

6-24 

23 

2-  1 

NONE 

NONE 

3-24 

24 

4-17 

27 

5-  2 

31 

10-  4 

32 

11-  6 

26 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

278 

203 

155 

CAMP  PARDEE 

6-25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

2-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

108 

7-  4 

25 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

27 

2-  5 

30 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

286 

CANTIL  2  E 

12 

1-  2+ 

2-  4 

15 

2-  4 

15 

3-13 

24 

4-21 

25 

4-22 

29 

11-18 

27 

11-28 

21 

11-30 

16 

11-30 

16 

299 

299 

260 

211 

CAJfYON  DAM 

94 

9-  8 

-  5 

1-27+ 

2-  7 

12 

3-22 

20 

3-23 

22 

4-25 

28 

5-21 

32 

10-  4 

30 

11-  2 

28 

11-  4 

24 

11-29 

20 

12-23 

14 

319 

252 

226 

191 

136 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

107 

6-2&+ 

19 

1-27 

NONE 

1-27 

19 

2-  3 

24 

2-  5 

28 

3-23 

31 

11-  6 

32 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

228 

CECILVILLE  SAWYER 

100 

9-  8+ 

2 

1-27 

2-  4 

16 

2-10 

19 

- 

4-25 

27 

5-23 

32 

10-  5 

31 

11-  2 

26 

11-  4 

24 

NONE 

NONE 

191 

135 

CEDAR  GROVE 

~ 

~ 

_ 

- 

- 

- 

10-  4 

28 

10-  4 

28 

10-  7 

23 

CEDAflVILU; 

95 

9-  6+ 

- 

4-25 

28 

5-  3 

30 

9-19 

32 

11-  1 

24 

11-  1 

24 

11-21 

20 

12-23 

14 

190 

139 

CENTERVILLE  PH 

111 

9-  7 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

2-  3 

24 

2-  4 

26 

2-  6 

30 

11-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

283 

CHERRY  VALLEY  DAM 

95 

9-  9 

6 

1-27 

2-  3 

16 

2-  3 

16 

3-17 

24 

4-  1 

27 

5-20 

32 

10-  7 

31 

11-  3 

27 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

244 

216 

140 

CHESTER 

~ 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8-29 

28 

10-19 

23 

11-  4 

19 

11-  6 

15 

- 

- 

CHICO  EXP  STA 

109 

6-27 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

2-  3 

23 

2-  4 

26 

3-23 

30 

11-16 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

238 

CHULA  VISTA 

88 

6-19 

38 

1-31+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

106 

7-  4 

27 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

27 

1-31 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLARKSBURG 

105 

6-24 

22 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

22 

2-10 

27 

2-10 

27 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

CLEARLAKE  HI   1  NNE 

106 

9-  7+ 

15 

1-30 

2-  4 

16 

2-  5 

19 

2-  5 

19 

4-  9 

28 

4-15 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLOVERDALE  3  SSE 

110 

9-  8 

27 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2-  1 

31 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

COALINGA 

109 

6-25 

26 

1-28+ 

28 

321 

248 

COLFAX 

101 

9-  7 

22 

1-27+ 

NONE 

NONE 

2-  4 

22 

2-  4 

22 

4-21 

32 

11-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

209 

COLUSA  1  SSW 

109 

6-27 

20 

1-  9 

NONE 

1-  9 

20 

2-  4 

23 

2-  5 

28 

2-  6 

30 

11-  4 

32 

11-25 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

271 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

112 

6-25+ 

26 

1-  3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-22 

28 

3-22 

28 

11-24 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

247 

CORONA 

110 

7-  4 

30 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COVELO 

105 

9-  9 

13 

1-27 

16 

32 

24 

11-  3 

24 

NONE 

270 

210 

196 

COW  CREEK 

123 

6-25+ 

31 

2-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CRESCENT  CITY  1  N 

78 

9-20 

29 

1-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

32 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

CROCKETT 

100 

6-23+ 

29 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CULVER  CITY 

100 

6-17 

34 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUYAMA 

106 

6-26 

7 

1-28 

26 

31 

10-  4 

32 

11-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

238 

148 

CUYAMACA 

95 

6-25 

8 

2-  1 

2-  4 

12 

2-  5 

18 

2-  7 

24 

4-24 

28 

5-  1 

30 

10-  8 

31 

11-  6 

24 

11-  6 

24 

11-17 

16 

11-17 

16 

286 

285 

272 

196 

160 

DAGGETT  CAA  AP 

110 

6-24+ 

21 

11-30 

NONE 

NONE 

1-31 

23 

2-  5 

28 

2-  5 

28 

11-17 

32 

11-30 

21 

11-30 

21 

NONE 

NONE 

303 

298 

285 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

108 

6-25+ 

24 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

2-  4 

26 

2-  5 

30 

11-  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

98 

6-25+ 

-  2 

1-28 

2-  5 

15 

2-19 

20 

5-11 

23 

5-22 

26 

5-25 

31 

10-20 

31 

10-22 

27 

11-  6 

23 

11-17 

18 

11-22 

16 

290 

271 

179 

153 

148 

DEER  CREEK  PH 

93 

6-23+ 

5 

1-29 

5-21 

32 

10-  4 

32 

11-  4 

28 

11-  5 

24 

NONE 

NONE 

227 

211 

136 

DENAIR 

107 

6-24 

24 

1-10+ 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  5 

28 

3-23 

32 

11-  6 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

228 

DE  SABLA 

98 

6-28 

19 

1-27+ 

NONE 

1-30 

19 

2-  4 

23 

3-22 

27 

4-  1 

31 

11-  4 

31 

11-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

217 

DOBBINS  COLGATE 

106 

9-  8 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  3 

27 

3-22 

32 

12-  8 

32 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

261 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

92 

9-  8 

-18 

1-29+ 

3-30 

13 

4-14 

20 

5-15 

23 

6-16 

27 

6-20 

30 

8-  6 

29 

8-12 

28 

9-21 

22 

11-  5 

16 

11-  5 

16 

220 

205 

129 

57 

47 

DOWNIEVILLE  RS 

98 

9-  9 

10 

1-29 

2-  5 

16 

2-  6 

19 

3-22 

24 

3-24 

27 

5-  3 

32 

10-19 

31 

11-  3 

28 

11-  6 

24 

12-21 

20 

NONE 

318 

229 

224 

169 

DOYLE  5  SSE 

99 

9-  8 

0 

1-30 

2-  4 

10 

3-23 

20 

4-15 

23 

4-15 

23 

5-14 

31 

9-20 

32 

10-19 

28 

11-  6 

20 

11-  6 

20 

12-22 

16 

321 

228 

205 

187 

129 

DUDLEYS 

98 

6-24+ 

2 

1-27 

2-  4 

16 

2-  5 

20 

3-23 

21 

4-19 

28 

5-14 

31 

10-  4 

29 

10-  5 

26 

11-  6 

22 

12-23 

20 

NONE 

321 

228 

169 

143 

DUTTONS  LANDING 

99 

6-24+ 

26 

2-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

2-  6 

30 

12-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

EAGLE  MTN 

115 

6-27+ 

36 

1-22+ 

NONE 

NONE 

NONE 

.(ONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EAST  PARK  RES 

105 

6-26+ 

18 

1-  9 

NONE 

1-30 

20 

2-  4 

23 

3-22 

28 

3-23 

30 

11-  4 

30 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

226 

EL  CAJON  2  E 

110 

7-  4 

28 

12-  1+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-24 

31 

11-23 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

EL  CAPITAN  DAM 

111 

7-  5 

34 

2-  2+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CENTHO  2  SSW 

119 

6-24+ 

31 

1-30+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

31 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

ELECTRA  PH 

109 

6-24 

22 

1-29 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-  5 

27 

3-23 

32 

11-29 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

251 

ELK  VALLEY 

95 

7-  4 

10 

1-30 

1-30 

10 

1-30 

10 

2-10 

23 

4-  7 

28 

4-26 

32 

10-20 

30 

11-  2 

27 

11-  4 

23 

NONE 

NONE 

267 

209 

177 

ELSINORE 

108 

7-  4+ 

28 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

28 

3-24 

31 

11-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

238 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  3-Continu8d 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1957 


Station 

Highest 

Date 

Lowest  1 

Date 

Last  Spxing  minimum  of 

First  fall  minij 

ntur 

of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 

below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28*  or  below 

32°  or  below 

Date 

1  Temp.  1 

Dale 

j  TempJ 

Date 

1  Temp 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

]  Temp. 

C.iJL.L'PlUl  lAJ 

104 

7-  4 

29 

1-31  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  4 

32 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

ESCONDI DO  CHURCH  RCH 

110 

7-  4 

32 

1-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EUREKA  WB  CITY 

73 

7-13+ 

28 

1-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

1-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

105 

6-24+ 

23 

1-29+ 

NONI 

NONE 

1-30 

23 

2-  5 

28 

2-  5 

28 

11-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

FAIRMONT 

101 

6-25+ 

17 

1-28+ 

NONE 

1-30 

18 

2-  1 

23 

2-  4 

28 

2-  5 

31 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

94 

9-  7+ 

_  3 

1-27 

2-10 

14 

2-13 

18 

3-23 

22 

4-15 

28 

5-16 

32 

10-15 

32 

11-  1 

28 

11-  4 

22 

11-  6 

18 

NONE 

266 

226 

200 

152 

FIVE  POINTS  5  SSW 

23 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

2-  4 

23 

3-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

FOLSOM  DAM 

107 

6-25+ 

26 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

27 

2-  3 

32 

12-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

FONTANA  KAISER 

109 

7-  4 

28 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

28 

1-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOREST  GLEN 

103 

9-10 

5 

1-30 

1-31 

9 

2-  6 

20 

4-  7 

24 

4-  8 

27 

5-25 

32 

10-20 

32 

11-  2 

25 

11-  3 

22 

11-30 

20 

NONE 

297 

210 

208 

148 

FORT  BI DWELL 

94 

9-  6 

-13 

1-27 

2-10 

9 

3-23 

20 

4-25 

24 

5-  3 

28 

5-14 

32 

9-19 

30 

10-15 

27 

11-  1 

20 

11-  1 

20 

11  27 

15 

290 

223 

190 

165 

128 

FORT  BRAGG 

75 

10-30 

26 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

26 

2-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  BRAGG  AVN 

74 

7-13 

24 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

24 

1-30 

28 

4-  7 

32 

11-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

FORT  JONES  RS 

98 

6-25 

-12 

1-27 

2-  6 

15 

2-10 

18 

4-  7 

23 

4-25 

27 

5-24 

31 

9-19 

30 

10-17 

28 

11-  2 

23 

11-  4 

18 

11-30 

16 

297 

267 

209 

175 

118 

FORT  ROSS 

80 

9-  6 

30 

1-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FRESNO  WB  AP 

108 

6-24 

24 

1-  9 

NONE 

NONE 

1-  9 

24 

2-  4 

28 

2-  6 

30 

12  1 

30 

NONE 

FRIANT  GOVT  CAMP 

112 

6-25 

22 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

22 

2-  4 

27 

3-22 

29 

12-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

GIANT  FOREST 

85 

7-19+ 

0 

1-27 

3-22 

16 

4-19 

20 

4-20 

23 

5-15 

27 

5-24 

32 

10-  4 

29 

10-  5 

28 

10-21 

24 

11-  3 

19 

11-  4 

16 

227 

198 

184 

143 

133 

GILROY 

110 

6-25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-  3 

32 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

GLENNVILLE 

102 

6-24 

11 

1-27+ 

2-  4 

11 

3-22 

18 

4-  7 

24 

5-  9 

28 

5-  9 

28 

10-  4 

27 

10-  4 

27 

11-  4 

23 

12-  1 

19 

NONE 

254 

211 

148 

148 

GRANT  GROVE 

82 

8-18+ 

1-27 

3-22 

15 

4-19 

20 

4-20 

24 

5-16 

27 

5-24 

32 

10-  4 

27 

10-  4 

27 

10-21 

24 

11-  4 

17 

11  17 

16 

240 

199 

184 

141 

133 

GRASS  VALLEY 

100 

9-  8+ 

20 

1-27 

NONE 

1-27 

20 

1-30 

22 

3-22 

28 

4-  1 

31 

11-  5 

32 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

218 

GRATON  1  W 

100 

6-24+ 

23 

1-29+ 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-  5 

27 

3-23 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

GREENLAND  RANCH 

121 

6-26+ 

31 

2-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAIWEE 

101 

6-26 

13 

1-28+ 

1-29 

13 

1-31 

19 

2-  6 

24 

2-  7 

28 

3-15 

32 

11-15 

32 

11-18 

28 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

321 

284 

245 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

83 

6-18 

31 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAMILTON  AFB 

97 

6-24 

27 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

27 

2-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAM  I LTON  AFB  1  E 

97 

6-23 

20 

1-29 

NONE 

1-29 

20 

1-31 

24 

2-  4 

25 

2-  4 

25 

11-23 

32 

12-  2 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

292 

HANFORD 

107 

6-24+ 

24 

2-  4 

NONE 

NONE 

2-  4 

24 

2-  5 

28 

3-23 

31 

11-16 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

238 

HAPPY  CAMP  RS 

102 

9-  9 

11 

1-27 

1-30 

15 

1-30 

15 

1-30 

15 

4-15 

27 

4-25 

31 

11-  2 

31 

11-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

202 

191 

HAT  CREEK  PH  1 

98 

9-  7+ 

-  7 

1-27 

2-  7 

14 

3-23 

20 

4-  7 

23 

4-25 

27 

5-15 

30 

8-16 

32 

10-16 

27 

11-  1 

23 

11-  4 

19 

11-29 

16 

295 

226 

208 

174 

93 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

115 

6-27 

29 

1-  2+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

30 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

HEALDSBURG 

106 

9-  7 

23 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

23 

2-  4 

28 

3-16 

32 

11-29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

258 

HENSHAW  DAM 

103 

7-  5+ 

20 

1-31 

NONE 

1-31 

20 

2-  1 

24 

3-24 

27 

4-21 

32 

10-  2 

32 

11-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

164 

HETCH  HETCHY 

95 

9-  8 

8 

1-27+ 

2-  3 

16 

2-  4 

17 

3-22 

24 

3-22 

24 

5-20 

30 

10-  5 

32 

11-  5 

28 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

276 

228 

138 

HOLLI STER 

109 

9-  7 

27 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2-  5 

32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

HUNTINGTON  LAKE 

81 

8-17 

-10 

1-27 

3-22 

10 

4-23 

20 

4-23 

20 

5-20 

27 

5-24 

32 

10-  2 

32 

10-  5 

26 

10-19 

23 

11-  4 

20 

11-16 

13 

239 

195 

179 

138 

131 

IDRIA 

103 

6-25 

18 

1-27+ 

NONE 

1-28 

18 

1-31 

24 

3-16 

27 

4-23 

32 

11-  2 

27 

11-  2 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

193 

IDYLLWILD  RS 

94 

7-  4 

11 

1-31 

2-  4 

14 

3-17 

20 

4-22 

22 

5-13 

27 

5-24 

29 

8-30 

32 

10-  6 

28 

11-  6 

21 

11-17 

18 

- 

- 

245 

198 

146 

98 

IMPERIAL 

117 

6-24 

30 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I NDEPENDENCE 

105 

6-26+ 

g 

1-27 

2-  1 

14 

2-  4 

20 

2-  6 

22 

3-17 

28 

4-21 

32 

10-22 

31 

11-  7 

28 

12-  2 

19 

12-  2 

19 

NONE 

301 

299 

235 

184 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

120 

6-24 

30 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

30 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

INYOKERN 

110 

6-25 

8 

1-29 

1-30 

15 

1-31 

20 

2-  4 

22 

2-  6 

28 

4-21 

32 

10-  7 

30 

11-18 

28 

11-30 

21 

NONE 

NONE 

299 

285 

169 

I RON  MTN 

118 

6-26 

34 

1-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JESS  VALLEY 

85 

9-  6+ 

-17 

1-27 

3-23 

16 

4-  7 

20 

4-25 

22 

5-  S 

27 

6-16 

32 

9-19 

29 

10-  7 

24 

10-  7 

24 

11-  4 

18 

11-17 

16 

239 

211 

165 

157 

95 

JO ICE  ISLAND 

102 

9-  7 

23 

1  10 

NONE 

NONE 

1  30 

24 

2  4 

25 

2  5 

32 

11  2■^ 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

JULIAN  WYNOLA 

98 

7-  4+ 

15 

2-  1 

2-  1 

15 

2-  2 

19 

2-  2 

19 

5-  3 

28 

5-  4 

32 

7-22 

32 

10-  2 

28 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

289 

152 

79 

KENTFIELD 

100 

6-25 

24 

1-28+ 

- 

- 

1-29 

24 

2-  5 

27 

2-  6 

30 

11-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

295 

KERN  RIVER  PH  1 

112 

6-25 

29 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  3 

104 

7-29+ 

17 

1-28 

NONE 

1-29 

20 

2-  5 

22 

3-23 

28 

3-23 

28 

11-  6 

32 

11-17 

27 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

300 

239 

228 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

112 

6-25+ 

23 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

23 

1-28 

26 

2-  4 

29 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

KETTLEMAN  STA 

108 

7-  5 

26 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

26 

2-  4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KING  CITY 

109 

6-24 

19 

1-28 

NONE 

1-28 

19 

1-28 

19 

3-25 

28 

4-23 

32 

11-  4 

30 

11-28 

28 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

308 

248 

195 

KLAMATH 

81 

9-20 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

1-30 

27 

2-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAGUNA  BEACH 

95 

6-17 

30 

3-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

28 

3-31 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

89 

6-26+ 

15 

1-28 

1-28 

15 

2-  4 

20 

3-22 

24 

4-20 

28 

5-15 

32 

10-21 

30 

11-  4 

28 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

240 

198 

159 

LAKE  CITY 

91 

7-25 

-15 

1-27 

3-14 

16 

3-23 

20 

4-25 

24 

4-25 

24 

5-23 

32 

9-19 

27 

9-19 

27 

10-  7 

22 

11-  4 

12 

11-  4 

12 

235 

226 

165 

147 

119 

LAKE  ELEANOR 

93 

9-  8 

2 

1-27 

2-  6 

15 

2-  6 

15 

2-  6 

15 

4-  1 

28 

5-20 

32 

10-  7 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

140 

LAKE PORT 

103 

6-25 

19 

1-29 

NONE 

1-29 

19 

2-  5 

23 

4-25 

25 

5-15 

32 

11-  3 

32 

11-23 

28 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

298 

212 

172 

LAXESHORE 

107 

9-  6+ 

16 

1-27 

1-27 

16 

1-27 

16 

2-  5 

24 

3-22 

27 

4-  1 

32 

11-  4 

30 

11-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

217 

LAKE  SPAULDING 

91 

9-  6 

4 

1-22+ 

2-  5 

10 

3-22 

18 

4-  1 

24 

4-24 

28 

5-22 

32 

8-30 

31 

11-  2 

26 

11-  4 

24 

11-16 

20 

12-22 

13 

320 

239 

217 

192 

100 

LAKE  SPAULDING  DAM 

90 

7-10 

5-20 

30 

LA  MESA 

104 

7-  4 

37 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LANCASTER 

107 

6-24 

6 

1-28 

1-31 

8 

2-  1 

17 

2-  1 

17 

3-23 

28 

3-24 

32 

10-22 

32 

11-  7 

28 

11-17 

24 

11-30 

19 

NONE 

302 

289 

229 

212 

LAS  PLUMAS 

107 

6-25 

24 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

24 

1-27 

24 

1-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LE  GRAND 

106 

6-24+ 

24 

1-30 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  4 

27 

3-23 

32 

11-17 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

239 

LEMON  COVE 

110 

6-24 

25 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

28 

2-  5 

32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

LINDSAY 

110 

6-24 

26 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

27 

3-22 

31 

11-28 

32 

12-  3 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

251 

LIVERMORE 

109 

9-  8 

25 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

28 

3-23 

32 

11-  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

228 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

104 

7-  4 

10 

1-28 

1-28 

10 

1-28 

10 

1-31 

22 

4-21 

27 

4-21 

27 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

197 

LODI 

105 

6-24 

24 

1-27+ 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  4 

26 

3-23 

31 

11-  5 

30 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

227 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

94 

7-  7 

27 

2-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

27 

3-24 

31 

11-17 

31 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

238 

LONG  BEACH 

99 

6-18 

33 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  AP 

100 

6-18 

36 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

104 

6-18 

35 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  BANGS 

110 

6-24 

24 

1  27+ 

1  29 

24 

2  5 

27 

3  23 

32 

11  23 

31 

12  3 

26 

NONE 

NONE 

301 

245 

LOS  GATOS 

106 

9-  7 

25 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2-  4 

31 

12-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

106 

6-25+ 

14 

11-30 

NONE 

2-  5 

18 

2-  5 

18 

4-21 

28 

4-21 

28 

10-  8 

30 

11-  4 

28 

11-  8 

24 

11-18 

19 

11-28 

16 

286 

276 

197 

170 

MADERA 

115 

6-25 

24 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

2-  4 

28 

2-  5 

32 

11-16 

31 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

284 

MANDEVILLE  ISLAND 

102 

6-24 

25 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

2-  5 

28 

11-23 

32 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

291 

MANZANITA  LAKE 

3-22 

15 

3-30 

18 

4-15 

22 

4-25 

28 

5-23 

31 

10-  2 

32 

10-  4 

10-  7 

MARICOPA 

110 

6-24+ 

25 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

25 

2-  1 

32 

12-12 

32 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

314 

MARTINEZ  FIRE  STA 

103 

6-24+ 

28 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

28 

2-  5 

31 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

MARYSVILLE 

107 

6-24+ 

27 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

28 

2-  4 

28 

12-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

MC  CLOUD 

96 

9-  7 

-  4 

1-27 

2-  6 

16 

3-22 

18 

4-  8 

24 

5-23 

28 

6-15 

31 

8-28 

32 

10-17 

27 

11-  3 

24 

11-  4 

20 

NONE 

227 

209 

147 

74 

MECCA  3  SE 

118 

6-25 

31 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MERCED  FIRE  STA  2 

108 

6-24 

21 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-31 

24 

2-  5 

25 

3-23 

30 

11-18 

31 

11-28 

26 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

303 

296 

240 

MIDDLEWATER 

111 

6-25 

21 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

21 

1-28 

21 

2-  6 

32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

MILL  CREEK  2 

103 

7-  4 

22 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

1-28 

22 

3-16 

32 

11-  6 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

235 

MINERAL 

93 

9-  7 

0 

2-  3 

3-22 

16 

3-22 

16 

4-  1 

22 

6-15 

28 

6-16 

32 

8-  5 

31 

8-29 

28 

11-  4 

21 

11-11 

19 

12-23 

15 

276 

234 

217 

75 

50 

MODESTO 

108 

6-24 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

28 

2-  5 

32 

11-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

MONO  LAKE 

93 

6-27 

-  2 

1-27 

2-  6 

14 

3-23 

20 

4-15 

24 

4-19 

26 

5-21 

31 

10-  4 

31 

11-  3 

25 

11-  5 

24 

11-17 

20 

12-23 

16 

320 

239 

204 

198 

136 

MONTEREY 

92 

9-  7 

27 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

27 

1-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MONT I  CELLO  DAM 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOUNTAIN  PASS 

102 

6-27 

13 

1-29 

1-31 

IS 

1-31 

15 

2-  3 

23 

3-23 

28 

11-  3 

31 

11-18 

24 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

288 

240 

See  reference  notes  iollowing  Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1957 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  TniniTntm 

iof 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 
a 
A 

0 
CD 

o 

0 

b 

o 

■? 
o 

% 

M 

0 
00 

0 
M 

0 

CJ 
CO 

1 
P 

a 
s2 

Q 

d 

a 

0 

<s 
Q 

0 

fS 

® 
Q 

d 

a 
(2 

o 
Q 

d 

a 

H 

13 
O 

a 

H 

© 
"53 

a 

d 

a 

£- 

Q 

a 

H 

il 

a 

© 
Q 

d 

a 

MT  BHECKENRIDGE 

82 

7-17  + 

1 

1-27 

3-22 

15 

4-21 

20 

4-22 

22 

5-24 

27 

5-29 

31 

8-30 

32 

10-  7 

28 

10-21 

24 

_ 

182 

136 

93 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

105 

9-  8 

20 

1-27 

NONE 

1-27 

20 

1-30 

24 

1-30 

24 

4-  1 

31 

11-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

MOUNT  HAMILTON 

94 

9-  7 

16 

1-26+ 

1-27 

16 

1-29 

20 

3-21 

24 

3-22 

28 

4-21 

32 

11-  2 

31 

12-22 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

275 

195 

MOUNT  HEBRON  RS 

91 

7-  5 

-24 

1-27 

6-16 

27 

6-22 

29 

7-16 

32 

9-19 

23 

9-19 

23 

11-  1 

16 

11-  1 

16 

233 

190 

95 

24 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

91 

9-  6 

2 

1-29 

2-  4 

12 

2-10 

18 

3-23 

22 

4-15 

26 

5-  3 

31 

9-19 

32 

10-  7 

27 

11-  2 

22 

11-29 

19 

NONE 

292 

224 

175 

139 

MT  WILSON  FC  3388 

90 

6-24 

10 

1-28 

1-28 

10 

1-31 

20 

4-21 

23 

4-22 

27 

5-15 

32 

10-21 

30 

11-  3 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

195 

159 

NACIMIENTO  DAM 

110 

6-24+ 

~ 

- 

_ 

_ 

_ 

11-28 

32 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

105 

6-24 

27 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

3-16 

32 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

NEEDLES  CAA  AP 

6-25 

31 

1-29+ 

NONE 

NONE 

1-31 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NEVADA  CITY 

9-  9 

16 

1-29+ 

1-30 

16 

2-  4 

20 

3-22 

24 

4-  7 

27 

5-21 

32 

11-  3 

26 

11-  3 

26 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

255 

210 

166 

NEWARK 

99 

6-25 

29 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

31 

12-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

NEWMAN 

109 

6-25 

25 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

27 

2-  5 

27 

11-24 

31 

12-  3 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

292 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

37 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NORTH  FORK  RS 

100 

1-27 

19 

19 

28 

11-  3 

31 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

188 

178 

NORTH  HOLLYWOOD 

105 

"""" 

OA 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

106 

6-25+ 

21 

1-29 

NONE 

NONE 

2-  3 

24 

2-  4 

27 

4-  2 

32 

11-26 

32 

12-  2 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

238 

OAKLAND 

of 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

28 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

OAKLAND  WB  AP 

2-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANS IDE  PENDLETON 

6-17 

Q 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OJAI 

107 

7-  4 

25 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

2-  5 

31 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Jo  5 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

96 

6-24+ 

10 

1-28 

1-28 

10 

1-28 

10 

1-31 

22 

2-  4 

28 

4-22 

32 

10-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

182 

ORANGE  COVE 

107 

6-25+ 

24 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

2-  3 

28 

3-23 

32 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

83 

9-8 

22 

1-27 

NONE 

NONE 

1-29 

24 

1-30 

26 

3-22 

30 

11-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ORINDA  BOWMAN 

105 

9-  7 

22 

1-27+ 

30 

11-  3 

30 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

ooc 

ORLAND 

109 

6-28 

21 

1-  9 

NONE 

NONE 

2-  4 

23 

2-  5 

26 

2-  6 

30 

11-23 

32 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

9Qn 
Z90 

ORLEANS 

106 

9-  9 

20 

1-27+ 

NONE 

1-30 

20 

1-30 

20 

1-31 

27 

4-  8 

31 

11-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

208 

OROVILLE  1  WSW 

110 

6-28 

22 

2-  3 

NONE 

NONE 

2-  3 

22 

2-  4 

26 

3-22 

31 

11-22 

32 

12-  2 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

245 

OROVILLE  7  SE 

108 

6-27+ 

20 

1-30 

NONE 

1-30 

20 

2-  3 

22 

3-22 

28 

3-23 

31 

11-  6 

30 

11-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

228 

OXNARD 

102 

6-17 

32 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALMDALE 

108 

6-24+ 

10 

1-28 

1-31 

16 

1-31 

16 

2-  1 

24 

3-23 

26 

4-20 

31 

11-  6 

31 

11-29 

28 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

302 

251 

200 

PALMDALE  CAA  AP 

106 

6-24+ 

4 

1-28 

1-31 

9 

2-  1 

19 

3-23 

24 

3-23 

24 

4-21 

32 

10-21 

30 

11-17 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

303 

253 

239 

183 

PALM  SPRINGS 

122 

7-31 

30 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

31 

11-30 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

100 

6-25 

28 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

2-  5 

30 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

i?i 

PALOMAR  MTN  OBSY 

93 

9-  7 

18 

1-28 

18 

21 

28 

NONE 

PANOCHE  JUNCTION 

112 

6-24 

27 

1-  4+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

28 

2-  6 

29 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

PARADISE 

108 

9-  8 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

. 

12-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PARKER  RESERVOIR 

118 

7-  5 

34 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASADENA 

103 

7-  4 

29 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PASO  ROBLES 

111 

6-24 

17 

12-  3 

20 

20 

974 

91  n 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

110 

6-24 

23 

11-30+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

24 

2-  5 

27 

4-  7 

30 

11-  5 

32 

11-22 

28 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

219 

PERRIS 

- 

- 

29 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

105 

9-  7 

21 

1-29 

NONE 

NONE 

1-29 

21 

2-  5 

26 

3-23 

32 

11-  6 

32 

11-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

228 

PINNACLES  NM 

110 

9-  7 

22 

1-28+ 

NONE 

NONE 

2-  5 

24 

2-  5 

24 

4-  8 

32 

11-  3 

30 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

209 

PISMO  BEACH 

98 

7-  6 

31 

1-27+ 

PLACERVILLE 

103 

6-25 

17 

1-27 

NONE 

1-31 

20 

2-  5 

23 

3-22 

26 

4-  1 

31 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

„ 

PLACERVILLE  IFG 

101 

9-  8 

20 

1-27 

NONE 

1-27 

20 

1-29 

23 

1-31 

28 

3-21 

30 

12-22 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

POINT  ARENA 

~ 

~ 

~ 

_ 

_ 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

76 

11-  6 

35 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POMONA 

108 

7-  4 

28 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

2-  5 

31 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

105 

6-25+ 

23 

1-10+ 

NONE 

NONE 

1-11 

23 

2-  6 

28 

3-24 

32 

11-  4 

31 

12-  2 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

225 

PORTERVILLE 

112 

6-25 

25 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

2-  5 

28 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

PORTO  LA 

95 

9-  7 

-13 

1-22+ 

3-23 

16 

4-12 

20 

4-15 

21 

5-14 

26 

6-16 

29 

7-31 

31 

8-11 

28 

10-17 

24 

11-  6 

15 

11-  6 

15 

228 

208 

185 

89 

45 

POSEY  3  E 

92 

9-  6 

5 

1-27 

2-  3 

15 

2-  4 

17 

3-23 

23 

5-  9 

28 

5-21 

32 

10-  4 

29 

11-  3 

25 

11-  4 

23 

NONE 

NONE 

POTTER  VALLEY  PH 

106 

9-  8 

20 

1-27+ 

NONE 

1-29 

20 

2-  4 

23 

3-22 

28 

3-23 

29 

11-  6 

29 

11-29 

24 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

99ft 

PRIEST  VALLEY 

" 

8 

1-28 

1-31 

15 

2-  4 

19 

2-  6 

24 

3-20 

28 

QUINCY  RS 

102 

9-  7+ 

-  1 

1-29 

2-  6 

15 

2-  7 

18 

3-23 

21 

4-25 

26 

6-16 

32 

7-31 

32 

8-29 

28 

11-  3 

24 

11-  6 

18 

11-22 

16 

289 

272 

225 

126 

45 

RAMONA  SPAULDING 

110 

7-  4 

30 

1-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  3 

32 

11-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

229 

RANDSBURG 

107 

6-27 

15 

1-28 

1-28 

15 

1-28 

15 

1-31 

24 

2-  1 

28 

4-21 

30 

11-  3 

32 

11-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

RED  BLUFF  WB  AP 

109 

9-  6+ 

25 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

26 

2-  5 

30 

11-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

REDDING  FIRE  STA  2 

107 

6-25+ 

25 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

27 

2-  5 

32 

12-  8 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RED LANDS 

110 

7-  4 

28 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

28 

2-  1 

31 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

REDWOOD  CITY 

99 

6-24 

28 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

28 

2-  5 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RICHMOND 

94 

6-17 

32 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RICHMOND  FIELD  STA 

88 

6-18 

31 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

108 

7-  4 

30 

1-23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

108 

7-  5 

29 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ROCKLIN 

110 

6-25 

20 

1-31 

NONE 

1-31 

20 

2-  4 

24 

2-  5 

28 

3-24 

32 

11-  6 

30 

12-  2 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

227 

SACRAMENTO  WB  AP 

106 

6-24 

27 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

28 

2-  5 

32 

12-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

SACRAMENTO  WB  CITY 

108 

6-24 

26 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  HELENA 

109 

9-  7 

22 

1-30 

NONE 

NONE 

2-  3 

23 

2-  5 

26 

3-24 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

225 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

105 

9-  7 

22 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

2-  4 

24 

2-  5 

25 

3-24 

32 

11-  3 

30 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

224 

SALINAS  CAA  AP 

99 

9-  7 

29 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SALT  SPRINGS  PH 

99 

9-  6 

20 

1-27 

NONE 

1-27 

20 

1-31 

24 

2-  4 

26 

4-  1 

30 

11-  5 

30 

12-22 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

218 

SALYEB  RS 

103 

9-10 

20 

1-29+ 

NONE 

1-30 

20 

2-  1 

21 

29 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

102 

7-  4 

25 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

25 

1-28 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

110 

7-  4 

30 

1-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

SANDBERG  WB 

96 

6-24 

14 

1-28 

1-28 

14 

1-29 

20 

1-30 

21 

3-22 

27 

4-21 

29 

11-  2 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

195 

SAN  DIEGO  WB  AP 

97 

6-18 

42 

1-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

107 

7-  3 

30 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRAN  CALIF  ACAD  OF  SCI 

- 

- 

34 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

94 

6-24 

32 

I-IO 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  FOB 

88 

9-  7 

36 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

105 

7-  4 

31 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREGORIO  3  SE 

89 

9-  7 

28 

1-26+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

28 

3-24 

31 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  JACINTO 

111 

7-  4 

25 

3-23 

NONE 

NONE 

NONE 

3-23 

25 

3-24 

31 

11-  6 

32 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

227 

SAN  JOSE 

102 

6-24 

31 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

99 

7-  7 

27 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

27 

1-29 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  MARCOS  RANCH 

108 

6-25 

24 

1-28+ 

NONE 

NONE 

1-28 

24 

3-22 

27 

3-23 

29 

11-  5 

32 

11-17 

24 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

293 

240 

227 

SAN  MATEO 

98 

6-24 

31 

1-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

32 

12-  9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

SAN  PEDRO 

95 

6-17 

35 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  RAFAEL 

100 

6-24 

29 

1-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

102 

6-17 

33 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  RIVER   PH  1 

102 

6-24 

24 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

24 

1-28 

24 

1-31 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

100 

6-18 

29 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

96 

6-17 

30 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  leieience  notes  following  Station  bidex. 
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Table  3-Contmued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1957 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimi 

imof 

First  fall  minimum 

of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

n 
St 

CD 

o 
b 

o 
0 
"2 

fl 

o 
o 
J3 

CO 

0 

D 

0 
H 

a 

a 

<D 
H 

Q 

0 
& 

s. 

D 

a 
e2 

13 
Q 

a 

0 

« 
Q 

a 

a> 
H 

a 

0. 

a 
« 

H 

0 
Q 

P. 

a 

0 
H 

ID 

(3 

d 

a 

a 

d 

a 
f- 

SANTA  CLiARA  UN  I  VERS  ITY 

102 

6  24 

29 

1  10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CRU  Z 

100 

9-  7 

28 

1-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

28 

2-  5 

31 

12-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

SANTA  MARIA 

102 

7-  7 

29 

1-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

29 

11-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

SANTA  MAR I A  WB  A  P 

98 

7-  6 

26 

1-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

26 

2-  5 

32 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

SANTA  MONICA  PIER 

92 

6-18 

36 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PA  U  IjA 

105 

6  18 

30 

1  28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-22 

32 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

SANTA  ROSA 

106 

9-  8 

23 

1-29+ 

NONE 

NONE 

1-31 

23 

2-  6 

27 

3-23 

32 

11-  4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

SCOTIA 

83 

9-21 

24 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

24 

1-30 

26 

2-  5 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SHASTA  DAH 

107 

9-  8 

28 

1-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

28 

3-13 

31 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

SIERRA  CITY 

100 

9-  7+ 

11 

1-23+ 

~ 

" 

" 

~ 

10-  7 

32 

11-15 

28 

11-16 

24 

12-22 

19 

NONE 

oltiKKA  HAJJKL    1  I* 

105 

7-  4 

29 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

C  T  TO  DAVT1TC  D<I 

96 

9-  9 

-15 

1-22 

2-  9 

10 

4-  7 

18 

4-25 

24 

5-14 

27 

6-16 

30 

8-  8 

31 

8-12 

28 

10-17 

24 

11-  6 

17 

11-22 

14 

286 

213 

175 

90 

53 

84 

9-  8 

-16 

1-22 

4-15 

16 

4-24 

19 

5-15 

24 

6-15 

28 

6-16 

30 

8-  6 

30 

8-30 

27 

10-  4 

24 

11-  3 

17 

11-11 

14 

210 

193 

142 

76 

51 

SONOMA 

109 

9-  7 

23 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

2-  3 

23 

2-  5 

25 

3-25 

31 

11-  4 

30 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

224 

SONORA 

106 

6-25 

- 

- 

2-  3 

24 

2-  5 

28 

3-23 

31 

11-  6 

32 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

228 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

94 

6-25 

3 

1-27 

2-  4 

13 

2-  4 

13 

5-  3 

21 

5-  3 

21 

5-22 

32 

10-  4 

29 

10-21 

27 

11-  3 

23 

NONE 

NONE 

184 

171 

135 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

89 

6-27 

3-12 

11 

3-31 

18 

5-  3 

24 

6-14 

27 

6-17 

31 

8-  6 

32 

8-30 

26 

10-  7 

23 

11-  5 

16 

11-  5 

16 

238 

219 

157 

77 

50 

SQUIRREL  INN  2 

- 

- 

15 

1-28 

1-28 

15 

1-31 

18 

3-23 

24 

4-22 

28 

5-23 

32 

10-20 

32 

11-  3 

28 

11-23 

24 

NONE 

NONE 

245 

195 

150 

STOCKTON  CAA  AP 

106 

6-24 

25 

1-  1+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

28 

2-  5 

32 

11-23 

32 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

291 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

105 

6-25 

24 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

24 

2-  4 

26 

2-  5 

29 

11-  6 

31 

11-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

274 

STOCKTON  MOffRY  BR I DGE 

108 

6-24 

23 

12-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

2-  5 

28 

11-  6 

32 

11-24 

28 

12-  3 

23 

NONE 

NONE 

292 

274 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

108 

6-27 

18 

1-  9 

NONE 

2-  3 

20 

2-  5 

24 

2-  9 

27 

3-22 

30 

11-  4 

31 

11-30 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

227 

STRAWBERRY  VALLEY 

98 

9-  7 

14 

1-27 

1-31 

16 

2-  3 

17 

2-  3 

17 

4-  1 

28 

4-21 

31 

11-  3 

30 

11-15 

28 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

323 

228 

196 

SUNLAND 

110 

7-  3 

22 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

1-28 

22 

1-31 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SUSANVILLE  AP 

99 

6-23 

-  8 

1-27 

2-  7 

15 

3-23 

18 

4-25 

24 

5-  3 

25 

6-16 

32 

9-19 

31 

9-20 

28 

10-  2 

21 

11-  1 

20 

11-  6 

15 

272 

223 

160 

140 

95 

TABLE  MTN 

84 

6-25 

2 

1-28 

4-21 

15 

4-21 

15 

4-22 

23 

5-23 

27 

5-24 

31 

10-11 

31 

10-20 

26 

10-21 

22 

11-  3 

17 

NONE 

196 

182 

150 

140 

TAHOE 

82 

6-28+ 

2 

1-27 

3-14 

15 

3-30 

18 

4-18 

22 

5-20 

28 

6-16 

30 

8-30 

29 

10-  4 

27 

11-  5 

23 

11-  6 

20 

11-17 

16 

248 

221 

201 

137 

75 

TEHACHAPI 

98 

9-  7 

2 

1-28 

1-31 

15 

1-31 

15 

3-23 

23 

3-24 

27 

5-  1 

30 

10-  7 

30 

11-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

224 

159 

TEJON  RANCRO 

108 

6-24+ 

23 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

23 

1-28 

23 

2-  4 

32 

12-  9 

31 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

308 

THERMAL  CAA  AP 

119 

6-26 

31 

11-30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

THREE  R I V  ED I  SON  PH  2 

108 

6-25 

25 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

3-22 

32 

11-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

102 

9-  7 

15 

1-27 

1-27 

15 

1-30 

20 

2-  4 

24 

3-22 

28 

4-21 

32 

11-  3 

30 

12-23 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

196 

TOPAZ  LAKE 

- 

- 

-  3 

1-30 

2-  4 

13 

2-  5 

18 

4-  7 

24 

4-  7 

24 

4-20 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

1  VtUl  ATI  Vu,  fi 

- 

- 

30 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRACY  CARBOKA 

107 

6-26 

26 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

27 

2-  6 

30 

12-  1 

32 

12-  3 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

298 

TRACY  PUMPING  PLANT 

108 

6-23+ 

25 

1-10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

25 

2-  5 

25 

11-23 

31 

12-  3 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

301 

291 

TRONA 

115 

6-26 

22 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

22 

2-  5 

27 

2-  6 

31 

11-18 

32 

11-30 

26 

12-  1 

24 

NONE 

NONE 

308 

298 

285 

TRUCKEE  RS 

90 

6-28+ 

-13 

1-29 

3-30 

16 

3-30 

16 

5-  3 

22 

6-16 

28 

6-17 

31 

7-15 

32 

8-11 

26 

10-  8 

21 

11-  5 

19 

11-  6 

15 

221 

220 

158 

56 

28 

TULELAKE 

93 

9-  6 

-  9 

1-27 

3-23 

15 

4-11 

20 

4-25 

23 

5-  3 

26 

6-16 

32 

9-20 

28 

9-20 

28 

10-19 

23 

11-  1 

20 

11-  6 

16 

228 

204 

177 

140 

96 

TURNTABLE  CREEK 

106 

9-  7+ 

25 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

28 

2-  6 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

102 

6-18 

32 

1-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TWENTYNINE  PALUS 

113 

7-  5 

24 

1-28 

NONE 

NONE 

1-28 

24 

3-16 

25 

3-16 

25 

11-18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

TWIN  LAKES 

81 

9-  7 

-  7 

1-22+ 

4-19 

14 

5-  3 

20 

5-23 

23 

6-15 

25 

6-15 

25 

8-  6 

32 

8-30 

24 

8-30 

24 

10-  4 

20 

10-  7 

16 

171 

154 

99 

76 

52 

109 

9-  8 

19 

1-29 

NONE 

1-29 

19 

2-  3 

23 

2-  5 

25 

3-23 

31 

11-  3 

32 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

225 

UCLA 

97 

6-17+ 

31 

1-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND 

107 

7-  4 

28 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

28 

1-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPPER  LAKE  RS 

106 

9-  7 

17 

1-29 

NONE 

2-  4 

19 

2-  5 

24 

4-  2 

28 

4-16 

31 

11-  4 

22 

11-  4 

22 

11-  4 

22 

12-  2 

20 

NONE 

301 

272 

216 

202 

VACAVI LLE 

110 

6-23+ 

22 

1-  9 

NONE 

NONE 

2-  4 

23 

2-  5 

25 

3-18 

32 

11-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

VALYERMO  RS 

102 

6-24 

2 

1-28 

2-  1 

16 

4-17 

20 

4-17 

20 

4-22 

25 

4-23 

32 

10-22 

32 

11-  4 

28 

11-30 

18 

11-30 

18 

NONE 

227 

227 

196 

182 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

106 

6-26 

7 

1-31 

1-31 

7 

2-  1 

18 

3-23 

24 

3-23 

24 

4-24 

31 

11-  4 

32 

11-18 

26 

11-30 

18 

11-30 

18 

NONE 

302 

252 

240 

194 

VISALIA 

109 

6-25+ 

25 

1-10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

27 

3-22 

32 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

256 

VISTA 

_ 

_ 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VOLTA  PH 

104 

9-  6+ 

21 

1-29 

NONE 

NONE 

2-  2 

24 

2-  4 

26 

3-22 

31 

10-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

195 

WALNUT  CREEK 

106 

6-25 

24 

1-10 

NONE 

NONE 

1-10 

24 

2-  5 

28 

3-23 

32 

11-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

WALNUT  GROVE 

105 

6-24 

25 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

27 

2-  5 

30 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

WARNER  SPRINGS 

103 

7-  4+ 

18 

1-31 

NONE 

1-31 

18 

4-  2 

24 

5-  1 

25 

5-  3 

30 

11-  6 

28 

11-  6 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

278 

187 

WASCO 

111 

6-26 

22 

1-  4 

NONE 

NONE 

2-  1 

24 

2-  4 

28 

2-  5 

29 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

99 

9-  8 

28 

1-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

28 

2-  5 

30 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

WEAVERVILLE  RS 

102 

9-  9 

-  4 

1-27 

2-  1 

14 

2-  6 

19 

4-  7 

23 

4-  8 

27 

4-25 

29 

10-20 

27 

10-20 

27 

11-22 

23 

11-30 

19 

NONE 

297 

229 

195 

178 

WEED  1  S 

91 

6-24 

~ 

5-  3 

28 

6-16 

30 

9-19 

32 

10-  7 

28 

10-19 

24 

11-  4 

16 

11-  4 

16 

157 

95 

WESTWOOD  3  WSW 

-13 

2-  3 

3-22 

15 

4-11 

20 

4-11 

20 

5-  3 

28 

5-24 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

WHEELER 

80 

9-  8 

25 

1-27 

WHITE  MOUNTAIN  1 

71 

6-28+ 

-21 

1-29 

5-24 

15 

5-30 

20 

6-17 

21 

6-21 

28 

6-22 

32 

7-  5 

30 

7-22 

28 

8-  6 

24 

9-19 

20 

10-  4 

15 

133 

112 

50 

31 

13 

WHITE  MOUNTAIN  2 

61 

7-16 

-18 

1-27 

5-24 

12 

6-16 

20 

6-17 

24 

6-17 

24 

6-21 

31 

7-  7 

30 

7-14 

19 

7-14 

19 

7-14 

19 

10-  4 

14 

133 

28 

27 

27 

16 

WILLIAMS 

110 

6-28 

22 

1-  9 

NONE 

NONE 

1-10 

23 

2-  5 

25 

2-  6 

31 

11-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

WI LLOWS 

111 

6-28 

22 

1-  9 

NONE 

NONE 

2-  4 

23 

2-  5 

28 

2-  6 

30 

11-16 

32 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

283 

WINTERS 

108 

6-25 

24 

1-10+ 

NONE 

NONE 

1-30 

24 

2-  5 

27 

2-  5 

27 

11-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

WOODFORDS 

91 

7-27 

-  1 

1-28+ 

3-22 

16 

4-  7 

20 

4-18 

23 

5-14 

28 

6-10 

31 

10-  4 

31 

11-  2 

27 

11-  5 

22 

11-  6 

20 

11-22 

12 

245 

213 

201 

172 

116 

WOODLAND  1  WNW 

107 

6-26+ 

27 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  4 

28 

2-  5 

32 

11-  6 

30 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

274 

YORBA  LINDA 

110 

7-  4 

30 

1-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

YOSEMITE  NP 

97 

9-  7 

7 

1-27 

1-31 

15 

2-  3 

19 

2-  4 

21 

3-23 

28 

4-20 

31 

10-  5 

30 

11-  6 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

228 

168 

YREKA 

95 

6-24+ 

-  7 

1-29 

2-  5 

14 

2-10 

20 

3-14 

24 

4-  7 

26 

4-25 

30 

10-  5 

30 

10-  6 

26 

10-19 

24 

11-24 

19 

NONE 

287 

219 

182 

163 

See  tefeience  notes  following  Station  Index. 
-  426  - 


iUTAL  liVAFUKAilUJN  AMU  WIJNU  MUVEMENT 


CALIFORNIA 
1957 


Station 

Jan. 

Feb 

Mai. 

Apr. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

1.63 

1.18 

3.36 

B 

7.23 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

1.49 

B  2.19 

B 

5.39 

9.22 

DEP 

- 

- 

WIND 

_ 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

1.89 

3.48 

6.88 

9.31 

DEP 

-1.15 

-  .23 

.74 

.11 

WIND 

1412 

1572 

3495 

2688 

MAX 

49.5 

63.1 

65.0 

75  0 

MIN 

34.3 

43.0 

42.2 

45!  4 

BEAUMONT  1  E 

EVAP 

2.22 

4.49 

B 

4.41 

DEP 

—1 . 37 

-  .61 

1.39 

WIND 

1018 

579 

972 

B 

896 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

- 

- 

_ 

- 

WIND 

_ 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

- 

- 

DEP 

- 

- 

WIND 

- 

- 

BOCA 

EVAP 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

WIND 

1624 

1513 

2411 

2732 

BURLINGAME 

EVAP 

1.17 

1.03 

B 

3.52 

5.94 

DEP 

- 

WIND 

1606 

1412 

2585 

2641 

MAX 

55.0 

62.0 

68.0 

75.4 

MIN 

39.0 

47.8 

48.6 

49.6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

2.51 

B  2.03 

4.42 

5.94 

DEP 

- 

WIND 

1691 

1076 

1935 

1581 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.72 

.61 

2.13 

3.90 

DEP 

-  .02 

-  .49 

-  .11 

.37 

WIND 

773 

686 

857 

805 

CHI CO  EXP  STA 

EVAP 

B 

1.57 

B  1.54 

B 

3.21 

4.41 

DEP 

- 

WIND 

1248 

1425 

1619 

1420 

CHULA  VISTA 

EVAP 

2.44 

2.52 

4.39 

6.25 

DEP 

-  .38 

-  .72 

-  .51 

.46 

WIND 

1774 

1524 

2548 

3032 

MAX 

- 

MIN 

- 

- 

- 

DAVIS  A OR  COLLEGE 

EVAP 

1.62 

1.33 

3.19 

B 

7.33 

DEP 

.33 

-  .49 

-  .45 

1.82 

WIND 

1749 

1356 

1254 

2274 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

1.61 

1.69 

3.49 

6.49 

DEP 

- 

WIND 

2383 

2429 

3698 

3732 

MAX 

53.6 

59.9 

75.1 

MIN 

34.1 

45.1 

46.3 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

~ 

~ 

B 

3.51 

B 

5.63 

DEP 

.50 

.79 

WIND 

1140 

1310 

2615 

2575 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

1 . 25 

1.21 

3.64 

6.21 

DEP 

- 

WIND 

1869 

1605 

1932 

1835 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

1 . 18 

1.51 

3.70 

6.56 

DEP 

-   .  07 

-  .44 

.02 

.  89 

WIND 

1347 

1431 

1746 

1771 

MAX 

50.5 

60.4 

67.7 

75 . 3 

MIN 

35.0 

46.5 

45.8 

49.2 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

B 

1.79 

1.74 

4.42 

6.66 

DEP 

~ 

WIND 

B 

1850 

1925 

3335 

3146 

MAX 

53.7 

59.7 

68.0 

76.3 

HIN 

37.0 

46.0 

46.2 

48.6 

HETCH  HETCHT 

EVAP 

- 

4.69 

DEP 

- 

- 

WIND 

- 

- 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

1.24 

1.40 

3.07 

6 . 52 

DEP 

WIND 

1239 

1190 

2394 

2616 

KETTLEBAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

1.86 

2.38 

5.58 

9.44 

DEP 

- 

- 

WIND 

1754 

1727 

2164 

2407 

LAKESHORE 

EVAP 

B  1.25 

2 . 23 

B 

4.66 

DEP 

- 

WIND 

404 

563 

467 

498 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

- 

DEP 

WIND 

- 

LODI 

EVAP 

1.32 

1.09 

3.71 

6.59 

DEP 

.30 

-  .75 

.12 

.81 

WIND 

1689 

1449 

2144 

2455 

MANBEVILLE  ISLAND 

EVAP 

1.54 

1.02 

4.98 

B 

7.82 

DEP 

WIND 

3521 

2915 

4874 

5335 

MAX 

51.8 

59.8 

67.6 

76.3 

UIN 

39.5 

46.6 

51.8 

52 . 6 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

_ 

- 

DEP 

- 

WIND 

MAX 

_ 

UIN 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B  7.75 

12.43 

12.71 

10.73 

8.08 

3.88 

2.43 

1.02 

72.43 

11.72 

B15.99 

19.08 

B15.55 

12.46 

6.63 

B  3.39 

2.92 

106.03 

10.61 
-2.90 
2852 
79.6 
49.2 

18.09 
1.60 
3540 
87.7 
58.2 

18.23 
-  .56 
2575 
90.8 
59.4 

16.46 
-1.34 
2160 
88.9 
58.5 

11.44 
-1.31 
1865 
84.7 
55.8 

B  5.41 
-2.21 
1715 
69.8 
48.4 

3.55 
-  .83 
2099 
56.8 
38.1 

2.27 
.  65 
1105 
53.3 
34.1 

- 

107.62 
-  8.95 
27078 
72.0 
47.2 

- 

- 

- 

- 

10.22 

- 

7.56 

- 

B  4.55 

- 

2.85 

B 

- 

3.06 

- 

_ 

_ 

_ 

970 

957 

743 

860 

826 

_ 

.70 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 

1157 

- 

5.17 
-1.81 

2382 

9.  53 
1.25 
1413 

10.15 
-  .41 
1211 

10.59 
1.11 
1743 

7.46 
.46 
1487 

3.49 
-  .55 
1431 

- 

1554 

_ 

5.76 

9.01 

9.50 

8.22 

5.86 

3.36 

2.18 

1.04 

56.59 

2400 
78.7 
53.5 

3373 
84.0 
54.1 

3180 
83.1 
55.1 

3364 
80.9 
53.9 

2265 
80.0 
56.2 

1993 
73.0 
53.4 

1438 
62.5 
45.9 

1457 
56.8 
43.3 

27714 
71.6 
50.0 

6.20 

9.76 

10.85 

9.76 

7.90 

5.32 

3.44 

3.04 

71.17 

1567 

1339 

1206 

1241 

1240 

1525 

1446 

1687 

17534 

5.34 
-1.55 
856 

10.30 
1.04 
840 

11.63 
.11 
919 

9.82 
-  .19 
903 

6.51 
-1.02 
876 

2.62 
-1.08 
762 

1.26 
-  .03 
581 

.51 
-  .23 
729 

55.35 
-  3.20 
9587 

B  6.92 

B11.53 

BIO. 06 

B  6.43 

B  2.67 

1.64 

B 

.68 

1714 

1138 

1069 

1118 

974 

737 

621 

1054 

14137 

7.20 
.42 

3406 

7.24 
.26 
2872 

8.19 
.65 
3032 
86.9 
63.0 

7.63 
.47 
2632 
88.8 
64.0 

6.35 
.38 
2622 
83.4 
61.4 

4.51 
-  .23 
2302 
76.7 
55.9 

3.41 
-  .25 
1985 
68.0 
46.5 

2.99 
.20 
1549 
66.6 
46.0 

63.12 
.75 
29278 

7.  08 
-1.12 
1788 

11.41 
1.72 
1666 

11,88 
1.13 

1592 

10.26 
.57 
1568 

7.20 
-  .80 
1197 

3.29 
-1.71 
1086 

3.08 
.65 
1576 

B 

.98 
-  .22 
1125 

68.65 
1.43 

18231 

6.64 

10.16 

9.80 

8.75 

6.34 

3.36 

2.70 

B 

1.42 

62.45 

4319 
74.5 
51.0 

3558 

4226 
83.1 
55.2 

3961 
83.2 
54.3 

3355 
80.0 
54.0 

2244 
72.3 
51.1 

2016 

2833 
- 

38754 

B  6.83 
-  .52 
2710 

11.49 
2.47 
2470 

14.00 
1.92 
2688 

11.42 
.60 

2802 

B  9.81 
2.72 
1860 

- 

1565 

- 

1305 

- 

1380 

- 

24420 

7.13 

12.07 

12.57 

11.28 

7.97 

4.35 

2.48 

.77 

70.94 

1906 

1738 

1710 

1723 

1727 

1518 

1479 

1339 

20381 

8.30 
-1.98 
1900 
88.5 
54.5 

14.62 
.85 
1956 
89.2 
60.7 

17.46 
1.62 
1898 
91.8 
62.5 

B15.60 
1.84 
1715 
89.0 
58.4 

10.80 
.96 
1422 
86.7 
59.6 

5.67 
-  .05 
1455 
74.3 
51.8 

2.53 
-  .07 
1155 
62.9 
44.1 

1.30 
.05 
1389 
52.5 
39.8 

89.23 
3.62 

19185 
74.1 
50.7 

6.40 

11.21 

11.32 

10.33 

6.80 

4.59 

2.63 

1.65 

69.54 

3082 
78.8 
53.2 

3196 
86.0 
55.6 

2808 
86.1 
56.1 

3212 
84.0 
53.7 

2589 
81.8 
55.8 

2398 
72.5 
51.7 

1799 
62.5 
43.2 

2583 
54.5 
41.5 

31923 
72.0 
49.1 

3.74 

8.31 

9.13 

8.37 

6.07 

B  2.34 

: 

- 

_ 

~ 

6.16 

10.85 

10.93 

9.01 

6.61 

2.88 

1.65 

- 

.70 

61.02 

4164 

3098 

3025 

3328 

2815 

1378 

2000 

11.07 

16.80 

17.91 

15.78 

10.98 

6.93 

3.39 

1.69 

103.81 

2699 

2370 

2324 

2158 

1900 

2136 

B  1317 

B 

1645 

24601 

B  5.02 

7.83 

9.22 

8.66 

B  6.13 

B  2.50 

B  1.32 

B 

.68 

402 

102 

325 

397 

412 

309 

368 

482 

4729 

B  5.62 

12.10 

12.77 

12.45 

8.90 

3.33 

- 

7.21 
-1.66 
2457 

10.86 
.17 
2037 

11.66 
-  .27 
1931 

9.28 
-1.04 
1659 

6.78 
-  .96 
1570 

3.08 
-1.36 
1175 

- 

1.88 
-  .12 
938 

- 

.79 
-  .21 
1386 

64.25 
-  4.94 
20890 

7.38 

12.64 

13.12 

10.07 

7.68 

4.32 

3.02 

B 

1.21 

74.80 

5503 
77.6 
53.6 

5828 
36.8 
59.4 

6286 
86.4 
58.7 

3948 
86.3 
57.1 

3969 
83.1 
57.6 

3205 
72.4 
53.0 

2731 
61.4 
43.7 

3664 
54.6 
39.6 

51779 
72.0 
51.1 

.77 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B 

462 
54.2 
40.4 

- 

6.70 

12. 07 

1.57 

See  reference  notes  following  Station  Index 


Table  4  -  Continued 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1957 


Station 

Jan 

Feb 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 

NEWARK 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.35 
-  .01 
1365 

1.23 
-  .67 
1235 

3.26 
-  .16 
1970 

5.72 
.67 

2251 

6.08 
-1.11 

1921 

8.95 
.68 
2282 

9.13 
.38 
2191 

8.77 
1.04 

2230 

6.50 
-  .10 
1667 

3.86 
-   .  46 

1525 

2.33 
-  .02 
1147 

1.09 
-   .  17 
1474 

58.27 
.  07 
21258 

OAKDAIJ:  WOODWARD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.28 
.07 
2848 

1.16 
_  ,60 
3354 

3.74 
.44 

3070 

6.07 
.81 

3346 

B  8.22 
-1.21 
3340 

13.46 
1 . 00 
3047 

14.22 
-  .42 

2962 

14.21 
1 . 44 

2573 

9.44 
.  49 
2480 

4.74 
-   .  44 
2511 

2.23 
-  .28 

2049 

.77 
-  .39 
2927 

79.54 
.  91 
34507 

PLACERVIliE  IFG 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.13 

B  2.19 

4.56 

B  5.04 

9.06 

10.46 

8.96 

7.05 

2.85 

B 

1.77 

B  1.48 

~ 

[ 

_ 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

HIN 

1.99 

1.53 

3.  52 

5.54 

5.42 

7.76 

B  8.32 

7.22 

5.04 

3.61 

2.40 

1.15 

53.50 

2249 
- 

2188 
- 

3041 
- 

2995 
75.7 
48.4 

3444 
- 

3311 
- 

4840 
- 

4943 
- 

3511 
- 

2162 
- 

1457 

- 
- 

- 
- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.76 

2.06 

4.47 

5.35 

B  5.91 

8.75 

10.02 

9.39 

B  6.86 

B  4.39 

B 

3.14 

2.49 

64.59 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

B  2.40 

5.08 

4.39 

8.75 

9.98 

10.17 

7.76 

3.10 

2.44 

2.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHASTA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.88 

B  1.87 

2.61 

B  5.66 

6.13 

10.97 

12.26 

10.62 

B  7.74 

B  2.85 

B 

3.03 

B  1.65 

67.27 

2176 

1697 

1338 

1667 

1416 

1650 

1847 

1683 

1758 

1655 

1925 

1547 

20359 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

.87 

.93 

3.60 

6.88 

8.44 

12.54 

12.52 

10.56 

7.10 

3.42 

1.65 

B  .68 

69.19 

1240 
50,5 
36.6 

1215 
57.3 
47.1 

2475 
68.  9 
48.5 

2305 
77.9 
50.4 

3535 
82  .3 
54.3 

2740 
91.6 
58.2 

1805 
94.5 
59.4 

2085 
91.4 
56.9 

1280 
87.2 
58.4 

1180 
73 . 5 
53.3 

830 
59.1 
43.4 

785 
51.5 
41.2 

21475 
73.8 
50.6 

TAHOE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

1361 

- 

1213 

- 

1387 

- 

1810 

- 

490 

5.33 
1 . 02 

181 

5.93 
.44 

151 

5.92 
.20 
268 

3.52 
-   .  66 
254 

B  1.23 
-1.27 
320 

_ 

1567 

- 

1151 

- 

10153 

TRACT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.95 

1.82 

5.47 

9.30 

BIO. 94 

17.44 

19.37 

15.96 

10.96 

B  5.24 

3.23 

- 

- 

2078 

1821 

3948 

4362 

5737 

6482 

5988 

6585 

4755 

2835 

1850 

1430 

47871 

TULELAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

9.44 

10.31 

9.33 

6.52 

B  2.25 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

TULELAKE  5  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

10.79 

10.  90 

10.09 

- 

B  1.89 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.10 

B  2.70 

B  2.46 

5.57 

B  5.07 

9.15 

10.26 

10.08 

B  8.41 

B  3.72 

3.49 

B  1.96 

64.97 

2768 

2501 

1919 

2092 

1742 

1655 

1894 

1676 

1836 

2062 

2562 

2172 

24879 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

DEP 

WIND 

6.68 

B  6.70 

11.73 

10.96 

9.15 

6.59 

B  3.38 

1.76 

B  1.32 

1571 

1371 

2363 

2263 

2026 

2162 

2003 

1655 

1563 

966 

864 

998 

19805 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


west  to  northeast  path  from  Hunter's  Point  across  San  Fran- 
cisco Bay  to  El  Sobrante  north  of  El  Cerrito.  In  May,  gen- 
erally during  the  periods  10th  -  11th,  13th  -  14th,  17th  - 
19th,  and  on  intermittent  days  toward  the  end  of  the  month, 
storm  fronts  caused  considerable  damage  at  times  through- 
out the  State,  and  extremely  severe  thunderstorms  accompanied 
by  hail  in  the  vicinity  of  Dudleys  and  Auberry  caused  a 
prolonged  power  failure  on  the  13th,  The  storm  also  dam- 
aged some  of  the  fruit  crops  in  Madera,  Fresno,  Kings,  and 
Tulare  Counties.  Heavy  rains  damaged  much  of  the  strawberry 
crop  in  Santa  Clara  County  and  washed  out  bridges  near  Santa 
Cruz,  Severe  thunderstorms  during  July  and  August  were 
responsible  for  the  damaging  of  the  center  span  of  the 
O'Byrnes  Valley  bridge  up  the  Stanislaus  River  Canyon  on 
July  6;  and  for  various  local  damages  near  Redlands  in  July 
and  in  sections  of  the  southern  California  mountains  and 
desert  in  August.  Widespread  and  heavy  rains  in  October 
were  responsible  for  considerable  damage  throughout  most 
of  the  State  as  a  result  of  local  f lood ing  and  1 ight  ning 
strikes.  An  unusual ly  vigorous  storm  passing  ove  r  nort  h- 
ern  and  central  California  on  December  17  and  18  caused 
brief  but  torrential  rains  and  violent  gusts  of  wind  in 
many  areas.  Damage  was  reported  in  parts  of  the  Sacramento 
Valley,   the  Vallejo  area,   and  in  Santa  Cruz  County. 

Santa  Ana-type  winds  of  note  in  southern  California  oc- 
curred on  the  following  days:  on  January  16  in  the  San 
Bernardino  ,  Ont  ar io ,  Font ana ,  and  Chi  no  areas ,  wl th  gusts 
reported  up  to  68  m.p.h.;  on  March  29  at  Edwards  Air  Force 
Base,  near  Lancaster  with  gusts  to  80  m.p.h.,  and  in  the 
southern  California  coastal  basin  on  March  21  -  22.  The 
usual  wind  damages,  such  as  power  failures,  falling  tele- 
phone lines  and  trees,  the  blowing  down  of  television  an- 
tennas, and  numerous  other  miscellaneous  accidents  were 
reported.     There  were  numerous  fires  in  the  mountains  and 


foothill  areas  of  southern  California  during  November,  the 
worst  bei ng  the  28 , 000- acre  brush  fire  in  the  San  Gabriel 
Mount  ains  whi  ch  was  fanned  by  severely  st  rong  and  gust  y 
winds.  On  November  21  -  22  an  extremely  severe  Santa  Ana 
windstorm  blew  from  Oxnard  south  to  San  Diego  and  on  the 
coastal  plains  and  mountains .  Considerable  and  widespread 
damage  at  most  southern  California  communities  were  at- 
tributed to  this  storm. 

FLQQPS ;  Usual  flooding  occurred  th roughout  many  areas 
of  the  State  as  a  result  of  locally  heavy  downpours.  Rains 
from  a  storm  of  February  20  -  21  primed  the  relatively  dry 
ground  over  the  Russian  River  basin  for  runoff  from  the 
rains  following.  The  Russian  River  crested  near  31  feet 
at  Guerneville  on  the  25th,  about  2  feet  above  flood  stage, 
causing  minor  flooding  in  the  resort  area.  On  February  25 
the  Eel  River  reached  a  crest  of  19.3  feet,  inundating  sev- 
eral thousand  acres  of  farmland.  Damage  was  mainly  debris 
deposit  and  bank  erosion.  Light  to  locally  moderate  rain 
that  fell  in  the  northern  half  of  the  Sacramento  district 
the  first  8  days  of  October  fol lowed  by  a  warm- type  storm 
between  the  8th  and  10th  and  another  on  the  12th  and  13th, 
caused  a  minor  crest  to  develop  in  the  upper  Sacramento 
River  that  reached  the  Colusa  area  early  on  the  15th,  and 
resulted  in  overflow  at  the  Tisdale  weir  into  Sutter  by- 
pass. The  upper  Sacramento  overflowed  again  during  the 
last  part  of  December;  however,  the  overflow  depth  did  not 
exceed  much  over  one  foot  over  the  weir  on  any  of  the  rises. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the  month- 
ly issues  of   this  publication. 

Joseph  R.  Glantz 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
San  Francisco,  California 
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RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


CALIFORNIA 
1957 


AVENAL  9  SSE  All  equipment  moved  270  feet  N.    .    .    .     August         20,  1957 

BEAUMONT  Recording  rain  gage  installed   ....     October       10,  1957 

BEAUMONT  1  E  Recording  rain  gage  removed  October       10,  1957 

BEAUMONT  1  N  All  equipment  moved  1.4  miles  SE 

and  evaporation  and  wind  equipment 

removed  May  1,  1957 

BEAUMONT  PUMPING  Rain  gage  moved  95  feet  NNE  and 
PLANT  evaporation  and  wind  equipment 

installed  August  1,  1957 

BIEBER  Recording  rain  gage  moved 

175  yards  NNE  August        21,  1957 

BISHOP  WB  AP  Non-recording  rain  gage  moved 

30  feet  NW  August  8,  1957 

BOULEVARD  5  W  Rain  gage  moved  4  miles  E  November      1,  1957 

BURBANK  FIRE 

DEPT  FC  226  Rain  gage  moved  400  feet  N  September  19,  1957 

BURNEY  Temperature  equipment  moved  118  feet  S 

and  rain  gage  moved  133  feet  S  .    .    .     April  30,  1957 

CAJON  WEST  Recording  rain  gage  moved 

SUMMIT  250  feet  E  June  20,  1957 

CANTIL  2  E  All  equipment  moved  1.5  miles  W  .   .   .     October      29,  1957 

CEDARVILLE  All  equipment  moved  200  yards  S   .    .    .     April  20,  1957 

CHESTER  Temperature  equipment  installed  .    .   .     August        20,  1957 

CHUCHUPATE  RS  Recording  rain  gage  moved 

28  feet  NE  October       15,  1957 

CONCORD  3  ESE  Rain  gage  moved  0.8  mile  NNE  October       22,  1957 

COVELO  All  equipment  moved  0.4  mile  S.    .    .    .     August         15,  1957 

COVELO  EEL 

RIVER  RS  Recording  rain  gage  moved  14  feet  NW.     August        17,  1957 

CRESCENT  CITY  All  equipment  moved  2800  feet  NNE   .    .     April  12,  1957 

EL  CENTRO  All  equipment  moved  1.2  miles  S   .    .    .     November     15,  1956 

FINLEY  All  equipment  moved  1  mile  NNE  and 

non-recording  equipment  removed.   .   ,     April  25,  1957 

FIVE  POINTS 

5  SSW  All  equipment  moved  40  feet  E   .    .    .    .     November       1,  1957 

FORT  JONES  6  SE      Recording  rain  gage  moved  175  feet  SW    April  14,  1957 

HAT  CREEK  RS  Recording  rain  gage  moved 

150  yards  ENE  April  22,  1957 

HOOPA  2  SE  Rain  gage  moved  170  feet  NNW   September  15,  1957 

HUASNA  Recording  rain  gage  moved 

2.4  miles  SSE  August  9,  1957 

KENTFIELD  All  equipment  moved  0.4  mile  NW  .    .    .     March  15,  1957 

KETTLEMAN 

STATION  Temperature  equipment  moved  6  feet  W.     November     20,  1956 

LAFAYETTE  3  NNE       Rain  gage  moved  0.4  mile  S  November       8,  1957 

LAKE  ELEANOR  Temperature  and  non-recording  gage 

discontinued  and  storage  gage 

equipment  installed  November      1,  1957 


LECHUZA  PATROL 

STA  FC  352             All  equipment  moved  150  feet  SE.   .   .    .  July  11,  1956 

LIVERMORE                  All  equipment  moved  100  yards  ESE.    .    .   December  4,  1957 

MECCA                          All  equipment  moved  190  feet  NNE  .    .    .   January  23,  1957 

MOJAVE                        Rain  gage  moved  0.8  mile  SSE  December  17,  1956 

MONTAGUE  SISKIYOU  Recording  rain  gage  moved 

CO  AP                          1.7  miles  S  April  15,  1957 

MONTEREY  All  equipment  moved  400  feet  WNW  .  .  .  February  9,  1957 
OAKDALE  WOODARD 

DAM  All  equipment  moved  30  feet  NNE.  .  .  .  January  22,  1957 
OAKVILLE  4  SW          Recording  rain  gage  moved 

0.5  mile  SW  March  1,  1957 

OCOTILLO                  Rain  gage  moved  600  feet  S  November  1,  1957 

OILFIELDS  JOAQUIN 

RIDGE  Storage  rain  gage  moved  75  feet  N.  .  .  July  17,  1957 
PALOS  VERDES 

ESTATES  FC  43  A     Rain  gage  moved  0.1  mile  NW  July  12,  1955 

PARADISE                    Rain  gage  moved  160  feet  SE  August  19,  1957 

POINT  AREA  Temperature  and  non-recording  rain 

gage  equipment  installed  August  14,  1957 

RANDSBURG                Recording  rain  gage  equipment  removed.  March  24,  1957 

REDLANDS  All  equipment  moved  0.5  mile  WSW  .  .  .  June  20,  1956 
SAN  NICOLAS             Recording  rain  gage  moved 

ISLAND                        240  feet  WNW  May  14,  1957 

SANTA  PAULA  All  equipment  moved  0.5  mile  E  .  .  .  .  November  27,  1957 
SHAFFER  TOOL            Rain  gage  moved  2  blocks  W  and 

WORKS  BREA                4  blocks  S  June  3,  1957 

SIERRA  CITY  All  equipment  moved  0.2  mile  NW.  .  .  .  June  19,  1957 
SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  B  All  equipment  moved  600  feet  NE.  .  .  .  October  1,  1955 
STIRLING  CITY  RS    Rain  gage  moved  45  feet  SW  and 

recording  rain  gage  installed  ....  October  29,  1957 

TORRANCE                    All  equipment  moved  2.9  miles  N.    .    .    .   June  27,  1957 

TULELAKE  2  SE          All  equipment  moved  1.7  miles  NW  .   .    .  October  10,  1956 

UCLA  All  equipment  moved  650  feet  SW.  .  .  .  May  9,  1957 
VISALIA                    Temperature  equipment  moved 

12  feet  SW  July  1,  1956 

WELDON  Recording  rain  gage  moved 

1.1  miles  WSW  October  28,  1957 

WHITTIER  CITY 

HALL  FC  106  B        Rain  gage  moved  0.5  mile  SE  May  5,  1955 

WILLOWS                    All  equipment  moved  0.8  mile  WNW  .    .    .  November  1,  1956 

WOODLAND                    All  equipment  moved  1.3  miles  W  by  N  .   April  1,  1957 

WRIGHTS                    Rain  gage  moved  0.2  mile  N  December  11,  1957 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


BEAUMONT  1  N 

Changed 

to 

BOULEVARD  5  W 

Changed 

to 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226 

Changed 

to 

CANTIL  2  E 

Changed 

to 

CONCORD  3  ESE 

Changed 

to 

CRESCENT  CITY 

Changed 

to 

EL  CENTRO 

Changed 

to 

FINLEY 

Changed 

to 

FORT  JONES  6  SE 

Changed 

to 

GRATON 

Changed 

to 

HAT  CREEK  EXP  STA 

Changed 

to 

LAFAYETTE  3  NNE 

Changed 

to 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352 

Changed 

to 

MARTINEZ  2  S 

Corrected  to 

MECCA 

Changed 

to 

MONTAGUE  SISKIYOU  CO  AP 

Changed 

to 

NEWHALL  SOLEDAD  DIV  HDGRS  FC  32  CE 

Changed 

to 

PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  A 

Changed 

to 

SHAFFER  TOOL  WORKS  BREA 

Changed 

to 

SPADRA  PACIFIC  COLONY  FC  356  B 

Changed 

to 

TULELAKE  2  SE 

Changed 

to 

WELDON 

Changed 

to 

WHITTIER  CITY  HALL  FC  106  B 

Changed 

to 

WOODLAND 

Changed 

to 

BEAUMONT  1  E 

May 

1, 

1957 

BOULEVARD 

November 

1, 

1957 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226  B 

September 

19, 

1957 

CANTIL 

October 

29, 

1957 

CONCORD  3  E 

October 

22, 

1957 

CRESCENT  CITY  1  N 

April 

12, 

1957 

EL  CENTRO  2  SSW 

November 

15, 

1956 

FINLEY  1  NNE 

April 

25, 

1957 

FORT  JONES  6  ESE 

April 

14, 

1957 

GRATON  1  W 

April 

10, 

1957 

HAT  CREEK  RS 

April 

22, 

1957 

LAFAYETTE  2  NNE 

November 

8, 

1957 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352  B 

July 

11, 

1956 

MARTINEZ  3  S 

May 

1, 

1957 

MECCA  3  SE 

January 

23, 

1957 

MONTAGUE  3  NE 

April 

15, 

1957 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

August 

10, 

1955 

PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  C 

July 

12, 

1955 

BREA  CITY 

June 

1, 

1957 

SPADRA  PACIFIC  COLONY  FC  356  C 

October 

1, 

1955 

TULELAKE 

October 

10, 

1956 

WELDON  1  WSW 

October 

28, 

1957 

WHITTIER  CITY  HALL  FC  106  C 

May 

5, 

1955 

WOODLAND  1  WNW 

April 

1, 

1957 
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STATION  INDEX  c...o.»,. 

1957 


Station 

Index  No. 

Coimty 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

1  Temp. 

1  Precip. 

> 

1  Temp.  1 

Precip. 

1  Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 

ACTON  ESCONDIDO  CANYON 

CANOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

794 

8 

8 

12  3 

FC  261  B  E 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

61 

2  C 

CANT I L 

148S 

KERN 

12  3 

ADIN  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

120  57 

4193 

2 

14 

12  3 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

8 

40  IC 

121  05 

31 

12  3 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

2 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

ORANGE 

C 

ALDER POINT 

HUMBOLDT 

12  3 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BER  DINO 

ALISO  CANYON  FC  446 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2367 

18 

2  C 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  04 

1425 

3 

3 

1  2  3  C 

ALPINE  1  W 

SAN  DIEGO 

12  3 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

2 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

36 

2 

CECILVILLE  SAWYER  MT  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

12  3 

ALTIIRAS  RANGER  STATION 

MODOC 

41  29 

4365 

40 

43 

1  2  3  C 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

36  47 

12  3 

AMBOY 

SAN  BER  DINO 

620 

CEDARVILLE 

1614 

18 

41  32 

120  IC 

62 

12  3 

ANGIOLA 

0204 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

57 

2 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

44 

44 

12  3 

ANGWIN  PACIFIC  UNION  COLLEGE 

NAPA 

1  2  3 

CHALLENGE  RANGER  STATION 

YUBA 

2 

ANTIOCH  1  E 

CONTRA  COSTA 

12  3 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RANCH 

LOS  ANGELES 

2 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

CONTRA  COSTA 

2 

12  3  4 

CHATSWORTH  FC  24  D 

LOS  ANGELES 

2 

ANZA 

R I VEIRSIDE 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

30 

34  52 

119  21 

4600 

C 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

2 

2 

12  3 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

C 

CHESTER 

PLUMAS 

12  3 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

LOS  ANGELES 

2 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 

1  2  3  40 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

12  3 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

2 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

ORANGE 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SAN  LUIS  C»  PO 

24 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1735 

C 

CHUCHUPATE  RANGER  STATION 

1754 

VENTURA 

10 

34  48 

119  01 

5265 

C 

ATWELL  CCC  CAMP 

TULARE 

S 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

38 

39 

39 

12  3  4 

AUBERRY 

FRESNO 

12  3 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

2 

AUBURN 

PLACER 

12  3 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

LOS  ANGELES 

26 

12  3 

AVALON  PLEASURE  PI ER 

LOS  ANGELES 

12  3 

CLARKSBURG 

YOLO 

23 

38  25 

12  3 

AVENAL  9  SSE 

0398 

KINGS 

10 

35  54 

120  03 

550 

1 

2 

2 

12  3  4 

CLAYTON  1  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

4 

37  56 

121  58 

1010 

C 

AZUSA  FC  143 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

607 

52 

2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

38  58 

122  38 

1352 

2 

3 

12  3  C 

BACKUS  RANCH 

KERN 

22 

12  3  4 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

55 

60 

12  3 

BAUGER 

TULARE 

C 

CLOVEJIDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

C 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

15 

1844 

27 

37  32 

119  17 

7002 

9 

BAKER 

0436 

SAM  BER 'DINO 

35  16 

116  04 

940 

C 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

45 

46 

12  3 

BAKER  9  NNW 

0437 

SAN  BER "DINO 

35  23 

116  07 

1045 

4 

12  3 

COALINGA   1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  20 

663 

31 

39 

C 

BAKErtSFlELD  VfB  AIRPORT 

KERN 

10 

489 

69 

12  3 

COALINGA  14  NW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

18 

2 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

32 

2 

COLBYS  FC  530 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3675 

60 

2 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

9 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

4 

36  13 

121  41 

3280 

17 

DARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

33  56 

117  51 

600 

16 

2 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SHASTA 

13 

2 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

42 

43 

12  3 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39  06 

120  58 

2418 

85 

88 

12  3 

0519 

SAN  BER -DINO 

15 

34  54 

117  02 

2142 

35 

45 

1  2  3 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

51 

2 

BATES  RIDGE 

0543 

SANTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

10 

S 

COLUSA  1  SSW 

1948 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

52 

78 

12  3 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2580 

64 

2  C 

CONCORD  2  SE 

1961 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  00 

260 

0 

APR 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

33  59 

3045 

47 

0 

2  4 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

4 

37  58 

121  59 

195 

2 

BEAUMONT  1  E 

0609 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

116  57 

2589 

18 

18 

15 

I  2  3  40 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

4 

37  59 

122  01 

112 

C 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

9 

S 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

2012 

KINGS 

9 

119  34 

200 

11 

12 

1  2  3  C 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

30 

2  C 

CORDES 

2015 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2610 

2 

2 

BEN  LOMOND 

0674 

4 

37  05 

122  06 

504 

21 

21 

CORNING  HOUQITON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

7 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  IS 

121  26 

17 

45 

2 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  34 

610 

44 

49 

12  3 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

4 

37  52 

122  15 

299 

71 

71 

12  3  C 

CORRALITOS  ENOS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

730 

C 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

480 

0 

0 

NOV 

12  3  4 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

6 

S 

BESWICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

5 

S 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

7 

39  47 

123  15 

1385 

17 

39 

12  3 

0731 

21 

41  07 

121  08 

4130 

COVELO  EEL  RIVER  RANGER  STA 

2084 

MENDOCINO 

7 

39  50 

123  05 

1564 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1248 

14 

12  3 

COVINA  TBIPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

29 

2 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BER 'DINO 

28 

34  14 

116  58 

6815 

20 

28 

1  2  3  C 

CO*  CREEK 

2092 

INYO 

6 

36  32 

116  53 

-  152 

22 

23 

12  3 

BIG  CREEK  POWER  HOUSE  1 

0755 

FRESNO 

37  12 

119  15 

4928 

43 

43 

12  3 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

2300 

15 

2 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  B  E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  48 

1575 

28 

2 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  58 

250 

14 

2 

0767 

19 

37  08 

118  28 

10000 

6 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

10720 

B 

BIO  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

6860 

30 

2  C 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

116  17 

1500 

0 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

220 

2 

CRESCENT  CITY  1  N 

DEL  NORTE 

57 

68 

12  3 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  D  E 

LOS  ANGELES 

2 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

2 

BIRMINGHAM  GENERAL  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

C 

CRESCENT  CITY  MNTC  STATION 

DEL  NORTE 

C 

0821 

37  06 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BER  DINO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

45 

1  2  3  C 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

4 

38  03 

122  13 

12 

3 

40 

12  3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

0 

0 

MAY 

12  3 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

BLACK  MOUNTAIN   2  S 

0850 

SANTA  CLARA 

4 

37  17 

122  09 

2331 

3 

2 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

26 

2 

BLACKS  MOUNTAIN 

0B67 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

11 

S 

* 

CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

34  01 

118  23 

80 

23 

12  3 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0070 

LASSEN 

21 

40  44 

121  15 

5600 

16 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

8 

39  17 

120  42 

5280 

14 

18 

12  3  C 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

36  57 

122  52 

1421 

2 

2 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

17 

40  55 

123  49 

975 

2 

CUYAHA 

SANTA  BARBARA 

13 

12  3 

iCBLYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

48 

12  3 

CUYAMACA 

SAN  DIEGO 

12  3 

BLYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

C 

CUYAMA  RANCH 

SAN  LUIS  CBTO 

C 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

33  37 

1  2  3 

CUYAHA  RANGER  STATION 

SANTA  BARBARA 

BOCA 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

21 

68 

17 

12  3  4 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BER 'DINO 

34  52 

116  52 

1975 

C 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

12  3 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BER 'DINO 

6 

34  52 

116  47 

1922 

14 

18 

1  2  3 

BORREGO  DESERT  PARK 

SAN  DIEGO 

2 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

1  2  34GC 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

12  3 

DAY 

INYO*^ 

C 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

116  17 

3400 

2 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

8 

39  18 

120  51 

3700 

49 

51 

12  3 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

17 

2 

DELANO 

KERN 

2 

BOWMAN  0AM 

NEVADA 

1  2  3  C 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

0 

BRADLEY 

MONTEREY 

2 

DENAIR 

STANISLAUS 

12  3 

IMPERIAL 

12  3 

DE  SAB LA 

BUTTE 

12  3 

BRAY   10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

5 

S 

DESCANSO  RAMGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

39 

2 

BREA  BERRY   AND  IMPERIAL 

ORANGE 

2 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAUP 

LOS  ANGELES 

C 

BREA  CITY 

ORANGE 

2 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

YUBA 

12  3 

BREA  DAM 

ORANGE 

2  C 

DONNER  MEMORIAL  STATE  PARK 

NEVADA 

12  3 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

BRIDGEPORT 

1072 

38 

38  15 

119  14 

6470 

0 

8 

rfJUL 

12  3 

DOUBLE  BUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

6200 

2 

S 

BRIDGEPORT  DAM 

38 

JUM 

12  3 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC  107  C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

116  08 

130 

32 

2 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION 

1076 

38 

C 

DOWNIEVILLE  RANGER  STATION 

2500 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

2695 

31 

40 

12  3  0 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

2 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

16 

39  57 

120  05 

4385 

1 

1 

12  3 

YOLO 

I  2  3  C 

2516 

29 

34  29 

118  32 

1511 

22 

35 

BRUSH  CREEK  RANGER  STATION 

1130 

BUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3560 

22 

2  C 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  45 

120  06 

3000 

46 

47 

1  2  3 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 

1133 

PLACER 

S 

DUNN I CAN 

2568 

YOLO 

23 

38  53 

121  58 

63 

59 

2 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

c 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SHASTA 

23 

41  13 

122  16 

2420 

47 

2 

BUCKHORN 

SHASTA 

2 

DUTTONS  LANDING 

NAPA 

12  3  4 

BUCKS  LAKE 

PLUMAS 

RIVERSIDE 

12  3 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

C 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

47 

47 

12  3 

BULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 

YUBA 

17 

2 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

TULARE 

S 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226  B 

1192 

LOS  ANGELES 

2 

EL  CAJON  2  E 

SAN  DIEGO 

12  3 

#BURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

12  3  C 

EL  CAPITAN  DAM 

SAN  DIEGO 

1  2  3  C 

SAN  MATEO 

2 

12  3  4 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPERIAL 

12  3  0 

BURNEY 

1214 

21 

40  53 

121  40 

3127 

23 

23 

12  3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

53 

54 

12  3 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

2 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

BUTTONWILLO* 

KERN 

12  3 

FC   128  B 

LOS  ANGELES 

2 

CABAZON 

RIVERSIDE 

2 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

12  3 

CABRILLO  NATIONAL  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

1  2  3  C 

ELLERY  LAKE 

MONO 

CACHUHA  DAH 

1253 

SANTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

4 

6 

1  2  3  40 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

36  14 

121  11 

90 

31 

2 

CAJON  WEST  SUMMIT 

SAN  BER 'DINO 

C 

EL  HODENA 

ORANGE 

C 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

12  3 

ELS 1  NOR E 

RIVERSIDE 

12  3 

CALAVERAS  RANGER  STATION 

CALAVERAS 

C 

ELSINORE  4  SSE 

RIVERSIDE 

C 

CALEXICO 

1288 

IMPERIAL 

6 

32  40 

115  29 

3 

37 

ESCONDIDO 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

59 

60 

12  3 

CALIFORNIA  HOT  SPRINGS  RS 

1300 

TULARE 

9 

35  52 

118  41 

2975 

C 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2871 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

117  05 

715 

40 

41 

12  3  0 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

365 

66 

2 

ETIWAHDA 

2895 

SAN  BER 'DINO 

28 

34  08 

117  31 

1390 

0 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

14 

1  2  3 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

0 

CAMARILLO  2  SE 

1336 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

C 

* 

EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

43 

71 

71 

12  3  0 

CAMARILLO  4  NNW 

1338 

VENTURA 

33 

34  16 

119  05 

352 

EXCHEQU ER  RESERVOIR 

2920 

MAR I POSA 

14 

37  35 

120  16 

484 

7 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BER 'DINO 

28 

34  09 

116  59 

5800 

C 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  21 

119  04 

439 

C 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

LOS  ANGELES 

26 

34  14 

4300 

37 

2  C 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

15 

0 

CAHPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2612 

70 

12  3 

FAIRFIELD  POLICE  STATION 

2934 

SOLANO 

23 

38  IS 

122  03 

19 

6 

7 

12  3 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

658 

30 

31 

18 

FAIRHONl 

2941 

IS 

34  42 

118  26 

3060 

36 

46 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 

1433 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

12 

S 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

542 

C 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SAN  LUISOB'PO 

4 

35  21 

120  41 

625 

15 

2 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

21 

41  01 

121  28 

3340 

35 

35 

31 

12  3  4 

CAMPTONVILLE  RANGER  STATION 

1462 

YUBA 

S 

39  27 

121  03 

2745 

45 

2  C 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

6 

39  36 

121  15 

2965 

2 

CAMP  WISHON 

1470 

TULARE 

9 

36  11 

118  40 

3800 

C 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

6 

2 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

5 

2 

PIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

16 

38  31 

120  42 

2100 

12 

2  C 
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Station 


FICUEROA  MOUNTAIN 
FINLEY  1  NNE 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLORENCE  LAKE 

FOLSOU  0AM 
FONTANA  5  N 
FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RANGER  STATION 

FORT  B I DWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STATION 

PORT  ROSS 
FORWARD  MILL 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  KB  AIRPORT 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
PULLERTON  ARROUES  RANCH 
FULLERTON  CREEK  5 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STATION 

GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM 

GILROY 

OILROY  8  NE 
GILROY  14  ENE 

GLENDALE  STAPENHORST  FC  295G 
GLENDORA  WEST  FC  IBS 
GLENNVILLE 

GLENVILLE  FULTON  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  2  NNE 
GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STATION 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  2 

GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON  LOWER  FC  364 
HAINES  CANYON  UPPER  FC  367 
HA  I WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  POWER  HOUSE 
HAMILTON  CITY 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 

HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STATION 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RANGER  STA 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTC  STA 
HAT  CREEK  RANGER  STATION 
HAT  CREEK  POWER  HOUSE  NO  1 
HAVISIDE  RANCH 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD 
HEALDSBURG 
HEALDS8URG  2  E 


HEUET  RESERVOIR 
HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 

HETCH  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

H08ERGS 

HODGES  DAM 

BOEGEES  FC  60A 
HQLLISTER 
HOLLISTER  2 
aOLY  CITY  3  WNW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HORSE  CANYON 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

BUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LA KB 
HYAUPOM 
IDRIA 

IDYLLWILD  RANGER  STATION 

lUPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VALLEY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IHYOKERN  ARMITAGE 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JO ICE  ISLAND 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 


JUKCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KBE  RANCH 
KELLOGG 


6 

-0 

Years  of 
record 

Opened 
oi  closed 
during  yr 

Refer 

County 

Latitude 

a 

Index  ^ 

1 

B 

"& 

ca 

3 

O 

■a 

1  Temp. 

r'r,..7ip. 

a 
> 

;.^.-.ed 

Month 

closed 

to 
tables 

3048 
3055 
3057 

3093 

SANTA  BARBARA 

LAKE 

FRESNO 

FRESNO 

32 
23 
23 
11 
27 

34  44 

39  01 
38  58 

37  16 

120  00 
122  52 
122  57 
120  09 
118  58 

3150 
1340 
1750 
285 
7355 

1 

0 

NOV 

c 

2  C 
2  C 
12  3 

C 

3113 
3118 
3120 

3134 

SACRAMENTO 
SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
TRINITY 
PLACER 

28 
28 
35 
1 

38  42 
34  11 
34  05 

39  01 

121  09 
117  27 
117  30 
123  20 
120  SO 

350 
1972 
1090 
2340 
3200 

2 
36 

2 
3 
38 

18 

2 

12  3  4 
2 

12  3 
12  3 
2 

3157 
3161 
3164 

3182 

MODOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

18 
17 
17 
12 
12 

41  51 

39  27 
39  24 

41  36 

120  08 
123  48 
123  49 
122  43 
122  51 

4498 

80 
61 
3324 
2720 

69 
23 
17 

21 

70 
65 
18 

21 

12  3 
12  3  C 
12  3 

C 

12  3 

3191 
3204 
3332 

3257 

SONOMA 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 
FRESNO 

17 

23 
20 
23 
27 

38  31 
40  26 
37  03 

36  46 

123  15 
121  44 

121  49 

122  38 
119  42 

114 

3250 
1495 
1100 
331 

8 

70 

83 
4 

80 

12  3 
2 

C 

2 

12  3  C 

3261 
3279 
3282 

3288 

FRESNO 
ORANGE 

ORANGE 

27 
26 
26 
26 
26 

36  59 
33  54 
33  55 

33  53 

119  43 

117  55 
117  52 
117  53 
117  55 

410 

330 
400 
310 

330 

19 

19 
16 
16 

25 

19 

12  3  4 
2 
2 

2  C 
2 

3320 
3338 
3357 

3381 

HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 

EL  DORADO 

7 
1 
17 
38 
1 

40  06 
38  50 

41  52 

38  54 

123  48 
120  51 
123  58 

119  08 

120  50 

340 
1940 

384 
8970 
2701 

10 
11 
18 

66 

2 
2 
2 
2 

2  C 

3384 
3388 
3397 

3417 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
TULARE 

SANTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 

1 
1 

9 
32 
20 

38  55 
38  59 

36  34 

37  00 

120  48 

120  23 

118  46 

119  42 

121  34 

3001 
5500 
6360 
1250 
194 

37 

0 

11 
11 
37 

0 

MAY 

2 

S 

I  2  3  C 
2 

12  3 

3419 
3422 
3450 

3463 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

20 
20 
13 
26 
10 

37  02 
37  06 

34  09 

35  43 

121  26 
121  20 
118  16 

117  52 

118  42 

1050 
1350 
530 
822 
3130 

6 

1 
48 

7 

C 

2 
2 
2 

12  3 

3465 
3491 
3502 

3548 

KERN 
PLACER 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
FRESNO 

10 
8 
24 
37 
11 

35  44 
39  10 

36  33 

36  52 

118  40 

120  52 

121  18 

119  36 
118  36 

3500 
3240 
2350 
8900 
10  000 

39 
^9 

C 

2 

C 
S 
S 

3551 
3571 
3572 

3603 

TULARE 
NEVADA 
NEVADA 
SONOMA 
INYO 

11 
8 
8 

22 
6 

36  44 
39  12 
39  14 

36  27 

118  58 
121  02 

121  02 

122  53 
116  52 

6580 
2693 
2710 
210 
-  168 

16 
49 

44 

22 
85 

46 

12  3  C 
12  3 

C 

12  3 
12  3 

3614 
3621 
3649 

3669 

SISKIYOU 
PLUMAS 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 

12 
8 

16 
4 

37 

41  33 
40  08 
38  38 

37  50 

122  54 
120  56 
120  32 
122  13 
120  14 

2818 

3560 
3930 
1754 
2825 

14 

35 

2 
2 

C 

2 

C 

3672 
3683 
3703 

3710 

TUOLUMNE 
SONOMA 

LOS  ANGELES 
INYO 

37 
22 
13 
13 
19 

37  49 

38  30 
34  16 

36  08 

120  06 
123  00 
118  16 
118  15 
117  57 

3135 
115 
2450 
3450 
3825 

34 

20 
18 
40 

35 

2 
2 
2 
2 

12  3 

3714 
3725 
3729 

3735 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

GLENN 

MARIN 

MARIN 

4 
8 

23 
17 
17 

37  29 
40  16 
39  44 

38  03 

122  27 

121  05 

122  01 
122  31 
122  30 

60 
4560 
150 
2 
10 

17 
2 

18 
27 
2 

2 

12  3 

C 

2 

12  3 
12  3  4 

3747 
3751 
3761 

3791 

KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
SANTA  BARBARA 
SHASTA 

11 

13 
12 
33 
23 

36  20 
34  15 
41  48 

40  22 

119  40 
118  24 
123  23 

120  25 
122  58 

242 

975 
1090 

320 
2710 

57 
39 

59 
18 
42 

12  3 

2  C 
12  3  C 

2 

2  C 

3800 
3817 
3821 

3841 

NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 

8 
21 
21 
21 

39  14 

40  51 
40  48 

37  57 

121  16 
121  46 
121  30 

121  33 

122  06 

580 
4368 
3348 
3015 

330 

7 

2 
2 

C 

12  3 

C 

3855 
3859 
3863 

3878 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

6 
35 

4 
22 
22 

33  42 
40  33 

37  39 

38  37 

115  38 
123  10 

121  58 

122  52 
122  52 

1370 
2346 
1000 
101 
102 

24 

24 
34 

12 

1  2  3  C 
2 

C 

12  3 
2 

3896 
3899 
3914 

3928 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 

33 
33 
33 
20 
20 

33  45 
33  40 
33  14 

36  18 

116  58 
116  41 
116  46 
120  50 
120  42 

1595 
4400 
2700 
2160 
2765 

15 

17 
15 

2 

C 

12  3  C 
2 

C 

3939 
3955 
3987 

4014 

TUOLUMNE 
LAKE 

6ISKIY0U 
LAKE 

SAN  DIEGO 

37 
23 
12 
23 
33 

37  57 

38  56 
42  00 

33  03 

119  47 
122  54 
122  37 
122  43 
117  08 

3870 
1480 
2915 
2980 
320 

47 

46 
15 
17 

2 

1  2  3  4C 

2 
2 
2 

4017 
4022 
4025 

4082 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SANTA  CRUZ 
HUMBOLDT 

13 
20 
20 
4 

35 

34  13 
36  51 
36  51 

41  03 

118  02 
121  24 

121  24 

122  02 

123  41 

2750 
284 
284 

2200 
350 

84 

32 
84 

2 

12  3 

C 

2 

C 

4084 
4097 
4100 

4116 

HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOCINO 
SANTA  BARBARA 
FRESNO 

35 
23 
22 
32 
11 

41  02 
39  01 
39  01 

36  45 

123  39 
123  00 
123  07 
119  51 
118  46 

315 
2510 

550 
1550 
7675 

0 
18 
8 

2 

C 

2 

C 
S 

4144 
4148 

4176 

4204 

SAN  LUIS  OB'PO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TRINITY 

SAN  BENITO 

30 
37 
27 
35 
27 

35  05 
38  06 
37  14 

36  25 

120  22 
119  45 

119  13 
123  28 

120  40 

710 
7800 
7020 
1240 
2650 

42 

36 

9 
42 

40 

C 
S 

1  2  3  C 

C 

12  3 

4211 
4223 
4232 
4235 
4259 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
INYO 
INYO 

RIVERSIDE 

33 

19 
19 
6 

33  45 

32  51 
36  48 
36  46 

33  43 

116  43 

115  34 
118  12 
118  20 

116  15 

5397 

-  69 
3950 
9175 

-  20 

20 
37 
54 

79 

26 
39 

80 

12  3  C 
12  3 
12  3  C 

C 

12  3 

4278 
4280 
4288 
4297 
4298 

KERN 
KERN 
PLACER 

SAN  BER'DINO 
EL  DORADO 

6 
6 
1 
6 
1 

35  39 
35  41 
39  05 
34  08 
38  42 

117  49 
117  41 
120  51 
115  08 
120  21 

2440 
2218 
2970 
922 
6180 

8 

23 

9 
17 
50 
23 

9 

12  3 
2 
2 

1  2  3  C 

4374 
4389 
4392 
4412 
4418 

TULARE 
SOLANO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

10 
23 
33 
33 

41  16 
35  58 
38  11 
33  05 
33  06 

118  32 
122  03 
116  36 
116  39 

4645 
10 
4215 

3655 

16 
1 
8 

17 
3 
2 

8 

2 

12  3 
2 

12  3  4 

C 

12  3 

4422 
4442 
4467 
4480 

SANTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BER'DINO 

SONOMA 

32 
27 
6 
22 

34  29 

37  18 
34  10 

38  38 

119  31 
119  06 
116  32 
122  39 

2060 
9110 
4300 
1360 

17 
10 
11 
18 

2 

S 

2 
2 

Station 

Index  No. 

County 

!  Drainage  t  1 

1 

■a 

Longfitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Month 
opened 

Month 
1  closed 

4488 

23 

122  50 

1385 

26 

2 

KELSEYVILLE  4  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

C 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

45 

49 

70 

12  3 

K£R  LIN  GER 

SAN  JOAQU I N 

4518 

TULARE 

10 

118  29 

3650 

4 

2 

4520 

10 

118  47 

970 

49 

54 

12  3 

KERN  RIVER  POWER  HOUSE  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

11 

11 

12  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

KINGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

2 

2 

2 

12  3 

4 

4555 

MONTEREY 

24 

121  08 

320 

30 

71 

12  3 

C 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

124  02 

25 

8 

15 

12  3 

C 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

7 

40  38 

123  54 

2356 

c 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

YOLO 

23 

38  48 

121  43 

33 

80 

2 

KY8UHZ  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

36  48 

LA  BREA  CANYON  HUNT 

4620 

ORANGE 

26 

33  57 

117  50 

700 

14 

3EB55 

2 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  14 

1565 

28 

2 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

2 

2 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

4 

37  53 

122  07 

290 

c 

LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

27 

30 

1  2  3 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

117  48 

180 

c 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

4 

122  16 

670 

8 

2 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

48  28 

120  01 

7500 

6 

s 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BER'DINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

17 

17 

12  3 

4679 

TUOLUMNE 

37 

119  53 

4662 

45 

48 

12  3 

S 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

7 

123  24 

3170 

c 

LAKE PORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

13 

56 

12  3 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

13S6 

c 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

23 

122  23 

1075 

11 

11 

11 

12  3 

4 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

116  54 

450 

4 

2 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

50 

63 

12  3 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

6 

39  20 

120  38 

4960 

0 

0 

2 

12  3 

4 

SAN  DIEGO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

117  01 

528 

23 

24 

12  3 

LA  MESA  1  NE 

4736 

SAN  DIEGO 

25 

117  00 

660 

4 

2 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  08 

2352 

13 

15 

12  3 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SAN  LUIS  OB'PC 

24 

35  23 

120  10 

1560 

C 

LA  PORTE 

PLUMAS 

39  41 

JUL 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

44 

44 

12  3 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOC I NO 

7 

39  42 

123  29 

1640 

c 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

4855 

SANTA  BARBARA 

32 

34  46 

120  07 

1470 

13 

S 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO  DIVIDE 

4858 

SANTA  BARBARA 

32 

34  42 

120  11 

985 

15 

s 

KERN 

34  50 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

118  53 

1530 

25 

2 

c 

LE  (BAND 

4884 

27 

120  15 

255 

56 

58 

12  3 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

63 

59 

12  3 

LEWIS  CREEK  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

118  41 

4650 

12 

s 

LI NDSAY 

TULARE 

1  2  3 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CREEK 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

118  18 

2750 

c 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

4993 

LOS  ANGELES 

26 

117  44 

1255 

42 

2 

LIVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

4 

37  41 

121  47 

480 

86 

87 

12  3 

LIVORNA  HEIGHTS 

5000 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  01 

450 

0 

MAY 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RANCH 

LOS  ANGELES 

15 

LXJC  KWOOD 

5017 

24 

121  03 

1104 

14 

2 

c 

LOCK" ODD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

117  15 

200 

17 

2 

5032 

SAN  JOAQUIN 

38  07 

121  17 

40 

56 

76 

27 

12  3 

4 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

37  19 

119  19 

3000 

7 

3 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

SANTA  BARBARA 

11 

12  3 

IX)NE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

19 

118  03 

3950 

C 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

27 

121  23 

420 

24 

2 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38  11 

120  01 

5200 

C 

LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

37 

37 

12  3 

LORAINE 

5107 

33 

120  17 

565 

49 

2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33 

118  23 

99 

22 

22 

12  3 

C 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

80 

80 

12  3 

C 

LOS  BANGS 

5118 

MERCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

54 

85 

12  3 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCH 

MERCED 

8 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

4 

37  13 

121  59 

428 

71 

73 

12  3 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

SANTA  CRUZ 

4 

37  11 

122  02 

2415 

0 

MAT 

2 

LOS  PRIETOS  RANGER  STATION 

5147 

SANTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  48 

1000 

15 

2 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

10 

35  37 

119  41 

285 

C 

LOWER  KI BBEY  R I DGE 

TUOLUMNE 

8 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

116  56 

500 

c 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

5182 

SAN  BER ' DI NO 

6 

116  59 

2975 

8 

9 

12  3 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

340 

c 

LYTLE  CREEK  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BER'DINO 

28 

34  07 

117  20 

1160 

c 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

SAN  BER ' DI NO 

52 

LYTLE  CREEK  RANGER  STATION 

5218 

28 

117  29 

2720 

36 

2 

C 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

120  04 

270 

58 

58 

12  3 

MAD  RIVER  RANGER  STATION 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

14 

2 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

34  24 

118  17 

4450 

c 

HAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

19 

119  02 

9500 

6 

S 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQU I N 

27 

121  34 

10 

2 

2 

2 

12  3 

4 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5850 

8 

9 

12  3 

s 

MANZANITA  MOUNTAIN 

5314 

SANTA  BARBARA 

34  54 

120  05 

3125 

c 

MARCH  FIELD 

R I VERSIDE 

28 

14 

MAR  I CO PA 

5338 

10 

119  23 

680 

46 

46 

12  3 

MARIPOSA 

5346 

27 

119  58 

2011 

49 

2 

HARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

c 

MARRE  RANCH 

5365 

SANTA  BARBARA 

32 

34  41 

119  59 

1450 

15 

s 

MARTINEZ  3  3 

CONTRA  COSTA 

37  58 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

4 

122  06 

278 

2 

2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

4 

122  07 

16 

12 

12 

12  3 

MARYSVILLE 

5385 

YUBA 

a 

39  09 

121  35 

62 

86 

86 

12  3 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4515 

4 

2 

MC  CARTHY  POINT  RANGER  STA 

TEHAMA 

40  11 

11 

MC  CLOUD 

5449 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  08 

3300 

47 

47 

12  3 

c 

HEAIX)W  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

119  26 

4485 

10 

2 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

6 

33  33 

116  02 

-  175 

44 

47 

1  2  3 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  37 

6660 

9 

s 

MENDOTA  1  NNW 

FRE3N0 

HENDOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

120  22 

175 

64 

2 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

MERCED 

14 

120  29 

169 

84 

86 

12  3 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37  19 

120  29 

168 

c 

MERCBY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

36  42 

20 

2 

MEYERS  INSPECTION  STATION 

5572 

EL  DORADO 

36 

120  01 

6342 

2 

2 

MICHIGAN  BLUFF 

5566 

PLACER 

1 

120  44 

3500 

c 

MIDDLETOWN 

5598 

23 

122  37 

1122 

19 

2 

MIDDLEWATER 

5602 

KERN 

10 

35  30 

119  49 

803 

43 

46 

12  3 

MILFORD  LAUFMAN  RANGER  STA 

5623 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

c 

5629 

28 

117  02 

2965 

36 

55 

12  3 

5632 

28 

116  57 

4958 

c 

MIkO  S  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

118  46 

3400 

JAN 

c 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  38 

4901 

31 

33 

12  3 

c 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

9 

36  26 

118  35 

7975 

1 

3 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

7 

40  12 

123  46 

400 

18 

2 

c 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

36  45 

118  43 

9700 

0 

AUG 

s 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

31 

76 

12  3 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

c 

MOJAVE 

6756 

KERN 

6 

35  03 

118  10 

2735 

55 

2 

MONACHE  MEADOWS 

5775  ITU LARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

9 

s 

4  Se*ctmt«d 
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STATION  INDEX 


Yeais  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

Station 

d 

County 

Drainage 

a 

Station 

Index  No 

County 

1 

c5 

Elevation 

Index  N 

Latitudt 

B 

1 

> 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

(D 
TJ 
B 

Longitu 

1  Temp. 

1  Precip. 

1  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
HONTICELLO  DA*1 

5779 
5785 
5795 
5809 
5818 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SHASTA 

NAPA 

38 
12 

21 
23 

38  01 
41  45 
35  36 
40  49 

38  30 

119  09 
122  28 
121  54 

121  56 

122  07 

6520 
2640 

335 
2100 

505 

8 
10 

0 

8 
10 

0 

0 

NOV 

12  3 
12  3 
12  3 

C 
C 

4 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 

7050 
7070 
7077 
7085 
7093 

LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 

TULARE 

26 
4 
9 
8 

10 

34  04 

38  01 
36  04 

39  48 

35  48 

117  46 

122  01 

119  01 

120  28 

118  34 

855 
50 
393 
4838 

7000 

45 
12 

69 
41 

45 
12 

69 
43 
4 

12  3 
12  3 
12  3 
12  3 

C 

MOORPARK  1  3SE 
MOORPARK  3  SE 
MOORPARK  3  NNW 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 

5823 
5825 
5826 
5840 
5844 

VENTURA 

VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 

33 
33 
33 
33 
4 

34  17 
34  15 
34  20 
32  41 
37  08 

118  53 
118  51 
118  54 
116  32 
121  37 

520 
635 
1050 
3000 
225 

2 
25 

2 
2 

C 
C 

c 

POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
POTRERO  SECO 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 

7096 
7097 
7105 
7107 
7108 

TULARE 
FRESNO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 

10 

11 

32 
22 
22 

35  48 
37  07 
34  38 
39  22 
39  18 

118  38 

118  54 

119  26 
123  07 
123  04 

4920 
8215 
4850 
1020 
1100 

3 

3 
6 

12  3 

S 
C 

c 
c 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RANCH 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BRECKENRIDGE 

5847 
5853 
5863 
5890 
5903 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BER'DINO 
SAN  BER 'DINO 
KERN 

20 
20 
6 
6 
10 

37  09 
37  08 

34  03 

35  28 
35  27 

121  47 
121  39 
116  34 
115  32 
118  35 

770 
350 
2580 
4735 
7485 

2 
1 

14 
2 
1 

NOV 

2 

12  3 
12  3 

c 
c 

POTTER  VALLEY  POWER  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

7109 
7111 
7123 
7150 
7179 

MENDOCINO 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 

22 
33 
28 
24 

39  22 

32  57 

33  53 
36  10 
36  07 

123  08 
117  04 

117  38 
120  41 

118  32 

1014 
440 

570 
2390 
7200 

18 
11 

46 

2 

56 
2 

12  3 
2 

12  3 

c 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MT  DIABLO  STATE  PARK  HQ 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5909 
5915 
5916 
5933 
5940 

EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

1 
4 

12 

38  45 
37  52 
37  51 
37  20 
41  47 

120  40 

121  56 
121  56 
121  39 
121  50 

3408 
2100 
1600 
4206 
4396 

6 
67 

14 

6 

76 
6 

2 

1  2  3 

12  3 

2 

c 
c 

QUINCY  HANGER  STATION 
QUINN  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH I TA 
RANDSBURG 

7195 
7205 
7231 
7244 
7253 

PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 

8 

10 
33 
33 
15 

39  56 
36  20 
33  04 
33  12 
35  22 

120  57 
118  35 
116  51 

116  32 

117  39 

3409 
8300 
1470 
4000 
3570 

62 
9 
19 

63 
8 
9 
14 
20 

12  3 

12  3 
2 

12  3 

S 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STATION 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS   1  S 

5941 
5973 
5982 
5983 
5995 

SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 

12 
20 
23 
23 
17 

41  46 

37  01 
41  22 
41  19 
37  55 

122  00 

121  43 

122  14 
122  19 
122  34 

4250 
1800 
7500 
3544 
950 

44 

15 

9 
70 

12  3 

12  3 

c 

c 
c 

RAY WOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  FIRE  STATION  NO  2 

REDWOOD  CITY 

7279 
7292 
7296 
7306 
7339 

SAN  BER'DINO 

TEHAMA 

SHASTA 

SAN  BER'DINO 
SAN  MATEO 

23 
23 

4 

34  03 
40  09 
40  35 
34  03 
37  29 

116  49 
122  15 
122  24 

117  11 
122  14 

6620 
341 
577 

1318 
31 

79 
62 
65 
27 

39 
86 
83 
69 
27 

12  3 
12  3 
12  3 
12  3 

C 

c 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 

6006 
6027 
6032 
6035 
6056 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

RIVERSIDE 

SAN  LUIS  CBTC 

13 
17 
35 
33 
24 

34  14 
37  54 
41  12 

33  32 

35  46 

118  04 
122  34 
122  32 
116  46 

120  53 

5709 
140 

5700 
3705 
770 

17 

18 
17 
9 
9 

0 

MAY 

12  3 
2 

2 

12  3 

c 
s 

4 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STATION  NO  3 

7351 
7370 
7414 
7416 
7470 

MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 

22 
1 
4 
4 

28 

39  16 
38  42 
37  56 
37  55 
33  57 

123  12 

121  10 

122  21 
122  20 
117  24 

718 
305 
55 
10 
820 

7 
2 
76 

65 
7 
2 

77 

2 

2 

12  3 
12  3  4 
12  3 

C 

NAPA 

WNAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 
NEENACH 

6065 
6074 
6115 
6118 
6122 

NAPA 
NAPA 

SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
LOS  ANGELES 

17 
17 
5 
5 
15 

38  16 
38  17 
34  50 
34  46 
34  48 

122  17 
122  16 
114  36 
114  37 
118  35 

16 
60 
480 
913 
2885 

62 

61 
13 

42 

80 

68 
35 

2 

12  3 

12  3 
2 

c 

RIVERSIDE  CITRUS 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7473 
7492 
7510 
7516 
7560 

RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

28 
2 

19 
1 

27 

33  58 
39  10 

37  27 

38  48 
37  19 

117  20 

120  30 

118  44 

121  14 
118  52 

1045 

6250 
9700 
239 
10000 

2 

85 

2 
8 

6 
86 

1 

2 

1  2  3  4GC 

S 

s 

12  3 

S 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  2  WNW 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  fC  32  C 

6136 
6144 
6147 
6149 
6162 

NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 

8 
4 

33 
33 
29 

39  16 
37  31 
34  11 

34  09 
34  23 

121  02 

122  02 
118  57 
118  58 
118  32 

2600 

685 
780 
1243 

64 
12 

94 
16 

2 

30 

16 

12  3 
12  3 

2 
2 

c 

ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7579 
7580 
7600 
7623 
7630 

SHASTA 

SAN  BER'DINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

10 

23 
28 
37 
23 

35  48 
40  48 
34  12 
38  06 
38  31 

118  21 
121  57 
117  05 

119  51 
121  30 

9000 
2010 
6000 
7900 
17 

26 

10 

8 

26 

2 

S 

c 
s 

NEWHALL  U  S  RANGER  STATION 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N I  LAND 

6164 
6168 
6175 
6193 
6197 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

29 
27 
33 
8 
6 

34  22 

37  19 
33  36 

38  54 
33  17 

118  31 
121  02 
117  53 
121  35 
115  31 

1342 
91 
8 
47 
-  55 

66 
36 

36 
38 
16 

12  3 
12  3 
2 

c 

• 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7633 
7637 
7641 
7643 
7646 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

23 
23 
36 
17 
17 

38  35 
40  10 

39  26 
38  30 
38  30 

121  30 

122  48 
120  14 
122  28 
122  32 

25 
3850 
6337 
255 
1792 

60 

50 

109 
11 

50 

12  3 
2 

12  3 

c 
s 

NORTH  FORK  RANGER  STATION 
WNORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STATION 

6252 
6256 
62  90 
6305 
6328 

LOS  ANGELES 
MARIN 
STANISLAUS 
SISKIYOU 

27 
13 
17 
34 
12 

37  14 
34  10 

38  08 
37  52 
41  50 

119  30 
118  22 
122  43 

120  52 
122  51 

2630 
619 
350 
215 

1963 

43 

20 

61 

54 
22 

70 
15 

40 

12  3 
12  3 

12  3 
2 

c 

4 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

7649 
7656 
7661 
7667 
7669 

NAPA 
GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 

23 
4 
24 
24 

38  34 

39  43 
37  50 
36  40 
36  40 

122  22 
122  00 
122  06 
121  39 
121  36 

1050 
145 
625 
46 
74 

15 
84 

38 
15 

85 

OCT 

2 

12  3 

c 
c 

G 

OAKLAND 
(/OAKLAND  CITY  HALL 
^OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVILLE  1  WNW 

OAKVILLE  4  SW 

6332 
6333 
6335 
6351 
6354 

ALAJtlEDA 

ALAMEDA 

ALAMEDA 

NAPA 

NAPA 

4 

17 

37  47 
37  48 

37  44 

38  27 
38  23 

122  10 
122  16 
122  12 
122  25 
122  28 

440 

36 
3 

160 
1465 

79 
6 
29 

84 
7 
29 
20 

NOVS' 

12  3 
12  3 
12  3 

2 

c 

C 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STATION 
SALISPUEDES  JALAMA  DIVIDE 
SALT  SPRINGS  POWER  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 

7672 
7681 
7684 
7689 
7698 

SAN  LUIS  OB'PO 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 

TRINITY 

24 
32 
32 
16 
35 

35  20 
34  35 
34  32 
38  30 
40  53 

120  30 
120  24 
120  23 
120  13 
123  35 

1350 
250 
1150 
3700 
623 

1 

15 
15 
15 
26 

14 

2 

12  3  4 

S 

s 

OCCIDENTAL 
ffOCEANSIDE  CAMP  PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6370 
6377 
6379 
6383 
6395 

SONOMA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 

17 

33 
33 
6 
27 

38  25 
33  13 
33  13 
33  09 
36  18 

122  59 
117  24 
117  21 
116  07 
120  24 

1000 
60 
31 
195 

3620 

5 

18 

5 

15 
7 

2 

12  3 
2 

C 
S 

SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  ANTONIO  CANYON  MOUTH 
SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  COUNTY  ROSP 

7702 
7711 
7713 
7719 
7723 

CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SANTA  BARBARA 
SAN  BENITO 
SAN  BER 'DINO 

2 
28 
33 
20 
28 

38  09 
34  10 
34  49 
36  31 
34  08 

120  41 
117  40 

120  21 

121  05 
117  16 

1100 
2394 
1000 
1360 
1125 

25 

24 
40 

87 

2 

12  3 
12  3 

s 
c 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6399 
6432 
6455 
6465 
6473 

VENTURA 
ORANGE 

LOS  ANGELES 
ORANGE 

33 
26 
23 
26 
26 

34  27 

33  55 
40  29 

34  15 
33  56 

119  15 

117  51 
122  37 

118  06 
117  53 

750 
520 
980 
4254 

52 
17 

52 
16 

38 

12  3 
2 
2 

12  3 

C 

c 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PATROL  STA  FC  130'  B 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIMAS  FIRE  WARDEN  FC  95 

7731 
7734 
7735 
7740 
7749 

MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

4 

29 
29 
33 
26 

36  26 
34  45 
34  45 
32  44 
34  06 

121  42 
118  43 
118  44 
117  10 
117  48 

600 
4025 
4517 
19 

955 

25 
86 

19 
30 
25 
108 

30 

2 
2 

12  3 
12  3 
2 

c 
c 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PARK 

CB  INDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATION 
OSTRANDER  LAKE 

6476 
6498 
6502 
6506 
6508 

6521 
6523 
6525 
6528 
6552 

FRESNO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
GLENN 
HUMBOLDT 

BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
MARIPOSA 

9 
17 

4 
23 
12 

8 
8 
8 
8 

36  37 
41  20 

37  52 
39  45 
41  18 

39  30 
39  26 
39  31 
39  32 
37  38 

119  18 
124  02 
122  10 

122  12 

123  32 

121  34 
121  29 
121  34 
121  34 
119  33 

431 
161 
550 
254 
403 

160 
530 
220 
300 
8600 

26 
21 
13 
74 
19 

38 

27 
21 
13 

75 
57 

38 
10 

9 

12  3 
12  3 
12  3 
12  3 
12  3 

12  3 
12  3 
2 

c 

S 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  BELL  STATION 
SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  POWER  HOUSE  3 
SAN  FRANCISCO  CALIFORNIA 
ACADEMY  OF  SCIENCE 

SAN  FRANCISCO  RICH  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  FEDERAL 
OFFICE  BLDG 

7750 
7755 
7759 
7762 

7765 

7767 
7769 

7772 

LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 

SAN  FRANCISCO 

26 
20 
13 
13 

4 

4 
4 

34  12 
37  02 
34  16 
34  19 

37  46 

37  47 
37  37 

37  47 

117  46 

121  19 

118  28 
118  30 

122  28 

122  30 
122  23 

122  25 

2750 
355 
965 

1246 

245 

16 
8 

52 

40 

6 

30 
86 

78 

6 

30 
108 

AUG 

12  3 

12  3 
12  3 

GC 

c 

C 

c 

C 

c 

OXNARD 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

6569 
6576 
6583 
6597 
6602 

VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 

33 
30 
27 

13 

34  11 
34  42 

37  04 

38  45 
34  20 

119  10 

119  19 
121  11 

120  30 
118  24 

45 
3705 
850 
3440 
1500 

34 

35 
52 

16 
42 

1  2  3 
2 

2 
2 

c 

SAN  GABRIEL  CANYON  PWR  HOUSE 
SAN  GABRIEL  DAM   1  FC  425  BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

7776 
7779 
7785 
7807 
7810 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 

26 
26 
13 

33 

34  09 
34  12 
34  06 
37  18 
33  48 

117  54 

117  52 

118  06 
122  20 
116  59 

744 
1481 

400 
355 
1550 

19 
3 
63 

40 
16 
19 
3 
67 

2 
2 

12  3 
12  3 
12  3 

c 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 
PALMDALE  2  NE 
PALMDALE  CAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

6624 
6625 
6627 
6635 

SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LC3  ANGELES 
RIVERSIDE 

20 
6 
6 
6 
6 

36  44 
34  35 
34  36 
34  38 
33  49 

121  22 
118  07 
118  06 
118  05 
116  32 

920 
2655 
2583 
2517 

411 

26 

14 

60 

15 
26 

14 

63 

2 

12  3 

12  3 
12  3 

c 

SAN  JACINTO  RANGER  STATION 
SAN  JOAQUIN  EXPERIMENT  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7813 
7817 
7821 
7834 
7837 

RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

33 
27 

20 
33 

33  47 
37  05 
37  20 
36  49 
33  36 

116  58 
119  44 
121  53 
121  31 

117  31 

1560 
1470 
95 
550 
730 

51 

84 

12  3 

c 
c 
c 
c 
c 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MOUNTAIN  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  ESTATES  FC  43  C 
PANOCHE 

6646 
6650 
6657 
6663 
6675 

SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 

4 
24 

33 
33 

37  27 
36  21 
33  21 
33  48 

36  36 

122  08 
121  30 
116  51 
118  23 
120  50 

23 
1835 
5560 
250 
1265 

4 

16 

18 
16 
31 
8 

12  3 
2 

12  3 
2 
2 

c 

c 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SAN  PEDRO 

7851 
7861 
7864 
7870 

SAN  LUIS  CB'PO 
SANTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 

4 

32 
4 

33 
33 

35  18 
34  33 
37  34 
33  14 
33  43 

120  40 
119  52 
122  20 
119  28 
118  16 

300 
800 

30 
502 

10 

63 
64 
38 

88 

6 
65 

47 

12  3 
12  3 
12  3 

12  3 

c 
c 

c 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIE  LD 

6678 
6685 
6686 
6699 
6703 

FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BER 'DINO 
MONTEREY 

27 
23 
37 
5 
24 

36  33 
39  45 
38  03 

34  17 

35  53 

120  29 

121  37 

119  40 
114  10 

120  26 

500 
1708 
7700 

738 
1482 

17 

0 

24 

20 
0 
7 
24 
50 

MAY 

12  3 
12  3 

12  3 
2 

S 

c 

SAN  RAFAEL 

SAN  RAMON    1  SSW 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  3 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  1 

7880 
7882 
7888 
7891 
7894 

MARIN 

CONTRA  COSTA 

SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 

17 
4 
2S 
28 
28 

37  58 
37  46 

33  45 

34  07 
34  08 

122  32 
121  59 
117  52 
117  07 
117  04 

31 
555 
115 
1980 
2765 

10 
41 
51 

82 
50 
54 

12  3 
12  3 
12  3 

c 
c 

PARKFIELD  8  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STATION 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  3  NNW 

6708 
6719 
6726 
6730 
6736 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SAN  LUIS  OB'PO 
SAN  LUIS  CB'PO 

27 
13 
23 
24 
24 

36  01 

34  09 
39  53 

35  38 
35  40 

120  29 
118  09 
122  33 
120  41 
120  45 

2640 
864 
755 
700 

1325 

50 
71 

59 
19 
71 

12  3 
2 

12  3 

c 
c 
c 

SANTA  ANITA  FERN  LODGE  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AIRPORT 
SANTA  BARBARA  POTREHO 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7897 
7902 
7905 
7908 
7909 

LOS  ANGELES 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 

13 
33 
33 
30 
32 

34  12 
34  26 
34  26 
34  47 
34  32 

118  01 

119  42 
119  50 
119  39 
119  57 

2035 
100 
9 

5200 
4000 

73 
17 

19 
90 
17 

4 

2 

12  3 
1  2  3 

2 

c 
c 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 
PATTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENDOLA  GUARD  STATION 

6742 
6754 
6761 
6767 
6791 

SAN  LUIS  C8PD 

TEHAMA 
TULARE 

SANTA  BARBARA 

24 
10 
23 
9 
32 

35  40 
34  56 
40  20 

36  36 
34  31 

120  38 
119  23 

121  54 

118  40 

119  34 

803 
3868 
1850 
9700 
1620 

14 

42 
2 
1 

13 

12  3 

2 
2 

2 

S 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7912 
7916 
7926 
7930 
7933 

SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SAN  LUIS  CB'PC 
SAN  LUIS  CB'PO 

4 

13 
24 

37  21 
36  59 

34  07 

35  22 
35  23 

121  56 

122  01 
117  58 
120  36 
120  38 

88 

125 
427 
1250 
1153 

71 
85 

76 
80 
16 
19 
15 

12  3 
12  3 

2 

2 

2 

c 

PERRIS    1  WSW 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

PETALUMA   1  N 

PIEDRA 

PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 

6818 
6826 
6829 

6891 

RIVERSIDE 
SONOMA 
SONOMA 
FRESNO 

LOS  ANGELES 

33 
17 
17 

29 

33  47 
38  14 
38  15 

34  40 

117  15 
122  38 
122  38 
119  23 

118  26 

1602 
16 
27 
580 

3275 

44 

5 
67 

26 

JUN 

12  3 
12  3 

2 

c 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  14  ENE 

SANTA  HABIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

7940 
7942 
7946 

7953 
7957 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 

30 
30 
30 
33 
33 
29 

34  57 

35  01 
34  54 
34  01 
34  01 
34  21 

120  26 
120  12 
120  27 

118  30 

119  04 

224 
815 
238 

0 
282 

64 

15 

20 
8 

67 
3 
IS 

20 
31 

12  3 
2 

12  3 
2 

12  3 
12  3 

c 

PINNACLES  NATIONAL  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

PIT  POWER  HOUSE  5 

PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 

6926 
6943 
6946 
6950 

SAN  BENITO 
SAN  LUIS  CB'PO 
SHASTA 

EL  DORAEK) 

20 
4 
21 
23 
1 

36  29 
35  08 
40  59 
38  56 
38  44 

121  11 

120  38 

121  59 

122  52 
120  48 

1300 
80 
1458 
1550 
1890 

20 
8 

67 

21 
6 

13 
1 

81 

12  3 
12  3 

2 

2 

12  3 

SANTA  PAULA  3  SE 
SANTA  ROSA 
SANTA  SUSANA   4  NNE 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 

7959 
7965 
7973 
7976 
7987 

VENTimA 
SONOMA 
VENTURA 
SANTA  BARBARA 
ORANGE 

33 
22 
33 
32 
28 

34  20 
38  27 
34  20 
34  37 
33  48 

119  01 
122  43 
118  42 

120  06 
117  43 

2250 
167 

1520 
600 

1025 

69 

10 

12  3 
2 

c 

c 
c 
c 

PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE   1  W 
PLEASANT  HILL  1  NW 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

6962 
6963 
6982 
7000 
7009 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOCINO 

1 
1 
4 

16 
17 

38  44 
38  44 

37  57 

38  29 
38  55 

120  44 
120  49 

122  05 
120  51 

123  42 

2755 
1785 
60 
1096 
197 

2 
0 

2 

14 

0 

2 

12  3 
2 

12  3 

c 
c 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAITYERS  BAR  RANGER  STATION 
SCOTIA 

SEAR3VILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  S 

8014 
8025 
8045 
8066 
8072 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
HUHBO1.DT 
SAN  MATEO 
SONOMA 

29 
12 
7 
4 

22 

34  35 
41  18 
40  29 

37  24 

38  21 

118  27 

123  08 

124  06 
122  14 
122  50 

2105 
2169 
139 
350 
175 

19 
32 

25 
19 
32 
32 

2 
2 

12  3 
2 

c 

POINT  ARENA  LIGHT  STATION 
POINT  ARGUELLO  USCG 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7011 
7016 
7024 

MENDOCINO 
SANTA  BARBARA 
SAN  LUIS  OB'PO 

17 
33 

38  57 

34  33 

35  40 

123  44 

120  36 

121  17 

60 
63 
32 

6 
14 
18 

7 
16 
19 

AUG 

12  3 
12  3 
12  3 

SEPULVEDA  DAM 

SHAFFER  TOOL  WORKS  BREA 

SHASTA  DAM 

8092 
8119 
8135 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SHASTA 

13 
26 
23 

34  10 
33  55 
40  43 

118  28 
117  54 
122  23 

740 
360 
1076 

15 

18 
15 
15 

13 

2 
2 

12  3  4 

c 
c 

-  436  - 
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1  Temp. 

Precip. 

1  Evap, 

Temp.  1 

6. 
'C 
$ 

£ 

Evap.  1 

Is. 

0 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 

SHELL  ABS  PLANT 

LOS  ANGELES 

26 

9 

TRONA 

SAN  BER'DINO 

38 

SB INGLE 

EL  DORADO 

1 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

75 

SIERRA  CITY 

7 

LOS  ANGELES 

SIERRA  UADRE  1  N 

8210 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  04 

1153 

47 

61 

12  3 

TULE LAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

26 

26 

2 

12  3  4 

C 

SIERRAVILLE  RANGER  STATION 

8218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

45 

48 

12  3 

C 

TULELAKE  5  WSW 

9056 

SISKIYOU 

12 

41  55 

121  34 

4033 

1 

NOV 

2  4 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

13 

TUNNEL  RANGER  STATION 

TULARE 

12 

SILVERADO  RANGER  STATION 

RIVERSIDE 

28 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

9 

STAN I SLAUS 

37 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CA«P 

8266 

SANTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

C 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

1080 

11 

11 

11 

12  3  4 

SKAGOS  SPGS  LAS  LOHAS  RANCH 

8272 

22 

38  41 

123  08 

1930 

18 

2 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

118 

44 

81 

12  3 

SLOAT 

PLUMAS 

8 

JUL 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BER'DINO 

23 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

16 

TWIN  LAKES 

ALPINE 

38 

SUITH  RIVER  3  WNW 

DEL  NORTE 

MENDOCI NO 

61 

SNOW  CREEK 

8315 

RIVERSIDE 

6 

33  53 

116  41 

1275 

1 

JAN 

2 

UKIAH  4  W 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

2 

2 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

1940 

38 

^JAN 

2 

UKIAH  MASONITE 

9129 

MENDOCINO 

22 

39  10 

123  12 

615 

C 

SHOW  FLAT 

MARIPOSA 

14 

UNION  OIL  STEARNS  ABS  PLANT 

ORANGE 

15 

SODA  SPRINGS 

NEVADA 

a 

* 

UNIV  OF  CALIF  AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

25 

SOLEDAD 

MONTER EY 

SAN  BER'DINO 

47 

SOMESBAR   1  W 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  29 

550 

2 

2 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1520 

18 

2 

SOHIS  2  NNW 

8347 

33 

34  17 

119  00 

510 

c 

UPPER  LAKE  RANGER  STATION 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

41 

55 

12  3 

SCHIS  3  NE 

VENTURA 

33 

UPPER  MATfOLE 

HUMBOLDT 

71 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

33 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AI^AMEDA 

SOMIS  5  WNff 

VENTURA 

SAN  BENITO 

SCNOHA 

835J 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

6 

25 

12  3 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

66 

78 

12  3 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

49 

70 

12  3 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

C 

S  E  FARALLON 

SAN  FRANCISCO 

VALLEY  CENTER  3  NE 

SAN  DIEGO 

16 

SOUTH  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

14 

VALYERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

39 

SOUTH  LAKE 

INYO 

19 

32 

SPADRA  PACIFIC  COLONY 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

C 

FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

ll7  49 

690 

14 

2 

c 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

72 

2 

SPRECKELS  HIGHWAY  BRIDGE 

MONTEREY 

24 

VERMILION  VALLEY 

FRESNO 

9 

SPRINGVILLE  7  ENE 

TULARE 

VICTORVILLE  PUMPING  PLANT 

SAN  BER'DINO 

21 

SPRINGVILLE  BANGER  STATION 

TULARE 

LOS  ANGELES 

30 

SPRINGVILLE  TULE  HEADWORKS 

8463 

TULARE 

9 

36  12 

118  39 

4070 

47 

48 

c 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

8 

39  49 

120  11 

4945 

2 

SQUAVf  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6226 

0 

12  3 

VISALIA 

9367 

TULARE 

9 

36  20 

119  18 

354 

68 

79 

12  3 

SQUIRREL  INN  1 

SAN  BER'DINO 

15 

VISTA 

SAN  DIEGO 

0 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BER'DINO 

15 

VOLCANOVILLE 

EL  DORADO 

4 

STATE  LAKES 

FRESNO 

SHASTA 

20 

STATUM  MEADOW 

8514 

FRESNO 

11 

36  56 

118  55 

8300 

9 

s 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  27 

121  52 

2200 

14 

35 

12  3 

C 

STAYTON  MINE 

8517 

SAN  BENITO 

20 

36  55 

121  13 

2975 

c 

WALLACE 

9418 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

2 

STIRLING  CITY  RANGER  STATION 

BUTTE 

8 

^JUL 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

0 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

27 

WALNUT  CREEK 

CONTRA  COSTA 

58 

•STOCKTON  CAA  AIRPORT 

SAN  JOAQU I N 

CONTRA  COSTA 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8  560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

SS 

91 

12  3 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

121  59 

400 

2 

2 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

1 

2 

2 

12  3 

4 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

10 

4 

2 

12  3  4 

STONYFORD  RANGER  STATION 

COLUSA 

23 

WALNUT  PATROL  STATION  FC102B 

LOS  ANGELES 

16 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

23 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

51 

STOUTS  MEADOW 

SHASTA 

58 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

8 

39  34 

121  06 

3784 

13 

16 

12  3 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

9457 

SANTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

C 

SUGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

11 

36  43 

118  40 

7200 

8 

AUG 

S 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

51 

65 

12  3 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

20 

WEAVERVILLE  RANGER  STATION 

TRINITY 

68 

Sit  .IF  2  ENE 

SANTA  BARBARA 

10 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

118  40 

1085 

2 

2 

WEED  1  S 

9499 

SISKIYOU 

12 

41  25 

123  23 

3630 

0 

° 

APR 

12  3 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4195 

6 

2 

WELDON   1  WSW 

9512 

KERN 

10 

35  40 

118  18 

2680 

C 

SUSANVILLE  AIRPORT 

LASSEN 

18 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SANTA  BARBARA 

9 

SUSANVILLE  1  WNW 

LASSEN 

18 

WESTHAVEN 

FRESNO 

32 

SUTTER  HILL  RANGER  STATION 

AMADOR 

8 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

^6 

34  23 

117  41 

7500 

31 

34 

12  3 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

9 

S 

TAFT 

8752 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1025 

c 

WESTWOOD  3  WSW 

9600 

LASSEN 

8 

40  18 

121  03 

4990 

2 

AUG 

12  3 

TAflOE 

PLACER 

36 

WHEATLAND  2  NE 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

1 

WHEELER 

MENDOCINO 

7 

TEHACHAP I 

TEHACHAPI  RANGER  STATION 

8832 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

c 

WKEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

C 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

10 

35  02 

118  45 

1425 

55 

57 

12  3 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

118  11 

10150 

2 

12  3 

TENHANT 

SISKIYOU 

12 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

MONO 

2 

TERHO 

8873 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

c 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

33 

2 

"fHE  CEDARS 

8881 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

9 

s 

9660 

26 

33  59 

118  02 

340 

30 

2 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

22 

38  48 

122  49 

1600 

c 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA*'^^^^ 

23 

39  09 

122  09 

86 

4 

5 

12  3 

C 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  37 

106  10 

-  120 

8 

8 

12  3 

WILLITS  HOWARD  FOREST  RS 

9685 

MENDOCINO 

7 

39  21 

123  19 

1900 

13 

c 

THOUSAND  OAKS  2  N 

8905 

VENTURA 

33 

34  12 

118  50 

915 

2 

2 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

78 

79 

12  3 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

9 

36  22 

118  51 

2200 

c 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

c 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  2 

8914 

TULARE 

36  28 

118  53 

950 

46 

48 

12  3 

WINTERS 

9742 

23 

38  32 

121  58 

135 

15 

15 

12  3 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  1 

8917 

TULARE 

9 

36  26 

118  52 

1140 

c 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

64 

2 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

26 

51 

12  3 

c 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

2 

s 

8967 

34  05 

118  36 

747 

30 

2 

9775 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

20 

26 

12  3 

TOPAZ  LAKE 

8970 

MONO 

38 

38  40 

119  33 

5044 

1 

1 

12  3 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

32 

75 

12  3 

#TORRANCE 

8973 

33  52 

118  20 

62 

25 

26 

12  3 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121  57 

1600 

39 

2 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

c 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

9 

s 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

c 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

395 

42 

45 

12  3 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

8 

45 

12  3 

YORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

THACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

2 

2 

2 

12  3 

4 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

52 

53 

12  3 

c 

TRINITY  CENTER  RANGER  STA 

9023 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

2295 

c 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2631 

54 

79 

12  3 

^  Reactivated 

t     1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST       5  COLORADO.     6  DESERT,     7  EEL.     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN.     11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,     15  MO J AVE ,     16  MOKELUMNE  , 
17  NORTH  COAST,     18  N  E  INTERIOR,     19  OWENS,     20  PA JARO ,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO.     26  SAN  GABRIEL.     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA.     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA 
MARIA,     31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ  .     33  SOUTH  COAST.     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE.     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1957 

Additional  ioformation  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,  557  Federal  Office 
Building,  50  Fulton  St.,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  ln°F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also  Beaumont  1  E 
and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are 
computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 
+      Also  later  date   (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

V       Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days'   record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record . 

R      Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipita- 
tion Data" . 

S      Storage  precipitation  station.     Data  will  be  published  in  the  July  or  August  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  annual  summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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STORM  DATA  AND  UNUSUAL  WEATHER  PHENOMENA:  Santa  Ana  con- 
ditions resulted  in  strong  to  whole  gale  force  northerly 
winds  in  much  of  central  Los  Angeles  and  western  San  Bernar- 
dino Counties  on  the  3d  -  5th.  Winds  reached  a  peak  gust 
of  68  m.p.h.  at  Fontana  Kaiser  on  the  morning  of  the  5th 
and  at  Canoga  Park  blew  down  a  130-foot  boom  of  a  giant 
crane  which  damaged  14  parked  automobiles.  In  Hollywood 
many  tree  branches  and  signs  were  blown  down,  and  one  acacia 
tree  fell  across  a  parked  automobile. 

A  general  storm  with  associated  front  moving  across  the 
State  on  the  9th  and  10th  caused  widespread  thunderstorms 
with  hail  and  two  reported  tornadoes  in  coastal  areas  of 
northern  and  central  California.  Thunderstorms  were  re- 
ported from  Fort  Bragg  southward  to  San  Francisco.  Hail 
broke  windows  in  homes  in  Sausalito,  and  hailstones  with 
diameters  of  I'S  to  ll4  inch  fell  in  the  Mission  district 
of  San  Francisco.  Minor  flooding  occurred  in  Oakland, 
Marin  County,  and  on  the  San  Francisco  Peninsula.  A  small 
tornado  traveling  east-northeast  from  Bodega  Bay  at  5:55  a.m. 
on  the  10th  to  Sebastopol  at  6:15  a.m.  caused  considerable 
damage  over  a  narrow  path  estimated  25  -  100  yards  in  width. 
Three  fishing  boats  were  sunk  at  Bodega  Bay,  guest  cottages 
were  knocked  from  foundations,  and  roofs  were  torn  from 
buildings.  At  Elphick  Road  in  the  Sebastopol  area  the  path 
was  described  as  75  to  100  feet  wide.  The  funnel  was  not 
clearly  discerned  because  of  darkness  but  appeared  to  dip 
and  then  rise.  Mr.  J.  L.  La  Blue  of  Sebastopol  reported 
a  loud  roaring  noise  growing  in  volume  as  the  funnel  ap- 
proached, heavy  thunder  and  lightning  with  flashes  at  about 
one  minute  intervals,  and  hail  for  a  brief  interval.  Trees 
were  uprooted  on  Water  Trough  Road,  houses  and  ranch  build- 
ings were  damaged  on  Elphick  and  Cooper  Roads,  and  a  few 
small  outbuildings  were  almost  completely  demolished.  Chick- 
en ranches  were  hard  hit  with  many  wire  cages  demolished 
or  deposited  on  roofs  and  in  trees  with  resultant  heavy 
loss  of  poultry.  At  Kelly  Subdivision  a  house  was  moved 
from  its  foundation.  The  tornado  continued  eastward  along 
Todd  Road  with  diminishing  violence,  dissipating  a  few  miles 
west  of  Santa  Rosa.  Another  small  tornado  occurred  at 
Crescent  City  at  2:45  a.m.  on  the  10th  with  path  estimated 
60  yards  wide  and  3/4  mile  long.  Although  darkness  limited 
observation  the  tornado  apparently  dipped  down  to  sweep  a 
distance  of  2  blocks  on  Huntington  Street  in  Beresa  Tract, 
then  skipped  northeastward  to  dip  down  on  a  2-block  path 
on  Amador  Street  in  Filkins  Tract.  Roofs  were  torn  off, 
windows  smashed,  television  antennas  bent  or  twisted,  wood 
piles  scattered, and  trees  uprooted  or  shorn  of  limbs.  Mr. 
Leslie  Williams  of  Crescent  City  reported  the  sound  like 
the  rumble  of  a  train  coming  toward  him,  awakening  him  from 
sleep  Just  before  his  roof  was  torn  off. 

Santa  Ana  conditions  again  prevailed  over  western  San 
Bernardino  County  on  the  22d.  Northerly  gales  blowing 
through  mountain  passes  reached  a  peak  gust  of  56  m.p.h. 
at  Fontana  Kaiser.       Portions  of  highways  were  closed  to 


house  trailer  traffic,  and  sand  whipped  across  highways 
radiator-high  in  some  areas. 

Two  closely  associated  storms  moving  across  California 
in  the  period  23d  -  26th  caused  heavy  rainfall  and  locally 
strong  winds  over  much  of  the  State.  The  heavy  rains  caused 
numerous  earth  slides  and  local  flooding.  Nine  cars  of  a 
freight  train  were  derailed  by  a  slide  in  Plumas  County. 
Five  families  were  evacuated  from  flooded  homes  in  Kentfield, 
and  flooding  occurred  in  other  areas  of  Marin  County,  on 
the  San  Francisco  Peninsulajand  in  Santa  Cruz.  At  Sacramento 
rain  fell  at  an  excessive  rate  of  0.57  inch  in  20  minutes. 
Gale  winds  damaged  trees  in  the  vicinity  of  Los  Banos ,  and; 
several  trees  were  toppled  in  Marin  County,  Oakland,  and; 
coastside  San  Mateo  County,  A  possible  small  tornado  oc-j 
curred  along  a  path  between  Irwin  and  Turlock  in  Merced! 
and  Stanislaus  Counties,  causing  considerable  damage  toi 
farm  buildings,  trees,  and  utility  lines  on  the  25th.  In? 
the  Irwin  area  the  small  tornado  occurred  about  10  p.m.fj 
over  a  path  about  100  yards  wide  and  2  miles  long.  The 
rains  and  wind  contributed  to  numerous  traffic  accidents 
in  which  eight  persons  were  killed  and  one  injured  in  north-; 
ern  California.  A  12-year  old  Boy  Scout,  lost  in  a  blizzardS 
in  the  Mendocino  National  Forest  was  later  found  dead  from 
exposure.  In  southern  California  rains  flooded  many  streets 
in  Santa  Barbara,  West  Los  Angeles,  Torrance,  El  Segundo, 
Manhattan  Beach,  and  the  San  Gabriel  Valley.  Water  up  to 
4  feet  deep  was  reported  at  an  intersection  in  Culver  City. 
Winds  damaged  utility  lines  and  trees  at  Redondo  Beach  and 
sank  two  boats  after  tearing  them  from  the  moorings  and 
smashing  them  against  a  sea  wall.  Two  persons  were  injured 
in  storm-contributed  traffic  accidents,  one  person  aboard' 
a  storm  tossed  boat,  and  two  were  swept  almost  a  mile  down 
a  rain  swollen  drainage  ditch  after  their  car  ran  off  the, 
road  near  Etiwanda. 

A  storm  front  moving  southeastward  across  the  State  on| 
the  29th  and  30th  caused  heavy  rains  and  locally  strong 
winds  over  northern  California.  Mud  slides  blocked  the 
Northwestern  Pacific  Railway  30  miles  south  of  Eureka. 
Highway  US  101  was  partially  blocked  by  slides  near  Leggett,: 
and  several  small  slides  were  reported  in  the  Santa  Cruzl 
Mountains.  Some  areas  of  Kentfield  were  again  flooded.! 
The  Eel  River  at  Fernbridge  reached  a  stage  of  19.2  feet 
on  the  30th,  flooding  about  5,000  acres.  Strong  winds  blew[ 
down  trees  near  Salinas,  and  powerlines  suffered  some  damage.; 

The  effect  of  weather  on  crops  can  be  found  in  the  Call-' 
fornia  Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin  prepared  jointly) 
by  the  California  Crop  and  Livestock  Service  in  Sacramento; 
and  the  U.S.  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  San  Francisco! 

i; 

Robert  F.  Dale  i 
State  Climatologist  | 
U.  S.  Weather  Bureau  I 
San  Francisco,  California 
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MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  87°  on  the  17th  at  Los  Angeles  Weather  Bureau  Airport. 
Lowest  Temperature  -8°  on  the  19th  at  Boca. 

Greatest  Total  Precipitation  22.74  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Least  Total  Precipitation  0.00  inch  at  3  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.91  inches  on  the  29th  at  Gasquet  Ranger  Station. 

Greatest  Total  Snowfall  92.0  inches  at  Soda  Springs. 

Deepest  Snow  on  Ground  77  inches  on  the  31st  at  Soda  Springs. 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipilation 

a. 
J 

E 
2 

Average 

E 
E 

Average 

1  Departure 

1    From  Long 

j     Term  Means 

0 

_ 

01 
Q 

No  ol  Days 

Tolai 

1 

1 

From  Long 

1    Term  Means  | 

Grealesl  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

0 

Max  Deplh 

c 

% 
2 

1     SO  or  More  1 

2 

°  0 
h  ^ 

5  > 

NORTH  COAST  ORAINAGE 

alderpotnt 

AM 

52 

37 

45 

4 

60 

1 8 

2  8 

0 

4 

11 

71 

2 

10 

29 

a  0 

0 

15 

9 

6 

A  NG  W  I N  P  AC  UN  I  ON  COL 

'7 

39 

*  ft 

46 

2 

^7 

17  + 

S7i 

J? 

10 

»06 

3 

a  14 

2 

•  25 

29 

a  0 

1 0 

6 

BIG  BAR  RS 

36 

42 

5 

1  8 

9P 

1 

AQO 

9 

87 

1 

34 

1 0 

a  0 

1 3 

7 

3 

CALLAHAN  RS 

24 

34 

1 

1 

Q  Al 

0 

29 

4 

58 

91 

28 

a  6 

9 

4 

CECILVILLE  SAWYER 

*  ? 

29 

* 

39 

3 

1  7  + 

7  1  + 

789 

^4 

Q 

7 

64 

1 

36 

27 

12 

1 3 

6 

CLOVE RDALE  3  SSE 

38 

* 

48 

1 

0 

•  9 

fi7 

1  9 

7 

518 

8 

61 

a30 

2 

38 

26 

a  0 

1  c 

5 

3 

COVELO 

AM 

32 

40 

9 

0 

•  9 

2 

742 

1 7 

10 

57 

3 

a  97 

1 

33 

3  0 

a  0 

14 

10 

CRESCENT  CITY  1  N 

'  AM 
• 

43 

50 

9M 

4 

.  9 

AO 

6 

36 

7  1 

430 

15 

6  1 

3 

.68 

3 

32 

2  8 

a  0 

1  7 

8 

OUTTONS  LANOI N6 

36 

'  1  M 

45 

9M 

A7 

1  8 

3 1 

22 

6 

20 

2 

C3 

24 

.  0 

ELK  VALLEY 

33 

40i 

8 

4 

•  4 

57 

9 

1  5 

22 

08 

8 

•  62 

3 

84 

29 

a  0 

19 

12 

6 

EUREKA  WB  CITY  R 

^ 

• 

44 

51 

^ 

4 

.  0 

69 

6 

77 

7^ 

8 

57 

2 

•  37 

1 

75 

28 

•  0 

14 

4 

FOREST  GLEN 

to 

30 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 
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0 

14. 

26 

2 

55 

29 

.6 

T 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

39 

47. 

OM 

57 

5 

32 

24 

548 

1 

14. 

20 

2 

71 

29 

•  0 

0 

TWIN  LAKES 

40 

•  8 

17 

•  2 

29 

0 

4.  8 

52 

17+ 

0 

21 

1108 

0 

4 

31 

1 

7. 

41 

- 

.52 

1 

56 

26 

65^6 

75 

UPPER  LAKE  RS 

M 

66 

0 

0 

0 

8. 

84 

2 

.06 

•  0 

VACAVILLE 

54 

.5 

36 

.2 

45. 

4 

0.3 

68 

18 

28 

22 

600 

0 

0 

7 

0 

5. 

67 

.  18 

1 

41 

26 

•  0 

0 

VOLTA  PH 

45. 

9 

68 

0 

0 

3 

0 

6. 

34 

1 

.81 

1 

51 

•  0 

0 

WALNUT  GROVE 

55 

.3 

38 

.2 

46. 

8 

74 

26 

29 

22 

557 

0 

0 

7 

0 

5. 

02 

1 

36 

26 

•  0 

0 

■WILLIAMS 

AM 

53 

•  3 

35 

.  1 

44. 

2 

65 

4 

30 

1 

637 

0 

0 

9 

0 

4. 

60 

2 

24 

26 

•  0 

0 

WILLOWS 

AM 

53 

•  4 

36 

.0 

44. 

7 

_ 

0.  5 

54 

5 

29 

7 

622 

0 

0 

9 

0 

4. 

78 

1 

.41 

1 

74 

26 

•  0 

WINTERS 

AM 

55 

.0 

36 

.7 

45. 

9 

64 

19+ 

30 

22  + 

585 

0 

0 

6 

0 

5. 

32 

2 

04 

26 

•  0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

52 

•  7 

36 

•  4 

44. 

6 

- 

0.9 

50 

29+ 

28 

22 

625 

0 

0 

6 

0 

4. 

04 

.30 

1 

05 

2 

•  0 

0 

DIVISION 

41.4 

7. 

17 

NORTHEAST    INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

39 

>0 

8 

.  5 

23. 

8 

0.4 

48 

9 

-  8 

19 

1271 

0 

3 

31 

8 

3  . 

49 

_ 

1 

.59 

1 

18 

30 

18^0 

19 

BRIDGEPORT 

43 

•  8 

15 

.2 

29. 

5 

55 

23 

-  6 

31 

1092 

3  0 

71 

.30 

26 

10^0 

4 

CEDARVILLE 

AM 

39 

t6M 

24 

,7M 

32. 

2M 

2 .  6 

50 

30 

11 

7 

1009 

0 

2 

28 

0 

1 , 

59 

_ 

.  15 

39 

30 

5,3 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

41 

•  1 

12 

■  S 

27. 

0 

53 

18 

1 

19 

1 169 

0 

0 

31 

0 

6  . 

68 

1 

64 

30 

46 

DOYLE  5  SSE 

AM 

42 

.1 

24 

.7 

33. 

4 

52 

29 

11 

19+ 

972 

0 

2 

26 

0 

2. 

01 

86 

30 

3^0 

2 

FORT  BIDWELL 

40 

•  0 

25 

.1 

32. 

6 

3.9 

47 

1 1 

1000 

0 

4 

25 

0 

1. 

90 

_ 

1 

.04 

35 

8^5 

3 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

M 

MONO  LAKE 

23 

.3 

33. 

2 

55 

1 3 

981 

0 

0 

30 

0 

1  . 

33 

57 

24 

11^0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

38 

.7 

15.8 

27. 

3 

48 

7 

1 

19 

1  160 

0 

1 

30 

0 

6. 

22 

1 

57 

24 

55^5 

50 

SUSANVILLE  AP 

40 

#8 

23 

.1 

32. 

0 

1.5 

53 

28 

12 

22  + 

1013 

0 

3 

31 

0 

1  > 

92 

- 

1 

.60 

69 

29 

4^1 

1 

TAHOE 

AM 

38 

.9 

20 

.5 

29. 

7 

3  . 1 

48 

17 

11 

22 

1088 

0 

2 

30 

0 

5. 

16 

_ 

.66 

1 

.21 

30 

46>0 

33 

TRUCKEE  RS 

AM 

37 

.6 

13 

>0 

26. 

3 

0.4 

46 

24 

1 

22 

1224 

0 

4 

30 

0 

6. 

72 

.09 

1 

58 

30 

43.0 

35 

WOODFORDS 

44 

•  7 

24 

34. 

6 

2.7 

56 

23+ 

15 

22  + 

937 

0 

0 

29 

0 

3. 

19 

_ 

1 

.09 

.97 

30 

14.5 

6 

DIVISION 

30.1 

3. 

33 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

58 

.5M 

• 

47. 

5M 

1  .  7 

68 

17 

30 

22  + 

637 

0 

0 

9 

0 

10. 

52 

- 

•  42 

3 

.25 

24 

•  0 

0 

BERKELEY 

R 

58 

.2 

51 

5 

3.2 

67 

18 

39 

22 

411 

0 

0 

0 

0 

5. 

48 

.57 

1 

.00 

24 

•  0 

0 

BURL INGAME 

57 

•  6 

41 

'  9 

49. 

8 

53 

19+ 

34 

7 

455 

0 

0 

0 

0 

4. 

55 

•  0 

0 

CROCKETT 

56 

.9 

42 

•  6 

49. 

8 

70 

19  + 

36 

22 

455 

0 

0 

0 

0 

5. 

12 

2 

.24 

1 

•  51 

24 

•  0 

0 

GILROY 

AM 

59 

■  7 

34 

,  3 

47. 

0 

65 

9 

26 

22 

552 

0 

0 

14 

0 

6 , 

17 

1 

.  27 

24 

•  0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

60 

.  7M 

44 

.3M 

52. 

5M 

2.8 

67 

8 

36 

21 

379 

0 

0 

0 

0 

6. 

23 

1 

.95 

2 

.20 

24 

•  0 

0 

HOLL ISTER 

63 

.6 

38 

•  8 

51. 

2 

3.  1 

71 

7 

32 

22  + 

420 

0 

0 

5 

0 

2. 

71 

.09 

1 

•  40 

24 

•  0 

0 

KING  CITY 

64 

■  4M 

34 

,6M 

49. 

5M 

1  .  5 

73 

7 

25 

22  + 

475 

0 

0 

14 

0 

1 . 

51 

•  75 

.76 

24 

•  0 

0 

LIVERMORE 

AM 

59 

.8 

36 

.1 

48. 

0 

0.4 

67 

4 

28 

7 

520 

0 

0 

5 

0 

3. 

16 

•  19 

.82 

26 

<0 

0 

LOS  GATOS 

61 

.  5 

40 

.1 

50. 

8 

3.4 

58 

10 

34 

22  + 

433 

0 

0 

0 

0 

6. 

19 

_ 

.42 

2 

.04 

26 

•  0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

55 

•  0 

38 

.5 

46. 

8 

67 

19 

32 

24+ 

557 

0 

0 

2 

0 

5. 

60 

1 

.32 

24 

•  0 

0 

MONTEREY 

63 

.7 

43 

.9 

53. 

8 

78 

7 

38 

15 

339 

0 

0 

0 

0 

3. 

71 

1 

.71 

24 

•  0 

0 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

55 

.6 

42 

•  2 

48. 

9 

56 

18 

37 

13 

491 

0 

0 

0 

0 

6. 

11 

1 

.29 

26 

•  0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

49 

.7 

36 

.3 

43. 

0 

2.5 

63 

6 

28 

21 

673 

0 

0 

7 

0 

7. 

30 

1 

.81 

2 

.28 

26 

T 

0 

NACIMIENTO  DAM 

62 

.3 

35 

.6 

49. 

0 

69 

8 

29 

20+ 

490 

0 

0 

9 

0 

2  . 

21 

1 

.08 

24 

•  0 

0 

NEWARK 

AM 

62 

•  OM 

37 

a  5M 

49. 

8M 

66 

23+ 

31 

8 

464 

0 

0 

2 

0 

4. 

27 

1 

.43 

24 

•  0 

0 

OAKLAND 

60 

.9M 

42 

•  OM 

51. 

5M 

3.6 

69 

18 

37 

22+ 

416 

0 

0 

0 

0 

6. 

51 

1 

•  71 

2 

.01 

24 

•  0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

58 

.5 

41 

•  6 

50. 

1 

2.9 

66 

18 

35 

18 

455 

0 

0 

0 

0 

4. 

87 

1 

•  57 

1 

.06 

23 

•  0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

56 

.6 

35 

•  6 

46. 

1 

67 

18 

27 

22 

578 

0 

0 

12 

0 

8. 

93 

1 

.75 

26 

•  0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

AM 

60 

.0 

39 

.1 

49. 

6 

68 

19 

31 

7 

470 

0 

0 

2 

0 

3  . 

49 

1 

.31 

24 

•  0 

0 

PASO  ROBLES 

62 

.1 

33 

.3 

47, 

7 

1 .  9 

70 

7 

22 

22 

529 

0 

0 

18 

9 

2. 

93 

_ 

•  47 

1 

.12 

26 

•  0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

60 

■  5 

33 

•  9 

47. 

2 

68 

7 

25 

22 

543 

0 

0 

15 

0 

1. 

97 

.75 

24 

.0 

0 

PINNACLES  NM 

61 

•  3 

34 

•  3 

47. 

9 

1.7 

72 

7 

26 

22  + 

522 

0 

0 

12 

0 

2  . 

97 

•  06 

1 

.15 

24 

•  0 

0 

PISMO  BEACH 

67 

•  0 

44 

.6 

55. 

8 

77 

16+ 

37 

23 

277 

0 

0 

0 

0 

3. 

62 

1 

.58 

24 

.0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

61 

.9 

47 

.6 

54. 

8 

3.6 

70 

7 

42 

22 

307 

0 

0 

0 

0 

4. 

32 

•  73 

2 

.06 

24 

•  0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

56 

,7 

34 

.1 

45. 

4 

57 

19 

28 

22 

600 

0 

0 

13 

0 

5. 

70 

1 

.06 

26 

.0 

0 

REDWOOD  CITY 

60 

•  9 

40 

.2 

50. 

6 

2.8 

67 

18 

32 

7 

440 

0 

0 

1 

4  . 

51 

•  53 

1 

•  39 

24 

•  0 

0 

R ICHMOND 

59 

.7M 

42 

•  9M 

51  . 

3M 

68 

17 

35 

18 

418 

0 

0 

0 

0 

6. 

19 

1 

95 

24 

•  0 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

57 

.7 

42 

■  7 

50. 

2 

66 

19 

35 

18 

450 

0 

0 

0 

0 

5. 

32 

1 

.10 

24 

•  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

55 

•  1 

34 

•  8 

45. 

0 

54 

18 

26 

22 

613 

0 

0 

15 

0 

8. 

48 

2 

.08 

26 

•  0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

58 

>  2 

42 

.5 

50. 

4 

2.5 

55 

1  8 

37 

7 

446 

0 

0 

0 

4. 

65 

1 

•  18 

.81 

29 

•  0 

0 

SAN   FRANCISCO  FOB 

R 

58 

.2 

47 

■  3 

52. 

8 

2.7 

66 

18 

43 

7  + 

373 

0 

0 

0 

0 

4. 

38 

•  35 

.86 

24 

•  0 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

6 1 

•  9 

40 

.0 

51. 

0 

73 

7 

32 

23  + 

428 

0 

0 

2 

0 

7. 

17 

2 

.38 

24 

•  0 

0 

SAN  JOSE 

R 

61 

•  0 

42 

.7 

51. 

9 

2.5 

67 

28 

35 

7 

400 

0 

0 

0 

0 

2. 

91 

•  54 

,80 

24 

•  0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

44 

i3 

54. 

9 

3.1 

79 

6 

36 

24+ 

3  06 

0 

0 

0 

0 

3. 

78 

- 

•  91 

1 

.32 

25 

•  0 

0 

SAN  MATEO 

60 

•  2 

41 

.2 

50. 

7 

1.7 

67 

18 

33 

16  + 

435 

0 

0 

0 

0 

4. 

68 

•  02 

1 

,48 

24 

•  0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

60 

•  3 

41 

•  4 

50. 

9 

3.8 

56 

28 

33 

7 

431 

0 

0 

0 

0 

3. 

09 

•  07 

1 

,30 

24 

•  0 

0 

SANTA  CRUZ 

61 

■  5 

39 

•  0 

50. 

3 

0.4 

71 

7 

32 

22  + 

449 

0 

0 

2 

0 

7. 

70 

1 

•  93 

3 

,70 

24 

•  0 

0 

WALNUT  CREEK 

AM 

56 

•  4 

36 

.  0 

46. 

2 

0.3 

56 

19 

30 

22+ 

577 

0 

0 

7 

0 

6. 

55 

2 

•  48 

2 

,04 

26 

•  0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

51 

.7 

38 

.  1 

49. 

9 

0.4 

72 

8 

32 

22 

459 

0 

0 

1 

0 

5. 

07 

1 

•  06 

1 

,17 

24 

•  0 

0 

DIVISION 

49. 

8 

4. 

99 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

55 

,2 

36 

.3 

45. 

8 

0.9 

55 

23 

28 

22 

591 

0 

0 

8 

0 

4. 

12 

1 

•  53 

1 

,06 

26 

•  0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

55 

•  5 

34 

•  4 

45. 

0 

53 

19 

28 

22  + 

613 

0 

0 

12 

0 

3. 

21 

,78 

26 

•  0 

0 

ASH  MTN 

AM 

59 

•  5M 

36 

.7M 

48. 

IM 

2.5 

59 

6+ 

31 

23  + 

519 

0 

0 

4 

0 

4. 

87 

•  81 

1 

,83 

25 

•  0 

0 

AUBERRY 

58 

•  2 

33 

,7 

46. 

0 

2.9 

72 

7 

26 

24 

582 

0 

0 

17 

0 

4. 

22 

•  40 

1 

,30 

26+ 

•  0 

0 

AVENAL  9  SSE 

AM 

59 

■  4 

34 

.8 

47. 

1 

76 

12 

25 

23 

549 

0 

0 

12 

0 

1. 

59 

,4S 

24 

.0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

58 

.0 

38 

.6 

48. 

3 

1.4 

71 

1 

30 

17 

509 

0 

0 

3 

0 

93 

•  09 

■  38 

24 

•  0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

51 

.  5 

34 

•  3 

42. 

9 

3.1 

62 

4 

22 

22 

678 

0 

0 

13 

0 

4. 

32 

•  22 

2.5 

0 

BUTTONWILLOW 

AM 

56 

•  8 

33 

.9 

45. 

4 

0.0 

55 

27 

25 

23 

601 

0 

0 

15 

0 

1  . 

02 

•  03 

.55 

26 

•  0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

50 

.9 

?9 

.  1 

40. 

0 

2.9 

68 

20 

20 

22  + 

772 

0 

0 

27 

0 

10. 

21 

•  21 

1 

.90 

30 

11.5 

5 

CAMP  PARDEE 

AM 

53 

•  9 

3  8 

.5 

46. 

2 

0.8 

62 

30+ 

32 

8 

575 

0 

0 

1 

0 

4. 

42 

•  83 

.89 

24 

•  0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Temperature 


Slalion 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

a 

% 

a 

>■ 
8: 

% 
Oi 

No  oi  Days 

1    Departure  1 

From  Long 

Term  Means 

Greatest  Doy 

0) 

I 

Snow.  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Total 

1    Max  Deplh  1 

1    on  Ground  | 

Date 

5 
2 

0 
S. 

1     SO  or  More  1 

1  00 

or  More 

°  5 
g  < 

°  1 

0  > 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

57i  1 

34.4 

45.8 

68 

8"*" 

29 

23+ 

593 

1  3 

4 

»83 

1  •  11 

24 

.0 

0 

E 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

51  •  5 

30.3 

1 7 

24 

31  + 

742 

0 

0 

22 

0 

7 

1  82 

1  •  59 

25 

2  2.5 

10 

2  4 

1  0 

3 

COAL INGA 

58»8M 

34.4M 

0.9 

AQ 

1 

28 

2  3  + 

562 

Q 

0 

19 

0 

1 

■  36 

•  10 

.94 

24 

1 

CORCORAN  I RR 16  D I  ST 

AM 

^7  7 

AA 

2 

2  6 

2  3 

617 

Q 

1 1 

0 

1 

•  93 

■  56 

* 

DENA IR 

ifi  *  1 

^  * 

AA 

1 

28 

5 

578 

0 

Q 

7 

0 

3 

•  29 

1 

•  22 

1*72 

24 

5 

1 

DUDLEYS 

Si  RM 

77  *AM 

Al  7M 

, 

17+ 

19 

19+ 

729 

Q 

27 

0 

1  2  2 

•  40 

* 

ELECTRA  PH 

58  2 

46  9 

no 

1 

28 

22  + 

5  57 

0 

Q 

1 3 

Q 

6 

1  59 

•  75 

2  •  25 

26 

0 

5 

3 

FIVE  POINTS   5  SSW 

5  7  •  5 

45  9 

AQ 

2 

27 

29 

586 

0 

0 

1 1 

0 

1 

•  53 

- 

2  4 

C 

4 

FRESNO  WB  AP 

.  _ 

66 

1 

30 

23 

568 

0 

0 

3 

0 

2 

» 0  3 

•  46 

.92 

* 

3 

FRIANT  GOVT  CAMP 

55*5 

35*8 

45*7 

0*1 

67 

2 

28 

2 1 

59  0 

0 

Q 

1 2 

0 

*  aI 

'  ^Jt 

24 

u 1  A  N 1    r  UKt 3 1 

39*3 

24.0 

31.7 

1.3 

48 

5 

1  8 

2  2+ 

1 0  26 

0 

1 

31 

0 

'70 

* 

2  5 

3  5*C 

1 

GLENNV I LLE 

5  7  •  5 

27.4 

4  2  •  5 

70 

7 

17 

22 

693 

0 

0 

24 

0 

2  31 

25 

0 

7 

GRANT  GROVE 

3  0 

18 

1  8 

21 

921 

0 

Q 

30 

0 

1 1 

•  16 

1  •  9  5 

25 

30 

31  + 

7 

3 

HANFORD 

56*9 

3  5.1 

46.0 

0.7 

70 

1 

27 

2  3+ 

580 

0 

0 

1  4 

0 

*  ^A 

1    *  T  C 

24 

5 

HETCH  HETCHY 

AM 

7?*p 

19 

23 

22 

764 

0 

0 
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211 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

63 

•  6 

40 

,7 

52 

2 

3 

*  8 

70 

16+ 

34 

24+ 

393 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

69 

•  6 

44 

.3 

57 

0 

4 

■  0 

81 

17 

40 

23+ 

240 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

68 

•  1 

40 

.  7 

54 

4 

3 

i  3 

78 

17 

36 

23+ 

321 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

67 

.7 

38 

•  0 

52 

9 

2 

.7 

81 

8 

31 

28 

367 

0 

0 

1 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

65 

•  6 

38 

.9 

52 

3 

1 

•  9 

80 

6 

31 

23+ 

387 

4 

Q 

SANTA  MONICA  PIER 

68 

■  0 

49 

.8 

58 

9 

3 

.  9 

78 

15 

43 

23 

184 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

43 

57 

3M 

0 

2 

0 

SIERRA  MADRE   1  N 

69 

•  6M 

40 

•  4M 

55< 

OM 

0 

.  8 

83 

17 

37 

17  + 

300 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

70 

t  3 

41 

•  9 

56 

1 

8 1 

17 

34 

31  + 

271 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

71 

•  5 

42 

.7 

57 

1 

4 

•  4 

82 

7 

36 

23  + 

238 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

7  J 

42 

•  6 

57 

0 

4 

.  5 

82 

7 

3  1 

2  3 

0 

0 

2 

0 

UCLA 

69 

•  6 

51 

.3 

60 

5 

5 

.  1 

82 

17 

46 

31  + 

165 

0 

0 

0 

0 

UPLAND 

66 

•  2 

44 

.6 

55 

4 

5 

.  2 

77 

9 

39 

21 

289 

0 

0 

0 

c 

VISTA 

71 

i3 

45 

•  8 

58 

6 

84 

16 

34 

24  + 

198 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

61 

i9 

30 

•  6 

46 

3 

C 

.  3 

59 

17 

50 

23  + 

576 

0 

0 

22 

0 

YORBA  LINDA 

71 

•  2 

42 

.2 

56 

7 

3 

.  2 

83 

17 

34 

23 

250 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63. 

1 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

59 

•  8 

32 

.5 

46. 

2 

3 

.6 

72 

29 

21 

23 

676 

0 

0 

18 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

63 

•  9 

35 

.2 

49 

6 

70 

31  + 

28 

23  + 

472 

0 

0 

13 

0 

BARSTOW 

52 

•  5 

32 

.2 

47 

4 

1 

.7 

75 

29 

24 

23 

538 

0 

0 

21 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

56 

.4 

23 

.3 

39 

9 

2 

.0 

69 

17 

15 

21 

7  74 

0 

0 

30 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

M 

22 

•  0 

M 

51 

18 

11 

3 

0 

1 

30 

0 

BLYTHE 

71 

■  1 

40 

.0 

55 

6 

4 

.  5 

76 

30 

34 

23+ 

282 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

69 

•  3 

42 

•  5 

55 

9 

74 

30 

35 

21 

276 

0 

0 

0 

0 

RORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

73 

•  2 

39 

.2 

56. 

2 

77 

9 

32 

23 

263 

0 

0 

1 

0 

BRAWLEY 

AM 

73 

t7 

40 

.8 

57. 

3 

4 

.  3 

79 

18 

33 

23 

230 

0 

0 

0 

0 

CANT IL 

63 

■  4 

31 

.9 

47 

7 

76 

29 

24 

27  + 

628 

0 

0 

19 

0 

COW  CREEK 

88 

,7 

43 

.5 

56. 

1 

4 

.  1 

78 

5 

35 

9  + 

271 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

64 

.  1 

35 

.2 

49. 

7 

76 

29 

27 

14 

465 

0 

0 

10 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

M 

M 

M 

62 

29 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

66 

I  5 

45 

•  8 

56. 

2 

2 

•  9 

73 

8 

40 

20 

262 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

72 

•  6 

39 

•  1 

55. 

9 

2 

,  5 

77 

30  + 

30 

23 

276 

0 

0 

1 

0 

FAIRMONT 

AM 

54 

■  8 

38 

•  0 

46. 

4 

2 

.  7 

66 

9 

31 

23+ 

569 

0 

0 

2 

0 

HA  I  WEE 

AM 

52 

•  9 

32 

.3 

42. 

6 

2 

.  6 

62 

17 

27 

23  + 

691 

0 

0 

18 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

68 

•  0 

40 

.8M 

54. 

4M 

3 

.  5 

75 

30 

30 

21 

321 

0 

0 

5 

0 

IMPERIAL 

73 

•  0 

42 

>0 

57. 

5 

3 

•  e 

80 

17 

35 

24 

222 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

59 

i4M 

26 

.2M 

42. 

8M 

3 

•  4 

73 

18 

22 

24+ 

0 

0 

28 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

75 

•  6 

39 

•  5 

57. 

6 

3 

.  9 

83 

18 

29 

24 

222 

0 

0 

2 

0 

INYOKERN 

61 

•  3 

33 

•  0 

47. 

2 

70 

17 

23 

23  + 

545 

0 

0 

16 

0 

IRON  MTN 

AM 

67 

■  3 

42 

.5 

54. 

9 

2 

•  4 

72 

8 

34 

31 

309 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

47 

•  6 

31 

.2 

39. 

4 

2 

.  0 

67 

28 

25 

31 

786 

0 

0 

17 

0 

LANCASTER 

58 

•  3 

28 

<4 

43. 

4 

69 

29 

17 

22 

665 

0 

0 

24 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

57 

•  1 

37 

.2 

47. 

2 

4 

.  1 

71 

29 

28 

22 

5  46 

0 

0 

3 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  w 

M 

M 

M 

MECCA  3  SE 

AM 

72 

.2 

38 

•  9 

55. 

6 

3 

.  0 

79 

17 

31 

24+ 

289 

0 

0 

3 

0 

MOUNTAIN  PASS 

51 

>3 

30 

,7 

41. 

0 

68 

8 

21 

20 

737 

0 

0 

18 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

64 

•  5 

43 

.0 

53. 

8 

2 

.6 

70 

30  + 

34 

21 

341 

0 

0 

0 

0 

palmdale 

61 

•  6 

32 

.9 

47  . 

3 

3 

.7 

72 

28 

22 

22 

546 

20 

PALMDALE  CAA  AP 

59 

i8 

29 

•  5 

44. 

7 

70 

29 

17 

22 

623 

0 

0 

21 

0 

PALM  SPRINGS 

72 

■  6 

40 

•  6 

56. 

6 

1 

.  8 

80 

16 

30 

23 

251 

1 

Q 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

66 

•  6 

44 

.2 

55. 

4 

3 

•  4 

72 

31 

41 

24+ 

291 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

38 

47. 

6 

3 

.  1 

3  0 

2  2 

5  35 

0 

0 

3 

0 

SQUIRREL   INN  2 

47 

■  3 

33 

•  0 

40. 

2 

2 

.3 

66 

28+ 

26 

22 

764 

0 

0 

12 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

43 

1  8 

28 

•  6 

36. 

2 

3 

.2 

57 

29 

0 

0 

25 

0 

THERMAL  CAA  AP 

73 

•  9 

40 

•  2 

57. 

1 

80 

17+ 

31 

24 

242 

0 

0 

2 

0 

TRONA 

AM 

61 

•  8 

33 

.6 

47. 

7 

3 

■  6 

72 

6 

25 

2 

530 

0 

0 

13 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

65 

.3 

38 

.5 

51. 

9 

4 

.  5 

70 

31  + 

30 

2  + 

400 

0 

0 

4 

0 

VALYERMO  RS 

58 

•  6 

29 

•  2 

43. 

9 

2 

.  1 

72 

29 

20 

21 

648 

0 

0 

22 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

60 

•  8 

29 

•  2 

45. 

0 

3 

.3 

71 

30 

18 

22 

616 

0 

0 

23 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

31 

.7 

8 

•  6 

20. 

2 

40 

18+ 

2 

22+ 

1380 

0 

16 

31 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

23 

.9 

10 

.5 

17. 

2 

32 

8 

0 

31 

1473 

0 

31 

31 

1 

DIVISION 

48.0 

Precipitation 


From  Long 
Term  Means 

Grealest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No 

ot  Days 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1 0  or  More 

50  or  More 

1    I  00  I 
1    or  More  | 

•  44 

1-72 

26 

•  0 

0 

3 

1 

2^33 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1.50 

2^25 

26 

•  0 

0 

3 

1 

1  .38 

26 

•  0 

0 

3 

1 

.82 

2.13 

26 

.0 

0 

2 

1 

•  57 

26 

.0 

0 

3 

0 

1  .20 

•  95 

26 

.  0 

0 

2 

0 

.91 

.88 

26 

.0 

0 

2 

0 

1.02 

25 

•  0 

0 

2 

1 

.16 

3^70 

26 

.0 

0 

2 

1 

1.36 

1^62 

26 

.0 

0 

1 

1 

1  .42 

•  44 

25 

.2 

T 

30 

3 

0 

1  .07 

•  34 

25 

.0 

0 

2 

0 

1  .18 

1  ^42 

26 

•  0 

0 

3 

1 

.46 

1.97 

25 

•  c 

0 

3 

1 

.69 

1^50 

26 

•  c 

0 

2 

1 

2^14 

26 

•  0 

0 

5 

1 

.67 

1^11 

26 

•  0 

0 

3 

1 

.63 

1^28 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1  .60 

2  .40 

26 

•  0 

0 

2 

1 

.20 

2.46 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

1  .04 

1.98 

25 

0 

5 

2 

1 

.06 

1.30 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

.25 

1  .08 

25 

,c 

0 

5 

2 

1 

.02 

1.40 

26 

•  0 

0 

3 

1 

1 

.71 

2.24 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1 

2.13 

2.22 

26 

•  0 

0 

2 

1 

1 

1.58 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

.10 

1.37 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

1  .00 

1.15 

26 

•  c 

0 

2 

1 

1 

.54 

1.78 

25 

•  0 

0 

2 

2 

1 

.05 

3^73 

26 

•  u 

0 

3 

1 

1 

I. 00 

27 

•  0 

0 

3 

2 

1 

2.48 

.0 

0 

0 

0 

.57 

1^63 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

.48 

•  33 

26 

.0 

0 

2 

0 

c 

.15 

27 

•  0 

0 

0 

0 

.42 

.29 

26 

•  0 

0 

0 

0 

.54 

•  35 

26 

T 

0 

0 

0 
0 

.46 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

.39 

.12 

26 

.0 

0 

0 

0 

26 

.0 

0 

0 

0 

.31 

•  04 

26 

•  0 

0 

0 

0 

•  31 

26 

•  0 

0 

0 

0 

.00 

.19 

26 

•  0 

0 

0 

0 

•  34 

.23 

25 

•  0 

0 

0 

0 

.98 

26 

1 

26 

1 

0 

•  52 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

.23 

•  07 

26 

•  0 

0 

0 

0 

1  ^89 

1^17 

26 

•  0 

0 

1 

1 

.01 

.49 

26 

•  0 

0 

0 

0 

•  53 

•  10 

27 

•  0 

0 

0 

0: 

•  23 

•  08 

25 

•  0 

0 

0 

c 

.18 

•  0 

0 

•  60 

•  05 

27 

•  0 

0 

0 

c' 

.63 

25 

•  0 

0 

1 

t 

.36 

•  10 

27 

•  0 

0 

0 

c 

1.12 

4.54 

25 

•  0 

0 

1 

1 

•  68 

26 

•  c 

0 

1 

c: 

1^01 

.22 

26 

•  0 

0 

0 

C; 

.33 

26 

.0 

0 

0 

C! 

.51 

.00 

.0 

0 

0 

C'. 

•  43 

26 

J 

Q 

0 

cj 

.27 

•  32 

25 

.0 

0 

0 

c: 

•  38 

•  0 

0 

c 

•  40 

25 

•  0 

0 

0 

c 

.64 

•  31 

25 

.0 

0 

0 

c 

.39 

•  13 

27 

•  0 

0 

0 

cl 

.24 

•  50 

26 

•  0 

0 

1 

c; 

3^11 

4^03 

25 

•  0 

0 

1 

1 

.20 

1  ^44 

26 

1.0 

1 

26 

1 

3: 

.02 

26 

.0 

0 

0 

c 

•  13 

.75 

26 

•  0 

0 

1 

c 

•  62 

•  00 

•  0 

0 

0 

c 

1^09 

.38 

26 

0 

0 

( 

.86 

•  09 

26 

.0 

0 

0 

( 

•  53 

26 

15^0 

15 

31  + 

2 

( 

•  47 

25 

15^0 

19 

31  + 

0 

( 

2^09 
2^74 
2^56 

i^ao 

2^49 
1.08 
1.32 
1.10 
1.19 
3.94 
1.81 
•  88 
.62 
1.96 
2.25 
1  .67 
2^f.5 
2^30 
1.50 
3^09 
3.71 
3^21 
2^72 
2^46 
1^80 
2^72 
2^60 
1^90 
1^97 
1^46 
2^46 
4.11 
1.75 
.68 
1.98 

1.95 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  month 

1    1   2   1  3 

4   1   5  6 

7 

8 

9 

.0 

11 

13  1  14 

15 

16 

17 

18 

19  20 

21 

22  j  23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

ACTON  ESCONDIDO  FC?619E 

ADIN  RS 

ALOERPOINT 

ALPINE   1  W 

1.05 
2*46 
11.71 

1  .33 

•  11 
.68 

.12 

.06 
.10 

1.56 
.16 

•  11 

,22 

>  16 
1.03 

.20 
.22 

•  18 
.60 

.16 

.04 

.40 

•  01 

.08 
1.41 
.16 

.05 

1.00 
•  46 
.16 

•  79 
.08 
.40 
2.34 
.83 

.05 
.32 

.30 
1.56 

•  56 

2^10 

■  14 

■  18 

■  51 

•  20 

•  10 

ALTAOENA 
ALTURAS  RS 
AN5I0LA 

ANTIOCH  1  E 

2.46 
1.05 
1  .85 

4)12 

.26 

.03 
.04 
.83 
.59 

.03 

.01 

T 

.02 

«  16 
1.82 
.89 

.01 

.02 
.71 
.02 

1.02 
.02 

.09 

•  59 
.35 

•  05 

•  02 

•  97 
!•  19 

.83 

.  16 

.04 
1 .05 
.02 

2.14 
.07 
•  34 

1^06 

liOt 

■  OS 

.15 
.28 

2^25 
.14 

•  09 

•  39 

■  28 

■  17 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

ARROVO  SECO  RS  FC  508  C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

3.21 
■  92 

i.el 
2.20 

T 

.62 

.01 

T         T  ,01 

T 

.36 

,05 
,28 

.32 
.16 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.66 
.  52 

.16 
.12 
.20 
1.83 
•  13 

.76 

1.26 
.61 

i.eo 

T 

■  SO 

■  16 

■  77 
•  08 

•  20 

•  12 
■  42 
.11 

•  08 

•  27 

•  08 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SS E 
A2USA  FC  1*3 

4.22 

7.67 
1  .52 

2.95 

.05 
1.02 

.03 

.60 
.89 
.02 
.07 
iOl 

.14 

.08 

.12 
.37 

.05 

•  03 

1.30 
.  88 

.  48 

•  06 
.62 
.27 
.35 
.10 

1.30 

1.63 
1.14 

2*75 

■  20 
.47 
.04 
.01 
.05 

1I5! 

.10 
•  04 

•  02 

•  03 

BACKUS  RANCH 
8AKER  9  NNW 

BAKERSFIELD  Wp  AP  R 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 

.43 

.20 
.93 

Uo 

.07 
.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 
.73 

.03 

.02 
.01 

T 

T 

.38 
1.66 

!oi 
.24 
.26 
.20 

Io4 
•  OP 
1.27 
.20 

.15 

.08 

.11 

.70 
.10 

•  09 

BARRETT  0AM 

BARSTOW 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPI NG  PL A  NT 
BEAUMONT    1  E 

.85 
.35 
2.03 

1.70 

.05 

.17 
.01 
•  25 
.05 

.20 
•  29 
1^65 
1^55 

U70 

.46 

.10 
.37 

T 

•  03 

•  06 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BENSONS  FERRY 

BERKELEY  R 

BERRYESSA  LAKE 

2.81 
10.52 
4.04 

5,32 

.34 

.08 

2,00 
1.07 
.47 
.53 

T 

.  15 

T 

1.26 
.51 
.98 
.97 

.26 
.25 

.11 
.03 

.04 

•  71 

•  42 

3.  25 
.50 

1.00 
.83 

.30 

.52 
.56 

2.45 
1.73 
.24 

.97 

.64 

.14 

T 

1^00 

.58 
.79 

.06 
1.00 
.68 
.14 
.14 

•  01 

BIG  BAR  RS 

BIG  BFAR  LAKE  0AM 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  OALTON  DAM  FC  223  BE 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

9.87 
3.10 
4.32 

1.83 

.83 

T 

.03 

1.34 
.03 
.52 
.02 
.05 

.34 
.04 

.49 

.96 

T 

.35 

•  02 

•  03 

•  OS 

• 

.63 

1.  33 
.01 

T 

.36 
.19 
.46 
.20 
•  01 

•  48 

2^47 
1^18 
3^90 
1^76 

.41 
.22 
.10 

1.33 

1.33 

.93 

.55 
•  04 
.01 

•  16 

T 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  *6  DE 

BISHOP  WB  AP  R 

BLACK  MTN  ?  S 

8.24 

3.70 
.58 

10.00 

■  66 
1.19 

T 

.92 
.  16 

.10 
1.14 

.10 

.13 

.22 

•  15 

3<30 

•  05 

•  12 

•  36 
2^66 

■  60 
•  10 
.07 

■  15 

•  69 

3^35 
.35 

2.78 

.49 

.72 
.10 

•  01 
.21 

.86 
.04 

•  03 

•  13 

U49 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLYTHE 

8LYTHE  CAA  AP 
BONITA 

11.82 
.02 
.12 

.59 

.06 

.67 
•  03 

•  01 

.41 

1.69 
T 

.51 

.19 
,04 

.60 

.16 

T 

■  86 

2.26 
.30 

.51 

.77 
.04 

U56 
.02 
.12 
.47 
.46 

T 

.07 

•  05 

2.50 

•  42 
•  •IS 

•  01 

•  03 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

.13 

T 

.50 
10.12 

•  64 

•  10 

2.05 

.51 

.10 

.01 
1.13 
2^29 

.13 

T 

•  04 

•  61 

.45 

1.79 

• 

• 

.15 
2.84 

BRADLEY 
8RAWLEY 

BREA  BERRY  IMPERIAL 
B  R  EA  C I  TY 
BREA  DAM 

2.27 
.04 
2.15 

2.18 

•  23 

.09 
.09 
.03 

•  60 

•  33 

.16 
.13 
.17 

•  79 

•  04 
1^65 

U67 
1.75 

.02 

.06 
.11 
.04 

•  10 

•  15 

•  13 

■  IB 

■  02 
.06 

BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLAROS  BAR  PH 

.71 
5.23 
13.89 

1,23 
1.03 

.05 

.12 

T 

T 

2.42 
.71 
2,05 
1.93 

,43 

,81 
.33 

1.03 

.02 
.22 

.93 
.16 

1.07 
.77 

1.06 

•  31 

.34 

•  65 

•  25 

•  S9 
U46 
2^86 

T 

.84 

1.18 
•  47 

.30 
.67 
1.75 
2^77 
3^20 

.28 

1.00 
.02 

1.60 

T 

1.69 
•  06 
1 .01 
1.95 

.16 

•  88 

•  61 
3.20 
1.07 

1^18 

•  15 

•  04 

eURBANK  FIRE  DEP  FC  226B 
8URBANK  WB  AP  R 
8URLIN6AME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 

1.19 
1.18 
4.55 

7.58 

.55 
•  46 

1.06 

.02 

.02 
.05 
.79 
.61 
1.25 

.42 
.35 

,02 
,06 

.67 
.09 

•  18 

•  02 

T 

•  03 

• 

•  02 

•  n 

1^44 

•  40 

1.22 

•  09 

•  69 

•  61 

•  30 

■  96 

■  17 
l^Ol 

•  39 
2.02 

T 

.08 
.06 

.14 

•  25 

•  39 

•  02 

.10 

•  16 

•  49 

•  81 
•  •16 

.26 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

1*02 
.79 
.90 

10.21 

•  09 

•  03 

•  35 

T 

.12 

.15 

1,00 

,72 

T 

.54 

•  04 

UOO 

.09 
.02 
■  03 
•  21 
1.52 

•  55 
.75 

•  60 
1^22 

U73 

.01 
.02 
.25 
.20 
1.20 

.02 

•  12 

T 
T 

•  20 

U90 

•  25 

CALEXICO 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RS 

CAMPO 

•  01 

8.87 
4.56 
4*  58 
.72 

.09 

•  9S 

.13 

T 

T 

T 

.03 

.02 

.98 
•  63 
.12 

.27 

T 

T 

.46 

.85  T 

T 

T 

•  25 

T 
T 

T 

T 

•  66 

1.  IS 
.01 

.63 

T 

.1! 

.  12 

.01 

•  41 
4^06 
.49 

1.77 
.02 
.22 
.11 

•  02 

.91 

•  54 

•  85 

1^60 
.14 
.03 

•  02 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

C  A  NB  Y  R  S 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

4.42 
4.01 
11*51 
1  .70 
1.62 

•  60 
.15 
.60 

.01 

.58 
.41 
1.18 

.16 

.25 

.70 
.20 

• 

.05 
.06 
.74 
.26 

.06 

•  01 

T 

•  03 

.89 
.27 
1.72 

•  06 

.21 
1 .64 
1.09 
.07 
•  26 

.63 
1.03 

1.04 

.42 
.14 
2.31 
.06 

T 

.07 

•  01 

•  32 

•  57 

•  31 

•  60 

•  10 

•  21 
3^17 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CA2 ADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

.62 
6.84 
4.83 
20.65 
7,64 

.36 

•  46 

•  65 

.05 
.05 

.20 

1.61 
.79 
1.78 
1.16 

.04 
,03 
.03 
.09 

.3A 

2.17 
.62 

.16 
.IS 

•  19 
.23 

.10 

•  30 

2^42 
.65  .20 

•  02 
.50 

1.11 
3^09 

•  06 

•  29 

•  21 

•  75 

•  36 

•  31 
1.43 

•  39 
3.11 

•  05 

.66 
1.36 

1.70 
1.14 

1^54 

3^57 
•  64 

•  37 

•  60 

•  20 

1^13 

CEDARVI LLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  FC  24  D 

1.59 
9.56 
13.16 
2*  53 

•  28 
1.73 
1.26 

.02 

•  07 

1.38 
1.25 
.17 
.14 

.05 
.59 

.43 

.02 

•  26 
.42 

•  80 

•  05 

T 

.04 
•  01 

T 

•  49 

T 

1.35 
1>66 

•  44 

•  10 

•  35 
1^06 

.48 
1.52 

1.89 
2>96 
1^60 
•  04 

.24 

T 

•  86 

•  13 

•  01 

•  04 

T 

•  12 
1^39 

•  28 

•  39 
.02 

2.24 

•  15 

•  03 

•  15 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHULA  VISTA 

7,82 
5,55 
6.42 
4,09 
•  48 

T 

•  37 

•  42 
1*09 

•  30 

.05 
.05 

1.13 

•  94 
*86 

•  82 

.42 

•  02 

•  01 

.21 
.66 

.39 
.21 

.03 

•  20 

.04 

T 

•  02 

•  24 

•  23 

1^57 
•  52 
1^19 
1*16 

1.59 

•  OS 

•  04 
.78 

•  06 

•  64 

1^31 
1^78 

•  39 
.11 

.75 

.03 

T 

.06 
.31 

.04 

1^04 
.44 

•  83 

•  24 

7 

.33 

•  13 

•  17 

CISCO  RS 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 

12*41 
2.60 
4*44 
8,61 
1  .36 

1.39 
•  85 

.70 

•  04 

,10 
1.54 

1.43 
•  30 

.22 

1.43 

.79 
.21 

•  06 

T 

1.36 

•  01 

•  44 

•  94 

.16 

.41 
.12 

4.35 
2.31 

2^38 
.24 

.46 

•  36 
.01 

.04 

•  40 

2.32 

.46 

•  75 

•  04 

•  36 
■  05 

COALINGA   14  NW 

C0L6YS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLUSA  1  SSW 

3.59 
3.60 
6.63 
5,32 
4.83 

,14 

•  11 

.55 
.21 
1.09 

.01  .01 

.02 

.09 
.05 

.03 

•  16 
.17 
.60 
.45 
.63 

•  10 

•  12 

.06 

T 

•  16 

.58 
.45 

•  30 

•  03 

•  01 

T 

•  02 

T 

•  21 

1^90 

•  75 

•  51 

•  57 

.32 
.13 
.61 
.46 
•  25 

•  98 
3.25 
Ue3 
2.20 
1.47 

.03 
.10 
•  01 

.61 

•  06 

•  60 

•  12 

•  12 
.05 

•  40 

•  20 

.03 
.02 
.01 

CONCORD  3  E 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

4.04 
1.93 
13*16 
5.59 
1.26 

•  98 

•  07 
1.04 

.97 

•  02 

.03 

.73 
.10 
2,17 
.76 

T 

.43 

.45 

T 

.16 

•  OS 

■  03' 

.32 

.12 

T 

•  03 

•  91 

•  55 
.72 

•  69 

T 

•  20 

•  56 

•  58 

•  46 

•  15 

•  39 
3^87 
US3 
1^07 

•  01 

U63 

•  22 

•  •5e 

•  25 
.04 

■  66 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

10.57 
2*47 
.19 

.78 

.23 

*02 

1.21 
.10 

.59 

.83 

•  59 

.40 

•  02 

•  02 

•  07 

•  02 

•  •Ol 

T 

•  96 

•  16 

1^03 
2^17 
•  19 

.04 

T 

•  20 

U03 

1^33 
•  04 

■  17 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

Table  3-Continued  January  1958 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

1 

3 

11 

4       5  6 

I 

I 

9 

1 

10 

11 

12 

1 

1 

14  15 

16  j 

17 

18 

19     20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  j  26  j 

27 

28  29 

30 

31 

i-nvriTP 

•  20 

•  20 

15  .61 

.83 

,18 

.01 

2.62 

.35 

2.13 

.  12 

.65 

.01 

.19 

.96 

•  09 

.57 

•  35 

•08  •!! 

•  20 

3.32  2.29 

■  41 

•  14 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

19«76 

1,41 

,07 

.  15 

1.85 

1.21 

1,68 

.72 

T  ,75 

•  14 

•  62 

.37 

.62 

,45 

.14 

3.26  4.42 

1*10 

•  40 

C»OCKFTT 

5,12 

,80 

.93 

.  12 

.18 

1.51 

,85 

.25 

•  48 

CRY'^TAL  L4KE  FC283« 

4  •  05 

.62 

•10  3.20 

,13 

CULVER  CITY 

2.09 

•  05 

.01 

.24  1^70 

•  09 

16  .79 

.47 

1*12 

,28 

.  54 

2.16 

T 

1  ,82 

,04 

T  .56 

.42 

•  90 

2.16 

.22  1.28 

.17 

1.48  3.55 

1.47 

•  16 

CUNNINGHAM 

6,87 

,50 

,11 

1.16 

.10 

.  48 

.31 

.12 

.75 

.27  1.82 

.39 

•  63 

•  C3 

CUYfiMA 

.63 

,08 

.18 

.01 

T  .33 

,03 

cuyamaca 

2.92 

T 

.36  .90 

1.66 

DAGGETT  CAA  AP 

.23 

T 

T  .23 

T 

OAv IS  agr  college 

4.91 

1,20 

.02  ,01 

,01 

,01 

.59 

,02 

T 

•  05 

•  01 

•  01 

•  46 

•34  1^78 

.01 

.01 

•  36 

•  02 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

.98 

T  •OS 

DEER  CREEK  PH 

12.59 

1,08 

2.24 

•  68 

.03 

.61 

1^93 

•86  2^26 

.  16 

1.35 

1^35 

DELANO 

,06 

.15 

,04 

T 

•  26 

•43  ^40 

.05 

•  19 

DENAI R 

3.29 

.29 

•  18 

.02 

1^72 

•  74 

.03 

•  31 

DE  SABL& 

14,27 

1  ,76 

.07 

1.70 

.34 

.63 

.42 

,08 

.03 

2^10 

•12  3^19 

.05 

.01  3*44 

•  37 

DESCANSO  R"^ 

1.76 

1.02 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

6  ,66 

•  19 

.94 

,  24 

.  47 

*ni 

•  1^ 

1.09  U05 

1*^7 

DOS  RIOS 

•  52 

.83 

,31 

02 

06 

1*90 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

1  .69 

•  22 

.30  1.05 

•  12 

OOWNIEVILLE  RS 

10.76 

,61 

1.58 

,71 

•  85 

1^23 

•00  1.97 

.43 

■00  .18 

2^12 

•  40 

DOYLE  5  SSe 

2,01 

•  31 

•  02 

•  32 

T 

•  19 

T 

•  04 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1*89 

•  11 

*zz  r*  , 

*  ?i 

•  ' 

•  04 

DUDLEYS 

7,22 

,43 

* 

1 .  49 

,21 

.39 

1,  96 

•22  1»44 

•  12 

•  96 

DUNNtGAN 

4.05 

.92 

,48 

.42 

,32  1.63 

•  02 

•  26 

DUNSMUIR  RS 

13*08 

.74 

.17 

,04 

1,19 

.55 

1.42 

.67 

.20 

.03 

.02 

T 

1*14 

■88  1.01 

1.30  2.19 

1^23 

•  30 

DUTTONS  LANDING 

6.20 

,67 

,87 

* 

* 

.08 

2,03 

1.47 

•  06 

•  75 

•  27 

EAGLE  MTN 

,00 

EAST  PARK  RESERVOIR 

5,46 

.46 

,05 

1,01 

* 

.  28 

.14 

•  60 

•35  2.00 

.02  .01 

•  56 

EL  CAJON  2  E 

,90 

•10  •67 

.13 

EL  CAPITAN  DAM 

1  ,36 

.20  .34 

•  82 

EL  CENTRO  2  SSW 

,07 

ELECTRA  PH 

6.59 

ELIZABETH  LAKE  FC;28B 

.04 

.  13 

•14  1.73 

•  09 

ELK  VALLEY 

22,06 

,46 

1.12 

.11 

.  11 

2*28 

,62 

2,85 

.19 

1.63 

•  14 

.74 

•  02 

•  87 

1.02 

•  16 

•  60 

3.50  3.84 

1^6« 

•  16 

ELLERY  LAKE 

2,66 

• 

•  ^2 

T 

.12 

•  32 

1*0S 

.06  .44 

.06 

• 

•  32 

•  04 

ELLIOTT 

4.76 

.81 

,  68 

•  24 

.04 

''" 

.  88 

■22  .70 

.  3C 

•  63 

•  06 

ELSINORE 

.77 

.03 

•  02 

ESCONOIOO 

•30  ^94 

.  18 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

1.14 

•39  »66 

•  13 

EUREKA  WP  CITY  R 

8.57 

.18 

.14 

.06 

1.  33 

,30 

T 

1.50 

.02 

•09  .14 

•  01 

.07  .29 

•  40 

•  10 

•03  .16 

•  24 

1.75  1.30 

•  38 

T 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

4.66 

,47 

•  64 

•  03 

,10 

•  01 

•21  •70 

•  91 

•  8C 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

5,08 

,86 

*  rtl 

.03 

•  02 

.04 

•  21 

l.*8 

1*3* 

•  44 

FAIRMONT 

.06 

•02  1^17 

*n 
•  3 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2.31 

.22 

.40 

.33 

.38 

.02 

•  12 

.08  • 

•  08 

•12  ^12 

•  18 

•22 

FEATHER  FALLS 

7,99 

,87 

.02 

T 

1.16 

* 

• 

1.00 

T 

T 

•  88 

•  95  • 

2.23 

•  17 

1.03 

•08 

FERGUSON  RANCH 

6.58 

,06 

,25 

•  22 

•18  •12 

FIOOLETOWN  LYNCH  RCH 

6,89 

'i  ^ 

*  ftp 

FINLEY  1  W 

.59 

.12 

1  •  28 

•  10 

.49 

• 

•  82 

•53  1.63 

•03  (OO 

•  74 

•  03 

FINLEY  5  SW 

7,95 

•  18 

,60 

.10 

.30 

1,23 

,13 

.97 

.06 

.11 

•  21 

•  90 

.09  1.17 

.02 

•04  1^13 

•  21 

•  04 

FIVE  POINTS   5  SSW 

1.53 

.31 

,04 

•  87 

•10  •19 

.06 

FOLSOM  DAM 

5.70 

«  78 

.  03 

• 

•  15 

.13 

T 

'  T!j 

FONTANA  5  N 

3.B4 

•  03 

.01 

FONTANA  KAISER 

.04 

•  » 

2.19 

• 

FOREST  GLEN 

17,67 

1.26 

,17 

2.42 

,59 

1.35 

.76 

•  62 

T 

.07 

.11 

1^91 

•90  1^30 

•  02 

1^2e  2^78 

1.15 

1*38 

FORESTHILL  RS 

9.22 

.66 

.86 

•  82 

.44 

,88 

•  80  • 

2.20 

T 

2.21 

•17 

FORT  RinWELL 

1.90 

.36 

,03 

,03 

•  IS 

.13 

•  1^ 

*«' 

FORT  SRA6G 

9.31 

•  30 

•  12 

1  ,43 

T 

1.60 

•  12 

•  33 

*ni 

.05 

*  io 

•06  J*^' 

*  1 1 

*ft 

FORT  BRAGG  AVN 

8.48 

.40 

,01 

.  15 

1.  20 

.32 

T 

1.88 

,02 

,26 

.01 

•  01 

.31 

•  99 

•  19 

•  21  ^77 

•  02 

•44  1^18 

.15 

•  04 

FORT  JONES  RS 

5.B9 

.19 

•  19 

•  04 

*  84 

•  03 

•  10 

•  01 

■  03 

•  35 

•  12 

•  21 

1.36  1«67 

•  99 

T 

FORT  ROSS 

10.39 

1,06 

,05 

,04 

.63 

,61 

1.38 

,01 

•  12 

.03 

2^03 

1^20 

1^60  •32 

•23  .80 

.19 

•34 

FORWARD  MILL 

7.33 

■  46 

,06 

1.21 

•  18 

.53 

,66 

•oe 

.  39 

*  AS 

1  * 

*** 

FRENCH  GULCH 

6.41 

.62 

,04 

1.12 

.14 

.69 

.36 

•  56 

.09 

*  *^ 

•  02 

'  *nA 

FRESNO  WB  AP  R 

2  .03 

•  13 

.01 

T  ,01 

T 

T 

,09 

•  14 

.04 

•  03 

•  01 

•  06 

•  92 

•  23  •21 

•  06 

•  ■ 

PR  I  ANT  GOVT  CAMP 

2.80 

•  05 

.06 

.47 

.04 

•  04 

•  02 

•  04 

•  96 

•51  ,35 

.40 

T 

•  26 

FULLFRTON  ARROUES  RCH 

2.02 

•  OS 

•13  1^64 

.02 

•  18 

FULLERTON  CREEK  5 

2.41 

•  14 

*  « 

2  .01 

* 

•24 

FULLFRTON  DAM 

2.30 

>03 

.03 

•06 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

1  .95 

■  06 

•  19 

1^56  ¥02 

•  13 

6ARBERVILLE 

12.79 

1^00 

,19 

2*29 

•  33 

1*12 

•  27 

•  42 

.10 

1.24 

■80  cTO 

•  02 

•83  2^10 

1*22 

•27 

GARDEN  VALLEY  2  S 

7.95 

•  63 

.75 

•  21 

.39 

•  04 

•  92 

1*04  1«41 

1.18 

1.19 

•t« 

GASQUET  RS 

22.74 

1,76 

.03 

1  .  94 

3.30 

1.38 

1,27 

•  02 

•  15 

•  61 

•  58 

*2- 

*  1/ 

3*00  4«91 

•66 

GEM  LAKE 

1.80 

.08 

•  02 

1  *  A« 

GEORGETOWN 

•  62 

,  36 

'oi 

GEORGETOWN  RS 

9.95 

•  71 

,93 

•  63 

.40 

1.14 

1*1«  1^93 

.76 

1.S6 

•41 

GIANT  FOREST 

7.79 

T 

•  50 

•  55 

•  M 

2t5\  \,60 

1*42 

•  Sfl 

GIBRALTAR  DAM 

3.57 

•  24 

•  2! 

•39  2^91 

•  1( 

GILROY 

5.17 

•  64 

*  74 

•  02 

,09 

!•  21 

•  73  %trt 

.03 

•w 

•14 

GLENDALE  STAPENHORST 

•  01 

GLENDORA  WEST 

3,07 

•  03 

•  03 

•10  2*89 

.01 

.05 

6LENNVI LLE 

5.93 

.03 

.04 

•  38 

,10 

.10 

2«)1  aOT 

1^70 

•  00 

GOLD  RUN 

11.06 

1  .01 

1^73 

•  28 

.06 

•  43 

^'*« 

•38  2a20 

•  03 

1^90 

*?j 

GRANT  GROVE 

7.11 

•  OS 

•  71 

•  41 

T 

GRASS  VALLEY 

10.50 

1.11 

,01 

T 

T 

1,03 

•  88 

,52 

GRATON  1  W 

11.09 

•  80 

•  77 

■  03 

.22 

.82 

•  96 

.04 

1.60 

1.96 

U02  1^22 

•34  1^92 

•  10 

GREENVIEW 

6.29 

.22 

•  20 

.90 

.50 

T 

.60 

.27 

1^20  1.90 

•  50 

GRIZZLY  PEAK 

7.38 

1.14 

1.  3B 

•  01 

.  49 

1  *fe 

*  ^'V^ 

•  83 

GROVELAND  flS 

e.95 

1  ,38 

* 

1*65 

•  70 

'on  i*n^ 

*i« 

GUERNEV ILLE 

14.10 

1*40 

I  .36 

•  63 

,44 

•  85 

•  oa 

2.70 

•98  3^02 

.  04 

.?9  •?! 

l^ss 

•09 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

3.64 

•  05 

•  03 

■04  3«40 

•  10 

.02 

HAINES  CYN  UPPER  FC  307 

3.60 

•  OS 

.03 

•04  3.96 

•  10 

•  02 

HAIWEE 

.73 

.03 

•21  ^49 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

6,23 

.94 

,71 

,12 

1«20 

•10 

HAMILTON  AFB 

7.37 

,  78 

•  10 

T 

.  86 

•  34 

•  11 

T 

T 

* 

It 

* 

2  77  44 

At 

•09  ^67 

•  9 

HAMILTON  AFB  1  E 

6.74 

•  91 

,02 

•  02 

1.20 

.05 

,04 

•  03 

.03 

•  08 

1.99 

•08  2«09 

•  4S 

•  17 

•02 

HANFORD 

1.85 

.05 

,01 

.11 

,04 

.03 

1^09 

•06  .24 

.11 

•  19 

HANSEN  DAM 

1.78 

•  10 

•11  1^22 

•  2! 

•  1  ( 

HAPPY  CAMP  RS 

16.71 

*  1  3 

•  82 

•  20 

•  02 

1  .70 

.16 

2.02 

•  21 

1.00 

•  06 

•  47 

•  10 

•  M 

.  5T 

•  29  •ll 

•  23 

2^99  3.32 

1^2( 

•17 

HARRIS  GAGING  STA 

3.40 

•  05 

•  20 

•84  1^12 

•  03 

HARRISON  GULCH  RS 

9,36 

•  68 

•  85 

.18 

1  .09 

•  51 

.47 

T 

•  03 

•  00 

•77  1»29 

•77  1»20 

•  M 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  OAM 

5.99 

,99 

.97 

.23 

•  20 

.83 

•37  1^60 

•  80 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

15,42 

.94 

.15 

1.  35 

1.00 

.04 

1^64 

,15 

.10 

1.72 

li75  2^00 

1.3C 

•38  %69 

1^9C 

•T2 

HAT  CREEK  PH  1 

3.04 

,30 

T 

.  34 

.28 

.04 

.33 

.15 

•  02 

•  22 

•39  •IS 

•  02 

•15  (09 

•  41 

•19 

HAVFIELD  PUMP  PLANT 

•  1( 

HAYFORK  RS 

8.77 

.90 

,10 

1,31 

.36 

.64 

•  52 

,43 

•  02 

•  06 

.84 

• 38  •SB 

1^08  ^98 

•  53 

•04 

HEALOSBURG 

10.04 

•  63 

.71 

,03 

•  06 

1.21 

1.12 

,03 

•  00 

1.01 

•73  1*94 

•31  la24 

•  12 

HEALDSBURG  2  E 

1.31 

,04 

1  ,  16 

.06 

.13 

,81 

.04 

1.48 

•54  2«96 

.02 

•09  ^64 

•  92 

•00 

HEMET 

.98 

•  9( 

HENSHAW  DAM 

1.96 

433  .81 

•  80 

•02 

HERNANDEZ  2  NW 

3.20 

.25 

.14 

.09 

1.27 

•20  •OO 

•  01 

•  34 

HETCH  HETCHY 

5.56 

.26 

•  64 

•  30 

•  28 

1.36 

•73  »69 

.48 

•  09 

•  07 

•06 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

8.05 

.64 

.09 

1.32 

,05 

.30 

.65 

.10 

•  74 

.34  2*00 

•  04 

•02  ^28 

i«4a 

HILTS 

6.01 

•  20 

1.02 

•  .16 

T 

T 

•  33 

.80 

1.06  1^62 

•  40 

•3S 

HOBERGS 

12.76 

1,21 

1.81 

,51 

•  26 

1,27 

1*91 

•40  2.61 

•  04 

•03  t56 

2.11 

•04 

HODGES  DAM 

.98 

•42  ^40 

■  12 

•04 

HOEGEES  FC  60A 

5.19 

.10 

•  05 

•44  4^50 

•  10 

HOLLISTER 

2,71 

.25 

,22 

,05 

1*40 

•02  •41 

•  36 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

Table  3— Continued  January  igss 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1   1'  2  1  3 

4  I  5  1  6 

 '  1  

7 

8 

 L 

9 

10 

 L 

11 

12 

13  14 

 '  L 

15 

■  c 

16 

 L 

17 

 L. 

18 

19  I  20 T 

 1  L 

21 

22 

23 

24 

25 

26  r 

 L_ 

27 

28 

29 

 L 

30 

31 

HOOP*  2  SE 

•  28 

1  .02 

.10 

1.78 

•  40 

1.65 

.  30 

■  68 

•  45 



1^30 

1.06 

•  27 

•  60 

1.70 

2^30 

•  96 

.22 

HOPL*ND  LARGO  STA 

8 

*84 

•  69 

.15 

.23 

.62 

24 

.06 

•  42 

HUNT I NGTON  lake 

t 

•  26 

•  01 

.62 

•  07 

2.38 

•  68 

1.57 

.25 

•  68 

IDRtA 

2 

t50 

•  06 

.26 

.06 

1.29 

■  16 

•  60 

.02 

•  09 

lOVLLWILD  RS 

3 

.25 

T 

■  40 

2.44 

.41 

1 HPt R 1 AL 

•  08 

.08 

I NOCPFNDENCE 

1 

.16 

18 

.06 

.01 

.05 

INVOKERN 

.95 

T 

•  02 

.63 

INVOKERN  ARMITAGE 

.38 

.02 

.01 

•  30 

.05 

IOWA  HiLL 

9 

.61 

.72 

1.12 

U14 

.42 

.71 

U19 

1.16 

1.10 

2.03 

.10 

JESS  VALLEt 

I 

.63 

.17 

T 

T 

•  07 

T 

.24 

■  24 

T 

.03 

•  05 

•  07 

.20 

.03 

.18 

.15 

•  20 

JOrCE  ISLAND 

.92 

• 

• 

• 

• 

•  95 

.07 

• 

• 

• 

• 

• 

2.75 

- 

JULIAN  WVNOL* 

2 

.46 

•  46 

1.32 

.63 

.03 

JUNCAL  DAM 

4 

.24 

.  36 

.16 

•  42 

3^14 

.14 

KEE  RANCH 

.55 

.59 

S 

.73 

1.14 

.98 

•  22 

.86 

1.  25 

•  41 

1.50 

.12 

.04 

.76 

1.40 

.05 

KELSEYVILLE 

s 

■  86 

.51 

.08 

.61 

.11 

.17 

.22 

•  12 

.66 

•  58 

1.76 

T 

.08 

.75 

.01 

KENTFIELD 

13 

.83 

1.59 

•  02 

.01  .01 

1.45 

.74 

.47 

.03 

3.80 

•  35 

1.96 

.07 

.78 

2.45 

.08 

KERL I N6ER 

1 

.81 

•  45 

.23 

.05 

T 

.74 

• 

.30 

.03 

.01 

A 

.18 

44 

U25 

KERN  RIVER  PH  1 

2 

.17 

.06 

•  01 

.52 

.12 

T 

.46 

■  20 

.44 

.  14 

■  22 

KERN  RIVER  PH  3 

3 

.87 

.21 

•  95 

■  75 

1.70 

.09 

■  17 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

1 

.37 

•  03 

.  10 

•  51 

•  23 

.33 

.02 

■  IS 

kettleman  STA 

1 

.26 

•  04 

.05 

•  74 

■  09 

.21 

•  13 

KING  CITY 

1 

•  51 

•  10 

.  15 

.02 

la 

•  74 

•  90 

.57 

.07 

1^53 

1.00 

.07 

2.54 

.03  .35 

■  70 

.03 

.04 

.10  .76 

.75 

•  90 

■  15 

•  03 

1.12 

4.05 

2>09 

•  96 

LA  CRESCENTA  FC  251 

3 

.20 

.06 

.06 

■  14 

2^e5 

•  09 

LAFAYETTE  2  NNE 

7 

.21 

1.20 

1.06 

.42 

1.21 

•  37 

1^61 

.05 

•  04 

UO5 

LA6UNA  SEACH 

.91 

•  12 

•  72 

.  07 

LA  HONDA 

7 

.61 

•  04 

1.03 

.62 

.06 

•  34 

1.96 

•  14 

1  •67 

.03 

•  75 

•  57 

LAKE  ARROWHEAD 

4 

.71 

T 

•  02 

4,54 

.15 

LAKE  CITY 

- 

.36 

■  07 

.11 

T 

T  T 

.17 

T 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LA REPORT 

7 

.66 

.67 

.12 

1.03 

.18 

.27 

.33 

■  10 

•  06 

1.04 

•  64 

2^02 

.03 

•  26 

■  91 

.02 

lakeshore 

14 

•  09 

•  14 

.94 

.11 

.  16 

1 . 56 

.05 

2.46 

■  11 

.07 

•  87 

•  55 

•  62 

.  11 

2.22 

2^53 

■  19 

LAKE  SPAULDING 

11 

•  33 

.67 

T 

1 . 91 

.35 

.60 

.02 

LANCASTER 

75 

.05 

•  01 

.68 

!oi 

LA  PORTE 

15 

59 

1.39 

.90 

.15  .10 

T 

3^90 

•  80 

2.95 

.40 

•  15 

U55 

1.30 

LAS  PLUMAS 

11 

10 

1.52 

1.43 

.05 

.69 

.35 

.01 

.30 

U42 

•  06 

3.10 

2^06 

■  09 

LEBEC 

1 

.18 

.03 

.07 

•  04 

.44 

.23 

.03 

•  32 

.02 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  0 

4 

•  63 

.11 

LE  6RA  NO 

3 

49 

.76 

.26 

.06 

1.6! 

•  01 

■  47 

.02 

•  24 

LEMON  COVE 

2 

36 

•  02 

.25 

T 

•  04 

.88 

•  16 

.25 

.12 

•  62 

LINDSAY 

2 

45 

•  07 

.02 

.01 

.01 

.27 

.05 

■  01 

.74 

•  11 

.58 

.06 

.52 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

2 

46 

.06 

•  15 

2.25 

LI VERMORE 

3 

16 

•  43 

05 

T 

.  77 

■  06 

•  02 

25 

.01 

■  22 

!02 

LOCK  WOOD 

2 

36 

•  12 

.20 

.60 

•  47 

■  64 

.13 

LOCK WOOD  MESA 

91 

•  40 

■  29 

.22 

LODI 

4 

41 

•  63 

.93 

.01 

T 

.04 

.  66 

•  01 

1^09 

•  14 

.46 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

2 

19 

•  02 

•  06 

.20 

.05 

.69 

•  32 

■  62 

.05 

.01 

.17 

T 

LONE  TREE  CANYON 

2 

39 

.33 

.30 

.01 

1.00 

•  06 

■  55 

.14 

LONG  BEACH 

1 

76 

.06 

•  34 

•  56 

■  66 

.03 

.09 

LOS  ALAMOS 

3 

03 

.09 

.  18 

•  01 

■  67 

1*62 

.29 

.17 

LOS  ANGELES  Wg  AP  R 

1 

49 

.07 

■  22 

•  64 

■  26 

.10 

LOS  ANGELES  WB  CI TY  R 

2 

08 

LOS  6AN0S 

2 

54 

.09 

.13 

.14 

•  02 

U16 

•  43 

■  40 

.10 

.04 

.03 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

2 

13 

T 

.09 

.04 

.05 

1^47 

T 

■  45 

.03 

LOS  6AT0S 

6 

19 

•  60 

1.06 

.02 

.05 

.02 

T 

1^59 

2^04 

•  15 

.44 

LOS  GATOS  4  SW 

g 

00 

U20 

1.10 

.22 

.01 

.15 

2^01 

•  50 

2>49 

.18 

.16 

LOS  PRIETOS  RS 

3 

09 

•  16 

.13 

34 

•  01 

■  33 

LVTLE  CREEk'"ph 

4 

10 

•  03 

•  65 

3.19 

.12 

.11 

LVTLE  CREEK  RS 

3 

85 

•  21 

• 

.62 

.02 

MADERA 

2 

51 

•  50 

•  30 

.02 

•  03 

•  63 

•  29 

.35 

.06 

.13 

MAD  RIVER  RS 

15 

16 

• 

U16 

05 

01 

.12 

1.53  .02 

79 

05 

.02 

2^52 

1.70 

2.79 

•  35 

MANDEVILLE  ISLAND 

3 

07 

•  69 

•  73 

■  20 

•  35 

.88 

.02 

•  02 

.18 

MANZANITA  LAKE  // 

4 

58 

•  30 

.27 

.05 

T 

•  52 

.03 

.63 

■  17 

•  32 

.30 

•  22 

•  28 

.25 

.14 

T 

•  20 

.10 

•  80 

MAR01  FIELD 

09 

T 

■  02 

•  22 

.61 

.04 

MAPICOPA 

54 

•  07 

.02 

T 

•  32 

.13 

MAPI POSA 

t 

20 

.38 

1^06 

•  47 

.77 

.18 

•  65 

MARTINEZ  3  SSE 

6 

14 

.79 

.95 

.55 

.07 

N06 

•  29 

1.40 

■  03 

•  02 

•  87 

•  09 

MflBTlNEZ  FIRE  ST* 

5 

60 

.92 

•  73 

•  36 

.02 

1^32 

•  31 

1^12 

.02 

•  72 

.06 

MARYSVILLE 

4 

96 

1.16 

.04 

•  59 

•  01 

.21 

•  79 

•  38 

1  ^48 

.10 

T 

.16 

MATHER 

5 

26 

•  23 

•  66 

•  19 

.20 

1.07 

.19 

.60 

MC  CLOUD 

11 

23 

•  61 

•  15 

.02 

•  2B 

.93 

T 

.01 

T 

1.22 

•  66 

•  70 

.05 

.96 

2.31 

.91 

•  23 

MEADOW  LAKE 

4 

58 

T 

.04 

•  59 

.06 

•  76 

•  75 

•  54 

.20 

.64 

T 

MECCA  3  SE 

00 

MENDOTA  DAM 

1 

93 

•  23 

.09 

•  04 

T 

■  95 

•  40 

•  14 

.03 

T 

.05 

T 

MERCED  FIRE  STA  2 

3 

20 

•  51 

.22 

1.70 

.06 

.15 

MERCEY  HOT  SPR I N6S 

2 

74 

.04 

2^70 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5 

94 

T 

1.50 

•  03 

T 

1.53 

■  51 

•  95 

.13 

■  26 

•  03 

MIDOLETOWN 

10 

46 

1.23 

•  03 

1.26 

• 

wie 

•  02 

1.30 

• 

• 

.50 

•  09 

•  64 

■  97 

•  04 

MIDOLEWATER 

97 

.13 

•  24 

•  49 

•  03 

■  06 

MILL  CREEK  2 

2 

72 

•  07 

2^53 

.10 

■  0  2 

7 

75 

.62 

T 

03 

.94 

05 

06 

.16 

T 

T 

•  67 

•  55 

•  67 

.  98 

•  13 

.77 

,06 

MIRANDA  SPEfVCLER  RCH 

12 

93 

•  46 

.47 

.01 

.01 

•  11 

.  13 

3.07 

.17 

1 .30 

•  04 

•  43 

•  01 

.17 

•  01 

■  93 

•  63 

•  17 

•  61 

.10 

1.47 

U66 

■  47 

•  06 

MODESTO 

3 

29 

•  13 

.29 

.25 

.13 

.16 

■  56 

|85 

•  41 

•  23 

•  21 

■  03 

MOJAVE 

54 

•  01 

T 

•  52 

.01 

MOWO  LAKE 

1 

33 

T 

•  57 

•  16 

.27 

•  39 

MONTEREY 

3 

71 

•  16 

07 

1.71 

•  77 

•  M 

MONT  I CELLO  DAM 

5 

10 

•  58 

.02 

.54 

.05 

.04 

T 

•  02 

•  01 

•  57 

•  51 

1.90 

.02 

•  16 

•  6* 

•  04 

MOORPARK   1  SSE 

2 

78 

.06 

• 

.96 

•  16 

MORGAN  HILL  2  E 

4 

46 

•  46 

.73 

.08 

.13 

1.35 

•  29 

.91 

.09 

•  40 

MOWONGO  VALLEY 

53 

.15 

.  36 

MOUNT A  IN  PASS 

55 

.  12 

.43 

MOUNT  DANAKER 

9 

14 

.46 

.94 

.63 

.33 

•  87 

1  ^97 

• 

.47 

.29 

•  16 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

6 

11 

1.04 

T 

.67 

.53 

T 

.11 

.04 

1*00 

■  36 

1.29 

.11 

.96 

MOUNT  HAMILTON 

7 

30 

T 

.85 

.32 

•  50 

.20 

T 

•  30 

1*23 

■  56 

2.26 

.06 

•  62 

.36 

MOUNT  HEBRON  9  E 

I 

.01 

•  02 

•  23 

.07 

•  03' 

•  04 

.05 

.90 

•  17 

MOUNT  HEBRON  RS 

^2 

T 

.05 

•  06 

•  05 

•  02 

•  07 

.02 

20 

MOUMT  Shasta  wb  city  //r 

7 

17 

.45 

.12 

•  08 

.69 

.26 

.12 

1.74 

T 

I07 

T 

T 

•  64 

•  56 

•  19 

•  16 

T 

.94 

•  91 

!o6 

T 

KT  alLSON  FC  3386  // 

3 

43 

•  08 

•  05 

•  98 

2^78 

.14 

MUIR  KOeOS 

8 

51 

1.06 

•  01 

1.00 

.38 

.06 

•  06 

2*99 

•  30 

U60 

.10 

•  09 

•  62 

•  04 

C     lEFITO  MM 

2 

21 

•  02 

.14 

U06 

•  16 

•  76 

•  05 

5 

24 

•  65 

l»50 

•  27 

.20 

•  11 

•  03 

i*fa  state  hospital 

5 

83 

•  65 

•  02 

.66 

!o2 

.12 

1.91 

l.TO 

.10 

.11 

•  86 

•  06 

NETOLES  CAA  AF 

33 

.01 

T 

•  32 

KEEWACT 

51 

.03 

T 

■  07 

•  41 

T 

ttEVAOA  CITY 

10 

73 

•  96 

.09 

1.14 

.91 

.  56 

U4< 

.67 

1^00 

.57 

•  15  < 

•  24 

•  06 

NEWARK 

4 

27 

•  63 

•  37 

•  12 

1^43 

.72 

•  96 

•  02 

NEHBURY  PARK  4  SH 

3 

21 

.10 

•  19 

2(74 

.07 

•  11 

NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  C 

1 

60 

.10 

.01 

•  06 

1^60 

•  03 

NEWMAN 

2 

79 

•  14 

.20 

1^90 

.46 

•  07 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

86 

•  01 

T 

•  10 

.69 

.06 

NICOLAUS 

4 

32 

l^JO 

.05 

•  54 

.07 

•  34 

•  45 

•  19 

1.08 

.07 

•  01 

.32 

NILAND 

02 

•  02 

-  9  - 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

Table  3— Continued  January  1958 


2 

Day  of  month 



Station 

 r 

1  j- 

19  20 

21 

1 

22 

 r 

23 

 ^ 

1 

H 

I 

2 

3 

4   1   5   1  6 

 1  1  

7 

8  I 

9 

10 

11 

12 

14  lb 

16 

17 

18 

24 

•25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  FORK  RS 

5  .76 

.04 

.82 

■  04 

.11 

• 

1»43 

1*22 

•  99 

•  01 

•  69 

T 

NORTH  HOLLVWOOD 

1 .3-0 

.03 

OflKOALE  WOODWflOD  DAM 

3  .55 

(50 

.52 

•  31 

.07 

1.06 

•  08 

•  91 

.17 

.33 

T 

0A<  KNOLL  RS 

6.97 

(36 

.23 

■  13 

.54 

I  21 

■  44 

•  70 

•  18 

•  22 

.02 

1.04 

1*81 

.63 

•  46 

OAKLAND 

6(51 

(72 

.91 

.04 

Z^Ol 

•  53 

•  84 

• 

•  66 

OAKLAND  WB  AP  P 

4  .87 

(08 

T 

.42 

.  24 

.15 

•  61 

.0  5 

Ofl<"ILLF  1  WNW 

7.33 

T 

"'' 

T 

•  62 

•  13 

.09 

.14 

2.07 

.  02 

•  02 

•  37 

1^16 

•  O2 

OCCIDENTAL 

It-, 62 

1.89 

1^66 

.15 

1.50 

.07 

3.01 

•  66 

2.66 

.24 

•  09 

•  67 

1^92 

•  10 

OCeANSIDE  PENDLETON 

1  .71 

•  52 

•  78 

.11 

•  30 

OCOT ILLO 

.01 

•  01 

.15 

*  IB 

OL INDA 

2  36 

*  19 

2  00 

*12 

•  07 

ONO 

8.82 

(72 

.99 

•  02 

.80 

.66 

.35 

•  05 

•  02 

•  65 

1^32 

.02 

•  76 

.82 

.72 

OP  IDS  CAMP  FC  57  BE 

5.56 

.17 

•  2S 

1.07 

3*99 

•  06 

ORANGE  COVE 

2.78 

•  07 

.02 

.  36 

.02 

.02 

•  65 

•  46 

•  41 

•  24 

•  51 

OR ICK  PHAIPIE  CP  PARK 

17  89 

89 

76 

* 

* 

.08 

.21 

.30  1(30 

•  11 

1  13 

04 

* 

•  29 

3^12 

OR INDA  BOWMAN 

8*93 

(23 

1  •  12 

1*62 

^  '  14 

*04 

*fl0 

1*  36 

*40 

1*79 

•* 

*17 

* 

ORLAND 

5.66 

1.02 

.10 

.71 

.03 

.63 

•  12 

•  36 

•  60 

1^89 

.01 

•  19 

ORLEANS 

14.60 

.24 

1.05 

(13 

.01 

1.42 

.21 

1.71 

.89 

•  02 

•  72 

.01 

.70 

.30 

.22 

•  36 

.28 

2^23 

2^11 

1^24 

•  34 

OROVILLF  1  WSW 

5.25 

1.38 

.  86 

.06 

.03 

•  79 

.  23 

•  76 

.20 

•  28 

•  36 

OROviLLc    '  SE 

.35 

1  10 

1 

OROV I  LLP  BR  I D6E 

6.10 

1(28 

.02 

.  78 

.13 

.31 

* 

* 

OXNARD 

2«09 

.05 

•  19 

1^72 

.02 

•  11 

OZENA 

1  «?6 

.03 

.10 

''' 

T 

•  21 

•  76 

.09 

•  07 

Pacific  house 

B.99 

•  50 

.07 

1.  24 

.67 

•  93 

1*22 

■  08 

.82 

1^67 

•  26 

ParniMi 

PAICTNES  OHRWALL  RCH 

3.20 

* 

.06 

•  61 

.13 

•  32 

PALMDALE 

.9B 

.02 

T 

•  91 

•  05 

PALMDALE  CAA  AP 

.62 

.02 

T 

•  40 

•  16 

.04 

PALM  SPRINGS 

(31 

•  31 

.10 

.02 

* 

.06 

PALOMA 

3*93 

*  26 

*  50 

I  63 

*07 

1*14 

'si 

PALOMAR  MTN  08SY  R 

2I74 

•  04 

•  01 

.32 

2«33 

.03 

^01 

PALOS  VEPDES  EST  FC  'tS  C 

2  .14 

.10 

.50 

1^44 

•  10 

P  A  NO  CHE 

1  .95 

•  09 

.11 

1.30 

•  04 

.38 

•  03 

PANOCHE  JUNCTION 

- 

1  63 
* 

P  AP AO  1 SE 

11*10 

1.77 

02 

1.30 

34 

.90 

.01 

* 

* 

1*75 
* 

53 

* 

• 

PfiPKEP  RESERVOIR 

(13 

.13 

PAPKFIELD 

3(44 

•  13 

.14 

.04 

.99 

1.12 

•  85 

.06 

.13 

P ASflpENA 

2  .  56 

.03 

•  07 

•  11 

2»29 

•  10 

PASkENTa  RS 

•  31 

1  01 

.40 

.14 

•  05 

__ 

1 

PA'^0  R08LES 

2*93 

04 

*  47 

*  12 

1  12 

*os 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

1  (97 

•  04 

•  02 

T 

.  29 

•  02 

.03 

.7» 

•  54 

•  26 

T 

PATTIWAV 

1.14 

.07 

.08 

•  60 

.19 

•  12 

PAVNES  CREEK 

6(77 

1(05 

.05 

•  81 

''' 

•  30 

*in 

1«04 

1.45 

•  10 

.07 

•12 

1»04 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

04 

52 

1 

.01 

.0 

•  91 

•  12 

.76 

•  9! 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

1  .90 

.07 

T 

•  12 

1^62 

•  00 

PINNACLES  NM 

2.97 

.22 

•  31 

.02 

.03 

1.15 

•  86 

.06 

•  32 

•  33 

PIT  R IVER  PH  5 

_ 

.  24 

2*01 

.01 

.09 

1  n 

_ 

• 

.  04 

2.47 

4«99 

•  69 

^7*61 

'fil 

.00 

1*16 

^  *  12 

.04 

.73 

.05 

06 

92 

*?2 

2*09 

.34 

1*21 

PLACERVILLE 

6(39 

•  51 

.96 

.35 

(02 

.05 

•  74 

.96 

1.89 

1.33 

1.15 

•  22 

PLACERVILLE  IFG 

8(31 

.47 

.86 

.77 

.01 

•  77 

• 

4.11 

T 

1.21 

•  11 

PLVMOUT  H 

6.03 

•  70 

.  97 

.  33 

*  86 

•  33 

•  87 

.  77 

* 

1^18 

PO  I  NT  ARENA 

.09 

*  97 

.19 

1.02 

1.11 

•  10 

06 

. 

.  3 

.  01 

•  11 

•  76 

•  60 

•  12 

1  *80 

*1 3 

ol 

1  38 

23 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

4,32 

T 

.38 

.30 

.51 

.20 

T 

2*00 

•  41 

•  17 

•  02 

•  27 

POMONA 

2  (49 

.07 

T 

•  24 

2.13 

.02 

.03 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

5.70 

(94 

.54 

.53 

•  03 

!•  04 

•  27 

1 .08 

.03 

•  94 

•  70 

PORTERV I LL  E 

2.34 

.  26 

.04 

3(26 

*07 

•  02 

.26 

'  3' 

*io 

*94 

T 

•9 

'ti 

POSEY  3  E 

7(77 

T 

.  56 

.12 

•  24 

2^78 

1.00 

1.99 

1^08 

•02 

POTTER  VALLEY  PH 

10.94 

•  93 

(11 

.07 

2.36 

.07 

1.  16 

•  1  4 

•  11 

•  84 

.96 

.04 

1.95 

•  23 

1.79 

.51 

OU I NC Y  RS 

7,33 

•  2  0 

1  .40 

.49 

.  56 

•  09 

•  74 

.48 

1.43 

.  09 

•  10 

1^69 

•  12 

';piiM  nf  Mr 

1.06 

• 

.  29 

~ 

R  ANCH IT  A 

*69 

RANOSnURG 

(78 

•  OS 

•  23 

•  50 

RAVWOOD  FLATS 

2.54 

1.69 

•  85 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

5.50 

.55 

.32 

''' 

.  57 

.08 

"'' 

.  55 

•  15 

•  68 

.88 

•  91 

•  70 

.09 

•  02 

REDOING  FIRE  STA  2 

* 

(03 

.09 

.71 

1.60 

(29 

T 

•  59 

I.  22 

07 

1.24 

09 

1    1 A 

10 

1  *32 

•  07 

•  05 

•  2* 

•0! 

REDWOOD  CITY 

4(61 

T 

.39 

.99 

T 

T 

T 

T 

•  01 

•  10 

1*39 

•  96 

T 

•44 

•  33 

REPRESA 

5.31 

(15 

(60 

.56 

.23 

.11 

T 

•  02 

.47 

.80 

•  43 

i99 

•  64 

.30 

T 

R  ICHMONO 

6(19 

1(03 

1  .31 

* 

.  23 

1.96 

•  39 

•  62 

•  37 

.27 

RICHMOND  FIELD  STi 

.56 

.06 

* 

1.1 

.01 

.01 

•** 

•02 

RIVERS  IDE  FIRE  STA  3 

110 

*0 

4 

•  13 

88 

* 

RIVERSIDE  CITRUS   E  5  R 

1  .19 

.01 

•  11 

1^02 

•  03 

•02 

ROCKLIN 

5.94 

1.20 

.85 

.04 

.70 

.59 

1^30 

.20 

•90 

ROUND  MOUNTAIN 

12.32 

•  74 

•  04 

1.46 

L.23 

(70 

•  92 

.0* 

1^  58 

1*10 

•  94 

•92 

1^45 

•  80 

•30 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

A»87 

•  9 

.01 

.47 

.17 

*  06 

.01 

5.36 

.95 

*52 

T  .01 

T 

.  56 

.12 

.04 

01 

*  38 

* 

1  *08 

*T2 

*42 

04 

SAGEHEN  CREEK 

6.13 

.25 

1.  23 

.37 

T 

T 

.97 

.37 

1*13 

T 

.71 

I^IC 

SAINT  HELENA 

8.98 

■  21 

.55 

T 

.04 

1.52 

•  01 

.53 

.71 

1^42 

•  38 

1^99 

•  19 

1^81 

•  1( 

7  (00 

.  12 

•  65 

.03 

•  34 

8  ,48 

•  02 

U40 

.07 

•  09 

.06 

.19 

2^08 

•  69 

•  6< 

SALINAS  CAA  AP  R 

2,87 

.15 

^  *19 

.  12 

*  15 

.02 

•  25 

1  ?e 

•  28 

•  02 

SALINAS  DAM 

4,80 

.08 

•  40 

.01 

.05 

1.92 

2^31 

.22 

•  21 

5ALSIPUEDES  GAGING  STA 

3,23 

•  03 

•  25 

.03 

•  72 

•  34 

1.98 

.  14 

•  14 

SALT  SPRINGS  PH 

8,36 

.37 

1.19 

•  13 

.33 

1*92 

•  59 

2.  15 

*  12 

•  02 

1>94 

11  .72 

.03 

1 .85 

•  47 

.91 

1.09 

T  (73 

•  14. 

7.14 

.52 

.89 

* 

•  43 

1^21 

2.  8E 

•32 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

3  .94 

.02 

•  15 

3^70 

•  06 

•  01 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

1*61 

.01 

•  09 

1.62 

.01 

.0( 

SAN  CLEMENTe  dam 

4.63 

.27 

•  32 

.05 

1*  18 

1*02 

1»12 

•  33 

•  28 

•07 

S ANDBERG  PTL  STA   FC 1 30B 

.04 

•  02 

•  14 

.  11 

SAN  OIEGO  WB  AP  R 

(62 

•  01 

•  34 

•  26 

.01 

T 

SAN  OIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

2  ,53 

.05 

•  19 

2^11 

•  17 

•  09 

SAN  FERNANDO 

1  »96 

.09 

•  09 

•  23 

1^42 

•  13 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

• 

(01 

•  69 

.10 

.01 

_ 

•  81 

. 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

4*38 

(66 

.06 

.50 

.23 

.01 

.  04 

01 

* 

•  0 

*  8C 

*27 

'27 

•  96 

*0 ' 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

2,95 

T 

.01 

•  16 

2*74 

!04 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

4,12 

.06 

.02 

•  15 

3*89 

•  03 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

2.26 

"'' 

.03 

.13 

1^97 

•  13 

SAN  GREGORIO  3  SE 

* 

* 

.  81 

.01 

•  03 

.11 

2.  3fi 

.80 

SAN  JACINTO 

1  *67 

*  14 

190 

.03 

T 

SAN  JOSE  R 

2.91 

.20 

•  25 

.  29 

.03 

T 

T 

.01 

.68 

.60 

.09 

•  14 

•  33 

•  00 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

3(78 

.15 

.41 

04 

•  08 

1.32 

1^27 

.26 

•  29 

SAN  MARCOS  RANCH 

2.65 

''' 

.11 

.  12 

2^14 

.  18 

•  10 

SAN  MATEO 

4(68 

T 

(45 

T 

•  62 

T 

•  01 

T 

.16 

1^48 

1.10 

T 

•60 

•  26 

2.30 

•  02 

■  04 

•  90 

1^11 

•  02 

•  21 

SAN  RAFAEL 

10.16 

(06 

1.16 

.02 

•  01 

1^88 

•  02 

.21 

.06 

•  33 

2^72 

•  20 

1^90 

•  01 

1*82 

•  19 

•01 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

1.50 

.03 

•  19 

1*28 

T 

SANTA  ANA   RIVER  PH  1 

3.09 

•  09 

2.40 

•  61 

•  03 

SANTA  ANITA  FERN  FC  A32 

4  .40 

.09 

•  04 

•  37 

3.82 

•  06 

SANTA  BARBARA 

3.71 

.30 

•  15 

.73 

2*46 

,07 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

3.21 

T 

•  30 

•  29 

1*98 

•  90 

•  14 

-  10  - 
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Table  3— Continued 


Day  of  month 

Station 

7  1   8  1  9 

1 

3 

4      5  6 

i  1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1  18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

26 

29 

30 

31 

SANT*  R*RR«RA  TV  PEAK 

6.01 

.35 

T 

•  42 

1.46 

3.40 

.12 

*26 

SANTA  CLARA  UNIVFRSITV 

3.09 

.36 

.37 

.02 

•  17 

1^3C 

•  44 

.06 

•  35 

SANTA  CRU2 

1  .46 

*  85 

.01 

.07 

.18 

3*7C 

•  06 

.03 

SANTA  FF  0AM 

l.fl? 

.02 

.06 

1  .66 

.06 

.02 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

7.5? 

T 

•  16 

.45 

.03 

4^24 

.61 

1.54 

.4g 

SANTA  MARGARITA  BOOSTcR 

e  •  1 5 

.02 

■  64 

3.94 

1.90 

.42 

.63 

SANTA  MARIA 

2.72 

.02 

.0* 

1*30 

1.12 

.08 

.14 

SANTA  MARIA  WR  AP  R 

7. AO 

.03 

.04 

.  13 

T 

•  73 

SANTA  MONICA 

2.19 

T 

T 

I 

2.12 

.07 

SANTA  MONICA  PIER 

1  .60 

.03 

T 

.27 

1*40 

.IC 

SANTA  L 

.06 

.38 

2.24 

.04 

SANTA  ROSA 

7*18 

.73 

1.02 

.10 

.46 

1^71 

.51 

1*30 

.04 

T 

.22 

1.02 

•  07 

SANTIAGO  DAM 

2I12 

•  18 

1 .75 

t  09 

•  10 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

1.93 

.03 

■  15 

1*45 

.12 

•  06 

Sawyers  rar  R'= 

13  .06 

•  83 

.04 

•  64 

.  47 

1.02 

•  06 

•  03 

•  11 

•  24 

1*01 

.41 

.24 

1.66 

2.95 

1.43 

•  56 

1 1 . 

.16 

T 

1.12 

i  33 

.30 

•  07 

•  13 

•  01 

1.23 

.19 

•  66 

T 

1.12 

1^51 

.30 

.12 

SEARSVILLE  LAKE 

7,17 

•  75 

.68 

.15 

■  05 

2*31 

•  11 

1*43 

.08 

•  05 

1.54 

•  02 

SEPULVET>A  0AM 

1.17 

.08 

.18 

•  66 

.10 

.15 

SHASTA  nAM 

12.96 

1.06 

.01 

1.14 

.14 

1.01 

1  .57 

.16 

•  02 

1.  IG 

■  90 

1^16 

.01 

1.14 

2*04 

1.32 

T 

SHINGLE 

7,61 

.65 

1.02 

.40 

.17 

■  85 

■  76 

1.40 

.76 

1.32 

•  28 

SIERRA  CITY 

11.1* 

1.90 

.65 

.92 

1.  3C 

1^02 

\*3S 

.27 

.  36 

T 

2.55 

•  34 

SIERRA  MAORE  1  N 

2  .60 

.09 

•  03 

•  16 

2*22 

.08 

SIERRAVILLE  RS 

3  .56 

•  02 

.60 

.18 

.32 

T 

T 

.  IC 

•  23 

*76 

T 

1.35 

T 

SIGNAL  HILL  FC  *15 

1  .5* 

.  10 

•  19 

1.14 

•  11 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

14*30 

1  .40 

.04 

1.70 

.  22 

.36 

1.25 

1 13 

■  01 

1.9C 

•  44 

3.70 

.  10 

.07 

1  .05 

1,68 

.23 

SLOAT 

5.3* 

.50 

.95 

.93 

•  57 

1*10 

1^29 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

5  .06 

•  72 

.06 

.  53 

.  22 

■  21 

*86 

.  79 

.90 

.04 

SMITH  RIVER  3  WNW 

15.57 

.68 

.17 

.  06 

1  .71 

1  .02 

1  .96 

.26 

.9  2 

•  33 

•  63 

•  23 

.  7( 

•  46 

*10 

2.40 

2*65 

.64 

.65 

SHOW  CREEK  UPPER 

1.14 

*96 

.16 

SODA  SPRINGS 

9.23 

.57 

1  .IB 

.62 

.41 

•  04 

1.32 

1  *34 

1.56 

.42 

.06 

1^62 

.09 

SOLEOAD 

1  .72 

.14 

.11 

.04 

•  66 

•  19 

.  36 

.05 

.17 

SOMI S  3  NW 

3.37 

.20 

.30 

2.45 

•  30 

•  12 

SONOMA 

7.75 

T 

.85 

T 

.67 

T 

•  29 

1*02 

1.97 

•  29 

1.73 

T 

.03 

•  90 

•  20 

SONORA 

6.23 

.37 

.03 

.66 

•  44 

•  23 

1.22 

•  35 

1.10 

.62 

.85 

•  16 

SO  ENTRANCE  YOSFM I TE  NP 

6.66 

•  90 

.25 

!•  75 

2*90 

•  86 

5P  D                 ^  ^ 

2  .  30 

.08 

■  16 

2.02 

*04 

SPPECKcLS  HWY  BRIDGE 

3.11 

•  33 

.  14 

.05 

.06 

•  68 

•  52 

.45 

•  26 

.31 

.09 

SPPINSVILLE  7  ENE 

6.40 

.42 

.05 

.01 

.41 

2.86 

•  85 

1.04 

.69 

.07 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

6.22 

.30 

T 

.94 

.06 

T 

T 

T 

T 

1.97 

.22 

1*52 

1.13 

SOUlRRfL   IW  1 

4.72 

T 

T 

4.14 

.56 

T 

REL   INN  2 

4  .30 

4*03 

•  27 

STOCKTON  CAA  AP 

3  .29 

.38 

27 

T 

T 

.  44 

.  36 

.08 

•  01 

•  92 

•  49 

■  21 

.35 

•  22 

T 

■^TnctfTON  FIRE  STA  * 

3*91 

.79 

.47 

.50 

•  05 

■  76 

.20 

.62 

•  11 

.41 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

3.46 

T 

.78 

.01 

.01     .01  .01 

T  T 

T 

.76 

T 

T 

.  09 

.01 

T 

•  02 

.01 

T 

•  8' 

•  01 

.44 

.43 

ST  ON  V  FORD  PS 

9  .64 

.40 

•  08 

1.02 

.32 

•  05 

•  90 

.42 

2.10 

•  13 

•  04 

.58 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

5.40 

•  33 

.  04 

.99 

.33 

.02 

.18 

•  47 

■  92 

.14 

1.83 

T 

.43 

*06 

STRA WPERRY  VALLEY 

14.26 

.99 

2  •  50 

.  32 

.  58 

.34 

2*  35 

1  .40 

2*02 

.04 

T 

2.55 

1.07 

.10 

SUNLAND 

1  .90 

.10 

■  04 

•  12 

1^58 

,06 

SUSANA  KNOLLS 

2.15 

.17 

.17 

1.58 

*13 

.10 

SU'^ANVI  LLE 

2  .71 

.15 

.25 

.12 

•  32 

1 08 

•  22 

.  19 

•  43 

.03 

.91 

SU'^ftNvlLLF  AP 

1  .92 

•  04 

.01 

•  1  4 

•  32 

.69 

SUTTER  HILL  RS 

5.85 

•  67 

*66 

.  35 

.16 

*7« 

.61 

•  58 

.84 

.30 

TARLE  MOUNTAIN 

1  .50 

.06 

T 

T 

1.44 

T 

TAHOE 

5.16 

.24 

.81 

.23 

.59 

.73 

.90 

•  06 

1.21 

•  13 

TFH*CHAP1 

1 .69 

.03 

•  26 

.61 

.50 

•  08 

.21 

TEJON  RANCHO 

1*96 

''' 

•  07 

.40 

.  34 

.13 

*29 

.73 

THERMAL  CAA  AP 

•  02 

.02 

THOUSAND  OAKS  2  N 

2  .30 

.14 

•  13 

1.90 

•  13 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

3.81 

.02 

.32 

.12 

1.35 

1.32 

.06 

.36 

•  22 

TIGER  CREEK  PH 

10.13 

•  53 

T 

1.45 

.26 

.36 

1.76 

■  77 

2  .85 

.33 

1.80 

TOPANGA  RS  FC  6 

4.79 

.25 

•  05 

•  62 

3*82 

.05 

TORRANCE 

1.97 

.17 

T 

•  30 

U37 

•  02 

.11 

TR»CY  CARBONA 

.55 

.01 

•  02 

•  84 

■  12 

•  34 

.06 

T 

TPACY  PUMPING  PLANT 

3.19 

T 

•  72 

T 

.95 

T 

.02 

■  04 

■  74 

■  04 

.53 

.03 

.10 

.02 

TRON* 

.75 

.75 

T 

T 

5.72 

.83 

.  18 

.39 

1.56 

TULELAKE  //R 

1  .41 

•  01 

•  02 

.05 

•  12 

.03 

.17 

•  03 

•  03 

*  03 

•  04 

.10 

.72 

•  06 

T 

TURLOCK 

3  .07 

•  39 

T 

•  18 

•  01 

•  02 

1*36 

•  16 

.62 

•  07 

•  28 

TURNTABLE  CREEK 

14.20 

1  (00 

•  04 

1.24 

.39 

.93 

2 .00 

.04 

U22 

.79 

•  78 

.02 

1.37 

2^71 

1^67 

T 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

1  •4« 

.06 

.10 

1*15 

•  06 

•  05 

.02 

TWFNTYMtNP 

.00 

TWIN  LAKES 

7.41 

.24 

T 

1  •  26 

.06 

.39 

•  24 

T 

1^43 

T 

UPt  I*H 

6.42 

.14 

•  40 

.12 

.  21 

1  .42 

.02 

.89 

.03 

.18 

•  06 

•  89 

•  34 

1.40 

T 

•  09 

U24 

•  30 

UK  I  AH  4  W 

11.86 

.91 

.17 

2.06 

.33 

.43 

.93 

.10 

.07 

•  03 

!■  25 

.68 

2.37 

.02 

•  12 

.72 

U64 

•  03 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 

2  .64 

•  10 

*  16 

2.00 

.  23 

T 

•  15 

C  L  A 

2  «46 

.06 

■  04 

1  •78 

•  50 

.08 

UPLA  NO 

4.11 

.03 

.  14 

3^73 

.20 

.01 

UPPFR  LAKE  7  W 

.  20 

.62 

2  .00 

1*27 

•  1  4 

.06 

■  60 

•  80 

1.00 

U06 

.05 

1  .55 

.46 

UPPER  LAKE  RS 

8.84 

.92 

.03 

•  OS 

.11 

1.54 

• 

.68 

.01 

•  1  5 

•  73 

!■  23 

1.74 

.01 

.09 

1  .04 

.28 

UPPER  MATTOLE 

20.67 

1.44 

.36 

.36 

1.08 

2.61 

.17 

2.57 

.08 

T 

.40 

•  38 

1 .86 

•  64 

1.02 

.10 

2.85 

3.17 

.94 

•  42 

V4C*  V I LLE 

5.67 

.95 

.05 

.09 

1  •41 

.84 

.11 

ViLLEY  CENTER  3  NE 

1  .63 

T 

.33 

1*10 

.40 

T 

VALYFRMO  RS 

•  38 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

1.37 

.06 

.23 

•  89 

.09 

•  14 

VENTURA 

2.13 

.10 

•  24 

1.97 

.  13 

•  09 

'ICTORVILLE  PLMP  PLANT 

.11 

T 

.02 

VINCENT  PATROL  STA  FC120 

.50 

•  01 

*4* 

.05 

/INTOM 

T 

.14 

.22 

.19 

T 

.30 

T 

.33 

•  40 

/ISALIA 

2!l7 

•  04 

.01 

,22 

.01 

.46 

•  53 

.36 

.12 

T 

.42 

^  ISTa 

1.75 

T 

.59 

•  00 

.18 

.02 

/OLCANOVILLE 

9.66 

.67 

.0? 

1.07 

.72 

.02 

•  44 

1.90 

*  65 

.02 

1.95 

•  44 

/ollmers 

14.20 

1^03 

1  .61 

.20 

1.50 

1.21 

.07 

05 

•  0 

•  16 

1 '  01 

*  93 

1  .59 

.01 

1.41 

2.17 

■  96 

•  02 

JOLT  A  PH 

•  57 

*05 

.  66 

•  02 

.82 

.  39 

T 

1.91 

•  25 

.98 

.05 

.03 

.24 

•  49 

•  12 

'4LLACE 

5.03 

.89 

.99 

•  06 

1.25 

1.06 

•  15 

•  61 

4ALMAR  SCHOOL 

6.26 

.89 

.94 

.49 

.06 

.  99 

•  43 

1 .92 

.02 

■  92 

•ALNUT  CREEK 

6.59 

.80 

•  77 

.46 

.07 

01 

* 

.  04 

.91 

•  01 

*ALNUT  CREEK  4  E 

4.93 

.73 

.91 

.13 

.04 

9? 

'  22 

1  30 

.02 

■  65 

ULNUr  GROVE 

1.16 

.91 

•  05 

■  29 

.70 

•  02 

1.36 

•  22 

■  31 

<*LNUT  PATROL  STA  FC102B 

1  .76 

.07 

.20 

U37 

■  14 

'ARNER  SPRINGS 

.56 

•  09 

* 

.49 

A  CO 

1.39 

•  07 

.17 

T 

•  02 

.48 

.  09 

•  19 

'ATSONVILLE  WATERWORKS 

5.07 

•  94 

1.09 

.01 

.07 

1*17 

*  89 

.64 

.01 

.19 

•  10 

'EAVERVILLE  RS 

.60 

.24 

1  .  09 

.37 

.03 

•  02 

•  01 

1^01 

.40 

•  69 

.01 

1.19 

1  •SI 

•07 

'FED  1  S 

4.38 

.30 

.08 

.68 

.05 

.40 

.  50 

•  0  5 

•  02 

•  01 

.01 

•  11 

•  20 

.19 

.03 

•  50 

•  60 

.62 

•03 

'ESTHAVEN 

1.74 

.11 

.07 

■  67 

•  44 

.30 

•  14 

'EST  POINT  3  SW 

8.16 

•  49 

1.25 

.  08 

.31 

1.90 

•  22 

2.89 

.15 

•  13 

1.22 

'MI  TE  MOUNTAIN  1 

1.61 

T 

•  33 

.96 

.63 

.09 

'MITE  MOUNTAIN  ? 

.08 

■  20 

•  47 

.40 

•  09 

'HITF  ROCK 

9.68 

•  75 

.65 

.25 

•  07 

•  03 

.01 

■  90 

•  40 

1.10 

.62 

T 

*80 

.10 

'WITTIER  FC  10«  C 

1  .80 

.  14 

.08 

1.46 

.12 

'  I LL I AMS 

4.60 

•  90 

.09 

.01 

•  62 

.09 

•  01 

•  10 

2^24 

.13 

4.78 

.78 

•  03 

•02  .09 

.  77 

•  49 

•  00 

'32 

•  28 

L  .74 

T 

.16 

INTERS 

5.32 

.86 

.51 

.05 

.03 

•  67 

•  66 

2.04 

.06 

.05 

•  33 

.06 

OFFORD  HEIGHTS 

4.02 

•  10 

1.18 

.97 

1.43 

•  12 

.22 

OOOFOROS 

3.19 

T 

.56 

•  05 

•  69 

•  22 

•  70 

•  97 

OOOLANn  1  WNW 

4.04 

1.05 

.57 

.02 

.03 

.13 

•  42 

•  46 

.96 

•  16 

•  01 

.33 

RIGHTS 

9.11 

1.69 

1.25 

.02 

.16 

1^B2 

•  42 

2^35 

•  16 

1.15 

•  09 

OPRA  LINOA 

1  .98 

.05 

1^99 

.17 

1.63 

.01 

•  12 

OSEMITC  NP 

5.79 

•  20 

.73 

•  20 

•  14 

•  09  1 

•  01 

.73 

.88 

.20 

•  76 

.  REKA 

9.14 

.15 

.08 

.06 

•  45 

.20 

T 

T 

•  80 

•  14 

•  11 

.02 

•  62 

1^66 

•"^3. 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUAPY  1958 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2i 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  R5 

MAX 

52 

42 

44 

49 

63 

55 

59 

47 

52 

46 

40 

42 

39 

40 

39 

54 

55 

45 

46 

40 

40 

49 

41 

40 

47 

43 

40 

40 

45 

38 

47 

45. 

8 

MIN 

28 

32 

18 

20 

35 

29 

28 

30 

23 

30 

32 

29 

20 

21 

30 

" 

26 

19 

16 

23 

20 

16 

28 

18 

31 

33 

30 

34 

37 

28 

27 

26. 

4 

ALOERPOl NT 

52 

52 

55 

48 

51 

49 

50 

52 

57 

57 

56 

55 

52 

49 

50 

54 

53 

60 

57 

55 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

55 

54 

■  57 

55 

52 

52. 

9 

MIN 

32 

34 

37 

35 

34 

33 

26 

31 

37 

44 

43 

42 

39 

36 

37 

39 

37 

31 

36 

33 

35 

43 

42 

40 

37 

44 

52 

41 

33 

37. 

9 

ALPINE   1  W 

MAX 

69 

65 

64 

67 

68 

70 

75 

73 

70 

65 

64 

66 

61 

69 

74 

76 

74 

71 

66 

65 

60 

64 

67 

61 

58 

59 

64 

69 

69 

62 

72 

67. 

1 

MIN 

35 

32 

32 

35 

40 

54 

45 

36 

39 

39 

34 

35 

37 

36 

34 

36 

35 

32 

30 

30 

31 

31 

48 

47 

49 

40 

38 

41 

34 

37. 

5 

ALTURA5  RS 

47 

48 

49 

50 

53 

54 

47 

54 

47 

48 

42 

43 

44 

39 

40 

42 

51 

50 

49 

48 

40 

40 

45 

47 

46 

45 

45 

41 

44 

47 

43 

46 . 

1 

MIN 

19 

16 

17 

18 

22 

20 

21 

26 

19 

21 

25 

31 

25 

17 

30 

24 

16 

15 

26 

14 

15 

28 

27 

26 

28 

29 

36 

26 

31 

23. 

3 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

52 

53 

56 

60 

58 

53 

55 

53 

49 

49 

49 

46 

50 

51 

52 

63 

63 

58 

53 

51 

51 

53 

44 

48 

53 

53 

52 

50 

62 

51 

52 

52. 

7 

MIN 

37 

36 

39 

46 

45 

42 

42 

42 

40 

42 

43 

40 

31 

35 

36 

47 

40 

33 

35 

36 

34 

43 

36 

36 

37 

46 

46 

40 

36 

39 

6 

ANTIOCH   1  E 

51 

55 

60 

55 

50 

46 

43 

56 

46 

60 

55 

50 

57 

57 

55 

49 

44 

63 

56 

59 

56 

54 

54 

59 

57 

61 

57 

63 

66 

61 

66 

55. 

2 

MIN 

35 

40 

36 

33 

32 

40 

35 

38 

33 

43 

36 

38 

37 

37 

31 

33 

29 

32 

31 

26 

29 

44 

35 

49 

40 

39 

49 

42 

33 

36 

3 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

55 

50 

56 

59 

52 

47 

52 

57 

52 

56 

58 

58 

51 

56 

57 

54 

47 

46 

63 

54 

58 

56 

53 

54 

61 

58 

60 

58 

61 

60 

60 

55. 

5 

MIN 

35 

39 

38 

32 

30 

34 

32 

37 

33 

38 

37 

37 

37 

32 

32 

33 

26 

30 

31 

28 

29 

33 

34 

35 

41 

39 

42 

42 

36 

34. 

4 

ASH  MTN 

65 

69 

56 

58 

57 

69 

60 

68 

67 

67 

60 

56 

63 

55 

56 

59 

60 

56 

58 

59 

51 

56 

63 

49 

58 

48 

57 

60 

66 

57 

59 

5 

MIN 

41 

41 

40 

33 

32 

37 

38 

44 

37 

45 

36 

35 

35 

35 

34 

33 

31 

34 

31 

31 

35 

41 

41 

39 

40 

39 

39 

34 

36 

7 

AUBERR V 

66 

60 

60 

64 

66 

67 

72 

66 

65 

58 

60 

57 

58 

57 

56 

58 

55 

46 

54 

57 

54 

52 

50 

50 

54 

56 

55 

56 

61 

67 

59 

58 

2 

MIN 

35 

36 

39 

34 

29 

30 

34 

32 

30 

42 

30 

30 

29 

30 

30 

35 

32 

30 

30 

29 

29 

26 

37 

42 

41 

42 

42 

43 

33 

33 

7 

aubur  n 

59 

61 

55 

59 

55 

57 

54 

62 

62 

55 

51 

55 

51 

54 

54 

52 

58 

59 

67 

53 

55 

54 

52 

49 

50 

69 

53 

54 

68 

65 

55 

7 

MIN 

36 

40 

35 

33 

31 

33 

36 

35 

37 

36 

43 

40 

36 

36 

36 

36 

36 

32 

32 

31 

34 

30 

30 

36 

45 

45 

40 

40 

44 

42 

36 

5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

62 

64 

70 

71 

74 

69 

69 

68 

67 

63 

62 

65 

62 

67 

70 

72 

69 

67 

68 

67 

62 

66 

61 

60 

63 

64 

62 

63 

66 

62 

64 

65 

7 

MIN 

44 

45 

45 

46 

49 

47 

46 

45 

48 

46 

45 

45 

42 

46 

48 

45 

44 

43 

41 

41 

44 

52 

54 

48 

45 

46 

47 

46 

46 

45 

7 

AVENAL  9  SSE 

66 

65 

60 

54 

56 

57 

46 

46 

57 

60 

61 

76 

61 

57 

62 

56 

57 

59 

71 

61 

60 

52 

50 

62 

60 

59 

62 

57 

60 

65 

61 

59 

4 

MIN 

35 

44 

35 

29 

28 

29 

34 

32 

32 

33 

33 

34 

39 

33 

32 

33 

28 

29 

31 

32 

25 

38 

44 

48 

47 

40 

40 

43 

35 

34 

8 

BACKUS  RANCH 

MAX 

58 

56 

60 

61 

65 

60 

66 

65 

63 

60 

56 

60 

58 

56 

61 

65 

68 

61 

58 

64 

49 

54 

61 

50 

53 

57 

60 

68 

72 

63 

55 

59 

8 

MIN 

27 

27 

37 

26 

30 

29 

31 

31 

32 

35 

45 

25 

37 

27 

27 

36 

26 

24 

40 

22 

21 

35 

39 

43 

44 

36 

39 

43 

29 

32 

5 

BAKER   9  NNW 

61 

59 

60 

64 

66 

65 

67 

66 

64 

60 

69 

62 

64 

64 

60 

63 

70 

70 

65 

63 

62 

60 

59 

62 

56 

66 

66 

67 

64 

68 

70 

63 

9 

MIN 

30 

29 

28 

32 

40 

35 

32 

32 

30 

35 

36 

32 

35 

39 

31 

36 

38 

47 

31 

33 

37 

28 

29 

38 

45 

42 

42 

40 

40 

37 

36 

2 

BAKER S FIELD  WR  AP 

71 

59 

53 

55 

58 

51 

51 

59 

53 

63 

60 

61 

56 

58 

56 

53 

57 

47 

58 

62 

47 

55 

62 

61 

60 

62 

60 

64 

62 

62 

61 

58 

0 

MIN 

42 

40 

44 

36 

33 

34 

36 

34 

32 

43 

38 

36 

40 

35 

36 

43 

33 

34 

35 

33 

31 

44 

48 

50 

48 

47 

41 

44 

39 

38 

6 

BARRETT  DAM 

71 

71 

63 

65 

67 

65 

68 

72 

73 

72 

63 

64 

69 

60 

66 

72 

74 

73 

71 

65 

64 

58 

62 

66 

58 

59 

57 

62 

68 

71 

59 

66 

1 

MIN 

29 

29 

27 

27 

28 

42 

40 

29 

29 

32 

32 

27 

31 

30 

24 

25 

25 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

45 

45 

36 

32 

32 

30 

29 

3 

BAR  STOW 

MAX 

57 

59 

60 

62 

67 

62 

65 

67 

65 

62 

61 

60 

60 

58 

62 

66 

68 

67 

61 

64 

64 

60 

62 

58 

59 

60 

63 

65 

76 

60 

59 

62 

5 

MIN 

27 

27 

30 

31 

30 

29 

27 

26 

31 

38 

36 

29 

38 

26 

27 

30 

30 

27 

30 

25 

24 

35 

44 

45 

39 

40 

37 

45 

31 

32 

2 

BEAUMONT    1  E 

63 

60 

61 

62 

67 

64 

65 

70 

65 

61 

63 

63 

56 

60 

63 

67 

69 

63 

61 

61 

54 

57 

63 

54 

59 

56 

62 

64 

66 

63 

60 

61 

6 

MIN 

45 

31 

31 

33 

36 

48 

48 

41 

34 

39 

32 

33 

35 

38 

44 

35 

29 

33 

29 

24 

26 

32 

43 

48 

44 

39 

41 

41 

32 

37 

6 

BEN  LOMOND 

58 

58 

57 

55 

60 

58 

59 

67 

58 

55 

60 

57 

59 

60 

58 

60 

68 

63 

62 

60 

55 

57 

54 

56 

58 

54 

55 

60 

57 

58 

58 

5 

MIN 

38 

44 

35 

31 

30 

31 

30 

35 

36 

37 

32 

40 

35 

33 

30 

36 

36 

32 

33 

30 

33 

46 

45 

45 

44 

42 

39 

43 

36 

4 

BERKEL  EY 

MAX 

61 

60 

59 

61 

59 

56 

57 

59 

59 

57 

57 

55 

57 

57 

56 

60 

58 

67 

60 

58 

56 

55 

59 

56 

60 

56 

66 

61 

67 

58 

68 

58 

2 

MIN 

45 

48 

42 

45 

43 

41 

41 

40 

44 

49 

49 

47 

43 

42 

42 

40 

45 

46 

42 

39 

43 

51 

47 

62 

45 

50 

52 

47 

43 

44 

8 

BERRVESSA  LAKE 

52 

60 

61 

63 

60 

51 

52 

55 

54 

60 

56 

53 

58 

52 

54 

66 

65 

64 

61 

59 

58 

60 

51 

52 

52 

59 

59 

58 

57 

67 

57 

57 

MIN 

35 

42 

33 

33 

32 

33 

31 

35 

35 

34 

41 

42 

33 

35 

35 

43 

39 

35 

33 

32 

36 

45 

39 

49 

40 

47 

53 

43 

36 

38 

I 

BIG  BAR  RS 

49 

47 

53 

50 

46 

42 

46 

51 

53 

53 

45 

46 

42 

47 

48 

50 

53 

57 

53 

49 

49 

50 

51 

46 

42 

60 

61 

46 

49 

61 

50 

46 

9 

MIN 

28 

34 

31 

34 

33 

34 

30 

31 

35 

37 

38 

40 

35 

37 

37 

41 

36 

30 

32 

35 

35 

36 

36 

36 

39 

40 

43 

44 

36 

40 

36 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

43 

36 

33 

34 

38 

39 

47 

42 

45 

38 

42 

40 

41 

40 

45 

44 

44 

43 

36 

37 

35 

33 

42 

38 

37 

34 

37 

46 

49 

42 

44 

2 

MIN 

18 

22 

22 

25 

29 

21 

28 

17 

19 

31 

18 

16 

18 

16 

19 

2? 

16 

14 

19 

15 

15 

21 

15 

24 

29 

30 

27 

23 

28 

30 

20 

21 

6 

BIG  CREEK  PH  1 

55 

44 

46 

62 

57 

57 

60 

57 

52 

50 

47 

46 

44 

52 

56 

59 

59 

62 

52 

47 

42 

45 

56 

46 

48 

43 

48 

56 

56 

53 

49 

51 

i5 

MIN 

40 

32 

28 

32 

41 

42 

45 

39 

36 

33 

30 

33 

30 

30 

38 

34 

34 

35 

27 

22 

33 

32 

32 

32 

33 

38 

38 

27 

29 

34 

3 

BISMOP   WB  AP 

MAX 

52 

56 

51 

58 

63 

59 

60 

59 

56 

58 

58 

55 

51 

57 

66 

64 

69 

52 

57 

55 

45 

56 

54 

40 

50 

61 

59 

61 

67 

54 

54 

66 

4 

MIN 

21 

18 

31 

22 

21 

23 

22 

22 

18 

25 

16 

18 

23 

18 

22 

2  6 

26 

35 

23 

18 

15 

18 

16 

31 

25 

32 

31 

31 

26 

27 

21 

23 

3 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

47 

51 

37 

45 

32 

43 

45 

49 

40 

38 

44 

45 

44 

40 

43 

MIN 

26 

20 

11 

24 

23 

23 

30 

26 

21 

24 

18 

22 

15 

17 

25 

20 

20 

26 

12 

13 

25 

25 

20 

26 

22 

26 

33 

15 

21 

22 

0 

BLUE  CANYON  WB  AP 

45 

38 

45 

55 

62 

56 

54 

43 

45 

33 

33 

34 

38 

52 

53 

58 

57 

44 

59 

35 

42 

49 

38 

35 

40 

34 

45 

41 

37 

31 

43 

44 

3 

MIN 

32 

29 

30 

35 

44 

42 

37 

35 

31 

30 

29 

27 

22 

32 

35 

34 

33 

26 

24 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

33 

29 

28 

24 

31 

■  5 

BLYTHE 

MAX 

71 

70 

71 

70 

72 

72 

75 

74 

72 

73 

74 

69 

70 

70 

69 

72 

73 

73 

69 

65 

67 

66 

69 

70 

73 

68 

74 

71 

76 

76 

72 

71 

I 

MIN 

41 

35 

36 

46 

49 

47 

42 

37 

36 

38 

40 

38 

34 

41 

41 

35 

43 

34 

34 

41 

34 

35 

40 

53 

43 

43 

43 

42 

39 

40 

BLVTHE  CAA  AP 

MAX 

68 

69 

68 

70 

72 

71 

73 

71 

66 

69 

73 

67 

68 

67 

68 

72 

72 

71 

67 

63 

65 

64 

67 

71 

70 

68 

71 

68 

73 

74 

71 

3 

MIN 

38 

39 

42 

53 

54 

49 

42 

41 

39 

40 

45 

41 

37 

47 

39 

39 

42 

38 

35 

42 

41 

36 

40 

60 

45 

46 

43 

45 

44 

42 

•  5 

BOCA 

MAX 

32 

47 

43 

37 

33 

38 

26 

34 

48 

44 

36 

40 

42 

31 

35 

37 

43 

45 

35 

33 

37 

35 

42 

46 

43 

40 

43 

38 

46 

45 

34 

MIN 

8 

10 

11 

8 

3 

3 

4 

6 

10 

10 

20 

13 

-  1 

-  1 

6 

-  4 

-  8 

-  5 

-  1 

-  7 

-  4 

13 

22 

23 

22 

22 

31 

23 

2 

.5 

BONI TA 

MAX 

72 

66 

68 

76 

80 

77 

83 

76 

76 

71 

68 

68 

68 

74 

78 

79 

79 

73 

73 

72 

64 

69 

69 

65 

66 

67 

69 

70 

69 

67 

70 

71 

i7 

MIN 

34 

43 

41 

35 

38 

38 

41 

39 

41 

42 

41 

38 

41 

37 

36 

50 

34 

35 

34 

33 

31 

38 

53 

53 

62 

40 

48 

43 

42 

40 

.3 

80PREG0  SPR6S  3  NNE 

MAX 

73 

74 

76 

74 

72 

76 

73 

76 

77 

74 

76 

74 

72 

72 

68 

73 

75 

75 

76 

72 

69 

67 

69 

70 

71 

75 

69 

75 

76 

75 

76 

73 

2 

MIN 

34 

35 

38 

46 

53 

38 

38 

37 

40 

41 

42 

37 

40 

33 

33 

36 

39 

34 

33 

40 

32 

41 

45 

46 

46 

44 

40 

41 

39 

39 

i2 

BOWMAN  DAM 

MAX 

49 

47 

47 

57 

59 

53 

56 

48 

49 

46 

38 

38 

39 

47 

46 

60 

56 

54 

56 

49 

40 

53 

46 

39 

38 

39 

42 

44 

41 

39 

47 

0 

MIN 

30 

30 

29 

37 

37 

33 

33 

31 

28 

29 

29 

25 

20 

24 

28 

40 

29 

33 

25 

23 

23 

29 

28 

29 

30 

27 

33 

31 

28 

20 

29 

2 

8RAWLEY 

74 

74 

75 

72 

72 

76 

74 

76 

75 

74 

76 

76 

76 

68 

70 

76 

77 

79 

78 

69 

72 

64 

66 

73 

73 

77 

77 

75 

76 

74 

73 

7 

MIN 

49 

37 

40 

46 

51 

43 

39 

39 

40 

41 

43 

38 

37 

37 

39 

36 

39 

36 

38 

35 

36 

42 

33 

38 

43 

48 

48 

46 

43 

40 

42 

11 

>8 

BRIDGEPORT 

MAX 

46 

43 

37 

36 

44 

39 

49 

50 

46 

40 

43 

49 

38 

44 

50 

50 

52 

41 

38 

43 

33 

42 

55 

45 

40 

45 

42 

52 

47 

40 

36 

43 

MIN 

16 

23 

25 

19 

10 

11 

14 

20 

11 

27 

16 

17 

19 

13 

15 

12 

7 

12 

5 

3 

12 

29 

11 

22 

6 

20 

37 

11 

-  6 

15 

1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

57 

54 

53 

63 

53 

57 

52 

51 

55 

56 

61 

62 

62 

56 

56 

57 

60 

ii 

MIN 

30 

38 

34 

29 

31 

40 

30 

32 

3? 

39 

37 

30 

27 

27 

30 

43 

55 

BURBANK   WB  AP 

MAX 
MIN 

71 

43 

64 

40 

70 
51 

74 

51 

78 
52 

70 
45 

77 
45 

74 
44 

71 
45 

66 

50 

67 
49 

2e 

67 
42 

li 

11 

82 
47 

80 
46 

75 
42 

68 
46 

68 

40 

63 
39 

65 
42 

67 
37 

54 
42 

64 
47 

61 
63 

11 

it 

BURLINGAME 

MAX 

60 

60 

59 

60 

59 

52 

51 

53 

53 

59 

58 

59 

56 

55 

55 

57 

54 

63 

63 

57 

55 

54 

59 

61 

62 

59 

57 

61 

60 

MIN 

42 

50 

40 

38 

36 

38 

34 

41 

38 

50 

47 

42 

39 

40 

37 

39 

46 

37 

39 

39 

38 

36 

37 

61 

41 

53 

43 

46 

65 

ii 

11 

8 

BURNEY 

MAX 

47 

51 

45 

46 

51 

51 

40 

52 

51 

41 

45 

44 

42 

42 

41 

40 

45 

46 

46 

46 

43 

42 

47 

44 

35 

44 

46 

44 

49 

48 

46 

45i2 

MIN 

16 

23 

25 

le 

10 

16 

15 

15 

24 

29 

32 

31 

20 

23 

30 

32 

30 

21 

17 

21 

22 

16 

16 

27 

25 

23 

27 

33 

38 

29 

28 

23 

6 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Station 

Day 

Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUTTONWILLOW 

MAX 

61 

64 

4^ 

58 

56 

5  1 

55 

6  0 

5  8 

68 

33 

33 

26 

28 

3< 

37 

30 

31 

36 

32 

2! 

36 

31 

29 

32 

30 

34 

32 

27 

34 

29 

!i 

!? 

2? 

11 

11 

39 

U 

I3 

C4BRILL0  NM 

MAX 

71 

67 

62 

67 

72 

73 

72 

71 

69 

66 

62 

61 

65 

66 

68 

71 

72 

69 

65 

62 

62 

65 

66 

63 

66 

9 

50 

48 

46 

45 

49 

55 

67 

55 

51 

51 

49 

47 

49 

50 

49 

48 

51 

49 

46 

47 

53 

5  0 

43 

46 

49 

52 

53 

50 

52 

50 

46 

49 

CACHUMA  DAM 

MAX 

73 

67 

66 

66 

71 

76 

62 

76 

71 

72 

60 

65 

62 

63 

69 

73 

77 

7  7 

70 

67 

6  3 

4 

38 

40 

35 

36 

35 

36 

38 

41 

41 

46 

38 

33 

35 

31 

34 

40 

38 

36 

35 

35 

31 

28 

31 

37 

46 

49 

44 

39 

39 

41 

33 

37 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

57 

56 

43 

43 

65 

66 

52 

60 

56 

54 

35 

42 

42 

44 

52 

54 

64 

6  0 

50 

9 

30 

34 

26 

26 

31 

30 

32 

30 

30 

30 

30 

28 

26 

26 

26 

28 

32 

26 

33 

34 

20 

20 

24 

32 

32 

33 

3C 

30 

32 

30 

ti 

29 

^ 

CALLAHAN  RS 

MAX 

54 

46 

44 

36 

33 

33 

33 

53 

52 

4£ 

44 

46 

36 

39 

43 

43 

44 

39 

41 

44 

43 

7 

32 

30 

26 

19 

14 

16 

15 

20 

22 

29 

26 

28 

18 

26 

32 

30 

30 

18 

19 

21 

20 

16 

28 

26 

21 

29 

24 

35 

34 

29 

2; 

24 

CAMPO 

MAX 

69 

63 

64 

61 

60 

61 

65 

71 

71 

60 

66 

67 

59 

58 

63 

65 

68 

68 

6  0 

62 

72 

6 1 

0 

MIN 

32 

23 

23 

24 

41 

41 

49 

26 

29 

28 

29 

23 

22 

36 

32 

44 

49 

25 

22 

25 

16 

12 

18 

IS 

43 

44 

41 

31 

29 

27 

27 

3I 

CAMP  PARDEE 

MAX 

56 

61 

56 

50 

t\ 

51 

55 

42 

54 

60 

62 

54 

53 

9 

MIN 

37 

43 

35 

36 

36 

34 

34 

32 

33 

34 

46 

36 

38 

37 

37 

36 

35 

37 

36 

34 

33 

36 

3S 

45 

48 

46 

46 

45 

44 

41 

38 

^ 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

71 

69 

76 

82 

7  5 

69 

70 

70 

0 

MIN 

36 

38 

43 

51 

57 

44 

39 

37 

37 

46 

47 

34 

35 

47 

46 

56 

54 

36 

54 

33 

32 

44 

29 

32 

47 

52 

46 

39 

38 

46 

35 

CANTIL 

MAX 

62 

60 

63 

62 

71 

60 

65 

67 

70 

72 

65 

61 

60 

59 

63 

4 

MIN 

25 

24 

38 

39 

44 

29 

28 

28 

27 

39 

43 

24 

36 

25 

25 

25 

28 

26 

27 

28 

29 

29 

24 

42 

43 

42 

24 

39 

37 

38 

30 

31 

9 

CANYON  DAM 

MAX 

38 

40 

40 

38 

38 

39 

43 

42 

42 

36 

3E 

32 

33 

45 

47 

47 

44 

40 

39 

42 

3  7 

38 

30 

39 

1 

22 

20 

20 

19 

21 

19 

24 

24 

32 

32 

30 

20 

22 

24 

26 

30 

25 

16 

20 

19 

1  4 

19 

30 

30 

30 

2! 

28 

33 

29 

24 

C»THAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

66 

68 

59 

52 

52 

56 

60 

68 

63 

65 

60 

57 

59 

52 

56 

53 

56 

47 

45 

54 

56 

47 

52 

56 

54 

62 

57 

55 

61 

61 

58 

57 

1 

MIN 

35 

43 

34 

34 

29 

30 

30 

34 

31 

39 

34 

34 

31 

32 

31 

33 

35 

39 

29 

30 

30 

31 

29 

38 

38 

48 

42 

39 

36 

37 

30 

eeCILVILLE  SAWYER 

MAX 

55 

47 

46 

51 

49 

45 

52 

55 

56 

44 

43 

42 

40 

48 

54 

54 

56 

55 

52 

44 

48 

6 

34 

33 

24 

24 

23 

27 

24 

31 

27 

33 

31 

32 

29 

30 

37 

36 

25 

24 

25 

28 

23 

33 

31 

2e 

35 

31 

3S 

35 

32 

33 

31 

CEOARVILLE 

MAX 

29 

26 

34 

20 

22 

?l 

H 

n 

il 

ii 

H 

it 

^1 

40 
23 

33 
27 

44 

24 

40 
17 

37 
24 

n 

n 

11 

it 

41 

32 

28 
29 

M 

^? 

50 
29 

37 

30 

39 
24 

6 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

58 

56 

67 

70 

64 

51 

50 

55 

48 

52 

56 

48 

60 

56 

56 

5S 

68 

52 

59 

60 

61 

54 

62 

57 

1 

MIN 

3* 

45 

33 

34 

30 

30 

29 

32 

31 

42 

44 

46 

31 

36 

33 

34 

31 

30 

33 

32 

30 

28 

40 

42 

48 

48 

45 

43 

50 

41 

35 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

58 

58 

46 

56 

61 

56 

5  1 

61 

55 

53 

39 

41 

46 

48 

51 

57 

63 

61 

5  1 

60 

49 

44 

40 

51 

5 

MIN 

32 

32 

26 

31 

33 

35 

36 

33 

31 

33 

27 

29 

25 

26 

30 

33 

36 

29 

35 

29 

25 

24 

27 

32 

31 

34 

29 

32 

32 

27 

24 

30 

CHESTER 

MAX 

48 

43 

44 

49 

47 

42 

46 

40 

40 

41 

36 

37 

41 

37 

35 

47 

50 

49 

43 

40 

36 

44 

40 

39 

42 

4 1 

39 

40 

42 

2 

MIN 

18 

32 

18 

13 

11 

15 

13 

18 

17 

32 

29 

30 

12 

20 

22 

19 

20 

16 

10 

14 

12 

9 

20 

30 

28 

32 

29 

32 

32 

27 

26 

' 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

57 

57 

60 

64 

44 

44 

45 

51 

49 

55 

55 

51 

55 

52 

54 

52 

46 

62 

52 

53 

55 

5  0 

46 

5  0 

53 

2 

MIN 

33 

47 

31 

30 

32 

33 

31 

35 

33 

41 

46 

45 

31 

37 

37 

37 

38 

31 

29 

37 

28 

28 

35 

45 

45 

46 

36 

48 

52 

45 

36 

CHULA  VISTA 

MAX 

75 

62 

75 

75 

81 

70 

67 

65 

64 

67 

68 

68 

70 

65 

62 

66 

64 

66 

9 

42 

43 

39 

45 

44 

45 

48 

43 

39 

41 

40 

43 

40 

41 

39 

39 

43 

46 

54 

62 

47 

44 

46 

44 

43 

CUREMONT  POMONA  COL 

MAX 

70 

62 

66 

71 

75 

68 

76 

71 

69 

60 

66 

66 

60 

66 

73 

78 

76 

72 

67 

68 

56 

64 

65 

62 

5 

MIN 

38 

42 

37 

39 

41 

43 

44 

44 

43 

46 

37 

38 

39 

36 

40 

42 

43 

41 

38 

38 

34 

35 

35 

37 

47 

51 

43 

45 

42 

48 

3E 

'0 

CLARKSBURG 

MAX 

55 

53 

55 

58 

56 

48 

43 

42 

49 

50 

53 

56 

54 

54 

53 

45 

43 

60 

53 

49 

5  5 

5  0 

50 

52 

6 

37 

39 

35 

33 

33 

33 

36 

38 

35 

41 

44 

42 

36 

34 

32 

35 

35 

36 

30 

35 

32 

29 

34 

35 

41 

41 

46 

46 

47 

46 

3£ 

3 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

56 

30 

58 

57 

64 

59 

60 

52 

57 

66 

66 

67 

60 

57 

56 

63 

51 

54 

57 

3 

MIN 

38 

42 

40 

36 

30 

32 

28 

29 

37 

39 

48 

46 

38 

36 

37 

36 

41 

41 

39 

40 

38 

37 

37 

38 

37 

38 

46 

43 

51 

40 

40 

38 

8 

COALtNSA 

MAX 

69 

65 

64 

59 

58 

58 

51 

53 

55 

55 

54 

55 

57 

58 

60 

58 

8 

MIN 

36 

42 

31 

30 

30 

31 

31 

32 

42 

30 

32 

31 

30 

33 

32 

29 

28 

30 

30 

30 

28 

45 

41 

50 

42 

32 

40 

45 

34 

34 

COLFAX 

MAX 

61 

61 

62 

6  3 

62 

50 

47 

55 

3 

MIN 

42 

39 

32 

36 

33 

37 

38 

40 

39 

41 

39 

35 

31 

11 

35 

35 

38 

36 

33 

32 

31 

28 

32 

38 

41 

41 

36 

41 

45 

39 

34 

36 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

51 

56 

59 

63 

55 

48 

47 

62 

5  2 

53 

56 

50 

52 

3 

MIN 

32 

42 

36 

39 

31 

35 

33 

34 

31 

40 

41 

41 

31 

34 

34 

36 

40 

38 

34 

31 

31 

30 

33 

45 

43 

46 

39 

48 

51 

44 

37 

4 

COKCORAN  IRRtG  OIST 

MAX 

63 

66 

58 

51 

50 

54 

61 

56 

49 

50 

51 

47 

53 

58 

45 

49 

2I 

58 

54 

7 

HIN 

33 

36 

42 

31 

30 

34 

36 

35 

35 

37 

35 

35 

34 

30 

30 

32 

31 

35 

29 

29 

29 

36 

26 

38 

48 

60 

42 

42 

42 

35 

COMMA 

MAX 

71 

61 

69 

70 

76 

70 

78 

79 

82 

72 

72 

69 

62 

69 

68 

61 

65 

0 

36 

39 

33 

55 

52 

45 

42 

35 

35 

43 

37 

30 

43 

45 

42 

50 

58 

34 

56 

34 

36 

3  2 

28 

30 

48 

54 

43 

44 

41 

50 

41 

41 

COVELO 

MAX 

50 

96 

5  0 

50 

42 

48 

53 

47 

47 

46 

47 

46 

50 

50 

55 

50 

50 

50 

50 

52 

46 

49 

3 

39 

29 

27 

25 

26 

26 

26 

30 

34 

38 

43 

31 

32 

32 

40 

38 

27 

25 

26 

27 

26 

28 

34 

36 

35 

34 

37 

49 

37 

34 

30 

32 

CON  CREEK 

MAX 

64 

62 

73 

74 

78 

73 

68 

64 

67 

65 

6 1 

64 

70 

65 

65 

75 

75 

76 

73 

74 

68 

7 

37 

35 

37 

57 

56 

46 

41 

35 

35 

39 

39 

39 

42 

50 

40 

40 

46 

46 

55 

44 

37 

50 

38 

40 

43 

51 

44 

48 

44 

47 

44 

43 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

62 

59 

62 

64 

69 

63 

56 

65 

62 

56 

55 

53 

57 

61 

59 

56 

65 

58 

54 

56 

5  5 

55 

56 

58. 

6 

37 

38 

38 

38 

41 

39 

45 

44 

48 

48 

46 

39 

47 

51 

43 

49 

40 

36 

37 

42 

48 

43 

43 

43 

50 

44 

44 

48 

CROCKETT 

MAX 

58 

62 

59 

56 

53 

47 

43 

50 

49 

56 

58 

56 

60 

59 

54 

54 

47 

70 

70 

60 

59 

56 

58 

57 

56 

56 

9 

MIN 

50 

50 

42 

39 

39 

40 

37 

40 

37 

45 

47 

43 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

42 

39 

37 

36 

39 

47 

43 

51 

45 

48 

54 

49 

42 

CULVER  CITY 

MAX 

79 

62 

76 

7  2 

68 

66 

6  7 

67 

62 

65 

70 

6 

MIN 

42 

43 

43 

40 

47 

42 

49 

46 

46 

50 

47 

42 

46 

42 

43 

45 

46 

45 

41 

41 

43 

40 

40 

45 

48 

53 

45 

47 

46 

51 

45 

CUVAMA 

MAX 

70 

55 

62 

6  3 

5  3 

62 

60 

48 

56 

62 

54 

59. 

4 

MIN 

35 

28 

39 

26 

27 

32 

35 

33 

32 

43 

33 

30 

32 

26 

27 

31 

29 

26 

24 

25 

26 

20 

24 

33 

36 

40 

45 

33 

33 

39 

29 

' 

ajYAMACA 

MAX 

54 

57 

51 

53 

50 

52 

55 

56 

59 

54 

53 

47 

48 

58 

44 

46 

43 

54 

61 

61 

48 

53. 

0 

MIN 

23 

25 

21 

27 

41 

42 

40 

22 

26 

32 

26 

22 

28 

35 

36 

42 

45 

22 

23 

19 

25 

15 

17 

24 

37 

38 

36 

30 

37 

34 

24 

3A66ETT  CAA  AP 

MAX 

59 

62 

68 

69 

67 

6  2 

64 

60 

56 

61 

60 

64 

64 

67 

62 

63 

64. 

1 

MIN 

28 

31 

35 

35 

29 

32 

31 

33 

32 

39 

11 

34 

38 

27 

30 

35 

36 

34 

37 

31 

34 

33 

30 

41 

43 

45 

40 

43 

43 

40 

34 

)AVIS  A6R  COLLEGE 

MAX 

42 

41 

53 

45 

45 

61 

54 

47 

56 

5  0 

50 

54 

52. 

6 

MIN 

33 

46 

41 

34 

31 

36 

37 

38 

33 

44 

42 

43 

34 

li 

34 

35 

39 

36 

34 

33 

35 

28 

32 

45 

39 

60 

42 

44 

49 

44 

36 

)EEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

47 

57 

55 

60 

50 

50 

46 

41 

45 

47 

41 

46 

44 

50 

62 

18 

11 

14 

18 

16 

28 

27 

16 

29 

25 

26 

33 

22 

>EER  CREEK  PH 

MAX 

36 

38 

40 

44 

44 

5  1 

41 

41 

43 

39 

40 

40 

45 

43 

43 

49 

45 

44 

42 

41. 

4 

MIN 

28 

32 

26 

25 

26 

26 

28 

28 

27 

36 

32 

31 

26 

27 

28 

31 

30 

25 

23 

25 

23 

20 

26 

32 

31 

32 

30 

35 

39 

33 

29 

28. 

6 

CNAIR 

MAX 

53 

48 

46 

54 

54 

58 

55 

52 

55 

54 

63 

62 

58 

61 

63 

60 

55. 

0 

MIN 

35 

44 

36 

39 

28 

37 

37 

37 

34 

41 

38 

37 

37 

31 

31 

37 

35 

30 

30 

29 

37 

33 

31 

44 

41 

50 

49 

41 

46 

42 

36 

37. 

2 

C  SABLA 

MAX 

S6 

55 

61 

64 

58 

60 

55 

54 

49 

47 

45 

50 

48 

53 

68 

63 

61 

56 

57 

50 

49 

47 

43 

47 

48 

48 

48 

47 

46 

63 

62. 

9 

MIN 

37 

30 

32 

33 

34 

33 

37 

36 

37 

39 

38 

29 

34 

32 

36 

39 

31 

31 

30 

27 

28 

31 

32 

42 

39 

33 

41 

43 

33 

3> 

34. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Day 

01  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DONNER   MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

48 

43 

40 

40 

44 

36 

47 

n 

48 

33 

38 

38 

33 

43 

40 

50 

53 

38 

40 

39 

34 

42 

n 

40 

5? 

36 

n 

47 

42 

33 

M]N 

13 

15 

12 

9 

9 

6 

9 

12 

13 

23 

16 

5 

7 

12 

5 

1 

9 

4 

3 

26 

19 

27 

25 

8 

DOWNIEVILLE  RS 

46 

42 

45 

42 

41 

41 

53 

55 

43 

51 

46 

40 

47, 5 

MIN 

26 

26 

28 

26 

25 

25 

25 

26 

24 

25 

35 

32 

26 

27 

26 

?8 

29 

26 

28 

24 

23 

21 

21 

30 

32 

32 

31 

31 

38 

35 

31 

27.9 

DOYLE   5  SSE 

^1 

43 

43 

42 

41 

33 

3  0 

31 

44 

48 

41 

43 

49 

39 

40 

39 

33 

91 

49 

46 

48 

45 

52 

50 

41 

42.1 

MIN 

23 

28 

28 

19 

20 

21 

21 

22 

21 

26 

33 

33 

22 

11 

22 

18 

11 

19 

24 

16 

21 

34 

34 

32 

28 

28 

44 

32 

25 

24.7 

DUDLEYS 

63 

59 

53 

5  0 

51 

63 

65 

62 

54.  6 

MIN 

26 

34 

23 

26 

23 

26 

28 

26 

25 

37 

28 

26 

26 

25 

25 

28 

19 

19 

20 

22 

37 

32 

40 

30 

32 

29 

30 

25 

27.6 

DUTT0N5  LANDING 

55 

58 

67 

MIN 

37 

34 

35 

33 

3« 

34 

36 

35 

3J 

34 

33 

34 

34 

33 

31 

33 

38 

38 

38 

49 

46 

I9 

36!l 

EAGLE  MTN 

64 

70 

MIN 

41 

43 

52 

53 

49 

47 

45 

45 

it 

4E 

45 

4; 

46 

46 

47 

46 

50 

40 

42 

44 

41 

42 

45 

49 

49 

50 

46 

46 

46 

45 '.8 

EAST   PARK  RES 

52 

65 

MIN 

31 

32 

29 

29 

26 

31 

28 

3C 

31 

3S 

It 

37 

30 

32 

35 

37 

30 

29 

27 

26 

31 

35 

33 

34 

35 

36 

52 

41 

31 

32.9 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

73 

68 

6  8 

75 

75 

74 

82 

76 

67 

69 

64 

66 

74 

76 

78 

76 

76 

70 

MIN 

30 

37 

34 

29 

38 

39 

33 

31 

35 

40 

34 

32 

39 

30 

26 

29 

28 

29 

27 

28 

27 

32 

51 

53 

50 

40 

36 

48 

38 

34l9 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

75 

73 

7  0 

69 

74 

75 

7  3 

80 

76 

69 

69 

70 

66 

74 

78 

78 

78 

75 

70 

70 

63 

61 

61 

MIN 

39 

38 

39 

37 

40 

51 

44 

42 

40 

43 

41 

41 

40 

38 

37 

42 

39 

40 

36 

36 

36 

37 

38 

50 

48 

45 

43 

43 

41 

40^8 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

71 

74 

7 1 

72 

75 

75 

7  5 

76 

70 

70 

69 

74 

76 

74 

MIN 

38 

35 

39 

42 

36 

40 

39 

38 

39 

40 

40 

36 

35 

35 

34 

38 

35 

41 

39 

35 

38 

30 

33 

44 

46 

48 

44 

55 

43 

43 

39I1 

a  mot  DM 

MAX 

68 

56 

58 

53 

60 

58 

63 

62 

98 

62 

58.2 

MIN 

38 

44 

32 

40 

32 

32 

32 

34 

32 

43 

4C 

38 

34 

3« 

32 

32 

28 

32 

29 

28 

32 

32 

40 

48 

40 

42 

39 

44 

34 

35.6 

ELK  VALLEY 

MAX 

48 

49 

40 

37 

53 

94 

49 

44 

43 

54 

47.8 

MIN 

27 

39 

30 

30 

26 

26 

24 

31 

32 

39 

4C 

36 

31 

35 

45 

33 

26 

29 

29 

32 

32 

39 

34 

36 

34 

43 

37 

35 

32 

33.8 

MAX 

76 

78 

66 

99 

67.7 

MIN 

30 

27 

30 

40 

35 

35 

33 

31 

32 

3S 

40 

28 

31 

34 

33 

30 

43 

29 

23 

25 

22 

30 

30 

34 

34 

3S 

39 

43 

38 

33.3 

ESCONO I  DO 

MAX 

71 

78 

79 

7  0 

67 

6  2 

7  2 

MIN 

35 

34 

32 

32 

40 

39 

39 

35 

36 

4C 

34 

33 

34 

31 

31 

34 

32 

32 

31 

29 

28 

27 

30 

9C 

52 

4I 

42 

36 

49 

37 

fill 

taLUNUluu  Lnum_n  Ki,n 

75 

72 

71 

79 

78 

78 

63 

65 

70 

72 

72 

63 

73 

72*1 

MIN 

38 

35 

37 

38 

46 

45 

49 

42 

41 

41 

36 

37 

3E 

3< 

42 

42 

42 

39 

34 

38 

32 

31 

32 

35 

48 

50 

46 

44 

41 

46 

39 

40,1 

EUREKA   W8  CITY 

58 

94 

64 

56 

99 

6C 

59 

99 

60 

58.0 

MIN 

47 

43 

40 

39 

39 

42 

42 

47 

46 

46 

4? 

46 

43 

46 

51 

48 

39 

40 

41 

38 

35 

44 

47 

49 

47 

44 

52 

48 

46 

46 

44.3 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

56 

94 

63 

59 

47 

59 

53 

48 

69 

68 

56  .  2 

MIN 

35 

43 

35 

33 

33 

35 

36 

36 

33 

4« 

44 

39 

te 

3: 

33 

33 

30 

33 

30 

30 

33 

45 

5: 

49 

38 

4; 

52 

45 

35 

37.6 

FA  I RMONT 

MAX 

53 

55 

60 

61 

96 

58 

45 

50 

MIN 

35 

36 

40 

37 

36 

40 

39 

4C 

41 

41 

42 

37 

3e 

34 

35 

44 

35 

33 

36 

31 

31 

34 

39 

42 

44 

41 

43 

44 

36 

38!o 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 

38 

40 

46 

46 

42 

36 

90 

40 

42.7 

MIN 

22 

22 

22 

20 

2C 

26 

26 

3e 

2£ 

24 

30 

32 

30 

24 

22 

26 

22 

20 

26 

2; 

32 

32 

36 

32 

28 

26.4 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 

59 

69 

55 

60 

57 

55 

61 

63 

MIN 

33 

37 

37 

31 

30 

38 

39 

37 

36 

4C 

35 

37 

3; 

32 

36 

35 

31 

33 

38 

32 

28 

32 

40 

36 

39 

36 

27 

30 

34 

34I3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

56 

60 

58 

57 

55 

58 

47 

47 

5  1 

56 

54 

54 

55 

53 

57 

45 

62 

54 

56 

50 

46 

60 

MiN 

41 

45 

32 

33 

37 

33 

34 

34 

36 

38 

40 

43 

40 

37 

39 

32 

34 

37 

33 

31 

32 

42 

39 

44 

40 

47 

46 

42 

FONTANA  KAISER 

MAX 

66 

62 

67 

70 

75 

73 

78 

75 

71 

65 

64 

7^ 

66 

7C 

75 

79 

60 

74 

MIN 

40 

37 

42 

58 

62 

61 

51 

44 

43 

48 

4C 

40 

45 

46 

44 

44 

54 

41 

38 

47 

37 

37 

ti 

52 

46 

41 

4! 

Ic 

39 

FOREST  GLEN 

MAX 

45 

45 

48 

45 

45 

39 

47 

50 

51 

42 

45 

49 

36 

46 

49 

49 

91 

50 

45 

45«8 

MIN 

24 

26 

33 

26 

22 

26 

24 

22 

30 

31 

3C 

37 

32 

3: 

32 

34 

36 

26 

24 

27 

31 

27 

29 

32 

32 

32 

32 

34 

43 

33 

33 

30.1 

FORT  B I  DWELL 

MAX 

44 

41 

38 

32 

26 

25 

30 

47 

42 

43 

39 

40 

39 

45 

42 

45 

38 

37 

42 

47 

42 

47 

40.0 

MIN 

16 

23 

20 

20 

21 

15 

11 

19 

29 

32 

32 

33 

26 

21 

26 

25 

16 

25 

20 

14 

24 

34 

33 

32 

32 

34 

36 

31 

32 

26.1 

FORT  BRAGG 

MAX 

69 

55 

60 

57 

66 

61 

65 

66 

67 

59 

5^ 

57 

56 

55 

97 

59 

56 

59 

5S 

5G 

59.3 

MIN 

36 

51 

36 

37 

38 

39 

39 

40 

45 

47 

46 

46 

39 

39 

43 

40 

38 

39 

39 

35 

36 

47 

4: 

43 

44 

4! 

li 

*5 

43 

42.1 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

57 

60 

56 

6 1 

56 

69 

64 

63 

59 

5E 

56 

57 

98 

60 

56 

61 

62 

68.7 

MIN 

44 

41 

34 

32 

33 

35 

35 

49 

42 

47 

46 

47 

4C 

3S 

46 

35 

34 

41 

34 

34 

39 

49 

ti 

49 

41 

53 

4! 

45 

40 

41.4 

FORT  JONES  RS 

MAX 

52 

47 

32 

41 

40 

44 

44 

43 

45 

5  0 

MIN 

26 

33 

33 

25 

23 

23 

22 

22 

23 

34 

25 

36 

2« 

31 

36 

29 

27 

28 

26 

21 

29 

28 

3; 

32 

33 

3; 

tt 

32 

30 

2l!4 

FORT  ROSS 

MAX 

56 

62 

59 

66 

66 

62 

62 

60 

60 

62 

MIN 

52 

44 

40 

38 

38 

40 

43 

4? 

43 

46 

Vt 

48 

36 

4C 

44 

42 

40 

42 

40 

36 

42 

52 

43 

50 

42 

5; 

It 

45 

44 

44I1 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

56' 

51 

47 

6] 

37II 

MIN 

36 

43 

45 

36 

31 

36 

36 

35 

34 

44 

31 

35 

36 

33 

32 

42 

38 

32 

35 

32 

30 

45 

4' 

90 

46 

4C 

41 

4C 

34 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

64 

67 

6  0 

53 

55 

42 

46 

46 

56 

57 

52 

97 

48 

46 

57 

MIN 

39 

40 

41 

39 

32 

30 

30 

31 

31 

34 

3S 

3? 

34 

34 

30 

41 

41 

34 

28 

2I 

30 

31 

3! 

45 

45 

43 

42 

36 

35 

lilt 

GIANT  FOREST 

MAX 

39 

40 

36 

35 

48 

36 

40 

41 

41 

41 

49 

42 

39.3 

MIN 

27 

24 

20 

20 

25 

26 

29 

28 

26 

21 

2: 

23 

23 

22 

23 

24 

22 

22 

18 

18 

19 

26 

26 

28 

22 

2* 

21 

23 

Ic 

24.0 

GILROY 

MAX 

59 

64 

62 

59 

60 

62 

56 

56 

65 

53 

60 

61 

56 

62 

55 

61 

63 

5S 

5S 

MIN 

36 

40 

35 

29 

29 

31 

27 

36 

32 

36 

41 

3! 

35 

31 

29 

29 

29 

29 

35 

26 

30 

38 

41 

44 

41 

4C 

39 

40 

32 

GLENNVILLE 

MAX 

67 

47 

50 

62 

66 

64 

7  0 

63 

67 

52 

52 

63 

41 

99 

65 

69 

52 

56 

MIN 

34 

23 

38 

22 

23 

26 

29 

28 

25 

37 

28 

24 

27 

25 

29 

27 

27 

21 

21 

22 

22 

17 

21 

29 

3: 

40 

3I 

Is 

24 

34 

26 

I?!' 

GRANT  GROVE 

MAX 

51 

48 

38 

41 

51 

93 

47 

54 

46 

36 

40 

43 

38 

46 

52 

93 

55 

47 

46 

42 

43 

43 

49 

35 

43 

46 

51 

36 

4S.2 

MIN 

28 

25 

19 

19 

29 

33 

32 

29 

29 

29 

21 

21 

22 

22 

24 

31 

32 

27 

24 

24 

18 

19 

19 

27 

27 

24 

25 

26 

26 

21 

20 

24.9 

GRASS  VALLEY 

MAX 

62 

58 

47 

56 

65 

66 

62 

58 

43 

54 

96 

62 

58 

50 

52 

MIN 

39 

38 

33 

35 

40 

34 

36 

4C 

38 

40 

3« 

36 

31 

32 

33 

36 

36 

35 

35 

34 

29 

28 

29 

35 

4C 

40 

35 

41 

43 

38 

32 

llll 

6RAT0N  1  W 

MAX 

48 

47 

47 

51 

47 

59 

53 

55 

57 

54 

92 

5B 

57 

65 

55 

96 

57 

56 

93 

55 

55 

61 

57 

57 

56 

56 

56 

66.1 

MIN 

36 

41 

32 

30 

30 

37 

32 

35 

33 

35 

44 

44 

34 

32 

35 

32 

30 

39 

32 

30 

34 

46 

37 

51 

36 

50 

91 

39 

39 

37.2 

HAIWEE 

MAX 

50 

52 

5  0 

50 

y 

52 

62 

52 

45 

47 

96 

4S 

52 

56 

56 

MIN 

28 

28 

30 

37 

36 

38 

34 

32 

32 

3C 

ll 

I2 

Is 

28 

36 

36 

34 

27 

28 

27 

28 

35 

II 

36 

34 

34 

32 

si'.l 

HALF   MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

66 

60 

58 

60 

58 

60 

61 

67 

63 

66 

■  6 1 

57 

62 

64 

64 

60 

59 

MIN 

47 

46 

40 

41 

44 

46 

50 

46 

46 

52 

48 

46 

44 

4C 

40 

44 

46 

45 

49 

40 

36 

37 

41 

47 

49 

HAMILTON  AFB 

MAX 

53 

59 

55 

54 

48 

46 

44 

50 

56 

60 

54 

57 

96 

53 

93 

55 

46 

68 

99 

96 

58 

94 

93 

58 

59 

61 

MIN 

45 

44 

35 

38 

40 

40 

39 

39 

37 

51 

52 

42 

39 

36 

38 

36 

42 

37 

34 

40 

38 

37 

39 

48 

ll 

1! 

43 

48 

13 

n 

IS 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  14  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Station 

Day 

01  Month 

0 
at 
0 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 

66 

56 

54 

54 

53 

68 

68 

56 

57 

5  5 

53 

53 

58 

59 

59 

61 

58 

58 

57 

56 

3 

MIN 

40 

40 

3< 

33 

35 

41 

37 

37 

3' 

44 

42 

41 

36 

33 

34 

36 

40 

32 

32 

34 

35 

31 

33 

48 

37 

47 

59 

45 

54 

45 

37 

36 

3 

HANFORD 

MAX 

70 

6 1 

5  6 

55 

50 

5  2 

5  ] 

64 

61 

60 

55 

50 

54 

56 

62 

62 

6  0 

66 

9 

MIN 

32 

38 

45 

29 

29 

29 

29 

29 

36 

36 

32 

35 

38 

30 

29 

35 

31 

41 

28 

27 

39 

30 

27 

41 

41 

60 

4S 

39 

39 

42 

33 

HAPPV   CAMP  RS 

MAX 

49 

49 

45 

41 

46 

50 

49 

5  5 

46 

50 

5  0 

51 

49 

52 

46 

8 

MIN 

31 

35 

34 

32 

31 

31 

30 

30 

3C 

38 

36 

34 

33 

37 

39 

42 

41 

30 

28 

32 

34 

32 

34 

36 

37 

38 

41 

42 

38 

34 

37 

34 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

50 

5 1 

40 

40 

46 

36 

43 

42 

44 

6 

MIN 

15 

20 

19 

16 

16 

16 

22 

26 

31 

32 

20 

21 

30 

33 

29 

23 

18 

20 

16 

17 

26 

21 

27 

31 

32 

37 

31 

27 

24 

.0 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

MAX 

67 

66 

69 

65 

66 

70 

69 

7  2 

72 

70 

7  1 

70 

68 

65 

63 

70 

71 

74 

66 

64 

75 

'"" 

68 

0 

MIN 

37 

31 

39 

52 

53 

55 

45 

33 

37 

37 

43 

42 

32 

35 

52 

58 

35 

49 

32 

30 

36 

39 

32 

40 

44 

44 

42 

36 

40 

40 

HEALDSBURG 

MAX 

51 

6 1 

61 

61 

49 

59 

54 

56 

5  5 

59 

54 

7  0 

56 

63 

57 

58 

58 

57 

59 

57 

2 

MIN 

36 

42 

35 

30 

29 

35 

31 

35 

37 

46 

45 

46 

37 

34 

48 

38 

41 

33 

31 

38 

36 

32 

36 

45 

39 

50 

38 

50 

53 

40 

41 

3  8 

.  9 

HENSHAW  DAM 

MAX 

63 

69 

58 

63 

59 

64 

64 

64 

67 

62 

65 

65 

66 

53 

68 

53 

59 

65 

66 

61 

2 

MIN 

26 

23 

25 

28 

36 

41 

45 

24 

26 

29 

31 

25 

28 

31 

36 

32 

31 

22 

22 

21 

18 

20 

17 

21 

26 

45 

41 

34 

31 

31 

11 

2  8 

HETCH  HETCHV 

MAX 

53 

56 

58 

54 

40 

53 

66 

60 

5  0 

50 

43 

48 

40 

49 

53 

57 

43 

50 

6 

MIN 

25 

31 

29 

29 

30 

29 

32 

31 

31 

32 

30 

32 

29 

27 

29 

31 

32 

26 

31 

28 

24 

23 

24 

32 

31 

31 

32 

33 

33 

32 

28 

29 

6 

HOtLISTER 

MAX 

68 

64 

62 

65 

69 

61 

7  0 

66 

59 

62 

64 

59 

62 

65 

67 

64 

64 

63 

6 

MIN 

40 

47 

37 

34 

35 

34 

32 

41 

31 

47 

41 

38 

37 

35 

32 

36 

33 

32 

32 

38 

41 

32 

34 

47 

45 

51 

48 

40 

45 

45 

36 

38 

8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

44 

54 

54 

55 

5  I 

3  3 

45 

48 

44 

39 

44 

44 

9 

MIN 

23 

20 

15 

22 

27 

28 

30 

24 

22 

28 

15 

15 

15 

19 

25 

29 

28 

22 

29 

21 

10 

20 

24 

27 

19 

25 

18 

23 

24 

15 

14 

21 

8 

IDRtA 

MAX 

59 

62 

54 

57 

5  2 

52 

68 

61 

52 

52 

57 

0 

MIN 

40 

36 

31 

28 

35 

42 

41 

40 

40 

33 

32 

30 

30 

31 

30 

31 

36 

34 

29 

32 

31 

27 

29 

34 

34 

38 

34 

34 

37 

34 

29 

33 

6 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

63 

67 

67 

64 

51 

36 

54 

6  1 

64 

63 

59 

58 

0 

MIN 

23 

21 

23 

34 

40 

41 

26 

26 

29 

20 

21 

25 

30 

31 

24 

19 

20 

17 

15 

22 

32 

34 

27 

28 

30 

25 

38 

26 

IMPERIAL 

MAX 

74 

76 

60 

75 

68 

MIN 

42 

38 

40 

49 

43 

40 

40 

41 

41 

41 

45 

41 

38 

38 

39 

39 

44 

41 

47 

u 

1% 

11 

11 

U 

Zi 

?B 

z? 

z§ 

u 

42 

8 

INDEPENDENCE 

MAX 

55 

56 

65 

61 

60 

56 

63 

56 

63 

66 

73 

49 

54 

59 

4 

MIN 

22 

27 

31 

27 

28 

23 

23 

23 

24 

25 

26 

34 

23 

24 

25 

22 

22 

24 

33 

32 

33 

26 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

79 

79 

78 

75 

73 

79 

78 

82 

80 

69 

73 

79 

70 

75 

79 

79 

83 

79 

75 

69 

73 

75 

6 

36 

35 

45 

40 

53 

43 

38 

39 

43 

37 

47 

35 

33 

33 

32 

36 

48 

34 

43 

35 

36 

39 

33 

29 

38 

49 

50 

46 

39 

40 

41 

^ 

INYOttERN 

MAX 

58 

60 

61 

65 

69 

62 

6  3 

63 

59 

63 

60 

6 1 

60 

58 

62 

67 

70 

61 

60 

59 

6  2 

61 

3 

25 

26 

31 

44 

49 

34 

31 

28 

26 

40 

30 

26 

33 

27 

27 

32 

36 

31 

39 

27 

23 

36 

23 

33 

40 

43 

35 

36 

33 

48 

30 

IRON  HTN 

MAX 

65 

70 

68 

65 

67 

71 

68 

72 

70 

67 

69 

68 

68 

66 

66 

66 

70 

69 

69 

64 

63 

62 

63 

67 

3 

MIN 

51 

39 

41 

49 

42 

47 

43 

42 

41 

41 

48 

46 

38 

37 

43 

40 

/,4 

43 

43 

44 

37 

38 

41 

44 

40 

40 

4I 

45 

44 

43 

34 

42 

JESS  VALLEY 

MAX 

45 

36 

4  3 

48 

68 

54 

40 

54 

42 

44 

45 

36 

42 

35 

45 

43 

4 

MIN 

28 

30 

19 

16 

21 

23 

27 

32 

22 

30 

28 

30 

28 

18 

32 

22 

26 

22 

14 

24 

23 

13 

24 

32 

28 

32 

22 

32 

32 

23 

27 

26 

2 

JOtCE  ISLAND 

MAX 

48 

50 

54 

68 

56 

56 

52 

7 

MIN 

'  36 

40 

40 

36 

37 

37 

37 

39 

33 

44 

42 

40 

36 

36 

32 

34 

37 

50 

39 

43 

52 

47 

36 

39 

2 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

57 

5  9 

62 

52 

68 

60 

52 

52 

54 

59 

60 

60 

49 

51 

66 

59 

63 

55 

5 

MIN 

27 

27 

40 

44 

45 

44 

36 

31 

30 

26 

36 

28 

37 

42 

42 

39 

30 

29 

28 

21 

24 

24 

22 

40 

40 

39 

33 

32 

29 

30 

33 

2 

KENTFIELD 

MAX 

55 

53 

57 

5  2 

67 

58 

57 

55 

6 

MIN 

39 

42 

34 

33 

33 

34 

33 

39 

36 

37 

44 

42 

37 

36 

35 

37 

36 

34 

32 

32 

35 

32 

I3 

38 

39 

39 

38 

41 

50 

44 

40 

37 

3 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

68 

59 

61 

56 

67 

54 

51 

57 

54 

59 

6  3 

63 

58 

68 

68 

1 

MIN 

56 

45 

45 

39 

37 

37 

39 

35 

40 

47 

44 

.  44 

45 

38 

40 

40 

40 

42 

37 

44 

41 

39 

37 

45 

49 

49 

49 

47 

46 

48 

41 

42 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

71 

7 1 

6d 

63 

60 

53 

56 

65 

61 

61 

70 

70 

6  2 

62 

6  3 

62 

62 

62 

2 

MIN 

39 

33 

27 

26 

33 

32 

39 

37 

33 

41 

37 

27 

36 

29 

28 

32 

32 

28 

25 

27 

26 

21 

23 

36 

39 

37 

35 

32 

34 

40 

33 

32 

2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

56 

59 

48 

45 

50 

63 

63 

59 

65 

67 

5  7 

54 

54 

48 

5  0 

59 

62 

57 

3 

MIN 

39 

38 

39 

31 

32 

28 

33 

28 

29 

36 

38 

35 

40 

36 

.  34 

30 

28 

37 

32 

29 

34 

30 

25 

29 

42 

43 

50 

39 

39 

43 

39 

34 

9 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

61 

5  0 

52 

67 

64 

61 

61 

60 

60 

58 

57 

62 

57 

62 

54 

59 

2 

MI  N 

42 

48 

42 

37 

43 

34 

39 

34 

36 

50 

41 

40 

39 

41 

39 

35 

35 

40 

37 

44 

37 

35 

35 

34 

43 

52 

49 

45 

45 

46 

44 

40 

KING  CITY 

MAX 

7  3 

62 

66 

62 

62 

6 1 

63 

69 

69 

68 

68 

68 

62 

6 1 

61 

64 

4 

MIN 

39 

42 

33 

28 

29 

30 

29 

35 

33 

40 

33 

34 

36 

29 

26 

30 

31 

27 

28 

25 

25 

26 

47 

40 

51 

48 

45 

42 

40 

35 

34 

6 

KLAMATH 

MAX 

58 

59 

66 

63 

63 

65 

56 

5  1 

55 

60 

63 

6  0 

57 

53 

57 

0 

MIN 

38 

44 

35 

36 

37 

40 

37 

44 

42 

47 

46 

44 

38 

41 

47 

46 

42 

36 

37 

40 

35 

34 

41 

45 

41 

43 

41 

49 

51 

44 

45 

41 

5 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

79 

70 

67 

65 

66 

66 

69 

71 

77 

73 

68 

68 

65 

65 

67 

65 

65 

6  7 

67 

6 

MIN 

42 

43 

47 

41 

40 

40 

39 

41 

40 

41 

41 

40 

39 

37 

37 

42 

53 

55 

46 

47 

45 

40 

42 

LAKE  ARKOHHEAD 

MAX 

62 

60 

48 

6  0 

43 

52 

53 

48 

43 

46 

40 

40 

51 

43 

45 

47 

6 

MIN 

28 

30 

28 

36 

35 

33 

31 

33 

33 

38 

26 

29 

29 

27 

28 

31 

33 

33 

32 

27 

26 

27 

27 

34 

36 

36 

33 

32 

34 

34 

25 

LAKE  CITY 

MAX 

40 

34 

39 

42 

36 

36 

36 

3  5 

MIN 

14 

22 

20 

21 

11 

14 

22 

21 

8 

11 

LAKEPORT 

MAX 

52 

56 

62 

63 

55 

55 

5 1 

5  1 

46 

48 

53 

4 

MIN 

36 

34 

28 

25 

24 

24 

23 

34 

31 

31 

35 

32 

30 

30 

34 

34 

36 

27 

26 

36 

27 

26 

33 

42 

31 

44 

38 

46 

49 

36 

32 

LAKESHORE 

MAX 

52 

55 

6 1 

53 

52 

48 

69 

66 

63 

64 

36 

64 

5 

MI  N 

33 

35 

32 

41 

40 

32 

28 

32 

32 

36 

42 

36 

30 

35 

41 

45 

35 

34 

35 

34 

31 

33 

34 

32 

34 

36 

33 

44 

40 

35 

40 

35. 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

58 

60 

53 

56 

42 

42 

5  1 

46 

36 

43 

42 

40 

46. 

4 

MIN 

24 

31 

28 

33 

34 

27 

27 

24 

23 

30 

29 

27 

14 

20 

21 

39 

29 

26 

32 

21 

16 

19 

25 

30 

30 

22 

25 

30 

30 

26 

20 

26. 

3 

LANCASTER 

MAX 

54 

69 

62 

66 

62 

60 

56 

64 

56 

66 

51 

55 

63 

65 

61 

56 

63 

52 

52 

62 

57 

68. 

3 

MIN 

25 

21 

24 

26 

25 

26 

26 

27 

30 

30 

34 

26 

31 

24 

28 

28 

24 

23 

21 

19 

27 

17 

18 

39 

42 

40 

37 

32 

42 

38 

27 

28 

LAS  PLUMAS 

MAX 

61 

55 

58 

66 

55 

52 

64 

55 

54 

54 

58 

54 

56 

56 

57 

60 

58 

66 

66 

59 

56 

56 

69 

8 

MIN 

45 

46 

39 

41 

35 

35 

34 

36 

36 

46 

48 

46 

38 

42 

41 

37 

38 

37 

37 

36 

38 

32 

38 

42 

47 

48 

44 

49 

44 

42 

42 

40  . 

6 

LE  GRAND 

MAX 

63 

66 

54 

53 

45 

47 

46 

52 

63 

59 

64 

56 

57 

56 

56 

49 

52 

69 

53 

63 

55 

8 

MIN 

39 

33 

41 

41 

31 

38 

38 

38 

44 

35 

40 

38 

31 

32 

31 

35 

34 

33 

29 

35 

30 

29 

44 

45 

40 

50 

41 

42 

40 

32 

37 . 

LEMON  COVE 

MAX 

67 

61 

53 

58 

59 

43 

43 

60 

60 

62 

69 

62 

53 

55 

57 

58 

56 

48 

58 

57. 

2 

MIN 

39 

39 

43 

42 

33 

34 

36 

31 

31 

36 

38 

38 

39 

36 

33 

39 

42 

43 

39 

32 

31 

34 

32 

37 

43 

47 

47 

43 

42 

44 

39 

38. 

1 

LINDSAY 

MAX 

53 

55 

67 

45 

43 

59 

57 

60 

68 

59 

52 

57 

54 

56 

49 

68 

59 

46 

57 

62 

54 

61 

6  0 

56 

56. 

6 

MIN 

35 

36 

42 

44 

33 

36 

38 

34 

32 

43 

35 

35 

42 

33 

32 

37 

38 

43 

37 

30 

34 

38 

29 

42 

42 

47 

38 

36 

45 

35 

37. 

5 

LIVERMORE 

MAX 

60 

65 

57 

67 

51 

60 

47 

50 

60 

69 

58 

60 

57 

61 

59 

67 

63 

65 

65 

64 

60 

59 

60 

63 

62 

65 

57 

59 

64 

62 

59 

59. 

8 

MIN 

34 

36 

35 

38 

33 

38 

28 

30 

35 

37 

39 

36 

36 

35 

32 

34 

35 

35 

42 

35 

38 

30 

31 

34 

39 

39 

44 

40 

40 

47 

36 

36. 

1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


SiGUon 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LL-^Nn   ^HfiWNFE  HILLS  RCH 

MIN 

55 

35 

51 

37 

59 

42 

37 

63 

60 
40 

57 

56 

5| 

52 

52 

57 

60 
42 

64 
43 

55 
4  1 

53 
35 

60 
3  3 

47 

32 

5  0 
2  8 

60 
3  0 

54 

36 

55 

40 

55 
41 

59 
39 

66 
39 

71 
47 

61 
38 

53 

57.1 
37.2 

LODI 

MAX 
MIN 

55 

58 

50 

55 

52 

43 

44 

50 

45 

66 

67 

52 

54 

55 

52 

45 

37 

44 

38 

65 

3  0 

63 
3  2 

56 

54 

50 
3  2 

52 

59 
45 

60 

59 

57 

59 

60 

60 

58 

54.0 
38.5 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

68 

64 

64 

72 

81 

71 

78 

74 

70 

64 

66 

62 

62 

67 

66 

80 
35 

79 

36 

68 

3  0 

68 

30 

66 

62 

64 

63 

39 

58 
50 

54 

62 

61 

61 

46 

61 

66.6 
36.3 

LONG  REACH 

MAX 
MIN 

69 

65 

7C 

75 

78 

70 

79 

70 

66 

65 

53 

66 
40 

63 

71 
45 

77 

81 

43 

77 

45 

76 
42 

66 
44 

64 

40 

62 

40 

66 

37 

62 

38 

58 
41 

61 
47 

59 
51 

63 
45 

64 
45 

62 
46 

64 
48 

69 
46 

67.7 
43.4 

LOS   ANGELES   WB  AP 

MIN 

67 

65 

65 

72 

77 

74 

80 

73 

6! 

66 

67 

65 

66 

72 

75 

79 

50 

87 
51 

73 

5  0 

70 
47 

68 

63 

67 

67 

60 

65 

65 

69 

69 

63 

66 
54 

72 

69>6 
49.0 

LOS   ANGELES   WR  CI  TV 

MAX 
MIN 

71 

64 

70 

73 

77 

72 

79 

74 

70 

64 

66 

67 

64 

70 

75 
52 

80 

80 

73 
5  1 

70 
48 

69 

47 

63 
47 

66 
4  4 

67 
46 

57 
48 

64 

52 

64 
55 

66 
52 

70 
5  3 

62 
51 

65 
52 

72 
49 

69.2 

LOS  RANOS 

MAX 
MIN 

64 
37 

62 
44 

50 
35 

53 
3  1 

45 

29 

44 

39 

46 

39 

50 
39 

50 
40 

63 
44 

61 

37 

51 
36 

59 
34 

59 
32 

55 
31 

51 

33 

43 

35 

56 
39 

56 

28 

62 

28 

56 
35 

56 
27 

56 

29 

53 
45 

60 
36 

63 
48 

61 
49 

63 
40 

64 
41 

65 
42 

61 
36 

56.3 
36.8 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

63 

62 

6C 

61 

62 

53 

61 

63 

65 

68 

63 

66 

59 

60 

54 

65 
38 

60 
36 

67 
37 

65 

39 

62 

38 

56 

37 

62 
34 

61 

37 

59 
49 

63 
45 

63 
44 

64 
44 

67 
43 

60 
49 

62 
44 

63 
38 

61.5 
40.1 

LUCERNE   VALLEV  2  W 

MAX 
MIN 

MADERA 

MAX 
MIN 

6A 

67 

61 

51 

54 

56 

43 
36 

45 
3  8 

45 

39 

46 

3  7 

64 
37 

59 
38 

64 
38 

56 
32 

58 
31 

58 
31 

55 

35 

46 
37 

51 

33 

57 

31 

59 
35 

49 

3  1 

55 

3  0 

55 
37 

65 
43 

61 
43 

62 
43 

58 
42 

62 
42 

59 
43 

55.6 
36.S 

MANDEVILLE  ISLAND 

MIN 

53 

55 

55 

52 

52 

45 

40 

43 

50 

47 

56 
45 

56 
4  0 

5C 

54 

55 

53 

60 
34 

43 

36 

62 
35 

55 

31 

55 
34 

50 
33 

65 
29 

53 
32 

51 
46 

59 
37 

60 
50 

57 
46 

57 
4 1 

61 
45 

67 
44 

56 
35 

53.5 
37.8 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

46 

42 

35 
2  2 

36 
1 5 

54 

2  2 

55 
24 

46 
2  4 

51 

2  5 

32 
16 

42 
2  3 

34 
24 

36 
24 

36 
16 

32 
12 

40 
24 

41 

25 

52 
25 

43 

23 

40 

23 

50 
22 

41 

13 

32 
17 

45 

18 

40 
26 

35 
15 

35 
22 

37 
16 

38 

20 

40 
36 

38 
22 

31 

9 

40.6 
21.4 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

68 

60 
42 

52 
46 

56 
36 

60 
3  3 

49 

30 

44 
34 

57 
3  2 

55 
29 

63 
45 

60 
44 

64 
38 

56 
41 

66 
36 

66 
37 

56 
40 

54 
34 

51 

39 

54 
34 

60 
35 

50 
40 

53 
34 

60 
33 

69 
45 

60 
47 

63 

50 

59 
52 

62 
45 

63 
43 

63 
48 

58 
40 

57.7 
39.5 

MARTINEZ   FIRE  5TA 

MAX 
MI  N 

54 

53 

56 

59 

57 

49 

47 

46 

50 

53 
40 

57 

61 
40 

56 

54 
37 

54 

57 

37 

49 

39 

50 
3  5 

67 

35 

55 
36 

57 
36 

66 
32 

52 

3  5 

63 

3  2 

69 
41 

57 
41 

56 
41 

57 
47 

62 
51 

61 
49 

60 
36 

55.0 
33.5 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

54 

58 

56 

60 

51 

46 

45 

41 

49 

53 

57 

59 

53 

55 

64 

53 
36 

49 

40 

62 

62 

54 

51 

58 

51 

49 

52 

53 

58 
40 

48 

60 

57 

38 

53.7 
,38.7 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

54 

49 

41 

50 

54 

61 

48 

58 

49 

44 

38 

38 

37 

42 

39 

43 

28 

56 
29 

54 
24 

51 
2 1 

51 
22 

38 
22 

44 

19 

51 
2  2 

37 
3 1 

36 
32 

40 
3  2 

42 
29 

40 
30 

45 
34 

42 
29 

39 
33 

45.6 
26.1 

MECCA    3  SE 

MAX 
MIN 

75 

74 

69 

74 

50 

74 

78 

76 

74 

75 

67 

67 

75 
37 

69 

71 
37 

72 
33 

76 
36 

79 
42 

76 
3  6 

76 
44 

72 
34 

65 
3  3 

66 

38 

66 
3  1 

65 

31 

69 

37 

69 
37 

69 
45 

77 

74 
42 

72 
40 

74 
41 

72.2 
3S.9 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

67 

62 

55 

52 

45 

48 

62 

62 

60 

67 

55 

57 

64 

53 
36 

62 
37 

53 

54 

3  2 

57 

53 

54 

62 

62 

5  0 

59 

62 

62 
40 

63 

60 

56.7 
38.8 

MIDDLEWATER 

MAX 
MIN 

6'3 

61 

54 

54 

49 

45 

3  0 

45 

57 

63 

30 

62 

58 
40 

66 

59 

56 

55 

55 
35 

53 
33 

55 

35 

61 

32 

57 

31 

54 

3 1 

51 
34 

55 

2  9 

60 
43 

58 
46 

61 
50 

56 
47 

60 
42 

66 
40 

62 
43 

58 
37 

56.6 
36.8 

MILL  CREEK  2 

MAX 
MIN 

64 

61 

61 

62 

66 

69 

66 

65 

62 

60 

58 

64 

56 

60 

61 

68 
46 

69 

60 

66 
46 

60 
46 

57 
42 

57 
37 

57 
36 

59 
41 

58 
37 

54 

42 

54 
46 

56 
40 

61 
42 

63 
45 

63 
40 

63 
37 

61.5 
43.1 

MINERAL 

MAX 
MIN 

46 

45 

40 

40 

47 

53 

45 

54 

40 

45 

35 
3  0 

37 

36 

34 

37 

39 
29 

48 

28 

54 

29 

47 
24 

45 

24 

37 
1 5 

41 

1  8 

45 

2  2 

40 
30 

35 
30 

37 
3  2 

38 
26 

39 

40 
36 

40 
26 

35 
22 

41.7 
26.0 

MODESTO 

MAX 
MIN 

61 

60 

53 

54 

45 

45 

48 

48 

50 

61 

58 

54 

65 

65 

51 

47 

37 

43 

36 

65 

53 

58 

53 

61 

55 

54 

63 

61 

59 

61 

65 

61 

60 

54.7 
38.6 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

44 

44 

42 

38 

39 

42 

44 

50 

45 

43 

41 

42 

38 

21 

45 

50 

30 

-  46 
24 

40 
19 

41 

1 9 

43 

2 1 

36 

41 

55 

41 

26 

44 

47 

40 

41 

46 

41 

43 

43.0 
23.3 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

66 

63 

62 

65 

73 

66 

78 

70 

67 

62 
50 

62 

60 

61 

63 
40 

59 

65 
40 

67 
46 

68 

64 
45 

62 

60 

62 
4  0 

59 
41 

58 

62 
46 

57 

61 

67 

62 
46 

46 

39 

63.7 
43.9 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 
MIN 

57 

53 

55 

61 

63 

56 

48 

62 

54 

56 
37 

52 
4  1 

57 
41 

54 

59 

56 
35 

64 

37 

58 

38 

57 

39 

64 

37 

59 

35 

57 

3  2 

57 
32 

58 

33 

50 
38 

53 

38 

55 

59 
40 

55 
40 

59 
53 

56 
46 

56 
38 

56.2 
36.9 

MOUNTAIN  PASS 

MA  X 
MIN 

5? 

50 
27 

46 

48 
27 

52 

54 

55 
3  7 

56 

56 

30 

50 
38 

53 

52 
30 

51 

49 
25 

49 

30 

53 
32 

56 
37 

49 

52 

50 
2 1 

46 

53 

2  5 

54 

60 

50 

47 

53 

33 

52 

46 

51 

51.3 
30.7 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 
MIN 

60 

62 

53 
41 

53 
4  1 

60 

62 
45 

65 
5  7 

62 

60 
40 

48 

63 
42 

51 
40 

48 
37 

52 
40 

56 
40 

53 
42 

60 
47 

66 

67 

40 

63 

52 

51 

52 

54 

54 

55 

41 

64 

60 

41 

4J 

55.6 
42.2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

50 
40 

43 

35 

45 

32 

61 
39 

60 
49 

63 

50 

61 
46 

55 
42 

61 
40 

44 
35 

47 
36 

42 
34 

42 
29 

52 
35 

56 
36 

57 
38 

57 
43 

48 

36 

55 

46 

33 

41 

26 

49 
3  1 

49 

45 

35 

45 

42 

49 

37 

42 

43 
30 

49 

49.7 
36.3 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

42 
1  5 

47 

28 

39 
14 

35 
16 

40 
1  0 

43 
1  2 

36 
1 1 

48 
1  8 

48 
19 

45 

20 

45 
33 

43 
33 

40 
12 

38 
21 

37 

30 

40 
29 

37 
29 

44 

1 6 

44 

1  5 

39 

20 

41 

1 1 

37 

1 1 

39 
1 8 

43 
29 

40 

25 

39 
27 

39 
24 

44 

25 

46 

33 

43 
29 

41 

27 

41.4 
21.3 

MOUNT    SHASTA   WR  CITY 

MAX 
MIN 

49 

40 
26 

40 
23 

39 

42 

50 

60 

44 

44 

39 

39 

36 

30 

42 

40 

43 

42 

34 

49 

33 

46 

46 

40 

40 

46 

36 

37 

36 

43 

30 

42 

44 

48 

38 

44 

42.8 
2S.2 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 
MIN 

55 

50 

44 

49 

56 

53 

62 

56 

55 

52 

51 
30 

51 

46 

54 

61 

57 
42 

62 
44 

55 

51 

50 

45 

49 

57 

49 

43 

33 

51 

59 

5| 

56 

55 

52.8 
36.9 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

66 

62 

59 

61 

64 

62 

68 

69 

66 

68 

60 

68 

61 

64 

60 

63 
33 

68 

33 

67 

62 

63 

60 

60 

58 

56 

58 

60 

60 

63 

62 

61 

36 

62.3 
35.6 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

59 

62 

62 

61 

57 

62 

54 

57 

57 

60 

58 

57 

54 

60 

57 

56 
32 

54 
34 

68 

65 

66 

61 

60 

55 

57 

51 

59 

57 

59 

58 

59 

62 

58.8 
36.1 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 

62 

35 

64 

39 

64 

50 

68 

67 

69 

63 

64 

67 

67 

66 
40 

65 

62 
46 

66 
46 

70 
50 

67 
46 

66 

62 
46 

61 

60 

59 
42 

64 

60 

67 

62 

64 

62 

64 

70 

66 

64.5 
43.0 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

55 

55 

46 

51 

54 

56 

51 

55 

52 

53 

44 

44 

43 

46 

49 

50 
30 

56 

30 

54 

56 

52 

45 

46 

45 

44 

45 

50 

47 

49 

53 
40 

47 

45 

49.6 
29.4 

NEWARK 

MAX 
MIN 

64 

62 
3  7 

61 

60 

61 

59 

61 

61 

60 

58 

60 
35 

62 

36 

65 

66 

65 

66 

61 

63 

64 

65 

61 

60 

62.0 
37.5 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

61 
31 

57 
37 

56 
34 

55 

30 

44 

38 

46 

39 

46 

39 

61 
44 

60 
34 

68 
36 

59 
33 

55 
29 

58 
33 

35 

50 
34 

62 

29 

57 
40 

56 

28 

54 

31 

54 
44 

60 
36 

67 
49 

%l 

%l 

i\ 

M 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MIN 

64 

46 

64 

48 

65 
45 

74 

50 

76 
56 

73 
54 

74 

47 

67 
47 

66 
47 

65 
51 

63 
44 

66 
46 

64 
49 

67 
45 

70 
43 

71 
47 

66 
47 

67 
46 

6S 
49 

65 
43 

62 
45 

64 

40 

64 

40 

62 
47 

63 
53 

62 
57 

65 
48 

66 
50 

%% 

§1 

%l 

NORTH   FORK  RS 

MAX 
MIN 

68 

30 

54 

28 

55 
25 

62 
28 

66 
33 

62 

35 

66 
35 

67 

30 

61 

35 

55 
32 

55 
32 

65 
29 

53 
30 

56 
29 

57 

30 

62 

26 

56 
24 

63 

20 

55 
28 

57 
27 

45 

26 

51 
26 

60 
33 

52 
32 

57 
41 

46 

32 

54 

33 

%\ 

62 
32 

65 
29 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Slolion 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

61 

70 

75 

82 

75 

82 

78 

72 

66 

69 

70 

69 

75 

78 

83 

77 

72 

69 

63 

66 

68 

58 

64 

64 

71 

68 

63 

66 

72 

71 
44 

0 

MIN 

49 

52 

48 

58 

42 

46 

43 

43 

50 

45 

40 

41 

38 

41 

43 

41 

44 

40 

38 

41 

35 

38 

48 

49 

50 

4i 

43 

50 

40 

1 

OAKDALE  WOODWARD  0AM 

56 

62 

60 

48 

53 

52 

42 

44 

52 

50 

46 

58 

53 

53 

54 

47 

50 

43 

52 

52 

55 

50 

52 

52 

53 

60 

59 

51 

59 

60 

58 

52 

8 

MIN 

36 

42 

38 

40 

30 

30 

37 

38 

35 

40 

43 

40 

34 

33 

31 

36 

38 

37 

34 

34 

35 

39 

33 

49 

48 

44 

45 

45 

37 

37 

7 

OAKLAND 

MAX 

51 

60 

61 

61 

61 

55 

60 

63 

63 

60 

65 

69 

55 

61 

59 

60 

60 

60 

63 

65 

63 

62 

65 

60 

60 

60 

9 

MIN 

42 

41 

39 

44 

41 

39 

37 

41 

43 

40 

39 

41 

43 

45 

37 

42 

40 

45 

47 

43 

46 

49 

45 

41 

42 

0 

OAKLAND  WR  AP 

62 

60 

57 

61 

56 

52 

56 

60 

60 

59 

58 

56 

68 

55 

55 

62 

56 

66 

60 

58 

58 

55 

59 

58 

63 

58 

56 

61 

60 

59 

60 

58 

5 

MIN 

H 

43 

40 

41 

36 

39 

36 

41 

40 

50 

44 

43 

40 

39 

39 

35 

42 

41 

39 

36 

39 

50 

43 

48 

41 

46 

50 

44 

40 

41 

6 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 

66 

62 

63 

73 

72 

74 

75 

78 

66 

64 

62 

63 

63 

71 

69 

75 

74 

65 

68 

65 

63 

66 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

66 

6 

MIN 

42 

40 

40 

40 

46 

51 

49 

42 

45 

47 

42 

40 

45 

42 

44 

45 

44 

42 

37 

39 

35 

29 

40 

53 

55 

52 

49 

45 

52 

45 

44 

0 

OJA  I 

72 

68 

69 

73 

78 

65 

78 

74 

71 

64 

69 

66 

70 

83 

76 

81 

81 

76 

70 

68 

63 

67 

68 

56 

60 

62 

70 

71 

67 

67 

67 

70 

1 

MIN 

36 

35 

35 

33 

33 

39 

37 

39 

39 

45 

36 

32 

35 

33 

34 

43 

39 

35 

35 

33 

32 

28 

30 

34 

40 

50 

39 

38 

37 

47 

33 

36 

6 

OPIDS   CAMP   FC   57  BE 

45 

46 

45 

47 

53 

55 

55 

51 

50 

43 

49 

44 

44 

47 

56 

57 

54 

50 

48 

41 

44 

45 

49 

39 

47 

45 

52 

57 

54 

43 

50 

48 

5 

MIN 

36 

30 

31 

39 

40 

40 

40 

39 

36 

39 

36 

33 

32 

31 

38 

40 

39 

34 

33 

35 

37 

29 

34 

37 

40 

43 

42 

33 

34 

36 

5 

ORANGE  COVE 

65 

67 

59 

50 

57 

55 

42 

43 

55 

56 

62 

57 

60 

55 

57 

54 

56 

52 

50 

57 

58 

47 

55 

56 

56 

61 

56 

59 

60 

61 

59 

56 

1 

MIN 

38 

37 

44 

43 

31 

33 

36 

32 

30 

35 

37 

34 

39 

34 

31 

36 

42 

42 

40 

32 

30 

35 

29 

44 

40 

49 

47 

39 

39 

41 

34 

37 

.2 

ORTCK    PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

55 

56 

50 

53 

54 

54 

52 

56 

60 

58 

56 

51 

48 

51 

59 

59 

55 

55 

55 

52 

52 

52 

54 

63 

52 

56 

53 

58 

59 

58 

55 

54 

.9 

MIN 

37 

36 

37 

35 

40 

40 

40 

44 

43 

37 

41 

47 

36 

36 

40 

34 

33 

39 

43 

38 

44 

41 

47 

48 

44 

43 

40 

4 

ORINDA  BOWMAN 

60 

58 

60 

58 

56 

47 

46 

55 

52 

56 

56 

54 

56 

57 

54 

59 

63 

67 

57 

57 

55 

57 

57 

55 

54 

55 

57 

63 

57 

57 

56 

56 

6 

MIN 

34 

43 

30 

32 

31 

34 

30 

35 

32 

48 

42 

35 

31 

32 

31 

30 

30 

33 

29 

27 

34 

49 

37 

49 

35 

43 

42 

44 

33 

35 

6 

ORLAND 

53 

52 

54 

60 

65 

48 

49 

38 

52 

47 

56 

50 

50 

54 

50 

52 

52 

61 

63 

53 

49 

56 

51 

46 

49 

50 

55 

50 

58 

57 

60 

52 

9 

MIN 

33 

36 

36 

39 

36 

33 

30 

34 

31 

34 

43 

43 

32 

34 

40 

36 

39 

40 

41 

33 

34 

33 

33 

37 

43 

43 

37 

39 

50 

40 

36 

37 

0 

ORLEANS 

42 

53 

52 

52 

49 

45 

44 

51 

45 

51 

48 

46 

47 

47 

55 

55 

56 

59 

52 

46 

50 

53 

46 

45 

49 

54 

52 

49 

55 

49 

54 

50 

0 

MIN 

34 

40 

33 

35 

31 

32 

32 

33 

37 

42 

43 

41 

39 

40 

43 

32 

31 

34 

35 

33 

36 

40 

42 

42 

42 

45 

45 

41 

40 

38 

1 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

58 

61 

56 

61 

56 

49 

44 

43 

52 

54 

57 

60 

55 

55 

54 

54 

47 

55 

62 

52 

54 

56 

51 

49 

54 

56 

55 

57 

60 

57 

59 

54 

6 

MIN 

33 

46 

34 

30 

32 

34 

33 

35 

32 

39 

43 

44 

34 

36 

35 

33 

29 

34 

30 

29 

35 

44 

46 

48 

38 

49 

52 

43 

37 

37 

4 

OROVILLE  7  SE 

48 

50 

60 

64 

64 

50 

42 

42 

48 

55 

55 

50 

50 

45 

45 

55 

50 

57 

62 

52 

52 

55 

55 

50 

50 

56 

54 

58 

50 

51 

56 

52 

7 

MIN 

30 

35 

32 

30 

31 

28 

27 

28 

31 

34 

32 

34 

32 

32 

32 

33 

30 

35 

28 

28 

31 

30 

36 

45 

37 

41 

40 

42 

42 

33 

4 

OXNARD 

70 

69 

69 

74 

80 

60 

82 

72 

70 

66 

76 

68 

68 

73 

76 

31 

81 

74 

72 

74 

65 

69 

66 

62 

62 

68 

66 

67 

64 

66 

70 

71 

1 

MIN 

54 

42 

43 

56 

54 

44 

50 

48 

46 

50 

56 

42 

41 

41 

47 

44 

46 

43 

41 

38 

38 

41 

52 

53 

47 

46 

47 

51 

44 

46 

7 

PALMDALE 

58 

58 

59 

62 

65 

60 

65 

67 

62 

59 

63 

67 

55 

59 

62 

67 

69 

62 

59 

66 

56 

56 

64 

56 

56 

58 

64 

72 

70 

58 

55 

61 

6 

MIN 

29 

30 

31 

29 

31 

30 

33 

30 

35 

47 

34 

30 

29 

27 

29 

32 

31 

30 

30 

22 

25 

40 

39 

44 

38 

38 

42 

42 

30 

32 

9 

55 

59 

58 

60 

63 

59 

64 

63 

60 

59 

60 

60 

54 

57 

60 

66 

67 

62 

58 

64 

51 

57 

64 

52 

57 

56 

*3 

69 

53 

55 

MIN 

25 

25 

27 

25 

25 

26 

28 

28 

33 

35 

33 

25 

29 

25 

25 

27 

26 

24 

25 

17 

19 

42 

44 

44 

37 

35 

39 

37 

30 

la 

f 

PALM  SPRINGS 

73 

73 

70 

72 

76 

77 

75 

76 

69 

72 

76 

70 

68 

72 

75 

60 

79 

73 

73 

66 

68 

70 

69 

70 

71 

67 

75 

73 

73 

78 

71 

6 

MIN 

37 

36 

39 

48 

52 

50 

40 

36 

39 

41 

37 

34 

37 

46 

36 

52 

38 

50 

36 

36 

36 

30 

33 

37 

48 

44 

45 

40 

41 

38 

u 

6 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

60 

67 

61 

60 

64 

57 

50 

55 

60 

61 

60 

61 

54 

56 

58 

55 

63 

53 

68 

63 

59 

56 

60 

62 

64 

65 

58 

58 

67 

62 

61 

60 

0 

MIN 

40 

39 

38 

35 

33 

35 

3  1 

39 

37 

49 

45 

36 

37 

36 

35 

35 

35 

36 

36 

32 

35 

50 

38 

50 

41 

41 

55 

44 

36 

39 

1 

PALOMAR  MTN  OBSY 

58 

59 

51 

49 

52 

52 

60 

58 

59 

54 

54 

57 

54 

54 

55 

61 

60 

62 

55 

49 

51 

47 

56 

50 

48 

50 

51 

56 

61 

62 

54 

54 

8 

MIN 

36 

36 

33 

37 

37 

42 

43 

39 

39 

38 

32 

34 

34 

31 

35 

40 

29 

30 

31 

25 

32 

33 

35 

35 

33 

38 

45 

35 

33 

35 

5 

PANOCHE  JUNCTION 

61 

72 

56 

52 

53 

52 

48 

50 

56 

62 

59 

62 

62 

68 

58 

58 

59 

55 

55 

63 

55 

55 

55 

54 

57 

62 

68 

63 

59 

62 

58 

>S 

MIN 

34 

34 

34 

31 

30 

34 

36 

35 

41 

44 

39 

32 

40 

33 

32 

35 

33 

30 

36 

26 

27 

34 

33 

36 

35 

33 

42 

48 

40 

34 

7 

PARAOI SE 

MAX 

59 

56 

50 

60 

66 

65 

56 

63 

56 

56 

47 

52 

46 

51 

50 

51 

67 

65 

63 

56 

50 

56 

63 

57 

56 

53 

51 

51 

53 

50 

49 

55 

7 

MIN 

35 

42 

36 

39 

35 

40 

40 

43 

33 

38 

38 

45 

32 

33 

33 

38 

34 

33 

35 

32 

35 

37 

43 

43 

44 

36 

42 

42 

42 

37 

37 

.9 

PARKER  RESERVOIR 

65 

65 

67 

65 

65 

70 

69 

70 

69 

64 

69 

68 

68 

65 

63 

67 

70 

70 

67 

67 

64 

61 

59 

64 

65 

69 

67 

65 

66 

71 

72 

66 

6 

MIN 

49 

41 

41 

41 

53 

47 

44 

43 

43 

44 

42 

42 

43 

44 

42 

42 

44 

43 

43 

45 

41 

41 

45 

47 

47 

45 

46 

46 

43 

44 

2 

PASADENA 

MAX 

71 

67 

69 

73 

76 

74 

77 

74 

69 

65 

64 

68 

65 

69 

74 

78 

78 

76 

70 

68 

63 

65 

66 

63 

62 

60 

67 

66 

66 

61 

70 

68 

9 

MIN 

45 

39 

41 

41 

46 

44 

48 

46 

46 

50 

41 

40 

42 

41 

42 

4  5 

45 

44 

41 

41 

40 

37 

38 

40 

45 

52 

45 

46 

45 

49 

41 

43 

4 

PASO  ROBLES 

MAX 

61 

61 

59 

62 

67 

63 

70 

69 

65 

62 

60 

56 

60 

63 

60 

66 

68 

62 

62 

62 

60 

60 

60 

58 

60 

59 

60 

65 

62 

60 

61 

62 

1 

MIN 

31 

38 

36 

27 

27 

26 

27 

31 

31 

39 

35 

31 

36 

31 

26 

31 

27 

24 

28 

22 

24 

45 

42 

51 

46 

37 

37 

41 

40 

33 

3 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

66 

59 

58 

61 

63 

55 

68 

67 

65 

60 

57 

57 

59 

62 

59 

64 

66 

60 

60 

62 

56 

57 

59 

59 

58 

59 

59 

63 

59 

59 

59 

60 

5 

MIN 

33 

36 

33 

27 

30 

29 

30 

35 

32 

38 

37 

34 

37 

31 

26 

" 

31 

29 

26 

32 

25 

26 

46 

41 

49 

42 

37 

38 

40 

35 

33 

9 

PETALUMA   FIRE  ST  A  2 

MAX 

55 

62 

60 

58 

52 

48 

47 

52 

49 

62 

56 

57 

60 

57 

55 

62 

70 

66 

66 

62 

60 

60 

56 

57 

58 

60 

57 

61 

60 

60 

60 

56 

2 

MIN 

40 

41 

33 

29 

30 

37 

36 

36 

36 

45 

42 

41 

32 

32 

33 

30 

32 

39 

32 

30 

34 

48 

36 

51 

32 

48 

49 

40 

37 

37 

2 

PINNACLES  NM 

MAX 

68 

59 

59 

61 

66 

61 

72 

70 

63 

59 

60 

56 

58 

65 

60 

62 

66 

61 

63 

60 

56 

61 

58 

58 

65 

54 

60 

65 

62 

58 

60 

61 

5 

MIN 

36 

43 

33 

29 

28 

36 

31 

37 

32 

35 

35 

31 

36 

29 

26 

36 

34 

32 

27 

34 

26 

27 

43 

37 

47 

45 

35 

35 

44 

30 

34 

3 

PI  SMC  BEACH 

64 

65 

63 

65 

77 

77 

75 

76 

68 

63 

66 

66 

64 

70 

70 

77 

75 

70 

70 

67 

62 

61 

65 

56 

60 

60 

64 

66 

63 

66 

66 

MIN 

47 

47 

45 

39 

38 

39 

45 

40 

44 

49 

45 

38 

47 

47 

45 

54 

41 

47 

38 

41 

39 

37 

48 

51 

53 

49 

48 

43 

48 

47 

44 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

57 

58 

50 

54 

46 

53 

56 

59 

59 

57 

48 

52 

49 

48 

50 

50 

52 

53 

60 

49 

49 

48 

45 

49 

48 

56 

50 

54 

55 

55 

49 

52 

2 

MIN 

32 

40 

29 

28 

26 

28 

30 

32 

29 

31 

35 

32 

30 

29 

28 

30 

30 

25 

24 

27 

25 

22 

23 

33 

38 

43 

32 

34 

37 

40 

30 

30 

7 

PLACERVILLE  IFG 

64 

60 

49 

58 

62 

61 

59 

65 

57 

59 

42 

48 

46 

48 

52 

52 

56 

57 

55 

53 

49 

49 

46 

46 

46 

55 

46 

52 

53 

50 

45 

53 

MIN 

40 

38 

36 

43 

37 

43 

42 

43 

40 

40 

34 

35 

33 

35 

37 

37 

40 

40 

39 

35 

33 

3  0 

3  1 

36 

37 

40 

36 

40 

42 

37 

34 

37 

5 

POINT  ARENA 

62 

55 

59 

59 

61 

58 

68 

64 

61 

58 

59 

55 

54 

55 

59 

59 

59 

59 

65 

59 

58 

55 

56 

55 

58 

56 

59 

57 

57 

56 

59 

MIN 

39 

45 

36 

37 

37 

39 

39 

36 

45 

51 

44 

48 

39 

40 

44 

44 

49 

38 

36 

41 

35 

36 

39 

50 

42 

48 

41 

44 

52 

45 

43 

42 

1 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 

MIN 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

62 

59 

64 

67 

65 

69 

70 

66 

61 

62 

58 

57 

57 

59 

62 

65 

66 

69 

60 

59 

58 

59 

60 

59 

60 

59 

63 

61 

60 

59 

65 

61 

MIN 

50 

52 

46 

48 

48 

50 

50 

50 

48 

48 

46 

44 

45 

46 

46 

50 

50 

5  0 

43 

44 

45 

42 

43 

49 

51 

52 

48 

49 

46 

50 

46 

47 

6 

PONONA 

MAX 

72 

62 

67 

73 

73 

69 

78 

73 

71 

60 

63 

68 

62 

71 

75 

80 

79 

74 

66 

68 

60 

66 

68 

58 

63 

61 

65 

66 

66 

59 

70 

68 

1 

MIN 

35 

39 

33 

35 

40 

35 

37 

36 

39 

43 

41 

33 

41 

34 

35 

37 

36 

35 

33 

40 

32 

30 

34 

48 

51 

40 

42 

40 

48 

35 

37 

9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

55 

56 

57 

62 

57 

53 

46 

56 

52 

54 

59 

58 

57 

57 

55 

55 

56 

46 

67 

57 

59 

57 

55 

59 

56 

55 

59 

56 

63 

62 

59 

56. 

7 

MIN 

36 

36 

31 

31 

32 

34 

34 

35 

30 

33 

37 

36 

36 

32 

32 

32 

36 

32 

31 

28 

29 

35 

37 

36 

38 

37 

43 

43 

33 

34> 

1 

PORTERVILLE 

MAX 

66 

68 

61 

53 

57 

45 

44 

44 

60 

60 

63 

60 

60 

53 

58 

59 

55 

63 

47 

59 

61 

44 

58 

62 

56 

62 

57 

56 

62 

64 

62 

57. 

5 

MIN 

38 

37 

44 

44 

33 

36 

36 

33 

30 

32 

36 

36 

44 

34 

34 

35 

36 

37 

37 

32 

33 

34 

30 

32 

44 

46 

46 

39 

37 

39 

36 

36 

8 

PORTOLA 

MAX 

51 

47 

40 

43 

44 

39 

40 

46 

48 

47 

40 

43 

35 
8 

36 

37 

45 

53 

50 

41 

40 

37 

40 

45 

45 

42 

44 

41 

47 

42 

36 

41 

42. 

8 

MIN 

22 

32 

21 

23 

18 

20 

17 

18 

14 

32 

23 

25 

15 

16 

24 

20 

1  7 

1  i 

14 

1 1 

1  7 

24 

32 

20 

32 

33 

27 

12 

20. 

5 

POSEY  3  E 

MAX 

59 

39 

46 

61 

60 

59 

61 

57 

58 

45 

43 

54 

40 

52 

57 

58 

60 

52 

54 

49 

38 

47 

56 

40 

45 

45 

46 

55 

58 

44 

54 

51. 

4 

MIN 

35 

27 

27 

26 

29 

33 

32 

31 

29 

35 

26 

27 

27 

26 

29 

30 

32 

27 

25 

25 

20 

18 

26 

30 

31 

32 

31 

30 

30 

30 

26 

26 

5 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

^  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POTTER   VALLEV  PH 

MAX 
MIN 

58 
3  0 

62 
25 

60 
25 

63 
26 

58 
32 

50 
44 

50 
41 

51 
46 

55 
30 

62 
36 

66 

38 

65 

29 

61 
29 

58 

27 

58 
35 

51 
43 

52 

35 

59 
44 

55 
37 

54 

50 

52 
41 

57 
34 

57 
35 

1 
4 

QUINCV  RS 

MAX 
MIN 

22 

51 
32 

50 
29 

52 
22 

63 
1  7 

57 
18 

49 
19 

46 
2  1 

50 
2  3 

42 
32 

45 
29 

44 
34 

40 
25 

40 
26 

36 
29 

37 

30 

40 
30 

54 

22 

50 
17 

46 

20 

45 

22 

50 
16 

46 

23 

45 

31 

43 

36 

44 

32 

45 

33 

51 
40 

47 
39 

43 
31 

47 
31 

46 
26 

6 
8 

RflMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

73 
3  5 

65 
29 

68 
29 

69 
38 

71 
32 

70 
40 

76 
49 

76 
34 

72 
34 

68 
35 

66 

30 

70 
29 

64 
33 

68 
31 

72 
30 

75 

33 

73 
33 

74 

28 

70 
30 

69 

29 

62 

22 

67 
21 

69 
24 

57 
24 

61 
48 

61 
49 

65 
44 

69 
36 

70 
34 

63 
42 

69 
32 

68 
33 

5 
5 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

56 
3  5 

58 
36 

54 
34 

56 
36 

62 
44 

60 
42 

64 
42 

60 
41 

60 
38 

55 
42 

56 
36 

56 
36 

53 
41 

52 
34 

59 
36 

61 
41 

64 

44 

59 
41 

53 

32 

57 

36 

49 

32 

50 
30 

55 
34 

53 
40 

52 
43 

52 
42 

58 

38 

59 
40 

67 
43 

57 
42 

54 
36 

56 
38 

8 
3 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

51 
34 

55 
41 

62 
34 

65 
38 

55 
36 

53 
3  1 

39 
29 

54 
34 

43 
3  3 

55 
42 

50 
45 

51 
38 

54 
31 

50 
37 

52 
43 

60 
35 

67 

39 

64 

49 

55 

37 

51 

36 

56 
35 

54 

34 

45 

37 

45 
40 

50 
42 

55 
42 

51 

39 

58 
48 

55 
43 

58 
42 

57 
40 

53 
36 

9 
2 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

56 
36 

57 
43 

65 
39 

68 
39 

67 
3  1 

54 

32 

60 
28 

58 
32 

50 
36 

54 
42 

5C 

51 
46 

52 
33 

54 
40 

54 
44 

63 
46 

71 
39 

65 
45 

63 
42 

55 
38 

56 
37 

61 

39 

52 
38 

43 
36 

47 
40 

55 
40 

50 
41 

53 
45 

58 
51 

53 
39 

56 
44 

56 
39 

5 
5 

REOLANDS 

MAX 
MIN 

70 

61 

36 

69 
37 

70 
38 

76 
53 

69 
40 

75 
4  2 

73 
41 

67 
40 

63 
44 

63 
36 

70 
36 

61 
41 

69 
36 

73 
38 

77 

40 

77 

40 

72 

38 

68 
41 

66 
36 

60 
35 

65 
33 

67 

32 

57 

33 

62 
47 

59 
51 

65 
43 

68 
44 

69 
42 

60 
48 

71 
38 

67 
40 

5 
0 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

66 

63 
47 

60 
37 

65 
37 

60 
34 

52 
36 

57 

32 

58 

39 

61 

38 

62 
51 

63 
46 

59 
39 

58 
40 

60 
37 

56 
36 

65 
37 

59 
37 

67 

36 

64 

35 

60 
38 

57 
37 

62 

34 

58 
36 

64 

50 

65 
39 

60 
55 

59 
42 

66 
43 

60 
55 

63 
46 

60 
36 

60 
40 

9 
2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

60 
43 

60 
38 

61 
41 

58 
40 

55 
42 

55 
39 

60 
39 

57 

60 
50 

58 

52 

59 
44 

60 
42 

60 
40 

57 
40 

63 
40 

66 
41 

66 

35 

64 
42 

60 
43 

58 
39 

59 
37 

60 
39 

57 

52 

60 
44 

60 
52 

58 
44 

60 
52 

60 

60 

50 

57 
40 

59 
42 

7 
9 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

58 
42 

57 
48 

59 
38 

59 
40 

60 
42 

60 
40 

53 
36 

57 
37 

61 
42 

55 
45 

58 

50 

57 
44 

55 
42 

56 
39 

56 
39 

55 
40 

62 
42 

55 
35 

66 
42 

60 
42 

57 
40 

55 

36 

57 
40 

62 
47 

56 
43 

60 
52 

58 
43 

55 
47 

57 
52 

56 
50 

56 
50 

57 
42 

7 
7 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

74 

38 

03 
39 

66 
35 

69 
47 

74 
57 

71 
41 

79 
41 

74 

36 

72 
36 

63 
39 

63 
41 

70 
34 

64 
42 

70 
39 

74 
37 

76 
42 

31 
42 

71 

35 

68 
48 

68 
35 

60 
33 

65 
39 

66 

30 

60 
32 

64 
49 

63 
52 

65 
43 

69 
46 

66 
41 

63 
48 

72 
37 

68 
40 

5 
6 

RIVERSIDE  CITRUS    EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 
41 

74 

36 

63 
41 

65 
52 

68 
52 

72 
45 

70 
45 

77 
39 

74 

39 

70 
43 

63 
38 

65 
35 

72 
40 

63 
38 

70 
40 

73 
47 

77 
45 

78 
37 

68 
49 

66 

37 

64 

33 

60 
42 

63 
32 

67 

33 

56 
40 

64 

52 

61 
43 

66 
45 

68 
43 

68 
47 

61 
37 

67 
41 

7 
5 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

55 
34 

59 
34 

58 

3  0 

60 
30 

55 

30 

65 
30 

45 

32 

45 

3  5 

48 

32 

52 
36 

58 

58 
40 

54 
33 

53 
33 

54 
31 

51 
32 

55 
33 

44 

35 

60 
30 

54 

30 

54 
28 

54 
28 

52 
29 

51 
36 

53 
45 

59 
45 

57 
43 

57 
41 

60 
47 

59 
44 

55 
39 

64 
35 

6 
1 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
36 

54 
44 

56 
37 

51 
32 

51 
32 

43 
38 

43 
37 

48 
37 

50 
35 

56 
45 

57 
43 

53 
43 

55 
35 

52 
35 

54 
34 

48 
34 

45 
40 

62 
32 

53 
33 

47 

35 

55 
34 

49 

30 

50 
36 

53 
46 

56 
40 

59 
49 

55 
45 

59 
47 

57 
46 

58 
45 

56 
39 

52 
38 

9 
6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

57 
3  8 

55 

60 
36 

55 
32 

51 
32 

43 
38 

42 
37 

49 

40 

50 
36 

55 
48 

58 
46 

53 
45 

54 
34 

54 
38 

53 
34 

54 

36 

46 

40 

61 

35 

56 

35 

53 
37 

56 
34 

53 
31 

51 

38 

54 
45 

57 
40 

56 
49 

57 
44 

60 
46 

56 
49 

58 
46 

57 
41 

54 

39 

1 
6 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

53 
34 

61 
44 

66 
32 

70 
34 

56 
28 

55 

30 

64 

27 

57 
3  3 

49 
31 

59 
45 

55 
43 

52 
42 

59 
32 

57 
33 

57 
33 

61 

36 

56 
39 

68 

37 

61 
33 

60 
32 

60 

30 

60 
29 

48 

33 

52 
47 

57 
38 

59 
51 

57 
37 

57 
46 

57 
52 

58 
39 

61 
34 

58 
36 

2 
6 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 
33 

57 
40 

57 

29 

56 
31 

56 
31 

46 
37 

44 

30 

45 

30 

50 
30 

57 
43 

58 
40 

54 
33 

54 

30 

53 
31 

53 
30 

56 

32 

55 
35 

64 
34 

60 
31 

60 
34 

54 

29 

55 

26 

57 

29 

55 
47 

54 

35 

54 
47 

56 
34 

60 
40 

57 
52 

56 
46 

56 
31 

55 
34 

1 
8 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

6? 
41 

59 
34 

54 

32 

65 
33 

68 
47 

67 
37 

59 

60 
39 

60 
40 

56 
36 

46 
35 

46 
35 

50 
30 

54 
32 

54 
32 

69 
42 

68 
46 

64 
34 

66 
40 

62 
31 

50 
30 

52 
28 

52 
30 

46 
34 

52 
36 

50 
32 

50 
36 

56 

39 

59 
37 

49 

33 

54 

33 

56 
35 

8 
6 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

55 
29 

51 
35 

51 
31 

51 
31 

49 
27 

50 
3  1 

51 
34 

49 
40 

49 
42 

44 

36 

49 
36 

49 
36 

54 
44 

61 
43 

58 
29 

46 

37 

51 
34 

51 
34 

47 

35 

52 
35 

54 

39 

49 
42 

51 
45 

55 
40 

47 

40 

51 
36 

0 
2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

65 
50 

68 
44 

65 
41 

65 
43 

70 
42 

70 
47 

71 
47 

69 
48 

65 
48 

62 
46 

56 
40 

65 
45 

65 
36 

65 
42 

70 
48 

74 

49 

72 

50 

67 
44 

62 
40 

60 
41 

59 
36 

59 
36 

61 
40 

60 
35 

54 
40 

57 
49 

61 
42 

62 
45 

60 
44 

57 
40 

65 
37 

63 
43 

9 
3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

73 
36 

63 
35 

66 
45 

68 
53 

74 

58 

71 

40 

76 

40 

75 
38 

70 
40 

65 
44 

64 
43 

72 
35 

64 
40 

70 
36 

73 
38 

76 
41 

79 

39 

66 
37 

67 

50 

67 

36 

60 
34 

65 

45 

68 
31 

58 
33 

63 
48 

60 
52 

68 
45 

69 
44 

70 
42 

60 
49 

71 
37 

68 
41 

2 
4 

SANOBERG  WB 

MAX 
MIN 

47 

39 

44 

35 

47 

32 

47 

35 

55 
36 

51 
40 

55 
4  3 

58 

56 
4  3 

47 

37 

47 
35 

54 

37 

39 
30 

45 
34 

50 
38 

52 
42 

57 
44 

53 

36 

46 

35 

52 

33 

33 
27 

43 

28 

54 

38 

40 

32 

45 

36 

46 

37 

48 

39 

58 
38 

57 
38 

41 

33 

45 

33 

48 
36 

8 
5 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
46 

66 
51 

67 
48 

73 
46 

79 
54 

78 
53 

61 

5  2 

74 

50 

69 
50 

69 
52 

66 
50 

64 
46 

66 
50 

71 
47 

74 
47 

76 

48 

76 

50 

71 
47 

68 
47 

69 
47 

63 
47 

67 
44 

66 
43 

62 
47 

62 
54 

65 
55 

67 
55 

69 

51 

66 
52 

65 
54 

72 
49 

69 
49 

4 

5 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

71 

52 

65 

35 

66 
46 

69 
51 

72 
56 

70 
52 

76 
57 

72 
46 

71 

64 
47 

69 
45 

67 
43 

63 
43 

68 
49 

72 
51 

76 
57 

80 
56 

72 
41 

69 

50 

67 

38 

63 
43 

65 

42 

66 

37 

61 

37 

61 
45 

59 
45 

67 
45 

68 
41 

66 
41 

62 
49 

65 
41 

67 
46 

e 

0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

60 
42 

59 
46 

60 
42 

59 
39 

56 
38 

50 
40 

52 
37 

55 
43 

60 
39 

60 
52 

58 
44 

58 
43 

57 
41 

54 
41 

56 
39 

61 

40 

55 
44 

65 
39 

59 
41 

59 
43 

56 
39 

57 

38 

59 
40 

61 

50 

62 
42 

58 
53 

58 
43 

61 
46 

60 
48 

59 
46 

57 
41 

66 
42 

2 
5 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

60 
47 

60 
50 

60 
46 

61 
46 

57 
47 

51 
43 

51 
43 

55 
45 

56 
47 

59 
51 

59 
50 

56 
47 

57 
46 

57 
46 

55 
46 

62 
46 

60 
45 

66 
44 

59 
47 

58 
46 

57 
46 

59 
45 

57 
46 

58 

50 

60 
46 

57 

52 

57 
49 

60 
50 

60 
52 

60 
51 

59 
47 

58 
47 

2 
3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

72 
41 

65 
43 

72 
38 

76 
36 

79 
42 

76 
42 

61 
42 

76 
43 

72 
43 

66 
48 

65 
39 

69 
37 

64 
41 

72 
37 

77 
39 

82 
41 

80 
41 

78 

40 

71 

39 

69 

38 

62 
41 

67 

35 

69 
34 

64 

39 

64 
46 

62 
52 

70 
45 

70 
44 

66 
44 

63 
48 

76 
55 

71 
41 

0 
8 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

62 
39 

60 
46 

60 
38 

61 
36 

68 
36 

64 

36 

73 
37 

66 

39 

64 
40 

60 
47 

61 
43 

57 
40 

58 
34 

65 
35 

56 
33 

66 

40 

66 

43 

67 
41 

63 
46 

60 
34 

58 

33 

60 

32 

59 

32 

58 
49 

63 
40 

57 

62 

60 
43 

64 
41 

58 
54 

59 
42 

63 
38 

61 

40 

9 
0 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

68 
29 

61 
28 

63 
27 

68 
27 

68 
44 

68 
41 

75 
34 

71 
34 

67 

33 

66 
34 

63 
29 

68 
27 

59 
30 

67 
26 

73 
27 

75 
31 

71 

29 

70 
32 

65 

25 

66 

29 

58 

25 

62 

22 

66 

25 

60 
26 

62 
47 

56 
50 

62 
44 

65 
39 

68 
36 

56 
45 

70 
32 

65 
32 

8 
5 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

65 
43 

61 
49 

59 
41 

61 
38 

63 
36 

52 
37 

60 
35 

60 
43 

64 

40 

61 
49 

62 
47 

56 
45 

57 
41 

62 
40 

54 
36 

63 
40 

60 
43 

65 
41 

54 
47 

61 
40 

57 
41 

60 
36 

60 
40 

65 
47 

64 

45 

61 
55 

60 
46 

67 
44 

62 
51 

61 
47 

63 
40 

61 
42 

0 
7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

71 
44 

65 
46 

62 
46 

61 
46 

69 
43 

79 
44 

69 
44 

78 
44 

66 
42 

67 
45 

64 
45 

64 
37 

60 
38 

63 
47 

66 
46 

66 
49 

72 

56 

71 

50 

65 
40 

66 
37 

64 

38 

58 
42 

63 
36 

61 

36 

58 
48 

59 
46 

67 
49 

62 
50 

65 
46 

61 
44 

62 
44 

65 
44 

4 

3 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
35 

70 
38 

64 
29 

68 
30 

70 
29 

78 
30 

65 
33 

75 
34 

70 
41 

72 
46 

60 
34 

64 
26 

60 
31 

62 
27 

67 
29 

71 

29 

77 
33 

79 
30 

70 
30 

68 
35 

65 
25 

60 
15 

62 

22 

65 
28 

55 
43 

58 
45 

59 
39 

66 

38 

65 
36 

60 
38 

63 
29 

66 

32 

5 
5 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

64 
42 

61 
4B 

61 
99 

61 
39 

61 
37 

60 
33 

51 
34 

58 
40 

61 
39 

61 
42 

61 
46 

59 
42 

58 
38 

56 
39 

56 
36 

64 

33 

60 
45 

67 

38 

62 
48 

60 
40 

58 
36 

58 
37 

60 

39 

63 
39 

64 
42 

59 
52 

58 
48 

62 
44 

62 
54 

61 
46 

60 
39 

60 
41 

2 
2 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

63 
49 

61 
41 

64 

40 

69 
49 

75 
56 

73 
46 

74 

59 

69 

5  3 

65 
48 

62 

53 

61 

50 

62 
47 

62 
46 

68 
46 

72 
52 

76 

50 

73 

55 

70 
51 

65 
53 

62 
46 

61 
47 

63 
46 

62 
44 

60 
45 

61 
52 

61 

55 

62 
51 

62 
51 

63 
52 

61 
55 

69 
48 

65 
49 

5 
7 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

57 
43 

62 
42 

59 
37 

59 
38 

56 
36 

56 
38 

50 
38 

57 
40 

53 
40 

58 
47 

58 

57 
45 

59 
41 

59 
40 

55 
40 

63 
40 

59 
41 

72 
38 

71 
37 

60 
37 

56 
39 

60 
37 

56 
39 

58 
50 

56 
42 

59 
42 

57 
41 

60 
46 

56 
54 

60 
40 

69 
42 

66 
41 

9 

3 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 
MIN 

69 
45 

65 
46 

71 
40 

75 
50 

60 
59 

74 
49 

83 
44 

74 
4  5 

71 
43 

66 
47 

68 
43 

69 
42 

62 
45 

75 
40 

62 
42 

82 

43 

60 
43 

75 
42 

75 

51 

70 
42 

63 
41 

69 
37 

68 

39 

62 
43 

69 

52 

65 
54 

69 
47 

70 
46 

64 
46 

66 
52 

70 
40 

71, 
45 

0 
1 

SANTA    ANA   RIVER   PH  1 

MAX 
MIN 

65 

39 

64 

40 

61 
39 

61 
51 

67 
54 

68 
43 

69 
43 

70 
43 

67 
43 

60 
45 

59 
37 

68 
40 

65 
35 

60 
36 

67 
34 

70 
41 

68 
40 

68 
41 

65 
48 

61 

39 

59 

35 

56 
41 

61 

36 

60 
34 

54 
41 

55 
47 

61 
41 

65 
40 

65 
41 

65 
39 

67 
36 

4? 

6 
7 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

69 
44 

68 
43 

69 
44 

75 
41 

77 
41 

71 
46 

79 
45 

72 
46 

70 
47 

67 
46 

70 
4.4 

67 
42 

67 
44 

71 
42 

74 
41 

75 
47 

61 

45 

44 

42 

43 

41 

40 

40 

43 

50 

54 

47 

41 

47 

49 

6  7 
42 

69. 
44. 

6 

3 

SANTA    BARBARA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
40 

72 
39 

66 
38 

72 
36 

75 
35 

69 
38 

76 

39 

70 
42 

68 
43 

66 
46 

75 
47 

65 
36 

65 
42 

67 
40 

69 
37 

76 

42 

78 
40 

72 
39 

67 
39 

64 

37 

69 

38 

63 

35 

63 

35 

59 
39 

59 
47 

64 
54 

72 
49 

65 
43 

63 
42 

69 
43 

64 
41 

68. 
40. 

1 
7 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Day    Ol  Month 


sioiion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

< 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

65 

62 

5? 

60 

61 

52 

56 

60 

62 

62 

62 

56 

57 

60 

54 

55 

56 

64 

61 

60 

67 

60 

60 

64 

65 

60 

59 

66 

59 

61 

60,3 

MIN 

47 

3j 

35 

34 

35 

3  3 

42 

41 

46 

46 

4; 

37 

39 

35 

37 

43 

40 

46 

38 

37 

35 

3  8 

49 

43 

53 

44 

44 

%\ 

45 

3  9 

41,4 

SANTA  CRUZ 

62 

61 

61 

63 

64 

62 

71 

67 

62 

60 

59 

54 

58 

51 

60 

63 

62 

65 

62 

67 

59 

58 

59 

59 

70 

59 

56 

62 

58 

50 

62 

61.5 

MIN 

36 

33 

32 

36 

46 

3E 

39 

4  2 

47 

37 

35 

33 

3  8 

39 

40 

34 

35 

37 

32 

37 

45 

45 

49 

40 

42 

46 

42 

36 

39,0 

SANTA  MARIA 

MAX 

68 

67 

6( 

74 

74 

71 

72 

81 

6' 

70 

63 

5; 

63 

63 

61 

71 

71 

74 

78 

68 

69 

65 

65 

65 

58 

59 

5t 

63 

63 

55 

64 

67.7 

MIN 

34 

34 

42 

46 

42 

33 

3  5 

3  5 

34 

47 

3 1 

41 

41 

3  7 

38,0 

SANTA  maria  wb  ap 

64 

63 

64 

74 

80 

70 

79 

66 

58 

61 

66 

60 

62 

59 

69 

75 

77 

55 

57 

53 

62 

62 

61 

58 

59 

60 

64 

64 

58 

60 

65 

66,6 

MIN 

39 

32 

37 

4  0 

39 

4 ; 

4  1 

38 

34 

4  1 

36 

33 

37 

41 

38 

3  1 

33 

38 

36 

3  1 

42 

47 

53 

47 

41 

46 

43 

35 

36.9 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

69 

63 

70 

70 

76 

66 

72 

66 

70 

65 

54 

63 

65 

68 

74 

78 

77 

68 

66 

72 

71 

63 

65 

60 

65 

63 

68 

59 

63 

68 

69 

58.0 

MIN 

50 

50 

5  5 

3  1 

50 

4- 

46 

5  1 

55 

49 

50 

47 

45 

5  0 

4  3 

49 

55 

5  3 

50 

49 

47 

52 

49 

49  *  8 

SANTA  PAULA 

MAX 

73 

74 

68 

72 

75 

S( 

73 

80 

74 

66 

71 

68 

67 

72 

75 

80 

82 

74 

72 

70 

61 

70 

69 

54 

64 

72 

70 

65 

68 

71.0 

MIN 

38 

4  C 

37 

5  4 

48 

40 

40 

45 

55 

44 

50 

42 

38 

30 

3  1 

37 

50 

4  5 

41 

49 

42 

43  •  6 

SANTA  ROSA 

62 

56 

6; 

62 

60 

5; 

50 

51 

5( 

54 

61 

5< 

54 

61 

58 

66 

61 

59 

72 

62 

61 

60 

61 

54 

55 

56 

64 

58 

68 

56 

60 

56.3 

MIN 

3  \ 

35 

37 

33 

3  1 

30 

33 

3  0 

3  0 

37 

35 

35 

37 

37 

5 1 

39 

36 

34.7 

SCOT  I A 

56 

60 

59 

57 

61 

56 

69 

56 

60 

62 

67 

58 

63 

53 

56 

61 

59 

54 

61 

67 

52 

52 

62 

57 

55 

51 

56 

59 

60 

58 

52 

57.2 

MIN 

36 

45 

4  0 

38 

36 

39 

37 

37 

45 

46 

46 

47 

42 

42 

4  3 

46 

46 

42 

36 

42 

39 

34 

34 

47 

43 

44 

44 

45 

52 

44 

45 

42,2 

SHASTA  0AM 

56 

52 

52 

59 

61 

64 

53 

60 

60 

50 

51 

48 

49 

50 

62 

64 

64 

54 

60 

60 

49 

62 

62 

42 

42 

45 

50 

48 

52 

54 

53 

53.6 

MIN 

42 

42 

42 

42 

44 

36 

41 

33 

40 

40 

42 

44 

35 

36 

42 

43 

42 

44 

46 

40 

38 

39 

38 

33 

37 

40 

40 

41 

46 

41 

41 

40.4 

SIERRA  C I  TV 

58 

56 

48 

50 

60 

62 

58 

59 

66 

55 

36 

45 

41 

43 

50 

62 

63 

62 

50 

48 

43 

46 

68 

45 

40 

46 

41 

46 

50 

42 

36 

50.1 

MIN 

28 

32 

31 

30 

37 

36 

35 

26 

24 

33 

33 

29 

23 

28 

31 

39 

35 

34 

32 

26 

25 

30 

29 

32 

31 

32 

30 

36 

36 

32 

31 

31.3 

SIERRA   MAORE    1  N 

76 

64 

71 

73 

78 

60 

75 

71 

66 

65 

70 

65 

69 

78 

81 

83 

74 

70 

70 

61 

57 

69 

53 

62 

60 

66 

67 

64 

70 

69.6 

MIN 

43 

44 

44 

45 

4  6 

42 

42 

39 

39 

39 

37 

38 

37 

37 

37 

38 

39 

40 

40 

4  0 

41 

41 

41 

39 

38 

39 

40 

41 

40.4 

Sf ERR A VI LLE  RS 

41 

51 

45 

45 

44 

44 

37 

44 

60 

49 

39 

43 

45 

37 

35 

35 

47 

43 

41 

39 

41 

35 

43 

46 

43 

45 

44 

43 

45 

41 

42.8 

MIN 

1 8 

20 

1 6 

1 7 

1 3 

14 

1  5 

\  7 

16 

1 8 

29 

25 

1 5 

1 1 

13 

14 

16 

12 

5 

11 

17 

8 

1  3 

24 

31 

21 

22 

29 

28 

2  1 

17.7 

SODA  SPRINGS 

47 

44 

39 

34 

42 

51 

41 

54 

42 

42 

30 

33 

30 

30 

43 

42 

45 

52 

34 

39 

31 

30 

39 

38 

34 

37 

34 

36 

39 

34 

28 

36.5 

MIN 

20 

g 

1  1 

5 

1 6 

1  £ 

-  1 

7 

7 

1  3 

12 

1  4 

14 

15 

1  5 

9 

26 

24 

24 

9 

24 

20 

0 

12,7 

SONOMA 

56 

61 

59 

57 

51 

47 

50 

63 

51 

60 

59 

54 

69 

67 

54 

59 

54 

69 

65 

59 

58 

56 

62 

56 

63 

51 

57 

51 

57 

59 

62 

67.1 

MIN 

35 

40 

3  2 

30 

28 

37 

3  6 

38 

32 

45 

45 

40 

32 

33 

33 

32 

38 

35 

31 

33 

30 

27 

32 

31 

34 

41 

35 

39 

43 

44 

33 

35,3 

SONORA 

65 

65 

57 

53 

56 

61 

63 

66 

64 

63 

62 

55 

50 

55 

56 

55 

68 

54 

54 

66 

67 

53 

51 

53 

53 

61 

51 

54 

59 

59 

61 

96.8 

MIN 

37 

3  J 

34 

35 

34 

32 

31 

30 

25 

31 

36 

43 

43 

36 

37 

36 

37 

32 

34,3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

54 

49 

52 

57 

63 

64 

60 

57 

66 

47 

44 

47 

40 

62 

55 

67 

62 

65 

56 

46 

42 

50 

52 

47 

47 

40 

47 

57 

66 

56 

51 

52.2 

MIN 

29 

28 

22 

24 

27 

30 

3  2 

30 

3 1 

31 

2  6 

25 

2 1 

24 

27 

31 

32 

25 

25 

26 

20 

20 

26 

32 

31 

32 

29 

30 

28 

27 

22 

27 , 1 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

45 

34 

37 

35 

42 

40 

46 

43 

46 

32 

36 

37 

33 

42 

43 

41 

47 

36 

37 

36 

34 

35 

42 

36 

40 

36 

37 

41 

40 

34 

38 

36.7 

MIN 

16 

29 

1  0 

4 

5 

9 

1  5 

19 

14 

28 

23 

22 

7 

9 

14 

14 

16 

6 

1 

17 

6 

2 

14 

28 

26 

30 

1  3 

30 

34 

25 

5 

15.8 

SUUJnKCl.     1  Pin  C 

50 

45 

44 

42 

49 

48 

55 

61 

51 

44 

47 

49 

51 

49 

48 

49 

61 

51 

48 

45 

39 

38 

51 

41 

41 

40 

46 

55 

49 

48 

50 

47,3 

MIN 

3  7 

36 

30 

34 

35 

3  8 

39 

36 

34 

27 

33 

31 

30 

35 

35 

33 

29 

29 

27 

26 

29 

33 

32 

34 

33 

35 

40 

32 

3 1 

33.0 

STOCKTON  CAA  AP 

54 

58 

46 

55 

49 

44 

44 

49 

50 

55 

58 

52 

54 

56 

51 

46 

45 

61 

53 

69 

56 

51 

54 

54 

61 

60 

57 

60 

63 

61 

59 

54.1 

MIN 

33 

36 

34 

32 

40 

38 

36 

35 

42 

42 

33 

33 

36 

37 

32 

32 

34 

36 

31 

34 

45 

40 

51 

47 

43 

45 

44 

37 

38.2 

STOCKTON  F I  RE  ST  A 

56 

54 

58 

50 

53 

49 

44 

44 

46 

61 

66 

67 

52 

64 

55 

62 

46 

44 

63 

53 

58 

54 

50 

54 

54 

61 

60 

56 

60 

62 

60 

54.2 

MIN 

34 

38 

37 

3  3 

26 

28 

37 

32 

35 

40 

42 

42 

36 

33 

27 

27 

37 

31 

34 

35 

35 

3  3 

34 

33 

40 

41 

45 

44 

46 

43 

35 

35.8 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

54 

58 

56 

55 

55 

49 

43 

49 

49 

56 

57 

56 

67 

57 

54 

51 

44 

62 

62 

51 

60 

57 

54 

55 

59 

60 

59 

62 

62 

59 

59 

55.6 

MIN 

3  7 

45 

37 

33 

32 

41 

39 

40 

34 

42 

40 

41 

36 

33 

33 

36 

38 

33 

31 

32 

32 

30 

32 

42 

40 

51 

45 

42 

44 

43 

35 

37.7 

50 

52 

60 

65 

60 

52 

66 

52 

46 

55 

52 

51 

53 

60 

53 

66 

65 

62 

59 

62 

66 

55 

48 

45 

45 

54 

51 

59 

60 

57 

55 

54.7 

MIN 

33 

39 

30 

29 

30 

29 

28 

32 

32 

37 

37 

43 

3 1 

35 

37 

35 

33 

38 

32 

31 

30 

30 

32 

39 

37 

44 

35 

46 

52 

40 

32 

35.1 

54 

45 

52 

59 

63 

53 

69 

48 

51 

46 

42 

40 

42 

49 

53 

65 

62 

52 

57 

40 

44 

53 

41 

40 

42 

44 

45 

46 

43 

43 

50 

49.1 

MIN 

3  0 

3  5 

3  5 

29 

30 

36 

36 

35 

33 

30 

26 

28 

30 

33 

33 

34 

30 

38 

39 

32 

30 

32,9 

SUNLAND 

73 

67 

68 

75 

78 

71 

79 

76 

74 

65 

71 

67 

66 

72 

79 

60 

61 

71 

71 

71 

64 

68 

70 

50 

63 

61 

70 

69 

70 

68 

70 

70.3 

MIN 

41 

40 

38 

41 

51 

43 

4  3 

48 

46 

45 

37 

40 

37 

39 

41 

51 

48 

48 

46 

42 

37 

34 

36 

35 

44 

49 

42 

41 

39 

42 

34 

41  .9 

SUSANV I LLE  AP 

44 

43 

42 

39 

34 

30 

30 

45 

36 

41 

43 

48 

37 

36 

33 

34 

32 

42 

40 

44 

38 

38 

49 

43 

44 

43 

43 

53 

47 

49 

44 

40.8 

MIN 

1 8 

29 

17 

20 

1 5 

1 5 

30 

3  2 

29 

20 

19 

22 

24 

27 

19 

12 

18 

21 

12 

18 

26 

32 

32 

22 

32 

32 

30 

25 

23,1 

TABLE  MTN 

48 

44 

33 

34 

39 

45 

52 

46 

45 

41 

49 

47 

42 

42 

46 

42 

48 

43 

43 

46 

36 

33 

51 

40 

44 

36 

40 

48 

57 

48 

48 

43.8 

MIN 

30 

32 

33 

30 

20 

27 

25 

15 

28 

30 

28 

28 

26 

34 

40 

27 

30 

26.6 

TAHOE 

MAX 

39 

45 

40 

35 

41 

44 

41 

39 

42 

46 

33 

36 

36 

31 

36 

40 

48 

43 

36 

37 

36 

36 

35 

44 

35 

37 

35 

40 

41 

44 

32 

38.9 

MIN 

23 

29 

19 

19 

20 

23 

20 

28 

16 

23 

22 

16 

13 

19 

12 

1 1 

1  9 

26 

22 

20 

20,5 

TEHACHAPI 

MAX 

66 

43 

48 

59 

62 

60 

63 

59 

60 

46 

46 

60 

41 

64 

64 

63 

66 

58 

63 

51 

36 

51 

62 

46 

48 

48 

48 

59 

46 

52 

54.0 

MIN 

34 

38 

39 

28 

36 

23 

28 

33 

33 

26 

30 

24 

30 

17 

2  3 

38 

37 

40 

40 

34 

41 

37 

TEJON  RANCHO 

MAX 

70 

53 

50 

54 

66 

64 

52 

64 

60 

60 

57 

65 

52 

64 

52 

54 

58 

42 

65 

58 

44 

53 

62 

69 

59 

62 

56 

63 

63 

60 

54 

57.3 

MIN 

34 

36 

38 

34 

36 

40 

32 

32 

42 

46 

47 

48 

41 

44 

44 

40 

39*1 

Thermal  caa  ap 

76 

72 

74 

74 

79 

79 

79 

77 

70 

70 

75 

70 

72 

73 

78 

80 

60 

76 

74 

67 

71 

68 

68 

67 

73 

72 

78 

76 

73 

75 

75 

73.9 

MIN 

41 

43 

36 

43 

36 

45 

33 

33 

38 

32 

31 

35 

52 

44 

47 

40 

39 

42 

40.2 

Three  riv  edison  ph  2 

68 

68 

57 

56 

70 

68 

64 

62 

66 

65 

56 

62 

56 

62 

62 

60 

60 

58 

57 

58 

60 

56 

61 

62 

58 

68 

50 

60 

64 

54 

62 

61.0 

MIN 

34 

44 

30 

34 

33 

34 

48 

34 

43 

40 

42 

35 

36 

30 

35 

29 

44 

40 

47 

40 

39 

38 

40 

37 

37.0 

62 

54 

49 

54 

54 

56 

58 

60 

60 

51 

60 

46 

51 

63 

54 

58 

62 

56 

57 

54 

52 

52 

52 

48 

55 

50 

52 

56 

55 

50 

56 

54,2 

MIN 

32 

34 

30 

26 

28 

28 

26 

30 

37 

36 

41 

34 

39 

35 

34 

32 

33.1 

TORRANCE 

70 

68 

71 

74 

80 

79 

82 

75 

71 

68 

69 

69 

67 

73 

78 

80 

81 

74 

73 

70 

65 

70 

70 

65 

66 

57 

70 

71 

66 

66 

71 

71.6 

MIN 

40 

42 

39 

40 

40 

42 

42 

40 

40 

40 

36 

36 

41 

49 

55 

46 

46 

48 

51 

42 

42.7 

tracv  carbona 

53 

51 

55 

54 

52 

51 

43 

43 

47 

51 

61 

58 

51 

54 

64 

52 

48 

45 

60 

53 

60 

64 

52 

54 

58 

59 

60 

61 

61 

63 

60 

64.1 

MIN 

32 

34 

40 

37 

31 

32 

33 

35 

30 

30 

32 

27 

27 

33 

35 

36 

49 

40 

41 

45 

38 

35.7 

TRACV  PUMPING  PLANT 

MAX 

51 

59 

59 

54 

50 

47 

44 

49 

47 

59 

58 

51 

67 

56 

53 

50 

45 

64 

55 

61 

57 

54 

57 

64 

61 

61 

59 

62 

66 

60 

58 

55.7 

MIN 

36 

46 

38 

33 

41 

36 

40 

39 

39 

36 

36 

31 

36 

33 

29 

34 

36 

28 

30 

34 

47 

42 

44 

46 

36*4 

TRONA 

MAX 

61 

55 

58 

67 

66 

72 

59 

69 

62 

56 

67 

60 

57 

62 

57 

60 

70 

67 

70 

64 

61 

66 

58 

58 

56 

58 

64 

63 

61 

64 

67 

61,6 

MIN 

31 

34 

37 

40 

30 

28 

34 

26 

33 

40 

46 

39 

42 

38 

40 

35 

33.6 

TRUCKEE  RS 

MAX 

34 

45 

40 

36 

32 

36 

31 

40 

46 

45 

34 

36 

41 

30 

35 

37 

40 

43 

35 

33 

36 

32 

35 

46 

38 

36 

37 

36 

43 

43 

34 

37,6 

MIN 

7 

1 1 

15 

14 

9 

2 

4 

7 

1 

2 

22 

24 

26 

16 

18 

33 

23 

9 

13.0 

TULELAKE 

MAX 

45 

42 

38 

36 

26 

34 

39 

46 

45 

45 

43 

40 

37 

39 

41 

40 

45 

42 

45 

43 

36 

40 

40 

38 

38 

43 

43 

42 

47 

43 

44 

40.6 

MIN 

25 

32 

19 

18 

14 

16 

15 

30 

26 

33 

30 

34 

23 

29 

33 

30 

32 

21 

18 

18 

18 

16 

30 

26 

23 

32 

26 

35 

35 

29 

28 

25.6 

rURNTABLE  CREEK 

MAX 

59 

55 

59 

64 

67 

56 

69 

51 

49 

50 

48 

48 

51 

50 

55 

66 

64 

61 

61 

48 

53 

62 

44 

42 

46 

51 

49 

53 

54 

52 

54.2 

MIN 

41 

41 

42 

45 

36 

40 

38 

40 

38 

42 

43 

35 

35 

41 

41 

42 

43 

44 

39 

37 

38 

40 

32 

35 

35 

41 

40 

47 

41 

41 

39,8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  19  - 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

Table  5  -  Continued  JANUARY  1958 


Day 

Ol  Month 

Station 

0 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

70 

70 

72 

74 

80 

75 

82 

76 

71 

68 

70 

70 

68 

75 

78 

81 

79 

74 

7| 

70 

66 

71 

63 

68 

64 

67 

65 

1! 

6| 

71.4 

MIN 

38 

44 

38 

60 

58 

49 

40 

40 

38 

44 

38 

39 

44 

36 

36 

40 

40 

38 

31 

43 

42.6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

66 

63 

67 

61 

64 

68 

68 

67 

65 

67 

67 

66 

61 

62 

69 

69 

93 

62 

63 

62 

67 

61 

67 

62 

63 

62 

67 

66 

70 

69 

70 

65.3 

MIN 

30 

30 

31 

34 

35 

36 

38 

3  1 

38 

42 

34 

34 

36 

43 

38 

53 

TWIN  LAKES 

MAX 

40 

35 

35 

41 

51 

52 

51 

46 

40 

34 

35 

32 

30 

45 

47 

49 

52 

45 

43 

41 

39 

47 

43 

34 

35 

32 

42 

39 

37 

31 

41 

40.8 

MIN 

23 

23 

12 

19 

26 

20 

22 

2  3 

10 

22 

3 

18 

28 

19 

23 

16 

19 

23 

" 

10 

28 

14 

* 

17.2 

UKIAH 

MAX 

56 

63 

59 

64 

54 

57 

62 

60 

53 

52 

51 

52 

58 

53 

55 

6b 

70 

66 

61 

57 

64 

61 

54 

53 

52 

62 

64 

95 

55 

54 

57.9 

MIN 

37 

43 

32 

29 

28 

29 

27 

2  7 

37 

37 

47 

46 

34 

34 

34 

34 

35 

50 

37 

UCLA 

MAX 

72 

62 

71 

77 

81 

75 

81 

74 

70 

64 

65 

64 

69 

72 

76 

81 

82 

77 

72 

68 

61 

62 

66 

59 

65 

62 

66 

68 

62 

72 

69.6 

MiN 

54 

46 

5  3 

49 

55 

52 

58 

52 

51 

49 

49 

47 

50 

54 

60 

62 

50 

52 

UPLAND 

MAX 

70 

71 

65 

63 

69 

74 

71 

75 

77 

68 

60 

66 

73 

65 

71 

75 

74 

70 

69 

63 

56 

61 

63 

55 

58 

55 

61 

65 

63 

59 

67 

66.2 

MIN 

48 

40 

42 

43 

43 

50 

51 

5  3 

53 

42 

4  1 

42 

47 

50 

49 

53 

42 

42 

39 

41 

42 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

56 

64 

62 

56 

53 

52 

49 

55 

52 

52 

66 

64 

57 

53 

50 

59 

53 

53 

53 

56 

MIN 

26 

25 

20 

32 

29 

42 

36 

29 

30 

36 

3  0 

VACAVI LLE 

MAX 

53 

56 

63 

56 

50 

43 

41 

50 

45 

56 

57 

50 

59 

55 

56 

50 

45 

68 

67 

48 

61 

53 

48 

53 

54 

61 

56 

58 

59 

54.5 

MIN 

33 

40 

33 

32 

31 

33 

32 

35 

35 

43 

40 

38 

34 

34 

33 

34 

38 

28 

45 

63 

34 

36  .2 

VALVERMO  RS 

MAX 

59 

55 

54 

55 

60 

58 

62 

62 

59 

60 

57 

68 

52 

54 

58 

61 

66 

61 

54 

62 

49 

92 

61 

59 

57 

55 

59 

68 

72 

65 

|2 

58.6 

MIN 

24 

27 

25 

31 

30 

34 

29 

29 

31 

38 

29 

24 

26 

26 

32 

35 

30 

22 

28 

33 

34 

29.2 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

61 

56 

57 

57 

59 

63 

63 

65 

67 

62 

62 

60 

64 

55 

55 

61 

64 

69 

58 

57 

63 

52 

56 

65 

55 

58 

57 

62 

69 

71 

56 

60.8 

MIN 

22 

24 

25 

27 

25 

28 

27 

27 

31 

37 

29 

26 

32 

23 

24 

27 

28 

VrSALIA 

MAX 

67 

69 

59 

52 

58 

55 

42 

43 

56 

55 

65 

59 

59 

69 

60 

56 

59 

51 

47 

58 

61 

44 

56 

62 

64 

60 

63 

59 

62 

65 

63 

57.2 

MIN 

39 

40 

37 

43 

33 

34 

38 

34 

42 

36 

35 

39 

VISTA 

MAX 

71 

65 

66 

74 

77 

76 

81 

76 

73 

71 

72 

65 

66 

72 

76 

84 

78 

76 

70 

72 

64 

64 

70 

69 

64 

70 

70 

66 

67 

71.3 

MIN 

36 

50 

50 

49 

53 

50 

42 

42 

52 

48 

50 

40 

40 

40 

50 

50 

46 

5  0 

36 

VOLTA  PH 

MAX 

56 

50 

59 

60 

68 

61 

62 

56 

54 

50 

60 

48 

51 

50 

52 

68 

66 

62 

60 

56 

51 

56 

55 

43 

49 

49 

50 

51 

62 

4S 

55 

54.8 

MI  N 

36 

39 

34 

37 

38 

37 

3  5 

36 

35 

39 

38 

35 

30 

36 

37 

43 

41 

40 

40 

37.  0 

WALNUT  CREEK 

MAX 

56 

54 

60 

60 

58 

51 

46 

46 

51 

56 

59 

58 

58 

56 

55 

54 

55 

45 

66 

55 

59 

96 

55 

62 

57 

56 

59 

6C 

64 

61 

60 

56.4 

'MI  N 

36 

40 

34 

34 

32 

32 

36 

30 

32 

34 

42 

36 

33 

33 

32 

35 

37 

WALNUT  GROVE 

MAX 

53 

56 

57 

54 

50 

51 

43 

46 

60 

56 

57 

55 

65 

57 

51 

56 

57 

56 

62 

54 

55 

50 

53 

54 

60 

74 

66 

6C 

59 

60 

58 

55.3 

M I  N 

36 

46 

44 

31 

31 

37 

38 

36 

33 

43 

42 

34 

34 

35 

30 

29 

35 

5 1 

41 

45 

46 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

66 

59 

62 

59 

62 

63 

62 

67 

66 

61 

62 

63 

57 

61 

66 

68 

69 

65 

62 

99 

56 

98 

64 

67 

6« 

54 

61 

65 

67 

62 

60 

61.9 

MIN 

31 

25 

26 

37 

47 

38 

42 

27 

30 

31 

27 

28 

29 

29 

35 

35 

2  0 

2  0 

26 

41 

32 

WASCO 

MAX 

62 

65 

61 

54 

54 

55 

46 

44 

48 

51 

62 

59 

60 

56 

58 

57 

54 

48 

49 

97 

59 

46 

54 

60 

57 

60 

64 

59 

61 

60 

63 

56,2 

MIN 

34 

38 

45 

32 

33 

36 

38 

34 

33 

37 

34 

33 

37 

32 

35 

32 

35 

30 

32 

32 

32 

29 

33 

44 

47 

50 

42 

41 

43 

36 

36 .2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

68 

65 

61 

60 

62 

64 

59 

72 

68 

«3 

60 

60 

55 

57 

62 

61 

66 

64 

67 

63 

60 

98 

60 

58 

57 

62 

58 

60 

63 

60 

60 

61.7 

MIN 

41 

38 

34 

34 

37 

39 

42 

36 

39 

37 

36 

39 

35 

3  2 

34 

38 

46 

41 

42 

4] 

43 

42 

39 

38.1 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

50 

45 

49 

51 

36 

40 

39 

45 

51 

46 

43 

43 

41 

42 

44 

45 

43 

59 

50 

4« 

46 

49 

49 

41 

37 

45 

50 

42 

45 

51 

48 

45.5 

M  I N 

26 

38 

32 

29 

26 

28 

28 

34 

34 

38 

30 

34 

34 

38 

28 

26 

28 

25 

29 

31 

31 

3 1 

37 

4C 

41 

36 

37 

31.9 

WEED  1  S 

MAX 

53 

52 

41 

38 

32 

33 

35 

56 

45 

45 

41 

40 

37 

39 

44 

42 

38 

40 

44 

40 

42 

40 

43 

38 

4S 

41 

43 

44 

4" 

50 

41 

42,3 

M  I  N 

1  7 

31 

1 9 

20 

12 

13 

16 

16 

35 

32 

35 

35 

20 

20 

36 

35 

33 

32 

26 , 2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

35 

31 

26 

30 

30 

38 

40 

40 

33 

38 

26 

30 

30 
6 

27 

35 

38 

33 

40 

26 

35 

28 

18 

36 

37 

2t 

24 

3i 

3: 

33 

21 

31.7 

MIN 

1  0 

6 

12 

2 

5 

5 

10 

13 

2 

6 

13 

9 

2 

10 

10 

20 

13 

1 0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

23 

21 

13 

16 

22 

30 

29 

32 

22 

27 

13 

18 

18 

21 

24 

30 

24 

29 

20 

25 

30 

24 

24 

28 

26 

28 

24 

28 

30 

22 

23.9 

MIN 

15 

9 

8 

8 

13 

17 

18 

14 

11 

10 

5 

10 

3 

2 

14 

16 

15 

10 

20 

^' 

16 

10.5 

WILLIAMS 

MAX 

52 

50 

56 

65 

59 

53 

43 

40 

50 

49 

60 

62 

50 

54 

51 

55 

49 

90 

62 

55 

52 

56 

50 

45 

52 

53 

66 

56 

60 

57 

61 

53.3 

MIN 

30 

34 

34 

31 

32 

33 

31 

34 

31 

34 

34 

33 

31 

34 

36 

34 

35 

32 

31 

33 

36 

40 

39 

40 

41 

49 

38 

35.1 

WILLOWS 

MAX 

58 

51 

56 

61 

64 

41 

41 

37 

53 

46 

57 

57 

52 

55 

92 

55 

90 

56 

63 

66 

91 

56 

54 

46 

51 

49 

57 

5; 

|£ 

5e 

61 

5|.4 

MIN 

33 

46 

35 

35 

37 

32 

29 

30 

31 

32 

38 

42 

35 

35 

35 

35 

37 

WINTERS 

MAX 

58 

57 

57 

64 

58 

53 

45 

42 

54 

54 

68 

60 

63 

61 

55 

54 

90 

66 

64 

56 

91 

°o 

94 

48 

5! 

53 

59 

65 

5S 

53 

6C 

55.0 

MIN 

34 

40 

42 

31 

30 

34 

35 

35 

33 

39 

40 

42 

34 

34 

34 

33 

36 

32 

WOOorORDS 

MAX 

51 

45 

39 

37 

44 

39 

43 

51 

66 

44 

42 

43 

46 

46 

44 

45 

53 

42 

40 

44 

35 

39 

56 

40 

4{ 

48 

44 

5- 

61 

3E 

4C 

44.7 

MIN 

23 

30 

25 

19 

16 

22 

2  4 

29 

27 

32 

28 

25 

18 

21 

30 

26 

28 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

53 

52 

64 

58 

55 

49 

42 

41 

50 

51 

66 

52 

50 

63 

53 

52 

46 

48 

60 

55 

52 

56 

52 

48 

54 

54 

59 

54 

6C 

66 

58 

5|,7 

MIN 

32 

41 

39 

3 1 

31 

35 

36 

37 

38 

42 

43 

33 

34 

35 

36 

28 

31 

39 

46 

Y0R8A  LINDA 

MAX 

72 

66 

72 

72 

78 

73 

80 

75 

71 

6E 

68 

69 

65 

72 

79 

81 

83 

75 

76 

72 

64 

72 

71 

58 

67 

66 

71 

71 

65 

64 

71 

71.2 

40 

40 

37 

40 

45 

48 

48 

39 

42 

37 

37 

35 

34 

39 

48 

54 

44 

45 

44 

61 

40 

42.2 

VOSEMITE  NP 

MAX 

48 

43 

44 

63 

52 

91 

53 

51 

49 

48 

44 

44 

38 

45 

51 

54 

55 

51 

54 

49 

43 

45 

51 

47 

43 

40 

48 

55 

56 

52 

49 

48.9 

MIN 

26 

26 

26 

28 

27 

26 

32 

28 

27 

34 

29 

30 

29 

25 

28 

29 

32 

23 

23 

24 

25 

20 

24 

32 

30 

34 

30 

31 

32 

30 

28 

28.0 

VREKA 

MAX 

42 

50 

47 

43 

37 

33 

32 

37 

51 

52 

45 

46 

41 

42 

43 

46 

42 

48 

47 

41 

45 

44 

41 

41 

39 

40 

42 

47 

47 

60 

46 

43.5 

MIN 

21 

30 

31 

23 

26 

24 

22 

22 

27 

28 

29 

34 

24 

26 

33 

37 

37 

25 

23 

24 

25 

21 

24 

26 

26 

30 

29 

29 

38 

32 

31 

27.6 

Se«  Relerence  Notea  Following  Station  i  Index 
-  20  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day 

of  month 

Total 

°J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMTIOCB  PDHPIMG  PLANT  3 

EVAP 

.  02 

.  02 

.  03 

.  02 

.  03 

.  01 

.00 

.  00 

.  02 

.01 

.  01 

.01 

.  02 

.  04 

.03 

.02 

• 

* 

.35 

.08 

.  04 

.  04 

.04 

.05 

.03 

.10 

.04 

.  04 

.  03 

.  04 

.  05 

1 . 22 

WIND 

ATENAL  9  SSE 

EVAP 

.15 

* 

.06 

.08 

.08 

.08 

.06 

.07 

.07 

.07 

.08 

.00 

.10 

.10 

.15 

.15 

.07 

.00 

.07 

.10 

.12 

.10 

.09 

* 

« 

.14  .01 

.12 

.07 

.10 

.07 

2.36 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.06 

.07 

.13 

.06 

.05 

.08 

,09 

.06 

.08 

.12 

.23 

.07 

.10 

.10 

.06 

.07 

.07 

.13 

.0$ 

.10 

.19 

.08 

.  09 

.  05 

.01 

.08 

.09 

.12 

.16 

.12 

.10 

2.90 

WIND 

54 

36 

84 

12 

7 

5 

7 

9 

18 

98 

246 

50 

S3 

20 

5 

3 

2 

30 

5 

42 

300 

40 

17 

64 

67 

55 

111 

81 

55 

104 

120 

1830 

MAX 

50 

49 

53 

52 

S3 

55 

54 

53 

52 

55 

53 

52 

52 

50 

52 

55 

58 

56 

53 

52 

50 

49 

51 

49 

49 

58 

61 

61 

60 

63 

52 

53.6 

HIM 

32 

30 

35 

31 

30 

34 

33 

34 

34 

40 

39 

31 

38 

30 

29 

31 

34 

38 

29 

29 

35 

32 

29 

32 

39 

42 

42 

39 

37 

41 

32 

34.2 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.10 

.11 

.07 

.07 

.08 

.17 

.10 

.12 

.09 

.06 

.10 

.11 

.04 

.03 

.10 

.13 

.14 

.11 

.05 

.14 

.11 

.06 

.05 

.06 

B 

2.84 

WIND 

30 

26 

25 

19 

40 

32 

20 

26 

21 

14 

37 

20 

30 

20 

26 

32 

29 

23 

20 

25 

30 

18 

20 

22 

20 

25 

29 

17 

17 

20 

22 

755 

BERRTESSA  LAKE 

EVAP 

.  00 

.  01 

.06 

.  04 

.  03 

.02 

.  01 

.  02 

.  01 

.  00 

.  02 

.  00 

.02 

.  03 

.  01 

.03 

.  01 

.20 

.08 

.04 

.04 

.03 

.02 

.00 

.00 

.  01 

.00 

.00 

.  04 

0.79 

WIND 

22 

20 

40 

27 

30 

23 

38 

17 

22 

61 

41 

49 

38 

19 

24 

9 

24 

127 

53 

28 

17 

41 

41 

58 

61 

■42 

'45 

42 

111 

58 

39 

1267 

MAX 

_ 

54 

54 

54 

51 

51 

53 

59 

58 

56 

56 

57 

56 

MIN 

- 

36 

36 

32 

38 

45 

43 

49 

44 

48 

53 

43 

42 

- 

BORLINGAIIE 

EVAP 

.02 

.07 

.03 

.04 

.03 

.02 

.06 

.05 

.02 

.04 

.02 

.04 

.00 

.04 

.03 

.04 

.03 

.03 

.07 

.08 

.05 

.05 

, 

.13 

.02 

03 

04 

.03 

.01 

.08 

B 

1.23 

WIND 

43 

50 

18 

54 

34 

35 

25 

26 

28 

97 

23 

43 

67 

40 

30 

12 

45 

18 

56 

33 

36 

34 

48 

113 

42 

163 

89 

14 

110 

57 

19 

1502 

MAX 

55 

60 

59 

58 

58 

54 

54 

56 

56 

58 

57 

57 

58 

57 

55 

59 

58 

60 

60 

60 

61 

62 

63 

61 

60 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

58.5 

MIN 

43 

43 

43 

40 

37 

40 

33 

43 

40 

49 

48 

43 

43 

41 

39 

39 

48 

40 

41 

44 

40 

38 

40 

59 

49 

52 

46 

46 

54 

47 

42 

43.5 

CACHUMA  DAH 

EVAP 

.14 

.  08 

.  09 

.10 

.  08 

.15 

.  07 

.12 

.12 

.24 

.10 

.  04 

.10 

.10 

.09 

.09 

.11 

.10 

.09 

.11 

.10 

.10 

.08 

.05 

.04 

.01 

.08 

.06 

.06 

.11 

2.81 

WIND 

55 

44 

57 

61 

49 

62 

49 

51 

46 

29 

87 

60 

46 

SO 

34 

42 

42 

41 

48 

50 

60 

64 

44 

54 

53 

74 

102 

32 

41 

50 

63 

1640 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.03 

.03 

.00 

.  00 

.  03 

.01 

.  00 

.  00 

.  03 

.  01 

.00 

.  00 

.02 

.  03 

.  03 

.00 

.00 

.  00 

.03 

.  03 

.  00 

.  03 

.00 

.  00 

.02 

00 

01 

.00 

.03 

.  00 

.  02 

0.39 

WIND 

12 

33 

30 

23 

21 

23 

34 

32 

26 

41 

35 

20 

24 

29 

18 

19 

21 

23 

28 

27 

16 

24 

29 

44 

40 

68 

'23 

13 

15 

37 

23 

851 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.04 

4 

* 

.06 

* 

* 

.03 

.03 

• 

.03 

.09 

* 

* 

.02 

.04 

.03 

.04 

.12 

.03 

.04 

.05 

.05 

B 

0.90 

WIND 

* 

61 

11 

* 

* 

40 

12 

23 

12 

129 

* 

155 

8 

10 

9 

12 

* 

72 

13 

24 

34 

106 

* 

108 

'lO 

95 

164 

93 

45 

1246 

CHULA  VISTA 

EVAP 

* 

.19 

.08 

.38 

.13 

.15 

.12 

.08 

.25 

.09 

.13 

.15 

.10 

* 

.36 

.14 

.08 

.13 

.11 

.03 

OB 

.10 

.09 

.09 

.09 

3.25 

WIND 

* 

119 

52 

* 

• 

131 

34 

45 

44 

38 

* 

* 

155 

SO 

43 

56 

21 

* 

* 

134 

52 

44 

67 

53 

63 

'  RQ 

' 

57 

51 

55 

53 

1611 

MAX 

67 

64 

67 

64 

69 

65 

64 

66 

65 

65 

66 

64 

66 

64 

60 

63 

63 

58 

67 

66 

70 

68 

68 

68 

65.3 

MIN 

~ 

45 

45 

~ 

41 

44 

43 

43 

44 

~ 

43 

42 

41 

40 

42 

~ 

~ 

40 

41 

38 

37 

38 

40 

53 

53 

49 

46 

46 

47 

43.  4 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.03 

.05 

.04 

.09 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.06 

.01 

.03 

.01 

.01 

.16 

.02 

.01 

.07 

.01 

.00 

.01 

.02 

.03 

.00 

.04 

0.94 

WIND 

23 

17 

69 

63 

11 

29 

16 

25 

38 

48 

64 

15 

51 

59 

14 

27 

17 

48 

141 

19 

24 

75 

6 

97 

79 

11  fi 

25 

85 

67 

34t 

1440 

DOTTONS  LANDING 

EVAP 

« 

.09 

.08 

* 

* 

.11 

.01 

.03 

.03 

.04 

.08 

.05 

.03 

.02 

.04 

« 

* 

.27 

.04 

.04 

.07 

.08 

* 

* 

.23 

.03 

.03 

.02 

.08 

1.50 

WIND 

* 

163 

30 

• 

352 

121 

142 

79 

146 

♦ 

« 

175 

46 

48 

40 

35 

* 

• 

190 

46 

40 

47 

92 

* 

* 

353 

29 

101 

120  66 

2461 

MAX 

55 

64 

~ 

58 

45 

49 

53 

53 

67 

CO 

58 

54 

51 

59 

60 

59 

57 

S7 

59 

56 

59 

57 

591 

56.8 

MIN 

~ 

40 

39 

37 

36 

37 

36 

38 

37 

37 

36 

36 

36 

~ 

36 

35 

32 

33 

37 

41 

42 

48 

45 

40 

37.  9 

FOLSOM  DAH 

EVAP 

.03 

.07 

.02 

.  07 

.01 

.00 

.00 

.02 

.00 

.06 

.00 

.14 

.00 

.05 

.03 

.02 

.03 

.06 

.07 

.02 

.06 

.03 

.05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.05 

.00 

.00 

0.89 

WIND 

30 

60 

33 

47 

55 

31 

34 

40 

35 

83 

83 

34 

66 

44 

44 

22 

32 

30 

72 

36 

46 

27 

36 

88 

83 

119 

59 

41 

86 

94 

76 

1666 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.08 

.  07 

.  09 

.  01 

.  05 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.  07 

.  09 

.  06 

.01 

.  03 

.  03 

.03 

.05 

.  02 

.  04 

.  06 

.  07 

.  02 

.  04 

.  04 

.  08 

.08 

.01 

.  06 

.  05 

.  02 

.10 

1 . 42 

WIND 

82 

67 

36 

24 

47 

40 

37 

24 

36 

64 

60 

64 

53 

43 

33 

27 

17 

31 

14 

50 

44 

15 

28 

60 

78 

159 

112 

41 

43 

65 

41 

1535 

MAX 

53 

62 

58 

52 

58 

50 

43 

46 

50 

51 

63 

56 

52 

55 

57 

52 

57 

48 

47 

57 

58 

44 

57 

55 

51 

57 

64 

65 

62 

54.6 

MIN 

42 

42 

44 

45 

36 

35 

36 

36 

40 

39 

42 

38 

40 

38 

38 

38 

40 

44 

43 

38 

36 

35 

34 

34 

45 

44 

48 

45 

45 

46 

40 

40.2 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.  02 

.  03 

.05 

.  02 

.  04 

.  01 

.  02 

.  05 

.  02 

.  08 

.  02 

.  03 

.  04 

.  05 

.  04 

.04 

.07 

.10 

.  08 

.  04 

.  03 

.  05 

.  05 

~ 

.  OS 

* 

.  03 

.06 

B 

2 . 67 

WIND 

70 

39 

26 

63 

42 

90 

102 

78 

73 

102 

29 

58 

94 

28 

31 

24 

31 

40 

45 

30 

45 

27 

36 

114 

61 

160 

95 

55 

62 

127 

33 

1930 

MAX 

59 

59 

59 

56 

56 

49 

47 

54 

53 

56 

56 

55 

57 

57 

54 

58 

58 

67 

60 

57 

56 

56 

57 

53 

54 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

56.7 

MIN 

42 

42 

38 

38 

40 

42 

38 

39 

38 

45 

46 

47 

38 

39 

35 

39 

43 

36 

35 

40 

36 

34 

38 

48 

43 

50 

43 

47 

48 

45 

42 

41.1 

JDICE  ISLAND 

EVAP 

* 

.07 

• 

• 

* 

* 

.16 

* 

* 

« 

« 

* 

• 

* 

.74 

* 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

.26 

- 

B 

1.31 

WIND 

A 

0 

» 

* 

* 

880 

* 

* 

• 

« 

* 

* 

1205 

* 

* 

* 

105 

* 

* 

* 

* 

* 

245 

B 

2603 

MAX 

64 

59 

HIN 

35 

41 

31 

30 

EETTLEHAN  CITf  1  SSW 

EVAP 

.  05 

.08 

.09 

.05 

.10 

.  00 

.04 

.03 

.03 

.08 

.07 

.06 

.03 

.12 

.09 

.06 

.03 

.04 

.  05 

.  04 

.  04 

.12 

.15 

.10 

04 

02 

.12 

.04 

.13 

B 

2.10 

WIND 

31 

79 

67 

52 

52 

59 

66 

55 

54 

95 

56 

36 

59 

71 

37 

54 

43 

36 

55 

41 

52 

74 

42 

102 

111 

iss 

io3 

42 

52 

io6 

83 

2020 

LAEESBORE 

EVAP 

.  02 

.  03 

.  02 

.  05 

.  05 

.02 

.03 

.02 

.01 

.  00 

.01 

~ 

~ 

.02 

.01 

.04 

.03 

.05 

.  06 

.  00 

.02 

.  04 

.  01 

~ 

.03 

.  01 

_ 

.03 

B 

0.79 

WIND 

4 

1 

27 

17 

18 

15 

5 

5 

2 

15 

13 

14 

13 

3 

5 

33 

9 

24 

27 

4 

7 

4 

8 

8 

3 

7 

36 

62 

37 

8 

436 

LODI 

EVAP 

.04 

.03 

.09 

.04 

.03 

.00 

.01 

.00 

.04 

.04 

.05 

.02 

.01 

.02 

.02 

« 

* 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.05 

.03 

.04 

.02 

.06 

.04 

.05 

0.98 

WIND 

24 

56 

33 

28 

27 

6 

65 

70 

59 

112 

20 

63 

76 

9 

19 

38 

23 

44 

43 

29 

57 

47 

46 

212 

73 

199 

50 

47 

87 

64 

22 

1748 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

* 

.05 

.04 

.04 

* 

« 

.03 

* 

* 

.04 

.03 

* 

.05 

.05 

.03 

• 

* 

.  05 

.  OS 

.  04 

.04 

.05 

.  03 

* 

* 

.13 

* 

.  05 

.08 

.04 

0.94 

WIND 

46 

68 

114 

40 

73 

66 

63 

95 

86 

154 

64 

86 

187 

40 

51 

74 

23 

103 

59 

62 

67 

125 

82 

321 

126 

318 

'99 

60 

189 

136 

52 

3129 

HAX 

55 

57 

57 

55 

54 

48 

46 

49 

49 

55 

55 

54 

56 

55 

53 

50 

45 

57 

56 

57 

56 

53 

52 

51 

58 

59 

58 

56 

57 

58 

58 

54.2 

HIN 

40 

43 

40 

38 

36 

40 

39 

42 

38 

44 

43 

41 

39 

37 

35 

37 

40 

38 

34 

36 

37 

33 

35 

43 

41 

50 

44 

45 

47 

45 

41 

40.0 

MONTI CELLO  DAH 

EVAP 

.05 

.00 

.03 

.05 

.04 

.03 

.01 

.02 

.04 

.00 

.01 

.02 

.00 

.04 

.03 

.01 

.04 

.06 

.13 

.05 

.05 

.05 

.05 

.01 

.00 

.00 

.00 

.02 

.01 

.00 

.03 

0.88 

WIND 

13 

5 

6 

9 

9 

15 

2 

9 

2 

40 

17 

3 

17 

4 

* 

6 

1 

17 

18 

4 

2 

2 

3 

30 

13 

2 

23 

29 

9 

340 

HAX 

55 

51 

58 

55 

56 

53 

47 

52 

52 

49 

57 

55 

52 

56 

52 

49 

43 

59 

60 

56 

56 

55 

56 

47 

53 

54 

62 

54 

59 

56 

59 

54.1 

HIN 

39 

39 

36 

35 

35 

36 

35 

35 

39 

39 

43 

43 

34 

33 

37 

37 

39 

43 

31 

31 

31 

32 

32 

38 

42 

42 

45 

44 

48 

45 

43 

38.1 

NACIHIENTO  DAH 

EVAP 

.  05 

.05 

.  02 

.03 

.  05 

.03 

.03 

.07 

.  05 

.  04 

.04 

.02 

.  04 

.05 

.  05 

.03 

.03 

.05 

.04 

.  05 

.  06 

.  OS 

.04 

.03 

.  01 

.01 

.03 

.05 

.03 

.05 

.05 

1 .23 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

.07 

.  05 

.  09 

.03 

.  03 

.  03 

.05 

.  06 

.03 

.04 

.05 

.04 

.  09 

.  05 

.  05 

.  05 

.  06 

* 

.14 

.  04 

.03 

.05 

B 

1 . 17 

WIND 

* 

41 

26 

* 

* 

118 

27 

25 

26 

63 

* 

* 

92 

19 

35 

25 

29 

* 

* 

73 

29 

39 

24 

63 

* 

215 

30 

34 

56 

30 

1119 

OAKDALE  WOODWARD  DAH 

EVAP 

.01 

.  03 

.16 

.  07 

.04 

.16 

.02 

.01 

* 

.06 

.04 

.  08 

.  08 

.03 

♦ 

* 

.20 

B 

1 . 02 

WIND 

61 

124 

45 

146 

74 

76 

74 

100 

136 

250 

175 

120 

117 

86 

67 

92 

38 

32 

150 

135 

78 

138 

158 

357 

333 

460 

132 

74 

136 

204 

75 

4243 

PLACERTILLE  IFG 

EVAP 

* 

.14 

.04 

* 

.26 

.04 

.07 

.  06 

.  06 

* 

* 

.12 

.06 

.05 

.03 

.03 

.36 

.  05 

.  03 

.  05 

.  02 

.  01 

.  03 

.04 

.03 

B 

1.75 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

.49 

.24 

* 

♦ 

.75 

* 

* 

^22 

1 . 70 

WIND 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

300 

« 

* 

* 

186 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

♦ 

* 

• 

* 

761 

* 

* 

* 

^  82 

1329 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.15 

.07 

.12 

.12 

.26 

.22 

.06 

.12 

.07 

.03 

.04 

.05 

.08 

.08 

.10 

.15 

.14 

.11 

.24 

.17 

.08 

.13 

.12 

.08 

.02 

.05 

.04 

.06 

.06 

.05 

.04 

3.11 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.10 

.01 

.09 

.17 

.15 

.10 

.11 

.04 

.08 

.04 

.03 

.04 

.01 

.05 

.02 

.15 

.15 

.14 

.25 

.04 

.07 

.07 

.  03 

.02 

.00 

.02 

.01 

.03 

* 

* 

.04 

2.06 

WIND 

SHASTA  DAH 

EVAP 

.09 

.00 

.04 

.12 

.16 

.06 

.12 

.05 

.02 

.02 

.00 

.05 

.07 

.01 

.08 

.12 

.12 

.15 

.11 

.01 

.09 

* 

.05 

.01 

.05 

.01 

.00 

.00 

.11 

.02 

B 

1.80 

WIND 

72 

31 

66 

116 

111 

39 

41 

15 

72 

18 

34 

19 

44 

63 

32 

108 

98 

58 

112 

51 

31 

99 

42 

30 

58 

77 

49 

14 

36 

59 

28 

1723 

STOCKTON  HOWRT  BRIDGE 

EVAP 

.00 

.00 

.04 

.03 

.01 

.01 

.00 

.02 

.00 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.00 

.02 

.00 

.04 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.02 

.03 

.00 

.05 

0.55 

WIND 

15 

25 

50 

10 

20 

10 

10 

30 

30 

35 

15 

15 

45 

15 

30 

10 

15 

30 

25 

15 

35 

25 

20 

125 

45 

120 

50 

20 

40 

45 

25 

1000 

MAX 

54 

57 

50 

53 

52 

44 

44 

47 

48 

51 

54 

54 

55 

54 

52 

46 

45 

56 

52 

57 

56 

52 

51 

SI 

57 

60 

59 

59 

59 

57 

61 

53.2 

MIN 

42 

46 

40 

39 

36 

43 

41 

41 

39 

43 

43 

43 

36 

37 

37 

40 

41 

35 

34 

37 

38 

34 

35 

45 

43 

50 

49 

46 

48 

46 

42 

41 . 0 

TRACT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.00 

.00 

.15 

.00 

.00 

.00 

.00 

.08 

.00 

.05 

.00 

.02 

.15 

.00 

.00 

.00 

.00 

.08 

.00 

.12 

.11 

.00 

.04 

.04 

* 

* 

.20 

.00 

.03 

.02 

.16 

1.25 

WIND 

17 

56 

49 

23 

33 

36 

40 

45 

37 

80 

21 

27 

89 

22 

25 

14 

29 

49 

38 

56 

56 

49 

34 

204 

100 

175 

105 

42 

56 

85 

36 

1728 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

* 

.13 

.05 

.06 

.28 

.05 

.11 

.04 

.07 

.00 

.00 

.05 

.00 

.10 

.03 

.05 

.03 

.24 

.21 

.07 

.02 

.04 

.04 

.21 

.09 

.00 

.01 

.12 

.05 

.02 

B 

2.24 

WIND 

« 

120 

83 

175 

146 

48 

50 

40 

78 

54 

67 

37 

63 

87 

41 

140 

83 

82 

161 

61 

47 

115 

54 

47 

83 

73 

42 

21 

121 

97 

62 

2378 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

* 

.41 

• 

* 

« 

* 

.21 

♦ 

.05 

« 

* 

« 

.15 

* 

.10 

* 

« 

.09 

.02 

.46 

* 

* 

.12 

.16 

B 

1.83 

WIND 

15 

45 

44 

19 

11 

28 

18 

20 

42 

58 

21 

36 

76 

17 

26 

23 

25 

35 

51 

28 

67 

28 

24 

14 

140 

118 

34 

27 

70 

06 

13 

1229 

MAXIMUM  AND  HINIHOH  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREHES  OF  TEHPERATTOE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIHE  OF  OBSERVATION. 
^  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTBLT  TOTAL. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1958 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1, 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

2 . 0 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
12 

7.4 
18 

17 

16 

15 

13 

12 

0.1 

12 

3.0 
11 

7.5 
14 

0.9 
19 

3.1 
19 

21 

21 

20 

20 

19 

18 

17 

T 
17 

17 

16 

6.5 
16 

8.2 
21 

1.8 

24 

11.0 

29 

30 

30 

2.7 
26 

3.1 
24 

0.1 
2b 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

0.  5 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

0.  5 
11 

1 .  0 
12 

12 

1.0 
13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

4.0 
15 

1.0 
15 

5.0 
19 

16 

16 

15 

5.0 
19 

T 
18 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.6 
1 

0.5 
1 

4.0 
4 

3 

2 

1 

4.0 

3 

2 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

4.0 
10 

9 

2.0 
11 

1.0 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

3.0 
14 

3.0 
15 

15 

4.0 
18 

18 

17 

17 

1.0 
17 

17 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

1.0 
5 

3.0 
7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

7.0 
12 

5.0 
16 

4.0 
20 

12.0 
30 

28 

28 

3.0 
31 

31 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

T 

2.5 

3 

1.0 
4 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7.0 
10 

9.0 
19 

2.0 
20 

8.0 
28 

27 

26 

4.0 
30 

30 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

6.0 
15 

1.0 
15 

15 

T 
15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

2a5 

30 

2.5 
30 

14.0 
41 

2.0 
39 

36 

34 

5.0 
37 

36 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

T 

T 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

2 

2 

1.0 
1 

1 

1 

T 
T 

2.0 
1 

2.0 
2 

2.0 
3 

2 

T 

1 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL  • 
SN  ON  GND 

15 

5.0 
19 

17 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

7.0 
22 

3.0 
25 

T 
24 

4.0 
28 

27 

27 

25 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

23 

9.0 
32 

1.0 
30 

6.0 
36 

34 

33 

1.0 
32 

4.0 
37 

0.5 
36 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

6.0 
10 

1.0 
8 

7 

6 

6 

6 

T 

6 

T 

7 

4.0 
11 

11 

T 
10 

15 

15 

14 

13 

12 

12 

12 

0.5 
12 

12 

11 

11 

3.0 
14 

4.0 
16 

4.0 
19 

T 
19 

17 

13 

5.0 
15 

2.0 
17 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

2 

T 

1 

1.0 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

11,0 
11 

2.0 
8 

6 

5 

3 

1 

1.0 
1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.4 

5 

T 

4 

3 

3 

2 

2 

0.7 
3 

2 

1.5 

3 

3.0 

6 

6 

8.0 
10 

10 

9 

9 

9 

6 

5 

5 

S 

5 

5 

4.0 
9 

1.0 
10 

4.0 
14 

12 

12 

12 

4.0 
15 

14 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
4 

3 

3 

2 

2 

1 

6.0 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.5 

2.0 
6 

0.6 

2 

0.3 

7.5 

T 

2 

0.3 

T 

T 

T 

T 

8.1 

5.5 
7 

0.7 

T 

5 

0.5 

3 

0.5 

2 

0.3 

T 

0.6 
1 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
T 

4.0 
4 

2.0 
4 

2.0 
5 

1.0 
4 

1.0 
3 

3.0 
3 

3 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
2 

0.5 
2 

4.0 
4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

1.0 

3 

T 
T 

7.0 
7 

T 

4 

3 

3 

1.0 
3 

T 
T 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

6.0 
39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

10.0 
39 

8.0 
45 

45 

5.0 
48 

47 

46 

45 

44 

42 

40 

39 

1.0 
39 

38 

38 

14.0 

50 

12.0 
60 

17.0 
71 

4.0 
72 

70 

68 

12.0 
75 

3.0 
77 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

3.0 
24 

23 

23 

22 

22 

21 

T 
21 

20 

8.0 
28 

1.0 
27 

T 
27 

3.5 
27 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

2.0 

28 

T 
26 

T 
26 

14.0 
36 

2.0 
37 

12.0 
46 

45 

45 

44 

LO.  0 
50 

48 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
T 

1.0 

1.5 
1 

T 

1.0 
1 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

3.0 
15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

5.0 
17 

2.S 
19 

17 

2.5 
19 

19 

19 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

7.5 
22 

4.0 
25 

10.5 
32 

0.5 
29 

27 

25 

8.5 
33 

2.0 
33 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

3.0 
38 

T 
37 

36 

35 

34 

33 

33 

33 

12.0 
45 

1.0 

45 

T 
44 

3.0 
46 

45 

44 

43 

43 

42 

42 

T 
42 

42 

41 

41 

13.0 
54 

5.0 
57 

15.5 
70 

2.0 
68 

67 

T 
66 

ILO 
75 

T 
73 

SHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

T 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

5.0 
8 

6.0 
14 

14 

14 

14 

1.0 
IS 

15 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

1.0 
11 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

2.0 
7 

5.0 
12 

4.0 
16 

1.0 
17 

17 

17 

2.0 
19 

19 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 

T 

0.5 
1 

0.5 
1 

9.0 

6 

4 

4 

4 

4.0 
2 

3 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

0.5 
2 

T 

T 

T 

T 

1.0 

2.5 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JAMUARY  1958 


Day  of  month  01 


Depth  In  Soil 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DAVIS 

AGRICULTURAL 

COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 
UIN 

52 
50 

50 
49 

54 
45 

54 
43 

55 
42 

49 

46 
43 

45 
43 

48 
41 

47 
46 

52 
45 

52 
46 

49 
42 

51 
41 

50 
42 

49 
42 

47 
44 

47 
43 

51 
41 

50 
40 

48 
41 

50 
39 

49 
40 

46 
42 

50 
45 

50 
50 

57 
48 

54 
48 

56 
51 

54 
48 

56 
46 

50.6 
43.9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

1 

VAX 
HIN 

53 
52 

52 
52 

52 
51 

52 
51 

54 
52 

55 
54 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

54 
53 

53 
53 

54 
53 

55 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
55 

55 
53 

55 
54 

54 

53 

53 
52 

52 
52 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

54 

53 

54 
53 

54 
53 

54 

53 

54.0 
53.1 

STATION  2 
18  Inches  (c) 

MAX 
MIN 

51 

52 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

52 
51 

52 
51 

51 
51 

52 
50 

53 
52 

54 

53 

53 
52 

52 
51 

51 
50 

50 

50 

49 

49 

49 
49 

49 

49 

50 

50 

50 

51 

50 

51.4 
50.7 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
HIN 

54 

56 

53 

51 

51 

50 

52 

54 

52 

53 
48 

54 
48 

50 
48 

52 
46 

52 
45 

50 
42 

53 
44 

54 
46 

54 
46 

52 
44 

53 

52 

52 

51 
44 

52 
46 

52 

54 

56 

56 

56 

56 

52 

52.9 
46.6 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

1: 

:58/ 

l:25P 

1.5  Inches  (e) 

42 

44 

43 

- 

4.5  Inches 

43 

40 

45 

- 

9  Inches 

44 

40 

- 

45 

- 

44 

47 

46 

47 

21  Inches 

49 

47 

47 

46 

48 

47 

48 

47.4 

30  Inches 

50 

49 

49 

48 

49 

49 

49 

49.0 

66  Inches 

55 

54 

54 

53 

53 

52 

53 

53.4 

102  Inches 

58 

56 

58 

57 

57 

56 

56 

56.7 

138  Inches 

61 

60 

60 

59 

60 

58 

58 

59.4 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM  8:00  A.M.   JANUARY  14  TO  8:00  A.M.   JANUARY  16. 
(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     (e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  apeed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

a, 

0 
0 

0 

4:  OOP  PST 

a 

0. 
0 
0 

0 

IH 

Trace 

.01-09 

01 
■* 
1 

0 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAEERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

7 

3.1 

++16 

NNW 

12 

93 

86 

66 

90 

8 

4 

3 

0 

0 

0 

15 

7.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

45 

28 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

5 

5.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

58 

1 

4 

3 

4 

2 

2 

16 

7.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

NNW 

10 

4.4 

++25 

N 

10+ 

60 

46 

40 

55 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

5.2 

EUREKA  WB  CITY 

7.5 

38 

SW 

12 

2 

6 

10 

0 

4 

0 

22 

42 

8.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

4.7 

23 

SE 

24 

96 

90 

71 

92 

3 

9 

4 

1 

0 

0 

17 

50 

7.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

13 

6.3 

++23 

W 

26 

68 

49 

54 

64 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.6 

27 

NW 

10 

61 

46 

46 

59 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

5 

80 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

78 

73 

5 

3 

6 

5 

1 

0 

20 

7.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

12 

6.4 

++28 

SSE 

24+ 

86 

77 

67 

83 

2 

3 

5 

3 

1 

0 

14 

7.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

16 

8.2 

38 

SE 

29 

85 

82 

67 

81 

8 

3 

2 

7 

0 

0 

20 

48 

8.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

18 

9.0 

38 

SE 

25 

95 

91 

79 

92 

4 

4 

5 

4 

0 

0 

17 

41 

8.4 

SANDBERG  WB 

++48 

NNW 

27 

54 

0 

4 

3 

0 

0 

0 

7 

5.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

11 

4.7 

21 

SW 

26 

69 

54 

52 

71 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

82 

4.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

8 

6.2 

40 

SSW 

25 

87 

80 

68 

84 

2 

3 

2 

6 

0 

0 

13 

7.2 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

6. 1 

31 

S 

25 

t85 

3 

7 

3 

5 

0 

0 

18 

60 

SAN  JOSE 

SE 

26 

5.8 

30 

SE 

25 

67 

2 

4 

5 

2 

0 

0 

13 

42 

5.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

4.5 

++21 

SW 

26+ 

79 

58 

51 

74 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

9 

5.8 

t  8:00  A.M. 

V+  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  aotes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

1  Temp. 

Precip. 

ACTON  eSCONOIDO  FC261BE 

OOl'i 

LOS  ANGELES 

29 

118  17 

2920 

5P 

AOIN  RANGeR  STATIO^ 

0029 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

ALO£RPO 1  NT 

ooae 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

9A 

9A 

ALISO  CANYON  FC  '.'.6 

LOS  ANGELES 

ALPINE  1  W 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  47 

1700 

4P 

4P 

ALTAOENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

U8  08 

1125 

5P 

alturas  ranger  station 

0161 

21 

41  29 

120  32 

436  5 

9A 

AMBOV 

0176 

SAN  8ERD1N0 

34  33 

115  45 

620 

MID 

ANCIOLA 

020* 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

SP 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38  35 

122  26 

1815 

6P 

ANTIOCH   1  e 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

38  00 

121  47 

6P 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

8A 

8A 

0233 

33 

33  33 

116  41 

3900 

SA 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

ARROYO  SeCO 

0322 

24 

36  14 

121  29 

800 

MID 

ARROYO  SECO  RS  FC  S03  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

ASM  MOUNTAIN 

03'.3 

TULARE 

9 

36  29 

1696 

BA 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

33  55 

117  53 

350 

7A 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1736 

HID 

ATWELL  CCC  CAMP 

037^1 

TULARE 

9 

36  28 

118  40 

6400 

AUBERRY 

0Z79 

FRESNO 

27 

37  05 

0383 

PLACER 

1 

38  54 

1297 

AVALON  P  EASUSE  PIER 

0395 

33 

33  21 

118  20 

0 

eA 

8A 

AVENAL  9  SSE 

0398 

KINGS 

10 

35  54 

120  03 

550 

6A 

ea 

AZUSA  FC  143 

LOS  ANGELES 

26 

5P 

BACKUS  RANCH 

0<VLe 

KERN 

34  57 

118  11 

2645 

5P 

5P 

BADGE R 

0'.22 

TULARE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

SADGEli  PASS 

MARIPOSA 

14 

37  40 

7300 

BAKER 

0<^36 

SAN  BERDINO 

6 

35  16 

940 

MID 

BAKER  9  NNW 

0<.37 

SAN  BEROINO 

35  23 

116  07 

104  5 

8A 

eAKEfiSFIELD  we  AIRPORT 

C'.Z 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

•■89 

MID 

If  ID 

8ALCH  POWER  MOUSE 

O'.'.g 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

5P 

8*LL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0466 

23 

39  56 

122  47 

6500 

ORANGE 

BARRETT  0AM 

05U 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

115  40 

1623 

7A 

7A 

BARSTOW 

0519 

SAN  BEROINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

BATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  54 

5300 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2560 

8A 

9EAUM0MT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

eCAUMOUT    1  E 

0609 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

116  57 

2569 

4P 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

38  00 

119  47 

6500 

8EL  AlR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

5P 

37  05 

122  06 

?04 

5P 

5P 

bensons  ferry 

0582 

SAN  JOAQUIN 

^4 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

6P 

ep 

BESKICK   7  5 

0715 

SISK  lYOU 

12 

41  52 

122  14 

5140 

aiEBER 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

MID 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

40  45 

123  15 

1248 

3A 

BIG  BEAR  LAKe  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

116  58 

6815 

5P 

6A 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

0755 

FRESNO 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

5P 

BIG  OALTON  0AM  FC223B-E 

0758 

LOS  ANGELES 

34  10 

117  49 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

lie  28 

10000 

0779 

7 

34  23 

117  41 

6860 

5P 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

BIG  TUJUN6A  DAM  FCi.6D-E 

0798 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

lie  1 1 

2315 

5P 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

cai8 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

MIO 

BISHOP  PASS  SMOW  COUftSe 

0321 

FRESNO 

11 

37  06 

iia  34 

11040 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

4108 

MID 

MID 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

19 

37  22 

9390 

lOA 

BLACK  MTN  2  S 

0850 

SANTA  CLARA 

37  17 

122  09 

2331 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

VAR 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

40  44 

121  15 

5600 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

e 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

^ID 

Blue  lake  redwood  creek 

HUMBOLDT 

B8LYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

266 

6P 

6P 

8LYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

>4ID 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

1  14  43 

390 

'^10 

^10 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5632 

SONITA 

096G 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

SORREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  OIEGO 

6 

33  16 

115  25 

850 

8A 

BORREGO  SPRINGS  3  HUE 

0986 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

525 

8A 

BOULDER  CREEK 

1005 

4 

37  08 

122  12 

2200 

XID 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34  36 

118  21 

3  000 

^  ID 

BOWMAN  DAM 

loie 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

6347 

5P 

5P 

BRADLEY 

103<< 

MONTEREY 

24 

35  62 

120  48 

54  0 

8A 

8RAWLEY 

1048 

IMPERIAL 

32  59 

116  32 

-119 

8A 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

SREA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

6A 

brea  city 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

BREA  0AM 

1057 

ORANGE 

33  53 

117  66 

275 

1060 

^ONO**" 

27 

37  53 

326 

MO 

BRIDGEPORT 

119  14 

6P 

BRIDGEPORT   RANGER  STA 

1076 

MONO 

38 

38  15 

119  17 

6550 

■1  ID 

BRIDGEVILLE  NNM 

1080 

HUMBOLDT 

40  31 

123  49 

2050 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

23 

38  45 

122  09 

350 

9A 

9A 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

8A 

3RUSHV  SPRGS  GUARD  STA 

PLACER 

1 

120  35 

4800 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

35  48 

121  03 

925 

■4ID 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

5200 

■IID 

8UENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

164  0 

<I1D 

1180 

39  25 

121  09 

1740 

8URBANK  FIRE  OEP  FC  2266 

LOS  ANGELES 

OBURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

699 

MID 

•IID 

BURLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

aUHNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

BUTTONWILLOW 

KERN 

35  24 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1815 

CABRlLLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

cachuma  dam 

1253 

SNTA  BARBARA 

34  35 

1272 

6 

34  23 

117  34 

4780 

MIO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

8A 

8A 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

34 

36  12 

120  22 

3343 

MD 

CALEXICO 

1288 

IMPERIAL 

115  27 

3 

5P 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

35  52 

lie  41 

297  5 

■tio 

CALISTOGA 

1312 

17 

38  35 

122  35 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

SISKIYOU 

12 

CAMAftlLLO  2  SE 

1336 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

CAMARILLO  NNW 

1336 

VENTURA 

33 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BEROINO 

28 

34  09 

116  59 

5800 

■llD 

CAMP  BALOY  FC  86  F 

1373 

26 

34  14 

8A 

CAMPO 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2612 

5P 

7A 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

16 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1433 

SIERRA 

8 

39  38 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  21 

120  41 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

CAMP  WISHON 

1470 

TULARE 

9 

CAN6V  RANGER  STATION 

1476 

MOOOC 

21 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

CANTIL 

1488 

KERN 

1497 

8 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  56 

117  46 

1775 

MID 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BEROINO 

26 

33  57 

117  4B 

1175 

MID 

CATHAY  8ULL  RUN  RANCH 

1588 

27 

37  24 

120  03 

1425 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

38  32 

123  07 

1040 

5P 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISK lYOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

36  47 

lie  40 

4550 

2P 

2P 

CEOARVILLE 

18 

41  32 

120  10 

4672 

6A 

8A 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

3UTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

BP 

8P 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

8 

39  29 

121  14 

2575 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  36 

1000 

CHATSWORTH  FC  24  0 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

lie  36 

957 

/AR 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

865 

CHERRY  VALLEY  OAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

119  55 

4765 

CHESTER 

PLUMAS 

8 

40  18 

121  13 

4530 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 
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Temp. 

Precip. 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

121  36 

125 

ARTHUR  A  HARTMAN 

3 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

41 

120  12 

1975 

MID 

EVERETT  C  HATCH 

C 

1764 

10 

119  00 

5260 

MID 

J  S  FOREST  SERVICE 

c 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

33 

32 

35 

eA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

3  5  6 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

39 

16 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

2 

3  5 

CLARKSBURG 

1764 

VOLO 

23 

38 

25 

121  32 

14 

eA 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2 

3  5 

CLAYTON   1  SW 

1786 

CONTRA  COSTA 

37 

56 

121  58 

1010 

MID 

HENRY  J  KAISER  CO 

c 

CLEARLAKE 

1806 

HIGHLANDS  1  NNE 

1806 

LAKE 

23 

36 

58 

122  38 

1352 

6P 

EDWARD  J  SERRA 

2 

3  5 

c 

ClOVERDALE   3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38 

122  59 

320 

8A 

8A 

ARTINO  MU22IN 

2 

3  5 

CLOVERDALE  11  W 

1640 

22 

38 

123  13 

1750 

MIO 

FRANK  S  ORNBAUM 

c 

1844 

MADERA 

37 

32 

119  17 

7002 

s 

COALINGA 

FRESNO 

27 

IIP 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1857 

FRESNO 

36 

06 

120  20 

663 

MID 

UNION  OIL  COMPANY 

c 

COALlNGA  14  NW 

FRESNO 

27 

14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3 

C0L8YS  FC  53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

lie  07 

3675 

E  R  SHINN 

3 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

s 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

3 

COLFAX 

1912 

PLACER 

8 

39 

06 

120  58 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

3  5 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

6 

39 

20 

121  11 

585 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

3 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

23 

39 

12 

122  01 

60 

6P 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

2 

3  5 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

121  59 

aA 

hlOWARD  R  LEE 

3 

CONCORD  1  se 

CONTRA  COSTA 

4 

110 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

9 

36 

06 

119  34 

200 

eA 

eA 

S  S  WHI TEHEAD 

2 

3  5 

c 

COROES 

2015 

LAKE 

23 

38 

51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  COROES 

3 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122  22 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117  34 

610 

4P 

JAMESON  COMPANY 

2 

3  5 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANT*  CRUZ 

00 

121  49 

730 

MID 

ALFRED  T  ENDS 

c 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

29 

116  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

MENDOCINO 

39 

47 

123  16 

1385 

eA 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

2 

3  5 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENOOC I  NO 

39 

50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

2090 

26 

34 

05 

117  52 

575 

5P 

COW  CREEK 

INYO 

6 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3  5 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33 

26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

32 

115  58 

250 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36 

34 

lie  20 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  OIEGO 

32 

53 

116  17 

1500 

MID 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

DEL  NORTE 

41 

46 

124  12 

THE  CAL-OHE  PWR  CO 

2 

3  5 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

48 

124  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41 

124  12 

50 

MID 

STATE  DIV  OF  HWYS 

c 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BEROINO 

15 

34 

16 

117  17 

4530 

MIO 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

c 

2177 

CONTRA  COSTA 

38 

03 

122  13 

12 

4P 

4P 

2 

3  6 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34 

20 

117  50 

5770 

eA 

NORMAN  WHITE 

3 

ftCULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118  23 

80 

CULVER  CITY 

2 

3  5 

CUMMlNGS 

2218 

MENDOCINO 

39 

50 

123  36 

1324 

5P 

D  A  BUTLER 

3 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

38 

57 

122  52 

1421 

8A 

'4RS  M  V  CUNNINGHAM 

3 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

119  37 

2240 

eA 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

2 

3  6 

CUYAMACA 

2239 

SAN  OIEGO 

25 

32 

59 

116  35 

4650 

8A 

A  M  LEWIS 

2 

3  5  7 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

30 

59 

119  40 

2150 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

30 

51 

119  29 

2749 

^ID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

2256 

SAN  BEROINO 

34 

52 

116  52 

1975 

MO 

COOL  WATER  RANCH 

c 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

6 

MIO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3  5 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

38 

32 

121  45 

51 

eA 

eA 

LlNivERSITY  OF  CALIF 

2 

3  5  6 

C  G 

2306 

MOOOC 

21 

41 

13 

121  23 

3650 

■110 

HEHMftN  L  LORENZEN 

c 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2331 

INYO 

22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2 

3  5  7 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

18 

120  51 

3700 

5P 

P  G  »  E  COMPANY 

2 

3  5 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

35 

119  16 

323 

eA 

DELANO  FIRE  DEPT 

3 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

35 

36 

121  52 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

c 

DENA  I  R 

2389 

STANISLAUS 

37 

37 

32 

120  46 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

2 

3  5 

DE  SA6LA 

2402 

BUTTE 

23 

39 

52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  5 

DESCANSO  ranger  STATION 

2406 

32 

51 

116  37 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

26 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

YUBA 

39 

21 

121  12 

1660 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  5 

CONNER  MEMORIAL  STA  PK 

2467 

NEVADA 

36 

39 

19 

120  14 

5937 

8A 

CARL  WHITEFIELD 

2 

3  6 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOC 1  NO 

7 

39 

43 

123  21 

927 

SA 

STUART  T  PRKKETT 

3 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35 

57 

118  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

130 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

3 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

25O0 

SIERRA 

8 

39 

34 

120  50 

2695 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

DOYLE  5  SSE 

2505 

LASSEN 

39 

57 

120  05 

4386 

FRANK  M  ROWLAND 

2 

3  5  7 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2615 

LOS  ANGELES 

29 

29 

lie  32 

1511 

JAMES  B  RAY 

3 

DUDLEYS 

2539 

MAR  I POSA 

45 

120  06 

3000 

6P 

6P 

2 

3  5 

DUNNIGAN 

23 

38 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122  16 

2420 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

38 

12 

122  18 

20 

8A 

8A 

3AN  STEELE 

2 

3  6  6 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33 

116  28 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRIC 

2 

3  5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2540 

COLUSA 

23 

39 

22 

122  31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  A5SN 

2 

3  5 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

lie  23 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  OIEGO 

33 

47 

115  55 

525 

SS 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2 

3  5 

EL  CAPITAL  DAM 

2709 

SAN  OIEGO 

25 

32 

53 

115  49 

600 

BA 

BA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPl 

2 

3  5 

c 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

115  34 

30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPl 

2 

3  5 

c 

electra  power  house 

2728 

AMADOR 

38 

20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

Elizabeth  lake  canyon 

FC   128  8 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34 

36 

118  34 

2076 

5P 

E  E  STUDLEY 

3 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

2 

3  6 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

38 

37 

65 

119  14 

9600 

110 

CALIF  ElEC  power  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121  11 

90 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  MOOENA 

2775 

ORANGE 

28 

33 

AID 

HOM£R   F  WANNAMAKER 

c 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117  21 

1300 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3  6 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33 

37 

117  19 

1305 

110 

JOHN  L  EWING 

c 

esconoido 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

07 

117  05 

660 

6P 

DARWIN  M  TING 

2 

3  5 

ESCONDIOO  CHURCH  RANCH 

2871 

33 

33 

06 

117  05 

715 

5P 

6P 

ALBERT  A  CHURCH 

2 

3  5 

c 

ETIWANDA 

SAN  BERDINO 

28 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISK  lYOU 

12 

41 

28 

122  54 

2912 

IID 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

c 

SEUREKA  we  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124  10 

43 

MID 

11D 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARI POSA 

14 

35 

120  16 

484 

5P 

1ERCE0   IRRIG  DIST 

3 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36 

21 

119  04 

439 

110 

CHARLES  0  COULTER 

c 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38 

15 

122  03 

15 

110 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

23 

38 

15 

122  03 

19 

4P 

t>OL  ICE  DEPARTMENT 

2 

3  S 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118  26 

3060 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

2 

3  6 

FALLBROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117  15 

542 

110 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

c 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

41 

01 

121  28 

3340 

8A 

8A 

2 

3  5  5  7 

FERGUSON  RANCH 

TEHAMA 

23 

IRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYnCM  RANCH 

3038 

AMADOR 

15 

38 

31 

120  42 

2100 

8A 

WENTWORTH  LYNCH 

3 

c 

figueroa  mountain 

3046 

SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3150 

110 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

fiNLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39 

01 

122  52 

1340 

6P 

OTIS  B  BOAROMAN 

c 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCh 

2 

3  5 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

16 

118  58 

7365 

IID 

SO  CALIF  ED! SON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121  09 

350 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BEROINO 

28 

11 

117  27 

1972 

5P 

ROLAND  W  GETCMELL 

3 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BEROINO 

28 

34 

05 

117  30 

1090 

4P 

KAl SER   STEEL  CORP 

3  5 

FOREST  GLEN 

3130 

40 

23 

123  20 

2340 

8A 

URS  B  E  ESLICK 

2 

3  5 

fORESTHILL  RANGER  STA 

PLACER 

1 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

18 

41 

51 

120  08 

4498 

6P 

SP 

L  J  FEE 

2 

3  5  7 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOC I  NO 

17 

39 

123  48 

80 

eA 

CAL-WEST    RR   +  NAV  CC 

2 

3  5 

c 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

17 

39 

24 

123  49 

61 

IIP 

HP 

U  S  WB  OBSERVER 

2 

3  5 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISK I  YOU 

12 

41 

35 

122  43 

3324 

IID 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

36 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

FORT  ROSS 

3191 

17 

38 

31 

123  15 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

2 

3  5 

FORWARD  MILL 

3204 

SHASTA 

23 

26 

121  44 

3300 

8A 

ALVA  J  FORWARD 

3 

FREEDOM  a  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

03 

121  49 

1495 

mo 

MRS  ANNA  E  DRAGICH 

c 

3242 

42 

122  38 

1100 

BA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

46 

119  42 

331 

MIO 

<*tD 

2 

3  5 

c 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

3261 

35 

119  43 

410 

8A 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

64 

117  55 

330 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

26 

55 

117  52 

400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

26 

33 

117  53 

310 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

39 

S3 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEP 

3 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40 

06 

340 

MRS   N  E  PANCOAST 

3 

GARDEN  VALLEY  2  S 

333S 

ELDORADO 

1 

38 

60 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

3 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123  58 

38* 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

38 

37 

46 

119  08 

8970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3 

GEORGETOWN 

ELDOHAOO 

1 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38 

55 

120  46 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

GERLE  CREEK  CAMP 

3368 

ELDORADO 

1 

38 

59 

120  23 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

s 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9 

36 

34 

lie  46 

KA 

eA 

GENE  J  BALAZ 

c 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

34 

31 

119  42 

1250 

6P 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

3 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

37 

IZl  34 

194 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

3  5 

GILROY  B  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

121  26 

1050 

MIO 

WILLIAM  J  KICKHAM 

c 

STATION  INDEX 
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Observer 

6ILR0Y  !<•  E\E 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

3 

GLEMOALE  STAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

glennville 

KERN*^  ""^^ 

5P 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

2  3 

GLE^NVlLte  FULTON  RS 

nil 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

3491 

8 

39  10 

120  52 

3240 

3 

118  58 

US  NAT  PARK  SERVICE 

5       7  C 

GREENLAND  RANCH 

INYO 

8A 

PAC  COAST  BORAX  CO 

GREENView 

361'. 

SISK  lYOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

3 

3621 

8 

40  06 

120  56 

3560 

8A 

3 

MRS  LAURA  6  CEOERLO 

TUOLUMNE 

U  S  FOREST  SERVICE 

A               K  N 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

370.1. 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

116  15 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3 

3710 

19 

36  08 

117  57 

3625 

7A 

7A 

2  3 

6  7 

2  3 

2  3 

2  3 

3751 

34  15 

118  24 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

3761 

123  23 

1090 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3 

5  C 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  9ARBARA 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

3 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

122  56 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

J. 

3800 

8 

39  14 

121  16 

560 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

METRO  WATER  OISTRIC 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  ABSIE  S  ORENNAN 

HEALDSBUftG 

SONOMA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEAL0S9URG  2  E 

3876 

SONOMA 

22 

3B  37 

122  52 

102 

BA 

W  F  IVERSEN 

3 

3896 

33 

33  45 

116  58 

1595 

8A 

3 

HERNANDEZ   2  NM 

METCH  HETCHY  WTR  SUI 

5  6  7  C 

122  54 

ARTHUR  A  ANDERSON 

3 

HOBERGS 

LAKE 

GEORGE  G  HOBERG 

H036ES  0AM 

<.01i. 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

3 

4017 

13 

34  13 

lie  02 

2650 

5P 

3 

aUR   INDIAN  AFFAIRS 

MRS   S  LOUISE  RICE 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

-1ID 

MRS  ANN  ROTTA 

C 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

37 

38  06 

119  45 

7600 

i/AR 

S 

HUNT InGTON  lake 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

! NOEPENDENCE 

_  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

c 

iNOlO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

1 16  15 

11 

8A 

JS  BUR  OF  PLANT  INO 

5 

INYOKERN 

4278 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

241,0 

5P 

5P 

CEPN  CO  FIRE  OEPT 

2  3 

4280 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

3 

3 

^ETRO  WATER  OEPT 

2  3 

5  C 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

Walter  cantrall 

2  3 

118  32 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

JO  ICE  1 SLAND 

JOHN  MERWiN 

STATE  D I V  OF  FSTRY 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  DIEGO 

SS 

CHARLES  VlLlNEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  31 

2060 

JOHN  K  CHASE 

3 

27 

37  IB 

119  06 

9110 

VAR 

SO  CALIF  EOISON  CO 

s 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

KgL  SEYV 1 LLE 

JOSEPH  J  GLEBE 

MID 

MRS  KAREN  V  SACCl 

KENTF I  ELD 

KERL 1 N6ER 

ALuOT  T  LOFBERG 

kkern  river  pm  no  1 

KERN 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

lie  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3 

5  7 

kettleman  city  1  ssw 

4534 

11 

36  00 

119  58 

310 

8fl 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

2  3 

5  6 

KETTLEMAN  STATION 

2  3 

36  12 

121  08 

320 

5P 

2  3 

5  C 

1AR0L0  DEL  PONTE 

2  3 

5  C 

KNEELAND  10  SSE 

)  LEE  EMERSON  | 

KNIGHTS  LANDING 

23 

121  43 

33 

8A 

TERRY  B  GOTTEN 

3 

KYSU3Z  STRAWBERRY 

1 

38  48 

120  09 

5750 

MID 

C 

LA  CRESCEnTA  FC  251 

13 

34  13 

118  14 

1565 

5P 

3 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

539 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

3 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  07 

290 

MID 

LAFAYETTE  FIRE  D£PT 

4547 

33 

33  32 

117  47 

56 

4P 

C I TY  ENGI NEER 

2  3 

5 

MID 

L  B  WATER  DISTRICT 

C 

122  16 

3 

38  28 

120  01 

7500 

)EPT  WATER  RESOURCE! 

S 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

2  3 

5  7 

18 

41  38 

120  13 

4613 

REV  CHARLES  F  CATLU 

2  3 

'AR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

S 

LEONARD  M  MILLER 

c 

LAKEPORT 

LAKE 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

2  3 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

L22  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  5A8RINA 

4705 

19 

37  13 

118  36 

9000 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

s 

i709 

23 

122  23 

1075 

8P 

8P 

2  3 

5  6 

LAKESIDE  2  £f4E 

116  54 

450 

-A  MESA   IRRiG  DIST 

3 

LAKE  SPAULDING 

5P 

2  3 

5  7 

LAKE  SPAULOING  0AM 

120  38 

4960 

4P 

'  G  ♦  E  COMPANY 

2  3 

5  6 

LAKE  WOHLFORD 

)3 

33  10 

117  00 

1500 

MID 

iSCONDIDO  MTL  WTR  CO 

C 

32  46 

117  01 

526 

5P 

5P 

.A  MESA  FIRE  OEPT 

2  3 

5 

32  47 

117  00 

660 

LA  MESA   IRRiG  DIST 

3 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

34  42 

118  OB 

2352 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2  3 

5 

LA   PANZA  RANCH 

4  767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1560 

MID 

JOHN  S  BOWMAN 

C 

4812 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  6  +  E  COMPANY 

2  3 

5 

4851 

39  42 

123  29 

1640 

MID 

EDWARD  E  DOWNING 

C 

LA  2ACA  FOXEN  DIVIDE 

4655 

32 

34  46 

120  07 

1470 

VAR 

PUBLICATION  DISCONTI 

NUEO 

4858 

32 

34  42 

120  11 

9SS 

kfAR 

PUBLICATION  DISCONTINUED 

4863 

10 

34  50 

118  52 

3583 

SA 

<ERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATHOL 

STATION  FC   352  8 

4867 

33 

34  05 

lie  53 

1530 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

c 

LE  GRAND 

4884 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

2  3 

5 

LEMON  COVE 

■  890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

iCAWEAH  LEMON  CO 

2  3 

5 

LEWIS  CP  KINGS  CANYON 

FRESNO 

11 

36  48 

118  41 

4650 

VAR 

J  S  WEATHER  BUREAU 

S 

LINDSAY 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

395 

=-RANK  DE  CHAINE 

2  3 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

.986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  16 

2750 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LIVE  OAK   CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

LIVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

121  47 

480 

BA 

8A 

NDEPENDENT,WHSE  CO 

2  3 

5 

LiVORNA  HEIGHTS 

5000 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  01 

450 

9A 

CLOSED  5/31/57 

3 

Station 

i 
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O 

Longitude 

C 

o 

Obser 
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LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  29 

117  45 

3820 

6P 

6P 

5017 

24 

35  58 

121  05 

1104 

8A 

5023 

33 

32  59 

117  15 

200 

LODI 

SAN  JOAOUl N 

121  17 

5P 

5P 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

37  21 

119  20 

3000 

VAR 

5064 

32 

34  40 

120  28 

72 

4P 

MID 

27 

37  37 

121  23 

420 

SA 

37 

38  11 

120  01 

5200 

MID 

118  12 

34 

lie  26 

2720 

MIO 

LDS  ANGELES 

110  23 

99 

MID 

MID 

LOS  ANGELES  W8  CITY 

LOS  ANGELES 

118  14 

MID 

LOS  BANDS 

5118 

MERGED 

27 

37  03 

120  51 

125 

5P 

5119 

27 

36  53 

120  56 

860 

SS 

121  59 

428 

5P 

122  02 

2415 

119  48 

1000 

35  37 

119  41 

285 

119  53 

6500 

33 

32  37 

116  56 

500 

MID 

34  27 

116  59 

2975 

6P 

6P 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

340 

MID 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

SAN  BERDINO 

28 

34  07 

117  20 

1160 

MIO 

5215 

28 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

117  29 

2720 

8A 

27 

36  58 

120  04 

270 

BA 

17 

40  27 

123  32 

2775 

SA 

5256 

29 

34  24 

lie  17 

4450 

HID 

5258 

23 

38  52 

122  47 

2380 

MIO 

5284 

19 

37  37 

119  02 

9500 

5296 

27 

36  02 

121  34 

10 

manzanita  lake 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5850 

BA 

8A 

manzanita  mountain 

5314 

SNTA  BARBARA 

5326 

28 

33  54 

117  15 

1633 

IIP 

10 

35  05 

119  23 

680 

8P 

8P 

27 

37  29 

119  58 

2011 

9A 

119  47 

5546 

MID 

32 

119  59 

1450 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

225 

MID 

37  56 

122  06 

278 

9A 

CONTRA  COSTA 

36  01 

122  08 

9A 

9A 

MARYSVILLE 

YUBA 

121  35 

1  OA 

lOA 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4518 

5P 

5444 

23 

40  11 

121  41 

3600 

122  08 

3300 

6A 

119  26 

33  33 

116  02 

BA 

MID 

120  22 

175 

120  29 

MERCED  2 

MERCED 

37  19 

120  29 

168 

MID 

mercey  hot  springs 

5550 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

1165 

5P 

5572 

36 

38  51 

120  01 

6342 

2P 

120  44 

MINERAL 

TEHAMA 

6A 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

9 

36  26 

lie  35 

7975 

VAR 

5713 

40  12 

123  46 

400 

6P 

£735 

119  09 

36  36 

121  54 

335 

MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 

SHASTA 

MID 

MODRPARK   1  SSe 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

lie  53 

520 

8A 

5825 

33 

34  15 

lie  51 

636 

-tlD 

5826 

33 

34  20 

lie  54 

1050 

morena  dam 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  32 

3  000 

.110 

MORGAN  HILL  2  E 

37  08 

121  37 

225 

6A 

MOUNT  6RECKENRIDGE 

KERN 

5P 

MOUNT  OANAHER 

5909 

ELOORADO 

1 

38  45 

120  40 

3408 

6A 

5915 

4 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

MOUNT  DIABLO  STATE 

121  50 

4395 

6P 

37  01 

121  43 

^ID 

122  14 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISKIYOU 

41  19 

122  19 

^ID 

MID 

MOUNT  TAMALPAIS  I  S 

5995 

MARIN 

17 

37  55 

122  34 

950 

MID 

13 

34  14 

118  04 

5709 

4P 

6027 

37  54 

122  34 

140 

6032 

35 

41  12 

122  32 

5700 

MURCELL  RANCH 

6035 

33 

33  32 

116  46 

3705 

8A 

35  46 

120  53 

770 

6065 

17 

38  IB 

122  17 

16 

7A 

•NAPA  STATE  HOSPITAL 

38  17 

122  16 

60 

6A 

6115 

5 

34  50 

114  36 

'.80 

MID 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

114  37 

913 

^ID 

■lID 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

118  35 

2885 

5P 

NEVADA  CITY 

6136 

8 

39  16 

121  02 

8A 

8A 

122  02 

14 

6149 

33 

118  56 

780 

7A 

NEWHALL  SOLEOAO  FC   32  C 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

1243 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

118  31 

•NEWMAN 

6168 

37  19 

121  01 

SP 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

117  53 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

121  35 

NILANO 

6197 

IMPERIAL 

6 

33  17 

115  31 

-55 

7A 

6252 

37  14 

119  30 

2630 

eA 

8A 

6256 

13 

34  10 

118  23 

619 

SP 

5P 

NOV A TO  8  WNW 

17 

122  43 

350 

AID 

120  52 

215 

6328 

12 

41  50 

122  51 

1963 

8A 

OAKLAND 

6332 

37  47 

122  10 

44  0 

6P 

7P 

•OAKLAND  W8  AIRPORT 

6335 

37  44 

122  12 

3 

MID 

MID 

6351 

OAKVILLE  4  SW 

6354 

NAPA 

17 

38  23 

122  28 

1465 

MID 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

•OCEANSIOE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

33 

33  13 

117  24 

60 

OCEANSIOE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  OIcGO 

33 

33  13 

117  21 

31 

MID 

OCOTILLO 

6363 

SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  07 

195 

8A 

6395 

27 

36  18 

120  24 

3620 

6399 

33 

34  27 

119  15 

750 

5P 

5P 

6432 

26 

33  55 

117  51 

520 

8A 

6455 

23 

40  29 

122  37 

980 

7A 

OPIOS  CAMP  FC  57  B-E 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

lie  06 

4250 

5P 

5P 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

600 

MID 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

9 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

ORINOA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

550 

ORLAND 

6506 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

8A 

eA 

ORLEANS 

6508 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

5P 

9P 
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Temp.  1 

Precip. 

]  Temp. 

OBOVILLE  1  WSW 

6521 

eUTTE 

8 

39  30 

121  34 

llA 

IIA 

CITY  OF  OROVILLE 

2  3  5 

SAN  MARCOS  RANCH 

7861 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  52 

600 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  C 

OROVILLE  7  5E 

6523 

BUTTE 

6 

39  26 

121  29 

530 

6A 

ALBERT  E  PALMER 

2  3  6 

7864 

122  20 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

6 

39  31 

l?l  34 

220 

7A 

ROBERT  e  SKINNER 

3 

SAN  NICOLA  S   I SLAND 

7870 

33 

119  28 

502 

MIO 

C 

6528 

39  32 

121  34 

300 

MID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

0SAN  PEDRO 

7976 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

119  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

2 

3  5 

OSTRANDER  LAKE 

MAR I POSA 

14 

DEPT  WATER  RESOURCE= 

«SAN  RAFAEL 

37  59 

CITY  ENGINEER 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33 

34  11 

119  10 

45 

4P 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2   3  5 

SAN  RAMON   1  SSW 

7982 

CONTRA  COSTA 

4 

121  59 

555 

MID 

HOWARD  C  WIEDEMANN 

C 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

5P 

WMEATLEYS  RANCH 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7688 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

5P 

SANTA  ANA  Fl RE  DEPT 

2 

3  5 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

MID 

U  S  BUR  RECLAMATION 

c 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BEROINO 

28 

117  07 

1980 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

ELDORADO 

38  45 

120  30 

3440 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

3 

SANTA  ANA    RIVER  PH   NO  1 

789i. 

SAN  BERDINO 

26 

34  08 

2765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

PACOIMA  DAM  PC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

118  24 

1500 

5P 

E  K  BARR 

3 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

119  01 

2035 

5P 

G  ROBINSON 

3 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

920 

12M 

JOHN  P  OHRWALL 

3 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  4Z 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

2 

3  5  C 

PALMDALE 

662<f 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE  IRRIG  OIST 

2  3  5 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

119  SO 

9 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

PALMDALE  Z  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

lie  06 

2583 

MID 

PALMDALE  IRRIG  OIST 

c 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

7908 

SNTA  BARBARA 

34  47 

119  39 

5200 

MID 

Corps  of  engineers 

?ALM0AL£  CAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

* 

34  38 

118  05 

2517 

MID 

MID 

US  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

5P 

TV  STATION  KEYT 

3 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

37  21 

5P 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

till 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

23 

8A 

8A 

ENGINEERING  DEPT 

2    3  6 

c 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

4 

36  59 

122  01 

125 

5P 

6P 

ROBERT  E  BURTON 

2 

3  5 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1635 

5P 

JAMeS  A  BELL 

3 

SANTA  FE  OAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

PALOMAR  MTN  08SERVAT0RY 

6657 

SAN  01  EGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

PAUOMAR  OBSERVATORY 

2   3  5  7 

c 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1250 

6P 

CLARENCE  MC  KUSICK 

3 

PALOS  VEROES  EST  FC  1.3C 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

lie  23 

260 

5P 

R  W  HIATT 

3 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  38 

1153 

9A 

D  DALE  RUSKOVICH 

PANOCME 

6675 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1265 

5S 

MISS  LILY  BERG 

3 

SANTA  MARIA 

7940 

SrJTA  BARBARA 

30 

34  57 

120  26 

8A 

8A 

A  A  HOWARD 

2 

3  5 

PANOCHE  JUNCTION 

6678 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

6P 

P  G  +  £  COMPANY 

2   3  5 

SANTA  MARIA   14  ENE 

7942 

SNTA  BARBARA 

30 

35  01 

120  12 

815 

JAMES  R  JENSEN 

3 

PARADISE  MEADOW 

6688 

TUOL UMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

HETCH  HETCHV  WTR  SUP 

s 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3  5  C 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

5 

34  17 

114  10 

738 

METRO  WATER  DISTRICT 

2  3  5 

c 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

34  01 

118  29 

80 

CITY  SANTA  MONICA 

3 

6T03 

24 

35  53 

120  26 

1482 

HERBERT  H  DURHAM 

3 

tfSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

116  30 

0 

5P 

3  6 

PARKFIELO  8  NNW 

FRESNO 

^ID 

MARCELENE  ROBERTS  Rh 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

34  21 

10 

8A 

CO  AGRICULTURAL  COW 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

2   3  5 

SANTA  PAULA  3  SE 

7959 

VENTURA 

33 

34  20 

119  01 

2250 

HID 

SHELL  OIL  CO 

C 

PASKENTA  RANGER  STATION 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  33 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  43 

167 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

2 

3  5 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  36 

120  41 

700 

LESTER  M  FRENCH 

2  3  5 

SANTA  SUSANA  i,  NNE 

7973 

VENTURA 

33 

34  20 

lie  42 

1520 

MID 

CERRO  VIEJO  RANCH 

PASO  ROBLES  3  NNW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  43 

815 

^ID 

MARRY  E  WERNER 

c 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

MID 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

C 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  38 

803 

HID 

^ID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3  5 

SANTIAGO  OAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  48 

117  43 

1025 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  C 

PATTIWAV 

6754 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

3 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

6014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2106 

6A 

L  A  PWR  +  LIGHT  DEPT 

3 

PAVNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  64 

1850 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

3 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

6025 

SISK I VOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

9 

lie  40 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

"SCOT  1 A 

8045 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

SA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

2 

3  5 

PENDOLA  GUARD  STATION 

6791 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  34 

1620 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

SEARSV ILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

122  14 

350 

8A 

3 

PETALUMA  FIRE  STATION  Z 

SONOMA 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

SEBASTOPOL  4  S 

SONOMA 

22 

38  21 

WILLIAM  G  SANDERS 

PETALUMA   1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38  IS 

122  38 

30 

MID 

VICTOR  E  CHAIX 

c 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

lie  28 

740 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

PIEDRA 

6857 

PRESNO 

11 

36  48 

119  23 

580 

MRS    IDA   H  AKERS 

SHASTA  DAM 

6135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

8A 

U  S  8UR  RECLAMATION 

2 

3  5  6  C 

PINE  CANYON  PATROL 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

800 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

STATION  FC  321  £ 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3276 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

SHINGLE 

9173 

ELDORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

3 

PlMNACLES   NATIONAL  MQN 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  6 

SIERRA  CITY 

8207 

SIERRA 

9 

39  34 

120  38 

4182 

lOA 

8A 

HARRY  H  ROEBER 

Z 

3  5  7 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

80 

6P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

2   3  5 

SIERRA  MADRE  I  N 

8210 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  04 

1153 

6P 

MISS  E  MC  KINNEY 

2 

3  5 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

3 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5       7  C 

PITTS  RANCH 

6950 

UKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

3 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

118  10 

115 

5P 

GEORGE   I  OSBORNE 

3  C 

6960 

ELDORADO 

38  44 

120  48 

IJ50 

SA 

8A 

P  6  *  E  COMPANY 

2  3  5 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

RIVERSIDE 

33  46 

117  40 

UOO 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

PLACERVILLE  IFG 

ELDORADO 

J 

INST  FST  GENETICS 

SIMI    3  E 

VENTURA 

33 

34  16 

SIMI  FIRE  STATION 

6963 

ELOORAOO 

1 

38  44 

120  49 

1786 

MID 

CITY  OF  PLACERVILLE 

c 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

119  46 

2600 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

PLEASANT  HILL   1  NW 

6982 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

60 

MID 

LOUIS  M  BAUMFALK 

c 

skaggs  springs 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

eA 

LORRIN  L  CRAIN 

3 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

22 

38  41 

123  08 

1930 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

3 

POINT  ARENA 

7009 

MENOOCl NO 

17 

38  55 

123  42 

197 

8A 

SA 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

2  3  6 

c 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

<iID 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

C 

POINT  ARENA  LIGHT  STA 

7011 

MENDOC I  NO 

38  57 

123  44 

60 

IIP 

UP 

PUBLICATION  DISCONTI 

NUED 

5L0UGHH0USE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

160 

SA 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

POINT  ARGUELLO  USCC- 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  33 

120  36 

63 

IIP 

UP 

U  5  COAST  GUARD 

2  3  5 

SMITH  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

17 

41  57 

124  12 

25 

8A 

WILLIAM  M  RILEY 

3 

POINT  PIEORAS  SLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

2   3  5 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

3 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

34  04 

117  46 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

2   3  5 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

119  30 

8700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

707  0 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

OA 

2   3  5 

SODA  SPRINGS 

8331 

8 

39  19 

120  23 

6750 

SA 

^ 

3  5       7  C 

PORTERVILLE 

TULARE  • 

6A 

JOHN  H  OAYBELL 

SOLEDAD 

MONTEREY 

36  26 

BA 

JAN  M  JACOBSEN 

PORTOLA 

7085 

PLUMAS 

e 

39  48 

120  28 

4838 

4P 

4P 

1  C  BALDWIN 

2  3  5 

c 

SOMESBAR  1  W 

8346 

HUMS OLDT 

12 

41  23 

123  29 

550 

SA 

EARL  S  BELLMAN 

3 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35  48 

118  34 

7000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

SOMIS  2  NNW 

8347 

VENTURA 

33 

119  00 

510 

MID 

RICHARD  BARD  JR 

C 

POSEY   3  E 

7  096 

TULARE 

ic 

35  48 

lia  38 

492  0 

6P 

WILLIAM  R  BOOTH 

2   3  5 

SOMI S  3  NE 

6348 

VENTURA 

33 

34  17 

118  58 

LAWTON   INVESTMENT  CC 

3 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

11 

37  07 

118  54 

9215 

CORPS  OF  ENGINEERS 

s 

SOMIS  3  NW 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

610 

8A 

BERYLWOOD    INVEST  CO 

3 

POTRERO  SECO 

7105 

VENTURA 

32 

34  38 

119  26 

4850 

^ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMIS  5  WNW 

6350 

VENTURA 

33 

34  17 

119  04 

520 

MID 

JOHN  OE  BON  I 

C 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOC I  NO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

^10 

DTTO  R  HUGHES 

c 

SONOMA 

6351 

SONOMA 

17 

39  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

2 

3  5 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC I  NO 

22 

39  18 

123  04 

UOO 

■1ID 

RUSSELL  E  NEAR 

c 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

8A 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

2  3  5 

S  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCC 

37  42 

123  00 

27 

MID 

U  S  COAST  GUARD 

C 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  OIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

POMERADO  SOIL  CON  DT 

3 

SO  Entrance  yosemite  np 

8380 

MARIPOSA 

14 

37  30 

119  38 

5135 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  5  7 

PRADO  OAM 

RIVERSIDE 

^10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOUTH  LAKE 

I  NYO 

37  10 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  10 

120  41 

2390 

7A 

7A 

?UTH  E  MYERS 

2  3  5 

SPADRA  PACIFIC 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

10 

36  07 

118  32 

7200 

VAR 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

5 

COLONY  FC   356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

4P 

R  S  HUTCHISON 

3  C 

QUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

8 

39  56 

120  57 

3409 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

spreckels  hwy  bridge 

8446 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

eA 

MRS  W  B  HENNES 

3 

QUINN  RANGER  STATION 

7205 

TULARE 

10 

36  20 

118  35 

8300 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

s 

SPRINGVILLE  7  ENE 

6455 

9 

36  10 

119  42 

2470 

ELMER  a  SUTTON 

3 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

6P 

;.OUIS  B  SPAULDING 

2  3  5 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

9 

36  08 

lie  48 

1050 

MIO 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

RANCHITA 

7244 

SAN  OIEGO 

33 

33  12 

116  32 

4  000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SPRINGVILLE  TULE 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

<ERN  CO  FIRE  DEPT 

2   3  5 

HEAOWORKS 

8463 

TULARE 

9 

36  12 

118  39 

4070 

MID 

P  G  +  E  COMPANY 

C 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  49 

662  0 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

5P 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

2 

3  5  7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

23 

122  15 

341 

MID 

^ID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2   3  5 

c 

SQUIRR£L  Inn  1 

8476 

15 

117  16 

5239 

5P 

EDGAR  L  KEISTER 

3 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

SHASTA 

40  35 

REDDING  FIRE  CHIEF 

SQUIRREL   INN  2 

SAN  BERDINO 

34  14 

LEROY  KEMP 

REOLANOS 

73  06 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

1ID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

2  3  5 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

11 

36  56 

lie  15 

10200 

l/AR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

SP 

5P 

:ITY  FIRE  DEPT  STA  2 

2   3  5 

STATUM  MEADOW 

8514 

FRESNO 

11 

36  56 

118  65 

8300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

718 

MO 

THOMAS  M  JAMESON 

c 

STAVTON  MINE 

8517 

SAN  BENITO 

20 

36  55 

121  13 

2975 

MID 

RANAR  B  >(NOX 

C 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

■IID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

3 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

MID 

CITY  OF  STOCKTON 

C 

"RICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

CITY  OF  RICHMOND 

2   3  5 

nSTOCKTON  CAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  16 

22 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

8A 

5P 

RAY  KRONE 

2  3  5  6 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  59 

121  19 

11 

eA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

2 

3  5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

6P 

5P 

RIVERSIDE  Fl RE  DEPT 

2  3  5 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

6562 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

6P 

5P 

2 

3  5  6 

RIVERSIDE  CITRUS 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

9A 

J  S  FOREST  SERVICE 

3 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

R  IVERS IDE 

26 

33  58 

117  20 

1045 

8A 

9A 

C I TRUS  EXP   STATI ON 

2  3  5  6 

C  G 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6567 

23 

122  32 

eoo 

5P 

5P 

2 

3  5  C 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STOUTS  MEADOW 

SHASTA 

41  10 

DEPT  WATER  RESOURCE 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37  27 

lie  44 

9700 

VAR 

3EPT  WATER  RESOURCES 

s 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

YUBA 

39  34 

121  06 

3784 

6P 

5P 

SOPER-WMEELEfi  CO 

2 

3  5  7 

ROC KLIN 

7516 

PLACER 

1 

38  48 

121  14 

239 

6A 

RAYMOND  M  JOHNSON 

2   3  5 

SUGARLOAF  MEADOW 

8635 

TULARE 

36  43 

118  40 

CLOSED  8/e/57 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

27 

37  19 

lie  52 

10000 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

s 

SUNLAND 

8660 

13 

34  16 

118  18 

1460 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

2 

3  5 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

CALIF  STATE  ENG 

s 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

6680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

65 

^ID 

CAL  OIV   BEACH   ♦  PARK 

C 

ROUND  MOUNTAIN 

7580 

SHASTA 

23 

121  57 

2010 

,LOYO  D  COMPTON 

3 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

MID 

Li  S  AIR  FORCE 

C 

RUNNING  SPRINGS 

7600 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  05 

.110 

STATE  DIV  OF  HWYS 

c 

SUSANA  KNOLLS 

9700 

VENTURA 

33 

34  16 

119  40 

1085 

BA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

119  51 

7900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

s 

SUSANVI LLE 

8701 

40  25 

120  39 

4195 

CITY  OF  SUSANVILLE 

3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MID 

^10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SUSANVILLE  AIRPORT 

6702 

LASSEN 

120  33 

lOP 

lOP 

DAVID  BARR 

2 

3  5  7 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

38  35 

121  30 

25 

MID 

^10 

U  S  WEA  THER  BUREAU 

2   3  5 

c 

SUSANVI LLE   1  WNW 

8703 

LASSEN 

16 

40  26 

120  40 

4555 

MID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

C 

SADDLE  CAMP  RANOER  STA 

TEHAMA 

-3 

J  S  WEATHER  BUREAU 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

36  23 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

9746 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

2 

3  5  7 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

122  28 

255 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

2   3  5 

TAFT 

9752 

KERN 

10 

35  09 

119  29 

1025 

MO 

(ERN  CO  FORESTRY 

SAINT  HELENA  i,  WSW 

7646 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

.110 

EDWIN  H  LEARNED 

c 

FIRE  DEPARTMENT 

C 

7649 

23 

38  34 

122  22 

1050 

*ID 

CLARA  8  ABREAU 

c 

8758 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6228 

9A 

8A 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

2 

3  5  6  7 

7656 

GLENN 

23 

122  00 

145 

JAMES  A  STURGEON 

3 

TALBOT  CAMP 

9771 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

3EPT  WATER  RESOURCES 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

2  3  5 

c 

TEHACHAPI 

8826 

KERN 

10 

35  08 

119  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

2 

3  5  7 

7669 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  36 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

c 

TEHACMAPI    RANGER  STA 

8832 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

•IID 

<ERN  CO  FIRE  DEPT 

C 

7672 

24 

35  20 

120  30 

1350 

8A 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCO 

3 

TEJON  RANCHO 

6839 

KERN 

10 

35  02 

119  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

2 

3  5 

SALSIRUEDES  GAGING  STA 

7681 

SNTA^eARSARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CA8RAL  JR 

3 

TENNANT 

8860 

SISK  I  YOU 

121  55 

4750 

5P 

CLOSED  9/1/57 

SALSIPUEOES  JALAMA  DIV 

SNTA  eARBARA 

PUBLICATION  DISCONTI 

TERMO 

LASSEN 

18 

40  52 

SULO  e  LAKSO 

J. 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

2  3  5  6 

s 

THE  CEDARS 

6681 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

8A 

BA 

J  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

THE  GEYSERS 

6885 

SONOMA 

22 

39  49 

122  49 

1600 

MIO 

FRANK   A  DEWEY 

C 

SAN  ANDREAS  3  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  09 

120  41 

1100 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

6892 

R  IVERSIDE 

6 

33  37 

116  10 

-120 

MIO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2 

3  5  C 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2   3  5 

THOUSAND  OAKS  2  N 

6905 

VENTURA 

33 

34  12 

118  50 

915 

eA 

HILLSDALE  RANCH 

3 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

7713 

SNTA  BARBARA 

33 

34  49 

120  21 

1000 

VAR 

US  GEOLOGICAL  SURVEY 

s 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912 

TULARE 

9 

36  22 

119  51 

2200 

MID 

GLENN  BAKER 

C 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

1360 

HID 

JOHN  M  SHIELDS 

c 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  26 

119  53 

950 

6P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

2 

3  5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

2   3  5 

THREE  RIVERS  EDISON  PHI 

6917 

TULARE 

9 

35  28 

lie  52 

1140 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

C 

SAN  CLEHENTE  DAM 

7731 

■lONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR   +  TEL  CO 

3 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

6929 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

3  5  C 

SANDBERG  PATROL 

ToPANGA  Ranger  sta  fc  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

116  36 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

3 

STATION  FC  nil  9 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33  52 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

SAN8ERG  we 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

iia  44 

4517 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

c 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

MIO 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

C 

flSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2   3  5 

c 

TRACY   2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

MID 

AAGE  R  TUGEL 

c 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

3 

TRACY  CARBONA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

7A 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

2 

3  5 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2750 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  G 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

121  35 

61 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3  5  6 

SAN  FELIPE  BELL  STATION 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  19 

355 

MID 

c 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

TRINITY 

35 

41  00 

122  41 

2295 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

C 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  28 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  A^ 

2   3  5 

TRONA 

SAN  BEROtNO 

6 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

6A 

AMERICAN  P  +  G  CO 

2 

3  5 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  30 

1246 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

TRUOCEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5982 

9A 

eA 

J  S  FOREST  SERVICE 

2 

3  5  C 

OSAN  FRANCISCO  CALIF 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

116  05 

4600 

MID 

,0S  ANGELES  CO  FCD 

ACADEMY  OF  SCIENCES 

7765 

SAN  FRANCI5CC 

37  46 

122  28 

245 

4P 

PUBLICATION  DISCONTINUED 

TULELAKE 

9053 

S  ISK  I  YOU 

12 

121  26 

4035 

5P 

5P 

TULELAKE  W  U  ASSN 

3  5  6  7  C 

SAN  FRANCISCO 

TULELAKE  5  WSW 

9056 

SISK  I  YOU 

12 

41  55 

121  34 

4033 

5P 

CLOSED  11/1/57 

fl I CHMONO  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCtSCC 

37  47 

122  30 

18 

MID 

CITY  SAN  FRANCISCO 

c 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

MID 

HID 

U  5  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

9600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

•SAN  FRANCISCO 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

8A 

W  W  FERGUSON 

7772 

SAN  FRANCISCt 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2   3  5 

c 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40  46 

122  19 

loeo 

9A 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2 

3  5  6 

7776 

.05  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

TUST  IN    IRVINE  RANCH 

9087 

9RANGE 

33 

33  44 

117  47 

lie 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

2 

3  5 

SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE 

7779 

.OS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

E  K   DE  VORE 

3 

c 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  03 

1990 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

2 

3  6 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

118  06 

400 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

TWIN  LAKES 

9105 

alWne 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2 

3  6  7 

7807 

SAN  MATEO 

37  la 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

2   3  5 

9122 

MENiXOC  I  NO 

22 

39  09 

123  12 

62  3 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

2 

3  5 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

116  59 

1550 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

2  3  5 

9126 

MENOaClNO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MARJORIE  S  DORY 

3 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1560 

MID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

c 

UKIAH  MASONITE 

9129 

MENDOC I  NO 

22 

39  10 

123  12 

615 

MIO 

MASONITE  CORPORATION 

C 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  05 

119  44 

1470 

MID 

U  S  FOREST  SERVICE 

c 

UNION  OIL  STEARNE 

•SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  53 

95 

MID 

MID 

E  0  BILLWILLER 

2  3  5 

c 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

560 

MIO 

MRS  M  A  BINGHAM 

c 

aUNlVERS ITY  OF  CALIF 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33  36 

117  31 

730 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

430 

UCLA 

2 

3  5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

300 

CAL  STATE  POLY  COL 

2   3  5 

c 

UPLAND 

9157 

SAN  BEROINO 

34  09 

117  40 

1840 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

2 

3  5 

-  » 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  |  1 

Latitude 

Longitude  ' 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
1  ables 

1  Temp. 

Precip. 

UPPER  LAKE   7  W 

23 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEDRONCINI 

9173 

39  10 

122  55 

UPPER  MATTOLc 

*0  15 

12*  11 

UPPER  SAN  LEAPOftO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

37  *6 

122  10 

*13 

^ID 

E  BAY  HUN  UTL  01  ST 

C 

9189 

20 

36  38 

121  02 

2050 

MID 

9200 

23 

38  22 

122  00 

175 

9221 

2* 

35  53 

120  *2 

950 

*ID 

VALLEY  CcNTER  3  NE 

9228 

33 

33  16 

117  01 

1615 

VALVERMO  RANGER  STATION 

92S1 

15 

3*  27 

117  51 

3700 

WAREHOUSE  FC  15 

d260 

13 

3*  11 

118  27 

696 

VENA 00 

9273 

22 

38  37 

123  01 

1260 

MO 

VENTURA 

928S 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  16 

*5 

8A 

ROY  PINKERTON 

3 

VERMILION  VALLEV 

FRESNO 

7520 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5 

9325 

3*  33 

117  18 

2900 

8A 

eA 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  IZJ 

93'>5 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lie  08 

3135 

5P 

9361 

39  *9 

120  11 

*9*5 

*P 

36  20 

VOLCANOV I LL  - 

9382 

ELDORAOO 

1 

38  59 

120  *7 

3036 

SA 

ELMER  C  OGLE 

9386 

23 

*0  57 

122  26 

1359 

7A 

VOLTA   POWER  MOUSE 

SHASTA 

P  G  +  E  COMPANY 

2  3  5  C 

WALLACE 

9*18 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

3 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

WESLEY  G  STEELE 

WALNUT  CREEK 

9*23 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

6A 

RAY  I  WHITTEMORE 

2   3  5 

9*26 

37  5* 

122  01 

220 

'110 

9<.27 

* 

37  54 

121  59 

*00 

121  31 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  B 

.OS  ANGELES 

26 

117  52 

:  PEOcRSON 

33  17 

116  38 

9*52 

10 

35  36 

119  20 

BA 

SA 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

9*57 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  59 

119  5* 

2175 

MIO 

WIL6ER  E  PATTERSON 

C 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9*73 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  *6 

95 

8A 

eA 

JOHN  L  KISTLER 

2   3  5 

9*82 

1* 

37  32 

119  *0 

3975 

MIO 

HEAVERVlLLc  RANoEH  STA 

9*90 

35 

122  56 

2050 

SA 

eA 

9*99 

12 

*1  25 

123  23 

3630 

eA 

WELDON   1  HSH 

9512 

35  *0 

lie  la 

26BO 

MlD 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  8IG  PINE  LOOKOUT 

9532 

32 

3*  *2 

119  *0 

6500 

9560 

11 

36  13 

119  59 

265 

9583 

38  22 

120  33 

2*00 

1 

39  11 

120  39 

5200 

WESTWOOD  3  WSW 

9600 

LASSEN 

8 

*0  16 

121  03 

*990 

5P 

5P 

CLOSED  8/1/57 

WHEATLAND  2  NE 

YU8A 

THOMAS  A  FERGUSON 

C 

9612 

17 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

9615 

33 

3*  29 

119  18 

850 

MIO 

9618 

29 

3*  36 

119  20 

*150 

MID 

9632 

37  30 

lie  11 

10150 

lie  1* 

8A 

eA 

UNIVERSITY  Or  CALIF 

16 

38  3* 

121  OS 

353 

iQMONO  E  PAYEN 

33  59 

lie  02 

WILLIAMS 

)677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

SA 

CITY  OF  WILLIAMS 

2  3  5  C 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

9685 

39  21 

123  19 

1900 

MIO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

9699 

23 

39  32 

122  12 

1*0 

eA 

9722 

33 

33  *2 

117  05 

1*70 

MIO 

97*2 

23 

38  32 

121  56 

135 

8A 

BA 

975* 

35  *3 

118  27 

2700 

SS 

9773 

11 

37  02 

lie  5* 

9200 

9775 

3 

38  *7 

119  *9 

5671 

5P 

5P 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  *1 

121  *8 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

2  3  5 

WRIGMTS 

981* 

SANTA  CLARA 

37  Q8 

121  57 

8A 

MRS  HAZEL  J  BARSNESS 

3 

mrigmts  lake 

9616 

ELDORADO 

38  51 

120  1* 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5 

V0R5A  LlNOA 

96*7 

ORANGE 

26 

33  53 

117  *9 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

2   3  5 

VORPCVlLLE 

9B51 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

MID 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

C 

YOSEMITE    NATIONAL  PARK 

»e55 

■lAHIPOSA 

1* 

37  *5 

119  35 

3985 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

2   3  5       7  C 

YREKA 

SISKIYOU 

12 

*1  *3 

122  38 

2631 

U  S  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

StaHon 


NEW  STATIONS 


LA  PORTE 
PARADISE 
SLOAT 


MITCHELL  MEADOW 

SALINAS 

ALAHO  1  N 
BERRYESSA  LAKE 
FINLEY  5  SW 
NONTICELLO  0AM 


REACTIVATED  STATIONS 


County 


FRESNO 

MONTEREY 

CONTRA  COSTA 

NAPA 

LAKE 

NAPA 


37  52 

38  33 
38  50 
30  30 


22  02 

22  lA 

22  57 

22  07 


Obser- 
vation 
Time 


BILL  O'ROURKE 
PARADISE  FIRE  OIS 
CLARENCE  F  ELWORTI 
CHAMBER  OF  COMMERCE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AGR  EXTENSION  SER 

A  LEIGH  VAN  BRUNT 
DONALD  G  COOK 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
U  S  BUR  RECLAMATION  : 


Refer 

To 
Tables 


t       1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     *  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     B  FEATi 
17  NORTH  COAST,     18  N. E . INTER  ICR ,     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO, 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNE2,      33  SOUTH  COAST,      3*  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE, 


',  9  KAWEAH, 
SALINAS,  25 
TUOLUMNE,  3 


10  KEPN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES,  1*  MERCED,  15  MOJAVE,  16  MOKELUMNE, 
SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  28  SANTA  ANA,  29  SANTA  CLARA,  30  SANTA  MARIA, 
I  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in 
inches,  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempera- 
tures from  65 °F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station 
name,  and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the 
present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snow  pack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  Seasonal  Snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include 
snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index 
lists  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  simmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations.     For  these  stations  snow  on 
ground  values  are  at  4:30  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
Issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  precipitation  totals. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  an  observational  day  ending  before  noon. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed 
for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio    of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

G      In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  Daily  Soil  Temperatures  are  published. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed 
daily  record.     Degree  Day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  "Hourly  Precipitation  Data".) 

S      Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  in  the  July  or 
August  or  delayed  data  December  issue  of  this  publication. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found 
in  the  publication  'Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C.  for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found 
in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1958 


CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1958 


February  1958  was  one  of  the  wettest  and  warmest  of  rec- 
ord in  California,  especially  '  in  the  North  Coast  Drainage 
and  the  northern  Sacramento  Valley  where  streamflow  was 
tremendous.  The  drainage  north  of  Red  Bluff  received  about 
300  percent  of  normal  February  precipitation,  and  the  in- 
flow to  Shasta  Reservoir  was  almost  2,500,000  acre  feet 
exceeding  any  previous  month's  inflow  by  500,000  acre  feet. 
Record-breaking  floods  occurred  on  some  streams,  and  the 
main  stem  of  the  Sacramento  broke  all  records  for  sustained 
high  flow  with  a  large  amount  of  water  spilling  into  Butte 
Basin  and  into  all  of  the  bypass  systems.  The  40.49-inch 
February  precipitation  total  at  Cazadero  and  37.78  inches 
at  Vollmers  were  the  greatest  totals  for  any  month  since 
records  began  in  November  1939  and  December  1937,  respec- 
tively. At  Willows  it  was  the  wettest  month  since  records 
began  in  1878.  At  Sacramento  the  February  total  almost 
reached  the  record  9.25  inches  set  in  1940,  and  it  was  the 
second  wettest  February  at  Red  Bluff  since  1878.  Minimum 
temperatures  averaged  5.5°  above  normal  at  Sacramento,  the 
highest  February  average  minimum  since  records  began  in  1878. 

On  the  10th,  one  of  the  few  clear  nights  during  the  month, 
a  rare  display  of  the  aurora  borealis  was  observed  over 
California.  At  most  stations  it  was  visible  from  about 
7:00  p.m.  to  11:00  p.m.,  but  at  Iron  Mountain,  in  the  south- 
eastern desert,  and  Santa  Maria  it  was  visible  to  5:00  a.m. 
the  11th.  At  Santa  Maria  the  aurora  began  as  a  pink  glow 
in  the  northern  section  of  the  sky  at  10:20  p.m.  reaching 
a  maximum  intensity  at  3:00  a.m.  the  11th  with  rays  noted  at 
times  . 

STORM  DATA  AND  UNUSUAL  WEATHER  PHENOMENA:  An  intense 
storm  stationary  off  the  coast  of  northern  California  caused 
heavy  rains,  with  locally  gale  force  winds,  over  extreme 
northern  areas  on  the  2d  spreading  to  southern  California 
on  the  3d  and  4th.  Heavy  wet  snows  in  Siskiyou  County  broke 
down  poles  and  powerlines  near  Mt  .  Shasta.  Rain  swollen 
streams  and  ditches  flooded  areas  of  Marin,  Napa,  Solano, 
Contra  Costa,  San  Mateo,  and  Santa  Clara  Counties.  The 
Feather  River  reached  flood  stage  near  Oroville,  flooding 
Highway  40A  in  the  vicinity  of  Wagon  Wheel.  Many  earthslides 
occurred  in  northern  California.  The  Northwestern  Pacific 
tracks  were  covered  north  of  Willits,  and  several  freight 
cars  were  derailed  by  a  small  slide  south  of  Willits.  Roads 
were  blocked  in  Eel  River  Canyon,  and  coast  side  Sonoma  and 
San  Mateo  Counties.  A  home  was  severely  damaged  by  a  land- 
slide at  El  Sobrante ,  and  several  homes  in  a  new  subdivision 
in  Millbrae  were  damaged  by  flowing  mud.  Strong  winds  twist- 
ed TV  antennas  at  Willits,  toppled  a  number  of  trees  in  San 
Mateo  County,  and  tore  an  80- foot  barge  loose  from  its  moor- 
ings on  the  San  Joaquin  River  east  of  Antioch.  In  the  San 
Joaquin  Valley,  heavy  rockslides  closed  highways  near  Co- 
alinga,  and  a  farmer  lost  a  tractor  in  floodwaters.  High- 
ways were  flooded  near  Huron.  Heavy  rains  with  local  cloud- 
bursts occurred  throughout  southern  California  coastal  areas. 
There  was  widespread  flooding  of  streets  and  intersections, 
with  73  schools  closed  on  the  4th  in  the  San  Fernando  Val- 
ley, the  hardest  hit.  A  few  homes  were  flooded  in  lowland 
areas,  and  in  foothill  areas  many  homes  were  damaged  by  mud 
flows.  In  Stanton  three  families  were  evacuated  and  18 
homes  had  6  to  8  inches  of  water  inside.  In  southeast  San 
Diego,  7  families  were  evacuated  from  flooded  homes,  and 
at  Vista  25  persons  were  evacuated  from  a  trailer  court  to 
a  shelter  established  by  the  Red  Cross.  Several  homes  and 
a  grocery  store  were  flooded  at  Corona.  Earth-  and  rock- 
slides  closed  many  mountain  roads.  Several  automobiles, 
stalled  in  water-filled  dips,  were  washed  away  by  torrents. 
More  than  100  trees  were  toppled  by  gusty  winds  in  the  Los 
Angeles  area,  damaging  15  automobiles  and  10  homes.  Heavy 
seas  and  high  winds  battered  coasts  and  sea  walls  from  Point 
Conception  to  San  Diego.  Sea  water  damaged  12  homes  between 
Topanga  Canyon  and  Castle  Rock,  and  4  families  were  evacu- 
ated from  homes  at  Imperial  Beach.  A  17-year  old  girl  was 
washed  out  to  sea  by  a  giant  wave  and  drowned  near  Point 
Hueneme.  A  $200,000  dredging  barge  was  capsized  and  sunk 
in  Santa  Monica  Bay.  Thunder  and  lightning  accompanied  the 
storm  in  southern  California,  striking  two  homes  in  Pasa- 
dena, one  in  West  Los  Angeles,  and  several  power  pole  trans- 
formers. Heavy  hail  fell  in  south  Pasadena  and  other  areas. 
Five  deaths  occurred  in  traffic  accidents  attributed  to  the 
storm,  and  a  Garden  Grove  construction  worker  was  suffocated 
in  a  sewer  ditch  earthslide.  Heavy  rains  fell  in  the  south- 
east interior,  and  many  normally  dry  washes  and  arroyos  were 
turned  into  raging  torrents,  flooding  sections  of  Highway 
6  in  the  Mojave  Desert. 

At  Gualala,  Mendocino  County,  a  waterspout  on  the  3d 
moving  northward  along  the  ocean  beach  about  1  mile,  crossed 
a  portion  of  Del  Mar  Ranch,  and  dissipated  about  1  block 
from  the  Gualala  Hotel.  Three  large  cypress  trees  were  up- 
rooted on  Del  Mar  Ranch.  No  buildings  were  in  the  path  of 
the  water  spout  which  was  described  by  a  witness  as  a  cone 
shaped  funnel  150  to  200  feet  high,  picking  up  water  as  i t 
advanced  along  the  beach.  The  sky  was  rainy,  and  the  phe- 
nomenon was  followed  by  a  thunderstorm  with  hailstones  1/4 
to  112  inch  in  diameter. 


A  series  of  closely  associated  storms  caused  heavy  rain 
over  northern  California,  from  Salinas  and  Stockton  north 
wardj  for  six  consecutive  days,  7th  -  12th.  A  thunderstor' 
at  San  Francisco  Airport  on  the  8th  resulted  in  0.15  inc 
of  rain  in  4  minutes.  The  Eel,  Russian,  Sacramento,  an 
Feather  Rivers  began  overflowing  by  the  12th.  The  Sacra 
raento  River  overflowed  at  Red  Bluff,  flooding  some  lowlands 
West  of  Chico ,  lowlands  along  Pine  Creek  were  flooded.  Nea 
Oroville,  the  Feather  River  again  flooded  Highway  40A.  Thi 
Eel  River  overflowed  below  Fernbridge,  flooding  bottom-land 
in  that  area.  Local  flooding  of  streets  and  intersection 
was  widespread  in  Marin  County.  A  highway  intersection  wa 
flooded  at  Schellville,  near  Sonoma,  and  the  Napa-St.  Helen 
highway  was  flooded  near  Yountville.  At  Fairfield,  mino; 
flooding  damaged  one  home  and  its  furnishings.  Minor  flood-, 
ing  also  occurred  at  Inverness  on  Tomales  Bay  and  on  th' 
San  Francisco  Peninsula  at  Belmont  and  Redwood  City.  Numers 
ous  landslides  occurred,  blocking  highways  in  the  Feathejj 
River  Canyon,  on  Highway  101  in  Mendocino  and  Humboldt  Counjl 
ties,  and  at  the  Marin  City-Sausali to  underpass  in  Marii 
County.  The  Sir  Francis  Drake  Highway  was  blocked  by  \ 
slide  near  Point  Reyes,  a  slide  covered  El  Camino  Real  a; 
South  San  Francisco,  and  several  homes  were  damaged  by  earth|l 
slides  in  the  San  Francisco  Bay  area.  Trees  with  rain' 
loosened  roots  were  toppled  by  wind. 

Heavy  rains  that  fell  in  northern  California  on  the  17th 
central  portions  on  the  18th,  and  shifting  to  southern  Cal 
ifornia  on  the  19th  as  a  storm  formed  off  the  southern  Cal 
ifornia  coast  with  associated  front  moving  eastward  acres 
the  State  caused  flooding  and  slides  in  much  of  the  Statei 
The  primary  damage  occurred  in  the  coastal  counties  from  thi 
Trinity  River  south  to  Santa  Cruz,  the  Sacramento  Valle 
and  in  Los  Angeles  County,  but  local  flooding  occurred  a 
far  south  as  Fresno  and  in  the  Lancaster-Antelope  Valle 
area.  The  Eel  River  crested  about  2  feet  above  flood  stag 
on  the  19th  flooding  several  thousand  acres  of  farmland 
but  all  cattle  and  machinery  had  been  moved  to  safe  areas 
The  rains  caused  a  2000-foot  slide  on  the  Northwestern  Pa 
cific  Railroad  about  80  miles  south  of  Eureka  which  wit' 
numerous  slides  across  Highway  101,  primarily  near  Piercy 
intermittently  closed  both  rail  and  highway  travel  int 
Humboldt  County.  There  were  several  road  and  bridge  wash 
outs  in  Trinity  County  and  minor  flooding  of  the  upper  Trin 
ity  River  at  Lewiston  and  Junction  City.  Kyampom  was  isoi 
lated  when  200  feet  of  the  road  to  Hayfork  was  washed  out 
There  were  many  slides  in  Lake  County,  and  State  Highway  2 
to  Lakeport  was  closed  by  high  water.  Clear  Lake  rose  abou 
2  feet  above  flood  stage  flooding  the  basements  of  about  4 
homes.  Marin  County  was  the  hardest  hit  in  the  San  Franc isc 
Bay  area  with  many  slides,  lowland  flooding,  and  power  fail 
ures .  There  were  several  slides  in  the  East  Bay  area,  th 
most  serious  on  Rheem  Drive  and  Moraga  Road  in  Orinda  an 
across  Crockett  Boulevard  and  Cumming  Skyway.  Three  house 
overlooking  Lake  Merritt  in  Oakland  slid  downhill  and  ha 
to  be  razed.  There  were  also  slides  and  local  flooding  o 
the  San  Francisco  Peninsula.  The  San  Lorenzo  River  threaten 
ed  the  city  of  Santa  Cruz  and  there  was  some  evacuation 
but  only  minor  flooding  occurred  in  the  lowlands.  Stat 
Highway  9  was  blocked  by  slides  and  fallen  trees  near  Brook 
dale  Lodge,  and  much  driftwood  was  brought  down  the  Sai 
Lorenzo  River  and  deposited  by  high  tides  on  the  Santa  Cru 
beach.  There  was  some  flooding  of  farmland  in  low  place 
and  in  fields  adjacent  to  high  running  streams  in  the  Sac 
ramento  Valley.  Many  people  were  evacuated  along  the  Sac 
raraento  River  from  Redding  to  Sacramento,  primarily  in  Glen 
County  as  the  rising  river  threatened  the  levees.  Stat 
Highway  32  between  Chico  and  Willows  was  closed,  and  all  bu 
truck  traffic  was  stopped  by  high  water  on  U.  S.  99W  sout 
of  Corning.  Most  roads  west  of  Willows  were  flooded,  an 
water  ran  three  feet  deep  over  the  River  Road  near  Woodlan 
where  it  crosses  Yolo  Bypass.  Slides  under  the  Shasta  Da 
light  stopped  the  train  about  22  miles  south  of  Dunsmui 
but  there  were  no  derailments  or  injuries.  Local  winds  be 
tween  Penryn  and  Loomis  blew  a  tree  across  powerlines  tem 
porarily  cutting  power  in  the  Auburn  area.  Strong  wind 
knocked  down  powerlines  in  the  Pinecrest  area.  Some  farriii 
land  and  rural  roads  were  inundated  in  the  lower  San  Joaquij 
Valley  south  to  Fresno  and  Madera  Counties,  and  there  wai 
minor  flooding  in  Patterson,  Modesto,  and  Fresno.  Gust 
winds  blew  down  power  poles  south  of  Arvin  but  there  wa 
only  light  rain.  The  heavy  rains  flooded  many  lowland  sec 
tions  of  Los  Angeles  County  with  the  hardest  hit  areas  tti| 
San  Fernando  Valley,  west  Los  Angeles,  and  wind-  and  wave 
lashed  beach  communities.  The  Los  Angeles  City  multimilliof 
dollar  water  and  power  plant  under  construction  at  El  Segund 
Beach  was  seriously  damaged.  Red  Cross  disaster  force 
moved  into  stricken  low-lying  areas  of  Lawndale ,  Hawthorne 
and  Manhattan  Beach.  Although  only  one  stream  overflowe 
in  the  Los  Angeles  area  —  Dominguez  Creek  —  the  downpouj, 
flooded  100  or  more  intersections  in  Los  Angeles  and  causet 
numerous  landslides,  one  at  Elysian  Park  Moving  Mountain 
closing  the  inbound  lanes  of  the  Pasadena  Freeway.  Ther 
was  8  feet  of  water  and  10  automobiles  were  submerged  on  th 
Santa  Ana  Freeway  at  Atlantic  Boulevard.  Water  at  the  inter 
section  of  Wilshire  Boulevard  and  Mariposa  flowed  into  window 
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L  of  parked  cars.  A  bridge  washed  away  in  Gardena,  and  many 
I  schools  were  closed.  There  was  some  flood  damage  to  vege- 
j  tables  in  the  Los  Angeles  area.  Wind  driven  waves  sank  12 
,  boats  at  moorings  in  Newport  Harbor,    the  largest  a  LCVT. 

Orange  County  Harbor  Department  officials  reported  the  storm 
{  "as  bad  as  the  much  talked  about  blow  of  1893".  Giant  waves 
j  damaged  8  houses  of  Imperial  Beach,  San  Diego  County,  and 
i  a  40-foot  fishing  vessel,  "The  Vincent",  was  sunk  with  one 
I  man  drowned . 
i 

J  A  well  defined  funnel  cloud  was  observed  over  the  hills 
I  east  of  Concord  from  3:25  to  3:35  p.m.  the  19th  apparently 
I  moving  from  east  to  west  over  a  narrow  path  about  10  -  15 
J  miles  long.  The  weather  was  rainy.  The  observer  reported 
;  no  unusual  sounds  and  the  funnel  well  defined  and  pointing 
^  earthward  from  a  dark  cloud  formation.  The  Oakland  4:00  p.m. 
I  radiosonde  showed  conditionally  unstable  air  with  consider- 
1  able  moisture  in  lower  levels  and  a  dry  spot  at  about  700 
I  millibars . 


A  violent  Pacific  storm  moving  southeastward  across  the 
State  on  the  24th  and  25th  caused  gale  winds  and  heavy  pre- 
cipitation. The  peak  of  the  storm,  with  sustained  winds  of 
40  to  50  m.p.h.,  occurred  on  the  afternoon  of  the  24th,  and 
encompassed  an  area  bordered  on  the  north  by  Humboldt,  Trin- 
ity, Shasta,  and  Lassen  Counties  and  on  the  south  by  Monterey, 
San  Benito,  Merced,  and  Tuolumne  Counties.  Within  this  area 
gusts  to  60  m.p.h.  were  common,  with  gusts  at  Hamilton  Field 
reported  to  near  80  m.p.h.,  and  at  Red  Bluff  in  excess  of 
78  m.p.h.  At  Blunts  Reef  Lightship  winds  of  75  m.p.h.  with 
14-foot  waves  were  reported.  Gale  winds  of  lesser  violence 
occurred  as  far  south  as  San  Diego  County  and  in  the  south- 
eastern deserts.  Windstorm  damage  was  light  in  individual 
cases,  but  because  it  was  so  widespread  the  aggregate  loss 
to  insured  property  in  northern  California  was  estimated  to 
exceed  $2,000,000  by  the  General  Adjustment  Bureau  and  was 
given  a  catastrophe  classification.  Most  of  the  damage  was 
confined  to  roofs,  antennas,  fences,  and  glass,  but  hundreds 
of  trees  were  toppled,  damaging  many  homes  and  automobiles 
in  both  northern  and  southern  California.  Three  private 
planes  were  demolished,  and  a  fourth  heavily  damaged  at  an 
airport  near  Livermore.  In  southeastern  desert  areas,  gales 
up  to  50  m.p.h.  produced  furious  sandstorms  which  caused 
extensive  damage  to  automobiles,  and  upset  several  house 
trailers.  A  38-foot  fishing  boat  was  driven  on  the  rocks 
at  Anacapa  Island,  but  the  three  crew  members  got  safely 
ashore.  Two  boats  were  torn  from  their  moorings  in  Santa 
Monica  Bay,  but  were  secured  before  damage  occurred,  and 
a  light  plane  was  overturned  at  Santa  Monica  Airport.  Three 
deaths  were  attributed  to  the  storm,  one  in  an  automobile 
accident  10  miles  north  of  Bakersfield,  another  in  an  auto- 
mobile accident  near  Walnut  Creek,  and  one  killed  when  a 
tree  fell  across  a  car  between  Crescent  City  and  Klamath. 
Seven  persons  were  injured  by  winds  in  San  Francisco.  Scat- 
tered thunderstorms  occurred  over  the  State  with  heavy  hail- 
storms in  the  Watsonville  and  Hayward  areas.  Lightning  struck 
a  church  steeple  in  Eureka.  Very  large  hailstones  fell  at 
Bonita,  one  stone  measuring  nearly  an  inch  in  diameter. 
Heavy  rains  accompanied  the  storm  causing  northern  Califor- 
nia rivers  and  streams  to  again  overflow,  and  much  local 
flooding  of  streets  and  intersections  in  southern  Califor- 
nia. A  levee  of  the  Sacramento  River  broke  at  Hamilton 
City,  letting  water  flow  over  thousands  of  acres  of  lowland, 
but  the  break  relieved  the  pressure  on  the  other  levees  and 
allowed  the  crest  of  the  flood  to  pass  down  stream  without 


serious  trouble.  Many  other  lowland  areas  of  the  Sacramento 
Valley  were  flooded  with  most  of  the  roads  connecting  U.  S. 
Highways  99E  and  99W  closed  from  Red  Bluff  to  Sacramento. 
Homes  were  flooded  in  Corning,  10  fai-m  families  were  evacuated 
from  lowlands  west  of  Orland,  and  a  number  of  families  were 
evacuated  from  areas  along  Cache  Creek  in  Yolo  County.  Many 
families  were  also  evacuated  from  flooded  areas  at  Dunsmuir, 
Shasta  County,  and  Upper  Lake,  Lake  County,  where  water  rose 
4-6  feet  deep  in  the  streets  as  Clear  Lake  reached  its 
greatest  height  of  record.  The  Russian  River  reached  its 
sixth  highest  flood  crest  of  history  at  Guerneville,  flood- 
ing the  lowlands  over  much  of  its  length.  Many  families 
were  evacuated  from  homes  in  the  Geyservi lle-Guer nevi He 
section,  and  50  families  voluntarily  evacuated  near  Ukiah. 
The  Eel  River  crested  4  feet  above  flood  stage  at  Fernbridge 
on  the  25th,  flooding  several  thousand  acres  of  farmland  and 
washing  away  part  of  a  2-1/2  square  mile  section  of  farmland 
near  Fortuna.  Much  local  flooding  occurred  in  the  San  Fran- 
cisco Bay  area.  In  Sonora  three  homes  were  flooded  when 
landslides  blocked  storm  drains,  and  Highway  108  was  flood- 
ed 14  miles  west.  At  Santa  Barbara,  local  flooding  closed 
the  Municipal  Airport.  Landslides  were  again  active  in  all 
areas.  The  Kern  River  Canyon,  east  of  Bakersfield  was  block- 
ed. A  giant  mudslide  covered  400  feet  of  highway  south  of 
Crockett.  In  southern  California  Topanga  and  Malibu  Canyon 
roads  were  blocked  by  slides,  and  rockslides  threatened 
three  homes  at  Glendale. 

A  small  tornado  occurred  about  5  a.m.  on  the  25th,  1  1/2 
miles  southwest  of  O'Neals.  The  apparent  path  of  the  small 
tornado  was  1/2  mile  long,  80  -  100  yards  wide  from  south- 
west to  northeast.  There  was  no  damage  except  to  trees  as 
the  area  was  remote  from  buildings  and  utility  lines.  The 
observer  (1/4  mile  distant)  heard  a  loud  roaring  noise  but 
darkness  prevented  observing  the  funnel.  Numerous  trees 
were  downed,  mostly  falling  in  a  north-northeasterly  direc- 
tion, but  some  limbs  were  found  sheared  off  and  flung  15 
to  20  yards  to  the  side  of  the  general  path.  The  weather 
was  cloudy,  and  the  tornado  was  accompanied  by  hail  and  snow, 
with  hailstones  3/16  to  1/4  inch  in  diameter. 

An  airline  pilot  reported  a  funnel  cloud  not  reaching 
the  ground  near  Delano  at  3:50  p.m.  the  28th.  On  this  date 
there  was  a  strong  shear  line  aloft,  in  an  east-west  direc- 
tion, moving  southward  over  central  California.  A  freak 
gust  of  wind  also  hit  the  southeast  portion  of  Modesto  about 
3:50  p.m.  the  28th  blowing  down  9  powerline  poles  and  snap- 
ping tree  branches.  A  huge  cumulus  cloud  was  overhead. 
Hail  showers  of  short  duration  occurred  at  Sonora,  and  dam- 
aging winds  caused  an  8-hour  power  failure  at  Strawberry 
Valley.  At  3:00  p.m.  a  half-hour  hailstorm  occurred  at 
Auberry.  There  was  also  considerable  thunderstorm  activity 
in  the  south  coastal  mountains  with  powerlines  knocked  out 
at  Cuyamaca. 

The  effect  of  weather  on  crops  can  be  found  in  the  Cali- 
fornia Weekly  Weather  Crop  Bulletin  prepared  jointly  by  the 
California  Crop  and  Livestock  Reporting  Service  in  Sacra- 
mento and  the  U.  S.  Weather  Bureau  State  Climatologist , 
San  Francisco, 

Robert  F.  Dale 

State  Climatologist 

U.  S.  Weather  Bui-eau 

San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  85°  on  24th+  at  3  stations. 
Lowest  Temperature  -9°  on  the  27th  at  White  Mountain  1. 
Greatest  Total  Precipitation  40.49  inches  at  Cazadero. 
Least  Total  Precipitation  0.26  inch  at  Cow  Creek. 

Greatest  One-day  Precipitation  6.97  inches  on  the  24th  at  Cazadero. 
Greatest  Total  Snowfall  104.0  inches  at  Soda  Springs. 
Deepest  Snow  on  Ground  108  inches  on  the  5th  at  Soda  Springs. 
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21 

13 

27  + 

754 

0 

0 

22 

0 

6. 

08 

2 

97 

1  . 

26 

3 

9 

3 

9 

5 

3 

50. 

9 

33. 

2 

42. 

1 

4. 

4 

67 

17 

26 

28 

537 

0 

0 

15 

0 

15. 

32 

8 

76 

3. 

54 

25 

6.0 

3 

3 

15 

8 

6 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

58. 

0 

46. 

1 

52. 

1 

2. 

2' 

72 

20 

3  4 

26 

365 

0 

0 

0 

0 

11  . 

38 

7 

85 

2. 

14 

24 

.0 

0 

14 

8 

4 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

1 
E 
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E 

c 
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CJeparture 
From  Long 

j    Term  Means  | 
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QJ 

a 

i 

3 

& 

Degree  Days 

No  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Doy 

01 

& 

Snov 

Sleet 

No 

of  Days 
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Mm 

0 

1   Max  Depth  1 

on  Ground 

<b 

& 

S 

o 

s 

0 

2 

o 

or  More 

°  1 

5  > 

oeS 

REDDING  FIRL   ST A  2 

AM 

57 

9M 

45 

•  4  V 

5  1  •  7M 

2 

•  4 

7  2 

20 

33 

26 

363 

Q 

1 8 

0  3 

12 

•  .^4 

2 

40 

1  2 

0 

18 

12 

7 

50CKLIN 

,3 

•  5 

5  2  •  9 

3 

72 

1 7 

32 

28 

332 

0 

0 

1 

0 

7 

3  8 

3 

.35 

1 

6  0 

19 

•  0 

0 

13 

6 

3 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

60 

.  8 

47 

•  1 

54.0 

4 

,  3 

69 

15 

36 

26 

305 

0 

0 

0 

0 

7 

72 

4 

.96 

1 

81 

18 

•  c 

0 

10 

6 

3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

61 

•  3 

47 

•  9 

54.6 

4 

.  0 

71 

1 6 

38 

1 

286 

0 

0 

0 

9 

13 

5 

.82 

1 

91 

18 

.0 

0 

10 

6 

5 

SHASTA  DAM 

AM 

54 

.6 

43 

.8 

49.2 

67 

21 

35 

26 

436 

0 

0 

0 

0 

30 

79 

4 

34 

19 

.0 

0 

20 

18 

1 

SIERRA  CITY 

AM 

48 

•  8 

32 

•  8 

40«8 

65 

2  2 

24 

27 

673 

0 

0 

16 

0 

20 

28 

4. 

25 

25 

16 

•  0 

9 

3 

19 

12 

7 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

47 

•  9 

28 

.7 

38.3 

7 

.  5 

62 

22 

15 

1 

740 

0 

20 

0 

8 

50 

4 

•  35 

3. 

40 

25 

15 

.0 

6 

26  + 

10 

4 

3 

SODA  SPRINGS  // 

AM 

39 

•  6 

20 

•  3 

30.0 

4 

•  5 

54 

22 

-  1 

27 

973 

0 

6 

24 

3 

17 

30 

9 

.31 

3. 

84 

25 

104 

.0 

108 

5 

17 

12 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

56 

i9 

43 

•  9 

5  0  •  4 

3 

•  5 

^? 

20 

33 

27 

ft^2 

0 

0 

0 

0 

10 

•  88 

24 

•  0 

0 

14 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

48 

.4 

.5 

21  + 

26 

28  + 

0 

0 

10 

0 

27 

90 

40 

24 

T 

2  8+ 

19 

1  5 

3 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

54 

•  8 

42 

•  8 

^fl  *fl 
48.8 

21 

33 

26 

0 

0 

0 

0 

7R 

1  ^ 

16 

•  0 

0 

19 

16 

3 

TWIN  LAKES 

38 

.  5 

1 9 

t  9 

29  .  ? 

3 

•  5 

21 

-  2 

27 

0 

7 

27 

2 

12 

25 

105 

26 

15 

8 

3 

UPPER  LAKE  RS 

5  7 

•  3M 

40 

,7(4 

49  .  OM 

2 

.  4 

^ 

20 

27 

28 

An 
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0 

Q 

3 

0 

1 9 

38 

*  ■>L 

24 

1 0 

Q 

VALA V 1 LL  C 

60 

I  5 

45 

•  1 

52.8 

2 

• 

70 

20 

35 

28  + 

3  36 

0 

0 

0 

1 1 

54 

ft 

1: 

*Q7 

2  * 

24 

1 1 

7 

\/OLTA  PH 

55 

•  1 

41 

•  5 

48.3 

69 

20 

31 

26 

461 

2 

Q 

2 1 

*  n 
• 

}  * 

24 

'0 
* 

0 

16 

6 

1 

"JALNUT  GROVE 

64 

•  3 

42 

•  4 

53.4 

7  0 

23 

34 

8  + 

322 

7 

36 

1  < 

5  3 

18 

• 

0 

12 

8 

rflLLIAMS 

AM 

59 

.9 

44 

•  9 

52.4 

70 

2 1 

34 

26 

345 

^ 

8 

2  9 

2  • 

24 

0 

1 5 

5 

WILLOWS 

AM 

59 

>  3 

45 

•  3 

52.3 

3 

•  0 

7  1 

33 

26 

348 

Q 

10 

9  8 

8 

•  15 

2  « 

1 9 

'0 

0 

14 

7 

-WINTERS 

AM 

61 

•  9 

46 

.5 

54.2 

7  2 

21 

36 

28 

296 

0 

Q 

1 1 

6  0 

3  • 

0 

12 

8 

2 

y<OODLAND  1  WNW 

AM 

60 

.3 

46 

.3 

53.3 

2 

70 

2 1 

35 

27 

3  21 

0 

0 

Q 

0 

49 

S8 

^' 

30 

1 9 

0 

1  2 

5 

2 

DIVISION 

46.6 

13. 

35 
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AM 

44 

I  2 

20 

i4 

32.3 

5 

•  6 

55 

24  + 

0 

26 
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0 

0 

27 

1 

5 

79 

2 

.21 
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03 

2  5 

35 

.0 

26 

5  f 

8 

3 

2 

3R1DGEP0RT 

■  0 

\t 

*6 

32.8 

0 

1 

898 

0 

1 

27 

1 
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5 

25  + 

3 

2 

0 
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AM 

48 

■  0 

3  2 

1  5 

40*3 
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6 1 

18 

21 

28 
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0 
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• 

36 
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9 
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0 
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3 

22 

5 

27  + 

0 

0 

26 
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25 
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70 

5 

16 

5 

2 
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AM 
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33 

2 
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6  5 

18 

2? 

27 

626 

0 

0 

11 

0 

* 

73 

25 

3 

•  8 

3 

25 

6 

2 

1 
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49 

•  4 

32 

18 

41.1 

g 

,  3 

6 1 

21 

23 

28 

661 

0 

0 

1 1 

3  , 

5  0 

1 

.37 

79 

24 

5 

T 

27  + 

10 

2 

0 

.AKE  CITY 

AM 

49 
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27 

8M 

3  8.6m 

5 

,  1 

59 

23  + 

1  8 

28 

736 

Q 

0 

Q 

1 , 

82 

25 

"lONO  LAKE 

46 

•  3 

27 

>6 

37.0 

58 

17 

17 

26 

780 

0 

1 

26 

0 

4  ■ 

0  2 

1  , 

73 

3 

18 

.0 

16 

6  + 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

40 

•  3 

2  3 

i9 

32,1 

52 

17 

2 

27 

919 

0 

1 

23 

0 

1 1  ■ 

90 

3  , 

87 

24 

6  3 

.0 

66 

4  + 

3 

;USANVILLE  AP 

50 

■  0 

3 1 

,7 

40,9 

1  0 

67 

1  7 

20 

27 

669 

0 

0 

1  8 

0 

3  , 

57 

•  83 

1  , 

1  9 

24 

1 

.8 

1 

4 

9 

2 

1 

r«HOE 

AM 

39 

» 7 

25 

0 

32.4 

3 

1  s 

53 

1  8 

1  0 

26 

907 

0 

2 

27 

0 

7  , 

96 

2 

.48 

2  • 

39 

2  5 

49 

.  5 

49 

3 

12 

5 

3 

rsUCKEE  RS 

AM 

41 

■  9 

23 

.1 

32.5 

,  I 

55 

2  2  + 

2 

27 

900 

0 

0 

24 

8  i 

71 

3 

.  57 

2  , 

91 

25 

4  C 

,  7 

48 

5  + 

12 

6 

2 

VOODFORDS 

48 

•  3 

3  0 

4 

39,4 

5 

§  0 

62 

1 7 

13 

28 

712 

0 

0 

15 

0 

4  < 

34 

1 

•  64 

1 , 

34 

25 

22 

•  5 

6 

5  + 

9 

4 

2 

DIVISION 

36.  5 

5. 

74 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

?EN  LOMOND 

58 

•  8 

44 

8 

51,8 

4 

,  1 

68 

22 

33 

28 

364 

0 

0 

0 

0 

24  i 

81 

12 

•  91 

3 . 

90 

19 

.0 

0 

16 

11 

9 

BERKELEY 

R 

60 

■  4 

50 

0 

55,2 

,  1 

67 

16 

41 

27 

•*  64 

0 

0 

0 

0 

9 , 

1  4 

•  83 

1 , 

51 

18 

•  0 

0 

14 

8 

4 

"URLINGAME 

61 

0 

49 

1 

55.1 

68 

1  5 

37 

28 

271 

0 

0 

0 

0 

g , 

2  8 

1 , 

53 

7 

.0 

0 

12 

9 

3 

;rockett 

6 1 

i7 

6 

I 

1  7+ 

39 

27 

^on 

0 

0 

0 

0 

7 , 

_ 

•  98 

3  0 

19 

•  0 

0 

11 

7 

2 

;iLROY 

AM 

64 

.2 

44 

3 

*:: 

75 

17 

34 

27 

0 

0 

0 

0 

1  8 

1 , 

16 

19 

•  0 

0 

10 

4 

1 

1ALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

60 

■  4M 

IM 

•  9 

17 

39 

28 

0 

0 

0 

0 

10* 
* 

1? 

41 

* 

•  0 

0 

HOLLISTER 

■  9 

9 

AO 

1 6 

37 

28  + 

2  2  0 

0 

0 

0 

l\ 

0  7 

25 

•  0 

0 

8 

1 

1 

;ING  CITY 

67 

■  5 

0 

56.3 

•  0 

1 7+ 

33 

28  + 

238 

Q 

0 

0 

0 

_t 

*  . 

1 2 

19 

•  0 

0 

e 

5 

3 

.IVERMORE 

AM 

6  3 

.9 

45 

.0 

54.5 

3 

24 

34 

27 

2  88 

0 

0 

0 

0 

• 

9? 

19 

■  0 

0 

12 

4 

1 

.OS  GATOS 

•  9 

^2 

16 

54.8 

•  5 

37 

1 

273 

Q 

69 

2 

.  0 

0 

12 

9 

5 

'ARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

61 

0 

47 

3 

54,2 

67 

^1 

37 

28 

296 

^ 

0 

7 
J* 

8  2 

19 

0 

1  3 

7 

2 

10NTEREY 

64 

,1 

46 

>9 

5  5.5 

72 

1 6 

3° 

27 

2  59 

3  ■ 

66 

1  • 

2 

0 

1 1 

4 

1 

lOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

5  5 

■  4 

43 

9 

49,7 

67 

1 7 

36 

27  + 

4  24 

J: 

9  • 

82 

2  • 

AO 

*  0 

14 

6 
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47 

6 

34 

9 

41.3 

0 

I  7 

6 1 

16 

24 

26 

659 
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2  7 

.26 

' 
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18 

* 

0 

1 2 

6 
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65 

5 

45 

6 

5  5,6 

7  5 

17  + 

3  5 

28  + 

257 
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0 

6  • 

92 

1  * 

71 

Q 

5 

JEWARK 

AM 

63 

4M 

47 

Ofi 

5  5 .  2  M 

70 

24+ 

35 

28 

269 

5  • 

53 

0 
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62 

lO 

47 

1 

54,6 

3 

»  9 

73 

16 

38 

28  + 
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Hi 

3  0 

•  22 

1  • 

^ 

0 

1  3 

9 
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R 

6 1 

3 

49 

2 

55.3 

4 

•  6 

69 

1 6 

39 

2  8  + 
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Q 

8  • 

5  3 

•  13 

1 8 

0 

0 

1  3 

7 
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60 

1 

44 

1 

5  2,1 

70 

2  3 

3  0 

28  + 

3  5  5 

12* 

19 

Q 

0 
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8 
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0 

2^ 

8 

55,9 

72 

37 

28  + 

0 

0 

0 

0 
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19 

0 

0 

1  0 

5 

2 

'ASO  R08LES 

A5 

5 

1 

1  3 

31 

28 

0 

0 
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0 

r  9 

_. 

* 

4  5 

19 
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0 

8 

5 
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63 

9 

42 

9 
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74 

1  A 

31 

28 

318 

0 

Q 

2 

0 

§  ^ 

1  3 

1 , 

04 

19 

1  0 

0 

7 

6 

1 

•INNACLES  NM 

63 

3 

41 

►  2 

52.3 

4 

.  3 

75 

16 

30 

27 

348 

0 

0 

1 

0 

6i 

59 

2 

.68 

!• 

43 

19 

0 

a 

6 

2 

'ISMo  BEACH 

65 

4 

48 

0 

56,7 

72 

2 1 

41 

14 

227 
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0 

0 

0 

7i 

89 

2« 

10 

25 

.0 

0 

9 

6 

4 

'T  PIEDRAS  BLANCAS 

61 

2 

49 

4 

55.3 

4 

*  4 

65 

42 

27  + 

264 

0 

0 

0 

0 

9i 

30 

5 

•  15 

!• 

83 

2 

.0 

0 

9 

6 

5 

'ORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

61 

6 

43 

5 

52,6 

69 

2  4 

32 

1 

343 

0 

0 

1 

0 

6. 

20 

1^ 

20 

19 

.0 

0 

1 1 

6 

2 

iEDWOOD  CITY 

63 

6 

48 

1 

55.9 

5 

1  1 

71 

16+ 

36 

28 

250 

0 

0 

0 

0 

81 

82 

5 

•  06 

1 . 

48 

2 

.0 

0 

12 

6 

5 

fICHMOND 

AM 

61 

8 

50 

5 

56.2 

69 

1 7 

40 

27 

241 

0 

0 

0 

0 

10. 

39 

2- 

33 

19 

.0 

0 

14 

7 

4 
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AM 

59 

8 

50 

4 

55,1 

68 

1 7 

40 

27  + 
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0 

0 

0 

0 

9i 

98 

2^ 

00 

19 
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0 

14 

7 

5 
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58 

5 

44 

7 

51,6 

65 

23  + 

30 

27 
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0 

0 

2 

0 

1 1  • 

86 

1  , 

80 

1  2 

.0 

0 

16 

9 

6 

;aN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

60 

■  9 

49 

9 
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68 

16 

41 
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262 

0 
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52 

6 
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75 

18 
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0 

13 

7 

5 
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60 

6 

51 

8 

56.2 

3 
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16 

46 

27 
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8 

6 
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2. 

00 

68 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

lAKERSFIELO  WB  AP 

R 

66 

8 

46 

9 

56.9 

4 

>  4 

78 

17 

37 

27 

224 

0 

0 

0 

0 

1< 

55 

.43 

44 

25 

.c 

0 

7 

0 

0 

'IG  CREEK  PH  1 

50 

7 

35 

4 

43.1 

1 

.  9 

66 

17+ 

22 

26 

610 

0 

0 

9 

0 

10. 

86 

5 

•  02 

3. 

41 

25 

8 

.0 

3 

26 

10 

5 

4 

lUTTONWILLOW 

AM 

65 

0 

43 

0 

54,0 

4 

2 

75 

18 

35 

27 

301 

0 

0 

0 

0 

1. 

65 

•  63 

44 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

ALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

48 

9 

32 

0 

40«5 

2 

66 

17 

22 

27  + 

685 

0 

0 

14 

0 

15. 

98 

5 

.71 

3. 

60 

25 

7 

.7 

6 

26 

13 

9 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA} 
FEBRUARY  1958" 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

3 

s 
is 

> 
< 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

0 

Lowesi 

Degree  Ctays 

No  of  Days 

Total 

1 

Departure 

From  Long 

1    Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth  1 

j   on  Ground  | 

Date 

.10  or  More 

,50  or  More  | 

-  0 

1     90°  or  1 
1     Above  1 

%  ^ 

0  f 

CAMP  PARDEE 

61 

•  0 

45 

•  5 

53 

3 

3.7 

74 

18 

35 

28 

323 

0 

0 

0 

0 

5 

45 

1 

.50 

1 

20 

19 

•  0 

0 

12 

4 

1 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

AM 

62 

.0 

41 

•  4 

51 

7 

78 

18 

30 

27 

364 

0 

0 

3 

0 

5 

68 

1 

93 

25 

.0 

0 

9 

4 

/-UFPDV    \/fil  1  FV  HAM 

AM 

50 

•  1 

31 

•  7 

40 

9 

65 

22  + 

19 

27  + 

670 

0 

0 

15 

0 

10 

60 

2 

65 

25 

14.2 

8 

26 

11 

7 

mil  T  M  A 

65 

•  2 

43 

•  2 

54 

2 

3.6 

75 

17  + 

32 

27 

295 

0 

0 

1 

0 

2 

57 

.99 

77 

19 

.0 

0 

6 

1 

AM 

63 

•  0 

44 

•  7 

53 

9 

73 

18 

35 

27 

305 

0 

0 

0 

0 

2 

65 

74 

3 

.0 

0 

6 

2 

DE  N A  I  R 

63 

•  0 

45 

«  5 

54 

3 

4.  8 

7  1 

23 

35 

27 

295 

0 

0 

0 

0 

4 

69 

2 

.83 

1 

00 

18 

.0 

0 

9 

4- 

DUDL  FYS 

3  5 

•  7 

33 

•  8 

44 

8 

3.7 

71 

16 

24 

2  8 

562 

0 

0 

11 

0 

8 

81 

1 

•  25 

1 

34 

19 

T 

0 

13 

7 

CLtL  IKA  rTI 

64 

•  0 

43 

•  6 

53 

9 

4  •  1 

77 

17 

32 

28+ 

306 

0 

0 

2 

0 

9 

68 

3 

•  92 

1 

39 

3 

.  0 

0 

14 

7 

64 

i  3 

42 

•  4 

53 

4 

74 

17 

33 

27 

319 

0 

0 

0 

0 

2 

48 

77 

19 

•  0 

0 

2 

6  3 

•  0 

44 

•  ^ 

5  3 

8 

3.  1 

76 

17 

33 

27 

309 

0 

0 

0 

0 

4 

11 

2 

•  45 

1 

11 

24 

.  0 

0 

8 

3 

CDIAMT     (^n\/T  ("AMD 

AM 

63 

•  0 

41 

•  7 

52 

4 

2.2 

76 

18 

31 

27 

349 

0 

0 

2 

4 

62 

2 

•  12 

1 

24 

25 

•  0 

0 

8 

3 

AM 

42 

•  2 

2  5 

•  B 

34 

0 

-0.3 

52 

24 

14 

27 

861 

0 

2 

28 

9 

5  3 

.76 

3 

25 

25 

31*0 

45 

9 

oLtlvlMv  1  LLC 

58 

•  3M 

34 

•  7M 

46 

5M 

72 

17 

28 

27 

514 

0 

^ 

4 

9  6 

1 

34 

25 

•  0 

0 

9 

4 

f^DAMT  CDn\/F 
OKAIyl  UKIJVC 

44 

•  3 

26 

•  0 

3  5 

2 

3.3 

6  1 

17 

13 

26 

830 

0 

27 

9 

67 

1 

•  83 

3 

26 

25 

38.0 

47 

26 

9 

7 

HA  w  Pn  Pn 

•  6M 

43 

*6M 

5  4 

IM 

3.8 

76 

17 

33 

2  8+ 

297 

0 

0 

\ 

2 

3  0 

•  74 

73 

1 9 

.0 

^ 

5 

2 

HETCH  hetchy 

AM 

*  ^ 

7^ 

^ft 

1  8 

24 

26 

618 

^0 

2 

1 

2  5 

1 2 

HIIMTTMl^TriM    1  ilCF 
nijiN  1  1  l\u  1  "JIN    l_  M  N  Q 

U7 

7  '  Q 

16 

\ 

893 

3 

*  KQ 

•  59 

3 

2  0 

2  5 

78.0 

ol 

26 

1 2 

I DR  I A 

58 

36 

47 

n  1 

7 

17 

27 

zL 

1  A 

•  61 

1 

92 

\t 

KERM  RIVER  PH  1 

65 

49 

« 9 

5  7 

""4*1 
* 

fin 

1  7 

7n7 

0 

61 

•  82 

J' 

*n 
• 

KERN  RIVER  PH  3 

1  7 

3  0 

2  8 

398 

Q 

8 1 

1 

34 

2  5 

KET T LEMA N  CITY  1  SSW 

A  M 

64 

'o 

44 

54 

72 

18 

3  7 

Vi 

7 

!" 

K  ET  T  LFMAN   ST  A 

66 

•  3 

48 

* 

5  7 

6 

74 

1  7 

0 

r 

r  7 

75 

•  0 

1  F  f;  D  A  M  n 

6  3 

*  ' 

• 

17 

3  0 

2  6 

T  A7 

Q 

A* 

*  c^7 

1  ^ 

- 

?■ 

LEMON  COVE 

6  5 

*  n 

4  5 

77 

16 

Q 

74 

■■ 

W 

L I  ND  A  Y 

ftt 

* 

1  7 

3  4 

77 

3  0  3 

Q 

0 

0 

3 1 

39 

1 

*77 

07 

1 1 

Q 

LOD  I 

'  ^ 

7n 

2  3  + 

34 

312 

Q 

Q 

0 

* 

^ 

*^A 

• 

LOS  BANOS 

*  1 

3.8 

71 

2  3  + 

34 

97 

288 

Q 

3  < 

2 

19 

° 

MADERA 

AM 

64 

•  0 

54 

0 

4.9 

7 

1  8 

34 

77 

301 

Q 

0 

0 

3 

5  7 

1 

•  62 

1 

16 

2  5 

*0 

MA  MDEV ILLE  ISLAND 

6  0 

* 

46 

•  5 

70 

2  3 

^0 

9^? 

6 , 

1 0 

6 1 

1 8 

.0 

1 1 

MA  R I COPA 

• 

77 

0 

qI 

1  0 

.0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

■  3M 

~* 

'  5M 

54 

5.0 

17  + 

3  3 

7fl0 

289 

Q 

*n7 
*= , 

19 

MIDDLEWATER 

6  3 

•  4 

44 

5  3 

3.2 

7  2 

1  8 

36 

306 

0 

0 

1 1 

60 

•  51 

AO 

48 

25 

'n 

- 

MODESTO 

6  3 

■  1 

46 

54 

7 

5.7 

7  1 

23 

37 

■>-! 

2  79 

0 

0 

Q 

0 

4 

99 

3 

•  24 

1 

1  5 

18 

*n 
*n 

0 

8 

NEVJMAN 

65 

» OM 

44 

'am 
* 

54 

9M 

3.7 

7  3 

23 

33 

13 

283 

0 

Q 

Q 

4, 

86 

3 

•  13 

1 

37 

2  0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

5  7 

1  6M 

35 

•  8M 

46 

7M 

2  •  6 

7  3 

1  8 

27 

27  + 

528 

0 

9  < 

34 

2 

•  94 

2 

24 

2  5 

*n 

1 0 

OA KDA LE   WOODWA RD  DAM 

A  M 

60 

•  4 

43 

5  1 

8 

3  •  0 

69 

18 

33 

2  8 

365 

0 

^ 

4 

57 

2 

•  19 

1 

32 

19 

*n 

1 1 

- 

ORANGE  COVE 

A  M 

63 

I  5 

42 

•  8 

53 

2 

3.  5 

76 

1  8 

32 

27 

325 

0 

1 

3i 

79 

•  94 

1 

1 1 

25 

*0 

9 

PAWnrMF  ll1Mf"T'nM 

66 

1  0 

45 

•  1 

55 

6 

5.6 

69 

17+ 

37 

28 

258 

0 

0 

0 

0 

2i 

29 

1 

•  12 

61 

19 

.0 

0 

8 

2 

PORTERVILLE 

A  M 

65 

•  8 

44 

.  6 

55 

2 

3.8 

78 

18 

36 

268 

0 

0 

0 

^ 

3i 

10 

1 

•  29 

76 

25 

•  0 

0 

8 

2 

POSEY  3  E 

51 

i6 

32 

•  0 

41 

8 

69 

16 

24 

2  7 

64  3 

0 

0 

1 8 

6, 

79 

1 

68 

25 

1  •© 

1 

26 

9 

7 

SALT   SPRINGS  PH 

55 

lO 

37 

*  2 

46 

1 

70 

17 

27 

26 

525 

0 

0 

4 

0 

12 

10 

4 

.04 

2 

05 

25 

6.0 

1 

3 

16 

8 

SONORA 

AM 

60 

■  4 

40 

•  1 

50 

3 

2.7 

75 

18 

30 

27 

405 

0 

0 

4 

0 

10 

32 

4 

•  39 

3 

33 

25 

•  0 

0 

12 

6 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

50 

.0 

29 

•  9 

40 

0 

65 

16 

13 

26 

692 

0 

0 

21 

0 

13i 

30 

3 

80 

3 

13.5 

11 

e 

STOCK  TON  CAA  A  P 

62 

»3 

45 

,6 

54i 

1 

71 

23 

37 

1 

299 

0 

0 

0 

0 

5* 

07 

1 

21 

18 

•  0 

0 

9 

5 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

62 

1 1 

44 

t  1 

53 

1 

3.0 

71 

3 

35 

27  + 

325 

0 

0 

0 

0 

6 , 

09 

3 

.69 

1, 

77 

19 

■  0 

0 

13 

5 

STOCKTON  MOV/PY  BRIDGE 

63 

»0 

46 

*  1 

54 

6 

70 

24+ 

35 

1 

284 

0 

0 

0 

0 

4, 

79 

1 

11 

19 

•  0 

0 

11 

4 

TEHACHAP I 

54 

1  7 

36 

■  1 

45 

4 

5.2 

73 

17+ 

28 

14 

544 

0 

0 

7 

0 

5, 

44 

3 

.  14 

1 

42 

25 

1^0 

T 

26 

6 

3 

3 

TEJON  RANCHO 

63 

1  3 

46 

.5 

54 

9 

3  . 1 

75 

]_  7 

37 

28 

275 

0 

0 

0 

0 

1 1 

86 

.18 

60 

25 

•  0 

0 

5 

1 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

64 

5 

42 

i3 

53 

4 

3.7 

79 

18 

35 

26  + 

318 

0 

0 

0 

^ 

4  4 

93 

1 

.00 

1 

59 

25 

6 

1 

TIGER   CREEK  PH 

57 

2 

39 

.1 

48, 

2 

4  .  1 

70 

1  7  + 

30 

28 

467 

0 

0 

3 

0 

1 3 , 

67 

5 

«  52 

2 , 

44 

3 

1 4 

5 

TRACY  CARBONA 

AM 

61 

0 

44 

i3 

52i 

7 

68 

24+ 

37 

1 

340 

0 

0 

0 

3  . 

40 

2 

•  0  3 

82 

19 

*  A 

1  0 

^ 

TRACY   PUMPING  PLANT 

62 

1 

45 

»2 

53 

7 

70 

23 

37 

1 

309 

0 

0 

0 

4  < 

68 

91 

1 8 

*  0 

^  P 

VISALI A 

AM 

6  5 

1 1 

45 

.7 

55 

4 

4.1 

79 

18 

35 

27 

263 

^ 

3  * 

1 9 

J- 

•  43 

nl 

.  0 

Q 

2 

WASCO 

AM 

66 

1 

44 

•  Q 

55 

5 

6,  1 

77 

18 

37 

2  7 

261 

0 

? 

2 « 

77 

1 

•  56 

* 

88 

2  5 

^ 

Q 

YOS EM  1 TE  NP 

5  2 

i6 

3  2 

*  5 

42, 

6 

3.0 

68 

17 

2  3 

26 

619 

*-* 

0 

15 

9, 

"'^ 

•  42 

45 

6.0 

3 

12 

5 

3 

D I V I S ION 

50.8 

67 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

>  4 

54. 

7 

16 

3  2 

27 

0 

1 

0 

75 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

A  M 

Q 

1 5 

56, 

0 

0.6 

20  + 

2  8 

^A7 

Q 

ft 

* 

38 

•  37 

90 

19 

.0 

0 

3 

2 

RARPFTT  DAM 

AM 

6  5 

^7 

37 

51, 

7 

1.0 

PA 

1 7 

to 

Q 

3 

0 

* 

3  7 

]^ 

.17 

^ 

50 

4 

.0 

0 

6 

4 

3 

BEAUMONT   PU'-lPING  PLANT 

AM 

60 

3 

40 

1  5 

50i 

4 

7A 
7o 

1  8 

3  1 

2  7 

403 

2 

0 

88 

]_ 

.35 

2 

1  5 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

BEAUMONT   1  E 

61 

2 

40 

»6 

50* 

9 

2.8 

72 

21  + 

30 

388 

0 

Q 

2 

0 

6 , 

1 2 

2 

.45 

2 

37 

3 

RIG  REAR  LAKE  DAM 

42 

3 

24 

0 

33, 

2 

2  •  8 

56 

18  + 

6 

2  8 

884 

0 

Q 

28 

0 

12 , 

62 

5 

•  21 

3 

2  6 

ft 

V. 

5 

BONITA 

69 

4 

47 

1  8 

58, 

6 

4.  3 

85 

1 

39 

28  + 

177 

0 

0 

0 

3  < 

58 

1 

•  17 

1 

6 1 

• 

2 

1 

BURBANK  WB  AP  R 

67 

9 

47 

7 

57, 

8 

3.  8 

82 

16 

41 

28 

196 

0 

^ 

^ 

0 

6 , 

95 

3 

•  89 

2 

51 

1 9 

3 

CABRILLO  NM 

64 

4 

50 

57. 

6 

76 

1 

46 

201 

0 

0 

0 

3 , 

6  0 

1 

30 

• 

3 

1 

CACHUMA  DAM 

AM 

65 

4 

43 

6 

54. 

5 

77 

17 

32 

2  8 

287 

0 

0 

1 

10, 

17 

3 

13 

19 

• 

3 

CAMPO 

64 

? 

35 

2 

49. 

7 

80 

■17 

25 

28  + 

421 

0 

0 

1  0 

5 . 

23 

1 

.22 

2 

3  2 

^ 

3 

2 

CANOGA   PARK    PIEPCE  COL 

69 

1 

44 

2 

56. 

7 

82 

16 

33 

229 

0 

0 

0 

7. 

34 

2 

79 

19 

*  r 

6 

3 

CHULA  VISTA 

AM 

65 

OM 

49 

5M 

57. 

3M 

4.0 

80 

2 

44 

28  + 

218 

0 

0 

0 

2 . 

89 

.66 

1 

55 

4 

.  0 

^ 

^ 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

65 

3 

45 

0 

55. 

2 

2.8 

81 

17 

35 

27 

269 

0 

0 

0 

0 

e« 

75 

5 

.  17 

2 

74 

4 

•  0 

0 

5 

5 

CORONA 

67 

2M 

45 

5M 

56. 

4M 

3.2 

78 

16 

35 

2 

233 

0 

^ 

^ 

4. 

95 

2 

.  04 

2  * 

11 

4 

•  ^ 

^ 

6 

^ 

2 

CULVER  CITY 

68 

0 

49 

3 

58. 

7 

4.0 

80 

1 

42 

27 

174 

0 

0 

0 

0 

7. 

49 

4 

•  02 

3  1 

50 

19 

.  0 

0 

7 

3 

CUYA'  'A 

AM 

60 

8 

38 

8 

49. 

8 

79 

17 

27 

27 

417 

0 

0 

3 

0 

2* 

08 

40 

25 

•  0 

0 

8 

0 

Q 

CUYAMACA 

AM 

54 

3 

33 

5 

43. 

9 

3.9 

67 

18  + 

24 

28  + 

585 

0 

0 

13 

0 

7. 

95 

.06 

2i 

48 

4 

.  0 

0 

6 

4 

EL  CAJON  2  E 

67 

8 

43 

9 

55. 

9 

2.2 

83 

16 

36 

2 

249 

0 

0 

0 

0 

4. 

12 

1 

.34 

1  i 

98 

4 

.  0 

0 

5 

2 

2 

EL  CAPITAN  dam 

AM 

69 

9 

46 

2 

58. 

1 

3.  5 

83 

17 

40 

26 

187 

0 

0 

0 

0 

4, 

51 

•  57 

1 

93 

4 

•  0 

0 

6 

3 

2 

ELS  I  NOPE 

3 

41 

7 

54. 

5 

2.0 

8  2 

16 

33 

28  + 

0 

0 

0 

.19 

9  0 

4 

.  0 

0 

5 

2 

ESCONDI DO 

66 

1 

44 

0 

55. 

1 

2.7 

78 

17 

35 

28 

273 

0 

0 

0 

0 

4, 

73 

1 

.34 

1 

76 

4 

.0 

0 

6 

4 

ESCONDIDO  CHURCH  PCH 

69 

8 

44 

5 

57. 

2 

4.  3 

83 

17 

36 

28 

213 

0 

0 

0 

0 

4. 

37 

.81 

2 

09 

4 

•  0 

0 

4 

4 

FONTANA  KAISER 

66 

5 

47 

5 

57. 

0 

4.0 

82 

17 

38 

28 

217 

0 

0 

0 

0 

5, 

32 

1 

.04 

1 

33 

19 

•  0 

0 

6 

5 

2 

HENSHAVJ  DAM 

61 

8 

35 

4 

48. 

6 

78 

18 

28 

28 

455 

0 

0 

g 

0 

7, 

86 

2* 

98 

4 

•  0 

0 

8 

5 

I  DYllv)  I  LD  RS 

55* 

5M 

29 

6m 

42. 

6M 

3.0 

72 

17 

19 

28 

620 

0 

0 

0 

6, 

17 

1 

•  71 

1. 

84 

4 

1 

4 

6 

5 

2 

JUL  IAN  WYNOLA 

57 

1 

35 

8 

46. 

5 

74 

17 

25 

28  + 

514 

0 

0 

7 

0 

7. 

60 

2« 

54 

4 

1.0 

0 

10 

5 

3 
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19 

.0 

0 

4 

2 

0 

>ALM  SPRINGS 

74 

•  1 

45 

9 

50. 

0 

2 

.  2 

85 

24 

36 

28 

138 

0 

0 

0 

0 

2.1-9 

.91 

1  . 

65 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

'ARKER  RESERVOIR 

AM 

70 

•  7 

50 

0 

50. 

4 

3 

.4 

79 

18 

43 

28 

134 

0 

0 

0 

0 

1.45 

.79 

84 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

MNDSBURG 

59 

>1 

40 

6 

49. 

9 

3 

.  6 

72 

17 

30 

27 

418 

0 

0 

2 

0 

3.28 

1  .94 

1  . 

34 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

;OUIRREL   INN  2 

49 

•  0 

33 

9 

41. 

5 

2 

.2 

54 

16 

21 

27 

652 

0 

0 

10 

0 

12.78 

4.20 

4. 

41 

3 

1.0 

1 

5  + 

6 

5 

4 

"ABLE  MOUNTAIN 

43 

•  8 

29 

•  4 

36. 

6 

3 

.  4 

60 

15 

17 

26 

792 

0 

3 

20 

0 

6.00 

2.99 

2  . 

18 

4 

32*0 

16 

5  + 

5 

4 

3 

'HERMAL  CAA  AP 

51. 

4 

81 

17+ 

3  8 

2 

106 

0 

0 

0 

0 

1  .72 

1. 

10 

,  Q 

0 

3 

1 

1 

■RONA 

AM 

56 

.1 

43 

0 

54. 

5 

4 

.3 

76 

25  + 

36 

25 

290 

0 

0 

0 

0 

2.22 

1  .34 

74 

20 

,0 

0 

5 

2 

0 

■WENTYNINE  PALMS 

69 

.3 

43 

2M 

56. 

3M 

5 

.  3 

78 

24+ 

29 

28 

233 

0 

0 

1 

0 

.90 

.53 

73 

4 

.0 

0 

2 

1 

0 

'ALYERMO  RS 

60 

•  4M 

34 

6 

47. 

5M 

3 

,  7 

71 

17 

22 

28 

479 

0 

0 

8 

0 

4.34 

2*15 

2. 

35 

19 

.0 

0 

4 

2 

2 

'ICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

63 

•  0 

38 

1 

50. 

6 

5 

.  5 

79 

18 

25 

28 

397 

0 

0 

2 

0 

1.68 

.51 

1. 

05 

4 

*0 

0 

4 

1 

1 

IHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

31 

i6 

9 

8 

20. 

7 

44 

22 

-  9 

27 

1234 

0 

14 

28 

4 

2.05 

77 

25 

22.0 

20 

26  + 

5 

2 

0 

IHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

31 

>3 

11 

•  6 

21. 

5 

45 

22 

-  3 

27 

1213 

0 

15 

28 

1 

2.30 

1. 

30 

25 

25.0 

35 

26 

5 

1 

1 

DIVISION 

51. 

7 

2.55 

Precipitation 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1951 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22 

■  L 

23 

 L 

24 

25  1 

26 

 L 

27 

28  2S 

30 

31 

3.51 

.03  «6C^ 

1,14 

.06 

,03 

i05 

T 

1  .09 

•  01 

T 

•  50 

AD IN  RS 

2.48 

.10 

• 

.  17 

.  08 

■  24 

•  34 

,02 

.  57 

*21 

.06 

ALOERPOINT 

23.59 

.58  1.50 

.50 

1,12 

.10 

.79 

.78 

1.  15 

,06 

3.  59 

•  29 

.96 

1,74 

.91 

2.10 

2,10 

.13 

,55 

3*20 

•  60 

.62 

9  *  6f 

2,84 

.22 

.03 

•  06 

,02 

2  ,  50 

2,15 

•  07 

AL  INE 

3  *89 

,35 

1  .75 

.08 

.10 

1  ,  02 

,06 

.53 

ALTAOENA 

10.9fl 

.14  3.34 

3.22 

.06 

.02 

.03 

2.69 

.66 

.82 

ALTURAS  R5 

2.39 

T 

T  .25 

''' 

T 

.15 

,  15 

.  20 

,10 

.15 

•  25 

.10 

,12 

.61 

•  11 

T 

ANGtOLA 

2.84 

.03  .63 

■  28 

•  02 

.10 

.  04 

.01 

•  64 

.  57 

.08 

ANGW IN  PAC  UNION  COL 

86 

2.12 

1  ,  59 

,02 

.05 

,  15 

4*50 

,63 

ANTIOCH  I  E 

6.26 

.59  ,0B 

.  06 

.03 

.46 

.42 

.05 

•  21 

.17 

.42 

•  06 

1  •  12 

1  ,39 

.02 

1.05 

.  1 1 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

5,57 

.01 

.29  .26 

,03 

.  19 

.39 

.02 

,  23 

.21 

T 

.57 

•  06 

T 

T 

•  30 

1,87 

.10 

T 

T 

T 

,90 

•  12 

ANZA 

3.43 

.19 

1.65 

•  59 

•  59 

.  35 

,06 

T 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

10.90 

.17  2.69 

•  09 

'to 

2.66 

1*18 

,  64 

ASH  MTN 

.25 

.67 

T 

•  05 

,58 

•  01 

.29 

•  40 

1.71 

.  44 

.  03 

.03 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

6.55 

.40 

2.90 

.35 

.07 

02 

1.  4 

1.07 

AUBERRV 

7.33 

,50  1.00 

.76 

.26 

,  06 

.05 

.  70 

.02 

1,20 

,20 

2.00 

.26 

.20 

,10 

AUBURN 

10.54 

,66  1.45 

.  14 

,65 

.02 

.71 

.43 

.02 

.  49 

1.56 

*  n5 

.02 

.37 

•  06 

1 ,  46 

•  17 

•  14 

1.87 

•  03 

AVALON  PLEASURE  PIER 

6.38 

,27 

.01 

.01 

1  •  59 

AVENAL  9  SSE 

.13 

•  28 

02 

.01 

•  68 

.17 

•  16 

A2USA  FC  1*3 

6.99 

1.35 

1.88 

•  08 

,04 

2.37 

1.10 

RACKUS  RANCH 

3.70 

.01  .58 

1.20 

,02 

.03 

.02 

1.15 

.03 

.23 

.18 

.25 

BAKER  9  NNW 

.71 

BAKERSFIELD  Wg  AP  R 

1.55 

T  ,26 

.  14 

.06 

.16 

*  A 

.14 

T 

•  10 

,  44 

8ALCH  PH 

1.19 

,17 

,64 

•  21 

1  ,04 

.  15 

2.55 

,  08 

.  04 

.03 

BARNESON  PARK 

6.95 

1.30 

2,31 

.40 

1,44 

•  40 

1.10 

BARRETT  DAM 

5,37 

.31 

1.50 

1.43 

T 

•  12 

,02 

1.27 

•  72 

BARSTOW 

.76 

.04 

BEAUMONT 

5.48 

,19 

2.15 

.69 

T 

T 

.20 

1  •SI 

,21 

•  51 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

,30 

BEAUMONT   1  E 

6.12 

1.10 

2.37 

,23 

1.38 

,74 

BEL    AIR  FC  10 

9.01 

.34  1,45 

2.27 

.07 

?,e3 

2*05 

BEN  LOMOND 

24.81 

3.66  1*00 

1  .28 

.35 

1.42 

3,00 

.63 

.  15 

.31 

.05 

2  .  24 

•  07 

,25 

3.3? 

3  .90 

2*25 

.  83 

■  10 

BENSONS  FERRY 

6.92 

•55  .56 

.26 

.57 

.03 

,22 

.75 

,25 

•  80 

2 .02 

•  in 

.27 

.51 

,03 

BERKELEY  R 

,  36 

!•  24 

.  13 

BERRY E5SA  LAKE 

10.46 

.79  .76 

,76 

.12 

•  69 

.  22 

.  38 

•  01 

•  14 

.  93 

.09 

* 

1.69 

1.39 

2.05 

*41 

BIG  BAR  RS 

17.39 

.50  .45 

,29 

.72 

,10 

1  .01 

.45 

•  30 

•  14 

.09 

2.10 

,35 

,94 

1.43 

.99 

.20 

1  .97 

1,53 

«  14 

,29 

1.57 

1.43 

,40 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

12.62 

1.19 

3.26 

2.60 

.33 

i07 

•  21 

.10 

2.  89 

,  39 

1,58 

BIG  CREEK  PH  1 

10.86 

.25  2.96 

•  03 

•  09 

,  17 

1.30 

•  02 

.  32 

•  1  7 

•  22 

BIG  DAL TON  DAM  FC  223  BE 

3.64 

1.37 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

8.2S 

T  1.'70 

2.98 

•  04 

Io2 

,09 

1.96 

•  06 

1  ,38 

•  03 

.02 

BIG  SUR  STATE  PARK 

14.80 

2.46  1,92 

.56 

.22 

.52 

.36 

.41 

1.42 

.37 

,10 

.12 

3.13 

.06 

2.78 

,37 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  '.e  DE 

12.68 

,13  3.51 

4.71 

,09 

,04 

?.78 

,30 

1  .79 

.03 

BISHOP  W6  AP  R 

.77 

,02  ,05 

,05 

.  45 

•  07 

*  13 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

1.11 

T 

•  37 

* 

.46 

,10 

BLACK  MTN  2  S 

18.64 

2.61  1,11 

,77 

1.07 

.08 

1,45 

,09 

T 

98 

1  '  66 
* 

02 

* 

* 

1,42 

3.02 

.02 

2. 46 

1.63 

.12 

BLUE  CANYON  WB  AP  y/R 

21  ,99 

1.41  1.27 

1.48 

1.15 

1.47 

,  92 

1,03 

.06 

.46 

3  .44 

•  04 

1,53 

.41 

•  27 

.82 

1  .06 

.05 

.01 

3.  54 

1,57 

BLUE   LAKE  REDWOOD  CR 

19.43 

,04 

.55  .52 

1.10 

.51 

.10 

BLYTHE 

1.59 

1.25 

•  34 

BLYTHE  CAA  AP 

.02 

,05 

2,07 

BOCA 

5,79 

1.36 

*03 

' 

.63 

04 

47 

40 

.18 

,02 

2.03 

•  26 

BONITA 

3.58 

.24 

1.61 

.40 

.02 

.11 

.04 

.75 

,17 

.24 

BORREGO  DESERT  PARK 

2.57 

,09 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

1.44 

.08 

}'t. 

•  ZZ 

BOULEVARD 

3.11 

,29 

,08 

•  36 

•  16 

BOUQUET  CANYON 

7,00 

,13  1,53 

2  05 

04 

.07 

•  02 

05 

02 

,  4 

94 
1,  4 

.06 

04 

* 

*  94 

,03 

.04 

BOWMAN  DAM 

16.81 

• 

3.26 

* 

3.44 

• 

2.72 

• 

2.09 

BRADLEY 

5,59 

.24  .61 

* 

.10 

,34 

2.01 

•  Yl 

.  97 

•  10 

BRAWLEY  2  S 

1  .21 

BREA   BERRY  IMPERIAL 

*45 

2.89 

.66 

.10 

1,98 

1.09 

BREA  CITY 

6.70 

.47 

3.06 

.  07 

02 

1,16 

•  51 

.02 

BREA  DAM 

6.05 

.43 

2.26 

,61 

.04 

T 

1  .00 

•  66 

1.05 

BRIDGEPORT 

1.87 

.02  .52 

T 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

23.26 

.57  1.23 

1,76 

•  59 

,66 

2.  96 

1,02 

■  11 

BROOKS  FARNHAM  RCM 

•  48 

.22 

•  52 

1  .  07 

* 

,05 

• 

^.55 

* 

* 

2 .00 

,06 

BRUSH  CREEK  RS 

25.35 

,45  2.B5 

.  58 

2.17 

•  16 

1,35 

U39 

,78 

1^34 

3  ■  39 

.16 

.11 

1.93 

1,13 

2.23 

•  53 

•  06 

1.68 

2,89 

.17 

6ULLARDS  BAR  PH 

22,57 

.62  2.94 

.64 

.38 

.02 

1.08 

1.44 

,67 

.60 

.01 

4.39 

.24 

.95 

1.52 

,68 

,?? 

1.59 

,05 

2.54 

1,95 

•  04 

BUR6ANK  FIRE  DEP   FC  226B 

8.59 

.25  2.27 

2.57 

.  14 

2,67 

,  64 

PURBANK  WB  AP  fi 

6.95 

.49  1.73 

1 .  53 

•  01 

.07 

•  02 

T 

2,51 

,  56 

.01 

BURL INGAME 

.  46 

.11 

•  41 

.03 

1  .  09 

,U4 

,8' 

.94 

1.21 

.  55 

•  02 

BURNEY 

6.18 

T  ,62 

.17 

•  26 

•  03 

.13 

.10 

.  05 

.07 

1 . 29 

.16 

,13 

.31 

•  16 

''" 

.  52 

•  08 

.05 

.64 

1,38 

■  03 

BURTON  RANCH 

10.14 

,66  1,15 

,44 

1,01 

.  27 

.51 

•  65 

,03 

1.  39 

T 

•  01 

,10 

.06 

.05 

1,90 

•  06 

.09 

1.54 

*16 

BUTTONWILLOW 

1.65 

.12 

•  05 

.01 

.03 

,44 

.21 

.  05 

•  34 

*  40 

T 

CABA20N 

4.34 

•  eo 

2.27 

•  14 

.07 

•  04 

.  74 

.  28 

CABRlLLO  NM 

.74 

04 

.09 

,66 

•  05 

.42 

cachuma  dam 

10.17 

.03  2.65 

1.33 

.86 

•  03 

,40 

'42 
* 

3.13 

.07 

,92 

.11 

CALAVERAS  BIG  TREES 

15.98 

2.75 

.53 

2.18 

.25 

,37 

1,06 

1.05 

1.53 

•  46 

T 

T 

.96 

•  34 

3,60 

.90 

CALEX  ICO  2  NE 

.91 

.01 

.  89 

,01 

CAL I STOGA 

17.73 

,81  1.34 

•  65 

.72 

.07 

1,05 

.18 

* 

1.77 

•  01 

2.16 

,05 

•  57 

T 

.42 

2,21 

•  16 

T 

.  47 

.  82 

3,26 

.  18 

T 

CALLAHAN  RS 

.91  ,61 

.44 

.15 

.03 

.76 

•  60 

,21 

•  56 

,08 

1  .57 

.46 

.01 

•  09 

T 

1.  76 

,  57 

CAMP  RALOY  FC  85  P 

12.69 

2,00 

3.80 

2,00 

09 

* 

1  .40 

\tB5 

1,11 

.44 

CAMPO 

5.23 

.66 

2.32 

.44 

.01 

.09 

1.01 

.11 

,47 

.12 

T 

CAMP  PARDEE 

5,45 

,18  .64 

,16 

.38 

.22 

.09 

.02 

,  19 

,66 

*  OA 

.01 

"'' 

1,20 

*  1 1 

.  09 

,62 

•  29 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

9.27 

.37  1,66 

•  85 

.  55 

.16 

.01 

.86 

?.65 

,04 

1  ,  78 

*  14 

CAMPTONVlLLE  RS 

*  2.76 

•  40 

,  56 

•  01 

.  54 

1  •  78 

0? 

21 

.  44 

1,8  0 

.77 

1  .54 

.23 

.91 

2  •  84 

•  34 

CANflY  RS 

2.10 

.05 

.03 

.01 

•  10 

.03 

» 

07 

*08 

.13 

.31 

•  06 

•  11 

.91 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

7,34 

,11  1.28 

2,21 

.06 

.13 

.03 

2.79 

T 

.73 

CANTlL 

2.71 

T  .36 

1  .04 

.  04 

1  .04 

.  04 

.19 

CANYON  DAM 

11  ,62 

,60  1.30 

.60 

.15 

,84 

.  52 

,0 

• 

•  24 

1  •OB 

2  .90 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

•  20 

*  c 

.45 

,01 

T 

,19 

1.13 

■  ?9 

.  0] 

1.93 

.31 

CAZADERO 

40,49 

2.76  .72 

2.54 

.34 

1 

2.80 

1,92 

3,  28 

12 

1  00 

2  22 

34 

1.38 

•  39 

4^25 

?^64 

•  1 1 

.  36 

1.40 

6.97 

1.40 

CECILVILLE  SAWYER 

15.83 

1.03  .54 

.38 

.46 

■  03 

.73 

,26 

.07 

.47 

1.21 

•  04 

1,95 

,81 

1.01 

•  60 

\,6l 

•  51 

,27 

.03 

2.60 

*81 

.19 

CEDARVI LLE 

2,20 

.04 

.  19 

CENTERVILLE  PH 

15.19 

1.56  .62 

.65 

.  45 

•  04 

1,25 

.65 

*  D 

•  25 

ta 

'  ^ 

.08 

,93 

7  .00 

•  0  3 

,09 

.02 

3.  0? 

*  16 

CHALLENGE  RS 

•  58 

1  •  46 

.08 

1*80 

.81 

3  •  58 

•  1  3 

1,73 

•  75 

2.29 

.42 

.03 

.  89 

3.09 

.  26 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 

9.46 

1.63 

2.41 

.35 

.05 

*  06 

2.04 

.74 

2.16 

CHATSWORTH  FC  2h  D 

6.94 

2.06 

.22 

.07 

2.64 

1.95 

CHERRY  VALLEY  DAM 

10.60 

1.74 

,  31 

1*01 

T 

•  05 

•  46 

,03 

,62 

.99 

,98 

*n  ^ 

.46 

.24 

T 

2.65 

1.02 

CHESTER 

12.04 

,67  2.33 

.70 

•  44 

•  09 

.13 

•  66 

.  58 

.01 

•  01 

1  .63 

•  10 

,22 

1  .05 

•  04 

2.11 

.41 

*  11 

CHICO  EXP  STATION 

.  39 

.39 

,28 

.66 

•  07 

1  .63 

•  37 

,06 

•  07 

1,07 

1.55 

.14 

2,07 

.13 

.07 

CHITTENDEN  PASS 

6^19 

,01 

.54  .76 

.07 

.  36 

.10 

.09 

.01 

.87 

,12 

,08 

■  06 

1^59 

.  15 

1.27 

.11 

CHULA  VISTA 

2*89 

.12 

1.55 

.09 

.06 

,09 

•  18 

.54 

.06 

.18 

CISCO  RS 

22.74 

3.30 

.48 

1.96 

•  29 

1,35 

,78 

.  56 

2^67 

,95 

1,26 

•  34 

1  .85 

.10 

•  56 

5.41 

.66 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

8.75 

2.14 

2.74 

.04 

.01 

2.00 

1.22 

.60 

CLARKSBURG 

.05 

.06 

.  64 

.95 

,05 

.13 

7.36 

■  13 

.  IB 

.64 

.03 

CLOVERDALE  3  SSE 

23,23 

1.00  1,03 

1.95 

,82 

.  28 

1.45 

.64 

.46 

1,15 

.05 

2.61 

•  05 

,09 

•  85 

•  39 

1  .OR 

7.68 

.16 

.  47 

2.40 

3.53 

•  09 

COAL  I NGA 

2.57 

.47 

.48 

,07 

.12 

,24 

.77 

.42 

COALlNGA  14  NW 

6,88 

.10  1.02 

1  ,68 

.10 

.05 

,02 

■  38 

.70 

1  .80 

1.03 

COLBYS  FC53D 

12.13 

.11  3.29 

3.61 

•  18 

.10 

3^67 

.  85 

,  3? 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

10,76 

T 

•34  .35 

1.20 

•  67 

.05 

.22 

.05 

.36 

.01 

.95 

•  54 

.81 

•  04 

• 

.05 

7.03 

.25 

,02 

.33 

1.00 

1  .49 

COLFAX 

13,51 

.73  2.00 

.65 

.60 

,62 

•  66 

.  38 

.30 

1.75 

.06 

,11 

.16 

,07 

.43 

1.19 

2.00 

1.51 

•  09 

COLGATE  PH 

13.45 

.46  2.03 

.25 

•  40 

•  03 

•  52 

.78 

.  22 

,60 

2.20 

,15 

.10 

1.29 

.43 

1.17 

.22 

•  03 

.44 

1.79 

.14 

COLUSA  1  SSW 

7,39 

.89  .09 

.35 

•  04 

.37 

.24 

.39 

.06 

.26 

.58 

,09 

.02 

1.59 

1.30 

.01 

.10 

.04 

.91 

,06 

CONCORD  3  E 

6.92 

•  l.?6 

.11 

.76 

.85 

•  35 

.69 

,2? 

1.28 

,09 

1,20 

.11 

CORCORAN  IHRIG  OIST 

2.65 

.74 

.06 

.09 

•  01 

.01 

.07 

.36 

.48 

*12 

,56 

.15 

CORDES 

30.17 

1,33  2.74 

2.60 

1.55 

.67 

U60 

1.45 

•  64 

.92 

2  .68 

1.12 

1,03 

1.45 

2.30 

.17 

2,78 

4,94 

.20 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

14,48 

.32  .99 

,88 

.77 

,65 

•  09 

.07 

1.15 

.02 

1.38 

.33 

.60 

.02 

T 

.64 

3.06 

•  51 

.22 

.96 

1.76 

.02 

CORONA 

4,95 

.63 

2.11 

.16 

T 

T 

T 

1  .03 

.74 

.26 

COVELO 

18,04 

.17 

,52  1,27 

.65 

.80 

•  11 

,50 

•  71 

1.02 

.63 
8a*  r 

.07 

2,69 

.15 

,67 

.97 

.29 

.95 

1  .60 

.14 

.35 

1.71 

1,61 

•  45 

,01 

I. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

7 

9 

10 

1 

11 

12 

13  1 

1 

14 

15 

I 

16 

1 

18 

19  1  20 

21 

1 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28     29  30 

31 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

78 

.10 

2.18 

.03 

.15 

.03 

.14 

2.09 

1 . 

11 

COW  CREEK 

26 

OQ 

.01 

•  01 

* 

•  03 

COYOTE  CANYON 

•  2 

.00 

10 

COYOTE  WELLS 

95 

08 

.60 

.20 

CRESCENT  CITY   1  N 

20 

80 

.21 

05 

.11  1 

.31 

.05 

■  36 

.99 

.81 

.24 

.50 

2.60 

.11 

1.67 

3.25 

1.43  1 

.14 

•  95 

.47 

.49 

.13 
* 

3. 

06 

73 

1  5 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

.17 

13 

.04 

.96 

.27 

.28 

.82 

.62 

1.03 

.08 

2.30 

2.26 

1.13 

2.29 

3.1? 

.60 

1.26 

.02 

.58 

.58 

.02 

CROCKETT 

.53 

.  32 

.78 

.  57 

.02 

.48 

.05 

.66 

•  02 

.0  2 

.87 

^  • 

16 

34 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 

aa 

90 

4.20  1 

.70 

.05 

■  ^  ' 

,  .43 

CULVER  CITY 

7 

fc9 

.16 

49 

1.39 

•  30 

.10 

T 

3   50  ^ 

CUMMINGS 

30 

76 

2.00 

1 

86 

.53  1 

•  05 

.36 

1.30 

.66  1 

•  22 

.84 

4.00 

2.85 

1*90 

.38 

.64 

2.80 

1.82 

T 

.  56 

•  20 

4. 

26 

1' 

30 

.03 

T 

CUNNINGHAM 

.99 

85 

1.45 

.58 

.16 

.55 

.80 

.23 

.43 

.02 

1  .55 

.06 

.10 

.30 

.19 

.01 

.53 

.01 

.21 

• 

.24 

CUYAMA 

.03 

.38 

• 

*  1 

40 

.19 

CUYAMACA 

Z. 

38 

2.48  1 

.55 

T 

T 

.45 

.93 

DAGGETT  CAA  AP 

97 

20 

.19 

T 

.07 

37 

*  05 

09 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

9 

08 

.30 

72 

•  09 

•  19 

.02 

.71 

.03 

•  06 

.22 

•  01 

.84 

.01 

T 

T 

.03 

.41 

2.92 

.12 

.03 

29 

2 

00 

.06 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

•  61 

T 

DEER  CREEK  PH 

.66 

1  .  36  1 

•  24 

•  90 

.06 

•  67 

.  37 

3.20 

*  32 

•  72 

.  59 

.36 

.49 

^* 

65 

•  14 

DELANO 

- 

.10 

.10 

.03 

.10 

T 

.  51 

•  20 

» 

.  34 

69 

.46 

53 

.79 

*  15 

.01 

.32 

1  .00 

*93 

12 

38 

OE  SABLA 

23 

73 

1.04 

2 

18 

•  89  1 

.  27 

•  13 

1.30 

.54  I 

.  12 

.47 

.01 

2  .79 

.02 

.72 

1 .56 

.63 

1  .14 

2.50 

•  12 

.01 

.  19 

12 

86 

•  12 

OESCANSO  RS 

5 

62 

\n 

1,64  1 

.08 

T 

T 

.04 

.16 

T 

•  30 

22 

.68 

DORBINS  COLGATE 

13 

89 

.71 

: 

.35 

.18 

•  04 

.65 

.00 

.60 

.30 

.03 

2.36 

.05 

.82 

.  70 

.46 

•  26 

1  *  1  ft 

.03 

99 

.02 

DONNEP  MEMORIAL   ST  PK 

90 

■ 

a 

.13 

.72 

.06 

.  14 

.70 

•  27 

.22 

•  24 

.70 

.10 

.31 

.14 

.03 

rt7 

.14 

* 

25 

1  .26 

76 

.88  : 

•  25 

.  16 

.96 

.60 

.  71 

1.01 

3 . 28 

.21 

.82 

1.11 

.65 

.06 

1  .60 

2*53 

*  18 
* 

0 

89 

•  38 
* 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

8 

58 

.01 

55 

2.  56 

.08 

.09 

.01 

.02 

.01 

3.98 

1 

26 

,01 

OOWNIEVILLE  RS 

22 

93 

.30 

?t 

.80  1 

.21 

.09 

.34 

.40 

.64 

.66 

2.13 

1.29 

•  24 

.68 

.20 

^*  ?A 

*  ni 

.08 

14 

.50 

DOVLE  5  SSE 

62 

zl 

.01 

.02 

T 

.46 

T 

T 

.60 

•  31 

T 

.03 

T 

.01 

.01 

Df>y  CANYON  RESERVOIR 

.68  I 

.17 

.02 

.  10 

.  07 

.92 

*  7n 

* 

,12 

DUDLEYS 

81 

.48 

06 

1  .08 

.  58 

.  13 

.  22 

.  15 

1  .16 

.03 

.  14 

1 '  34 

01 

32 

.11 

DUNNlGAN 

10 

17 

.54 

1 

14 

.31 

.  32 

.53 

T 

.  14 

.43 

.96 

T 

.97 

2.55 

.03 

.02 

38 

1 

79 

.06 

DUN'^mUIR  RS 

26 

.71 

1.84  1 

.45 

.99 

2.02 

.01 

.  79 

.46 

.03 

2.13 

T 

.66 

1.64 

2.37 

.15 

.58 

*  ^7 

.34 

OUTTONS  LANDING 

77 

.  56 

.  36 

.95 

.99 

1.06 

.01 

.03 

.42 

* : 

20 

.07 

EAGLE  MTN 

•  22 

.15 

EiST  PARK  RESERVOIR 

79 

.43 

95 

1.05 

.41 

.47 

.45 

.  23 

.  04 

.95 

T 

1 .05 

.14 

.10 

.03 

.45 

1  71 

'48 

.  22 

90 

70 

.03 

EL   CAJON  2  E 

12 

4? 

1  .98 

.06 

.01 

.03 

.03 

1.03 

.10 

46 

EL  CAPITAN  DAM 

23 

1.93 

.52 

.16 

04 

18 

.37 

EL  CENTRO  2  SSW 

1 .02 

* 

* 

ELECTR&  PH 

^ 

•  40 

39 

1.02 

.30 

.33 

.43 

.  30 

.44 

1.25 

.02 

.02 

.52 

89 

.  10 

ELI-AHETH  LAKE  FC12flB 

10 

1* 

•  25 

63 

3.75 

.  16 

.09 

2  '  04 

00 

•  15 

.05 

EL"  VALLEY 

23 

82 

.04 

16 

.03  1 

.22 

.08 

.29 

.91 

.80 

.42 

1.20 

3.  18 

.  30 

2.49 

2.60 

1.36 

.16 

1.41 

.06 

.01 

.76 

.09 

2 

39 

2 

19 

•  43 

.04 

ELLERY  LAKE 

.60 

•  16 

.05 

.12 

.  16 

.04 

.64 

.08 

.08 

.02 

•  06 

28 

.08 

.02 

ELLIOTT 

OA 

.36 

•  07 

•  28 

.  35 

•  52 

.14 

.75 

.23 

•  03 

1  n 

B5 

.08 

ELSI NORE 

RQ 

27 

1.90 

.10 

.06 

.07 

46 

.03 

ESC  ONDI DO 

73 

91 

1.76 

.16 

•  01 

.16 

1  06 

65 

.02 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

37 

69 

2.09 

.08 

T 

T 

.87 

63 

.01 

EUREKA  WR  CITY  R 

.05 

.79 

05 

.29 

•  03 

.19 

.24 

.  16 

.08 

1.60 

1^00 

•  09 

.71 

1.40 

.05 

•  58 

1.14 

.34 

.07 

28 

.18 

EXCHEQUER  RESFRVOIR 

•  11 

12 

.83 

.05 

.36 

1.31 

2C 

10 

.23 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

- - 

.74 

•  34 

.10 

T 

1.00 

.20 

.  31 

1.10 

.10 

1.16 

.05 

1  .44 

1  *  08 

1 

11 

51 

FA  1 RMONT 

54 

28 

1,16  1 

.54 

.01 

.03 

1*31 

•  22 

•  06 

76 

.17 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

3 

41 

22 

•  02 

•  06 

.08 

.  16 

.02 

.58 

.04 

.12 

.12 

.33 

.20 

.07 

12 

1 

?0 

.07 

FERGUSON  RANCH 

.46 

75 

.94 

•  56 

.06 

.54 

.18 

.06 

.63 

T 

1.64 

.03 

.64 

.88 

.15 

.37 

2 

•  73 

.23 

.  39 

37 

1 

28 

FrODLETOWN  LYNCH  RCH 

1  ? 

.20 

.55 

.19 

:  * 

FINLEY  1  W 

5rt 

.74 

, - 

1.09 

.15 

.20 

.84 

.  38 

1.76 

.12 

.38 

•  17 

.45 

.30 

99 

.21 

FINLEY  5  5W 

19 

83 

1  .96 

2 1 

2*06 

.41 

.30 

.99 

.02 

.  56 

.07 

.32 

1  .37 

.11 

.16 

.33 

.23 

i03 

1.61 

1*15 

*  1* 

.20 

.09 

7C 

10 

.12 

FIVE  POINTS  5  SSW 

2 

48 

46 

•  43 

.07 

.18 

.50 

.77 

05 

.02 

FOLSOM  DAM 

8 

70 

.45 

.50 

.55 

.50 

.30 

.27 

.96 

.25 

.02 

T 

•  03 

FONTANA  5  N 

9 

45 

2.45 

.27 

.01 

.04 

.06 

.25 

FONTANA  KAISER 

5 

32 

87 

1  •  06 

•  65 

•  47 

T 

.02 

.04 

88 

FOREST  GLEN 

30 

50 

1.58 

.05 

.  98 

•  31 

1.66 

T 

3.52 

2  98 

15 

.  38 

37 

2 

20 

•  62 

T 

FORT  RinwELL 

3 

50 

22 

.05 

T 

•  01 
* 

.10 

.  14 

T 

.65 

.15 

.33 
* 

.37 

.22 

T 

.33 

.05 

79 

09 

T 

T 

FORT  BRAGG 

19 

53 

.74 

1 

35 

.91 

.66 

.01 

1.34 

.62 

.63 

1.37 

.13 

2.03 

.33 

.27 

.55 

.10 

T 

2.14 

.  04 

T 

.  38 

72 

.33 

FORT   BRAGG  AVN 

20 

54 

.35 

1.04 

1 

39 

.79 

.19 

•  83 

.82 

.50  t 

.07 

T 

1  .32 

.85 

.15 

.68 

.17 

.06 

.24 

2.61 

.46 

.14 

57 

.  14 

FORT  JONES  RS 

•  03 

32 

T 

•  18 

T 

*  31 

.20 

.07 

.08 

1  .09 

.01 

.90 

.90 

.58 

.22 

.28 

*  1ft 

.11 

99 

.03 

FORT  ROSS 

21 

26 

1.67 

55 

1 .33 

•  08 

.57 

.89 

.04 

.00 

.08 

.83 

1  .84 

.67 

.35 

.16 

•  16 

2.31 

1  *60 

*  15 

.60 

.89 

2' 

25 

.02 

FRENCH  GULCH 

20 

95 

1  .24 

2 

25 

2.17  1 

.15 

.26 

1.71 

.  25 

.  16 

.20 

.26 

1  .13 

.89 

.69 

*63 

.97 

3.04 

.32 

•  02 

.04 

.40 

1 

74 

1 

39 

.04 

FRESNO  WB  AP  R 

^  ^ 

.26 

54 

.31 

T 

.40 

T 

.21 

.43 

FRlaNT   GOVT  CAMP 

1 

13 

.06 

.28 

.01 

•  01 

.12 

.31 

T 

*  T7 

*  w 

1 

.34 

•  36 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

50 

3  .00 

.33 

.  11 

.02 

1  .25 

1 

.06 

FULLERTON  CREEK  5 

01 

4.  00 

.12 

• 

1.71 

1.18 

FULLERTON  0AM 

6 

10 

42 

2.65 

.31 

.  06 

T 

1  .05 

.56 

1 

.05 

FULLERTON  NILLCREST  RES 

.41 

1 

21 

2.01 

.03 

.03 

.07 

T 

1 

.10 

GARRERVILLE 

.  20 

•  65 

1 

20 

.68 

.91 

.17 

1.49 

.60 

.  30 

.08 

.  06 

3.12 

.29 

.64 

2.50 

1.26 

.49 

2.59 

* 

.80 

1 

.61 

.  27 

GARDEN  VALLEY  2  S 

S9 

.19 

1 

66 

.34 

•  92 

•  07 

.26 

.42 

.01 

.39 

.02 

1  .14 

.  28 

.02 

.37 

1  19 

1 

.93 

.03 

6ASQUET  RS 

31 

.02  1 

•  00 

.40 

.31 

2.76 

.07 

2.66 

2^11 

1.35 

2.98 

2.90 

.57 

1  .22 

3 

.21 

.80 

.05 

GEM  LAKE 

3 

98 

•  60 

90 

.65 

.10 

•  20 

■  10 

•  05 

.28 

•  12 

.16 

42 

.  12 

.28 

GEORGETOWN 

.38 

1 

.98 

.37 

.20 

.13 

.38 

.94 

.  13 

.63 

2.01 

.41 

.03 

.52 

.03 

19 

.03 

30 

2 

.31 

.31 

GEORGETOWN  RS 

.37 

2 

.08 

.39 

•  70 

.09 

•  43 

.03 

•  10 

.61 

T 

2 .06 

•  51 

•  03 

.63 

.07 

• 

• 

2 

.69 

.  22 

GIANT  FOREST 

Q 

T 

1 

.29 

.20 

.60 

T 

•  30 

1.25 

• 

3 

.25 

.51 

.15 

GIBRALTAR  DAM 

13 

35 

1.30 

2 

.02 

4.42 

.  16 

.  25 

.  20 

.34 

.04 

.20 

2*75 

1 

.67 

GILROY 

4 

IB 

•  57 

67 

.  04 

.23 

•  11 

.01 

.  16 

T 

•  77 

•  05 

T 

T 

.17 

1.16 

•  11 

.11 

GLENDALE  STAPENHORST 

•  20 

1 

.25 

2.50 

.12 

.11 

.02 

.93 

.01 

GLENDORA  WEST 

36 

.10 

1 

.18 

2.78 

.10 

T 

.0<. 

.03 

.06 

1 

,17 

GLENNVILLE 

.58 

.22 

•  44 

.04 

.85 

1 

.34 

.63 

GOLD  RUN 

17 

93 

*47 

2 

•  32 

•  78 

•  29 

.60 

•  02 

.50 

.  39 

.04 

2.28 

.25 

•  90 

.65 

.18 

.62 

1  .40 

1 

.36 

.02 

GRANT  GROVE 

9 

67 

1 

•  81 

.29 

.44 

.  10 

.05 

.55 

T 

T 

.A4 

.75 

3 

.26 

.78 

GRASS  VALLEY 

16 

•  87 

.46 

2 

.29 

.50 

.82 

T 

•  74 

•  63 

.45 

.76 

2.36 

.50 

.06 

1.24 

.27 

* 

T 

'  \- 

2 

.70 

.15 

GRATON  1  W 

.02 

1.38 

.69 

1.50 

.11 

.27 

1.71 

.57 

•  18 

.08 

.40 

2.15 

•  90 

1.02 

.35 

.02 

2.48 

T 

.12 

.50 

.36 

''' 

''' 

GREENVIEW 

.30 

•  20 

•  20 

1 .30 

1.10 

1  •  60 

•  05 

.20 

1 

.10 

GREENVILLE  RS 

13 

6^ 

1  .00 

1 

.50 

•  85 

•  97 

U08 

•  53 

1  .69 

.  24 

.18 

•  12 

'  ^. 

1 

.75 

GRIZZLY  PEAK 

11 

.05 

1.10 

.36 

.37 

•  03 

.01 

•  96 

.51 

•  24 

1.28 

•  06 

1  .87 

•  17 

.04 

1.08 

U13 

.06 

1 

.50 

.27 

.01 

GROVELAND  RS 

8 

.98 

1 

.56 

.32 

.53 

.25 

.05 

.  17 

.27 

.67 

.36 

.09 

* 

.02 

2 

.05 

.48 

GUERNEVILLE 

26 

1.22 

•  66 

2.05 

.74 

.14 

2.52 

.63 

•  55 

1.40 

•  05 

3.40 

T 

•  08 

1  .72 

1.02 

.01 

.67 

1 . 29 

*  2( 

3 

.14 

.11 

HAINES  CYN  LOWER   FC  36^. 

1 1 

•  06 

3 

.68 

3  .  48 

.05 

.  05 

.02 

1 

.03 

HAINES  CYN  UPPER   FC  367 

41 

•  07 

4 

.07 

3.81 

•  05 

.07 

.02 

3  26 

*oi 

1 

.05 

HAIWEE 

2 

.97 

.33 

.  67 

.  28 

T 

.30 

.06 

.17 

.16 

HALF  MOON  RAY  2  NNW 

* 

2 

.10 

.83 

.35 

T 

1.13 

• 

• 

1.42 

T 

1.20 

T 

T 

T 

.40 

1 

.58 

.23 

HAMILTON  AFB 

13 

.50 

.35 

•  79 

.42 

1.21 

.30 

.57 

.85 

.50 

1.  15 

.05 

.11 

1.20 

T 

•  01 

•  10 

?*9« 

T 

.20 

HAMILTON  AFR  1  E 

13 

*5C 

•  8? 

.56 

•  95 

•  24 

.09 

1 .33 

.49 

.  17 

1.04 

•  10 

1.17 

.09 

1*08 

•  02 

.  3 

.70 

HANFORD 

2 

•  30 

.92 

.35 

*01 

.41 

.01 

HANSEN  HAM 

5 

.93 

1 

•  40 

' 

* 

•  11 

.03 

1.58 

.25 

.76 

.04 

H^PPY  CAMP  RS 

21 

•  88 

.02 

•  24 

.83 

.12 

.69 

1  .  00 

.92 

.05 

.22 

3.34 

.06 

1*88 

2.40 

1.39 

.87 

1.24 

•  29 

.10 

2 

.23 

.72 

HARRIS  GAGING  STA 

.46 

.44 

1 

.19 

•  94 

.04 

.02 

.12 

.  16 

.50 

.02 

.15 

2 

.22 

•  08 

HARRISON  GULCH  RS 

17 

•  55 

.69 

.12 

.  42 

.41 

.11 

.04 

2.25 

•  03 

1  .26 

1.03 

.46 

•  06 

1.38 

.01 

.02 

.16 

L 

.57 

.12 

T 

10 

1 

•  94 

1,50 

.06 

•  06 

.37 

•  16 

^!92 

*  16 

.21 

\t' 

1 

.72 

.10 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

12 

.35 

1 

.70 

*  55 
* 

*  30 
* 

* 

*  ?t 

*  28 

'  2' 
* 

•  28 
* 

1.2' 

•  45 

•  68 

.46 

•  86 

.20 

T 

T 

.13 

1 

.  25 

2 

.30 

HAT  CREEK   PH  1 

•  30 

.01 

.06 

.02 

.  12 

•  02 

T 

.60 

.02 

•  14 

.13 

•  14 

.31 

.10 

.  12 

■ 

.66 

.02 

HAYFIELH  PUMP  PLANT 

*  8E 

.02 

.65 

.07 

HAYFORK  RS 

17 

.30 

.41 

.50 

.69 

.19 

1  •  04 

.42 

•  33 

•  10 

•  09 

1  .  64 

.12 

U04 

1.18 

.50 

.02 

2.3e 

1.77 

.22 

.16 

2 

.12 

1 

.68 

.29 

.03 

23 

.34 

1  .6  5 

1 

.12 

1  .94 

.66 

.3' 

.  65 

1.  29 

•  04 

.36 

2  .40 

.40 

.86 

.24 

2.81 

1.51 

.11 

•  09 

.37 

.65 

HEALDSBURG  2  E 

21 

.39 

•  92 

•  85 

1.76 

.93 

.37 

1.44 

•  34 

.94 

.97 

.03 

2.46 

.01 

•  04 

.59 

.65 

.5A 

2.96 

.33 

.49 

1 

.3: 

3 

.23 

.21 

HEMET 

3 

.84 

.18 

1.58 

.89 

1.00 

.11 

.08 

HENSHAW  DAM 

7 

.86 

.52 

2.98 

1.41 

.05 

•  12 

.13 

1.65 

.31 

.69 

HERNANDEZ  2  NW 

7 

.25 

•  60 

1 

.20 

1.21 

.01 

.  10 

.11 

.33 

T 

,71 

1.59 

.02 

1 

.31 

HETCH  HETCHY 

7 

•  99 

.01 

1 

•  23 

.35 

.76 

.02 

•  41 

•  45 

.50 

.62 

•  65 

.01 

.01 

.41 

.33 

.  14 

T 

1 

.69 

•  61 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

18 

•  40 

1*16 

1 

.10 

U71 

.78 

•  30 

.79 

•  72 

.60 

.79 

1.3C 

.05 

.07 

.28 

.38 

2.40 

1 

.7C 

3 

.80 

.06 

HILTS 

6 

.18 

•  20 

.13 

.02 

.23 

.19 

.03 

.83 

T 

•  11 

2.32 

.06 
.26 

.65 

.71 

1 

.18 

•  15 

HODGES  DAM 

4 

.90 

.43 

U37 

1*12 

.03 

.12 

.27 

.65 

HOEGEES  FC  60A 

15 

.44 

.03 

•  92 

4.55 

.10 

.03 

.04 

4.19 

1 

.56 

I 
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Station 

Total 

Da?  of  month 

1   1  2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7   1   8   1  9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

HOLL I  ST  ER 

3.43 

.32 

.38 

.23 

.02 

•  03 

.04 

.04 

T 

•  46 

T 

.01 

•  20 

•  37 

.70 

1.07 

.04 

HOOPA   2  SE 

20.47 

.10 

.30 

.05 

.75 

•  70 

.34 

3  .00 

1.03  2.30 

•  77 

1  ^45 

.70 

•  20 

•  20 

•  28 

1.  24 

1.30 

.77 

HOPLAND  LARGO  STA 

20.74 

1  .  14 

.88 

1.91 

.  70 

.  26 

.59 

•  83 

.  53 

,63 

•  13 

2.11 

.06  .12 

•  46 

.49 

T 

•  67 

2.34 

•  26 

.37 

2.61 

3.24 

.31 

HUNTINGTON  LAKE 

.22 

1.30 

.93 

•  13 

,03 

1  .  36 

•11  102 

1  •  16 

.02 

.10 

3.20 

.55 

.06 

IDRI  A 

7,16 

•  31 

1.15 

1.  59 

.10 

.07 

.03 

.22 

.01 

•  63 

I  .92 

.93 

lOVLLWlLO  KS 

6,17 

•  92 

1.84 

1.50 

♦ 

.06 

.94 

.24 

•  67 

IMPERIAL 

1.24 

•  02 

,84 

T 

.22 

.16 

INDEPENDENCE 

1.51 

.09 

.09 

.07 

T 

.28 

•  66 

•  31 

.01 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

1.62 

•  10 

.92 

.26 

.  34 

T 

I NYOKERN 

2.04 

•  4? 

.70 

.04 

.03 

•  69 

.06 

.  10 

I nvokern  arm  I tage 

1 .58 

T  T 

.33 

.42 

T 

.08 

.75 

T 

T 

IOWA  HILL 

15.63 

.34 

1.97 

.53 

1.74 

•  53 

1.64 

.  14 

.52 

1.72 

.13  .12 

.62 

.05 

1.72 

T 

.10 

•  73 

2.52 

•  51 

IRON  MTN 

.47 

• 

.16 

.20 

.09 

.02 

JESS  VALLEV 

2  .14 

T 

.20 

.02 

.04 

•  0  1 

•  38 

•  04 

.46 

T  .25 

.10 

.20 

.02 

.03 

.22 

.11 

.01 

T 

•  09 

JOHN  SONOAL  E 

8.33 

.64 

.48 

.  77 

.04 

.  25 

T 

•  80 

.96 

•  96 

2.51 

1.26 

JO  I CE    I  SLA  NO 

- 

- 

.10 

JULIAN  WVNOLA 

7,60 

.80 

2.54 

.63 

.10 

.35 

1.79 

•  13 

1 .00 

•  12 

.18 

JUNCAL  DAM 

14.15 

*98 

3.69 

3.77 

•  06 

.  12 

.25 

.24 

•  14 

3.02 

1.88 

Ifpf  1  nrr^^ 

3  .46 

* 

2.78 

•  62 

•  06 

20.92 

.84 

1.16 

1.00 

.38 

•  09 

1.22 

1.15 

.60 

.94 

2.32 

.02 

,66 

.66 

.50 

2^56 

.16 

.  54 

.50 

5.12 

•  11 

KEL  SEYv I LLE 

12  .92 

.76 

.79 

1.24 

•  54 

•  09 

.17 

•  78 

.11 

.94 

•  01 

1.39 

T  .09 

•  16 

•  10 

•  31 

1.25 

.2? 

.19 

1.13 

7.  88 

•  17 

KENTFIELO 

22.91 

1.35 

* 

1.72 

•  38 

• 

3.39 

•  83 

.  36 

1.75 

•  05 

2.62 

.07 

.77 

.70 

.45 

4.30 

• 

•  11 

.02 

1.  18 

2.66 

.20 

KERLINGEP 

2.74 

.38 

.03 

•  06 

.35 

* 

.  29 

.06 

.22 

•  07 

•  61 

•  06 

.38 

•  21 

.53 

.51 

.62 

*38 

.64 

•  75 

•  74 

2.13 

.10 

KFRN    RIVER   Ph"'^?'^^  ^ 

3.61 

.27 

.56 

.03 

.03 

.34 

T 

.43 

T 

.26 

T 

1.18 

.51 

KERN  RIVER  PH  3 

4,ei 

.02 

.42 

.64 

.02 

.03 

.35 

.50 

.97 

1.34 

.12 

.20 

kettleman  city  1  ssw 

2.56 

.50 

.09 

•  23 

T 

.02 

.  24 

.04 

.  28 

.77 

*  28 

.13 

T 

kettleman  sta 

2  .02 

.01 

.18 

.39 

.02 

.01 

.08 

.15 

•  01 

.3? 

.75 

.10 

KING  CITY 

•  37 

.64 

1  .07 

.02 

.06 

.  19 

•  69 

1.12 

.02 

.04 

1.06 

.11 

KLAMATH  R 

23.24 

.35 

.  55 

•  72 

.18 

.23 

.43 

.65 

2.23 

3.47 

.21  2.94 

3^96 

.  24 

1*33 

1,1? 

•  25 

1.03 

.45 

2.  35 

.43 

.12 

T 

LA  CRESCENTA  FC  251 

9.67 

•  16 

2.4'» 

3.28 

•  10 

.01 

2.52 

•  01 

1.13 

T 

LAFAYETTE  2  NNE 

9.72 

•  66 

1.02 

•  29 

.70 

.28 

•  16 

.  70 

.02 

1.20 

•  1  4 

•  18 

1.88 

.  13 

T 

•  12 

1  .97 

.27 

LAGUNA  BEACH 

4,57 

•  99 

1.20 

.20 

.07 

2  .00 

LA  HONDA 

2  .00 

•  25 

.  50 

.20 

.05 

86 

04 

,  46 

1  .  04 

.04 

•  02 

1.38 

?.20 

•  04 

1.  94 

.40 

.08 

LAKE  ARROWHEAD 

14,65 

5^49 

4.  38 

•  45 

,08 

.05 

?.?3 

.20 

1.75 

.02 

LAKE  CITY 

* 

1.77 

.11 

T 

•  21 

T 

.17 

.46 

.31  .47 

•  03 

.27 

T 

T 

T 

U82 

.39 

T 

•  09 

LAKEPORT 

14,85 

.87 

•  78 

1.24 

.  82 

.  28 

.  44 

•  82 

.  28 

.82 

•  02 

1,90 

•04  .16 

.68 

,40 

.28 

1.13 

.07 

.0] 

•  19 

.12 

2.  73 

•  68 

.06 

.01 

LAKESHORE 

35.63 

2.10 

1.71 

1.14 

5.22 

.19 

1^26 

.03 

1.13 

1.14 

.18 

3.43 

2.11 

.03 

.01 

•  75 

•  26 

5.03 

2. 14 

LAKESIDE  2  ENE 

•  34 

1.68 

.27 

•16  ,02 

•  04 

1.  21 

.06 

.31 

LAKE  SPAULDING 

019.60 

.29 

2.13 

.86 

.90 

.65 

1.38 

.65 

.38 

2.71 

.76  D.30 

.58 

•  36 

.4? 

1.38 

•  07 

2.81 

2.69 

.28 

LA  MESA 

4.19 

.44 

2.04 

.03 

T 

.01 

.03 

.98 

.06 

•  59 

.01 

LANCASTER 

2.45 

.01 

•  40 

.74 

.01 

1.12 

.10 

.07 

LA  PORTE 

- 

- 

2^45 

.25 

.97 

1.10 

1.40 

.  14 

T 

3.19 

.65 

.72 

3.00 

.?5 

3.05 

.  15 

•  41 

5.28 

19,21 

.87 

1^84 

.83 

.70 

.04 

1.01 

1.77 

.15 

.07 

2  .00 

1.05 

.43 

.20 

.71 

1.97 

.04 

3.53 

.84 

.15 

LE8EC 

5.85 

.63 

1.24 

•  29 

.16 

.22 

1.63 

.48 

.46 

.74 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  R 

9.92 

.47 

1^51 

1.19 

•  04 

.  17 

.05 

,03 

3.46 

3.00 

LE  GRAND 

4.92 

.60 

.0? 

.53 

.61 

.51 

1.91 

.  27 

.87 

LEMON  COVE 

3,74 

.05 

.85 

.41 

T 

.45 

.71 

•  07 

1.15 

.05 

T 

L I NOSAY 

.07 

.65 

.37 

.05 

.02 

•  03 

.41 

.02 

•  76 

.02 

.97 

.01 

.01 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

7 ',63 

.20 

1.61 

?.90 

.07 

•  05 

1  ^64 

1.  16 

L I VERMORE 

5,37 

•  45 

.67 

•  11 

.61 

•  02 

.  14 

.  10 

.23 

.48 

.07  .01 

T 

.05 

1.18 

.12 

T 

T 

T 

.96 

.17 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

2.91 

•  35 

.87 

.11 

1  .39 

•  09 

•  10 

LOCK WOOD 

6,88 

.58 

.98 

1  .00 

.  48 

.11 

.10 

.  40 

2.10 

1.13 

LOCK WOOD  MESA 

.41 

1.15 

•  64 

.23 

.11 

.  51 

•  13 

.  39 

LODI 

6.29 

.74 

.36 

.23 

.  17 

.46 

.  17 

.06 

.06 

.03 

1.  15 

T 

T 

.66 

1.05 

.  47 

.46 

T 

LOMPOC  SEWAGE  PfNT 

5,84 

.44 

.60 

.45 

.01 

.10 

.03 

.53 

T 

.01 

.01 

T 

.11 

2.11 

T 

.02 

1.12 

•  10 

LONE  TREE  CANYON 

3.06 

.20 

.18 

.14 

.10 

.18 

.01 

*  18 

.20 

.06 

1  .15 

.  04 

•  55 

T 

.07 

LONG  BEACH 

6.01 

.26 

•  2<t 

1.12 

.09 

.01 

* 

.12 

3.21 

.96 

LOS  ALAMOS 

T 

1.43 

•  79 

•  34 

.52 

1  .73 

1*84 

•  18 

LOS  ANGELES  Wfl  AP  R 

6.26 

.36 

.70 

.56 

T 

•  06 

.01 

T 

3.49 

1  .04 

T 

LOS  ANGELES  WB  C 1 TY  R 

6.46 

.41 

1.21 

1.10 

T 

.08 

.04 

T 

2.32 

1.30 

T 

LOS  BANDS 

3.68 

.31 

.33 

.25 

,03 

•  01 

.02 

.05 

.  26 

1  .68 

.02 

T 

.49 

•  02 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

2,48 

•  23 

.47 

.03 

•  10 

T 

.  32 

.19 

.  58 

T 

•  56 

LOS  GATOS 

2.91 

1.33 

.61 

.45 

.05 

.  12 

.04 

.90 

.04 

1  .83 

1  .68 

T 

2.  10 

•  61 

•  05 

LOS  GATOS  it  SW 

21.30 

.05  2.24 

1  .99 

.46 

1  .56 

2.10 

•  56 

.  26 

.  96 

.10 

1  .  34 

.23  .02 

•  16 

•  04 

.32 

5.44 

.06 

.02 

.03 

3.53 

•  23 

LOS  PRIETOS  R5 

11  ,95 

• 

• 

• 

7.36 

•  24 

.38 

2.57 

• 

1.40 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

1  .04 

* 

.83 

.01 

* 

•  20 

LYTLE  CREEK  PH 

10.55 

2.43 

3.40 

•  60 

.15 

1  .76 

•  42 

1.51 

.08 

•  18 

LYTLE  CREEK  RS 

• 

8.11 

1.22 

•  03 

•  60 

2.72 

1.48 

.05 

MAOERA 

3,57 

T 

•  42 

.  09 

.25 

.  20 

•  16 

.99 

.  1 1 

1.16 

•  19 

MAD  RIVER  RS 

27.57 

1.91 

.56 

1.41 

.22 

1.45 

.76 

1.04 

.12 

•  15 

2.50 

.80  1.41 

2.43 

U37 

•  35 

2.50 

?.14 

.35 

.05 

• 

2.88 

2.10 

1  .03 

.02 

MANDEVILLE  ISLAND 

6,10 

.72 

.26 

.04 

.07 

.36 

.  12 

.02 

.17 

.14 

•  76 

1.61 

1  •O? 

•  57 

.  19 

MAN2ANITA  LAKE  // 

1  0.40 

•  05 

1.00 

.13 

.07 

T 

.33 

.  14 

.  16 

T 

1  .75 

.02  .22 

.25 

.  30 

1  .45 

•  20 

.  10 

•  93 

2  .80 

.43 

.07 

MARCH  FIELD 

•  01 

1.04 

1.23 

.  03 

.03 

.62 

T 

.  49 

.03 

MARICOPA 

1  *,07 

.11 

•  09 

.18 

.26 

.15 

.26 

MARI POS A 

7.69 

1.16 

.32 

•  86 

.05 

•  23 

.05 

.63 

.34 

1.06 

•  51 

•  02 

2,31 

•  31 

MARTINEZ   3  SSE 

8.20 

.55 

1  .12 

•  35 

.96 

.31 

•  07 

.53 

.02 

.83 

T 

.03 

.22 

1.55 

.07 

.  15 

1 .66 

.16 

MARTINFZ  FIRE  STA 

7.82 

.53 

.89 

.05 

•  20 

•  61 

.39 

•  11 

.59 

.01 

.80 

.03  .01 

.01 

.27 

1  .54 

.04 

.  17 

1,41 

.16 

MAR YSV I LLE 

9  .08 

.59 

.60 

.  10 

.56 

.40 

.01 

1.60 

.01  .14 

.09 

T 

.27 

1.75 

•  23 

.04 

.43 

1.41 

.06 

7,90 

.22 

1  .90 

.87 

.  12 

•  56 

.  44 

1  .07 

.60 

1.54 

•  56 

MC  CLOUD 

22.52 

T  .32 

1.73 

2.07 

1.38 

.70 

2.32 

1  .09 

.71 

.63 

.05 

1.50 

T  .51 

1.10 

1.37 

.10 

•  IQ 

2.06 

•  20 

T 

•  29 

2.16 

1.96 

.06 

MEADOW  LAKE 

8,22 

1.63 

•  25 

1.17 

.31 

.13 

.78 

•  79 

.71 

U92 

•  93 

MECCA  3  SE 

1.56 

•  04 

1.12 

.40 

MENDOTA  DAM 

.02 

•  41 

.05 

.30 

.02 

.03 

.13 

.17 

1.15 

•  07 

•  59 

.09 

MERCED  FIRE  STA  2 

4.94 

.21 

•  52 

.81 

.04 

.03 

•  60 

.6? 

1.36 

•  10 

.65 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

2.69 

» 

• 

.67 

•  04 

.  11 

•  02 

.01 

•  14 

.37 

.71 

•  05 

.33 

MEYERS   INSPECTION  STA 

10.26 

•  13 

1.57 

.08 

.57 

.24 

.66 

.02 

.45 

2.44 

.20  .69 

.17 

T 

.05 

T 

.70 

2.27 

.02 

T 

MIDDLEWATER 

1  .60 

•  32 

♦ 

.21 

.06 

.10 

• 

•  20 

.09 

.12 

.02 

.46 

MILL  CREEK  2 

.57 

2.39 

.18 

•  04 

1.50 

.10 

.53 

•  26 

MI  NEPAL 

17.03 

.20 

1.64 

.78 

1.02 

.  19 

•  27 

.  44 

.25 

•  49 

T 

2  .49 

•19  ^29 

.80 

.30 

T 

1.68 

•  06 

•  19 

1.  55 

3.86 

.12 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

24.90 

.94 

1.43 

.50 

•  72 

•  11 

1.29 

•  51 

1.03 

.02 

.78 

2.42 

.10  2.27 

1.12 

.89 

U37 

2.16 

1.73 

•  05 

.68 

•  37 

3^28 

1.00 

.17 

.01 

MODESTO 

4.99 

.57 

•  04 

.70 

.02 

T 

.15 

T 

.06 

•  04 

.09 

.68 

T 

1.15 

.90 

.  37 

.26 

MOJAVE 

2.58 

•  02 

•  46 

.94 

.03 

•  03 

.62 

.40 

.06 

MONO  LAKE 

1.73 

•  14 

•  27 

.  14 

• 

1  .61 

•  05 

•  08 

MONTEREY 

5,66 

1 165 

•  37 

.34 

•  04 

.02 

.10 

.08 

.  48 

.17 

.09 

•  10 

.61 

•  63 

•  57 

.34 

.07 

monticello  dam 

13.05 

.65 

1.02 

.62 

.67 

T 

.77 

.01 

.10 

.26 

T 

.99 

T 

.07 

•  02 

•  63 

4.00 

•  07 

.60 

2.57 

T 

MOORPARK   1  SSE 

6.22 

1.00 

1.12 

•  41 

.12 

2.00 

•  05 

1*46 

MORGAN  HiLL  2  E 

7,86 

.58 

•  83 

•  05 

•  69 

•  01 

•  20 

.03 

.  14 

.02 

.  38 

.07 

•  12 

2.02 

•  30 

2.30 

.12 

MORONGO  VALLEY 

.09 

1^65 

•  60 

•  54 

•  43 

MOUNTAIN  PASS 

1.41 

•  16 

•  58 

•  21 

T 

.05 

•  25 

•  16 

MOUNT  DANAHER 

11  ,61 

• 

1.98 

•  16 

1^73 

T 

.20 

• 

• 

1.51 

• 

l.BO  .02 

.22 

.77 

•  20 

.02 

* 

•  31 

2.60 

•  09 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

9.82 

.57 

•  67 

•  02 

.17 

T 

.  74 

•  09 

•  46 

.46 

.09 

1.20 

•12  •Ol 

.11 

•  04 

•  22 

7.66 

•  11 

•  03 

1*68 

•  19 

MOUNT  HAMILTON 

9.27 

1  .46 

•  18 

.32 

.  18 

.08 

.48 

.30 

•  08 

.22 

.04 

.74 

T 

.08 

1.50 

.95 

1^41 

U?5 

MOUNT  HEBRON  9  E 

2.4* 

.10 

.04 

•  28 

.04 

•  48 

.16 

.20 

.12 

.03 

.72 

.07 

MOUNT  HEBRON  RS 

2. IB 

.21 

.11 

•  14 

.02 

•  12 

.02 

.47 

•  01 

.45 

.18 

.03 

.12 

.01 

T 

•  02 

.25 

•  02 

MOUNT    SHASTA   WB   CITY  //R 

17.60 

i.eo 

2.48 

1.14 

•  09 

1.19 

1,01 

.14 

.  19 

•  01 

.65 

.27 

•01  .72 

•  36 

.09 

.43 

1.96 

•  25 

T 

T 

•  15 

•  73 

3.93 

.04 

T 

MT  WILSON  FC  338fi  // 

.02 

3.28 

3.94 

.41 

.03 

.01 

3.06 

•  03 

.88 

•  01 

MU I R  WOODS 

15.71 

1.22 

.43 

.75 

.29 

.03 

2.10 

•  75 

.  23 

2.92 

.03 

1  .44 

.09 

•  10 

.05 

.57 

3.33 

.04 

.01 

•  49 

1.19 

.14 

nacimiento  dam 

•  35 

.95 

1.71 

.18 

T 

.42 

1.28 

1,13 

10.37 

•  84 

•  58 

.36 

.02 

.94 

.08 

•  96 

.01 

1.39 

.01 

•  06 

• 

.05 

.46 

7.07 

.30 

• 

•  33 

1.81 

.10 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

10.78 

•  39 

.47 

.56 

.52 

.95 

.12 

.  16 

.80 

1.42 

,03 

•  04 

.26 

2.60 

•  22 

.37 

1^85 

NEEDLES  CAA  AP 

1  .02 

.28 

.40 

•  32 

•  02 

NEENACH 

4.38 

.05 

2.18 

•  01 

•  05 

.02 

.02 

.09 

1  .31 

•  11 

•  37 

.17 

NEVADA  CITY 

17,40 

.47 

2.89 

•  58 

1.13 

.04 

.  77 

.74 

•  32 

.57 

2.04 

.25  .11 

•  86 

.22 

1  .86 

•  29 

•  04 

•  66 

3^36 

•  16 

NEWARK 

5,53 

1.46 

.13 

.47 

.51 

.74 

•  16  T 

.10 

1.33 

•  01 

•  94 

•  08 

NEWBURY  PARK  i>  SW 

7.25 

1.28 

1.36 

•  31 

•  02 

•  04 

•  10 

2.13 

•  51 

1.90 

NEWHALL  SOLEDAD  FC   32  C 

8,68 

1.92 

2.45 

.05 

.04 

2.7B 

.78 

1.36 

NEWMAN 

4,66 

.76 

.75 

•  05 

.02 

•  02 

.03 

.23 

1.15 

1.37 

•  27 

•  26 

-•f«ra 

a 
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CALIFORNIA 
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;3 

Day  of  month 

Station 

 [- 

 r 

J  1 

2 

3 

4  1 

5  j 

5 

7  1 

g  1 

g 

10  1 

11  1 

12 

13 

 L 

14 

 L 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  I 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

*Ic 

* 

,  93 

T 

NICOL AUS 

m 

.01 

.03 

.10 

1  ft* 

•  12 

NI LAND 

.30 

NOUTH  FORK  RS 

9.34 

.02 

2.13 

.16 

1.32 

• 

.02 

.70 

•  01 

.17 

•  91 

•  47 

2.24 

.54 

NORTH  HOLLYWOOD 

6.2A 

.16 

1.09 

1.B2 

.03 

.12 

.01 

2,23 

.  74 

.04 

oakoale  woodward  dam 

4  .57 

•  33 

•  4C 

.33 

.16 

.29 

,0  3 

•  06 

.50 

1  •  32 

•  14 

.11 

,  51 

,06 

OAK  KNOLL  RS 

6.61 

.22 

.  36 

•  03 

•  70 

.05 

.71 

1.20 

1 59 

■  1  7 

•  08 

■  09 

1,00 

,  28 

OAKLAND 

11.30 

05 

*4« 

*8  0 

*  22 

1  30 

1  •  52 

.05 

.06 

1*15 

*  77 

.02 

*  94 

.  19 

OAKLAND  WB  AP  R 

6.53 

.07 

1.20 

.05 

.32 

.01 

.29 

.92 

•  61 

.56 

.23 

.12 

1.14 

1^32 

.39 

T 

.84 

.38 

OAKVILLE   1  WNW 

15. B7 

.80 

1  .04 

1.30 

•  19 

.01 

•  95 

•  18 

•  15 

1*09 

.02 

1.56 

.03 

.  e 

.08 

■  01 

1.07 

2.36 

.07 

T 

.03 

2.42 

2.37 

.02 

T 

OCCIDENTAL 

28  ■4C 

1,01 

•  08 

3.33 

.  34 

.  34 

1  .69 

,04 

3.31 

.  8 

1 

1.37 

,02 

.69 

3  .73 

•  63 

1.04 

1.22 

3  ,  90 

.04 

25^i't  PENDLETON 

ft? 

.83 

«  44 

OCOT 1 LLO 

1  *  26 

*02 

*  50 

*  27 

•  4 

OJAI 

9.72 

.35 

1,51 

2.20 

•  10 

.07 

.  51 

.12 

,08 

2.68 

1.88 

,02 

OL I NDA 

7.56 

.15 

3.86 

.  77 

.  10 

1.63 

1.02 

1  *  AO 

• 

.  84 

'  * 

• 

• 

* 

1  08 

93 

* 

•  08 

1  77 

? .  60 

•  68 

•  25 

.  79 

1.46 

* 

5*  79 

.12 

ORANGE  COVE 

3  79 

'  19 

*  34 

02 

' 

.16 

.01 

^'64 

19 

1*11 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

19.51 

.37 

.13 

.06 

,98 

•  13 

.63 

.  34 

.27 

.71 

3.35 

,  40 

^  '?i 

^  *  14 

1.10 

.97 

2.07 

.34 

.05 

1.01 

1.94 

1.19 

.31 

ORINDA  BOWMAN 

12.86 

1.66 

.61 

.38 

.08 

1.20 

.45 

1,  30 

,28 

.10 

1  .65 

1.36 

.93 

.02 

2.  19 

.37 

7 

ft 

0 

16 

0  9 

ORL  EANS 

• 

.20 

2.67 

1)50 

.90 

.68 

•  04 

.  35 

1  •  52 

,  25 

05 

1  0*75 

05 

*67 

1*  74 

'  14 

*  54 

*06 

40 

*  69 

*  32 

47 

1*60 

■  22 

.28 

*05 

* 

1*60 

.10 

*  08 

^  *  54 

1.12 

OROVtLLE  7  SE 

10.65 

.55 

1.50 

.15 

I. 10 

.50 

.90 

.40 

.50 

1.55 

1.45 

.05 

.  10 

1.45 

OROVlLLE  BRIDGE 

U  .19 

•  58 

1.79 

.14 

■  62 

•  06 

.43 

.67 

.  20 

.73 

1.69 

• 

• 

.04 

1.60 

•  19 

.07 

.  33 

1.49 

.04 

OJ*  NA  RD 

•  13 

2 .98 

•  06 

1 . 46 

1 

.12 

'  1 « 

*  15 

*  -xn 

'rt7 

,11 

.06 

PACIFIC  HOUSE 

12  *47 

*  13 

2*47 

*22 

1  56 

05 

T 

*67 

49 

80 

*96 

1.06 

.  36 

^*62 

* 

2*  58 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

7.54 

.20 

1.59 

2,45 

.02 

.07 

.05 

•  05 

1  .97 

1.14 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

4.74 

.44 

.90 

,  38 

.07 

.03 

.  10 

T 

.48 

•  87 

1.35 

.12 

palmoale 

^  *  1  fl 

*to 

.81 

*  *fl5 

* 

.47 

_ 

* 

* 

.03 

•  19 

PALM^SPRINGS 

2  19 

*0C 

1*65 

08 

*  40 

T 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

5.85 

,75 

.52 

,03 

.11 

.22 

•  01 

.  28 

.19 

.73 

04 

• 

.06 

1  .50 

.02 

1.21 

.  18 

PALOMA 

9,63 

1.12 

1,23 

.82 

.10 

.18 

.05 

T 

.44 

.0 

1.47 

1.79 

.95 

1»27 

.15 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

9.99 

^*7ft 

•  06 

,01 

5  'In 

^  *  ftrt 

.15 

ar. 

.18 

PA  NO  C  He 

.0 

.11 

T 

PANOCHE  JUNCTION 

2.29 

.18 

.50 

.13 

,10 

.20 

.21 

.61 

.36 

PARADISE 

17.14 

.54 

1.59 

.17 

•  78 

.32 

,90 

,71 

.  21 

1.00 

2.85 

•  12 

1.39 

.50 

T 

2,39 

.60 

■  07 

1.  16 

1.77 

.  07 

PARKER  RESERVOIR 

1.45 

■  J'* 

•  34 

Pasadena'^ 

*  1  H 

.50 

•  1 1 

10*05 

'06 

2  76 

2  *78 

*04 

T 

*  0  5 

*01 

.12 

2  *94 

*  31 

'  98 

T 

PASKENTA  RS 

17.62 

I 

2,16 

1,26 

.40 

.11 

1.05 

,04 

.  24 

.89 

1.62 

.12 

.77 

3.30 

.61 

■  17 

1.50 

2.18 

PASO  R08LES 

6,02 

.11 

1.07 

1.11 

.17 

.06 

.01 

■  21 

.59 

1  ^45 

.09 

.01 

1.12 

5.13 

.68 

,55 

,55 

*  °* 

,04 

,  02 

•  29 

•  95 

1  .  04 

.  89 

.  06 

PATTIWAY         ^  "  ^'^ 

.10 

•  07 

PAYNES  CREEK 

9*94 

40 

l'l4 

1*46 

*  37 

10 

• 

10 

06 

06 

90 

■  41 

.62 

17 

12 

1  *56 

20 

52 

1*21 

*10 
* 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

11  !23 

1.21 

•  30 

1.16 

•  17 

.03 

,96 

.20 

.  36 

.30 

,16 

1.23 

.05 

.  9 

.0? 

1.25 

1-37 

■  02 

1,69 

.46 

PIEDRA 

4.23 

.89 

,05 

•  40 

.04 

* 

.51 

•  31 

1.42 

.20 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

• 

. 

*  i? 

*  * 

,09 

•  1  0 

* 

P  1  NN ACLES  NM 

*61 

T 

.01 

1      /  T 

*05 

P I SMO  BEACH 

.07 

PIT  RIVER  PH  5 

30.06 

.59 

1.52 

•  97 

2.06 

.57 

2.27 

2,09 

2.  18 

.75 

.19 

2.72 

2.55 

.03 

.80 

1.10 

.01 

.52 

4.56 

.69 

PITTS  RANCH 

17.50 

1.11 

1,12 

1.84 

,71 

.24 

,59 

,58 

.  IB 

.  76 

T 

1.86 

.06 

* 

■  33 

.44 

2.12 

.15 

.16 

1.  16 

3.57 

.21 

PL  ACER V  t  LLE 

•  29 

•  ^2 

1  fl^ 

,60 

•  10 

28 

01 

1 .37 

•  14 

.  30 

2.15 

PLACERVILLE  IFG 

1  AO 

•  ^* 

*  ^ri 

*  .  , 

1  il 

.34 

T 

.16 

1.17 

* 

7*78 

31 

*87 

*97 

*  25 

30 

*  53 

121 

.32 

1.42 

'  09 

109 

*22 

POINT  ARENA 

21  .99 

1.15 

1,06 

.86 

.41 

T 

1,50 

.  39 

.  56 

.64 

.11 

3,11 

.06 

.04 

.46 

.57 

.02 

2.3? 

3.32 

.08 

.43 

3.27 

1.51 

,12 

POINT  ARGUELLO  USCG 

5,17 

.60 

,50 

T 

1  ,00 

1.57 

.90 

•  50 

.10 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

ft? 

* 

.02 

,38 

1.35 

1  .45 

1 ,  00 

*  1? 

,06 

POMONA 

7  *Q7 

*  SO 

1*51 

.07 

** 

* 

T 

.05 

■  09 

PORTERVILLE 

3.10 

,66 

,17 

.24 

,02 

.04 

^!44 

•  29 

.76 

,14 

PORTOLA 

6.08 

,05 

1.26 

.20 

.16 

.08 

.63 

T 

T 

1  .04 

.02 

.34 

T 

.95 

1.01 

.05 

.01 

POSTER  VALLEY  PH 

1.11 

.  14 

*  *3 

.78 

3.40 

^.04 

1.40 

.51 

.  50 

1.54 

1.10 

.  14 

* 

3.  63 

15*32 

,34 

2*06 

*74 

1*27 

•  03 

.0 

1  *  64 

'  *  42 

.26 

1  .  75 

.21 

.15 

.09 

■  05 

1  .33 

.  0 

.89 

3'  54 

'  14 

PflMONA  SPAULOING 

5.4*. 

.73 

1,99 

.30 

.03 

T 

.24 

1  .31 

•  05 

•  62 

.04 

.13 

PANCH  ITA 

3.87 

1.30 

1.27 

• 

.90 

.40 

1  .  34 

•  1  3 

11  .38 

1*22 

1 .29 

.41 

.02 

.16 

.12 

.72 

.01 

1.84 

.  82 

REDOING  FIRE  STA  2 

18.03 

•  38 

•  82 

■  42 

.69 

,40 

1.70 

.06 

.  36 

2  ,  40 

1  .26 

.57 

.99 

1.20 

2.31 

.12 

.09 

.41 

2.04 

REOLANDS 

3.51 

.23 

1^62 

.13 

.01 

T 

•  02 

.91 

.13 

.46 

REDWOOD  CITY 

8.82 

T 

1,48 

.19 

.20 

•  16 

1.31 

.22 

.02 

.34 

.03 

,90 

' 

•  ' 

1.12 

1.21 

T 

1,23 

.36 

.03 

1  ^  '  ''q 

•  35 

•  ^* 

*  ft? 

•  01 

•  2| 

.03 

•  24 

• 

0  1 

.  78 

.  94 

.01 

''' 

1 .  06 

R I CHMOND 

'50 

1  .48 

r 

!03 

•  02 

.42 

2.33 

•  0  1 

*  ^0 

*  1 

*  1  c 

RICHMOND  FIELD  STA 

9  98 

*66 

*26 

*  45 

*  26 

1*00 
* 

*  41 
.4 

*  30 

,00 

1  *  oc 

.01 

.08 

.01 

.76 

,  3 

125 

* 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

3.17 

,40 

1.31 

.20 

.02 

I 

.72 

.50 

RIVERSIDE  CITRUS   E  S  R 

3.29 

,14 

1.47 

.47 

.02 

.21 

.52 

.4^ 

ROCK  L I N 

1  0 

1  .60 

■  1  5 

SACRA  MENTo'''wB^flP  R 

•  01 

• 

3.00 

1.23 

.07 

1  .57 

.13 

.25 

•  03 

.  25 

7  72 

1*32 

*  04 

*  14 

*07 

*  67 

*  0  3 

'28 

*  02 

^  '  6= 

T 

•01 

T 

1.81 

.  93 

1  2C 

^  *  20 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

9.13 

1.43 

,08 

,13 

,02 

■  07 

1,15 

T 

.27 

.01 

■  43 

,69 

*?* 

"'' 

1.91 

1.02 

T 

1,57 

.34 

SAGEHEN  CREEK 

11.51 

.25 

1.77 

.30 

.44 

.25 

,47 

.  17 

.02 

1,77 

.06 

.09 

.61 

.04 

2.  26 

2.10 

.18 

T 

^  . 

.  31 

.11 

1  •  89 

31 

34 

■  25 

1  .75 

1  .39 

.12 

.  25 

.  26 

1  •  34 

.14 

■  21 

.14 

2  .  50 

.49 

•  18 

Saint  marys  college 

11  *86 

1*32 

*69 

*23 

*28 

*  22 
* 

*88 

07 

.10 

.11 

.04 

1  .06 

1  .  14 

.12 

1*4^ 

^  *36 

SALINAS  CAA  AP  R 

3.18 

T 

1,00 

.06 

,12 

.01 

.06 

T 

.03 

T 

T 

.59 

.50 

.17 

.52 

.11 

SALINAS  DAM 

7,53 

,16 

1.28 

.41 

.85 

.01 

.07 

.04 

.  37 

2.10 

.34 

1.62 

.26 

SAL'ilPUEOES  GAGING  STA 

,75 

.99 

1,37 

•  1  0 

.02 

,15 

.  46 

01 

.41 

2.30 

* 

Salt  springs  ph 

.47 

.  8B 

.  34 

.44 

•  15 

.16 

.09 

.1? 

.  54 

5*ftR 

SALVER  RS 

19  *54 

*28 

^*58 

*  12 

*88 

1.24 

;58 

14 

2*21 

.66 

1.70 

1.64 

.81 

.43 

1.73 

34 

17C 

1*68 

*55 

.02 

SAN  ANDREAS  3  S 

9*25 

* 

1.55 

1.05 

.71 

.01 

1  .29 

•  66 

1.47 

.12 

,05 

1.49 

,85 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

9.57 

2,07 

3.76 

.28 

.01 

.03 

2.15 

T 

1.19 

.06 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

1.95 

,17 

•  02 

.02 

02 

1 .38 

■  02 

.23 

SAN  CLEMENTE  0AM 

0*7A 

•  85 

1  *AO 

.03 

•  43 

.12 

.07 

.04 

2.68 

• 

58 

S AN08ERG  RTL  STA   FCl 3 OB 

8  09 

174 

1*97 

•  1^ 

.05 

.06 

2  75 

*48 

'50 

SANDBERG  Wfi  //R 

6,97 

.74 

1.25 

1.35 

J 

.02 

.06 

.07 

.22 

?.26 

.01 

.65 

■  11 

.21 

SAN  OlEGO  WB  AP  R 

3.15 

T 

1.37 

.57 

.06 

.04 

.06 

.11 

.70 

.01 

.23 

SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

8,10 

.78 

3,13 

1.  09 

.  07 

.05 

1.00 

.90 

1  ,45 

2,21 

.01 

.0  3 

.02 

2.10 

1  5T 

SAN  F  RANC I  SCO  WB   AP  R 

9*52 

19 

1  *05 

.01 

.  34 

■  30 

*  11 

T 

T 

.03 

1  51 

*30 

01 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

7,78 

.26 

.46 

.09 

.62 

.50 

.51 

•  36 

,  43 

.46 

.15 

.64 

T 

.02 

.01 

1.7e 

.39 

.  89 

.03 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7,67 

.05 

1,40 

2.24 

.06 

.02 

.03 

■  10 

2.61 

1.16 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

10.21 

•  06 

2.05 

2.95 

■  15 

.01 

.02 

3.24 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7,82 

•  01 

1.21 

2  .08 

.10 

,08 

T 

,01 

■  13 

3.03 

17 

13,45 

2.88 

,28 

.63 

.13 

•  02 

2,04 

.  22 

.03 

.73 

.02 

1.20 

.01 

.03 

1.66 

1.26 

.01 

1 

,6 

*  42 

06 

.13 

SAN  JACINTO 

3  .94 

,55 

2.13 

.07 

.02 

T 

1  .01 

.16 

SAN  JOSE  R 

5.39 

1.06 

,14 

.28 

•  09 

.02 

.13 

.14 

•  02 

.13 

.03 

,32 

1.42 

.32 

.98 

.31 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

.13 

.  53 

1  •  00 

,15 

.01 

.78 

2.15 

2  24 

18 

SAN  MARCOS  RANCH 

I0I3I 

2.62 

1,35 

.98 

T 

.20 

■  37 

2.75 

.20 

1.71 

.13 

SAN  MATEO 

8.82 

•  91 

,55 

.44 

.10 

T 

1,29 

.52 

.01 

.29 

.02 

1.10 

T 

.01 

•  82 

.76 

T 

.91 

*  79 

■  30 

SAN  PEDRO 

6.42 

.12 

,23 

1,28 

.18 

,04 

.10 

3.56 

.91 

SAN  RAFAEL 

19,03 

1.28 

,63 

1  .00 

,70 

.09 

2.00 

.74 

1.23 

.80 

.13 

1  .70 

.10 

.23 

■  14 

2.22 

2.37 

3.05 

.60 

.02 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

5,86 

,02 

1,29 

1.73 

T 

T 

T 

T 

1.69 

1.15 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

6,95 

,82 

2.32 

.32 

■  04 

.08 

1.92 

,06 

.77 

,62 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

11,41 

.02 

3.64 

3.36 

.07 

.02 

.03 

3.10 

1.17 

8«*  r*f«raiic*  ooue  follovlns  Station  iDdei. 
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Station 

Total 

Dar  of  month 

12 

 1 — —L 

3 

4 



5 



6 

7  1 

8 

 L 

9 

10  1 

11 

 ^ 

12 

13  1 

 ^ 

14 

— 

15 

16  1 



17  1 



18 

19  1 

20 

— L 

21 

22  1 

 L 

23 

 L 

24 

25 

26  1 

 L 

27 

28  1  29  1  30 

 '  '  

31 

SANTA  BAR8ARA 

<3 

04 

.43 

.70 

3.10 

.18 

.04 

.38 

28 

.07 

2.18 

2 

48 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

7 

37 

27 

1. 

57 

1 

08 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

14 

32 

'  " 

'  1 1 

41 

• 

'o\ 

3 

35 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

6 

OS 

5ft 

*  15 

*  50 

01 

38 

1" 

1, 

10 

23 

SANTA  CRUZ 

13 

86 

2*11 

5e 

'47 

•  08 

1  *  87 

*  37 

*  03 

*02 

1 

60 

07 

0  5 

03 

*41 

185 

55 

46 

*05 
* 

SANTA  FE  DAM 

6 

56 

1 

.06 

1.64 

.35 

•  06 

.07 

1.00  1 

•  35 

1 

03 

SANTA  MARGARITA  2  5W 

11 

19 

^  *fti 

10 

* 

01 

1 

04 

•  61 

02 

2 

69 

.15 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

1 1 

72 

■  J 

4P 

*  04 

• 

T 

94 

5'  ni 

2 

80 

SANTA  MARIA 

49 

g. 

*  06 

*02 

*  nn 

_ 

*63 

1    1 Q 

*  ni 

1 

15 

SANTA  MARIA  14  ENE 

7 

10 

52 

•  12 

•  95 

*04 

*  04 

24 

I  04 

*  ?6 

1 

95 

*  3  2 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

67 

•  54 

.31 

.45 

.04 

T 

.  11 

T 

61 

T 

.25 

.76 

T 

1 

21 

32 

.07 

SANTA  MONICA 

1 

« 

07 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

3" 

* 

^*74 

T 

*  , 

1 

65 

SANTA  PAULA 

7 

27 

82 

.35 

* 

06 

* 

23 

SANTA  ROSA 

11 

94 

•  87 

91 

.72 

•  53 

.01 

90 

.07 

•  30 

•  61 

T 

•  01 

3  5 

45 

1  5 

1  *69 

•  16 

01 

16 

68 

1 

67 

SANTIAGO  DAM 

6 

41 

1 

26 

1.64 

.50 

1.18 

.47 

1 

16 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

7 

59 

1 

37 

05 

•  18 

12 

1.17 

12 

1 

SAWYERS  BAR  RS 

16 

23 

* 

*  . 

* 

* 

56 

* 

SCOTIA 

21 

54 

T       1  00 

. 

53 

*93 

*05 
* 

*  26 

*  60 

*0A 

1  A 

* 

1*03 

*67 
* 

•  51 
* 

*82 

1*57 

'  1  0 

*  37 

2 

62 

1 

36 

01 

01 

* 

SEARSVILLE  LAKE 

10 

03 

•  83 

07 

*  21 

*  49 

*  68 

*  79 

*  28 

*  50 

•  09 

25 

*  28 

.03 

*35 

7*03 

*  01 

06 

1 

09 

SEPULVEDA  0AM 

5 

88 

1 

17 

1.75 

.31 

.  16 

.02 

1.42 

.55 

50 

SHASTA  DAM 

30 

79 

• 

w 

•  ®^ 

• 

•  ®^ 

• 

•  02 

* 

• 

.42 

1  *2ft 

.  1  0 

74 

• 

2 

20 

2 

60 

SHELL  ABS  PLANT 

7 

32 

2*  97 
• 

05 

* 

1 

18 

SHINGLE 

9 

10 

1  = 

*  Pfi 

*  5? 

1 0 

157 

30 

1 

76 

STERRA  CITY 

20 

28 

* 

* 

* 

*96 

* 

* 

1 

38 

4 

25 

SIERRA  MAORE  1  N 

9 

98 

•  05 

2 

.85 

2.65 

.10 

.02 

.03 

3.20 

.03 

95 

SIERRAVILLE  RS 

8 

50 

.34 

.03 

.01 

•  ^ 

.03 

13 

3 

40 

.17 

SIGNAL  HILL  FC  415 

6 

01 

• 

*  1  Q 

• 

*06 

*1Q 
• 

84 

5KA6GS  SPGS  LAS  L0MA5 

34 

24 

1  *sn 

5  -Jn 

- 

1  57 

1  13 

60 

4  68 

71 

2 

80 

3 

70 

SLOAT 

10 

95 

*  37 

SL0U6HH0USE  6  SE 

6 

23 

•  23 

•  94 

.04 

.30 

.34 

.17 

.04 

.45 

.85 

.15 

1.33 

.12 

19 

96 

•  10 

SMITH  RIVER  3  WNW 

21 

19 

1 

.95 

90 

2  67 

66 

9fi 

3 

01 

1 

60 

SNOW  CREEK  UPPER 

58 

33 

SODA  SPRINGS  // 

17 

30 

•  09 

_ 

*  1  e 

*  56 

'  54 

* 

* 

94 

* 

1 

■  48 

05 

* 

58 

• 

52 

1  *  06 

*  08 
* 

07 

* 

34 

3 

84 

1  '  15 

06 

SOLEDAD 

18 

*37 

*64 

*61 

*  19 

*  0£ 

.10 

'05 

1*17 

74 

'23 

SOMIS  3  NW 

27 

.60 

.94 

.39 

.22 

.12 

2.84 

1 

96 

SONOMA 

12 

87 

1.05 

40 

1 

•  58 

•  11 

,08 

2 

31 

44 

SONOR  A 

10 

32 

'  _ 

* 

* 

90 

• 

: '  ' 

.16 

03 

3 

33 

•  54 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

13 

30 

'57 

*fin 

*05 
* 

*  89 
* 

.  16 

_ 

58 

3 

49 

* 

* 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

7 

15 

3! 

2  75 

*  02 

06 

187 

1 

08 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

3 

67 

•  59 

73 

.09 

.11 

T 

.04 

•  06 

.03 

.36 

.04 

•  03 

1.04 

64 

.11 

SPRINGVILLE  7  ENE 

63 

08 

65 

1 

82 

01 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

90 

• 

* 

* 

50 

* 

• 

• 

* 

87 

• 

SQUIRREL  INN  1 

10 

38 

,  - 

*  84 

1 

10 

SQUIRREL   INN  2 

12 

79 

41 

3!65 

05 

2)00 

iao 

1 

42 

•  03 

•  02 

STOCKTON  CAA  AP 

07 

.78 

03 

.34 

.03 

.53 

T 

i05 

.03 

.  15 

49 

T 

T 

1.21 

.63 

^\ 

STOCKTON  FIRE  STA 

* 

09 

•  5  1 

•  12 

?o 

23 

24 

•  18 

*  5  3 

•  12 

.07 

,02 

57 

•  02 

•  84 

1  i  1 1 

T 

2* 

20 

STONYFORD  RS 

13 

54 

•  52 

94 

1.35 

!  66 

05 

*  53 

*  88 

•  30 

•  05 

*  W 

2*65 

.21 

80 

2 

12 

•  06 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

14 

31 

1.29 

1.19 

•  30 

'05 

!  53 

.15 

i  91 

•  02 

07 

.47 

.03 

1)74 

7**22 

•  00 

.20 

.09 

2 

90 

12 

STRAWBERRY  VALLEY 

27 

90 

2.58 

1 

00 

1.07 

.02 

1*29 

.05 

1.06 

.31 

.23 

3 

39 

.23 

.10 

1^45 

.84 

.81 

2.62 

T 

** 

40 

2 

.23 

.19 

.03 

SUNLAND 

45 

.38 

.05 

.01 

•  01 

1  0 

04 

* 

* 

* 

*  , 

53 

SUSANVILLE 

28 

*  14 

*  16 

_ 

63 

'  1ft 

09 

* 

01 

* 

,05 

* 

03 

1 

.14 

SUSANVILLE  AP 

3 

57 

.07 

3  I 

*  10 

•  16 

*  0  I 

*  36 

37 

*03 

*  23 

1 

19 

.62 

SUTTER  HILL  RS 

8 

07 

.16 

1 

04 

.25 

.72 

.34 

.  27 

■  04 

.43 

1 

18 

.33 

1.36 

•  1? 

22 

.48 

•  13 

TABLE  MOUNTAIN 

6 

00 

13 

.  96 

03 

7 

96 

• 

•  03 

•  1 1 

.0 

• 

• 

* 

10 

2 

•  39 

* 

TEHACHAPI 

5 

44 

*  ^5 

•  02 

*  no 

.0  2 

46 

• 

1  *  1  A 

* 

1 

.42 

* 

TEJON  RANCHO 

I 

66 

24 

'  39 

'  09 

29 

*  05 

*  1  1 

09 

.60 

THERMAL  CAA  AP 

1 

72 

19 

1.10 

.43 

THOUSAND  OAKS   2  N 

6 

20 

■  03 

1 

•  18 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

93 

OF 

^  *7ft 

*  57 

*  n  5 

40 

*  QQ 

*70 

*  04 

1 

.  59 

12 

•  10 

TIGER  CREEK  PH 

13 

67 

•  05 

1 

26 

2 

•  19 

TOPANGA  RS  FC  6 

12 

00 

* 

4. 

3 

•  00 

TORRANCE 

7B 

.56 

59 

.90 

•  18 

.08 

.03 

3.35 

TRACY  CARBONA 

3 

40 

.32 

06 

06 

08 

.46 

17 

* 

•  28 

'10 

*  07 

*  47 

0  3 

*  05 

•  27 

!o5 

.50 

*9] 

*  63 

*  01 

01 

48 

.45 

TRONA 

2 

22 

TRUCKEE  RS 

S 

71 

5B 

'09 

09 

!  77 

12 

.10 

.71 

.60 

.08 

•  1 1 

03 

*38 

*06 

.02 

2 

.91 

.51 

•  13 

TULELAKE  //R 

1 

98 

03 

.01 

.26 

.03 

.02 

.  16 

.03 

.09 

25 

•  38 

.14 

.11 

.23 

.02 

05 

.16 

TURLOCK 

,20 

53 

02 

.20 

T 

.  0] 

•  22 

TURNTABLE  CREEK 

28 

9* 

•  36 

1 

* 

* 

* 

* 

3 

.21 

1.23 

3.85 

.09 

* 

60 

'  76 

.06 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

5 

33 

05 

' .  , 

•  52 
* 

'  05 
* 

'  86 

*  -^^ 

.97 

TWENTYNINE  PALMS 

90 

02 

*  73 

.14 

.01 

TWIN  LAKES 

•  39 

2 

03 

.46 

•  47 

•  28 

.07 

.  28 

.50 

1 

.41 

.13 

•  50 

.03 

i09 

.38 

T 

.32 

.03 

UK  lAH 

19 

49 

1.75 

91 

.43 

.00 

.62 

•  25 

•  37 

04 

.23 

.10 

^\ 

1,14 

1 

35 

1  '  58 

•  90 

'  89 

•  93 

^  *  74 

1  .06 

•  06 

97 

•  21 

•  28 

1,16 

T 

*  1"= 

2*64 

•  2  2 

•  43 

43 

' 

.45 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

^6 

80 

* 

.94 

•  22 

UCLA 

8 

65 

21 

3  *  24 

'  03 

1  3 

.01 

.01 

2*75 

2 

.17 

UPLAND 

76 

•  10 

2 

25 

1.90 

.03 

.01 

.02 

1.90 

.  55 

UPPER  LAKE  7  H 

20 

?7 

1.69 

.05 

85 

16 

.  56 

'  ' 

14 

38 

11) 

^  *Q7 

'72 

*0Q 

*  44 
* 

5*  rtn 

. 

•  76 

*99 

"bo 

^  *99 

*  Oft 

* 

'20 

*oe 

.08 

UPPER  MATTOLE 

38 

B8 

2  32 

- 

1*55 

*  71 

on 

*  87 

* 

09 

* 

* 

2*62 
* 

71 

55 

1  '94 

1*37 

*  80 

1  15 

60 

.56 

.15 

VACAVILLE 

11 

54 

•  76 

3S 

*  36 

*  32 

1*05 

07 

'  08 

08 

*  39 

'05 

*84 

1  *34 

•  02 

2 

24 

.32 

VALLEY  CENTER  3  NE 

6 

27 

37 

3.20 

•  00 

.07 

.15 

.93 

.  27 

.28 

VALYEPMO  RS 

34 

•  03 

.06 

7 

10 

• 

VENTURA 

7 

88 

95 

'  n5 

0  Q7 

*  36 

2 

.  10 

VrCTORVILLE  PUMP  PLANT 

1 

6B 

.01 

VINCENT  PATROL  STA  FC1?0 

2 

57 

•  01 

39 

.72 

1  .06 

.  16 

.  23 

VINTON 

3 

02 

60 

.90 

.41 

.04 

V I SA  L  I A 

3 

19 

VISTA 

6 

78 

4.01 

.12 

.59 

VOLCANOVILLE 

15 

30 

33 

* 

07 

.41 

*60 

.08 

41 
.4 

* 

.55 

1 

.55 

.45 

08 
.0 

47 

05 

1  55 

04 

.45 

3 

.16 

V0LLMER5 

37 

78 

1.35 

01 

3.33 

.03 

.85 

3.27 

.82 

.  57 

1.10 

.03 

2 

.78 

.05 

.02 

1.92 

1.56 

.11 

.58 

5.06 

.56 

.02 

.51 

.12 

.03 

VOLTA  PH 

a 

21 

*  1? 

*  \^ 

•  05 

.93 

.05 

•  53 

.56 

.12 

.12 

■  23 

1 

.63 

.49 

6 

21 

*  IS 

*  ne 

*  1  ^ 

'  no 

*n  5 

1 

.02 

*  7^ 

*  86 

.  63 

.81 

•  05 

WALHAR  SCHOOL 

7 

67 

* 

.01 

1 

07 

.01 

•  06 

.06 

1 

.73 

WALNUT  CREEK 

9 

02 

*65 

12 

*  ft 

*  1  ft 

*  7, 
* 

*47 

1 

.00 

*06 

02 

• :  ; 
' 

1  '  57 

*  45 

.  09 

1 

.  58 

.14 

WALNUT  CREEK  4  E 

7 

43 

.53 

58 

•  10 

.68 

*  18 

.56 

.26 

.84 

T 

T 

.02 

.28 

1.61 

.03 

1 

.49 

.21 

WALNUT  GROVE 

7 

36 

•  06 

.75 

•  ^  ^ 

.  14 

.10 

1 

.37 

1.55 

.  ec 

•  55 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

26 

.06 

2.  76 

•  02 

•  0  2 

.06 

•  03 

1  ,87 

.92 

22 

WARNER  SPRINGS 

5 

37 

Art 

2.50 

*  1  ^ 

.80 

05 

WASCO 

2 

77 

24 

.0 

*  ^ 

.06 

35 

'25 

*  17 

.86 

*  13 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

7 

63 

.el 

93 

.19 

•  33 

.18 

•  01 

.  52 

.01 

1 

.07 

.17 

.07 

.01 

.03 

2.04 

.08 

.01 

1 

.08 

.09 

WEAVERVILLE  RS 

16 

2 

.21 

25 

1 

.89 

1 

.25 

.  04 

14 

62 

1 

.10 

1 

.25 

2 

.00 

WESTMAVEN 

2 

21 

42 

.08 

•  30 

.08 

.12 

.93 

.08 

.14 

.06 

WEST   POINT  3  SW 

11 

42 

1.13 

•  42 

.34 

.  16 

.  25 

1 

.46 

.56 

1 

.02 

1 

.62 

WHITE  MOUNTAIN  1 

2 

05 

23 

.11 

.35 

.53 

.77 

.03 

T 

.03 

WHITE  MOUNTAIN  2 

2 

30 

.04 

10 

.10 

.09 

.05 

.05 

.04 

.04 

.18 

•  10 

.04 

1 

.30 

.06 

•  09 

WHITE  ROCK 

e 

34 

.26 

1 

34 

.06 

.60 

.58 

.52 

.31 

1 

.03 

.19 

.03 

1.40 

•  15 

.  24 

1 

.15 

.26 

WHITTIER  FC    106  C 

5 

79 

•  15 

70 

1.35 

.10 

T 

.12 

.02 

2.03 

1 

.32 

WILLIAMS 

e 

29 

.32 

54 

.47 

.21 

.27 

.25 

.  15 

.37 

.70 

•  03 

.01 

.63 

2.24 

•  14 

.  14 

.  19 

1 

.61 

.02 

WILLOWS 

10 

98 

•  49 

1 

15 

•  66 

.30 

.02 

.38 

.  35 

.06 

.87 

.71 

•  09 

T 

.03 

.49 

2.78 

•  41 

.21 

•  61 

1 

.35 

.02 

WINTERS 

11 

60 

•  28 

70 

.30 

.67 

.62 

•  07 

.05 

•  30 

.95 

.60 

2.63 

•  22 

•  56 

3 

.45 

WOFFORD  HEIGHTS 

61 

39 

.38 

.45 

.25 

.25 

.02 

.85 

1 

.52 

.22 

.24 

-  44  - 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


station 

■3 
o 

H 

Day  of  month 

1   1   2  I  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8  1  9 

10     11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19     20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  27 

28    29  30 

31 

WOODPOROS 
WOODLAND  1  WNW 
KRIGHtS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  HP 

YREKA 

4t84 
8.49 
18.6B 
7.65 
9.75 

4.57 

.15  .67 
•30  .85 
1.90  2.31 
T  2.38 
.30  2.45 

.05 

.17 

.11  .46 
.15  1.10  1.59 
2.54  .02 
.80  .12 

.15  T 

.01  .37  .02 
.56    T  .09 

.76  .58 

.15 

.02     .45  .33 
.14     .11  ,05 

.65 

.10  .91 
.38     .10  1.32 
.02 

.10  1.26 
.04  .60 

.04 

.02  T 
.10  .11 

.02 

.01      .47  .61 

.01  .33 

.01  .30 

.51      .10  .03 

.11  .03 
2.30  .10 
4.52  .05 
1.50 

.49 

.02  .03 

1.13 
.03  .24 

.80 
.13  .39 

1.34 

2.03  .05 
3.26  .14 
1.02 

2.38  .21 
.97  .15 

.15 
.02 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

ot  month 

o 
Id 

Depth  In  Soil 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

r 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

DAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 

56 

54 

53 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

54 

60 

58 

62 

60 

56 

59 

65 

63 

56 

57 

66 

64 

61 

66 

58 

60 

62 

59 

59.0 

MIN 

46 

50 

50 

51 

51 

50 

54 

52 

50 

53 

52 

56 

48 

54 

53 

54 

54 

55 

54 

52 

54 

56 

56 

58 

52 

47 

47 

47 

52.1 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

2  Inches  (b) 

MAX 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

57 

57 

57 

56 

57 

56 

57 

59 

62 

61 

60 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

56 

57.0 

HIN 

53 

53 

S3 

54 

53 

53 

54 

54 

55 

56 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

58 

60 

58 

56 

55 

57 

58 

59 

58 

36 

55 

55 

55.6 

STATION  2 

8  Inches  (c ) 

HAS 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

53 

53 

52.5 

UIN 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

S2 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

52 

52.0 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

UAX 

52 

66 

56 

58 

58 

56 

58 

58 

56 

60 

61 

59 

58 

58 

60 

60 

60 

61 

62 

58 

60 

58 

58 

58 

58 

58 

56 

58.6 

MIN 

48 

49 

46 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

54 

56 

50 

52 

52 

54 

56 

56 

54 

54 

52 

56 

54 

50 

50 

48 

48 

52.0 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

3:38P 

3:  OOP 

1:26P 

10:37A 

< 

in 

rH 
O) 

12:48P 

2:05P 

< 

rH 

2:40P 

Q. 

lO 

o 

11 :43A 

P. 

N 
O 

N 
H 

.5  Inches  (e) 

49 

49 

49 

48 

46 

48 

51 

49 

51 

49 

46 

45 

.5  Inches 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

48 

47 

49 

47 

44 

44 

9  Inches 

46 

46 

46 

47 

47 

46 

47 

47 

49 

48 

46 

46 

15  Inches 

47 

47 

47 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

!1  Inches 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

51 

50 

49 

49.1 

to  Inches 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

49 

49 

50 

50 

51 

49 

49.4 

16  Inches 

52 

51 

51 

53 

52 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

51.8 

)2  Inches 

55 

55 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

52 

54 

54.3 

IB  Incties 

58 

57 

56 

57 

- 

57 

56 

55 

56 

56 

56 

55 

55 

56.2 

)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.      (c )  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A 
LENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      (d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.      (e)  SANDY  LOAM  --  UNDER  GRASS. 
XIMBM  AND  MINIMUM  FROM  CONTINTOUS  RECORD. 
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DAILY  TEMPERATURES  r.s^t.'-.l'.r.l', 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AOIN  PS 

MAX 

45 

45 

46 

47 

45 

5C 

50 

46 

4  = 

49 

49 

48 

44 

4C 

53 

54 

50 

61 

58 

55 

59 

50 

43 

42 

45 

40 

49.0 

MIN 

28 

33 

31 

32 

33 

33 

37 

3  1 

31 

31 

2  0 

3f 

25 

34 

41 

37 

37 

37 

35 

32 

3  3 

39 

40 

30 

17 

21 

23 

31.9 

ALDERPOINT 

MAX 

58 

61 

52 

52 

52 

54 

57 

63 

5< 

54 

62 

55 

51 

53 

57 

60 

69 

60 

56 

59 

66 

68 

57 

58 

60 

55 

50 

54 

57.4 

MIM 

35 

39 

37 

42 

45 

46 

49 

45 

4d 

43 

45 

48 

47 

52 

51 

49 

49 

48 

45 

47 

45 

42 

38 

38 

36 

44.1 

ALPINE  1  W 

MAX 

76 

74 

62 

56 

63 

65 

65 

60 

65 

65 

69 

65 

64 

66 

70 

R7 

80 

59 

65 

76 

66 

65 

67 

61 

62 

65 

64 

67.  C 

MIN 

52 

41 

51 

50 

47 

38 

39 

43 

4£ 

41 

40 

3( 

5  2 

37 

39 

40 

43 

43 

44 

42 

42 

42 

42 

44 

47 

37 

32 

34 

42.4 

ALTURAS  RS 

MAX 

47 

46 

47 

45 

49 

45 

47 

48 

5'. 

55 

49 

45 

51 

40 

50 

55 

54 

56 

57 

53 

57 

54 

59 

63 

45 

43 

38 

46 

50. C 

MIN 

25 

30 

30 

28 

32 

33 

3  5 

36 

34 

28 

2  3 

3C 

27 

31 

32 

37 

37 

35 

27 

35 

40 

39 

30 

24 

22 

20 

30.6 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

50 

47 

46 

49 

49 

50 

52 

56 

45 

54 

52 

52 

53 

50 

53 

64 

59 

52 

50 

60 

60 

60 

59 

54 

58 

63 

51 

51 

53.7 

MIN 

41 

41 

42 

42 

43 

44 

36 

42 

44 

46 

45 

45 

5  0 

47 

47 

47 

46 

46 

47 

48 

49 

47 

33 

3  1 

35 

35 

42.7 

ANTIOCH   1  E 

MAX 

56 

58 

62 

64 

67 

60 

62 

60 

56 

60 

60 

60 

59 

60 

63 

62 

57 

59 

66 

61 

62 

70 

61 

60 

60 

58 

59 

61.1 

MIN 

34 

39 

45 

46 

46 

42 

50 

40 

39 

49 

45 

5  3 

42 

47 

44 

43 

48 

49 

51 

46 

42 

46 

45 

52 

45 

39 

34 

36 

44.2 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

57 

52 

59 

62 

62 

63 

60 

62 

63 

57 

63 

6; 

60 

59 

64 

66 

67 

65 

56 

59 

67 

59 

64 

70 

62 

59 

60 

56 

61,4 

MIN 

35 

41 

48 

46 

47 

45 

47 

44 

42 

47 

4  3 

43 

46 

46 

52 

47 

43 

46 

45 

53 

49 

39 

35 

40 

45. C 

ASH  HTN 

MAX 

61 

67 

61 

63 

55 

62 

62 

60 

64 

60 

62 

6; 

55 

57 

60 

66 

80 

70 

54 

58 

68 

66 

65 

60 

53 

55 

56 

62.1 

MIN 

35 

47 

41 

44 

40 

42 

40 

40 

43 

56 

49 

43 

40 

4  3 

45 

44 

46 

36 

36 

40 

42.2 

AUBERRY 

MAX 

59 

60 

64 

56 

59 

60 

60 

59 

57 

62 

55 

56 

57 

59 

60 

70 

75 

69 

62 

60 

65 

65 

60 

60 

62 

54 

52 

50 

60.3 

MIN 

33 

34 

34 

41 

40 

39 

40 

43 

40 

37 

40 

3; 

35 

37 

45 

42 

40 

38 

3  5 

34 

34 

35 

29 

26 

32 

36.4 

AUBURN 

MAX 

60 

64 

55 

56 

52 

57 

61 

55 

57 

52 

52 

60 

56 

59 

51 

62 

71 

72 

59 

55 

67 

66 

62 

68 

54 

53 

55 

55 

58. E 

MIN 

38 

41 

42 

45 

46 

45 

46 

46 

45 

45 

4  3 

45 

40 

40 

45 

48 

46 

46 

50 

44 

44 

4  5 

43 

50 

40 

36 

35 

33 

43.3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

65 

63 

62 

64 

62 

61 

60 

62 

65 

60 

69 

64 

62 

62 

60 

6 1 

63 

65 

69 

68 

64 

65 

62 

65 

65 

62 

60 

63.5 

MIN 

55 

55 

54 

50 

47 

46 

47 

46 

47 

45 

4  6 

4"; 

46 

48 

46 

50 

47 

49 

50 

53 

49 

52 

54 

46 

44 

42 

48.; 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

58 

69 

65 

64 

61 

64 

63 

64 

67 

63 

65 

63 

60 

57 

63 

66 

70 

74 

62 

60 

61 

66 

74 

67 

65 

62 

59 

58 

63. ^ 

MIN 

35 

48 

49 

48 

49 

41 

46 

40 

50 

47 

42 

42 

54 

52 

43 

39 

46 

44 

44 

50 

34 

31 

33 

43.2 

BACKUS  RANCH 

MAX 

52 

64 

58 

50 

61 

57 

63 

64 

62 

61 

65 

64 

52 

67 

72 

74 

75 

68 

50 

60 

71 

69 

72 

65 

49 

46 

56 

53 

61 

MIN 

41 

39 

45 

44 

38 

36 

41 

45 

49 

46 

47 

3'; 

40 

40 

36 

35 

44 

43 

40 

38 

42 

50 

41 

45 

36 

32 

38 

41 

BAKER   9  NNl^ 

MAX 

64 

65 

69 

62 

61 

62 

64 

67 

71 

70 

69 

70 

68 

70 

67 

68 

73 

79 

78 

69 

65 

75 

79 

76 

76 

70 

66 

62 

69,; 

MIN 

42 

38 

40 

46 

47 

46 

45 

50 

46 

46 

44 

42 

46 

40 

45 

44 

40 

44 

52 

51 

47 

52 

52 

48 

56 

43 

40 

37 

45. i 

BAKERSFIELO  WB  AP 

MAX 

72 

71 

7  0 

63 

69 

65 

67 

66 

65 

66 

67 

6C 

60 

64 

70 

74 

78 

74 

63 

65 

70 

66 

68 

75 

63 

59 

59 

57 

66.  f 

MIN 

43 

61 

52 

48 

45 

45 

5  1 

49 

46 

44 

46 

41 

44 

46 

56 

51 

50 

44 

46 

52 

46 

45 

43 

37 

42 

46.  < 

BARRETT  DAM 

MAX 

66 

71 

67 

60 

52 

61 

66 

66 

63 

61 

65 

70 

66 

63 

68 

71 

84 

61 

69 

54 

63 

7  0 

68 

66 

66 

58 

59 

63 

65.- 

MIN 

31 

34 

38 

49 

47 

35 

35 

36 

43 

40 

35 

35 

35 

34 

35 

34 

35 

36 

37 

41 

39 

38 

39 

45 

46 

42 

30 

30 

37.1 

BAR  STOW 

MAX 

60 

68 

60 

57 

62 

62 

64 

67 

66 

65 

67 

63 

62 

70 

69 

72 

76 

75 

65 

60 

73 

76 

72 

75 

72 

60 

59 

57 

66.; 

MIN 

41 

39 

50 

47 

42 

36 

43 

46 

41 

42 

39 

39 

44 

33 

41 

39 

40 

46 

46 

43 

45 

47 

48 

43 

48 

40 

33 

33 

42.1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

62 

63 

65 

50 

47 

55 

62 

57 

59 

55 

58 

63 

60 

57 

60 

65 

75 

76 

73 

48 

58 

70 

65 

63 

58 

51 

55 

58 

60.3 

MIN 

47 

45 

43 

43 

41 

36 

36 

41 

44 

40 

36 

40 

44 

37 

39 

38 

38 

46 

45 

36 

42 

43 

43 

44 

45 

36 

31 

32 

40.; 

BEAUMONT    I  E 

MAX 

61 

67 

51 

50 

57 

60 

60 

61 

59 

60 

65 

62 

59 

60 

68 

69 

72 

71 

50 

60 

72 

67 

65 

61 

55 

57 

56 

56 

61.; 

MIN 

48 

43 

47 

43 

43 

37 

37 

36 

45 

43 

36 

37 

45 

40 

37 

39 

41 

42 

42 

36 

40 

43 

48 

46 

45 

36 

30 

31 

40.t 

BEN  LOMOND 

MAX 

60 

53 

55 

55 

58 

53 

55 

53 

55 

58 

60 

57 

59 

54 

60 

67 

65 

57 

59 

61 

66 

68 

65 

60 

58 

57 

58 

60 

58. ( 

MIN 

35 

45 

44 

46 

46 

47 

5  0 

47 

47 

50 

48 

49 

41 

40 

50 

44 

47 

48 

51 

44 

45 

45 

43 

50 

46 

38 

34 

33 

44.1 

BERKELEY 

MAX 

58 

61 

59 

61 

63 

60 

59 

55 

53 

61 

61 

59 

58 

60 

64 

60 

61 

62 

65 

63 

66 

61 

56 

56 

57 

60 

60.' 

MIN 

49 

50 

46 

50 

51 

53 

52 

50 

50 

53 

50 

51 

43 

50 

55 

51 

53 

53 

53 

51 

52 

50 

53 

55 

48 

43 

41 

43 

50,1 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

57 

54 

58 

56 

59 

58 

61 

56 

55 

61 

56 

60 

61 

56 

60 

69 

67 

6  0 

56 

70 

66 

64 

67 

61 

57 

56 

55 

57 

59.! 

MIN 

38 

46 

46 

46 

48 

46 

5  1 

48 

47 

51 

47 

53 

37 

48 

54 

51 

50 

51 

53 

49 

49 

5  1 

53 

52 

43 

37 

36 

36 

47.1 

BIG  BAR  RS 

MAX 

MIN 

58 

63 

*9 

49 

53 

48 

52 

62 

54 

48 

58 

48 

52 

50 

42 

55 

60 

59 

51 

55 

68 

67 

57 

56 

53 

50 

53 

52 

94.' 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

47 

40 

35 

34 

37 

42 

40 

35 

42 

43 

40 

44 

40 

43 

56 

56 

55 

56 

36 

37 

46 

46 

47 

46 

36 

34 

35 

33 

42.; 

MIN 

29 

25 

3 1 

29 

27 

2  0 

2  5 

2  1 

24 

24 

2  5 

29 

25 

30 

26 

26 

25 

28 

19 

8 

6 

24. C 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

57 

54 

45 

42 

46 

49 

49 

46 

46 

52 

50 

46 

46 

50 

56 

66 

66 

59 

50 

48 

62 

60 

55 

50 

44 

42 

42 

40 

50. :( 

MIN 

37 

37 

32 

32 

32 

35 

34 

3  6 

32 

36 

3  6 

38 

39 

39 

45 

46 

38 

35 

40 

44 

42 

42 

30 

22 

23 

26 

35.' 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

56 

57 

58 

50 

56 

55 

57 

60 

56 

65 

65 

55 

56 

61 

64 

70 

69 

69 

48 

65 

69 

67 

70 

62 

52 

50 

52 

51 

59.1 

MIN 

22 

29 

38 

31 

26 

28 

32 

24 

25 

26 

2  5 

30 

27 

23 

25 

31 

34 

35 

33 

30 

31 

32 

32 

32 

29 

24 

29 

29.1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

47 

43 

30 

39 

38 

46 

49 

45 

40 

43 

46 

46 

39 

42 

47 

49 

52 

49 

40 

44 

46 

50 

49 

48 

46 

33 

3* 

43.(1 

MIN 

16 

24 

21 

18 

22 

23 

28 

2  0 

20 

24 

20 

29 

15 

24 

35 

32 

33 

32 

23 

20 

23 

22 

29 

34 

9 

8 

9 

22.- 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

50 

41 

35 

36 

35 

40 

37 

34 

34 

47 

44 

38 

42 

37 

38 

49 

50 

47 

42 

56 

54 

47 

50 

42 

32 

35 

43 

32 

41.7 

MIN 

34 

29 

29 

31 

31 

33 

31 

3  1 

31 

32 

32 

31 

25 

29 

35 

36 

40 

35 

36 

35 

36 

36 

37 

32 

25 

23 

23 

24 

31. (i 

BLYTHE 

MAX 

72 

75 

70 

64 

70 

71 

74 

74 

76 

77 

76 

74 

77 

76 

79 

80 

84 

80 

71 

69 

78 

80 

80 

81 

75 

72 

71 

70 

74. <( 

MIN 

4S 

38 

49 

53 

47 

45 

48 

49 

50 

46 

43 

41 

50 

42 

45 

44 

44 

45 

54 

53 

54 

51 

52 

52 

56 

52 

42 

36 

47.:; 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

71 

73 

69 

65 

69 

68 

70 

73 

71 

74 

73 

74 

74 

73 

76 

77 

81 

60 

71 

67 

75 

79 

78 

61 

75 

70 

67 

67 

72. ( 

MIN 

47 

41 

51 

50 

45 

45 

5  0 

50 

51 

47 

47 

45 

52 

46 

48 

46 

46 

49 

54 

53 

55 

53 

54 

53 

57 

51 

49 

41 

49.:') 

BOCA 

MAX 

35 

36 

41 

38 

36 

42 

45 

43 

42 

40 

47 

45 

41 

39 

43 

47 

54 

55 

53 

45 

51 

54 

52 

55 

43 

37 

35 

43 

4*.: 

MlN 

6 

11 

32 

13 

22 

23 

23 

26 

25 

23 

15 

20 

9 

11 

31 

31 

24 

25 

33 

31 

22 

22 

24 

29 

28 

0 

2 

10 

20.-] 

BONITA 

MAX 

85 

75 

69 

64 

68 

68 

66 

70 

68 

66 

69 

66 

66 

69 

72 

75 

73 

68 

65 

69 

75 

68 

69 

70 

67 

65 

67 

66 

69. '1 

MI  N 

52 

42 

53 

54 

50 

44 

47 

48 

51 

46 

44 

51 

57 

42 

42 

42 

46 

50 

51 

50 

46 

50 

52 

50 

50 

47 

39 

39 

47.1 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

72 

76 

76 

64 

61 

70 

70 

72 

76 

75 

74 

76 

75 

74 

75 

76 

82 

83 

60 

58 

70 

78 

76 

77 

80 

70 

73 

68 

73.1 

MIN 

41 

38 

46 

50 

51 

45 

43 

46 

52 

48 

42 

45 

53 

43 

44 

43 

42 

46 

51 

46 

50 

49 

50 

46 

53 

51 

39 

36 

4«.;!| 

BOWMAN  DAM 

MAX 

49 

46 

39 

36 

36 

44 

43 

38 

37 

45 

48 

41 

41 

39 

41 

54 

56 

53 

48 

57 

58 

56 

55 

51 

48 

37 

41 

41 

49.11 

MIN 

29 

30 

30 

28 

3 1 

28 

31 

3  0 

29 

36 

36 

35 

34 

35 

34 

33 

32 

33 

36 

27 

18 

16 

22 

29.1 

BRAWLEY 

MAX 

73 

75 

71 

69 

64 

69 

71 

72 

76 

75 

73 

78 

74 

77 

76 

78 

61 

81 

79 

65 

70 

79 

81 

78 

81 

72 

71 

70 

74.: 

MIN 

45 

36 

47 

53 

48 

45 

49 

49 

49 

46 

46 

41 

54 

42 

44 

44 

43 

43 

50 

47 

52 

46 

51 

48 

56 

51 

40 

39 

46.1 

BRIDGEPORT 

45 

39 

42 

41 

46 

41 

46 

46 

49 

47 

42 

45 

43 

49 

52 

48 

58 

54 

45 

50 

55 

57 

57 

45 

41 

39 

37 

28 

46.1 

MIN 

0 

29 

28 

1  3 

20 

1 5 

1  5 

1  5 

1 0 

27 

1 3 

19 

21 

23 

30 

29 

33 

28 

21 

23 

26 

25 

26 

1 

1 

15 

19.1 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

59 

56 

55 

58 

58 

60 

57 

61 

56 

61 

60 

62 

62 

67 

67 

67 

69 

62 

62 

59 

5B 

57 

60.' 

MIN 

33 

43 

48 

48 

46 

44 

52 

45 

47 

47 

51 

33 

49 

50 

50 

46 

45 

53 

43 

32 

32 

32 

44.1 

BURBANK   WB  AP 

MAX 

75 

67 

64 

61 

65 

67 

65 

62 

68 

68 

71 

59 

70 

66 

71 

8? 

80 

63 

64 

72 

76 

65 

66 

64 

67 

67 

68 

66 

67.' 

MIN 

51 

43 

53 

52 

49 

45 

49 

52 

44 

47 

45 

46 

48 

42 

43 

43 

44 

54 

50 

44 

49 

52 

55 

54 

51 

47 

43 

41 

BURLINGAME 

MAX 

55 

62 

62 

60 

53 

63 

64 

63 

56 

59 

59 

59 

57 

65 

66 

64 

66 

61 

60 

59 

60 

60 

64 

63 

60 

61 

56 

57 

61.1 

MIN 

41 

50 

49 

50 

49 

46 

53 

52 

46 

53 

50 

54 

44 

49 

56 

49 

52 

54 

55 

50 

50 

50 

49 

54 

49 

43 

39 

37 

49.: 

See  Relerence  No 

es  Following 

Station 

Jidox 

-  46  - 


Jl 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  BURNEY 

48 

50 

43 

48 

44 

47 

50 

52 

50 

47 

55 

47 

51 

48 

41 

5^ 

60 

61 

53 

50 

61 

59 

58 

58 

45 

47 

47 

MIN 

20 

26 

30 

30 

34 

33 

3  1 

34 

37 

29 

27 

34 

24 

26 

33 

40 

33 

" 

34 

?2 

' BUTTONWl LLOW 

59 

66 

72 

67 

52 

66 

62 

63 

67 

63 

67 

64 

58 

60 

63 

75 

66 

63 

63 

68 

66 

70 

69 

64 

58 

58 

MIN 

36 

40 

48 

48 

43 

42 

44 

47 

45 

4  3 

44 

45 

42 

36 

38 

40 

4  0 

41 

1 CABRI LLO  NM 

76 

69 

61 

64 

65 

65 

61 

65 

64 

64 

65 

62 

64 

64 

63 

64 

66 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

59 

61 

55 

MIN 

55 

52 

5  5 

54 

5 1 

50 

5  1 

52 

54 

50 

50 

47 

49 

49 

4R 

48 

4  9 

47 

50 

5  5 

54 

52 

56 

46 

46 

CACHUMA  DAM 

65 

73 

57 

62 

60 

65 

62 

60 

64 

64 

69 

70 

58 

64 

63 

74 

60 

64 

70 

75 

61 

68 

6e 

60 

62 

63 

MIN 

37 

55 

5  0 

5  1 

45 

43 

46 

49 

42 

45 

4  5 

45 

39 

37 

39 

4:' 

41 

40 

1  CALAVERAS  BIG  TREES 

52 

55 

42 

42 

40 

44 

50 

45 

43 

38 

52 

52 

44 

48 

43 

65 

55 

56 

60 

56 

58 

34 

46 

44 

MIN 

26 

32 

34 

36 

36 

32 

32 

3  5 

3 1 

34 

3  2 

32 

23 

3^ 

32 

33 

34 

34 

32 

22 

1  CALLAHAN  RS 

55 

54 

46 

48 

49 

53 

55 

53 

53 

54 

43 

51 

45 

45 

58 

51 

53 

60 

6? 

59 

58 

55 

4£ 

46 

48 

49 

MIN 

23 

31 

29 

35 

30 

32 

3  1 

28 

31 

26 

27 

33 

23 

30 

36 

41 

43 

24 

CAMPO 

MAX 

64 

66 

57 

54 

59 

67 

67 

64 

61 

65 

66 

66 

60 

64 

70 

77 

58 

58 

69 

68 

68 

65 

56 

58 

58 

59 

MIN 

46 

32 

39 

45 

42 

31 

34 

3  7 

40 

36 

3  1 

3  0 

42 

23 

31 

33 

32 

3  5 

4  5 

37 

25 

Qfit^p  PARDEE 

MAX 

58 

62 

64 

59 

54 

62 

63 

62 

60 

55 

62 

62 

57 

59 

59 

7 1 

74 

65 

57 

62 

65 

61 

67 

5f 

53 

57 

56 

MIN 

41 

45 

44 

43 

46 

43 

49 

49 

44 

47 

45 

45 

40 

40 

49 

50 

49 

38 

' CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

72 

70 

65 

62 

66 

66 

66 

62 

67 

72 

73 

71 

69 

70 

73 

77 

62 

70 

78 

73 

66 

65 

63 

63 

67 

6e 

MIN 

47 

36 

52 

52 

48 

40 

43 

52 

40 

43 

4  1 

41 

43 

37 

41 

40 

41 

39 

]  CA  N  T I  L 

MAX 

62 

65 

62 

59 

63 

63 

65 

64 

66 

68 

69 

63 

59 

65 

71 

65 

63 

67 

76 

73 

75 

75 

55 

54 

60 

56 

MIN 

45 

41 

45 

48 

45 

36 

4  3 

4  5 

46 

46 

4  1 

39 

40 

41 

44 

36 

40 

40 

i CANYON  DAM 

MAX 

39 

40 

36 

38 

37 

40 

42 

38 

33 

41 

40 

42 

38 

37 

44 

46 

42 

50 

48 

43 

54 

33 

37 

42 

36 

MIN 

23 

29 

3  2 

3  0 

3  2 

32 

34 

3  2 

29 

30 

30 

30 

25 

27 

35 

40 

31 

3  \ 

3  ] 

22 

20 

20 

' CATHA Y  BULL  RUN  RCH 

MAX 

59 

65 

57 

61 

58 

63 

63 

62 

62 

60 

63 

64 

60 

60 

62 

78 

65 

58 

62 

65 

65 

66 

58 

56 

54 

55 

MIN 

33 

42 

47 

48 

47 

47 

4  7 

49 

37 

43 

38 

47 

32 

41 

38 

34 

40 

39 

42 

40 

33 

30 

31 

CECl LVI LLE  SAWYER 

MAX 

60 

54 

44 

49 

48 

52 

56 

54 

52 

58 

46 

49 

45 

45 

53 

50 

51 

63 

65 

55 

57 

51 

4J 

45 

44 

53 

MIN 

2  e 

36 

39 

34 

36 

38 

36 

28 

3 1 

39 

29 

34 

39 

43 

44 

30 

26 

26 

JCEDARVI LLE 

MAX 

45 

45 

45 

43 

44 

45 

51 

49 

47 

46 

47 

45 

48 

43 

46 

61 

56 

48 

58 

52 

60 

53 

1,- 

40 

38 

42 

MIN 

2  7 

29 

33 

31 

33 

33 

33 

3  3 

34 

33 

28 

31 

32 

30 

33 

35 

40 

27 

25 

21 

} CENTER V I LLE  PH 

MAX 

61 

60 

58 

56 

52 

60 

57 

60 

52 

62 

58 

63 

61 

54 

59 

61 

57 

71 

72 

68 

68 

62 

56 

59 

6C 

61 

MIN 

35 

46 

44 

49 

50 

48 

49 

49 

48 

47 

4  1 

46 

33 

43 

5 1 

51 

47 

40 

32 

30 

'CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

53 

52 

42 

43 

42 

48 

51 

46 

45 

40 

53 

53 

44 

49 

44 

65 

58 

44 

54 

65 

59 

60 

45 

35 

47 

46 

MIN 

2  8 

32 

32 

32 

3  3 

36 

30 

32 

35 

27 

29 

33 

35 

38 

38 

38 

3  6 

38 

33 

19 

19 

23 

1 Lnt  5 1 1 K 

48 

41 

39 

37 

39 

42 

48 

41 

38 

45 

45 

47 

40 

40 

46 

55 

53 

44 

54 

57 

54 

51 

48 

42 

41 

41 

3? 

MIN 

17 

26 

32 

29 

32 

32 

33 

32 

32 

27 

26 

32 

22 

29 

34 

37 

26 

30 

10 

14 

; luu   CAr  51/* 

59 

56 

59 

57 

55 

61 

57 

58 

54 

60 

58 

62 

58 

63 

61 

67 

64 

58 

70 

68 

62 

66 

56 

55 

57 

58 

62 

MIN 

35 

47 

47 

48 

50 

52 

5  0 

5  0 

50 

49 

45 

54 

39 

46 

51 

56 

52 

46 

37 

3 1 

32 

CHULA  V  1st A 

MAX 

80 

66 

63 

66 

63 

66 

64 

63 

63 

64 

63 

64 

64 

62 

64 

70 

65 

64 

61 

61 

MIN 

47 

56 

51 

47 

48 

50 

49 

46 

50 

53 

45 

46 

52 

54 

51 

49 

52 

56 

50 

44 

44 

jCLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

72 

70 

56 

55 

62 

65 

61 

63 

64 

64 

67 

59 

64 

64 

66 

80 

8 1 

66 

58 

67 

73 

67 

65 

64 

63 

64 

66 

62 

MIN 

50 

42 

51 

47 

45 

45 

45 

48 

45 

46 

41 

42 

48 

42 

43 

45 

46 

46 

5  2 

46 

49 

42 

35 

36 

CLARK  SBU  RG 

MAX 

56 

56 

57 

61 

58 

62 

61 

60 

59 

55 

60 

58 

61 

59 

59 

63 

65 

58 

57 

67 

59 

60 

67 

58 

58 

59 

57 

MIN 

38 

42 

49 

48 

48 

48 

5  0 

48 

45 

47 

45 

49 

38 

44 

49 

50 

48 

47 

37 

37 

38 

jCLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

61 

58 

53 

54 

56 

58 

55 

62 

57 

56 

65 

57 

58 

58 

58 

61 

56 

58 

68 

68 

61 

63 

61 

56 

57 

60 

MIN 

36 

39 

51 

43 

44 

44 

52 

49 

47 

52 

5  1 

52 

40 

41 

4 1 

55 

54 

55 

42 

38 

37 

38 

COAL I NGA 

MAX 

59 

60 

64 

65 

75 

65 

65 

65 

62 

65 

63 

68 

58 

62 

69 

67 

63 

64 

65 

66 

67 

64 

73 

59 

63 

59 

MIN 

34 

36 

41 

49 

43 

43 

47 

48 

38 

46 

5  0 

5  0 

37 

42 

46 

42 

41 

39 

50 

38 

32 

35 

COLFA  X 

MAX 

65 

58 

57 

49 

51 

56 

52 

52 

48 

56 

57 

52 

54 

52 

57 

64 

54 

66 

67 

62 

65 

59 

48 

51 

52 

50 

MIN 

40 

40 

4 1 

41 

42 

42 

4 1 

43 

42 

42 

40 

45 

36 

4] 

46 

45 

44 

47 

36 

31 

3 1 

30 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

56 

54 

61 

57 

59 

58 

60 

59 

55 

60 

58 

63 

57 

57 

62 

60 

58 

70 

67 

60 

60 

61 

60 

57 

59 

59 

MIN 

37 

45 

48 

48 

49 

48 

5  2 

49 

47 

50 

45 

5  2 

39 

4( 

50 

5? 

51 

49 

5  1 

5  3 

55 

49 

35 

37 

39 

CORCORAN  IRRI6  OIST 

MAX 

57 

60 

64 

67 

59 

65 

62 

64 

65 

62 

65 

63 

60 

59 

61 

73 

65 

59 

62 

65 

63 

65 

64 

64 

57 

57 

MIN 

37 

36 

50 

50 

47 

45 

47 

50 

44 

43 

46 

5  0 

41 

43 

42 

44 

45 

47 

49 

41 

38 

:  CORONA 

MAX 

77 

70 

61 

.  60 

65 

65 

61 

66 

67 

65 

68 

61 

66 

67 

68 

69 

60 

71 

74 

76 

65 

64 

64 

68 

62 

MIN 

49 

35 

53 

52 

48 

46 

47 

47 

49 

46 

47 

42 

51 

40 

41 

43 

43 

50 

52 

42 

40 

39 

'•OVELO 

50 

60 

50 

49 

50 

50 

55 

62 

50 

46 

57 

54 

52 

50 

52 

60 

66 

55 

52 

54 

66 

66 

53 

58 

57 

42 

48 

54 

MIN 

30 

32 

3  8 

42 

41 

43 

45 

42 

42 

37 

3  8 

46 

32 

34 

50 

50 

4  1 

48 

36 

32 

30 

28 

ZOW  CREEK 

MAX 

70 

69 

75 

70 

69 

67 

72 

75 

74 

75 

77 

69 

76 

74 

68 

76 

79 

79 

79 

75 

82 

82 

82 

84 

81 

75 

70 

57 

MIN 

45 

45 

55 

58 

49 

49 

53 

55 

50 

52 

50 

51 

49 

47 

45 

45 

48 

5  5 

57 

54 

66 

63 

4C 

49 

iCRESCE  NT  C I TY  1  N 

63 

63 

60 

61 

55 

62 

60 

57 

56 

60 

58 

56 

52 

55 

58 

65 

58 

59 

60 

59 

64 

62 

58 

54 

54 

59 

MIN 

43 

47 

48 

48 

46 

53 

48 

49 

49 

48 

48 

48 

40 

46 

52 

53 

53 

5  5 

5^ 

45 

43 

46 

46 

55 

45 

40 

40 

39 

-ROCKETT 

56 

60 

61 

61 

64 

62 

64 

62 

59 

61 

60 

59 

58 

62 

65 

59 

50 

66 

65 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

60 

MIN 

45 

49 

49 

50 

50 

49 

52 

51 

48 

52 

50 

54 

48 

4? 

5 1 

50 

52 

55 

48 

42 

39 

40 

"ULVER  CITY 

MAX 

eo 

79 

72 

66 

66 

66 

65 

64 

61 

65 

66 

66 

67 

67 

69 

66 

66 

73 

75 

69 

66 

6- 

64 

67 

6? 

68 

MIN 

57 

46 

55 

53 

47 

48 

43 

53 

46 

49 

49 

49 

51 

46 

47 

45 

52 

52 

48 

43 

"UYAHA 

MAX 

58 

68 

63 

62 

54 

59 

56 

58 

58 

58 

58 

60 

60 

52 

64 

74 

70 

57 

58 

69 

68 

62 

53 

58 

50 

50 

MIN 

37 

50 

47 

46 

37 

38 

41 

45 

35 

37 

35 

38 

36 

31 

34 

36 

39 

47 

37 

4  0 

45 

37 

37 

40 

27 

31 

|"UYAMACA 

50 

53 

59 

46 

42 

46 

56 

58 

56 

52 

56 

55 

57 

48 

58 

67 

63 

67 

65 

45 

47 

59 

61 

60 

58 

43 

47 

46 

MIN 

39 

27 

40 

39 

34 

28 

32 

38 

38 

35 

3  ] 

30 

3  ] 

30 

38 

35 

32 

32 

39 

31 

34 

34 

39 

35 

38 

30 

24 

24 

VnUUC  1  1     ^AA  A" 

65 

71 

61 

61 

65 

63 

67 

69 

70 

68 

69 

70 

66 

72 

72 

73 

67 

59 

61 

76 

76 

77 

78 

62 

65 

66 

57 

MIN 

39 

39 

44 

47 

45 

39 

46 

48 

43 

42 

42 

38 

41 

39 

43 

40 

42 

47 

4  9 

49 

46 

47 

42 

36 

36 

JAVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

56 

55 

56 

62 

59 

81 

60 

60 

60 

55 

60 

60 

64 

59 

59 

63 

68 

67 

56 

58 

69 

66 

61 

66 

58 

60 

61 

58 

MIN 

41 

46 

49 

49 

49 

47 

51 

48 

45 

51 

46 

53 

37 

48 

48 

47 

46 

47 

5  0 

54 

44 

38 

39 

39 

>EEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

48 

51 

48 

44 

45 

47 

47 

52 

56 

54 

52 

53 

52 

55 

63 

60 

61 

55 

55 

63 

60 

60 

56 

51 

45 

4; 

41 

MIN 

21 

24 

20 

34 

33 

28 

34 

25 

31 

26 

24 

32 

24  22 

21 

28 

35 

29 

22 

)EER  CREEK  PH 

MAX 

4; 

42 

42 

41 

44 

49 

44 

45 

41 

5: 

51 

47 

48 

43 

48 

57 

61 

51 

47 

59 

62 

58 

60 

52 

44 

43 

44 

44 

MIN 

3 ; 

4] 

3; 

34  42 

43 

34 

34 

42 

34 

35 

35 

38 

36 

33 

27 

26 

27 

lENAIR 

MAX 

58 

63 

64 

61 

64 

64 

63 

64 

60 

61 

64 

63 

60 

64 

68 

69 

•  70 

65 

59 

64 

65 

63 

71 

60 

60 

58 

59 

61 

MIN 

36 

46 

50 

48 

48 

46 

53 

45 

41 

50 

44 

53 

39 

48  46 

43 

46 

50 

53 

47 

43 

48 

43 

53 

46 

36 

35 

39 

52.5 
31  .2 


64,2 
35.2 


61  .0 
45.5 


65.6 
42.3 


52.5 
34.9 


48.0 
32.5 


50.1 
31  .7 


59.9 
47.1 


65.0 
49.5 


65.3 
45.0 


59.4 
46.2 


56.8 
40.  7 


59.9 
47.4 


67.2 
45.5 


74.7 
51.4 


68.0 
49.3 


54.3 
33.5 


68;o 
43.1 


52.6 
28.1 


See  Reieretice  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  .,,it>'-.l?T,l 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

1 B 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OE  '^tBLt 

1 

57 

54 

45 

44 

4S 

48 

46 

4f 

52 

53 

45 

48 

47 

48 

5fl 

59 

58 

50 

67 

63 

60 

57 

57 

56 

48 

50 

50 

52. 
39. 

37 

37 

32 

39 

41 

41 

42 

40 

3^ 

39 

36 

42 

30 

35 

42 

47 

42 

45 

3B 

45 

43 

42 

45 

36 

39 

25 

31 

DOBBINS  COLr.ATE 

'AX. 

60 

56 

5; 

49 

53 

60 

5  5 

53 

47 

61 

56 

56 

58 

53 

60 

69 

77 

50 

53 

53 

58. 

:-iIN 

3« 

43 

4? 

46 

46 

45 

46 

43 

4f 

45 

42 

4E 

38 

42 

44 

50 

46 

44 

50 

41 

48 

44 

48 

50 

41 

33 

32 

33 

43. 

DOt^NER  MEMORIAL 

ST  PK 

MAX 

41 

40 

38 

38 

38 

38 

46 

40 

3? 

37 

48 

45 

40 

40 

42 

44 

54 

5  0 

5  3 

40 

35 

40 

44, 

M I  N 

11 

12 

3r 

12 

25 

22 

25 

30 

3C 

26 

17 

24 

14 

17 

29 

33 

26 

31 

33 

30 

19 

2  0 

30 

30 

26 

5 

t 

12 

22. 

OOMNIEVILLE  RS 

MAX 

^♦6 

49 

42 

40 

42 

43 

5  0 

47 

42 

40 

53 

57 

49 

49 

43 

51 

58 

6  0 

60 

5 1 

40 

46 

46 

49. 

i-IN 

29 

29 

37 

31 

32 

32 

34 

36 

37 

36 

33 

35 

33 

33 

36 

4? 

33 

33 

35 

36 

32 

32 

33 

41 

33 

32 

27 

28 

33. 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

46 

49 

48 

47 

48 

49 

5  1 

5  1 

46 

48 

5  1 

52 

48 

46 

52 

55 

61 

52 

43 

51. 

MIN 

27 

32 

35 

29 

35 

33 

33 

3  3 

32 

29 

27 

35 

27 

33 

39 

43 

46 

45 

40 

35 

79 

34 

33 

4( 

31 

75 

2; 

26 

33. 

DUDLEYS 

MAX 

65 

59 

52 

40 

52 

56 

55 

54 

47 

58 

57 

5C 

52 

55 

59 

71 

70 

6  3 

65 

5] 

49 

48 

55, 

(■UN 

25 

39 

39 

32 

40 

32 

36 

42 

3C 

40 

30 

42 

28 

34 

34 

31 

30 

33 

43 

34 

35 

34 

34 

37 

33 

78 

26 

24 

33. 

OUTTONS  LANDING 

MAX 

59 

60 

59 

62 

69 

61 

6  2 

59 

59 

56 

66 

60 

56 

55 

69, 

MiN 

40 

49 

48 

49 

5  0 

47 

49 

50 

39 

41 

48 

50 

52 

48 

50 

52 

47 

39 

35 

36 

46. 

EAGLE  MTN 

MAX 

69 

70 

64 

62 

64 

63 

65 

67 

70 

70 

71 

69 

71 

67 

7? 

75 

66 

63 

69, 

iM  I  N 

47 

42 

4{ 

53 

46 

47 

48 

51 

52 

52 

50 

45 

51 

46 

49 

48 

57 

57 

56 

51 

53 

53 

61 

5! 

56 

51 

48 

43 

50. 

EAST   PARK  RES 

MAX 

55 

55 

49 

50 

53 

53 

52 

57 

57 

50 

58 

59 

58 

53 

58 

60 

64 

6  3 

5  3 

6  2 

6  0 

60 

61 

55 

53 

62 

56. 

MiN 

33 

35 

42 

45 

45 

48 

45 

45 

46 

47 

33 

37 

45 

53 

51 

50 

50 

45 

45 

46 

47 

60 

41 

33 

33 

33 

43. 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

73 

6  0 

59 

66 

67 

6  3 

69 

59 

65 

72 

68 

69 

69 

72 

B3 

91 

69 

57 

68 

66 

65 

67, 

MIN 

41 

36 

51 

51 

46 

40 

42 

46 

49 

43 

39 

43 

54 

37 

37 

37 

47 

44 

51 

46 

43 

45 

49 

47 

53 

39 

39 

38 

43. 

EL  CAPITAN  OAK 

MAX 

80 

7  2 

65 

59 

71 

68 

66 

68 

67 

72 

71 

63 

68 

7^ 

83 

71 

72 

69, 

MI  N 

46 

42 

48 

52 

48 

44 

44 

46 

49 

45 

45 

46 

49 

46 

46 

47 

43 

48 

47 

47 

49 

45 

50 

4! 

5C 

40 

42 

41 

46. 

EL   CENTRO   2  SSW 

MAX 

75 

72 

7  0 

69 

71 

71 

72 

75 

74 

74 

76 

74 

75 

75 

78 

80 

87 

7  3 

82 

8  0 

82 

80 

72 

70 

70 

75. 

M I  N 

46 

41 

47 

52 

51 

45 

50 

50 

52 

47 

45 

43 

58 

43 

44 

45 

44 

47 

51 

48 

50 

50 

50 

48 

56 

51 

41 

40 

♦7. 

ELECTRA  PH 

MAX 

60 

58 

61 

58 

63 

62 

63 

62 

60 

65 

66 

59 

61 

60 

69 

75 

77 

63 

7 1 

6  6 

7  0 

69 

68 

58 

56 

59 

64, 

MIN 

34 

44 

47 

48 

46 

47 

49 

43 

48 

40 

51 

39 

47 

44 

43 

43 

45 

52 

45 

44 

43 

50 

45 

36 

32 

32 

*3. 

ELIC  VALLEY 

MAX 

46 

52 

54 

54 

50 

49 

56 

49 

51 

57 

47 

54 

46 

51 

55 

6n 

57 

52 

52, 

MIN 

31 

33 

37 

38 

38 

41 

39 

41 

41 

39 

36 

39 

35 

38 

45 

49 

46 

46 

45 

38 

38 

40 

41 

4t 

33 

33 

31 

29 

38. 

EL5IN0RE 

MAX 

69 

61 

57 

62 

64 

62 

64 

65 

67 

7  0 

72 

68 

67 

71 

82 

81 

6  3 

59 

67. 

MIN 

42 

33 

34 

45 

46 

44 

42 

43 

44 

46 

42 

45 

40 

42 

40 

40 

39 

40 

51 

43 

42 

43 

40 

5C 

50 

36 

32 

33 

41 

ESCONDIDO 

MAX 

76 

73 

60 

57 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

68 

62 

63 

66 

69 

76 

78 

59 

66 

72 

68 

67 

66 

63 

62 

63 

63 

66 

MIN 

45 

38 

48 

53 

46 

40 

42 

41 

41 

43 

40 

47 

53 

39 

38 

41 

45 

57 

44 

43 

46 

54 

49 

52 

40 

36 

35 

44 

ESCONOIDO  CHURCH 

RCH 

MAX 

69 

66 

69 

7  0 

68 

72 

68 

7  0 

68 

67 

68 

73 

81 

63 

7  3 

65 

68 

68 

69 

M  I  N 

49 

45 

50 

50 

46 

41 

43 

45 

47 

45 

41 

47 

50 

41 

41 

43 

41 

47 

50 

43 

44 

47 

46 

4; 

49 

39 

31 

36 

44 

EUREKA   we  CITY 

MAX 

58 

62 

6  4 

58 

59 

57 

59 

58 

53 

57 

64 

67 

64 

65 

64 

54 

59 ; 

M  I  N 

41 

47 

47 

47 

48 

55 

5  0 

51 

51 

44 

55 

48 

43 

49 

56 

55 

56 

52 

48 

48 

45 

48 

49 

50 

45 

40 

40 

36 

48 

FAIRFIELD  POLICE 

STA 

MAX 

57 

63 

6 1 

6  0 

60 

6 1 

6  0 

61 

60 

60 

61 

62 

67 

6  3 

60 

61 

MIN 

46 

45 

46 

49 

45 

46 

52 

48 

44 

51 

46 

54 

39 

49 

49 

48 

46 

50 

52 

50 

48 

51 

54 

5" 

46 

39 

3! 

37 

47 

FA  I  RMOt^T 

MAX 

5  5 

57 

58 

58 

57 

54 

58 

70 

67 

64 

53 

6 1 

53 

57 

MIN 

37 

34 

36 

42 

41 

39 

38 

43 

42 

43 

45 

43 

38 

36 

47 

46 

45 

44 

41 

38 

40 

44 

45 

4i 

43 

36 

36 

36 

40 

FALL   RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 

48 

5  0 

46 

50 

44 

50 

44 

42 

56 

57 

48 

49 

MIN 

26 

26 

32 

32 

36 

34 

36 

30 

30 

32 

28 

28 

32 

34 

34 

34 

38 

36 

36 

36 

34 

26 

24 

24 

31 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 

58 

66 

6  3 

69 

64 

64 

63 

63 

69 

62 

61 

59 

65 

68 

68 

74 

59 

60 

69 

64 

MIN 

38 

39 

43 

49 

47 

46 

37 

43 

42 

46 

50 

39 

38 

45 

43 

43 

41 

40 

47 

43 

53 

42 

46 

36 

35 

33 

38 

42 

FOLSOM  DAM 

MAX 

52 

63 

59 

61 

57 

62 

61 

6  3 

68 

57 

62 

62 

61 

60 

59 

64 

73 

7 1 

61 

65 

6  5 

62 

70 

60 

6  0 

56 

69 

6Z 

MIN 

31 

48 

52 

54 

49 

49 

50 

50 

47 

49 

46 

47 

43 

46 

52 

55 

54 

57 

50 

49 

49 

52 

51 

53 

44 

41 

39 

38 

47 

FONTANA  KAISER 

MAX 

73 

7  0 

6  1 

57 

62 

64 

6  1 

64 

65 

63 

69 

65 

64 

64 

68 

80 

87 

7  5 

60 

69 

73 

7  0 

65 

63 

63 

62 

66 

63 

661 

M  I  N 

52 

44 

51 

50 

49 

48 

48 

49 

52 

49 

43 

45 

52 

45 

46 

47 

47 

47 

51 

44 

51 

52 

50 

51 

49 

41 

40 

38 

471 

FOREST  GLEN 

MAX 

50 

52 

45 

47 

55 

55 

55 

47 

50 

54 

61 

5  0 

50 

52 

60 

65 

60 

54 

5  3 

42 

60 

48 

S! 

MIN 

30 

34 

33 

35 

38 

34 

34 

33 

34 

47 

41 

47 

43 

43 

39 

41 

42 

45 

32 

32 

35 

29 

36 

FORT  RIDWELL 

MAX 

46 

45 

45 

48 

55 

46 

43 

49 

42 

50 

46 

43 

52 

55 

58 

55 

52 

39 

42 

41 

M 

MIN 

25 

29 

32 

30 

33 

33 

35 

33 

34 

35 

27 

33 

33 

30 

37 

42 

38 

35 

37 

37 

35 

30 

40 

40 

31 

27 

25 

23 

9! 

FORT  BRAGG 

MAX 

6 1 

6  5 

62 

58 

64 

58 

55 

55 

58 

63 

66 

56 

59 

«l) 
W 

MIN 

43 

47 

45 

46 

47 

49 

49 

49 

49 

48 

50 

52 

40 

41 

49 

55 

54 

53 

53 

49 

44 

47 

50 

54 

46 

38 

39 

35 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

60 

63 

61 

60 

60 

57 

57 

55 

57 

62 

63 

59 

6 1 

60 

6  1 

63 

60 

57 

58 

59 

61 

MIN 

39 

47 

46 

49 

48 

54 

50 

50 

50 

46 

54 

48 

40 

47 

53 

55 

54 

53 

52 

47 

39 

42 

52 

52 

44 

37 

37 

35 

*i 

FORT   JONES  RS 

MAX 

5  2 

50 

54 

57 

53 

55 

58 

56 

48 

45 

45 

57 

62 

56 

62 

5  1 

57 

54 

47 

45 

44 

48 

H 

MIN 

25 

38 

33 

39 

34 

33 

39 

36 

35 

30 

31 

38 

27 

32 

38 

43 

44 

42 

40 

42 

34 

34 

36 

43 

32 

29 

26 

24 

»« 

FORT  ROSS 

MAX 

58 

60 

58 

57 

63 

63 

58 

66 

58 

61 

58 

56 

59 

70 

58 

62 

63 

6 1 

62 

59 

60 

62 

60 

66 

<( 

MiN 

50 

50 

50 

50 

48 

53 

52 

50 

51 

48 

54 

50 

40 

47 

54 

56 

57 

53 

54 

48 

45 

47 

54 

54 

46 

36 

38 

38 

f! 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

6 1 

62 

65 

65 

6  3 

67 

60 

64 

62 

58 

59 

63 

67 

77 

76 

6  3 

61 

59 

58 

56 

MIN 

37 

40 

50 

48 

47 

46 

51 

48 

41 

43 

45 

49 

40 

45 

40 

44 

44 

57 

57 

45 

42 

45 

49 

48 

46 

38 

33 

38 

1 
1 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

61 

64 

6  3 

59 

65 

62 

59 

60 

63 

67 

72 

6  3 

6  5 

6  5 

62 

58 

58 

1 

MIN 

37 

43 

48 

49 

46 

47 

46 

46 

40 

39 

37 

38 

35 

35 

44 

44 

44 

48 

51 

43 

40 

41 

44 

46 

40 

33 

31 

32 

1 

GIANT  FOREST 

MAX 

39 

43 

38 

40 

43 

44 

37 

39 

44 

4P 

49 

38 

43 

5 1 

52 

3  2 

33 

32 

1 

MIN 

19 

30 

30 

29 

23 

23 

28 

30 

24 

27 

21 

25 

24 

27 

23 

77 

28 

29 

30 

30 

79 

29 

31 

31 

28 

16 

14 

IB 

i 

GILROY 

MAX 

6  2 

60 

67 

65 

61 

63 

63 

66 

75 

72 

64 

58 

61 

59 

1 

MIN 

37 

40 

44 

47 

45 

42 

46 

49 

48 

47 

51 

52 

36 

46 

49 

41 

46 

46 

49 

45 

49 

48 

40 

49 

44 

35 

34 

36 

GLENNVILLE 

MAX 

57 

5  5 

6  0 

57 

59 

52 

49 

56 

62 

71 

72 

69 

54 

54 

68 

68 

59 

63 

58 

47 

48 

42 

n 
|| 

MIN 

39 

52 

41 

40 

39 

29 

29 

34 

33 

32 

34 

37 

32 

30 

79 

32 

39 

39 

34 

29 

34 

37 

30 

38 

35 

28 

32 

1 

GRANT  GROVE 

MAX 

36 

47 

43 

45 

3  7 

43 

47 

44 

38 

40 

48 

55 

61 

39 

42 

5  3 

55 

49 

44 

33 

33 

34 

MIN 

21 

28 

28 

27 

22 

23 

27 

29 

25 

25 

27 

27 

22 

22 

28 

77 

37 

32 

33 

30 

29 

32 

32 

31 

27 

13 

14 

16 

GRASS  VALLEY 

55 

62 

48 

47 

45 

46 

47 

47 

53 

53 

53 

54 

48 

50 

47 

57 

53 

62 

55 

49 

57 

65 

59 

64 

49 

43 

49 

53 

MIN 

34 

39 

38 

40 

42 

40 

41 

42 

42 

41 

38 

42 

33 

34 

40 

44 

43 

44 

45 

38 

43 

42 

44 

35 

31 

29 

30 

GRATON   1  W 

MAX 

56 

55 

54 

60 

60 

55 

60 

59 

57 

61 

56 

59 

57 

56 

60 

67 

63 

55 

57 

62 

63 

62 

63 

59 

57 

59 

57 

60 

MIN 

36 

45 

48 

46 

48 

47 

52 

49 

44 

52 

51 

50 

35 

46 

54 

55 

51 

52 

52 

49 

51 

48 

53 

53 

43 

36 

32 

32 

HAIWEE 

MAX 

53 

56 

54 

54 

46 

54 

50 

54 

59 

56 

56 

60 

59 

56 

58 

60 

66 

66 

64 

40 

66 

62 

64 

66 

64 

50 

48 

48 

r 

MIN 

31 

31 

38 

42 

35 

35 

36 

42 

36 

36 

37 

38 

40 

36 

34 

34 

39 

41 

38 

36 

40 

42 

44 

43 

42 

34 

34 

34 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

i  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

60 

60 

60 

60 

62 

63 

58 

57 

60 

60 

fi4 

66 

53 

64 

56 

5  8 

6 1 

57 

56 

60. 

4 

MIN 

50 

50 

52 

49 

51 

54 

52 

41 

41 

50 

50 

52 

53 

53 

50 

45 

49 

50 

40 

40 

39 

48 

1 

HAMILTON  AFB 

MAX 

53 

38 

58 

60 

62 

57 

6  0 

59 

57 

60 

57 

60 

56 

58 

61 

64 

63 

61 

59 

3 

MIN 

47 

51 

51 

51 

53 

51 

53 

47 

45 

52 

51 

50 

41 

50 

56 

51 

54 

54 

54 

50 

52 

5? 

55 

51 

46 

40 

39 

40 

49 

5 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 

56 

56 

56 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

58 

56 

59 

56 

59 

61 

64 

64 

59 

59 

7 

MIN 

47 

47 

49 

49 

48 

48 

52 

50 

48 

52 

40 

53 

36 

46 

54 

50 

50 

53 

53 

47 

48 

40 

52 

55 

45 

35 

36 

36 

47 

6 

HANFORO 

MAX 

69 

63 

66 

61 

68 

63 

67 

63 

63 

60 

60 

64 

70 

73 

76 

6  5 

6  3 

62 

5  8 

59 

64 

6 

MIN 

34 

48 

49 

48 

46 

44 

48 

41 

50 

49 

42 

40 

4? 

42 

43 

53 

45 

42 

42 

45 

46 

47 

37 

33 

33 

43 

6 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 

52 

51 

52 

54 

53 

49 

58 

58 

52 

57 

57 

48 

46 

48 

52 

57 

57 

5  5 

54 

63 

6  0 

56 

56 

52 

5  1 

56 

54 

3 

MIN 

36 

37 

39 

39 

40 

43 

44 

41 

39 

41 

40 

41 

36 

32 

35 

45 

46 

46 

45 

45 

44 

46 

48 

36 

33 

37 

30 

40 

3 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

49 

48 

46 

49 

50 

53 

50 

54 

50 

50 

53 

47 

55 

49 

43 

61 

51 

53 

48 

52 

0 

MIN 

25 

27 

32 

31 

32 

35 

36 

34 

35 

29 

28 

33 

24 

25 

34 

32 

31 

34 

35 

32 

35 

41 

34 

23 

21 

24 

30 

6 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

68 

69 

74 

63 

62 

67 

67 

69 

73 

72 

71 

69 

72 

71 

72 

75 

77 

67 

66 

7  5 

78 

68 

66 

64 

70 

9 

MIN 

43 

34 

41 

50 

45 

42 

44 

47 

47 

46 

45 

40 

47 

39 

43 

40 

42 

43 

50 

46 

53 

46 

51 

46 

52 

50 

50 

42 

45 

1 

HEALOSBURG 

MAX 

58 

56 

54 

56 

58 

56 

62 

59 

57 

66 

59 

61 

60 

57 

60 

70 

64 

63 

60 

2 

MIN 

37 

48 

46 

47 

45 

49 

52 

49 

47 

53 

52 

54 

37 

47 

55 

56 

53 

53 

52 

47 

51 

53 

54 

54 

43 

37 

34 

39 

46 

0 

HENSHAW  DAM 

MAX 

60 

62 

63 

54 

50 

57 

62 

62 

60 

56 

61 

65 

63 

58 

62 

70 

77 

57 

61 

8 

MIN 

32 

30 

35 

44 

42 

37 

35 

36 

39 

38 

32 

32 

37 

34 

34 

33 

32 

34 

38 

37 

36 

38 

39 

39 

41 

30 

30 

28 

35 

4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

50 

53 

45 

44 

43 

48 

5  3 

49 

43 

43 

58 

58 

47 

52 

46 

56 

64 

48 

52 

1 

MIN 

30 

30 

32 

32 

34 

32 

33 

39 

32 

35 

33 

37 

30 

30 

32 

32 

38 

35 

39 

35 

34 

37 

38 

38 

3£ 

24 

25 

27 

33 

3 

HOLLISTER 

MAX 

67 

72 

66 

65 

67 

65 

66 

65 

63 

72 

67 

62 

65 

64 

72 

76 

72 

63 

66 

9 

MIN 

39 

49 

46 

50 

46 

49 

53 

49 

46 

52 

52 

54 

41 

48 

50 

45 

46 

49 

55 

48 

46 

49 

42 

51 

46 

39 

37 

37 

46 

9 

HUNTINGTON  UKE 

MAX 

47 

37 

46 

34 

41 

45 

41 

36 

41 

41 

42 

39 

40 

41 

54 

56 

54 

52 

34 

3  0 

29 

42 

5 

MIN 

22 

31 

28 

20 

24 

23 

23 

24 

17 

28 

20 

30 

14 

24 

23 

25 

27 

31 

31 

25 

25 

30 

27 

27 

23 

8 

8 

13 

23 

3 

lORIA 

MAX 

66 

58 

52 

51 

59 

54 

56 

58 

52 

61 

60 

59 

52 

56 

61 

69 

70 

53 

50 

56 

3 

MIN 

32 

40 

37 

37 

36 

38 

41 

36 

34 

34 

36 

43 

30 

34 

39 

40 

46 

42 

41 

38 

38 

37 

34 

43 

36 

29 

27 

28 

36 

7 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

52 

30 

46 

41 

45 

60 

59 

59 

60 

72 

47 

55 

5 

MIN 

40 

40 

34 

30 

27 

26 

28 

27 

26 

29 

32 

38 

29 

31 

27 

33 

25 

2C 

19 

29 

6 

IMPERIAL 

MAX 

75 

71 

7  1 

66 

71 

71 

72 

75 

74 

74 

78 

75 

77 

75 

77 

80 

81 

70 

74 

7 

MIN 

46 

42 

47 

53 

53 

46 

50 

51 

52 

51 

45 

44 

55 

45 

45 

48 

46 

47 

52 

47 

53 

50 

51 

51 

5£ 

52 

41 

40 

48 

6 

INDEPENDENCE 

MAX 

57 

59 

58 

57 

54 

61 

66 

64 

60 

61 

72 

55 

60 

5 

MIN 

26 

26 

26 

31 

31 

30 

31 

34 

35 

32 

30 

38 

36 

32 

36 

3e 

4C 

30 

29 

31 

32 

2 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

79 

77 

76 

63 

59 

70 

72 

73 

73 

76 

79 

83 

74 

75 

77 

79 

82 

75 

75 

3 

MIN 

43 

41 

46 

52 

42 

44 

46 

47 

51 

56 

48 

44 

54 

51 

46 

44 

44 

49 

52 

47 

53 

50 

50 

57 

55 

53 

51 

41 

48 

5 

INYOKERN 

MAX 

60 

62 

6  0 

55 

64 

60 

6  2 

64 

63 

66 

65 

63 

64 

63 

65 

70 

78 

56 

64 

6 

MIN 

31 

30 

46 

45 

47 

35 

43 

44 

34 

38 

38 

44 

34 

34 

36 

30 

36 

44 

43 

45 

43 

44 

44 

41 

4; 

41 

31 

32 

39 

1 

IRON  MTN 

MAX 

68 

68 

72 

70 

63 

66 

68 

67 

70 

70 

69 

69 

73 

70 

71 

74 

76 

64 

71 

0 

MIN 

39 

42 

42 

53 

46 

45 

45 

48 

44 

49 

47 

44 

46 

44 

45 

47 

47 

47 

50 

53 

54 

53 

56 

53 

54 

51 

5C 

41 

47 

8 

JESS  VALLEY 

MAX 

44 

44 

46 

40 

45 

46 

44 

38 

48 

44 

42 

40 

38 

50 

47 

56 

54 

48 

57 

61 

35 

43 

36 

46 

2 

MIN 

25 

32 

30 

30 

32 

31 

34 

30 

30 

34 

22 

32 

26 

28 

33 

37 

36 

42 

38 

31 

30 

31 

32 

38 

3C 

22 

16 

18 

30 

4 

JOICE  ISLAND 

MAX 

53 

55 

60 

59 

60 

56 

56 

57 

54 

56 

58 

57 

58 

57 

60 

66 

60 

55 

58 

0 

MIN 

44 

43 

47 

48 

48 

46 

51 

49 

48 

51 

48 

54 

42 

49 

49 

48 

51 

52 

52 

50 

52 

50 

53 

55 

49 

41 

40 

40 

48 

2 

JULIAN  HYNOLA 

MAX 

54 

65 

52 

48 

49 

55 

58 

56 

54 

56 

64 

55 

50 

57 

66 

70 

74 

52 

57 

1 

MIN 

46 

32 

46 

36 

36 

33 

30 

35 

42 

40 

33 

37 

44 

29 

30 

36 

38 

37 

44 

33 

35 

37 

34 

33 

41 

30 

25 

25 

35 

6 

KENTFIELD 

MAX 

57 

55 

57 

57 

60 

56 

60 

56 

56 

58 

59 

60 

58 

57 

60 

66 

58 

59 

7 

MIN 

39 

42 

45 

50 

47 

52 

48 

43 

51 

47 

50 

40 

43 

31 

49 

51 

54 

53 

48 

45 

45 

50 

53 

4C 

41 

34 

36 

46 

5 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

71 

73 

68 

62 

63 

62 

65 

66 

61 

63 

63 

60 

57 

60 

70 

74 

80 

52 

65 

7 

MIN 

49 

57 

52 

51 

49 

48 

51 

52 

49 

46 

51 

50 

45 

44 

47 

50 

59 

63 

54 

50 

47 

49 

54 

51 

50 

43 

42 

43 

49 

9 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

62 

61 

62 

60 

62 

58 

58 

61 

61 

62 

65 

57 

56 

66 

67 

72 

73 

51 

62 

4 

MIN 

38 

40 

45 

41 

42 

34 

42 

44 

35 

36 

34 

39 

42 

33 

37 

32 

44 

53 

43 

42 

35 

40 

40 

35 

4; 

33 

32 

30 

38 

7 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

58 

65 

67 

64 

63 

65 

63 

64 

67 

64 

66 

64 

61 

59 

61 

67 

66 

60 

64 

0 

MIN 

39 

42 

49 

49 

48 

42 

44 

46 

47 

46 

47 

51 

38 

43 

41 

41 

46 

50 

52 

47 

41 

47 

49 

45 

5C 

39 

37 

40 

44 

9 

KETTLEMAN  5TA 

MAX 

67 

73 

67 

62 

68 

65 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

61 

66 

71 

72 

74 

66 

60 

59 

66 

3 

MIN 

43 

55 

49 

50 

48 

52 

50 

46 

46 

50 

52 

52 

40 

45 

44 

49 

50 

54 

52 

51 

48 

54 

48 

4£ 

50 

40 

43 

45 

46 

4 

KING  CITY 

MAX 

69 

69 

69 

64 

66 

64 

64 

67 

66 

68 

66 

67 

64 

66 

71 

77 

77 

62 

67 

5 

MIN 

37 

50 

49 

49 

45 

45 

52 

41 

40 

46 

49 

52 

37 

41 

44 

47 

45 

51 

53 

46 

50 

51 

40 

50 

4; 

39 

33 

33 

45 

KLAMATH 

MAX 

61 

58 

6  0 

62 

56 

61 

6  0 

55 

57 

62 

55 

57 

51 

53 

58 

61 

64 

58 

58 

9 

MIN 

39 

45 

43 

48 

45 

42 

45 

47 

47 

44 

46 

47 

42 

45 

50 

53 

51 

53 

50 

47 

43 

48 

45 

44 

4- 

39 

36 

34 

45 

1 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

77 

70 

63 

64 

65 

62 

67 

66 

65 

65 

64 

65 

65 

63 

67 

65 

65 

8 

MIN 

50 

42 

55 

53 

43 

41 

44 

47 

46 

45 

45 

44 

44 

45 

52 

52 

44 

44 

44 

53 

52 

50 

41 

40 

46 

5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

56 

50 

44 

41 

45 

50 

51 

47 

55 

50 

54 

50 

50 

56 

66 

68 

62 

46 

43 

52 

0 

MIN 

34 

35 

34 

33 

34 

30 

33 

39 

31 

34 

26 

32 

34 

30 

31 

36 

38 

42 

35 

32 

37 

37 

35 

35 

3; 

27 

23 

22 

33 

0 

LAKE  CITY 

MAX 

43 

45 

51 

52 

46 

47 

47 

46 

50 

42 

47 

52 

56 

39 

49 

3 

MIN 

28 

27 

28 

24 

29 

26 

22 

27 

26 

26 

28 

32 

34 

35 

33 

32 

27 

33 

31 

29 

21 

22 

2C 

18 

27 

8 

LAKEPORT 

MAX 

57 

52 

48 

52 

52 

51 

59 

54 

50 

60 

57 

55 

55 

52 

57 

62 

61 

57 

56 

1 

MIN 

36 

44 

44 

44 

41 

43 

42 

45 

40 

40 

45 

45 

31 

42 

48 

50 

47 

49 

46 

44 

43 

43 

50 

5C 

3! 

30 

3C 

28 

42 

2 

LAKESHORE 

MAX 

60 

46 

49 

50 

50 

50 

52 

54 

48 

62 

48 

61 

54 

44 

54 

57 

56 

56 

54 

61 

55 

2 

MIN 

33 

37 

39 

42 

43 

46 

44 

42 

45 

41 

42 

46 

32 

32 

39 

50 

48 

47 

45 

44 

44 

42 

48 

48 

43 

30 

3C 

31 

41 

2 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

51 

48 

37 

38 

37 

45 

42 

39 

35 

49 

48 

40 

44 

36 

42 

56 

56 

38 

45 

7 

MIN 

22 

29 

31 

30 

32 

28 

31 

31 

31 

30 

26 

33 

20 

30 

37 

35 

30 

34 

34 

32 

30 

28 

33 

35 

2E 

17 

12 

20 

28 

9 

LA  MESA 

MAX 

80 

69 

65 

60 

66 

66 

65 

68 

66 

67 

68 

65 

65 

68 

69 

79 

77 

63 

66 

9 

MIN 

50 

47 

54 

54 

49 

45 

47 

49 

51 

46 

45 

51 

54 

44 

45 

47 

45 

47 

53 

49 

48 

50 

53 

51 

5; 

47 

42 

42 

48 

6 

LANCASTER 

MAX 

62 

63 

60 

54 

60 

58 

64 

60 

60 

62 

64 

61 

52 

63 

72 

71 

73 

50 

62 

1 

MIN 

35 

27 

33 

42 

41 

43 

36 

45 

46 

43 

36 

36 

40 

41 

43 

36 

34 

42 

44 

42 

31 

39 

43 

37 

3£ 

36 

29 

32 

36 

LAS  PLUMAS 

MAX 

64 

58 

58 

54 

54 

60 

58 

56 

54 

60 

58 

61 

60 

50 

61 

66 

68 

66 

64 

69 

69 

64 

66 

64 

64 

57 

57 

59 

60 

6 

MIN 

43 

47 

43 

47 

49 

50 

49 

48 

46 

46 

47 

45 

42 

46 

50 

43 

52 

50 

52 

47 

51 

50 

50 

53 

45 

36 

40 

36 

46 

7 

LE  GRAND 

MAX 

59 

60 

64 

56 

67 

60 

63 

66 

61 

69 

66 

61 

61 

63 

70 

71 

74 

68 

59 

65 

67 

64 

66 

69 

60 

59 

59 

58 

63 

6 

MIN 

38 

44 

47 

46 

46 

46 

52 

48 

40 

43 

42 

51 

39 

45 

43 

41 

43 

49 

52 

47 

42 

49 

47 

45 

44 

36 

31 

30 

43 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1, 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lfmon  cove 

MAy 

65 

63 

69 

68 

66 

67 

65 

67 

63 

66 

64 

57 

62 

62 

75 

77 

72 

67 

57 

67 

68 

69 

67 

64 

60 

57 

60 

56 

65 

0 

"IIN 

38 

39 

49 

50 

49 

45 

47 

47 

42 

45 

50 

48 

43 

46 

45 

4  3 

5 1 

54 

52 

43 

47 

45 

47 

46 

49 

39 

35 

42 

45 

6 

LINDSAY 

MAX, 

65 

62 

69 

60 

65 

65 

66 

65 

64 

65 

65 

57 

60 

62 

68 

76 

78 

68 

62 

64 

67 

68 

68 

66 

60 

58 

56 

56 

64 

5 

M  I  N 

35 

34 

47 

48 

45 

41 

47 

49 

43 

40 

47 

47 

41 

42 

41 

41 

41 

49 

52 

43 

39 

4? 

51 

47 

50 

41 

34 

39 

43 

4 

LIVERMORE 

MAX 

62 

57 

65 

62 

62 

67 

62 

64 

62 

60 

65 

63 

59 

64 

65 

70 

72 

67 

61 

66 

64 

67 

68 

74 

66 

56 

58 

60 

63 

9 

M I N 

36 

43 

45 

49 

45 

45 

45 

45 

41 

52 

46 

46 

39 

39 

48 

49 

4  5 

49 

53 

47 

49 

47 

49 

54 

47 

37 

34 

35 

45 

0 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

57 

61 

52 

50 

55 

55 

60 

57 

59 

59 

58 

64 

53 

61 

69 

73 

74 

68 

56 

52 

65 

65 

67 

68 

58 

51 

51 

45 

59 

4 

M I  N 

39 

36 

42 

41 

35 

38 

39 

41 

38 

41 

38 

43 

35 

43 

41 

44 

48 

51 

40 

39 

44 

48 

44 

44 

40 

33 

30 

28 

40 

1 

LODI 

MAX 

55 

60 

62 

58 

63 

62 

63 

64 

56 

64 

60 

60 

61 

62 

66 

69 

70 

57 

59 

64 

62 

62 

70 

59 

59 

58 

57 

62 

61 

6 

MI  N 

37 

49 

50 

48 

49 

49 

52 

43 

41 

51 

42 

53 

37 

49 

47 

45 

46 

51 

52 

46 

45 

46 

44 

54 

48 

35 

34 

34 

45 

6 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

72 

67 

64 

63 

66 

64 

62 

65 

65 

67 

70 

64 

62 

65 

65 

74 

70 

61 

66 

71 

68 

64 

66 

64 

64 

64 

62 

62 

65 

6 

M  I N 

A2 

54 

51 

54 

51 

47 

52 

50 

41 

45 

48 

45 

40 

37 

47 

45 

46 

51 

54 

42 

46 

54 

44 

46 

52 

39 

38 

39 

46 

4 

LONG  BEACH 

MAX 

78 

70 

63 

62 

64 

68 

64 

62 

65 

62 

64 

59 

66 

65 

66 

70 

69 

66 

64 

69 

73 

68 

66 

62 

65 

67 

67 

63 

66 

0 

MIN 

53 

44 

52 

50 

46 

45 

45 

48 

43 

46 

43 

47 

48 

45 

45 

45 

49 

50 

48 

43 

48 

50 

51 

52 

50 

45 

42 

41 

46 

g 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

78 

66 

66 

64 

68 

68 

66 

62 

68 

66 

68 

63 

69 

68 

68 

70 

68 

63 

66 

73 

72 

65 

68 

66 

67 

67 

68 

67 

67 

4 

MIN 

58 

51 

57 

55 

52 

52 

52 

55 

48 

53 

50 

53 

54 

50 

51 

50 

53 

56 

52 

50 

53 

58 

59 

58 

54 

50 

48 

48 

52 

9 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

MAX 

76 

66 

62 

63 

64 

68 

66 

63 

67 

67 

70 

62 

69 

68 

70 

78 

77 

63 

64 

72 

76 

66 

66 

66 

67 

68 

69 

66 

67 

8 

MIN 

60 

50 

56 

53 

52 

52 

53 

55 

49 

52 

50 

52 

54 

50 

52 

56 

52 

50 

53 

57 

59 

57 

53 

51 

46 

48 

52 

7 

LOS  BANOS 

MAX 

49 

61 

65 

60 

68 

65 

66 

68 

63 

70 

65 

64 

64 

65 

69 

71 

67 

61 

61 

67 

60 

65 

71 

63 

62 

63 

62 

60 

64 

1 

MIN 

36 

41 

4  8 

49 

49 

44 

51 

44 

41 

48 

50 

53 

37 

47 

45 

42 

43 

53 

53 

47 

42 

47 

43 

52 

45 

37 

34 

35 

44 

9 

LOS  GATOS 

MAX 

65 

59 

61 

56 

63 

59 

58 

60 

57 

65 

65 

63 

64 

64 

62 

75 

66 

61 

65 

67 

64 

63 

75 

63 

59 

61 

61 

60 

62 

9 

MIN 

37 

50 

46 

46 

46 

48 

51 

49 

46 

46 

50 

54 

40 

48 

48 

48 

52 

53 

48 

40 

49 

48 

48 

46 

38 

38 

38 

46 

6 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

64 

57 

59 

61 

65 

66 

63 

61 

65 

68 

65 

68 

70 

77 

76 

75 

62 

76 

74 

70 

72 

64 

56 

59 

59 

66 

1 

MIN 

40 

31 

30 

30 

24 

23 

23 

22 

28 

27 

30 

34 

30 

41 

47 

45 

37 

41 

35 

45 

34 

26 

25 

32 

5 

MADERA 

MAX 

60 

60 

59 

65 

60 

67 

63 

63 

67 

62 

68 

66 

59 

62 

64 

71 

72 

74 

62 

59 

65 

67 

67 

69 

60 

60 

61 

60 

64 

0 

MIN 

39 

39 

39 

50 

48 

46 

46 

48 

41 

41 

45 

45 

39 

44 

44 

45 

43 

47 

53 

48 

43 

50 

47 

47 

44 

38 

34 

38 

44 

0 

MANt5EVILLE  ISLAND 

MAX 

53 

59 

61 

59 

63 

59 

62 

62 

57 

60 

59 

59 

58 

61 

66 

66 

67 

57 

59 

66 

60 

63 

70 

67 

58 

58 

55 

58 

60 

8 

MIN 

35 

45 

48 

48 

48 

45 

52 

41 

42 

49 

44 

53 

44 

49 

46 

49 

41 

50 

52 

49 

46 

4  5 

47 

54 

49 

44 

45 

43 

46 

S 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

35 

45 

35 

35 

40 

35 

42 

44 

35 

35 

37 

40 

40 

33 

39 

47 

42 

42 

41 

39 

45 

48 

47 

42 

40 

30 

42 

35 

39 

5 

MIN 

12 

30 

28 

28 

27 

26 

32 

29 

28 

10 

12 

34 

12 

19 

29 

38 

38 

37 

33 

28 

27 

29 

30 

35 

26 

11 

9 

15 

25 

4 

MARICOPA 

MAX 

64 

75 

71 

64 

66 

62 

64 

64 

64 

67 

65 

60 

59 

62 

69 

73 

74 

73 

65 

65 

69 

68 

65 

73 

68 

58 

59 

56 

65 

8 

MIN 

43 

52 

51 

50 

46 

46 

52 

51 

46 

45 

47 

45 

43 

41 

43 

47 

50 

59 

52 

49 

44 

48 

54 

49 

53 

42 

39 

42 

47 

5 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

57 

53 

61 

62 

61 

63 

59 

62 

61 

59 

59 

60 

60 

59 

65 

66 

66 

63 

57 

60 

67 

62 

63 

66 

63 

59 

59 

57 

61 

0 

MIN 

43 

45 

45 

47 

46 

45 

51 

47 

44 

52 

48 

52 

42 

49 

49 

46 

51 

52 

51 

52 

49 

54 

55 

42 

41 

38 

37 

47 

3 

MARYSVILLE 

MAX 

59 

56 

58 

62 

58 

60 

61 

60 

62 

54 

60 

60 

59 

60 

58 

65 

70 

68 

56 

57 

69 

66 

61 

66 

58 

60 

59 

59 

60 

8 

MIN 

39 

48 

49 

48 

50 

48 

50 

49 

48 

50 

46 

51 

40 

49 

50 

^' 

50 

52 

49 

51 

53 

52 

.  56 

46 

40 

38 

40 

48 

1 

MC  CLOUD 

MAX 

44 

50 

37 

38 

40 

43 

47 

45 

44 

39 

50 

44 

47 

45 

43 

47 

49 

49 

45 

48 

61 

52 

55 

49 

46 

41 

45 

48 

46 

1 

MIN 

26 

28 

32 

32 

33 

34 

39 

35 

36 

34 

31 

34 

25 

26 

33 

42 

43 

39 

38 

34 

32 

32 

38 

43 

33 

23 

21 

22 

32 

8 

MECCA   3  SE 

MAX 

75 

74 

71 

63 

63 

68 

66 

71 

70 

74 

78 

80 

70 

77 

74 

72 

76 

78 

79 

67 

71 

77 

75 

78 

75 

75 

74 

73 

73 

0 

MIN 

44 

38 

43 

52 

44 

46 

47 

49 

50 

50 

48 

44 

48 

49 

46 

45 

45 

47 

47 

49 

55 

50 

52 

51 

59 

54 

48 

42 

47 

9 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

58 

59 

64 

60 

67 

62 

65 

66 

63 

66 

66 

65 

60 

64 

70 

71 

71 

67 

59 

66 

65 

70 

68 

61 

56 

60 

64 

3 

MIN 

36 

44 

50 

49 

49 

45 

52 

45 

42 

47 

44 

44 

40 

40 

45 

44 

45 

44 

53 

42 

42 

46 

52 

46 

39 

33 

4* 

5 

MIDDLEWATER 

MAX 

58 

65 

65 

62 

63 

59 

60 

66 

64 

65 

62 

60 

59 

63 

67 

70 

69 

72 

63 

63 

65 

69 

66 

69 

63 

56 

57 

56 

63 

* 

MIN 

39 

37 

50 

50 

48 

48 

47 

48 

44 

48 

50 

47 

39 

38 

43 

42 

43 

46 

45 

46 

43 

47 

46 

45 

50 

37 

36 

38 

44.1 

MILL  CREEK  2 

MAX 

65 

65 

61 

49 

53 

59 

56 

58 

56 

57 

65 

64 

56 

57 

65 

76 

76 

75 

67 

61 

68 

65 

61 

59 

56 

57 

57 

56 

61 

* 

MIN 

47 

44 

47 

43 

42 

40 

42 

46 

40 

42 

41 

47 

42 

39 

43 

48 

58 

53 

44 

40 

46 

51 

43 

41 

45 

38 

39 

39 

43 

9 

MI NERAL 

MAX 

39 

44 

35 

36 

36 

36 

39 

42 

38 

36 

43 

40 

42 

38 

42 

44 

47 

50 

44 

42 

54 

56 

51 

46 

41 

37 

38 

39 

42 

0 

MIN 

25 

32 

31 

31 

32 

33 

33 

32 

32 

26 

27 

32 

24 

19 

32 

37 

35 

35 

32 

30 

30 

31 

35 

35 

29 

19 

18 

21 

29 

* 

MODESTO 

MAX 

57 

64 

63 

59 

66 

64 

64 

62 

59 

65 

65 

62 

61 

64 

69 

70 

68 

58 

59 

66 

63 

64 

71 

61 

59 

60 

60 

63 

63 

I 

MIN 

40 

47 

50 

49 

49 

49 

53 

45 

42 

49 

44 

48 

39 

50 

48 

46 

49 

53 

60 

49 

46 

46 

46 

53 

44 

38 

37 

38 

46 

3 

MONO  LAKE 

MAX 

40 

38 

40 

41 

47 

45 

46 

45 

46 

44 

50 

46 

45 

50 

54 

56 

58 

54 

44 

47 

50 

52 

55 

54 

39 

36 

40 

32 

46 

3 

MIN 

23 

24 

31 

25 

29 

26 

27 

29 

28 

26 

30 

36 

21 

26 

28 

29 

3 1 

32 

37 

32 

31 

30 

26 

32 

27 

17 

18 

19 

27 

6 

MONTEREY 

MAX 

71 

64 

63 

60 

66 

64 

64 

62 

62 

62 

61 

62 

65 

65 

61 

72 

66 

62 

65 

66 

71 

65 

66 

66 

61 

61 

60 

62 

«4>1 

MIN 

45 

42 

44 

48 

46 

47 

53 

46 

47 

50 

48 

48 

44 

43 

50 

50 

49 

52 

51 

48 

48 

48 

47 

50 

50 

41 

39 

40 

46 

9 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

57 

59 

54 

57 

59 

59 

60 

62 

58 

55 

62 

59 

59 

57 

58 

62 

67 

66 

55 

56 

69 

65 

64 

68 

68 

56 

61 

59 

60 

0 

MIN 

39 

41 

47 

49 

46 

45 

45 

49 

46 

50 

47 

49 

36 

38 

48 

50 

50 

51 

51 

50 

49 

51 

51 

54 

49 

36 

36 

36 

46 

0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

5n 

52 

57 

47 

47 

52 

51 

53 

55 

57 

56 

58 

56 

53 

57 

62 

67 

65 

57 

55 

62 

63 

60 

62 

56 

54 

47 

47 

55 

6 

MIN 

29 

33 

32 

40 

37 

32 

33 

40 

35 

34 

34 

32 

29 

30 

35 

38. 

40 

38 

37 

38 

40 

42 

43 

45 

38 

33 

24 

25 

35 

2 

MT   DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

55 

59 

50 

51 

51 

56 

53 

55 

54 

51 

52 

52 

52 

56 

53 

57 

67 

64 

53 

53 

60 

62 

62 

65 

52 

47 

55 

53 

55 

MIN 

39 

44 

41 

43 

43 

45 

47 

44 

44 

45 

46 

46 

36 

39 

44 

49 

52 

48 

47 

46 

47 

44 

48 

48 

42 

37 

36 

40 

43 

• 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

51 

46 

45 

40 

45 

43 

45 

43 

42 

49 

52 

46 

43 

46 

46 

61 

55 

52 

47 

53 

59 

55 

56 

48 

41 

40 

42 

42 

47 

MIN 

42 

34 

30 

35 

33 

35 

36 

33 

32 

38 

38 

31 

27 

33 

39 

40 

43 

38 

36 

36 

40 

41 

41 

38 

29 

24 

28 

26 

34«« 

MOUNT   HEBRON  R5 

MAX 

44 

44 

45 

42 

44 

47 

48 

52 

50 

50 

52 

45 

48 

44 

43 

56 

55 

52 

48 

50 

56 

60 

50 

53 

47 

40 

40 

42 

481 

1 

MiN 

23 

30 

32 

34 

32 

30 

32 

27 

32 

29 

26 

32 

28 

30 

32 

38 

41 

40 

37 

33 

28 

28 

26 

32 

30 

27 

20 

18 

30 

i 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

54 

42 

38 

41 

42 

44 

44 

44 

41 

51 

43 

49 

45 

43 

48 

50 

48 

46 

48 

60 

57 

53 

50 

46 

42 

45 

45 

44 

46. 

6 

MIN 

30 

32 

32 

33 

35 

40 

38 

38 

36 

30 

32 

33 

23 

31 

42 

43 

44 

38 

38 

35 

35 

34 

41 

34 

31 

24 

21 

25 

33 

9 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

54 

52 

40 

40 

42 

51 

53 

44 

51 

50 

56 

54 

■51 

57 

65 

69 

67 

62 

49 

50 

61 

59 

59 

57 

50 

43 

46 

44 

52 

7 

MIN 

42 

37 

34 

31 

31 

33 

36 

39 

33 

38 

39 

40 

32 

40 

42 

52 

48 

45 

31 

31 

38 

45 

43 

41 

34 

25 

26 

29 

37 

0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

68 

66 

61 

60 

62 

60 

61 

65 

61 

69 

67 

66 

62 

68 

70 

75 

75 

67 

63 

67 

72 

70 

71 

70 

59 

60 

59 

61 

65< 

5 

MIN 

35 

51 

48 

49 

44 

44 

49 

45 

48 

47 

50 

49 

40 

45 

47 

49 

48 

48 

53 

45 

47 

49 

47 

44 

46 

37 

37 

35 

45  • 

6 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

61 

59 

60 

60 

61 

63 

64 

61 

63 

62 

63 

60 

64 

61 

61 

72 

67 

68 

60 

66 

64 

61 

67 

63 

68 

64 

58 

60 

62. 

« 

MIN 

42 

40 

41 

49 

50 

48 

48 

50 

49 

48 

48 

54 

33 

42 

52 

48 

49 

47 

50 

46 

42 

43 

50 

45 

31 

35 

34 

35 

**.T 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

68 

65 

65 

60 

66 

64 

68 

69 

69 

67 

67 

68 

71 

65 

69 

74 

75 

71 

72 

68 

78 

79 

79 

79 

69 

67 

63 

62 

69,1 

MIN 

47 

42 

50 

51 

45 

43 

49 

50 

48 

48 

46 

42 

55 

43 

44 

44 

47 

45 

52 

55 

53 

53 

55 

53 

55 

51 

47 

40 

M.I 

NEVADA  CITY 

MAX 

51 

61 

47 

47 

4^ 

48 

53 

48 

48 

49 

52 

55 

50 

49 

48 

53 

61 

63 

55 

50 

60 

64 

59 

62 

49 

43 

46 

48 

52. 

3 

MIN 

29 

31 

37 

36 

42 

37 

41 

41 

41 

41 

34 

39 

31 

32 

40 

43 

36 

35 

46 

35 

37 

35 

37 

41 

37 

29 

26 

26 

36. 

3 

NEWARK 

MAX 

61 

62 

60 

64 

67 

64 

65 

66 

60 

60 

70 

65 

61 

64 

66 

70 

63 

60 

60 

59 

«3. 

4 

MIN 

43 

51 

51 

51 

52 

44 

45 

50 

41 

48 

48 

52 

54 

49 

52 

50 

49 

38 

37 

35 

47. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


Station 

Day 

01  Month 

(D 
17 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEWMAN 

MAX 

62 

64 

60 

68 

64 

65 

67 

68 

65 

63 

64 

66 

71 

64 

59 

68 

65 

73 

64 

61 

63 

63 

65 

.0 

MII^ 

39 

37 

47 

46 

45 

52 

48 

44 

47 

53 

3  3 

49 

46 

43 

52 

52 

47 

47 

47 

47 

37 

35 

37 

44 

.  8 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

74 

67 

63 

64 

65 

65 

63 

63 

65 

64 

66 

61 

65 

64 

64 

62 

■  64 

68 

77 

65 

65 

63 

63 

62 

62 

64 

64 

.7 

MIN 

53 

48 

5  7 

54 

50 

46 

48 

53 

5 

50 

50 

5  3 

48 

52 

56 

55 

48 

49 

54 

55 

56 

56 

49 

42 

45 

51 

•  0 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

58 

62 

53 

55 

52 

57 

56 

60 

53 

54 

60 

57 

52 

54 

60 

73 

60 

55 

67 

65 

63 

45 

50 

52 

57 

.6 

MIN 

31 

34 

36 

37 

39 

35 

39 

43 

33 

36 

37 

4; 

32 

35 

36 

36 

38 

40 

37 

35 

39 

39 

39 

27 

30 

35 

•  8 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

75 

66 

65 

60 

64 

68 

67 

62 

6S 

67 

72 

66 

71 

70 

71 

69 

63 

73 

76 

70 

67 

64 

65 

66 

68 

66 

68 

.5 

MIN 

55 

40 

54 

51 

48 

44 

46 

55 

42 

45 

4  3 

45 

5 1 

45 

44 

54 

56 

41 

46 

52 

56 

51 

43 

48 

45 

41 

47 

.6 

OAKDALE  WOODWARD  0AM 

MAX 

59 

60 

58 

60 

55 

62 

63 

61 

62 

56 

64 

62 

60 

58 

59 

69 

64 

57 

63 

62 

62 

68 

60 

52 

56 

56 

60 

MIN 

37 

36 

37 

47 

45 

49 

49 

49 

45 

46 

40 

39 

36 

37 

50 

51 

51 

51 

48 

41 

42 

45 

43 

46 

43 

36 

34 

33 

43 

.  1 

OAKLAND 

MAX 

58 

62 

60 

61 

62 

60 

56 

59 

56 

63 

62 

60 

61 

61 

65 

73 

65 

59 

63 

65 

67 

67 

70 

67 

59 

62 

60 

60 

62 

.0 

MIN 

45 

48 

46 

49 

48 

50 

50 

47 

47 

50 

48 

5C 

40 

40 

52 

5n 

50 

51 

52 

46 

50 

48 

49 

52 

45 

39 

38 

38 

47 

,  1 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

59 

61 

61 

61 

63 

62 

60 

59 

57 

62 

59 

60 

57 

62 

65 

61 

61 

63 

63 

62 

66 

61 

59 

60 

57 

62 

61 

.3 

MIN 

46 

51 

48 

51 

50 

51 

50 

48 

48 

51 

49 

49 

41 

51 

55 

49 

52 

55 

54 

50 

53 

5? 

51 

56 

49 

4  0 

39 

39 

49 

,  2 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

60 

71 

63 

62 

66 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

66 

67 

67 

63 

63 

62 

64 

67 

65 

64 

64 

64 

63 

62 

62 

64 

.7 

MIN 

46 

46 

55 

53 

49 

48 

48 

48 

52 

46 

46 

4£ 

5  3 

47 

46 

46 

48 

52 

51 

50 

49 

5  1 

57 

54 

56 

49 

42 

41 

49 

,  3 

OJAt 

MAX 

73 

62 

65 

59 

64 

65 

67 

66 

64 

68 

73 

64 

67 

67 

72 

66 

65 

72 

80 

70 

65 

67 

67 

66 

68 

66 

66 

.2 

MIN 

45 

39 

52 

52 

42 

41 

46 

52 

35 

42 

40 

4] 

42 

36 

39 

41 

39 

49 

51 

40 

42 

44 

53 

52 

48 

43 

37 

34 

43 

,  6 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 

54 

49 

44 

43 

41 

47 

46 

46 

48 

51 

54 

51 

50 

55 

63 

57 

48 

53 

61 

58 

57 

53 

48 

47 

49 

47 

51 

.6 

MIN 

38 

36 

38 

33 

33 

31 

39 

36 

33 

40 

38 

36 

36 

37 

41 

45 

43 

41 

33 

35 

43 

42 

40 

35 

39 

3  1 

30 

29 

36 

.  9 

ORANGE  COVE 

MAX 

60 

62 

64 

66 

63 

65 

65 

66 

64 

61 

65 

63 

57 

59 

62 

68 

76 

65 

69 

62 

68 

65 

66 

63 

59 

56 

68 

63 

.5 

MIN 

36 

38 

48 

47 

45 

43 

48 

46 

40 

41 

42 

48 

38 

44 

40 

41 

41 

47 

51 

43 

41 

45 

48 

45 

47 

35 

32 

38 

42 

.  8 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

64 

58 

59 

63 

52 

57 

59 

57 

60 

66 

55 

57 

49 

54 

57 

57 

59 

61 

60 

62 

63 

63 

58 

55 

54 

59 

58 

.7 

MIN 

43 

42 

41 

49 

46 

44 

44 

46 

42 

46 

46 

40 

53 

49 

44 

48 

45 

39 

42 

43 

43 

42 

37 

37 

32 

43 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

53 

57 

60 

57 

60 

61 

57 

60 

59 

56 

61 

59 

60 

58 

61 

59 

60 

65 

62 

65 

70 

58 

56 

68 

57 

56 

60 

.1 

MIN 

39 

43 

46 

46 

46 

43 

5  1 

38 

42 

45 

4  3 

50 

46 

5  3 

44 

43 

51 

53 

47 

49 

44 

46 

52 

46 

33 

30 

30 

44 

,  1 

ORLAND 

MAX 

58 

57 

51 

55 

55 

55 

56 

56 

59 

50 

59 

54 

59 

57 

53 

63 

54 

66 

69 

60 

66 

61 

56 

67 

57 

59 

57 

.  5 

MIN 

38 

43 

46 

45 

48 

48 

49 

46 

47 

48 

44 

48 

39 

5? 

51 

51 

51 

46 

47 

50 

50 

51 

43 

33 

34 

39 

45 

ORLEANS 

MAX 

51 

52 

53 

54 

52 

50 

61 

55 

58 

56 

51 

54 

50 

46 

61 

60 

56 

55 

60 

65 

64 

64 

57 

57 

55 

53 

62 

60 

56 

.0 

MIN 

38 

40 

41 

42 

43 

44 

46 

46 

44 

42 

44 

44 

40 

39 

42 

49 

49 

50 

47 

49 

48 

4  R 

45 

51 

42 

38 

38 

31 

43 

.  6 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

59 

61 

58 

62 

60 

62 

64 

60 

59 

56 

61 

59 

64 

61 

62 

68 

58 

59 

67 

66 

66 

66 

67 

56 

64 

57 

61 

.7 

MIN 

34 

46 

46 

47 

50 

50 

50 

50 

50 

49 

42 

50 

38 

47 

47 

51 

46 

49 

51 

41 

49 

49 

48 

54 

45 

36 

33 

33 

45 

,  9 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

60 

62 

60 

60 

57 

60 

60 

56 

56 

52 

60 

57 

60 

58 

55 

63 

60 

60 

56 

66 

67 

62 

65 

58 

53 

66 

64 

58 

.9 

MIN 

35 

41 

45 

47 

47 

50 

50 

46 

45 

46 

40 

45 

38 

38 

41 

44 

46 

51 

48 

40 

42 

41 

48 

50 

42 

35 

31 

33 

43 

,2 

OXNARD 

MAX 

74 

72 

73 

65 

65 

66 

65 

65 

64 

66 

69 

64 

66 

66 

67 

66 

70 

64 

65 

71 

72 

70 

70 

70 

64 

66 

66 

64 

67 

5 

MIN 

56 

54 

46 

56 

50 

48 

50 

54 

52 

46 

46 

47 

48 

44 

48 

5? 

45 

50 

52 

47 

49 

62 

50 

54 

54 

50 

40 

41 

49 

3 

PALMDALE 

MAX 

62 

60 

62 

60 

60 

59 

64 

64 

66 

64 

65 

64 

57 

66 

73 

75 

65 

61 

71 

73 

73 

63 

57 

54 

57 

55 

64 

1 

MIN 

40 

32 

47 

44 

44 

38 

43 

39 

38 

38 

36 

41 

36 

36 

39 

42 

36 

45 

44 

41 

40 

46 

43 

46 

47 

36 

30 

28 

40 

0 

PALMOALE  CAA  AP 

MAX 

60 

62 

57 

53 

60 

57 

64 

61 

64 

63 

64 

64 

55 

65 

73 

69 

56 

59 

68 

71 

70 

65 

55 

53 

64 

51 

62 

1 

MIN 

37 

30 

47 

42 

43 

37 

43 

45 

36 

41 

35 

37 

33 

35 

37 

38 

35 

43 

44 

40 

39 

42 

42 

42 

39 

36 

29 

29 

38 

3 

PALM  SPRINGS 

MAX 

74 

72 

68 

58 

70 

67 

72 

73 

76 

75 

76 

71 

75 

76 

75 

80 

74 

71 

76 

78 

79 

85 

73 

74 

72 

70 

74 

I 

MIN 

46. 

37 

50 

50 

42 

43 

45 

47 

44 

48 

43 

41 

42 

44 

42 

45 

52 

45 

54 

49 

60 

48 

53 

54 

43 

36 

45 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

63 

58 

64 

64 

64 

65 

'  62 

68 

61 

56 

64 

63 

60 

57 

67 

63 

56 

63 

66 

65 

64 

72 

60 

60 

58 

57 

63 

0 

MIN 

38 

53 

52 

52 

46 

49 

5  3 

49 

54 

5  1 

40 

46 

52 

52 

56 

47 

53 

52 

46 

59 

48 

41 

37 

37 

48 

PALOMAR  MTN  OeSY 

MAX 

55 

55 

53 

41 

42 

58 

57 

52 

47 

49 

60 

60 

52 

54 

66 

69 

56 

45 

59 

60 

58 

56 

57 

37 

50 

50 

55 

1 

MIN 

37 

37 

38 

32 

33 

34 

36 

39 

33 

37 

39 

38 

33 

36 

41 

51 

46 

47 

37 

30 

38 

43 

42 

39 

35 

25 

29 

29 

37 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

62 

65 

65 

64 

65 

62 

64 

64 

63 

68 

67 

68 

67 

68 

67 

66 

66 

63 

66 

64 

68 

67 

67 

68 

65 

66 

66 

0 

MIN 

38 

50 

48 

50 

45 

41 

45 

44 

42 

42 

5  1 

51 

42 

40 

45 

45 

46 

52 

51 

50 

47 

45 

46 

46 

45 

42 

38 

37 

45 

1 

PARADISE 

MAX 

59 

61 

50 

52 

50 

50 

55 

50 

58 

47 

67 

54 

55 

54 

50 

62 

54 

53 

66 

65 

59 

64 

60 

50 

54 

55 

55 

4 

MIN 

38 

38 

38 

37 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

41 

41 

33 

33 

41 

48 

50 

49 

47 

41 

47 

47 

44 

49 

40 

31 

32 

32 

41 

5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

68 

72 

67 

57 

65 

67 

69 

71 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

79 

78 

77 

67 

76 

77 

77 

77 

66 

66 

63 

70 

7 

MIN 

48 

44 

45 

53 

47 

48 

49 

50 

51 

50 

47 

50 

47 

50 

49 

52 

51 

53 

54 

66 

56 

56 

69 

52 

44 

43 

50 

0 

PASADENA 

MAX 

74 

73 

58 

57 

65 

67 

65 

63 

67 

66 

71 

69 

69 

66 

70 

74 

60 

70 

75 

72 

66 

65 

65 

66 

68 

66 

68 

4 

MIN 

53 

43 

53 

51 

47 

45 

46 

52 

45 

47 

46 

48 

44 

45 

46 

45 

51 

49 

44 

48 

48 

54 

53 

60 

47 

39 

41 

47 

3 

PASO  ROBLES 

MAX 

69 

63 

62 

60 

63 

62 

62 

65 

64 

69 

67 

65 

60 

67 

70 

66 

64 

68 

71 

69 

72 

67 

61 

60 

60 

56 

65 

5 

MIN 

33 

47 

49 

49 

47 

40 

47 

46 

40 

45 

51 

45 

36 

35 

41 

44 

38 

47 

51 

42 

45 

47 

46 

45 

47 

39 

33 

31 

43 

1 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

69 

62 

62 

58 

63 

62 

66 

66 

61 

67 

63 

65 

59 

64 

68 

58 

65 

66 

68 

66 

69 

63 

60 

56 

58 

58 

63i 

9 

MIN 

33 

48 

49 

48 

46 

41 

47 

44 

43 

45 

50 

46 

37 

37 

43 

45 

39 

48 

45 

45 

43 

49 

46 

46 

41 

35 

32 

31 

42 

9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

56 

56 

58 

61 

63 

59 

63 

61 

59 

64 

56 

60 

60 

61 

62 

69 

67 

61 

60 

65 

64 

64 

66 

63 

60 

60 

69 

61 

61, 

4 

MIN 

44 

42 

48 

49 

44 

48 

52 

41 

43 

53 

49 

49 

35 

48 

45 

50 

49 

53 

52 

48 

51 

6  1 

53 

54 

45 

31 

33 

33 

46  t 

2 

PINNACLES  NM 

MAX 

66 

63 

57 

58 

62 

58 

56 

62 

61 

67 

65 

62 

62 

63 

69 

62 

63 

66 

72 

66 

70 

65 

56 

68 

69 

57 

63. 

3 

MIN 

33 

46 

40 

45 

43 

43 

51 

39 

36 

43 

44 

49 

33 

40 

42 

39 

40 

46 

51 

43 

39 

42 

36 

45 

45 

36 

30 

33 

41  • 

2 

PISMO  BEACH 

MAX 

71 

68 

63 

63 

65 

64 

62 

61 

64 

70 

70 

64 

65 

65 

70 

65 

59 

65 

68 

72 

70 

64 

63 

62 

62 

64 

63 

65. 

4 

MIN 

47 

44 

52 

53 

52 

50 

53 

53 

42 

43 

50 

49 

44 

41 

48 

46 

45 

54 

55 

50 

48 

50 

47 

49 

52 

42 

43 

43 

46. 

0 

PLACERVILLE 

MAX 

53 

53 

53 

54 

50 

54 

57 

60 

60 

46 

55 

59 

52 

52 

51 

70 

61 

52 

55 

64 

63 

65 

52 

50 

50 

51 

56. 

0 

MIN 

30 

39 

42 

40 

44 

38 

43 

42 

40 

45 

37 

40 

32 

34 

39 

40 

37 

39 

48 

39 

42 

40 

35 

47 

40 

30 

28 

26 

36. 

5 

PLACERVILLE  IFe 

MAX 

64 

50 

46 

52 

54 

50 

52 

48 

55 

56 

50 

52 

47 

54 

66 

68 

58 

50 

60 

65 

59 

65 

49 

47 

49 

51 

64. 

5 

MIN 

42 

41 

42 

43 

41 

36 

38 

42 

46 

46 

5  1 

43 

41 

41 

46 

44 

47 

37 

32 

32 

32 

POINT  ARENA 

MAX 

59 

63 

56 

57 

56 

56 

53 

59 

61 

58 

61 

56 

59 

56 

57 

53 

56 

58 

61 

69 

66 

61 

59 

56 

58 

58 

56. 

6 

MIN 

42 

49 

47 

50 

51 

51 

49 

5 1 

52 

46 

50 

50 

50 

55 

53 

53 

54 

48 

41 

45 

52 

54 

43 

38 

38 

34 

47  * 

POINT  ARGUELLO  USCG 

MAX 

MIN 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

65 

62 

62 

62 

63 

62 

60 

61 

62 

61 

62 

59 

59 

61 

62 

65 

61 

59 

65 

64 

60 

62 

6  0  ' 

69 

59 

59 

59 

59 

61. 

2 

MIN 

49 

54 

53 

52 

54 

53 

50 

50 

47 

49 

5  1 

50 

44 

47 

52 

52 

47 

52 

50 

49 

52 

52 

48 

60 

47 

42 

42 

44 

49. 

POMONA 

MAX 

74 

71 

56 

57 

61 

66 

62 

65 

67 

66 

66 

62 

65 

66 

68 

80 

81 

66 

60 

69 

75 

67 

66 

65 

63 

66 

67 

67 

66. 

6 

MIN 

46 

38 

52 

49 

45 

44 

47 

48 

47 

47 

45 

42 

50 

39 

42 

43 

41 

47 

49 

39 

45 

43 

51 

46 

49 

44 

34 

36 

44. 

6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

57 

52 

60 

63 

61 

64 

6  0 

63 

66 

59 

61 

60 

60 

60 

63 

65 

67 

61 

59 

60 

56 

61  • 

6 

MIN 

32 

41 

47 

49 

45 

43 

44 

43 

41 

45 

46 

46 

38 

38 

36 

45 

43 

48 

53 

46 

61 

45 

47 

51 

47 

36 

33 

35 

43. 

5 

See  Relerence  No 

es  Following 

Statton 

ndex 

-  51  - 


DAILY  TEMPERATURES  "l.forma 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTERVI LLE 

MAX 

62 

66 

60 

70 

61 

68 

64 

65 

67 

68 

66 

66 

58 

61 

64 

74 

76 

78 

70 

58 

65 

66 

69 

69 

67 

62 

60 

59 

65  • 

8 

r^IN 

38 

38 

50 

49 

46 

42 

45 

49 

45 

42 

44 

49 

42 

42 

43 

49 

52 

46 

42 

45 

45 

48 

50 

42 

36 

41 

44. 

6 

PORTOLA 

MAX 

44 

44 

42 

40 

40 

45 

46 

43 

40 

49 

48 

45 

43 

44 

48 

58 

58 

57 

47 

57 

61 

59 

56 

55 

45 

39 

39 

38 

5 

MIN 

13 

25 

32 

26 

33 

26 

30 

29 

23 

24 

22 

35 

18 

30 

37 

2  8 

31 

37 

30 

24 

27 

31 

38 

31 

15 

13 

24 

27! 

5 

POSEY    3  E 

MAX 

54 

55 

50 

44 

46 

49 

53 

47 

50 

50 

51 

49 

49 

51 

55 

69 

68 

60 

54 

49 

62 

62 

55 

56 

47 

36 

39 

34 

51  • 

6 

!  i  I  N 

34 

45 

32 

33 

33 

28 

30 

35 

29 

29 

29 

32 

32 

27 

30 

44 

36 

31 

31 

37 

34 

31 

31 

27 

24 

26 

32. 

0 

POTTER   V4LLEV  PH 

MAX 

60 

59 

52 

63 

53 

54 

62 

59 

54 

63 

55 

54 

53 

59 

66 

55 

56 

67 

68 

68 

59 

58 

54 

52 

60 

58. 

5 

MI  N 

35 

45 

43 

45 

42 

46 

50 

45 

44 

40 

49 

31 

44 

50 

50 

50 

43 

45 

43 

51 

41 

29 

31 

27 

42. 

9 

OUINCY  RS 

MAX 

51 

40 

41 

41 

46 

54 

53 

40 

40 

51 

50 

53 

43 

52 

56 

64 

67 

55 

50 

63 

62 

61 

63 

50 

45 

46 

43 

45 

50  . 

9 

MIN 

30 

29 

31 

30 

33 

34 

36 

31 

32 

33 

32 

39 

30 

32 

34 

31 

40 

40 

35 

34 

38 

44 

31 

28 

27 

25 

33. 

2 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

73 

68 

58 

55 

65 

66 

67 

65 

66 

66 

70 

65 

64 

66 

71 

81 

83 

66 

56 

65 

72 

69 

69 

66 

60 

62 

66 

63 

66  ■ 

5 

MIN 

53 

40 

50 

46 

46 

37 

37 

42 

43 

41 

37 

36 

51 

35 

36 

40 

43 

40 

42 

39 

46 

44 

49 

33 

30 

31 

40, 

8 

RANDSBURG 

MAX 

55 

60 

54 

49 

56 

57 

57 

59 

59 

62 

61 

57 

56 

63 

63 

69 

72 

64 

57 

56 

67 

66 

67 

68 

51 

52 

52 

47 

59  • 

1 

MIN 

44 

37 

40 

41 

40 

37 

41 

43 

36 

39 

39 

42 

41 

39 

37 

54 

4  0 

40 

44 

50 

51 

42 

39 

34 

30 

32 

40, 

6 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

58 

53 

55 

54 

54 

56 

55 

56 

51 

63 

54 

64 

56 

50 

61 

63 

61 

54 

57 

72 

68 

58 

62 

56 

55 

58 

58 

60 

56  . 

MIN 

39 

44 

46 

46 

48 

49 

50 

48 

49 

47 

47 

47 

36 

44 

47 

51 

50 

47 

51 

50 

52 

50 

42 

34 

36 

42 

46. 

1 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

61 

56 

54 

50 

54 

54 

55 

54 

53 

62 

62 

61 

62 

54 

57 

60 

60 

54 

55 

72 

69 

59 

54 

56 

57 

59 

60 

MIN 

40 

39 

47 

47 

49 

49 

50 

47 

48 

46 

47 

48 

35 

41 

43 

50 

48 

45 

50 

51 

51 

42 

33 

37 

39 

45' 

4 

REDt,ANOS 

MAX 

72 

70 

61 

52 

62 

65 

61 

66 

63 

63 

74 

64 

65 

64 

68 

83 

83 

71 

55 

69 

74 

70 

68 

64 

62 

63 

67 

63 

I 

MIN 

46 

40 

49 

49 

46 

43 

44 

46 

50 

47 

40 

43 

47 

42 

41 

46 

47 

44 

41 

47 

46 

53 

50 

50 

40 

36 

37 

44 

REDWOOD  CITY 

''1A  X 

58 

64 

64 

61 

64 

61 

63 

63 

60 

64 

64 

60 

61 

65 

71 

71 

66 

63 

61 

64 

65 

63 

70 

66 

64 

62 

60 

62 

MIN 

39 

49 

48 

49 

46 

49 

53 

50 

44 

43 

50 

56 

43 

50 

54 

54 

56 

48 

50 

50 

48 

56 

47 

42 

38 

36 

48 

1 

RICHMOND 

MAX 

55 

57 

62 

62 

62 

64 

63 

63 

61 

60 

63 

60 

60 

62 

61 

65 

69 

61 

61 

62 

64 

62 

64 

67 

61 

59 

59 

60 

MIN 

48 

49 

50 

52 

51 

50 

54 

52 

52 

54 

50 

53 

42 

49 

54 

51 

53 

55 

54 

52 

52 

51 

52 

56 

53 

42 

40 

43 

50 

5 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

59 

57 

59 

59 

58 

60 

60 

60 

57 

56 

61 

57 

59 

59 

58 

63 

68 

63 

58 

60 

62 

65 

62 

64 

60 

56 

58 

57 

MIN 

44 

50 

50 

52 

52 

51 

51 

57 

56 

53 

50 

52 

41 

50 

52 

55 

55 

52 

52 

52 

53 

56 

51 

40 

40 

42 

50 

4 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

MAX 

75 

73 

64 

57 

64 

65 

62 

67 

65 

64 

69 

63 

6f 

65 

69 

79 

83 

72 

61 

71 

75 

69 

67 

65 

65 

64 

68 

63 

1 

MIN 

40 

38 

42 

51 

48 

46 

47 

47 

48 

47 

46 

41 

51 

43 

43 

43 

53 

42 

44 

4  5 

53 

50 

52 

40 

36 

37 

44 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

72 

74 

71 

62 

58 

64 

56 

62 

66 

65 

64 

71 

59 

65 

66 

70 

81 

85 

66 

57 

70 

75 

69 

67 

65 

62 

63 

66 

66 

6 

MIN 

45 

39 

52 

50 

46 

45 

46 

45 

49 

47 

44 

41 

47 

42 

41 

44 

47 

40 

45 

45 

53 

49 

52 

42 

37 

36 

44 

8 

ROCKLI N 

MAX 

57 

64 

60 

61 

57 

61 

S3 

61 

62 

56 

60 

62 

63 

60 

58 

66 

72 

70 

60 

59 

65 

63 

63 

67 

58 

57 

55 

55 

61 

3 

MIN 

36 

40 

45 

49 

48 

48 

50 

49 

44 

46 

41 

46 

39 

39 

50 

49 

49 

51 

46 

45 

44 

48 

48 

44 

35 

35 

32 

44 

5 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

58 

58 

61 

58 

62 

62 

60 

61 

56 

60 

59 

63 

60 

60 

65 

69 

65 

58 

59 

66 

60 

62 

66 

58 

59 

56 

56 

62 

MIN 

38 

49 

50 

49 

50 

48 

51 

47 

45 

50 

47 

47 

40 

50 

49 

51 

51 

50 

47 

52 

50 

52 

44 

36 

36 

40 

47 

1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

57 

58 

61 

59 

63 

62 

62 

60 

56 

60 

61 

63 

60 

60 

65 

71 

67 

58 

59 

70 

62 

62 

67 

58 

59 

58 

57 

61 

1 

MIN 

38 

49 

50 

49 

49 

51 

51 

50 

47 

50 

47 

47 

42 

50 

51 

53 

5 1 

52 

53 

49 

48 

50 

52 

49 

45 

40 

39 

40 

47 

SAINT  HELENA 

MAX 

57 

53 

55 

58 

60 

56 

63 

55 

54 

64 

57 

61 

61 

55 

60 

71 

65 

56 

57 

67 

70 

63 

68 

61 

57 

60 

56 

59 

MIN 

35 

44 

46 

46 

46 

45 

52 

46 

48 

52 

48 

52 

34 

47 

54 

51 

52 

45 

52 

54 

54 

53 

4C 

34 

32 

32 

46 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

52 

57 

58 

57 

56 

56 

60 

58 

54 

55 

60 

58 

53 

59 

60 

65 

65 

60 

58 

64 

58 

61 

65 

61 

56 

57 

56 

56 

MIN 

39 

40 

46 

49 

49 

48 

41 

47 

47 

50 

43 

52 

34 

47 

53 

50 

52 

47 

49 

42 

47 

50 

46 

33 

30 

31 

44 

7 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

54 

56 

47 

43 

47 

53 

52 

49 

46 

56 

58 

54 

52 

51 

57 

68 

70 

66 

46 

64 

68 

64 

64 

62 

49 

45 

50 

48 

MIN 

36 

36 

32 

36 

36 

36 

38 

38 

36 

38 

40 

41 

33 

37 

36 

44 

44 

40 

36 

40 

40 

44 

33 

27 

28 

30 

37 

2 

SALYER  RS 

MAX 

66 

50 

50 

55 

55 

56 

58 

59 

60 

52 

50 

50 

47 

60 

62 

56 

53 

59 

64 

70 

65 

58 

53 

45 

53 

51 

MIN 

34 

40 

40 

42 

42 

45 

43 

41 

42 

45 

39 

40 

42 

48 

41 

47 

45 

44 

45 

52 

4C 

37 

38 

37 

42 

5 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

66 

65 

56 

50 

55 

59 

58 

59 

56 

59 

64 

61 

55 

60 

60 

73 

76 

77 

65 

60 

69 

66 

60 

58 

56 

57 

59 

59 

MIN 

52 

46 

42 

43 

39 

42 

43 

45 

39 

44 

42 

46 

43 

40 

41 

53 

45 

41 

47 

48 

47 

44 

45 

38 

40 

41 

44 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

75 

71 

59 

55 

64 

67 

63 

67 

64 

65 

74 

64 

65 

65 

70 

83 

64 

70 

60 

69 

71 

71 

67 

65 

63 

64 

66 

63 

3 

MIN 

48 

37 

52 

50 

48 

45 

48 

49 

51 

46 

40 

42 

49 

43 

42 

41 

52 

41 

49 

46 

54 

51 

50  40 

36 

35 

45 

5 

SANDBERG  WB 

MAX 

48 

45 

47 

42 

46 

46 

50 

48 

49 

49 

52 

50 

42 

54 

60 

63 

67 

54 

47 

48 

60 

58 

59 

49 

44 

35 

45 

41 

MIN 

41 

38 

39 

37 

35 

37 

38 

39 

37 

38 

39 

41 

32 

38 

41 

48 

40 

37 

37 

42 

44 

42 

36 

31 

29 

29 

26 

37 

9 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

80 

69 

63 

64 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

66 

66 

66 

67 

69 

72 

73 

65 

63 

68 

75 

67 

68 

68 

65 

65 

67 

65 

MIN 

55 

52 

57 

54 

54 

50 

51 

54 

55 

53 

51 

56 

55 

50 

50 

5 1 

55 

55 

53 

52 

59 

57 

58 

57 

51 

47 

46 

53 

3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

68 

65 

63 

60 

62 

65 

65 

62 

65 

71 

70 

61 

65 

67 

70 

79 

79 

73 

61 

68 

75 

71 

65 

65 

65 

62 

66 

63 

MIN 

54 

38 

53 

52 

47 

43 

45 

51 

48 

44 

45 

43 

46 

39 

41 

45 

50 

43 

51 

47 

51 

59 

51 

44 

42 

43 

46 

5 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

57 

63 

64 

60 

63 

62 

60 

58 

58 

60 

59 

60 

57 

63 

66 

66 

64 

59 

61 

62 

62 

62 

65 

61 

59  58 

56 

59 

MIN 

43 

51 

50 

51 

50 

49 

53 

48 

47 

51 

51 

51 

45 

51 

56 

55 

53 

52 

51 

52 

51 

57 

50  44 

41 

41 

49 

9 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

57 

60 

60 

61 

62 

59 

60 

56 

57 

61 

60 

59 

56 

61 

64 

70 

64 

60 

60 

62 

60 

62 

66 

61 

58 

56 

56 

60 

6 

MIN 

49 

51 

51 

51 

53 

53 

52 

51 

51 

53 

52 

52 

46 

51 

55 

53 

56 

53 

52 

53 

54 

55 

5C 

48 

46 

47 

51 

8 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

76 

75 

61 

60 

67 

69 

66 

65 

68 

66 

71 

70 

69 

69 

71 

82 

79 

72 

62 

72 

76 

73 

65 

66 

66 

68 

69 

65 

3 

MIN 

55 

41 

53 

47 

45 

46 

46 

51 

46 

48 

46 

44 

50 

43 

44 

53 

50 

44 

42 

47 

47 

51 

51 

48 

38 

41 

46 

.6 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

67 

60 

61 

60 

65 

60 

58 

62 

59 

64 

63 

58 

58 

59 

66 

73 

65 

59 

66 

62 

66 

68 

66 

59 

59  57 

57 

59 

62 

MIN 

39 

49 

47 

48 

46 

49 

53 

45 

43 

54 

47 

53 

38 

45 

52 

49 

53 

45 

46 

50 

46 

52 

47  36 

34 

34 

46 

3 

San  jac I NTo 

72 

68 

58 

55 

60 

65 

64 

64 

61 

63 

69 

64 

63 

64 

69 

80 

80 

70 

55 

67 

72 

66 

67 

64 

61 

62 

64 

61 

MIN 

44 

39 

54 

48 

46 

40 

36 

44 

49 

43 

36 

38 

39 

37 

34 

40 

48 

36 

42 

42 

49 

49 

50  33 

30 

31 

41 

■  3 

SAN  JOSE 

MAX 

59 

64 

63 

62 

66 

62 

64 

60 

59 

65 

65 

60 

60 

65 

67 

75 

64 

58 

68 

67 

65 

65 

74 

61 

60  59 

59 

60 

63 

MIN 

41 

52 

49 

52 

51 

52 

53 

50 

47 

54 

52 

55 

43 

51 

55 

54 

56 

51 

53 

54 

50 

55 

49  43 

40 

40 

50 

'•2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

64 

73 

67 

66 

61 

65 

64 

64 

65 

65 

68 

66 

60 

64 

66 

72 

75 

71 

59 

66 

70 

75 

65 

67 

65  61 

60 

64 

MIN 

42 

44 

52 

50 

49 

45 

45 

52 

44 

48 

50 

49 

47 

42 

43 

45 

45 

54 

50 

52 

50 

47 

46 

51 

41 

44 

45 

47 

!i 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

64 

71 

60 

62 

58 

63 

63 

60 

63 

61 

66 

69 

59 

63 

66 

66 

77 

78 

60 

64 

69 

73 

65 

67 

62 

60 

62 

63 

MIN 

25 

51 

49 

48 

44 

42 

46 

46 

42 

42 

41 

41 

39 

34 

35 

36 

46 

38 

39 

44 

47 

45 

46  4C 

29 

29 

40 

Is 

SAN  MATEO 

MAX 

59 

64 

64 

62 

65 

63 

64 

60 

59 

62 

61 

60 

59 

67 

70 

72 

62 

57 

61 

61 

66 

63 

67 

62 

61 

6C 

59 

61 

62 

.5 

MIN 

41 

49 

48 

48 

49 

47 

51 

50 

46 

47 

50 

55 

42 

43 

54 

53 

53 

54 

50 

50 

48 

55 

47  41 

39 

39 

4S 

■  1 

SAN  PEDRO 

tiAX 

73 

70 

63 

62 

63 

63 

61 

61 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

63 

64 

64 

62 

63 

66 

67 

65 

64 

64 

63 

64 

63 

62 

63 

■  8 

t^IN 

60 

50 

57 

56 

51 

52 

52 

55 

54 

52 

50 

55 

56 

50 

52 

54 

64 

57 

53 

51 

54 

49 

59 

57 

56  51 

48 

47 

53 

■  3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

56 

59 

60 

60 

62 

61 

63 

61 

59 

62 

60 

63 

61 

57 

62 

69 

69 

62 

61 

66 

64 

64 

69 

6; 

62 

6C 

60 

62 

62 

0 

MIN 

46 

46 

46 

50 

50 

49 

52 

51 

46 

46 

49 

46 

42 

49 

55 

51 

51 

5  3 

5  5 

51 

47 

49 

47  41 

38 

39 

47 

.9 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

81 

71 

65 

63 

67 

68 

66 

67 

68 

67 

68 

63 

68 

68 

69 

74 

70 

67 

66 

72 

73 

66 

68 

62 

66 

63 

67 

67 

67 

.9 

MIN 

51 

45 

55 

52 

49 

47 

45 

51 

47 

48 

46 

49 

52 

44 

46 

47 

60 

53 

53 

45 

46 

52 

55 

55 

53  49 

41 

42 

48 

.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  caltorma 


Station 

Doy 

01  Month 

age 

2 

3 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MIN 

45 

63 
43 

4C 

43 

42 

39 

40 

59 
47 

5E 

58 
41 

66 
40 

66 
43 

57 
41 

58 
36 

64 

39 

u 

50 

78 
50 

72 
46 

61 
37 

69 
47 

68 

47 

67 
42 

60 
38 

58 
46 

60 
39 

60 
34 

57 
36 

63.2 
47.3 

SANTA  BARBARA 

»A\ 
MIN 

5n 

49 

54 

-  5,5 

48 

4J 

51 

62 
52 

67 

52 

71 
49 

72 
48 

63 

49 

67 
46 

67 
44 

69 
46 

48 

5? 

64 
56 

67 
55 

73 
45 

73 
47 

64 

5? 

63 
54 

68 
50 

66 
54 

70 
45 

66 
44 

68 
46 

67,6 
49.6 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

48 

50 

52 

51 

50 

4f 

51 

64 

48 

65 
43 

68 
47 

70 
50 

62 
47 

66 
44 

66 
41 

66 
44 

45 

51 

6? 
55 

64 
48 

73 
44 

71 
45 

65 
5? 

66 

50 

66 
48 

66 
53 

70 
46 

65 
42 

67 
47 

65.8 
47.8 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

39 

51 

46 

52 

50 

51 

53 

61 

49 

59 
47 

66 
54 

65 
51 

59 
55 

60 
40 

64 

51 

69 
54 

sn 

52 

67 
53 

66 
55 

67 
50 

66 
53 

64 

53 

72 
49 

63 
55 

60 
48 

60 
40 

58 
38 

60 
37 

63.3 
49.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

38 

38 

44 

45 

44 

47 

52 

58 
48 

58 
46 

64 
53 

62 
48 

62 
54 

61 
42 

58 
48 

65 
49 

44 

49 

57 
50 

64 

51 

63 
49 

64 
45 

64 
48 

64 
43 

58 
52 

58 
4R 

61 
37 

62 
35 

60 
36 

61.9 
45.8 

SANTA  MARIA 

MAX 
MIN 

38 

48 

48 

40 

54 

45 

44 

66 

38 

66 

3d 

65 
41 

67 
41 

63 
48 

60 
43 

66 

65 
38 

43 

72 
45 

66 
41 

70 
45 

72 
43 

72 
46 

63 

66 
44 

66 
4? 

63 
32 

64 
37 

63 
39 

66.  1 
42.3 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 
MIN 

42 

51 

4Q 

52 

49 

46 

52 

64 

49 

62 

39 

64 
44 

68 
43 

61 

46 

61 
41 

63 
37 

65 
42 

43 

43 

62 
48 

66 

48 

70 
43 

67 
42 

63 
47 

65 
43 

65 
48 

62 
47 

60 
37 

60 
41 

60 
36 

64.6 
44.6 

SANTA    MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

59 

49 

55 

48 

52 

5C 

51 

63 
55 

69 
47 

63 
51 

63 

50 

67 
51 

63 
53 

68 
50 

62 
50 

60 
51 

51 

65 
55 

63 
52 

73 
51 

78 

52 

73 

56 

66 

58 

66 
56 

63 
48 

65 
43 

67 
46 

64 
49 

66.4 
51  .4 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

48 

41 

54 

53 

48 

48 

47 

68 
45 

70 
44 

73 
46 

70 
41 

42 

74 

50 

65 
50 

66 
41 

73 
44 

8  0 
47 

67 
36 

70 
40 

69.6 
45.6 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

35 

41 

48 

49 

45 

49 

53 

65 

50 

63 
46 

56 

50 

57 

51 

57 
51 

62 
35 

62 
36 

57 
47 

55 

49 

65 

52 

57 

52 

60 
46 

63 
46 

65 
5  1 

65 
52 

66 
54 

60 
43 

59 
35 

61 
32 

58 
32 

60.9 
45.9 

SCOTIA 

.MAX 
MIN 

41 

41 

44 

46 

46 

46 

48 

63 
49 

60 
49 

59 
46 

64 
47 

62 
50 

55 
43 

56 
43 

58 
51 

55 

55 

61 

52 

60 
51 

58 
49 

65 
46 

69 
47 

60 
50 

67 
55 

66 
43 

53 
40 

55 
4! 

55 
36 

60.4 
46.9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

47 

51 
45 

53 
46 

48 
45 

57 
45 

65 
45 

59 
37 

52 
36 

50 
37 

49 

50 

57 
48 

52 
45 

52 
42 

67 
48 

61 
48 

56 
49 

56 
48 

53 
42 

53 
35 

54 

37 

54 

39 

54.6 
43.8 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

2I 

30 

32 

31 

33 

30 

30 

44 

31 

41 

35 

43 
32 

53 
31 

52 
38 

47 
29 

45 
32 

45 
35 

40 

33 

64 
34 

57 
39 

49 

37 

64 

37 

65 

32 

60 
37 

59 
41 

48 

32 

37 
25 

44 
24 

48 
78 

48.8 
37.8 

SIERRA  MADRE   1  N 

MAX 
MIN 

74 

40 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

62 

39 

63 

39 

64 

39 

70 
39 

64 
41 

67 
43 

60 
46 

70 
45 

74 
41 

67 
47 

63 
49 

65 
49 

64 
43 

66 
42 

66 
42 

63 
42 

65.9 
41  .7 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

15 

21 

31 

25 

28 

28 

28 

44 

32 

45 

29 

44 

28 

62 
26 

52 
38 

45 
21 

44 

25 

48 
37 

5n 
47 

38 

60 
37 

57 
38 

49 

30 

58 

26 

62 
27 

57 
33 

57 
37 

45 

30 

37 
18 

43 
16 

43 
20 

47.9 
28.7 

SODA  SPRINGS 

MAX 
MiN 

0 

15 

24 

14 

26 

26 

23 

35 

28 

33 
26 

32 
21 

46 

9 

43 

23 

34 

0 

36 
15 

35 
26 

?9 

27 

51 
36 

46 
33 

38 

30 

50 
17 

54 

72 

48 
35 

ir 
35 

39 
23 

27 
2 

29 
-  1 

36 
4 

39.6 
70.3 

SONOMA 

MAX 
MIN 

36 

46 

48 

48 

44 

46 

52 

59 
45 

57 
44 

63 
44 

60 
47 

61 
54 

61 
34 

56 
48 

61 

52 

44 

48 

61 

52 

59 
55 

66 
45 

63 
51 

64 

48 

66 
53 

63 

54 

60 

63 
34 

59 
31 

60 
30 

61  .4 
45.6 

SONORA 

MAX 
MIN 

32 

36 

45 

46 

45 

43 

44 

60 
40 

61 

39 

51 
44 

64 

40 

62 
42 

54 
34 

59 
34 

58 
40 

39 

40 

75 

40 

64 
49 

56 
42 

63 
42 

70 
47 

62 

68 
49 

55 
40 

49 

32 

57 

30 

57 
31 

60.4 
40.1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

27 

33 

32 

30 

31 

30 

31 

42 
32 

41 

27 

54 

32 

52 

28 

47 

36 

50 
25 

47 
33 

55 
29 

30 

33 

58 
39 

49 

36 

54 
31 

64 

31 

64 

35 

57 

32 

50 
32 

41 
31 

42 
13 

47 
18 

36 
21 

50.0 
29.9 

SQUAW  VALLEY  LOOSE 

MAX 
MIN 

e 

23 

29 

16 

30 

23 

27 

34 
30 

34 
29 

42 
24 

44 
14 

36 
32 

38 
12 

37 
21 

40 
35 

33 

30 

47 

33 

41 

33 

47 

31 

48 

20 

46 
26 

50 
30 

44 

36 

36 
24 

34 
6 

39 
2 

28 
11 

40,3 
23.9 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

MIN 

38 

38 

32 

31 

31 

32 

36 

45 

36 

48 

30 

46 

35 

47 

35 

50 

33 

45 

30 

54 

35 

58 
39 

39 

36 

54 

40 

45 
35 

45 

30 

54 

37 

56 
4? 

56 
40 

53 

36 

44 
33 

45 
25 

41 
21 

40 
22 

49.0 
33.9 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 

48 

50 

47 

48 

50 

52 

64 

44 

57 
41 

65 
48 

62 
44 

61 
47 

60 
39 

62 
49 

68 
46 

47 

47 

58 

50 

59 

50 

63 
49 

62 
46 

64 
47 

71 
46 

60 
53 

58 
44 

60 
38 

56 
38 

63 
38 

62.3 
45.8 

STOCKTON  FIRE  ST  A  4 

MAX 
MIN 

35 

37 

49 

45 

47 

49 

45 

64 

45 

65 
42 

57 

46 

64 
44 

61 
45 

60 
38 

59 
43 

62 
43 

49 

47 

68 
47 

58 
51 

59 

48 

63 
46 

62 
46 

63 
45 

69 
50 

60 
43 

60 
37 

58 
35 

58 
38 

62.1 
44.1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

35 

48 

49 

47 

47 

47 

52 

64 
46 

57 
42 

65 
50 

61 
44 

61 
54 

60 
41 

63 
50 

67 
45 

45 

47 

66 
52 

58 
51 

65 
49 

65 
47 

63 
45 

70 
46 

70 
53 

56 
46 

61 
36 

61 
38 

63 
38 

63.0 
46.1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

35 

32 
43 

43 

45 

44 

46 

50 

58 
46 

51 
43 

58 
43 

53 
45 

60 
49 

54 
34 

50 
45 

60 
46 

50 

48 

57 

50 

54 
41 

66 
47 

63 
44 

60 
48 

59 
48 

60 
50 

58 
44 

54 
34 

57 
33 

56 
34 

56.9 
43.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

31 

40 

30 

30 

41 

32 

42 

37 

36 

43 

36 

43 

33 

40 
34 

52 
35 

49 
34 

45 

33 

46 

30 

42 
32 

45 
41 

43 

38 

51 
40 

46 
42 

62 
36 

62 
35 

57 
38 

59 
41 

46 
40 

45 
32 

43 
26 

46 
26 

45 
26 

46.4 
34.5 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

48 

38 

43 

47 

43 

42 

43 

62 
49 

68 
40 

71 
42 

72 
36 

59 
46 

71 
44 

71 
45 

73 
48 

43 

48 

65 
47 

59 
47 

71 
39 

77 
43 

68 
46 

65 
45 

59 
46 

68 
43 

68 

38 

63 
39 

63 
41 

67.6 
43.6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

29 

24 

32 

31 

36 

30 

36 

46 

33 

47 

32 

51 
27 

47 
26 

49 

38 

48 

32 

49 

32 

53 

39 

41 

34 

60 
43 

48 
38 

57 
29 

60 
25 

60 
32 

58 
32 

45 

44 

31 

45 

22 

46 
20 

40 
25 

50,0 
31,7 

TABLE  MTN 

MAX 

MIN 

32 

32 

30 

29 

24 

29 

49 
29 

50 
30 

48 
26 

40 
28 

40 
30 

46 

30 

44 

25 

45 
33 

60 
34 

37 

38 

46 
36 

38 
27 

40 
28 

48 
32 

52 
36 

46 
34 

42 
34 

38 
27 

32 
17 

32 
18 

30 
20 

43.8 
29.4 

TAHOE 

MAX 
MIN 

15 

22 

29 

20 

29 

25 

26 

37 
30 

38 
28 

35 

26 

40 

21 

36 
27 

38 
15 

36 
24 

38 
33 

37 

29 

53 
31 

50 
32 

40 
31 

4? 

29 

46 
26 

49 

29 

45 

30 

39 

26 

32 
10 

33 
12 

32 
14 

39.7 
25.0 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

40 

37 

40 

39 

36 

31 

37 

52 
35 

50 
40 

50 
38 

60 
36 

53 
33 

46 
35 

50 
28 

57 
38 

30 

39 

59 
48 

50 
39 

56 
34 

60 
32 

66 
36 

58 
42 

62 
34 

51 
35 

40 
31 

52 
32 

43 
32 

54.7 
36.1 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

42 

55 

50 

48 

45 

46 

49 

63 

50 

62 
49 

62 
45 

62 
47 

61 
44 

56 
45 

58 
38 

67 
46 

45 

49 

70 
60 

66 
50 

59 
47 

68 
43 

67 
44 

60 
50 

73 

50 

64 

46 

53 
40 

53 
40 

51 
37 

63.3 
46.5 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 
MIN 

42 

38 

49 

48 

44 

47 

73 

48 

72 
48 

77 
55 

78 
55 

61 
50 

72 
40 

76 
54 

75 

50 

77 
46 

44 

45 

76 
47 

62 
52 

72 
49 

79 
56 

77 

50 

78 
54 

77 
58 

74 
55 

74 
55 

71 
45 

69 
41 

73.9 
48.8 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

35 

36 

44 

42 

62 

40 

42 

46 

67 

45 

65 

38 

63 
40 

62 
44 

64 
41 

60 
47 

60 
46 

67 
43 

38 

42 

79 
45 

67 
51 

57 

42 

67 

40 

68 
43 

66 
52 

67 
43 

62 
45 

56 
35 

57 
36 

57 
42 

64.5 
42.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

34 

39 

51 
39 

38 

52 
40 

38 

5  3 
42 

53 
44 

51 

39 

60 
43 

60 
37 

56 
46 

56 
34 

53 

40 

60 
39 

39 

38 

66 
40 

52 
46 

62 

42 

67 
40 

65 

40 

67 
39 

64 
46 

50 
36 

52 
32 

53 
32 

52 
30 

57.2 
39.1 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

50 

43 

55 

65 
54 

70 
49 

69 
46 

6  7 
46 

63 

52 

69 
48 

67 
51 

69 
49 

64 
51 

70 
50 

69 
44 

70 
46 

50 

53 

67 
54 

67 

50 

74 
44 

76 
47 

69 
54 

69 

56 

67 
53 

67 
54 

67 
47 

69 
46 

68 
40 

69.1 
49.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

58 
37 

58 
39 

60 
46 

60 
46 

61 
45 

63 
47 

61 
48 

63 
42 

62 
42 

57 
46 

62 
47 

62 
48 

61 
41 

59 
42 

63 
42 

65 
43 

68 
45 

60 
45 

57 
52 

56 

48 

65 
47 

58 

42 

62 
47 

66 
48 

59 
45 

58 
36 

60 
36 

59 
40 

61.0 
44.3 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

54 

37 

60 

39 

62 
45 

62 
47 

65 
45 

62 
44 

65 

51 

63 
45 

58 
45 

62 

50 

62 
45 

61 
54 

60 
43 

63 
49 

67 
44 

69 
42 

65 
46 

59 
51 

60 
53 

66 
47 

56 
45 

63 
42 

70 
46 

61 
54 

61 
40 

60 
39 

60 
40 

60 
38 

62.1 
45.2 

TRONA 

MAX 
MIN 

64 

38 

61 

37 

62 

40 

63 
48 

56 
46 

61 
41 

62 

45 

63 
47 

68 
42 

68 
44 

67 
41 

63 
42 

66 
46 

67 
39 

65 
41 

69 
40 

72 
•  40 

76 
46 

72 
49 

52 
48 

66 
44 

73 

49 

74 

51 

74 
49 

76 
40 

63 
36 

63 
37 

59 
37 

66.1 
43.0 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRUCKEE  RS 

'■;ax 

33 

37 

37 

35 

35 

38 

42 

38 

39 

36 

45 

45 

42 

36 

40 

55 

50 

42 

48 

55 

52 

50 

41 

35 

35 

34 

41  . 

9 

fUN 

34 

31 

36 

33 

31 

21 

22 

3  1 

34 

26 

8 

2 

7 

23. 

1 

TULELAKE 

1-1  AX 

47 

45 

43 

46 

43 

45 

49 

47 

47 

5C 

46 

47 

42 

47 

54 

5  5 

54 

57 

49 

53 

61 

59 

55 

52 

44 

41 

42 

44 

48. 

5 

HIN 

30 

37 

42 

35 

39 

35 

31 

33 

32 

35 

19 

2  3 

22 

22 

31 

6 

TURNTABLE  CREEK 

IIAX 

57 

59 

49 

50 

50 

50 

52 

52 

51 

50 

59 

52 

59 

54 

49 

5  5 

58 

57 

52 

54 

71 

62 

57 

56 

54 

53 

56 

56 

54 

8 

MIN 

3R 

49 

48 

45 

46 

48 

47 

49 

48 

41 

3  3 

35 

39 

42 

8 

TU^TIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

80 

78 

69 

62 

67 

68 

65 

64 

68 

6" 

67 

65 

67 

6£ 

70 

76 

67 

66 

73 

73 

70 

70 

67 

67 

67 

67 

67 

69, 

0 

rtIN 

46 

53 

5  0 

52 

42 

45 

4  e 

57 

56 

52 

45 

36 

39 

47. 

2 

TWENTYNINE  PALMS 

;:ax 

68 

78 

68 

64 

58 

65 

66 

70 

70 

64 

70 

70 

68 

7C 

72 

77 

65 

63 

75 

78 

76 

78 

67 

61 

67 

59 

69 

3 

MIN 

40 

42 

43 

52 

46 

52 

48 

45 

42 

36 

42 

29 

43 

2 

TWIN  LAKES 

MAX 

45 

39 

30 

33 

32 

37 

36 

32 

31 

39 

42 

37 

35 

35 

41 

43 

37 

45 

55 

50 

48 

42 

32 

31 

35 

24 

38 

5 

MIN 

26 

?6 

35 

3  0 

2  9 

3  0 

20 

2  7 

2  7 

2  7 

1 9 

-  1 

5 

19 

9 

UKUH 

MAX 

60 

57 

57 

53 

56 

63 

63 

5S 

64 

65 

60 

57 

56 

54 

59 

66 

54 

58 

70 

71 

64 

60 

60 

57 

56 

55 

65 

60 

1 

HIN 

52 

53 

51 

5  1 

49 

49 

46 

48 

52 

43 

3  3 

33 

31 

45 

0 

UCLA 

MAX 

79 

65 

65 

61 

64 

63 

65 

62 

60 

62 

6£ 

63 

64 

62 

67 

70 

62 

61 

71 

73 

68 

62 

64 

65 

63 

64 

64 

65 

4 

MIN 

50 

50 

49 

48 

49 

49 

52 

5  4 

56 

54 

51 

45 

46 

44 

50 

4 

UPLSND 

MAX 

70 

67 

54 

52 

59 

61 

60 

70 

59 

61 

65 

58 

6C 

62 

66 

79 

81 

65 

52 

65 

73 

65 

66 

63 

58 

61 

59 

60 

63 

3 

MIN 

49 

59 

50 

46 

43 

49 

5  0 

5  1 

46 

46 

49 

41 

38 

46 

9 

UPPER    LAKE  RS 

MAX 

6  0 

51 

52 

53 

61 

60 

56 

56 

54 

51 

56 

65 

6 1 

57 

55 

67 

65 

63 

59 

56 

55 

52 

62 

56 

67 

3 

MIN 

3  1 

45 

40 

46 

46 

50 

49 

40 

40 

42 

44 

42 

38 

30 

31 

27 

40 

7 

VACAVI LLE 

MAX 

56 

55 

60 

60 

63 

58 

60 

60 

55 

62 

60 

63 

60 

59 

62 

66 

67 

54 

57 

70 

66 

65 

59 

55 

61 

•6  0 

59 

60 

60 

6 

MIN 

43 

45 

46 

47 

5  0 

47 

50 

47 

47 

45 

48 

46 

43 

49 

52 

45 

46 

36 

35 

35 

45 

1 

VALYERMO  RS 

MAX 

57 

62 

55 

51 

56 

54 

60 

60 

60 

59 

60 

63 

63 

69 

70 

71 

69 

59 

53 

66 

67 

65 

68 

64 

50 

51 

50 

60 

4 

MIN 

30 

34 

34 

32 

36 

36 

40 

38 

36 

38 

39 

37 

35 

35 

3  3 

24 

22 

34 

6 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

57 

62 

65 

56 

54 

59 

60 

66 

61 

64 

62 

66 

64 

58 

66 

70 

73 

79 

67 

53 

53 

70 

75 

71 

68 

56 

56 

55 

63 

0 

MIN 

35 

33 

37 

37 

47 

45 

40 

40 

44 

41 

37 

47 

37 

27 

25 

38 

1 

VISALIA 

MAX 

62 

63 

62 

69 

60 

66 

65 

67 

68 

63 

66 

65 

59 

61 

63 

70 

75 

79 

66 

53 

64 

67 

68 

68 

64 

61 

61 

60 

65 

1 

MIN 

5  0 

45 

45 

52 

52 

46 

42 

45 

50 

48 

50 

40 

35 

41 

45 

7 

VISTA 

MAX 

74 

69 

69 

60 

68 

65 

69 

69 

67 

65 

72 

62 

67 

66 

67 

75 

76 

67 

65 

69 

63 

71 

67 

70 

66 

63 

64 

66 

67 

7 

MIN 

43 

44 

47 

52 

44 

45 

46 

54 

46 

52 

42 

38 

40 

45 

6 

VOLTA  PH 

MAX 

59 

55 

48 

50 

48 

52 

52 

63 

50 

56 

56 

56 

51 

47 

57 

57 

56 

56 

55 

69 

68 

61 

60 

57 

55 

50 

60 

54 

65 

1 

MIN 

36 

4  0 

42 

53 

48 

45 

45 

40 

45 

4  5 

45 

46 

36 

31 

32 

36 

41 

5 

WALNUT  CREEK 

MAX 

56 

52 

61 

62 

62 

64 

60 

60 

58 

57 

57 

62 

60 

60 

64 

67 

66 

70 

57 

62 

64 

68 

65 

72 

60 

58 

60 

61 

6 

MiN 

4  7 

46 

47 

46 

48 

50 

54 

50 

50 

47 

49 

52 

48 

36 

33 

45 

9 

WALNUT  GROVE 

MAX 

60 

60 

69 

66 

68 

66 

68 

63 

63 

62 

63 

61 

62 

6C 

65 

68 

66 

65 

60 

66 

66 

62 

70 

67 

68 

59 

58 

68 

64 

3 

MIM 

36 

3  5 

35 

39 

3  7 

50 

48 

46 

38 

52 

46 

48 

46 

48 

53 

47 

37 

36 

38 

42 

4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

63 

63 

60 

50 

55 

63 

63 

57 

59 

60 

65 

63 

56 

63 

70 

76 

71 

60 

56 

70 

67 

65 

64 

60 

55 

57 

55 

62 

3 

MIN 

39 

32 

4  2 

41 

41 

3  2 

3  0 

3  6 

36 

36 

30 

30 

29 

31 

33 

33 

33 

33 

33 

36 

36 

37 

34 

33 

32 

26 

25 

33 

9 

WASCO 

MAX 

61 

67 

70 

68 

60 

68 

63 

65 

68 

65 

68 

66 

59 

62 

63 

77 

73 

62 

64 

69 

66 

70 

70 

65 

60 

58 

66 

1 

MIN 

39 

4  2 

41 

43 

44 

49 

55 

46 

42 

46 

46 

47 

51 

42 

37 

38 

44 

9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

61 

67 

63 

64 

60 

65 

63 

63 

59 

6C 

66 

65 

65 

61 

59 

63 

50 

63 

64 

70 

62 

64 

64 

69 

60 

59 

63 

2 

HIN 

46 

48 

46 

52 

46 

44 

47 

44 

45 

42 

3E 

36 

36 

44 

8 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

52 

55 

45 

47 

47 

47 

50 

55 

50 

47 

56 

46 

52 

48 

41 

54 

54 

50 

49 

65 

64 

53 

54 

51 

47 

49 

50 

51 

1 

MIN 

3  7 

37 

36 

38 

44 

39 

40 

39 

38 

42 

30 

32 

3  3 

40 

49 

-  45 

46 

44 

44 

41 

44 

44 

39 

31 

33 

30 

38 

5 

WEED  1  S 

MAX 

44 

54 

38 

42 

42 

45 

45 

47 

45 

42 

4  = 

45 

4£ 

45 

45 

50 

50 

45 

50 

57 

55 

53 

52 

45 

44 

46 

43 

47 

1 

HIN 

3  7 

37 

35 

42 

45 

40 

37 

35 

35 

4  3 

41 

36 

32 

24 

20 

23 

34 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

26 

34 

27 

25 

29 

28 

35 

38 

28 

2! 

35 

34 

31 

3C 

35 

38 

37 

36 

35 

26 

30 

44 

38 

40 

36 

16 

19 

23 

31 

6 

MIN 

21 

24 

2  3 

21 

10 

6 

1 1 

1  3 

8 

1  5 

-  2 

-  9 

-  4 

9 

.8 

WHITE   nOUNTAIN  2 

MAX 

28 

32 

28 

25 

24 

27 

32 

33 

22 

2E 

33 

36 

24 

24 

26 

36 

38 

38 

34 

30 

40 

45 

36 

40 

36 

28 

24 

26 

31 

3 

MI  N 

1 0 

17 

18 

17 

16 

17 

1  8 

20 

15 

19 

17 

12 

-  3 

1 

11 

6 

WILLIAMS 

MAX 

57 

54 

52 

61 

58 

59 

58 

61 

60 

57 

59 

57 

62 

5" 

61 

65 

67 

65 

55 

57 

70 

67 

62 

62 

60 

59 

57 

57 

59 

9 

MIN 

36 

37 

47 

49 

47 

4  7 

48 

46 

46 

46 

47 

40 

49 

52 

52 

47 

49 

51 

53 

54 

45 

34 

35 

37 

44 

.9 

WILLOWS 

MAX 

59 

57 

52 

62 

56 

56 

56 

59 

59 

57 

62 

56 

66 

57 

56 

62 

62 

63 

54 

56 

71 

66 

59 

61 

59 

56 

66 

58 

59 

3 

MIN 

36 

42 

47 

47 

46 

46 

4R 

48 

47 

46 

45 

37 

53 

52 

52 

52 

43 

45 

5  1 

49 

53 

44 

33 

34 

35 

45 

3 

WINTERS 

MAX 

59 

56 

64 

61 

61 

60 

59 

61 

61 

55 

62 

62 

64 

61 

60 

6? 

69 

69 

57 

59 

72 

69 

62 

67 

61 

68 

62 

60 

61 

9 

MIN 

39 

45 

46 

48 

48 

45 

48 

49 

45 

48 

48 

52 

37 

49 

46 

4R 

49 

5  0 

52 

49 

46 

5  1 

52 

54 

46 

38 

37 

36 

46 

.5 

WO0DF0RD5 

MAX 

39 

45 

41 

41 

46 

52 

47 

44 

43 

50 

5C 

46 

45 

4e 

57 

6 1 

6  2 

56 

47 

50 

59 

59 

69 

50 

43 

40 

38 

34 

48 

3 

MIN 

20 

24 

3 1 

2  5 

27 

37 

40 

41 

37 

37 

33 

36 

34 

39 

27 

27 

14 

13 

30 

>4 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

55 

55 

55 

60 

57 

60 

6C 

60 

60 

54 

6C 

6C 

63 

6C 

56 

57 

69 

66 

58 

57 

70 

67 

61 

65 

58 

59 

61 

67 

60 

3 

MIN 

49 

52 

50 

53 

48 

47 

5  1 

52 

55 

41 

36 

35 

37 

46 

3 

YORBA  LINDA 

MAX 

76 

74 

61 

60 

69 

69 

67 

70 

70 

67 

70 

61 

70 

70 

72 

60 

77 

67 

61 

75 

78 

77 

70 

66 

69 

75 

73 

69 

70 

1 

MIN 

57 

40 

54 

53 

46 

45 

44 

49 

48 

46 

44 

47 

5X 

42 

44 

50 

49 

53 

52 

43 

46 

45 

51 

50 

62 

45 

37 

38 

47 

2 

YOSEMITE  NP 

MAX 

53 

45 

44 

41 

46 

50 

49 

47 

48 

54 

55 

49 

50 

50 

58 

64 

68 

60 

55 

57 

66 

62 

64 

58 

45 

42 

47 

44 

62 

6 

MIN 

26 

31 

31 

30 

34 

30 

34 

37 

30 

35 

32 

38 

29 

36 

31 

33 

32 

31 

41 

36 

35 

37 

35 

37 

32 

23 

26 

28 

32 

■  5 

YREKA 

MAX 

51 

55 

48 

47 

50 

51 

53 

58 

53 

55 

56 

46 

52 

47 

44 

59 

61 

57 

55 

56 

69 

61 

57 

58 

49 

45 

48 

45 

52 

.7 

MIN 

29 

32 

32 

32 

31 

34 

34 

35 

37 

31 

33 

36 

28 

29 

34 

40 

44 

45 

42 

42 

36 

36 

33 

36 

34 

29 

27 

26 

34 

2 

See  Relerence  Notes  FoLowing  Slation  Index 
-  54  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1958 


Station 


1       2       3       4  S 


Day  of  month 


10     11     12     13     14     IS     16  17 


18     19     20     21     22    23    24     2S    26     27    28    29    30  31 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 


^VAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

tEVAP 
WIND 

Imax 

IMIN 


.03  .01   .01  .05  .06  .04  .01   .01   .01   .01  .04  .04  .13  .06  .04  .08>.05  .03  .00  .02 


.15  .09  .20  .05  .10  .08  .07 


.15  .04  .09  .05  .07  .02 


15  .14 
36  44 
52  56 


.10  .06  .09 
74     46  25 


.11  .16  .25  .21 

52  136  227  133 


59     54     58     56     58  62 


40     37    45     44     38     40    50  48 


.05  .17  .23 
45  164  124 
61  63  61  63  64 
42  I  43     42     41  36 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT        EVAP  .14  .20  .04  - 


.08  .07  .03  .07  .05  1.07  .08  .08  .20 


WIND 

45 

13 

17 

15 

25 

27 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

« 

.00 

.  02 

♦ 

* 

« 

.04 

.06 

WIND 

44 

83 

94 

83 

29 

MAX 

53 

51 

56 

54 

57 

56 

60 

56 

55 

65 

61 

64 

60 

KIN 

39 

46 

47 

48 

47 

48 

51 

48 

48 

52 

51 

54 

50 

BURLINGAME 

WIND 

30 

102 

105 

■ 

'  61 

• 

• 

*  36 

36 

49 

•  2g 

■ 

*  75 

MAX 

59 

62 

60 

60 

59 

61 

63 

63 

59 

64 

69 

61 

61 

MIN 

44 

50 

48 

48 

49 

49 

52 

51 

48 

53 

53 

56 

44 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.12 

.33 

_ 

.20 

.09 

.04 

.06 

.06 

.10 

.10 

.09 

.07 

.04 

WIND 

76 

173 

125 

113 

34 

33 

30 

87 

47 

61 

64 

32 

61 

CAMP  PARDEE 

■ 

no 

• 

'  48 

*  45 

'  22 

'  45 

'  30 

'  19 

'  38 

'  20 

'  30 

33 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

* 

• 

.19 

.13 

.  02 

.05 

- 

+ 

• 

.14 

.03 

- 

.07 

WIND 

214 

84 

114 

37 

115 

204 

142 

24 

CHULA  VISTA 

EVAP 

55 

18 

07 

08 

07 

19 

13 

09 

08 

WIND 

* 

221 

132 

80 

'56 

43 

* 

119 

67 

55 

69 

85 

MAX 

- 

- 

70 

67 

63 

69 

67 

- 

69 

72 

70 

70 

68 

MIN 

47 

56 

51 

49 

49 

50 

50 

48 

49 

53 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.03 

.03 

.03 

.05 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.00 

.04 

.03 

.10 

WIND 

41 

38 

93 

101 

100 

23 

23 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

• 

* 

.16 

.12 

.04 

.05 

.02 

♦ 

* 

.06 

.08 

.03 

.15 

! 

MAX 

61 

56 

61 

62 

58 

_ 

65 

66 

60 

63 

MIN 

- 

- 

41 

47 

48 

49 

50 

- 

- 

49 

49 

50 

41 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.05 

.00 

.00 

.05 

.00 

.09 

.00 

.00 

.04 

.00 

.04 

.03 

.03 

WIND 

62 

68 

150 

116 

111 

66 

86 

62 

29 

92 

47 

82 

79 

FRIAMT  GOVT  CAMP 

WIND 

*  45 

• 

122 

139 

143 

• 

'67 

*  50 

'  41 

'  20 

*  27 

*  27 

*  52 

MAX 

61 

55 

52 

65 

55 

68 

62 

61 

67 

60 

69 

64 

58 

MIN 

39 

42 

46 

48 

46 

46 

48 

50 

45 

45 

46 

46 

43 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

170 

107 

162 

*  92 

63 

30 

105 

'  70 

'  72 

• 

110 

99 

'  65 

MAX 

59 

53 

54 

59 

60 

60 

65 

65 

62 

63 

61 

60 

60 

MIN 

47 

49 

49 

50 

48 

50 

52 

51 

48 

53 

50 

55 

41 

JO ICE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

t 

* 

« 

♦ 

.32 

* 

WIND 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

230 

♦ 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.13 

.20 

.15 

.09 

.10 

.05 

.10 

.15 

.11 

.06 

.09 

.06 

.12 

WIND 

1 

165 

161 

77 

127 

86 

97 

97 

41 

37 

49 

51 

88 

LAKE  SHORE 

EVAP 

.03 

WIND 

8 

16 

56 

26 

34 

3 

39 

15 

40 

2 

12 

54 

6 

LODI 

EVAP 

.03 

.10 

.13 

.01 

.02 

.08 

.07 

.06 

.03 

.02 

.06 

.16 

.06 

WIND 

28 

215 

53 

132 

92 

60 

62 

103 

38 

61 

87 

92 

53 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

* 

.14 

.07 

.04 

.04 

t 

.09 

.03 

.02 

.05 

.00 

.12 

.09 

WIND 

35 

234 

205 

239 

139 

53 

259 

73 

78 

98 

50 

262 

171 

MIN 

40 

44 

37 

46 

49 

48 

51 

45 

43 

50 

48 

53 

42 

MONTICELLO  DAM 

04 

02 

01 

03 

03 

04 

02 

.01 

05 

.  00 

.  09 

WIND 

13 

34 

55 

53 

29 

9 

42 

20 

11 

14 

6 

'is 

46 

MAX 

57 

61 

51 

55 

58 

57 

57 

64 

60 

63 

65 

59 

63 

MIN 

41 

41 

47 

51 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.06 

.01 

.04 

- 

.05 

.04 

.02 

.05 

.05 

.07 

.07 

.05 

.07 

WIND 

EVAP 

18 

05 

02 

06 

02 

09 

04 

06 

03 

WIND 

* 

, 

248 

95 

'54 

'32 

'79 

, 

111 

'44 

89 

'29 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.  06 

WIND 

63 

219 

387 

380 

345 

138 

301 

253 

61 

205 

41 

188 

126 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

03 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

.04 

WIND 

69 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.10 

.17 

.09 

.06 

.06 

.04 

.08 

.07 

.05 

.07 

.04 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.08 

.04 

.00 

.00 

.05 

.03 

.01 

.00 

.10 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.07 

.04 

.03 

.02 

.05 

.02 

.00 

.00 

.05 

.06 

.07 

WIND 

57 

45 

38 

35 

76 

20 

25 

42 

32 

47 

39 

37 

45 

STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

EVAP 

.04 

.02 

.02 

.02 

.04 

.02 

.08 

* 

.06 

.00 

.02 

.07 

.08 

WIND 

5 

60 

65 

70 

50 

30 

75 

20 

15 

25 

10 

85 

70 

MAX 

50 

58 

59 

59 

64 

60 

62 

63 

55 

55 

62 

54 

60 

MIN 

42 

48 

49 

48 

48 

50 

52 

50 

47 

51 

49 

52 

43 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.00 

.07 

.07 

.05 

.07 

.00 

.09 

.03 

.05 

.03 

.05 

.00 

.13 

WIND 

18 

118 

116 

135 

47 

55 

89 

71 

45 

34 

26 

111 

119 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.08 

.03 

.03 

.00 

.02 

.00 

.01 

.01 

.02 

.09 

WIND 

70 

77 

61 

68 

124 

53 

63 

75 

95 

90 

32 

67 

67 

.02  .30  .15 


.05  .03  .03  .07  .13  .13  .08  .08 
.14  .04  .08  .15   .11   .10  .15  .15 


12   .11  .16  .02  .08  .11  .15 

2       9     38  17  10  22  115 

69    66     57  58  68  67  72 

43     49     44  41  42  47  47 


15     *      »     .15  .20  .10  .08 

18     17     11     20    20    20  20 


.11   .14  .12 

103  198  103 


06  : .  05 
47  i  37 
69  I  66 
53     53  52 


00  .00  .07  .06  .09    *  * 

55     53     31     30     30     29  152 


59  72 
56  51 


72     69    68  63 


.00  .11  .25  .08 

20  60  40  37 

.07  .08  .05  .15 

89  36  29  100 

69  62  59  50 


54     59    56     53  I  45     37     39  36 


, 08  1 . 06  .02  .03   .07  .08 


44     38     31  25 


.08     -      -  .09 
7  144  111  90 


70 
53 


70  73  72  71  60  64  63  63 
53     53     52     55     48     43     41  I  41 


,10   .13     -     .12   .10  .08 

41     83  181     46     50  37 


,06  .06 
26  23 


.18 

239 


10  .00  .01 
27     69  20 


44     43     62  69 


.32 
175 


12  .14 
61  119 


79  74  69  63  71 
47     53     55     51  49 


05  .09  .20  .10 
34     37     24  - 


.03  .03 

20  27 


87  95  22 

.40  .15  .18 

183  96  250 

75  73  70 


.06 

24 


94  93 
69  69 
50     55     50    43  44 


.04  .03  .03  .06 
11     71     39  8 


06  .00 
21  138 


.09 

34 


30 
61 


.15 

164 
70    64  55 
50    52     53     50  51 


03  - 
50  144 


37  82 
59  69 


00  .02 

76  55 


.07  .11  .11  .07 

22  54  69  42 

64  65  71  74 

42  47  47  I  48 

.03  .02  .04  .09 

54  84  53  62 

60  62  71 :  71 

50  55  52 1  53 


.05  .00 

50  135 

.12  .09 

60  72 
72  I  58 
49  I  51 

.10  i  - 
83  100 
62  59 


00  .06  .09 


00  .04  .08 

52     50  26 

57     67  67 

48     47  47 


05  .06  .04  .05 
21     48  146  34 


.22   .19  .12 

163  192  122 
70  57  60 
53     48  40 


.06  .13  i .00  .03 

38  59:145  43 

.07  .06  .10  .04 

30  69     96  46 

68  68     58  62 

49  50     49  39 

.25  -      -  .09 

33  167  180  116 

68  67     60  61 


49  I  25 
62  64 
37  36 

15  .13 

74  80 

60  62 


53     53     51     58     53     54     55     48     38     38  40 


.05 
170 


.04  .09  .19 

40    70  40 


07  .15  .07 

53  104  100 


.07  .06 

66  77 


11   .08   .07   .07   .10   .19   .10   .16  .12 

57     62     37     40    -      -      64     56  51 

-     .  05   .  08   .  05 


41  '  11  29 


62 


.06 

36  I 

.06 
76 
66 
49 

.02 
19 
64 


11  .06  .05 
36     80  173 


03  .02  .03 
28     19  13 


.08  .30  .02  .05 
65  194  311  75 
67     64    59  67 

50  I   51  I   51 ,  51 


.06  .lOi .10  .08  .07  .13 
11  155:116     67     25  74 

.08  .08  .10  .11   .10  .25 

38  298  216  203  111  274 

76  70    60    67     64:  61 

50  55     47     42     44  42 


.06  - 
15  115 
65  62 
53  49 

.05  .06 


.00  .07  .07 

6  7  5 

58  72  I  70 

53  52  54 

.07  .08  .09 


05  .07 
9  43 


.06 

33 
59 


07 1 . 06 


461   37  37 


.10  .07   .08  .11 


,15  .05  . 02 : . 03  i . 09  i 
79 1   49  117     20  I  30 


454  148  1  77 
.06  .00  .06 


57 


.05  .11 

60  180 


.02  - 
28  32 


.00  .06  .10  .07 
101  82 


.07 

76 

.01  .10 


75     56,   56  64 


72 


152 


84 


3.61 
2  037 
61.1 
41.8 

B  2.64 

682 


1644 
61.3 
49.1 

B  1.57 
1667 
64.7 
50.1 

B  3.06 
B  1752 


0.84 
895 


1701 

3.49 
2182 
70.0 
49.8 

1.15 
1424 

B  1.79 
2347 
62.3 
47.0 

1.12 
1930 

2.14 
1675 
;  63.4 
j  45.6 

B  1.78 
I  2427 
62.2 
49.8 

B  1.52 

B  1393 

3.02 
B  1993 


2.16 
i  4121 
]  63.1 
J  47.3 

B  1.12 
728 
61.0 
47.4 

'b  1.75 


1 .51 
1425 


B  1.84 

5060 


B  1.18 

1200 

1.34 
1225 
60.9 
48.7 

1.64 
2091 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


Se«  reference  notes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  .,«"Arv"rc!r„ 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURA5  R5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

6 

15.0 

1 8 

6.0 

1 8 

1 5 

1 2 

10 

8 

0.6 

T 

8.0 

2,0 

4.0 

BIG  CREE<  PWR  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

0.5 
1 

3.5 

2.0 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

BLUE   CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

13.1 

26 

11. 1 

6.1 

2.8 

2.9 

5.9 

6.6 

0.2 

4.9 

0.3 

3.9 

1.0 

9,4 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

1  8 

10.0 

2  6 

T 

24 

3.0 

26 

24 

24 

3.0 

23 

4.0 

1.0 

4.0 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

0.5 

2 

6.3 

5 

5 

5 

T 

3 

2 

2 

T 

5.0 

0.  3 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

2.0 

1  9 

11.0 

30 

2.0 

30 

28 

2  7 

25 

1.0 

26 

1.0 

26 

26 

26 

24 

24 

3.0 

2  6 

24 

2? 

2 1 

20 

1  8 

1 8 

1 8 

1 8 

2.0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.8 

T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 

2.0 

T 

1 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8.0 

2.0 

6.0 

T 

3.0 

T 

I 

T 

6,0 

6.0 

1.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

10.0 

38 

3.0 

39 

8.0 

T 

T 

38 

T 

2,0 

8.0 

T.O 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

2.0 

16.0 

17.0 

0.5 

T 

6.0 

T 

48 

6.6 

T 

T 

5.5 

T 

T 

!3.0 

2.5 

l.C 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

4.0 

3 

4.0 

2 

3,0 

1 

T 

1 

LAKE  5PAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

3.0 

36 

12.0 

48 

3.0 

48 

3.0 

54 

47 

1.0 

2.0 

48 

4.0 

50 

46 

46 

45 

4.0 

48 

3.0 

48 

46 

42 

42 

41 

40 

38 

37 

36 

36 

33 

12.0 

46 

2,0 

46 

43 

42 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  7 

3.0 

20 

12.0 

32 

5.0 

36 

2.0 

38 

36 

34 

4.0 

36 

1.0 

35 

3.0 

37 

35 

33 

33 

2,0 

36 

30 

26 

26 

26 

24 

24 

22 

21 

2C 

1 8 

1  7 

6.0 

22 

21 

1.0 

21 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 

3 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

2.0 

13 

10.0 

23 

1.4 

22 

1.5 

22 

20 

20 

1.0 

21 

1.0 

22 

2.0 

22 

21 

18 

18 

3.0 

21 

16 

10 

T 

10 

10 

1.0 

9 

9 

9 

8 

5 

4 

1.0 

3 

3 

2 

2 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  8.0 

16 

T 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

13 

T 

10 

8 

8 

8 

7 

7 

T 

T 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

9.0 

I 

4.9 

1 

0.8 

T 

T 

T 

T 

4.7 

3 

0.  3 

T 

0.4 

T 

T 

MT  WILSON  PC   338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1,1 

2 

T 

2.1 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

e.o 

9 

1.0 

6 

5 

4 

3 

2 

T 
T 

2,0 

2 

T 
T 

2.0 

2 

2,0 

4 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 

3 

1.0 

3 

T 

3 

T 

3 

T 

2 

T 

2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

4,0 

4 

3 

1 

6,0 

6 

2,0 

6 

4 

T 

2 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

75 

2.0 

77 

?7.0 
98 

5.0 

98 

14,0 

108 

T 
102 

2.0 

100 

6.0 

102 

4,0 

102 

5.0 

105 

101 

8.0 

104 

5,0 

106 

3.0 

102 

T 

98 

94 

90 

88 

84 

80 

77 

74 

72 

68 

14,0 

84 

9,0 

88 

86 

T 

85 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

7,0 

4,0 

0.5 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

47 

3.0 

48 

22.0 

66 

4.0 

66 

3.0 

65 

63 

3.0 

61 

6.0 

64 

63 

. 

69 

< 

5,0 

2,0 

56 

53 

49 

47 

47 

45 

43 

41 

T 

40 

40 

38 

12,0 

50 

4,0 

50 

48 

T 

47 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  On  GND 

T 

1.0 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0,5 

T 

T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

1.0 

1 

0,7 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 

6 

IOjO 
16 

T 

16 

14 

14 

9 

8 

8 

7 

T 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

1 0,0 

14 

T 

12 

10 

8 

6 

6 

5,0 

10 

T 

10 

10 

1 . 0 

10 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

30 

19.0 

49 

1.0 

45 

3.5 

47 

T 

43 

2.0 

43 

4.0 

43 

0.5 

42 

T 

42 

40 

1.0 

37 

4,5 

41 

1.0 

39 

36 

33 

32 

31 

29 

29 

28 

27 

26 

25 

7,6 

32 

5.6 

36 

35 

33 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 
T 

See  reference  notes  following  Stahon  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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Day  of  month 


otat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  lake; 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

71 

6.1 

76 

20.0 

92 

5.0 

94 

5.0 

92 

90 

2.5 

91 

9.0 

96 

3.0 

96 

4.0 

95 

93 

11.5 

102 

2.0 

102 

2.5 

102 

99 

96 

93 

1.0 

93 

2.0 

92 

T 

90 

69 

87 

86 

6.0 

91 

15.0 

103 

3.5 

105 

102 

0.5 

101 

1 

WHITE  MOUNTAIN  NO 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

2.5 

13 

1.5 

lA 

T 

14 

14 

13 

12 

12 

U 

10 

9 

9 

9 

8 

6 

8 

7 

3.5 

10 

5.5 

15 

14 

13 

13 

12 

8.0 

20 

0.5 

20 

T 

19 

0.5 

19 

WHITE   MOUNTAIN  NO 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

0.5 

18 

1.0 

19 

1.0 

20 

1.0 

21 

20 

20 

20 

0.5 

20 

0.5 

21 

21 

0.5 

21 

21 

0.5 

21 

20 

19 

18 

18 

2.0 

20 

1.0 

21 

21 

20 

20 

0.5 

20 

14.0 
34 

1.0 

35 

33 

1.0 

34 

WOODfORPS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

8.0 

6 

2.0 

6 

6 

5 

3 

1.0 

3 

2 

1 

T 

T 

6.0 

5 

3 

2 

2.5 

4 

YOSEKITE  NATIONAL 

PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

3.0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1.0 

1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4 : OOA  PST 

H 
w 
o. 
< 
o 
o 

o 

4: OOP  PST 

10:  OOP  PST 

Trace 

.01-09 

10-  49 

66-09 

100-199 

200 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

6 

5.1 

++30 

SSE 

18 

84 

65 

55 

80 

5 

1 

7 

0 

0 

0 

13 

7.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

52 

34 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

84 

SSW 

24 

79 

0 

4 

3 

2 

9 

2 

20 

8.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

SSE 

11 

4.7 

++26 

ESE 

19 

82 

65 

57 

77 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

10 

6.7 

EUREKA  WB  CITY 

9.5 

43 

SW 

24 

0 

7 

8 

3 

5 

0 

23 

32 

9.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

14 

5.4 

29 

SW 

4 

92 

79 

64 

88 

2 

0 

2 

1 

0 

10 

51 

Ss.l 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

13 

7.6 

++35 

W 

25 

82 

66 

64 

76 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

10 

6.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

82 

77 

3 

5 

7 

3 

5 

2 

25 

8.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

24 

8.6 

43 

SSW 

24 

87 

81 

69 

81 

2 

5 

6 

4 

3 

0 

20 

8.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

32 

12.2 

++60 

SE 

24 

87 

82 

71 

82 

3 

6 

6 

4 

3 

1 

23 

32 

8.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

10.5 

42 

SE 

24 

92 

83 

69 

83 

3 

5 

4 

3 

3 

0 

18 

41 

S.8 

SANDBER3  WB 

16.  5 

53 

ENE 

1 

72 

1 

5 

3 

2 

2 

1 

14 

7.6 

TAl    r-iEiO  WB  AIRPORT 

WSW 

9 

6.8 

++35 

SW 

4 

83 

68 

63 

82 

1 

4 

2 

2 

1 

0 

10 

70 

6.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

8.9 

48 

WSW 

24 

87 

82 

70 

80 

2 

5 

6 

2 

5 

0 

20 

8.7 

":A.i  FHAiJCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

8.Z 

40 

SW 

24 

86t 

1 

4 

7 

5 

1 

0 

18 

35 

SAN  joaE 

SE 

47 

8.2 

36 

W 

25 

71 

0 

4 

8 

1 

2 

0 

15 

29 

7.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

5.4 

++28 

ESE 

18+ 

90 

70 

67 

87 

4 

2 

5 

3 

1 

0 

15 

7.0 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Stabon  Index 
-  57  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

rOTINTY 

\.A^UA^  1  I 

1  DRAINAGE  t  I 

M 

z 
p 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PHECIP. 

> 
U 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

001* 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

lie  n 

2fl2C 

it 

J  C  FASSOLD 

0029 

21 

4193 

5P 

J  S  FOREST  SERVICE 

A  LEIGH  VAN  BRUNT 

AL06SP01 NT 

0088 

ALTSO  CANYON  FC  ^46 

0115 

013e 

4P 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

ANGIOLA 

020« 

* 

■ 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

17 

39  35 

122  It 

IB15 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH   1  E 

0227 

27 

46 

6P 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

CHARLES  M  HERBERT 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAO 

iLADVS  A  OUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

037* 

TULARE 

< 

36  2( 

ue  4( 

640C 

VAC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

037? 

27 

2003 

7^ 

LOS  ANGELES 

TIDEWATER  OIL  CO 

A  ZU  S  A  FC  143 

LOS  ANGELES 

CORNELIUS  SMITH 

!P 

9P 

GEORGE  L  TURCOTT 

<RS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BAKER  9  NNW 

0437 

SAN  BEROINO 

Q 

116  07 

1045 

aA 

L  A  WTR  *  PWS  OEPT 

044Z 

10 

489 

MIC 

SAN  DIEGO 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

4P 

j  S  FOREST  SERVICE 

BEAUMONT    IRRIG  015T 

JEAUMONT   IRRIG  OIST 

BEAUMONT  1  E 

060g 

RIVERSIDE 

33  58 

116  57 

2569 

4F 

U  S  WB  OBSERVER 

0617 

TUOLUMNE 

37 

6500 

VAf 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOS  ANGELES 

8f 

5P 

9P 

)ONAL0  G  COOK 

3  S  WEATHER  BUREAU 

J  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BEHOINO 

21 

116  5( 

6615 

it 

C  M 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

0755 

21 

4928 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOS  ANGELES 

5P 

3  E  WILSON 

OEPT  WATER  RESOURCES 

\l  V- 

-lOWARD  ROWE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC'i6[)-E 

lie  11 

0  J  ROBERTSON 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B15H0P  PASS  SNOW  COURSE 

37  06 

lie  3' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

37  22 

lie  22 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0B2t 

INYO 

19 

37  27 

118  45 

939C 

lOA 

lot 

UNION  CARBIDE  CO 

0S5C 

SANTA  CLARA 

2331 

3F 

MRS  PROCTOR  A  CAHILL 

BLACKS  MOUNTAIN 

121  1; 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

LASSEN 

40  44 

121  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLOE  CANYON  Wa  AIRPORT 

39  n 

120  42 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMS OLDT 

flP 

3  W  MALMGREN 

[STATE  DIV  OF  FSTRY 

NEVADA 

iAROLD  M  PA6ST 

80NITA 

0968 

SAN  DIEGO 

3; 

3!  4( 

117  02 

105 

5F 

0963 

6 

eso 

ej 

CORPS  OF  ENGINEERS 

[)I  GIORGIO  FRUIT 

SANTA  CRUZ 

VINCENT  D  LOCATELLI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

"to 

NEVADA  IRRIG  OIST 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAV  10  WSH 

105( 

SISK lYOU 

12 

41  31 

122  OB 

5759 

VAF 

U  S  WEATHER  BUREAU 

6REA  BERRV  AND  IMPERIAL 

105* 

26 

350 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONTRA  COSTA 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

J  S  FOREST  SERVICE 

HUMS OL OT 

BROOKS  FARKHAM  RANCH 

>4RS  JOYCE  A  FARNHAM 

J  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

4600 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

114! 

MONTEREY 

21 

121  0' 

925 

=HNEST  A  WEFERLING 

4RS  FAYE  D  MC  HUGH 

BUENA  VISTA 

SAN  BENITO 

i<RS  LOLA  F  GALLl 

3  G  +  E  COMPANY 

LOS  ANGELES 

CHIEF  w  J  Taylor 

'bursank  wb  airport 

LOS  ANGELES 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNEV 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

AR%  MAR  STIRTON 

BUTTONWlLLOW 

124* 

KERN 

10 

35  24 

119  21 

268 

8A 

SUENA  VISTA  W  S  OIST 

125( 

4 

1615 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

BA 

: 

J  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO 

: 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

8A 

CAL  DIV  BEAOi  '*'  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALEXICO  2  HE 

I MPERI AL 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

: 

J  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATIOt 

1316 

SISKIYOU 

12 

41  le 

122  46 

3136 

5P 

J  5  FOREST  SERVICE 

VENTURA 

adohr  Farms 

VENTURA 

SOSERT  S  GRETHER 

: 

JOSEPH  HOLT 

: 

HERBERT  STONE 

SAN  DIEGO 

51 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

CALAVERAS 

6A 

E  BAY  (*JN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHI.TEF 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

YUBA 

3n  2 

121  03 

J  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

1470 

3600 

JESS  L  BURLESON 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

2 

4312 

8A 

J  5  FOREST  SERVICE 

USA 

13 

79' 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

14efl 

e 

61 

>OSTMASTER 

G  +  E  COMPANY 

19ia 

21 

1771 

rORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDiNO 

117S 

'0RP5  OF  ENGINEERS 

CATHAY   BULL   RUN  RANCH 

1560 

1425 

9A 

9A 

2! 

1040 

5P 

4R5  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

ISOfi 

SISKIYOU 

1 

41  at 

123  0' 

3000 

8P 

6P 

CENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

1 

36  t,^ 

lie  4c 

2P 

2P 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

CEOARVILLE 

161* 

MOOOC 

le 

41  3 

120  IC 

467  2 

8A 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POMER  HOUSE 

162* 

21 

522 

BP 

8P 

>  G  *  E  COMPANY 

CHAtLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

39  2^ 

121  1* 

257! 

BA 

J  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

167fl 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

I 

34  U 

118  3C 

lOOC 

7, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATSWORTH  FC  2ft  0 

I6ec 

LOS  ANGELES 

1 

34  I 

118  %t 

957 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1*82 

LOS  ANGELES 

1 

34  1 

lie  3 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

16fll 

TUOLUMNE 

31 

37  5 

119  5' 

4781 

8f 

HETCH  METCH  WTR  SUP 

STATION 

6 
z 

□ 

[drainage  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATIOI 
TIME  AND 
TABLES 

I 

PHECIP. 

EVAP. 
SPECIAL 

wDOCiIi  V  Eifl 

1 
1 

CHESTER 

170t 

PLUMAS 

40  le 

121  l*" 

4530 

4P 

4F 

XRS  C  B  KROEKER 

21 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4p: 

US  PLANT   INTRO  GRON 

SAN  DIEGO 

WESTERN  Salt  company 

CISCO  RANGER  STATION 

^\ 

U  5  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

F  P  BRACKETT  06SY 

Clarksburg 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLAYTON   1  SW 

1766 

CONTRA  COSTA 

HENRY  J  KAISER  CO 

CLEARLAKE 

HIGHLANDS  1  NNE 

23 

36  58 

122  38 

1392 

6P 

6P 

: 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

CLOVERDALE   11  W 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

<.0  24 

122  09 

42C 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

120  50 

2419 

v 

'9  V' 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

CONTRA  COSTA 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

20 

37  00 

121  49 

73C 

19 

36  2' 

lie  11 

1060Q 

VAS 

'DEPT  WATER  RESOURCES 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JCORPS  OF  ENGINEERS 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

17 

41  4( 

124  12 

40 

4P 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

j; 

41  4( 

120 

9i 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

124  12 

CR  FST  CO  WATER  OIST 

CONTRA  COSTA 

CAL  HAWAIIAN  SUG  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

NORMAN  WHITE 

LOS  ANGELES 

□  A  BUTLER 

i^RS   M  V  CUNNINGHAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

22».( 

8A 

JOHN  S  ROWcLL 

25 

32  59 

116  35 

<.65f 

6A 

8A 

CORPS  CF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

5; 

8a:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2' 

121  ?3 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

37  2; 

117  59 

5225 

5P 

5P 

H     DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

39  Ifl 

120  51 

3700 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

KERN 

35  W^ 

119  15 

323 

SA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

36  36 

12!  5? 

4( 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

W  F  MOORE 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATlOf 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  Of  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREPAY 

2451 

P  G  +  £  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

MENDOC I  NO 

STUART  T  PRICKETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

;CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

116  09 

130 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

39  3. 

120  50 

2891 

OA 

aA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

-4     FRANK  M  ROWLAND 

DUDLEYS 

OUNN IGAN 

OUTTONS  LANDING 

flA 

EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

255: 

TULARE 

11 

36  44 

lie  23 

10400 

VAR 

ECORPS  OF  ENGINEERS 

3' 

32  4 

116  55 

925 

9* 

S5 

SAN  OIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

p  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 

DEL  NORTE 

ROBERT  E  ROTTEL 

SAN  JOAQUIN 

Z  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

2£ 

33  46 

117  47 

HOMER  F  WANNAMAKER 

RIVERSIDE 

2f 

33  41 

117  2 

130C 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

R IVER5 IDE 

DARWI N  M  TI NG 

ALBERT  A  CHURCH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

JUS  WEATHER  BUREAU 

i'ERCED  IRRIG  DIST 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

2 

36  15 

122  03 

15 

: 

50LAN0  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2' 

36  1' 

122  03 

19 

e' 

'OLICE  DEPARTMENT 

6 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

SEORGIA  PACIFIC  CORP 

KRS  LISA  FERGUSON 

WENTWORTH  LYNCH 

J  S  FOREST  SERVICE 

LAKE 

3TI5  B  BOAROMAN 

FINLEY  1  W 

305( 

LAKE 

2 

39  OC 

122  9« 

135C 

It 

WALTER  L  "EGLEY 

2 

36  Sf 

122  51 

175C 

61 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

fontana  kaiser 

'•RS  6  E  ESL ICK 

J  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWcLL 

FORT  BRAGG 

316 

MENDOCINO 

1 

39  21 

123  46 

6 

BJ 

c 

CAL-WEST  RR  *  NAV  CO 

1 

39  ? 

IIP 

11 

J  S  WB  OBSERVER 

1 

41  3- 

122  4' 

1 

41  3* 

122  5 

272i 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORWARD  MI LL 

40  2< 

121  4* 

330d 

6f 

ALVA  J  FORWARD 

2 

121  4? 

149* 

>4RS  ANNA  E  DRAGICH 

2 

40  4 

122  36 

HOC 

"IRS  CLARA  JONES 

2 

36  4( 

119  42 

33 

MIC 

Mil 

JUS  WEATHER  BUREAU 

2 

36  5<; 

119  * 

41  C 

6' 

6J 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

327( 

ORANGE 

2i 

33  5 

33C 

8. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

328 

ORANGE 

33  5 

117  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

326 

ORANGE 

2< 

33  5* 

117  9' 

31C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

ORANGE 

2t 

33  5 

33C 

-ULLERTON  MON  W  OEPT 

GARBERVILLE 

332 

HUMBOLDT 

40  Of 

123  46 

34C 

*RS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

ELDORADO 

36  5C 

120  5 

7/ 

?  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

335 

DEL  NORTE 

41  5 

123  56 

364 

SA 

J  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

336? 

MONO 

3 

37  4 

119  Of 

e97C 

HlC 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

338 

ELDORADO 

36  5* 

120  51 

270 

9A 

: 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

33B 

ELDORADO 

36  5 

120  46 

300 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  62  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

PHECIP. 

SPECUU. 

3301 

36  5^ 

120  2 

590C 

VAI 

s 

U  S  WEATHER  aUREAU 

GIANT  FoilsT*'*'*'' 

TULARE°° 

81 

GENE  J  BALAZ 

SIBRALTAR  DAM 

]lo 

SNTa  BARBARA 

32 

34  3 

119  * 

1290 

61 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILBOY 

3*n 

SANTA  CLARA 

2C 

37  0( 

121  3 

19* 

9t 

SA 

gilroy  fire  district 

elLROY  B  HE 

3<.19 

SANTA  CLARA 

2C 

37  0 

121  2t 

109C 

MIC 

c 

WILLIAM  J  KICKHAM 

SILPOV  14  ENE 

3A2: 

SANTA  CLARA 

2C 

37  0< 

121  2 

1350 

81 

QLENOALE  STaPEN  FC  !99C 

3*5C 

LOS  ANGELES 

13 

34  0« 

118  1« 

930 

5P 

RALPH  ST4PENH0RST 

GLENDORA  WEST  PC  IBS 

3*52 

LOS  ANGELES 

Zt 

34  0 

117  9! 

822 

9P 

"tRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3*63 

KERN 

IC 

35  4 

lie  42 

3130 

5P 

BA 

KERN  CO  FSTRY  »  F  D 

GLENNVILLE  RJLTON  ftS 

KERN 

39  4* 

116  * 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

349 

PLACER 

39  IC 

120  9! 

32*0 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  S  ENE 

SAN  BENITO 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

3521 

TUOLUMNE 

3" 

38  0^ 

119  3e 

B900 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

35*B 

FRESNO 

11 

36  97 

118  3« 

1 0000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

i: 

118  96 

6560 

BA 

SA 

:  H 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

8A 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

39  14 

121  02 

2710 

ALOYSUIS  J  KELLY 

GRATON  1  W 

357fl 

SONOMA 

2: 

38  26 

122  93 

210 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

6HEE^L4ND  RANCH 

3603 

INYO 

36  27 

116  52 

-168 

BA 

8A 

PAC  COAST  BORAX  CO 

6BEENVIEW 

361* 

SISK lYOU 

12 

41  33 

122  94 

2816 

12M 

^RS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLf  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

*0  06 

120  96 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

ELDORADO 

^1 

393< 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

365; 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

175' 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  7 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2821 

: 

OUANE  J  COX 

GROVELANO  RANGER  STA 

367; 

TUOLUMNE 

37 

37  *9 

120  06 

3139 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3663 

SONOMA 

22 

36  30 

123  OC 

11! 

JOSEPH  £  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  3S4 

370: 

LOS  ANGELES 

13 

3*  Ifi 

lie  le 

245( 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANVOt* 

UPPER  FC  3S7 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

3*  IS 

lie  1! 

3*50 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

371c 

INYO 

19 

36  oe 

117  97 

3829 

Ti 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

SAN  MATEO 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

372! 

PLUMAS 

a 

*0  16 

121  OS 

498C 

: 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  9ASE 

373* 

WRIN 

IT 

3B  0* 

122  31 

MID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFS  1  E 

3739 

MARIN 

17 

36  03 

122  30 

10 

L  J  ELDER 

37*7 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

9P 

9P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  0AM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  2* 

979 

e> 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

S  ISK lYOU 

41  49 

123  23 

1090 

3P 

3' 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

37B7 

SNTA  BARBARA 

33 

34  40 

120  29 

320 

6a 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

23 

40  22 

122  58 

2710 

fl' 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  1.  ENGLEBRIGHT  DA^ 

3B0< 

NEVADA 

39  14 

121  16 

98C 

B) 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

SHASTA 

21 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  R5 

3821 

SHASTA 

21 

40  *( 

121  30 

33*( 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

382* 

21 

40  5a 

121  33 

3015 

BA 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

HAVISlOE  RANCH 

38*1 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  06 

33C 

c 

R  W  HIRSCHKIND 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  36 

137( 

Bl 

Bt 

: 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK   RANGER  STATION 

385S 

TRINITY 

39 

40  3: 

123  IC 

23*6 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WAYWARD 

37  3< 

121  98 

lOOC 

: 

MRS  A6BIE  S  DRENNAN 

HEALDSBURG 

387! 

21 

38  37 

122  52 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDSPURG  2  E 

3a7£ 

SONOMA 

2i 

38  31 

122  52 

102 

Bl 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

3e9« 

RIVERSIDE 

33 

33  *; 

116  59 

1599 

Bi 

.AKE  HEMET  WATER  CD 

HEMET  RESERVOIR 

RIVERSIDE 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAW  DAM 

3911 

SAN  OIEGO 

3; 

33  1* 

116  *6 

270C 

8A 

8A 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   :  NH 

392; 

SAN  BENITO 

36  24 

120  !a 

216t 

MAX  0  LEV 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

2C 

120  *2I 

2769 

MRS  CLORENE  AKERS 

HETCM  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  *7 

3870 

BA 

B» 

BA 

:  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

36  5( 

122  5* 

1*80 

8/ 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3987 

SISK lYOU 

12 

*2  0{ 

122  37 

2919 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

MOB ERGS 

*01( 

LAKE 

38  5; 

122  43 

298C 

GEORGE  G  HOBERG 

HODGES  DAM 

*01* 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  oa 

7* 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

MOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

13 

118  02 

G  ROBINSON 

HOLLISTER 

*022 

SAN  BENITO 

36  51 

121  24 

^284 

9( 

9F 

R  J  PFEFFER 

HOLLISTER  2 

*02; 

SAN  BENITO 

2Q 

36  51 

121  24 

264 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

HOOPA 

*082 

HUMBOLDT 

35 

*i  o; 

123  41 

35C 

eUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

*08( 

HUMBOLDT 

3! 

*1  03 

123  39 

315 

MRS  VICTORIA  L  RUDD 

HOPLAND  8  NE 

*097 

LAKE 

23 

39  01 

123  0( 

291C 

MRS  S  LOUISE  RICE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

*10C 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

95C 

at 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CANYON 

4113 

SNTA  BARBARA 

31 

34  37 

119  91 

199C 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

*116 

FRESNO 

11 

36  *! 

lie  4fl 

7679 

E 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

*1** 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  0! 

120  22 

71C 

C 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*i«e 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  49 

7eoe 

; 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

FRESNO 

9f 

^5f 

SO  CALIF  EOISON  CO 

HYAMPOM 

*191 

TRINITY 

39 

*0  37 

123  28 

12*0 

FRANCES  V  MOSS 

lORIA 

*20* 

SAN  BENITO 

27 

36  2! 

120  4( 

265f 

NEW  1DR1A  0-S  MIN  CO 

lOYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  *; 

lie  43 

9397 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

*223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

-69 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

*232 

INYO 

19 

36  *f 

IIB  12 

3950 

7^ 

7i 

C  H 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

*23S 

INYO 

iq 

36  *( 

118  2( 

9175 

C 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

tNDIO  U   S  DATE  GARDEN 

*25? 

RIVERSIDE 

33 

116  1! 

BA 

8A 

US  BUR  OF  PUNT  IND 

INYOKERN 

427B 

KERN 

6 

35  3( 

117  49 

2**C 

5F 

5( 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

*2sa 

KERN 

t 

35  41 

117  41 

221S 

UP 

U  5  N  0  T  S 

IOWA  HILL 

PLACER 

I  E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

*297 

SAN  BERDINO 

6 

34  08 

115  08 

922 

7t 

c 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUMAIN  LOOKOUT 

*29B 

ELOORAOO 

36  42 

120  21 

6160 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

*374 

MODOC 

21 

*1  16 

120  18 

5290 

5P 

it 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

*389 

TULARE 

IC 

35  5E 

lie  32 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

*392 

SOLANO 

23 

36  11 

122  03 

IC 

MID 

VAR 

VA( 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

**12 

SAN  DIEGO 

33 

33  0! 

116  36 

*219 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

JULIAN  WYNOLA 

**ie 

SAN  DIEGO 

33 

33  0( 

116  3? 

365! 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  0AM 

SNTA  BARBARA 

3! 

3*  2? 

119  31 

2060 

AF 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

27 

17  IS 

119  06 

9110 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

**67 

SAN  BERDINO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

**ec 

SONOMA 

22 

38  38 

122  39 

136C 

BA 

MRS   IDA  R  TUTTLE 

KELSevvlLLE 

**86 

LAIfE 

23 

38  59 

122  5t 

1389 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  U  SW 

LAKE 

23 

38  56 

122  93 

1*80 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

*soo 

MARI  N 

17 

37  57 

12?  33 

BA 

BA 

RICHARD  R  KLEIN 

KERLJNGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

37  41 

121  26 

172 

BA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4516 

TULARE 

IC 

35  57 

118  29 

7A 

ALGOT  T  LOFBERG 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

4S2( 

KERN 

10 

35  2f 

116  47 

970 

9P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  *7 

lie  26 

2703 

5F 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

*534 

KINGS 

36  00 

119  58 

310 

BA 

6A 

6A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

KINGS 

P  G  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

455! 

MONTEREY 

24 

36  i; 

121  Of 

320 

9P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

4577 

DEL  NOBTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

9P 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND   10  SSE 

45B7 

HUMBOLDT 

7 

*0  3E 

123  5* 

2356 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  LANDING 

YOLO 

23 

36  *f 

121  *3 

33 

et 

TERRY  e  COTTEN 

KYSUUZ  STRAWBERRY 

*616 

36  4f 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CPE5CENTA  FC  ?51 

*62a 

LOS  ANGELES 

3*  13 

116  1* 

1565 

MRS  E  BYRD 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  0( 

539 

BA 

ROSS  P  SANBORN 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  07 

290 

LAFAYETTE  FIRE  DEPT 

LAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

*P 

CITY  ENGINEER 

LAGUNA  BEACH  2 

ORANGE 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

*66C 

SAN  MATEO 

* 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

3* 

36  2f 

120  01 

750C 

VAR 

; 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

*671 

SAN  BERDINO 

19 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

9P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

MODOC 

la 

*1  3( 

120  13 

4613 

7A 

REV  CHARLES  F  CATLIN 

LAKE  ELEANOR 

*679 

TUOLUMNE 

37  58 

119  53 

VAR 

; 

HETCM  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

469  C 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

317C 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

*701 

LAKE 

23 

39  03 

122  5f 

1343 

9P 

6A 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

122  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

*70! 

INYO 

1^ 

37  13 

118  36 

90DC 

VAR 

5 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

*709 

SHASTA 

23 

40  93 

122  23 

1079 

BP 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

*7n 

SAN  DIEGO 

2! 

32  53 

116  5* 

450 

7A 

LA  MESA   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

*713 

NEVADA 

e 

39  19 

120  38 

9156 

5P 

9P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  SPAULOING  DAM 

471* 

NEVADA 

39  20 

120  38 

*9ac 

P  G  *  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

33  10 

117  OO 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

*73! 

SAN  DIEGO 

2! 

32  46 

117  01 

928 

5P 

9F 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LA  MESA  1  NE 

4736 

SAN  DIEGO 

2! 

32  *7 

117  0( 

660 

LA  MESA  IRRIG  OlST 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

19 

3*  42 

118  0£ 

2352 

MIC 

9F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  71 

120  K 

196C 

JOHN  S  BOWMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

e 

39  41 

120  5( 

4975 

BA 

BILL  0  fiOURKE 

LAS  PLUMAS 

461! 

BUTTE 

f 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTOMVILLE 

4851 

MENDOCINO 

7 

39  4Z 

123  2'. 

16*0 

C 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4863 

10 

3*  50 

lie  52 

3983 

BA 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

STATION  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  o; 

118  93 

1530 

*P 

c 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

LE  GRAND 

486* 

MERCED 

27 

37  I* 

120  1! 

25! 

5F 

9P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

913 

5P 

9P 

KAMEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

3ft  *E 

118  41 

4690 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUBEAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

119  0* 

399 

7P 

FRANK  OE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI 

LOCK WOOD 

LOCKWOOD  MESA 

LOO  I  . 

LOGAN  MEADOW 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 
HLOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  BAhfOS  AR8URUA  RANCI 
LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  K IflBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LVTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSl 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAMNKE 

mammoth  pass 
manoeville  island 
manzanita  lake 
manzanita  mountain 
march  field 
maricopa 


MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 


MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  1  NNW 
MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STATION 
MERCED  2 

l-ERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  ST, 
MICHIGAN  BLUFF 

ODLETOWN 
ODLEWATER 
LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 


STATION 


NEPAL  KING 
RANOA   SPENGLER  I 
TCHELL  MEADOW 


MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 

mono  lake 
montague  3  ne 
monterey 

montgomery  creek  2  ssw 
monticello  dam 
moorpark  1  sse 


MOORPARK 
MOORPARK 
MORENA  0- 
l*>RGAN  H 
MORGAN  H 
MORGAN  H 
MORONGO  ' 
P40UNTAIN 


.  SE 


MOUN' 


DAN 


MOUNT  DIAeLO  NORTH  GATE 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 
MOUNT  HAMILTOn 
MOUNT  HEBPni  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  ' 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHA'^TS  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  I  S 
MOUNT  WILSON  FC  336  I 

MUIH  WOODS 
MUMBO  f)ASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 


.  SW 


NEWARK 
NEWPURV 
NEWBURY 
NEWHALL  50LEDA0  FC  32 
NEWHALL  U  S  RANGER  ST, 
►NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HAROOR 

NICOLAUS 

NiLAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 


AND  W0  AIRPORT 


OCCIDENTAL 

•OCEANS  IDE  CANP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLAN 
OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGI 

OJAI 

OLtNDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  n-E 
ORANGE  COUNTY  RESERVOII 
ORANGE  COVE 


ALAMEDA 

LOS  ANGELES 
OWNTEHEV 
SAN  OIEGO 
SAN  JOAOUIN 
MAOERA 

SnTA  BARBARA 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 


SNTA  BARBARA 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

MAOERA 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

LAKE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 
SHASTA 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

KERN 


CONTRA  COST/ 
CONTRA  COST/ 
CONTRA  COST/ 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISK lYOU 

FRESNO 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

ELDORADO 


TEHAMA 
TULARE 
HUMBOLDT 
FRESNO 


TULARE 

SISK  I  YOU 
MONTEREY 


SISK lYOU 
SANTA  CRUZ 
SISK I  YOU 
SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


ALAMEDA 

VENTURA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

MADERA 

LOS  ANGELES 
MARIN 

STANISLAUS 


SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 


26     34  01     117  44  125! 


38  07      121  17 


36  53      120  56 


34  32      119  ' 


34  06      117  2C 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
'  -  ELDER 
INDEPENDENT  WHSE  CO 

EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
I  DIEGO  WATER  CO 
LOOl   SEWAGE  TREAT  PL 

EOISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
■  PWR  OEPT 

:DWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

lARLES  w  POOLE 
HENRY  R  GEWE 

WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LEON  S  Ml LLER 
I  5  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  .  F  D 
^HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
N  DIEGO  WTR  DEPT 
VIN 


I  CALl 
iTE  01 V  OF  I 


BAN  BERNARDINO  FCD 

SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  H  L  MAHNKE 
^DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 

SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
AIR  FORCE 
LINE  OIL  COMPANY 

MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 
*juS  GEOLOGICAL  SURVEY 
RGARET  S  PLUMMER 
lARLES  P  WEAVER 

PARTMENT 


MRS  . 


RI 


francisco 
;  weather  bureau 
Thomas  williams 


RADIO  ST. 
SDEPT  V 


ALEXj 


IDER 


RESOURCES 
iREINER 
FRANK   F  MQITOZA 

fiERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

,TE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 


STATE  DIV  OF  FSTRY 

UNION  OIL 
I  S  FOREST  SERVICE 
0  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  £DISON  CO 


CAL 


121  36  4901 

116  35  7979 

123  46  400 

116  43  9700 

121  00 

121  00 

118  10 


US  I 


LES  I 


■  PARI 


SERVICE 


qcOPPS  OF  ENGINEERS 

lAROLD  R  CHACE 
*ORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO  IRRIG  DIST 
■  MODESTO 
1  FIRE  DEPT 
SjCORPS  OF  ENGINEERS 
^ONO  INN 

LI  AMS 
ROBERT  W  JOHNSON 


38   30     122  ( 


,ARON 


MIT 


4735 
3*08 
210C 


121  56 
121  39 

121  50 

122  OC 

121  *3 

122  I* 
122  1<5 
1  22  34 
118  04 


EVERETT  RANCH 
GEORGE  H  MERRIKEN 
I  DIEGO  WATER  CO 
;  THFL''A  F  DOWNER 
LEONARD  A  90SSANA 

OIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PASS  SERVICE  STA 
iTE  OIV  OF  FSTRY 
.  DIV  BEACH  *  PARI 


DIV  BEACH  +  PARK 
WB  OBSERVER 
LEWIS  D  PARSONS 

FOREST  SERVICE 
:   I  SCHELL 
S(dEPT  water  RESOURCES 
WEATHER  BUREAU 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
W6  OBSERVER 

'  WOODS  NAT  MON 
SJdEPT  water  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
**ONTEREY  CO  FCWCD 
earl  S  GIPSON 
john  f  allemant 

OF  NEEDLES 
J  S  CIVIL  AERO  ADM 
WTR  *  PWR  DEPT 
OF  NEVADA  CITY 


118  98 
IIB  32 
118  31 


120  52 

122  51 

122  ir 

122  12 

122  2! 

122  26 

122  59 


t  SIER 
L  CO  FIRE  t 


■  COMPANY 

■  NCH 

VISTA 


U  S  FOREST  SERVICE 

RAY  5  WADE 

NJEWPORT  HARBOR  OEPT 

IRS  NELLIE  WEBB 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 

I  S  FOREST  SERVICE 

■N  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUIN  IR  OIST 
I  S  FOREST  SERVICE 
nS  CHELTA  A  MY 
J  S  WEATHER  BUREAU 
iLLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 


lARINE  CORPS 
OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ALMA  I 


."EEN 


.  B  UNFD  SCHOOL  I 
CORPS  OF  ENGINEEI 
'ANGE  COVE  CIT  , 


1ST 


-  63  - 


STATION  INDEX 


STATION 


OBICK  P»A1  Rie  CREEK  PIC 

ORINOA  BOWMAN 

OBLANO 

ORLEANS 

OROVILLE  I  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATIO^ 
OSTRANOEB  LAKE 


OZENA 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

PAICINES  OHBWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALF   2  NE 

PALMDALE  C«A  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 


PALOMAR  I 
PALOS  VERDES  EST  FC  43C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PAPKFIELO 
PABKFIELO  B  NNW 

PASADENA 
PASKENTA  RANGER  STATION 
PASO  ROeLES 
PASO  ROBLES  3  NNW 
PASO  ROBLES  CAA  AIRPOR' 
PATTIWAV 
PAVNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENOOLA  GUARD  STATION 
PETALUMA  FIRE  STATION  , 

PETALUMA   1  N 
PIEDRA 

PINE  CANVON  PATROL 
STATION  FC  3Z1  E 
NNACLES  NATIONAL  MON 
SMO  9EACH 

T  RIVER  POWER  HOUSE  ' 
TTS  RANCH 
ACEfiVILLE 
ACERVILLE  IFG 

.ACERVILLF  1  W 
.EASANT  hILL  1  NW 
.YMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  USCG 

POINT  PIEOBAS  8LANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PORTEBVILLE 

PORTOLA 


PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POST  CORRAL  MEADOl 
POTRERO  SECO 
POTTER  VALLEY  3 
POTTER  VALLEY  3 
POTTER  VALLEY  P( 
POWAV  VALLEY 


SE 


1  DA" 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

QUINN  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSPURG 

RAYWnOD  FLATS 

RED  RLUFF  Wn  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  ? 

REDLANOS 
REDWOOD  CI  TV 
REDWOOD  VALLFY 
REPRESA 
•RICHMOND 
RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
(SACRAMENTO  WS  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CBEEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS 

SALINAS  CAA  AIRPORT 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALVER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  3  5 
SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 
SAN  .ANTONIO  SANTA  MARlJ 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBEBG  PATROL 
STATION  FC   no  B 


I5AN  DIEGO  wn  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 
SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  BELL  STATION 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

I5AN  FRANCISCO  WB  AP 

PSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  I 
SAN  GABRIEL  DAM 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREG0R10  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JACINTO  BANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 


HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

GLENN 

HUMBOLOT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MARIPOSA 

VENTURA 

VENTURA 
MERCED 
ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 

MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  6ERDIN0 
MONTEREY 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
TEHA  MA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNTa  BARBARA 
SONOMA 


LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
LAKE 

ELDORADO 
ELOOBAOO 

ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 

TULARE 
TULARE 
FRESNO 
VENTURA 
MENDOC I  NO 
MENDOCI NO 
MENOOCI NO 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 

TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  01  ECO 
SAN  01  EGO 
KERN 
SAN 

SHASTA 
SHASTA 


SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 


NEVADA 


GLENN 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 
MONTEREY 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCC 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 


37  s; 

39  <.! 


39  32 
37  3f 
3*  11 


34 

39  53 

35  3f 


3B  2 

38  55 

34  33 

35  4C 
34  04 

39  01 

36  01 
39  . 


37  I 
34  3E 
39  27 
39  IE 
39  2i 

32  57 

33  53 


33  12 
35  72 

34  03 

40  oq 

40  34 
40  35 

34  03 


37 

37  5! 
33  57 


37  21 

36  4e 

37  ]c 

35  se 


39  43 
37  50 
36  40 


36  31 
34  0« 
36  26 


34  IJ 
37  02 
34  16 
34  i; 


24  02  161 
22  IC       55C     7rt  TP 


21  3*  160 


IB  24 

21  22 

18  07 

18  oa 


21  3C 

16  51 

18  23 

20  5f 


19  23  3880 


18  54 

19  2t 

23  07 


17  0' 
17  3S 
20  41 


17  39 
16  49 
22  15 
22  23 


22  14 

23  12 

21  IC 

22  21 


21  14 
18  52 
13  21 


19  91 
21  3C 

21  3C 

22  4a 

20  14 
22  28 
22  32 
22  22 
22  OC 

22  oa 

21  39 
21  36 
20  3? 


21  05 

17  le 

21  42 


18  4* 
17 

17  48 

17  46 
21  19 

18  at 

18  3C 


22  25 

17  5* 

17  52 

22  2C 

16  59 

16  58 

19  4« 

21  53 


403     5P  if 


9700 
239 
10000 
9000 
2010 
6000 
7900 
17 
25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAj  8/ 
VAP 
7*J  7a 


CAL  DIV  BEACM  +  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

I  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ALBERT  E  PALMER 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DiV  OF  FSTRV 
SDEPT  WATER  RESOURCES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

flHEATLEYS  RANCH 

5  eUR  RECLAMATION 
LOVO  R  POOLE 
K  8ARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE   IRRIG  DIST 
PALMDALE    IBBIG  DIST 
US  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
DEPT 


JAMES  A  BELL 
PALOMAB  ( 
'  HIATT 

miss  lily  bebg 
+  e  company 
paradise  fire  dist 
shetch  hetchy  wtr  sup 
metro  water  district 
herbert  h  durham 
harcelene  roberts  rm 

Pasadena  water  oept 

;  forest  service 
LESTER  M  FRENCH 
lARRY  £  WERNER 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
;  FOREST  SERVICE 
PETALUMA   FIRE  DEPT 


CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 

E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  *  E  COMPANY 
INST  F5T  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
LOUIS  M  BAUMFALK 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
1  C  BALDWIN 

SjcORPS  OF  ENGINEERS 

rflLLIAM  R  BOOTH 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
3TT0  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 

E  COMPANY 
POMERADO  SOIL  CON  DT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  E  MYERS 

sjcORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
S|COBPS  OF  ENGINEERS 
.  a  SPAULDING 
CORPS  or  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 

iE  CHIEF 


redlanos  daily  facts 
citv  fire  oept  sta  2 

as  m  jameson 
c^olsom  state  prison 
city  of  richmond 

KRONE 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


SDEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
ALIF  EPISON  CO 
SlCALlF  STATE  ENG 
LLOYD  0  COMPTON 
STATE  DIV  OF  HWYS 

H  HETCHY  WTR  SUP 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

N  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
CLARA  0  A8REAU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 

CIVIL  AERO  AOM 
SN  LUIS  OBPO  CO  FCO 
JOE  CABRAL  JR 

'  G  +  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
ALIF  EDI  SON  CO 
±rs  GEOLOGICAL  SURVEY 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 


i  CO  • 


■  WARDEN 


S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
SAN  OIMAS  FIRE  STA 
S  FOREST  SERVICE 


S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  OEPT 
VORE 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRV 
FOREST  SERVICE 

E  0 


SAN  JUAN  BAUTISTA 

SAN  JUAN  GUARD 

SAN  LUIS  OBISPO  POLV 

SAN  MARCOS  RANCH 
ISAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
»SAN  PEDRO 
»SAN  RAFAEL 

SAN  RAMON  1  SSW 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

■^ANTA  ANA  RIVER  PH  NO  ' 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  P0TRE90 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 


SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA 
SANTA 

SANTA  MARIA    14  ENE 

SANTA  MARIA  W9  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

'SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  PAULA  3  SE 

SANTA  ROSA 

SANTA  5USANA  4  NNE 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 


STATION 


SEARSVILLE  LAKE 
SESASTOPOL  4  S 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SHINGLE 

ERRA  CITY 
ERRA  MADBE  1  N 
ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL  HILL  FC  415 
LVERADO  RANGER  STA 


MI    3  f 

SOUOC  SOUTH  FORK  CAMfi  e26( 


SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SlOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMESBAR  1  W 

S0MI5  2  NNW 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SOMIS  5  WNW 
SONOMA 
SONORA 

S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SOUTH  LAKE 

5PADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  flPIOGE 
SPRINGVlLLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVlLLE  TULE 

headwopks 
s0u4w  valley  lodge 
squirrel  inn  1 
squirrel  inn  2 
state  lakes 

statum  meadow 
stavton  mine 

STl RLiNG  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLAN! 
»STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  mOWRY  bridge 
STONVFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVnio 
STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TABLE  MOUNTAIN 


TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPl 

TEHACHAPI    RANGER  STA 
TEJON  RANCHO 
TERMO 
THE  CEDARS 
THE 


CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS    2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON 
THREE  RIVERS  EDISON  PH 1 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 
TOPANGA  RANGER  STA  FC  I 
TORRANCE 
TRARUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 

TRACY  CARflONA 
TRACY   PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  PS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 


AH  MASONITE 
ON  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 


SAN  BENITO 

ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

SAN  MATEO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 


SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATED 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ELDORADO 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 

VENTURA 

SMTA  BARBARA 


SONOMA 

MONTEREY 

PLUMAS 

SACRAMENTO 

DEL  NORTE 

RIVERSIDE 

MAPI POSA 

NEVADA 

MONTEREY 

HUMBOLDT 


VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 


FRESNO 
SAN  BENITO 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAOUIN 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 


LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

LOS  ANGELES 


8792|  KERN 

PLACER 
PLACER 
KERN 
KERN 
KERN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 


RIVERS lOE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAOUIN 
ALAMEDA 
TRINITY 
SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 
SISK IYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 


ORANGE 

SAN  BERDINO 

ALPINE 


9131  ORANGE 


33  43 
37  58 
37  46 


37  21 

36  59 

13j     34  07 

2*     35  27 

35  23 

3d     34  57 

3C      35  01 


2e(  33  45 
34  16 
34  4( 


36  0! 
39  5; 

38  2F 
41  57 
D3  53 

37  5C 

39  1? 
36  26 


34  17 
34  n 
34  17 
34  17 


36  OB 

36  17 
39  12 
34  14 
34  14 

36  56 


37  SI 

23(     39  23 

39  35 

2ll     41  10 


36  9* 

34  41 

34  16 

40  25 

40  2? 

1G(     40  76 

39  23 

34  73 

Idf     35  OC 

39  IC 


33|     33  5? 

33  3« 
27|     37  43 


IC 


22  41 

17  23 

20  11 

18  o: 

21  2e 

19  17 

19  2C 

20  51 

22 
17 

16  02 
20  0 

23  I 
23  1* 
23  i; 


2t      33  SC      117  55 


21  31 
17  31 

20  4C 
19  52 

22  2C 
19  28 
19  If 
22  32 

21  59 
17  52 

17  07 


19  57 

21  5( 

22  01 
17 

20  3S 
20  3a 
20  2( 
20  1 
20  27 
18  2< 

18  3f 

19  0* 
19  01 
22  43 


17  47 
16  27 

23  0' 


22  SC 
19  2f 
22  25 


21  05 

24  i: 

16  41 


17  49 
21  41 

18  42 


17  15  5239 


21  2C 
21  1! 
21  IP 


19 


18  45 
20  27 
20  21 


22  33 
22  32 
21   56  530C 


1025 


6228 

397! 

18  2Tf  3975 
1425 
5300 
590Q 

16on 
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15     5P  5« 


-120 


950     5P  5f 


108C  Bl\  Bl\  Bl 
lit 

7829 

673 
159C 

615 


OBSERVER 


.    *  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  NAVY 
MARINE  EXCHANGE 

ENGINEER 
HOWARD  C  WIEDEMANN 
SANTA   ANA   FIRE  DEPT 


S  BARBARA  FIRE  DEPT 

S  CIVIL  AERO  AOM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TV  STATION  KEYT 

OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICM 

HOWARD 
JAMES  R  JENSEN 

S  WEATHER  BUREAU 
ITY   SANTA  MONICA 
M  LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COMM 
SHELL  OIL  CO 
CLARENCE  S  NEWBERRY 

CERRO  VIEJO  RANCH 

YNE2  HIGH  SCHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
A  PWR  *  LIGHT  DEPT 
S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
WILLIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
9UR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNER 

Y  H  ROEBER 
MISS  E  MC  KINNEY 

FOREST  SERVICE 
GE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SIMI  FIRE  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JOHN  K  LEITHOLO 
CALIF  OIV   OF  FSTRV 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
RS  MABEL  VAN  VLECK 
ILLlAM  M  RILEV 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
SDEPT  WATER  RESOURCES 
ARTHUR  COUILLARD 

M  JACOBSEN 
EARL  S  BELLMAN 


ICHARD  BARD  jR 


CO 


BEPYLWOOD 

JOHN  DE  BON  I 

LAURENCE  W  DICKEY 
0  •  E  COMPANY 
5  COAST  GUARD 
,  NAT  PARK  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWEB  CO 


S  HUTCHISON 
'S  W  B  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

FOREST  SERVICE 

♦  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
EDGAR  L  KEISTER 
LEROY  KEMP 
SCORPS  OF  ENGINEERS 

SCORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

S  CIVIL  AERO  ADM 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
'ARTIN  P  MUHS 
5  FORE'lT  SERVICE 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
SDEPT  WATER  RESOURCES 


CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITV  OF  SUSANVILLE 
DAVID  PARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OeSV 

KERN  CO  FORESTRY 

FIRE  DEPARTMENT 
lUR  E  FROOENBERG 
^DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TEjON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
^CORPS  OF  ENGINEERS 
:ANK  a  DEWEY 

S  CIVIL  AERO  ADM 
HILLSDALE  RANCH 
GLENN  PAKER 

CALIF  EDISON  CO 
CALIF  EDISON  CO 
;  *  E  COMPANY 
I  CO  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  OEPT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 

NTA  CARBONA  IR  CO 
S  BUR  RECLAMATION 
5  FOREST  SERVICE 
lERICaN  P  •  S  CO 
S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
TULELAKE    W   U  ASSN 

S  WEATHER  BUREAU 
OEPT  WATER  RESOURCES 
W  FERGUSON 

S  BUR  RECLAMATION 
THE   IRVINE  COMPANY 
AT  PARK  SERVICE 
♦    E  COMPANY 
CITV  FIRE  DEPARTMENT 
MARJORIE  S  DORY 
MASONITE  CORPORATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP. 

E 

SPECIAL 

lUNIVCBSITV  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

915! 

LOS  ANGELES 

3 

34  0 

118  21 

UCLA 

UPLAND 

9151 

SAN  BERDINO 

2t 

34  0 

in  4C 

184 

AP 

ROeERT  BEARD 

UPPER  LAKE  T  W 

9161 

LAKE 

2 

39  1 

123  02 

192 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  PANGEU  ST* 

9171 

LAKE 

2 

39  ir 

122  5' 

13*1 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9171 

HUhBOLDT 

n 

40  1" 

124  11 

25 

5 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

916! 

FILTERS 

9105 

ALAMEDA 

37  AC 

12?  IC 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9  IB' 

SAN  BENITO 

2< 

36  315 

121  02 

209C 

: 

ELDON  FANCHER 

VACAVILLE 

SOLANO 

17* 

6P 

C  J  UHL 

VALLETON 

922; 

MONTEREY 

24 

35  5 

120  4? 

99  C 

: 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEV  CENTER  3  NE 

SAN  OIEGO 

3; 

1X7  01 

7A 

C  F  IVERSON 

VALVERMO  RANGER  STATION 

925; 

LOS  ANGELES 

117  51 

3701 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITV 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

699 

8i 

W  C  WOODSON 

VENADO 

9273 

SONOMA 

123  01 

126C 

JOHN  R  HARPER 

VENTURA 

92B! 

VENTURA 

3; 

119  18 

8A 

ROV  PINKERTON 

VERMILION  VALLE'^ 

9301 

FRESNO 

116  99 

792C 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  6ERD1N0 

117  la 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

93*! 

LOS  ANGELES 

29 

34  jq 

118  OB 

3139 

9P 

L  A  CO  Ft  RE  WARDEN 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39  4q 

120  111 

49*5 

FRANK  DOTTA 

VtSALIA 

9361 

TULARE 

119  If 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA 

937B 

SAN  OIEGO 

117  13 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

V0LCAN0VIL4.E 

9382 

ELDORADO 

36  5' 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

93e( 

SHASTA 

2; 

40  51 

122  21 

1359 

7A 

: 

W  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  MOUSE 

939{ 

SHASTA 

40  21 

121  5; 

2200 

: 

P  G  *  E  COMPANY 

WALLACE 

9A1( 

CALAVERAS 

36  i: 

120  5< 

197 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

WALMAR  SCHOOL 

94;{ 

CONTRA  COSTA 

37  51 

122  0! 

128 

6A 

WESLEY  G  STEELE 

WALNUT  CREEK 

9421 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

122  04 

190 

6A 

PAY  I  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

942fi 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

c 

rOMAS  S  WANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

CONTRA  COSTA 

MRS  ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

942E 

SACRAMENTO 

2- 

39  1* 

121  31 

2: 

5P 

5( 

if 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  0< 

117  55 

*8H 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

SAN  OIEGO 

3' 

33  11 

116  38 

3ie< 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

945Z 

KERN 

1( 

35  36 

119  2t 

33; 

e« 

FERNANDO  L  ANAYa 

WASIOJA  PATTERSON  RANCl- 

9451 

SNTA  BARBARA 

3( 

34  5< 

119  9t 

217! 

c 

WILBER  E  PATTERSON 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

36  5« 

121  46 

9! 

8A 

6< 

JOHN  L  KISTLER 

WAWONA  RANGER  ST»T!ON 

9482 

MARIPOSA 

li 

119  4( 

397! 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3S 

40  4* 

122  56 

20S( 

8A 

SA 

c 

J  S  FOREST  SERVICE 

wIeo  1  s'"'" 

949? 

SISK IVOU 

8A 

BA 

CHESTER  I  KlMREV 

WELDON  1  WSW 

951! 

KERN 

ic 

39  4C 

118  U. 

2630 

c 

VERNON  J  flLOUNT 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

34  a: 

119  4C 

6900 

; 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTMAVEN 

956c 

FRESNO 

11 

36  13 

119  9<; 

265 

71 

BOSTON  LAND  COMPANY 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

36  2; 

120  33 

2400 

6t 

W  e  MANKER 

WESTVILLE 

9591 

PLACER 

39  11 

120  3  = 

920! 

'. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLANO  2  NE 

960* 

39  o; 

121  2* 

Ill 

c 

THOMAS  A  FERGUSON 

WHEELER 

9612 

MENDOCINO 

n 

39  53 

1?3  55 

9C 

9P 

5P 

WOLF  CREEK  TIMBER  CO 

WHEELER   SPRINGS  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

34  2% 

119  18 

esc 

KENNETH  P  SHELDON 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

2? 

34  3a 

119  2C 

419C 

iOSCOE  Ci  W1L6ER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MONO 

3A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37  35 

118  14 
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OBSERVER 


1  AMERICAN,      2  CALAVERAS,      3  CARSON,      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,     6  DESERT, 
17  NORTH  COAST,      18  N.E. INTERIOR,      19  OWENS,      20  PAJARO,     21   PIT,     22  RUSSIAN,  ; 
31  SANTA  HARGARITA,      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,      35  TRINITY 


FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN, 

24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO, 
36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  correc tions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index ,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  reeord  ending  generally  with  data  for  1950. 
Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  th-e  station  name, 
and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose) are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  lacatioji. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional 
drifting  and  other  causes  of   local  variability  in  the  snowpack  resul t  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet. and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"' Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station,     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
Issues ,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of   this  publication . 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of   this  publication, 

-     No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a 
full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  'Substation  History'   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for     $1.25.         Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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The  unusually  wet  weather  of  January  and  February  con- 
tinued through  March,  but  a  marked  change  in  the  weather 
pattern  during  mid-March  forced  much  colder  storms  over 
California.  Temperatures  for  the  month  averaged  much  below 
normal  over  the  entire  State  for  one  of  the  coldest  Marches 
of  record,  and  it  was  also  one  of  the  wettest  Marches  of 
record.  In  the  entire  109  years  of  record  at  Sacramento 
and  San  Francisco  the  two-month  period  February-March  was 
the  wettest  and  the  second  wettest,  respectively.  The  com- 
bined heavy  precipitation  and  below  normal  temperatures 
brought  heavy  snowfall  in  the  mountains  and  the  snow  line 
to  low  levels.  Besides  the  heavy  rains  and  flooding  the 
cold-type  unstable  storms  brought  a  rash  of  thunderstorms 
and  unprecedented  tornado  activity. 

STORM  DATA  AND  UNUSUAL  WEATHER  PHENOMENA:  Widespread 
thunderstorm  activity  associated  with  a  cold-type  storm 
front  moving  southeastward  across  the  State  on  the  5th  and 
6th  caused  locally  heavy  rains  and  hail  in  the  upper  San 
Joaquin  Valley  and  southern  California.  A  few  streets  were 
flooded  in  Bakersfield.  Hail  fell  in  the  Antelope  Valley, 
down-town  Los  Angeles,  and  San  Diego  County.  Lightning 
struck  power  transformers  at  La  Habra,  and  set  a  house  on 
fire  in  Bell  Gardens,  Los  Angeles.  Heavy  snow  fell  in  the 
mountains  down  to  2,000  feet,  and  strong  winds  damaged  school 
property  in  San  Dieguito  near  Encinitas. 

A  storm  moving  southward  along  the  northern  California 
coast  on  the  10th  and  becoming  large  and  complex  over  the 
southern  plateau  and  southeastern  California  on  the  11th 
and  12th  caused  lightning  and  snowfall  in  southern  Califor- 
nia on  the  10th  and  11th  and  widespread  thunderstorm  activ- 
ity over  the  entire  State  on  the  12th.  Lightning  knocked 
down  several  power  lines  in  the  Los  Angeles  area,  and  snow 
temporarily  closed  roads  in  the  Tehachapi  Mountains.  Damage 
from  a  severe  local  wind  occurred  in  the  Dominguez  area  of 
Long  Beach  on  the  12th,  and  lightning  damaged  several  homes 
and  trees  in  Monrovia.  There  were  many  hail  occurrences, 
hail  accumulating  to  depths  of  two  inches  on  the  ground  in 
the  California  Avenue  area  of  Palo  Alto. 

A  small  tornado  moved  from  southwest  to  northeast  across 
the  Madera  golf  course  from  11:00  to  11:02  a.m.  on  the  12th 
hitting  the  west  side  of  the  pro  shop.  A  white  funnel  ex- 
tending about  1,000  feet  below  a  large  black  cloud  moved 
across  the  fairway  preceded  by  first  a  downpour  of  hail  and 
then  rain.  A  loud  roaring  noise  was  reported.  Heavy  shake 
roofing  was  ripped  from  the  roof  of  the  pro  shop  porch,  and 
heavy  supporting  posts  were  pulled  from  concrete  footings 
and  moved  outward  6  to  10  inches.  Trees  adjacent  to  the 
course  were  twisted  severely,  and  a  heavy  bench  was  carried 
into  the  air  and  demolished. 

A  storm  moving  northeastward  into  central  California  on 
the  15th  and  Nevada  on  the  16th  caused  heavy  rain  which  over- 
taxed many  drainage  systems  and  resulted  in  much  local  flood- 
ing, primarily  in  the  Fresno  area  and  southern  Los  Angeles 
County  where  some  evacuation  was  necessary.  There  were  many 
rock  and  mud  slides.  A  boy  was  killed  by  a  car  plunge  into 
a  washed-out  bridge  approach  21  miles  west  of  Mendota,  and 
two  people  were  injured  by  a  rock  slide  into  a  house  at 
Beverly  Hills.  There  were  numerous  weather  contributed 
traffic  accidents. 

Two  funnel  clouds  were  reported  at  March  Air  Force 
Base  near  Riverside.  The  first  was  observed  moving  from  the 
south  from  12:21  to  12:29  p.m.  on  the  16th.  The  second  was 
observed  moving  from  the  south-southeast  from  4:09  to  4:24 
p.m.  on  the  17th. 

A  storm  off  the  Pacific  Northwest  coast  with  an  intense 
storm  front  moving  across  the  State  on  the  20th  and  21st 
caused  heavy  precipitation,  thunderstorms,  wind,  and  hail 
over  the  entire  State  continuing  through  the  24th.  Gale 
force  winds  in  northern  and  central  California  damaged  prop- 
erty from  Eureka  to  Fresno.  A  $15,000  fishing  boat  was  torn 
from  its  moorings  and  sunk  at  Trinidad,  a  26-foot  boat  was 
heavily  damaged  at  Bodega  Bay,  and  a  110-foot  schooner  was 
torn  from  its  moorings  in  Richardson  Bay,  narrowly  escaping 
foundering  before  its  rescue  by  the  Coast  Guard.  Structural 
damage  was  reported  in  Eureka,  San  Francisco,  Oakland,  San 
Jose,  Yuba  City,  and  Fresno,  A  10,000  square  foot  section 
of  grandstand  roof  at  the  Santa  Clara  County  Fairgrounds 
was  blown  away,  and  trees  and  utility  poles  were  blown  down 
in  many  areas.  Lightning  destroyed  a  steeple  tower  of  a 
church  in  Petrolia,  Humboldt  County,  and  elsewhere  struck 
many  power  lines  and  transformers.  There  was  local  flood- 
ing of  streets  in  the  San  Francisco  Bay  area,  in  the  Sac- 
ramento and  San  Joaquin  Valleys,   and  southern  California. 


In  the  San  Joaquin  Valley  the  overflowing  of  Bear  and  Black 
Rascal  Creeks  flooded  5,000  acres  of  farmland  in  the  McSwain 
area,  and  about  2,000  acres  flooded  in  the  La  Vina  district 
southwest  of  Madera  from  the  overflowing  of  Cottonwood  Creek. 
A  minor  rise  in  the  Eel  River  cut  away  75  feet  of  pasture 
near  Fernbridge  collapsing  an  80-cow  dairy  barn  into  the 
river.  Earth  slides  continued  active  in  many  areas,  with 
several  additional  homes  damaged  in  the  Bay  area  and  south- 
ern California.  A  woman  was  injured  in  El  Cerrito  when  a 
retaining  wall  collapsed  and  crushed  a  house  trailer,  and 
at  Albany  a  woman  narrowly  escaped  death  when  a  mudslide 
crashed  into  a  bedroom.  At  South  San  Francisco  a  seven- 
year  old  girl  drowned  in  a  rain-swollen  creek,  and  a  man 
drowned  when  his  car  was  washed  off  the  road  into  Chicka- 
hominy  Slough  between  Woodland  and  Winters. 

A  Pacific  storm  off  the  central  California  coast  on  the 
27th  moved  eastward  to  Nevada  on  the  28th  causing  heavy 
rain  along  the  central  and  southern  California  coast  and 
locally  strong  winds  in  portions  of  Los  Angeles  County  and 
the  Mojave  Desert.  Several  more  earth  slides  were  reported 
in  the  San  Francisco  Bay  area.  Sierra  Nevada,  and  Los  Angeles 
area.  A  slide  north  of  Santa  Monica  on  the  27th  completely 
covered  the  four-lane  Pacific  Coast  Highway  for  a  distance 
of  150  feet  and  pushed  an  automobile  into  the  ocean,  the 
two  passengers  escaping  with  minor  injuries.  Many  streets 
were  flooded  in  the  San  Fernando  Valley  where  some  schools 
were  forced  to  close.  Winds  in  the  Los  Angeles  area  downed 
high  tension  wires,  caused  some  light  structural  damage, 
damaged  and  forced  abandonment  of  the  Long  Beach  Airport 
control  tower,  and  blew  a  35-foot  fishing  boat  on  the  rocks 
off  Portugese  Bend  with  the  crew  of  five  rescued. 

A  well  defined  funnel  cloud,  approximately  five  miles 
east-northeast  of  Chowchilla,  was  observed  by  a  Weather 
Bureau  meteorologist  from  a  moving  train  at  2:48  p.m.  the 
27th.  The  funnel  was  sufficiently  close  (about  300  yards) 
to  observe  rotating  clouds.  The  funnel  was  southwest  of  a 
heavy  shower  area  with  heavy  black  clouds  to  the  north  and 
east.  The  visible  portion  of  the  funnel  extended  down  from 
a  cloud  ceiling  of  about  2,500  feet  to  within  about  300 
feet  of  the  ground. 

Waterspouts  were  observed  in  the  San  Diego  area  on  the 
27th  and  28th.  The  first  on  the  27th  was  observed  about  3 
miles  southwest  of  North  Island  from  3:45  to  3:57  p.m.  moving 
toward  the  east-northeast.  The  width  of  the  path  was  es- 
timated at  25  yards,  the  weather  was  showery,  and  there  was 
no  damage.  The  second  waterspout  was  observed  offshore  from 
Ream  Field  at  4:40  p.m.  on  the  28th. 

A  small  tornado  occurred  at  McKinleyville ,  Humboldt  Coun- 
ty, from  1:40  to  1:42  p.m.  on  the  29th.  It  came  ashore  as 
a  waterspout  advancing  on  a  zig-zag  path  from  southwest  to 
northeast,  tearing  roofs  from  six  houses,  knocking  down  trees,  [S"] 
slanting  telephone  poles,  breaking  power  lines,  and  scat- 
tering debris  over  the  countryside  with  estimated  property 
damage  about  $2,000.  Heavy  rain  fell,  and  a  witness  describ- 
ed the  funnel  about  five  feet  in  diameter,  150  feet  long, 
and  extending  from  a  heavy  black  cloud.  The  path  of  damage  || 
was  about  200  yards  wide  and  one  mile  long.  A  series  of 
intense  storms  began  on  the  29th  and  continued  into  April 
causing  high  winds,  heavy  rains  and  snow,  and  thunderstorms, 
over  the  entire  State.  Storm  fronts  moved  southeastward  U; 
across  the  State  on  the  29th  -  30th  and  the  31st  -  April  1  ' 
Wind  gusts  to  69  m.p.h.  were  reported  at  Montague  Airport 
on  the  29th.  A  severe  local  wind  reported  as  a  tornado 
occurred  four  miles  northeast  of  Santa  Rosa  about  12:05  a.m 
on  the  30th  causing  about  $2,000  damages  to  property  over 
a  path  1/2  mile  long  and  100  yards  wide,  movement  from  south 
west  to  northeast.  Another  earthslide  at  Pacific  Palisades 
(north  of  Santa  Monica)  on  the  31st  killed  a  State  Highway 
Engineer  and  buried  trucks  and  earth  moving  equipment  valued 
at  $100,000.  New  slides  in  the  San  Francisco  Bay  area  on 
the  30th  wrecked  several  more  homes.  One  of  the  most  severe 
local  storms  of  the  series  occurred  late  on  the  31st  and 
early  on  April  1st  and  will  be  carried  in  the  April  storm 
summary . 


The  effect  of  weather  on  crops  can  be  found  in  the  Cal 
ifornia  Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin  prepared  jointly 
by  the  California  Crop  and  Livestock  Reporting  Service  In 
Sacramento  and  the  U.  S.  Weather  Bureau  State  Climato legist 
San  Francisco. 

Robert  F.  Dale 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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OCEANSIDE  PENDLETON 
OJA  I 

OPins  CAMP   FC   57  BE 
nXNARD 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PASADENA 

POINT  ARGUELLO  USCG 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
PEDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  niEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  PEDRO 

SANTA   ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SIERRA  MADRE   1  N 
SUNLAND 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
UCLA 
UPLAND 
VISTA 

WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT  1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 
BRAWLEY   2  S 
CANT  I L 
COW  CREEK 
DAGGETT  CAA  AP 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
EAGLF  MTN 
EL  CENTRO  2  SSW 
FAIRMONT 
GREENLAND  RANCH 
HA IWEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

I MPERIAL 

I NDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MECCA   3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  CAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SQUIRREL   INN  2 

TABLE  MOUNTAIN 

THERMAL  CAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  72  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MARCH  1958 
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17 

52 

•  32 

~ 

•  60 

1  .00 

.05 

.28 

.95 

* 

.75 

2.55 

1.56 

,  4 

1.50 

•  35 

' 

,16 

•  53 

1  .59 

1^25 

tLEXICO  ?  NE 

29 

.14 

aiSTOGA 

8 

98 

.09 

.11 

T 

05 

59 

.05 

T 

.  36 

2,  14 

1.23 

* 

1.27 

.26 

T 

.44 

,11 

.10 

2.16 

kLLAHAN  RS 

3 

63 

.04 

T 

.03 

T 

.01 

.02 

.01 

.10 

1.01 

•  43 

.04 

.36 

•  01 

.  16 

.01 

.91 

.20 

T 

tMP  SALDY  FC  85  F 

35 

*08 

,0  2 

\MPO 

6 

55 

•  11 

.01 

•  03 

1.58 

.64 

•  07 

* 

1  .39 

.02 

.44 

.96 

•  03 

1  .04 

.09 

itMP  PARDEE 

7 

62 

.25 

.17 

.50 

.04 

•  20 

yttP  SAN  LUIS  OBISPO 

7 

88 

.26 

.16 

.16 

.16 

.01 

.15 

T 

1.32 

.17 

T 

.35 

•  41 

,  77 

.02 

.3C 

,74 

I44 

T 

.26 

•  18 

LMPTOHVILI-e  RS 

12 

59 

.40 

.94 

* 

.15 

.20 

.30 

•  98 

1.51 

.60 

U21 

.55 

•  13 

.19 

•  26 

2,48 

•  06 

iNBV  RS 

15 

lNoga  park  pierce  col 

4 

50 

•  05 

* 

.06 

.06 

•  4 

•  73 

•  05 

•  70 

.48 

.  85 

•  03 

,  68 

,03 

•  01 

■  02 

97 

•  30 

,04 

T 

•  12 

.02 

.13 

NYON  DAM 

9 

36 

.07 

.25 

.23 

.09 

.06 

1.03 

2.7; 

,20 

• 

•  5Q 

,  44 

.43 

2.13 

■  08 

THAV  bull  run  RCH 

8 

07 

.02 

•  16 

.07 

.06 

* 

' 

1.80 

.31 

T 

•  29 

•  72 

,83 

.03 

•  32 

.  34 

.  56 

,04 

.14 

.93 

ZAOERO 

2*00 

CILVlLLE  SAWYER 

05 

06 

•  02 

D.  06 

D.  1 

.03 

•  04 

*  16 

*1  3 

* 

.11 

* 

• 

• 

•  5 

OARVILLE 

1 

44 

08 

* 

16 

12 

02 

* 

* 

•  11 

.21 

02 

05 

02 

08 

04 

47 

01 

iNTERVILLE  PH 

10 

96 

T 

T 

•  09 

•  42 

2^21 

2^23 

.45 

1.37 

.21 

,oa 

T 

1,37 

.78 

■  28 

iALLENGE  RS 

14 

34 

•  19 

•  80 

.08 

*  ^ 

^  'fl7 

1*4^ 

,jC3  7 

.12 

•  47 

l^oi 

2.53 

.73 

1.10 

.43 

T 

.02 

•  08 

3.06 

■  12 

ATSWORTH  HEVNEMANN  RCH 

6 

42 

01 

• 

.13 

• 

•  1  5 

.77 

.72 

.  04 

.  18 

.  56 

■  10 

ATSMORTH  FC  ?4  0 

6 

07 

• 

87 

* 

1  *36 
* 

lERRV  VALLEY  DAM 

14 

50 

•  61 

.30 

T 

•  03 

•  75 

•  16 

2.77 

2  25 

•  03 

14 

2  35 

1  18 

20 

ESTER 

8 

80 

.03 

.15 

.24 

.01 

.02 

.30 

T 

•  99 

2.61 

•  28 

.45 

.17 

.27 

T 

.02 

.39 

U44 

■  u 

ICO  EIP  STATION 

5 

91 

.  14 

•  96 

1.63 

.41 

• 

•  82 

.03 

.40 

•  58 

■05 

1     'ITTENDfN  PASS 

6 

81 

•  03 

•  18 

.92 

,!     l/LA  VISTA 

3 

01 

•  05 

•  02 

1*13 

.  27 

.02 

•  49 

.20 

.03 

•  10 

•  1  7 

•  12 

,41 

SCO  RS 

22 

26 

67 

.45 

1.14 

2.73 

1  32 

28 

2  41 

2  99 

* 

.93 

.75 

.72 

.61 

;i     '4REM0ICT  POMONA  COLLEGE 

6 

94 

.02 

1.00 

.05 

.32 

.  32 

.  49 

U68 

.03 

.17 

.50 

1.22 

.72 

^.'01 

■  39 

-1  ItRKSBURG 

49 

.02 

.07 

•  96 

•  27 

.64 

• 

• 

1.25 

.01 

,02 

.07 

* 

• 

■  92 

;iARLAKE  HIGHLANDS 

6 

98 

•  04 

*  Ik 

.08 

•  05 

'  \^ 

*  i° 

1  ,46 

3VERDALE  3  SSE 

8 

81 

*24 

*41 

jtLINGA 

3 

90 

.14 

.13 

1.16 

20 

60 

13 

33 

02 

07 

08 

I^LTNGA  14  NH 

6 

42 

.33 

.12 

.58 

.27 

U  11 

.28 

,62 

•  17 

•  12 

1.12 

.04 

.39 

■  22 

,BVS  FC530 

8 

94 

.72 

.26 

.16 

.19 

*  20 

*47 

^  *95 

1  .84 

.04 

.31 

.51 

1.41 

]  .24 

.31 

■  31 

fax"  HATCHERY 

5 

55 

.  27 

.52 

.51 

•  40 

1,0? 

•  86 

.03 

•  21 

.  19 

1 1  5 

.92 

14 

05 

.11 

.50 

.  28 

.74 

1.53 

.78 

.98 

•  8 

1.5 

1,00 

1.05 

.73 

.38 

.02 

.21 

.31 

3.00 

.  6 

-GATE  PH 

9 

47 

.20 

•  59 

.02 

.17 

1  .30 

1.03 

.10 

.17 

.34 

.73 

1.11 

.35 

1.12 

.32 

.03 

.07 

1.91 

■  14 

.USA  1  SSH 

3.41 

.01 

T 

-01 

.01 

.53 

T 

•  61 

1.21 

.39 

,24 

.03 

.09 

.05 

•  08 

.15 

T 

ICORO  3  E 

4 

60 

.23 

.03 

•  12 

.07 

1.12 

•  37 

.  56 

.48 

.  23 

.15 

,21 

•  31 

•  09 

.58 

.03 

ICORAN  IRRIG  OlST* 

3 

36 

.25 

.01 

T 

.02 

.10 

.04 

.08 

.42 

.16 

•  88 

•  41 

•  33 

•  01 

.03 

•  41 

.21 

OES 

16 

97 

.18 

.86 

7.681 

1,23 

U28 

.55 

.36 

•  71 

4.30 

mm  HOUGHTON  RANCH 

5 

24 

T 

.03 

.41 

.04 

.32 

.55 

1.34 

.63 

.23 

.28 

.31 

T 

1.10 

ONA 

4 

24 

.12 

.33 

.19 

.18 

.12 

.36 

1.60 

•  02 

.12 

.53 

•  22 

•  03 

.31 

•  04 

.07 

ELO 

7 

24 

.02 

.16 

•  10 

.11 

.08 

.13 

.38 

.04 

.70 

1  .55 

.73 

.40 

.25 

.82 

.07 

.01 

•  07 

1.53 

■  57 

5*« 

r*tar« 

-  73  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFOftNI 
MARCH  19;, 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

6.90 

84 

.01 

.19 

.44 

,  04 

.45 

67 

.22 

58 

73 

95 

COW  CfFP«C 

.23 

•  09 

.05 

.60 

T 

T 

,05 

.04 

.10 

COVOTE  CANYON 

2  .73 

.07 

• 

.03 

» 

.08 

.50 

^, 

CnVOTF  WFLL"^ 

.Ifl 

,11 

CRF'^CENT  CITY    1  N 

Q.flO 

,15 

.51 

,24 

,08 

.01 

.02 

.20 

.01 

.10 

.35 

1,02 

.  33 

,  49 

.42 

.98 

.02 

.80 

1.26 

2.e 

CRE<;CENT  CITY  7  FNF. 

11  .05 

.16 

.76 

.  26 

T 

.  14 

•  03 

•  25 

•  02 

.16 

1  ,46 

.19 

,31 

.  74 

1  .40 

.10 

T 

•  13 

2.  :e 

CPi^CtCETT 

5.  50 

•  26 

T 

.  11 

.27 

.03 

•  68 

.33 

1  .42 

.  70 

.  26 

.  20 

,08 

.  43 

•  03 

•  02 

.  5q 

,c 

CRYSTAL  LAKE  FC283fl 

12.36 

.75 

.  10 

.62 

.79 

2.R9 

•  10 

.  96 

,  9  ' 

,  23 

1.94 

CULVEff  CITY 

5.67 

06 

,  29 

*  04 

.  16 

T 

.23 

.64 

1 ,  55 

.08 

.28 

.59 

.  50 

.73 

•  04 

CUMM I NGS 

11.35 

T 

.14 

."8 

.51 

.07 

T 

.11 

.16 

.93 

1.78 

.  76 

.72 

.87 

.60 

.14 

2.28 

1.29 

CUNNINGHAM 

R.26 

■  09 

.26 

.38 

.70 

2.40 

1.13 

,  35 

.  20 

.47 

.  13 

.05 

2.03 

CUV AMA 

2  .AT 

* 

.10 

•  22 

.  59 

.02 

CUYftMACA 

13.92 

2*63 

•  70 

i  35 

!6  1 

1.95 

.R6 

■  53 

3.  56 

.11 

T 

1  .97 

T 

Ofli^fjFTT  COfl  AP 

,B6 

.22 

•  29 

,05 

T 

.12 

•  03 

■  04 

.  07 

T 

T 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

4.49 

T 

.08 

.02 

.19 

.05 

.20 

.31 

.33 

•  75 

.95 

.50 

*  24 

.03 

.12 

•  08 

.06 

.55 

nEEP  SPRINGS  SCHOOL 

1  .52 

10 

.65 

.20 

.25 

npER   CRFEK  PH 

19,25 

.93 

'  " 

4.00 

* 

DELANO 

3  .49 

.17 

.  02 

.04 

.13 

!  06 

.13 

.22 

.12 

.  39 

T 

T 

.  37 

.  58 

.07 

.11 

.47 

DENA IP 

5.65 

•  55 

,18 

•  30 

.09 

DE  SARLA 

16.95 

.07 

.10 

.  15 

,10 

.83 

.47 

1.46 

^46 

.01 

2.51 

3.99 

.88 

1  .74 

.41 

.27 

.05 

1,10 

2)13 

! 

DE5CANS0  RS 

10.23 

,18 

00 

55 

.15 

54 

1  38 

1.18 
* 

01 

.39 

2.14 

09 

ni 

1.50 

DORHINS  COLGATE 

9.17 

.  26 

.  57 

•  18 

1.41 

.40 

.31 

.  46 

1  •  22 

.  72 

1  ,03 

.30 

.28 

,09 

.36 

1  ,50 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

S  ,  83 

.  27 

.07 

•  03 

T 

.  30 

.  07 

,44 

1.06 

.65 

•  11 

1.27 

.  92 

•  06 

•  23 

.21 

T 

•  09 

.19 

1.97 

nn?  Rins 

12.30 

t'^ 

.05 

•  02 

.52 

.35 

3.50 

1.47 

■  96 

.42 

1.01 

T 

,33 

2.62 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

4. BO 

.03 

.36 

,13 

.02 

.02 

.04 

.55 

1,48 

•  28 

•  71 

.94 

DOWNlEVILLE  PS 

16.44 

35 

.66 

.10 

.09 

.  39 

1.25 

\»2\ 

,25 

.10 

.50 

2.08 

1.94 

,58 

1.  09 

.69 

.40 

.09 

.55 

3.80 

OOVLE  5  SSE 

2.59 

,02 

•  27 

T 

,05 

T 

.01 

,09 

.16 

T 

.72 

.07 

•  01 

.04 

.02 

T 

T 

T 

.81 

DRY  CANYON  RE^IFRVOIR 

5.43 

.  53 

.  37 

•  99 

•  10 

.57 

.81 

.  03 

.10 

•  63 

DUDLEYS 

14.35 

.  25 

,  19 

.26 

io4 

1.13 

1.93 

2,73 

,22 

1.23 

1  .29 

.  87 

.28 

.88 

.50 

•  19 

,36 

1.66 

OUNNIGAN 

4,39 

,05 

,10 

,32 

.16 

.12 

.1? 

.36 

1.54 

.  50 

,40 

.08 

.27 

.37 

OUNSMUIR  PS 

14.09 

37 

•  41 

.10 

.  36 

•  40 

3.95 

1.49 

1.06 

2.  27 

.73 

T 

T 

,67 

1  .96 

OUTTONS  LANDING 

4.80 

•  06 

,50 

.20 

.66 

1,69 

•  06 

.39 

,23 

EAGLE  MTN 

.27 

,  20 

.05 

.02 

gflST   PARK  RESERVOIR 

5.23 

.04 

,19 

.54 

.42 

•  50 

1.90 

.59 

.09 

•  06 

T 

.05 

.85 

EL  CAJON  2  E 

6  .47 

.09 

.04 

1.25 

.65 

.03 

.52 

,15 

,03 

.04 

1.26 

,09 

.07 

.40 

1.25 

.06 

•  44 

,07 

T 

. 

EL  CAPITAN  DAM 

7.23 

,05 

T 

,01 

1,83 

.41 

.26 

.48 

T 

.94 

.62 

T 

.19 

1.66 

T 

,73 

EL   CENTRO  2  5SW 

.17 

.06 

.02 

.17 

T 

.02 

T 

ELECTRA  PH 

8,63 

.02 

.25 

.10 

,28 

,59 

.51 

1.58 

.06 

.45 

.76 

•  76 

,31 

.61 

,17 

.03 

.24 

1,51 

ELIZflPETH  LAKE  FCIJBR 

9.06 

.42 

.45 

.22 

,16 

1.25 

•  99 

1.78 

.25 

.46 

.61 

1  •  00 

,05 

1.11 

.  1  3 

ELK  VALLEY 

8,92 

,02 

,23 

.05 

.17 

.45 

.  32 

.06 

T 

,03 

.04 

.20 

.21 

,64 

.06 

,33 

.25 

1.45 

T 

T 

1.04 

1.30 

1. 

ELLERY  LAKE 

3.90 

.  20 

.05 

,  15 

.15 

.07 

.85 

1.15 

,20 

.06 

,50 

•  50 

.06 

,  IB 

.36 

.10 

.40 

1.32 

,19 

.67 

1.  32 

.30 

.71 

.04 

,05 

.07 

1.  36 

ELSI NORE 

4.58 

.01 

•  44 

.02 

.14 

.12 

.05 

,43 

1.64 

,06 

.  38 

.70 

.47 

,08 

ESCONOinO 

7.  57 

,51 

.01 

.83 

,19 

,46 

.26 

,06 

,24 

1^35 

,06 

•  12 

.56 

1.72 

.87 

,09 

ESCONDinO  CHURCH  RCH 

7.95 

,52 

,06 

,66 

.25 

.53 

.24 

,06 

.26 

1.36 

.10 

,09 

,90 

1.94 

.54 

,09 

.05 

EUREKA  WR  CITY  R 

6.09 

,26 

,06 

.27 

.55 

.01 

.21 

,03 

.10 

,75 

.18 

.01 

.40 

•  49 

.56 

T 

.65 

1  .04 

E X CHEQUER  RESERVO 1 R 

,08 

.10 

.18 

.02 

.56 

1.57 

1.32 

,14 

.64 

.55 

,66 

■  05 

•  46 

.26 

.02 

,68 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

6,02 

.20 

T 

.03 

,24 

.03 

.55 

.80 

1,76 

,44 

.53 

.05 

.10 

.60 

,09 

.58 

FA IRMONT 

5,30 

.16 

,40 

.21 

.29 

,51 

.  30 

•  94 

.03 

.52 

,87 

.98 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

T 

.01 

.01 

.03 

.18 

•  14 

T 

.62 

.53 

• 

.  10 

.25 

• 

1 . 

FERGUSON  RANCH 

5,81 

,10 

.02 

.05 

T 

.35 

•  13 

.34 

,23 

1.26 

.56 

1.46 

.07 

1.20 

1 1  .27 

,08 

.31 

.06 

.60 

.71 

.96 

1  .  5? 

.  1  5 

.23 

1.05 

1.77 

,32 

.66 

.  15 

•  10 

.23 

1.46 

FINLEY  1  W 

6.01 

T 

•  15 

,40 

.20 

1.75 

•  93 

,30 

.  35 

.30 

•  06 

1 . 

FINLEY  5  SW 

10.03 

.02 

.12 

.03 

,01 

T 

.07 

.09 

•  01 

1.70 

2,41 

•  51 

•  42 

•  19 

.  41 

.09 

2,20 

.7(. 

FIVE  POINTS  5  SSW 

,06 

.08 

.22 

.04 

.18 

.23 

.58 

.47 

.12 

,39 

,05 

•  02 

.29 

.06 

•  04 

F0L50M  riAM 

6.91 

T 

.  22 

.  56 

,44 

.55 

•  86 

.34 

.57 

,99 

•  21 

.60 

,  19 

•  05 

.10 

U18 

FONTANA   5  N 

9.99 

1,18 

.  35 

•  72 

.  13 

•  03 

T 

.57 

,06 

1,12 

•  02 

FONTANA  KAISER 

5.90 

,  33 

.  24 

.06 

1  •  09 

.61 

FOREST  GLEN 

12,38 

,05 

,10 

,11 

.  14 

.  10 

.02 

.21 

•  45 

*49 

J*  g. 

.69 

,50 

■  66 

,  63 

.45 

2.62 

1 

FORESTHILL  RS 

•  41 

.27 

1.13 

1,15 

1,32 

1,44 

.16 

•  37 

1.40 

1,70 

■  68 

1.26 

,30 

•  25 

,32 

•  40 

2^46 

f 

FORT  RinWELL 

2.18 

03 

T 

04 

,07 

T 

.02 

T 

.30 

.32 

,03 

27 

10 

10 

03 

20 

FORT  RRAG6 

6.90 

T 

.27 

,  11 

.06 

•  16 

.  33 

•  03 

T 

•  31 

U4< 

FORT   BRAGG  AVN 

8  ,06 

T 

,  25 

.  11 

.06 

.60 

.01 

1,78 

,65 

,30 

•  42 

•  10 

.05 

T 

1.37 

•  42 

i| 

FORT   JONES  RS 

1  ,74 

T 

.04 

.07 

T 

T 

T 

.07 

.06 

•  1 1 

,03 

,20 

.06 

■  07 

■  02 

.24 

T 

.29 

.47 

FORT  ROSS 

,02 

,02 

,10 

T 

■  62 

.02 

1,16 

1.62 

.  19 

.30 

,17 

,03 

.63 

1.18 

.25 

j! 

FORWARD  MILL 

10.32 

.43 

.  07 

.  33 

.66 

.64 

.71 

.30 

•  95 

.73 

.89 

,68 

■  82 

.28 

.16 

,55 

.75 

.61 

•  1  3 

,  10 

.02 

.53 

.17 

.27 

•  74 

1  ,62 

1.59 

.51 

1.68 

,07 

•  37 

1.51 

FRESNO  WR  AP  R 

5.79 

,18 

T 

.  19 

T 

•  26 

.74 

44 

•  03 

•  40 

1.43 

,22 

.20 

,04 

.92 

T 

•  49 

FRIANT  GOVT  CAMP 

6.64 

,10 

.01 

T 

.16 

.55 

*66 

.47 

.5] 

1  ,99 

,05 

.  64 

•  74 

.04 

FULLERTON  ARR0UE5  RCH 

.39 

.31 

.01 

.10 

•  01 

1.95 

,04 

.65 

.  17 

.08 

.51 

FULLERTGN  CREEK  5 

4,50 

•  05 

,4^ 

2.15 

1.13 

.72 

4.11 

.04 

•  32 

.20 

•  04 

.05 

T 

.06 

.21 

T 

•  51 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

4,48 

,35 

.  29 

,05 

.02 

T 

T 

,38 

1  •  50 

,06 

,19 

.61 

•  15 

.61 

•  21 

GAReERVILLE 

10,19 

.0? 

•  07 

,35 

.27 

.16 

■  04 

.49 

.01 

,35 

1.83 

.  24 

,39 

1,  20 

.  71 

,03 

•  05 

.70 

2*0E 

I 

GARDEN  VALLEY   2  S 

,29 

,24 

.45 

■  62 

1,43 

U65 

.77 

.25 

1.16 

1.92 

.56 

1.42 

.42 

,01 

•  28 

.24 

1.95 

GASQUET  RS 

•  02 

,  24 

,77 

.  46 

.03 

•  17 

.06 

.24 

•  26 

1  ^49 

.  24 

.  27 

,95 

2.01 

•  31 

•  20 

1,88 

2' 

^2*75 

,05 

.14 

.28 

■  40 

GEORGETOWN 

14.98 

.17 

.  39 

•  49 

1^37 

1.53 

1  .64 

,  23 

.33 

1,1* 

1  .97 

,  67 

1  ,42 

•  39 

.15 

,20 

.30 

2^20 

[■ 

GEORGETOWN  RS 

17,43 

,33 

,31 

T 

•  46 

•  99 

1,86 

1.95 

*46 

1  ,76 

1 .  2( 

!  64 

.20 

•  28 

•  41 

2.60 

GIANT  FOREST 

.63 

.30 

.99 

.  16 

,19 

.01 

.13 

,58 

•  27 

2,70 

1,94 

1.19 

,22 

1,40 

2.29 

T 

.33 

.02 

■  85 

.04 

T 

3? 

GIBRALTAR  DAM 

9.71 

,03 

,21 

.45 

.  24 

,42 

■  56 

1.72 

,62 

.78 

,  82 

•  67 

1.  36 

T 

1  .  38 

.04 

.60 

i 

,11 

.  25 

,14 

•  26 

,79 

•  28 

,6; 

1.47 

T 

,47 

* 

,11 

T 

•  4< 

GLENOALE  STAPENH0R5T 

5.26 

.  37 

•  17 

,12 

,05 

.60 

1.51 

,11 

.02 

•  01 

6LEND0RA  WEST 

e.15 

,29 

1  ,00 

,03 

•  20 

.29 

,04 

.63 

2,37 

.77 

•  16 

*6' 

,65 

.98 

,04 

•  02 

f 

GLENNVILLE 

7,22 

.22 

.02 

.33 

.63 

.  20 

.46 

.25 

.10 

.63 

.55 

.31 

,10 

.40 

1.09 

T 

,23 

.15 

•  60 

GOLD  RUN 

15,27 

27 

56 

•  05 

.44 

79 

1,51 

•  1  5 

1  05 

06 

1  40 

98 

1,33 

1,16 

•  50 

.13 

.41 

.35 

2.96 

* 

* 

* 

1,69 

,75 

.04 

].'• 

GRASS  VALLEY 

13,32 

'  18 
* 

62 

.  27 

1 48 

1,17 

1,41 

*  39 

'  16 
* 

•  3? 

1*0] 

1  *  62 

•  45 

J,  It 

•  43 

•  03 

,18 

•  10 

2,9  1 

GRATON  1  W 

7,64 

T 

•  02 

T 

.01 

T 

,48 

1.64 

l!5' 

*45 

.77 

•  10 

.47 

•  87 

•  92 

GREENLAND  RANCH 

,22 

.09 

.05 

.04 

.04 

GREENVIEW 

2  ,00 

60 

^ 

30 

1,10 

GREENVILLE  RS 

.35 

_ 

_ 

•  34 

1,44 

_ 

52 

2.3' 

85 

•  9< 

,06 

.59 

GRIZZLY  PEAK 

6,84 

■ 

* 

,21 

■  42 

,12 

■  49 

•  08 

.09 

GROVELAND  RS 

13,43 

,  17 

,28 

,05 

,24 

2,16 

2*51 

,64 

*  1  4 

1.6* 

1 145 

*  26 

*6^ 

*06 

1  ,43 

( 

GUERNEVILLE 

8,29 

T 

•  02 

■  10 

.37 

is? 

?>A2 

.64 

,71 

•  17 

•  12 

.61 

!l6 

•  10 

1^97 

HAINES  CYN  LOWER  FC  Se*. 

6,79 

56 

66 

13 

7,11 

*  52 

Iso 

1 12 

•  37 

*60 

1  *  70 

* 

*  2* 

1  *  ?T 

•  6( 

,13 

HAIWEF 

.82 

.03 

T 

.  09 

T 

T 

Io4 

*06 

,35 

HALF  MOON  RAY  2  NNW 

9,36 

,09 

HAMILTON  AFfl 

T 

.08 

T 

•  05 

,37 

.30 

.03 

1.34 

1,06 

,19 

•  82 

.0« 

,09 

.33 

T 

.47 

.33 

HAMILTON  AFfl  1  E 

5,93 

01 

09 

,02 

•  43 

03 

06 

3,92 

.Of 

HANSEN  DAM 

4.27 

*  23 
* 

*04 
* 

*27 
* 

'  j2 

•  J 

1.1 

.0 

1  loi 

T 

Io( 

*54 

HAPPY   CAMP  RS 

8.07 

•  04 

*09 

26 

04 

07 

*  37 

19 

1*3E 

27 

25 

1  28 

T 

•  83 

2,06 

HARRIS  GAGING  STA 

.24 

,06 

,14 

,15 

,06 

,44 

.77 

.39 

.14 

,69 

.27 

.02 

•  05 

i.ze 

.22 

HARRISON  GULCH  RS 

5  ,49 

71 

21 

06 

33 

32 

1  55 

•  34 

•  21 

•  45 

1.27 

7.34 

,03 

.03 

1.63 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

14,58 

.30 

T 

.30 

,42 

,93 

l!50 

1  .00 

•  03 

1.64 

3.06 

•  30 

•  2< 

,64 

•  09 

,03 

.70 

2.4: 

HAT  CREFK  PH  1 

3,57 

.08 

*  21 

•  10 

.09 

,35 

.07 

.0? 

■  03 

,  56 

•  56 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

,71 

,31 

.03 

.04 

.11 

.04 

,01 

.08 

.09 

HAYFORK  RS 

5.*1 

.05 

.30 

•  01 

.05 

,06 

.03 

,60 

1.59 

1^08 

.10 

•  19 

•  02 

•  14 

1.06 

HEALDSnURG 

9.64 

,04 

,04 

.39 

2,69 

2.24 

•  60 

,75 

•  51 

•  10 

,31 

1.22 

.56 

HEALDSRURG  2  E 

8,24 

.04 

.16 

,28 

■  68 

2,68 

,76 

■  74 

.30 

•  31 

.26 

.09 

.11 

1.30 

HEMET 

5,05 

,97 

.35 

,03 

,06 

1,61 

,46 

1^?3 

.34 

HENSHAW  DAM 

11.64 

.25 

,03 

1,66 

•  53 

.26 

,60 

2.32 

.92 

T 

,65 

2,70 

.04 

1.70 

.03 

HERNANDEZ  2  NW 

7,57 

.24 

,19 

,13 

T 

.07 

•  15 

•  42 

1.16 

1.05 

,20 

1,05 

,42 

•  65 

,11 

•  20 

.69 

.03 

.37 

HETCH  HFTCHY 

9.89 

,54 

T 

.15 

.06 

T 

T 

.10 

.55 

,06 

1.26 

1.47 

.89 

■  10 

1,6T 

,63 

.03 

•  52 

•  30 

,13 

.13 

.08 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

6.  72 

.06 

.06 

.09 

.22 

.41 

.61 

1.47 

.60 

.32 

.00 

.04 

.09 

1.98 

'1 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MARCH  1958 


■a 

Day  of  month 

Station 

S 

1  1 

2  1 

3 

5  1  6 

7  1 

8  1 

g 

10  1 

u  1 

12 

13  1 

1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  j 

27 

28  j 

29  j 

30 

31 

1  •es 

.06 

.46 

.05 

.20 

.  12 

.  19 

.59 

H08El>GS 

,10 

.60 

.62 

5.  ?n 

1.41 

1  .05 

.45 

.25 

.25 

.61 

.20 

4.10 

2,53 

HODfiES  nAM 

8.23 

.14 

.04 

.03 

1.01 

.56 

.23 

1.33 

.21 

.04 

.49 

2.74 

.0*, 

•  02 

1.10 

.10 

•  03 

HOEGEFS  FC  60fl 

10.83 

1.02 

•  26 

.43 

.10 

.14 

.32 

3.37 

.37 

.1° 

.65 

1.19 

1  .05 

.12 

.10 

,39 

HOLL [STEP 

.27 

.53 

.  '3 

.  37 

.05 

.09 

.05 

T 

•  13 

,16 

HOOPA  2  SE 

*  ^1 

.03 

,07 

.06 

•  33 

1  .20 

.  70 

.30 

.  14 

1  .  30 

.30 

1.25 

,60 

hoplind  largo  STA 

7*94 

.0 

*  1 1 

•  24 

•  46 

.  50 

.90 

,'51 

.  16 

•  48 

T 

.15 

1.56 

.17 

HUNTINGTON  LAKE 

T 

.76 

'.18 

.04 

T 

•  44 

1,30 

•  82 

l.?7 

1.97 

.07 

.  14 

.05 

.18 

T 

.07 

.87 

.70 

ID»IA 

7.57 

.08 

.01 

T 

.22 

.04 

.96 

1.60 

.66 

.44 

.96 

.53 

.  se 

.16 

,Ofl 

.69 

.18 

.25 

.19 

lOYLLWlLD  RS 

.14 

.04 

2.67 

.  11 

1.14 

.26 

,17 

IMPERIAL 

•  ** 

.  2 

.08 

.  Z** 

•  01 

.04 

INOEPENHENCe 

07 

• 

.7(1 

•  04 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

.70 

.07 

.07 

.40 

.02 

.11 

,02 

INYOKERN 

.79 

.01 

.09 

.03 

.0  1 

.0? 

.  Ifi 

.16 

.10 

.18 

.01 

I^YOItEHN  ARMITAGE 

''' 

•  01 

.25 

row*  HILL 

^  ^  *4* 

•  36 

,07 

■ 

.61 

1  ,59 

1.36 

1.03 

.27 

.  83 

1  .04 

1 .70 

.67 

1.53 

.41 

.40 

.  32 

2.  87 

[RON  MTN 

.0 

.07 

,02 

T 

,01 

.02 

JESS  VALLEY 

1  .63 

.04 

.07 

.31 

.  15 

T 

T 

.09 

.05 

T 

.01 

.  14 

,08 

T 

.08 

,05 

.  58 

JOHNSONDALE 

9.52 

.61 

.43 

,08 

.04 

.04 

.27 

.0  3 

1,48 

1.32 

1.15 

1,26 

T 

T 

.03 

,61 

■  73 

JOICF  ISL6N0 

,18 

3.00 

■  55 

JULIAN  WYNOLA 

1  .60 

,47 

'e? 

.15 

,40 

.05 

1,55 

2,  57 

,65 

•  59 

,66 

JUNCAL  DAM 

10*  68 

'19 

.31 

,75 

2.12 

101 

*32 

•  30 

1,97 

1 ,43 

■  06 

.65 

,15 

KEE  RANCH 

2.63 

.73 

m 

• 

.30 

.82 

,46 

,32 

KELLOGG 

9.42 

.05 

1.15 

2,21 

,70 

1,  70 

.  35 

.42 

.36 

.06 

.0  2 

2,00 

KELSEYVILLE 

6.11 

^ 

.31 

.33 

•  46 

1.62 

.  88 

.  33 

•  06 

.33 

.31 

.09 

.03 

1.33 

,03 

KENTFIELD 

,06 

•  1 1 

.  06 

.34 

.30 

.43 

*  24 

1.18 

.  55 

•  31 

.63 

.05 

,03 

1.71 

.05 

KERLINGER 

3*45 

T 

,16 

.09 

1*57 

.10 

-  47 

.16 

.  26 

.09 

.17 

.  U 

.15 

,06 

T 

KERN  RIVER  PH  1 

4.19 

.04 

.66 

.09 

.09 

.02 

.07 

.38 

.  14 

.06 

.75 

.  24 

.27 

.13 

.22 

.24 

.JCERN  RIVER  PH  3 

4.76 

.02 

.13 

.06 

.01 

.05 

*  1  n 

•  10 

*i  ^ 

.18 

•  24 

,41 

.27 

.96 

.03 

.32 

.76 

.12 

■  30 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

3  .49 

•  40 

•  01 

.09 

.03 

,15 

'  ^ 

«  26 

•  67 

,03 

*  41 

•  16 

•  07 

T 

.12 

.14 

.01 

.  1  1 

1<ETTLEMAN  STA 

.03 

.11 

.58 

.  1  ? 

.70 

.  1  5 

,12 

.02 

''' 

.20 

T 

,04 

■  07 

)<ING  CITY 

5  36 

*07 

*02 

*01 

'05 

.05 

.31 

.80 

.7? 

•  39 

*  70 

^06 

.11 

.73 

.  1  3 

.15 

CLAMATH  R 

9.26 

.30 

.37 

U13 

.02 

.01 

'rJ 

.76 

.'•5 

.12 

.  52 

1.11 

.RO 

1  .40 

.87 

.80 

CRESCENTA  FC  251 

6.86 

.41 

.19 

.21 

2.15 

.09 

,19 

•  52 

i.ce 

.81 

.05 

.04 

.10 

j.AF*YeTTe  2  NNE 

7.90 

•  07 

•  29 

,10 

.0  3 

,30 

1.27 

•  34 

1.57 

.95 

•  4i. 

.  34 

.  32 

.40 

.08 

T 

1.33 

•  12 

1..A6UNA  BEACH 

■  09 

.14 

.01 

.25 

2.49 

,57 

1 .  2n 

.41 

.25 

HONDA 

10*22 

06 

*oe 

26 

* 

07 

'  3  2 

.25 

.40 

,82 

*64 

2,15 

1.64 

•  25 

.  33 

.48 

.  38 

.46 

.56 

,AKE  ARROWNEAO 

12.03 

• 

.04 

1.50 

.55 

.85 

.19 

3.40 

.05 

,85 

i.oe 

1  .66 

.32 

.49 

".AKE  CITY 

3.51 

.16 

T 

.26 

.  31 

• 

.11 

,08 

.11 

,17 

.  07 

.06 

T 

,16 

.11 

.80 

.19 

^^AKEPORT 

*e.o 

1  .65 

•  1  2 

.10 

.03 

,90 

.72 

.05 

.ARE  SHORE 

.97 

.47 

T 

3.84 

3.14 

.45 

1.69 

.91 

•  14 

,32 

2,6fl 

.  1  1 

.58 

LAKESIDE  2  ENE 

.32 

1.10 

.56 

.01 

.  1  9 

1  .24 

1  .01 

.02 

.02 

,68 

,70 

l.AKE  SPAULOING 

17^10 

.50 

.62 

.19 

.15 

.40 

T 

1.27 

2.18 

1  .  04 

.72 

.96 

1.  16 

.04 

,43 

,60 

3.41 

•  75 

MESA 

5.16 

.03 

1.01 

.41 

.40 

.13 

1.36 

•  08 

,02 

.18 

.87 

.17 

.39 

.09 

•  01 

LANCASTER 

•  03 

. 

PORTE 

•  56 

.  36 

■  30 

.16 

.  26 

.21 

.32 

.47 

>  29 

1.59 

.43 

.  72 

•  46 

.  14 

.33 

.69 

•  56 

AS  PLUMAS 

11  *ei 

•  04 

.11 

.  65 

.23 

1.68 

.12 

1.13 

2*4* 

1.35 

•  45 

.  19 

.01 

,63 

1.93 

■  24 

!  EBEC 

3146 

,24 

.50 

!o9 

.60 

.03 

.76 

.27 

.50 

.04 

.07 

.17 

.48 

■  10 

j  ECHUZA  PT  STA  FC  35?  B 

8.35 

•  23 

.  29 

1.42 

.22 

.20 

1.04 

.06 

.85 

,01, 

.34 

■  05 

j  E 

GRAND 

6  .46 

•  05 

.  13 

.02 

*  1  '^ 
• 

*ti 
.41 

ISO 

• 

1  •OO 

.25 

.71 

.23 

.  41 

•  1  7 

.78 

.03 

.46 

■  16 

EHON  COVE 

.02 

.03 

.05 

•  60 

1.03 

.  33 

.  5C 

.40 

j INOSAY 

4  58 

'55 

*03 

0  1 

* 

.06 

•  11 

•  65 

*43 

*56 
* 

*39 

*04 

.78 

*  0" 

.05 

.07 

■  24 

Jive  oak  canyon  fc  230  c 

6,27 

1.02 

.43 

2I32 

•  15 

•  54 

.82 

.7? 

,20 

IlVERMORE 

4.44 

T 

.15 

,18 

.23 

U20 

.19 

•  60 

.90 

.09 

.  14 

.03 

.01 

.17 

.35 

.02 

.17 

,01 

I^LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

1  .93 

.01 

*  39 

.38 

.15 

.08 

,06 

■  09 

.32 

lOCKWOOD 

,10 

.20 

1.25 

.55 

.28 

.  94 

.15 

.  35 

.  73 

•  34 

,40 

.11 

TaCKWOOO  MESA 

5  '64 

07 

* 

* 

*^ 

*  15 

.05 

*9e 

.18 

.18 

^*41 

2.10 

•  05 

.52 

,03 

•  03 

pDI 

5.48 

•  02 

,11 

T 

1,31 

.50 

.75 

.72 

.51 

.  15 

T 

-17 

.08 

,02 

,78 

T 

'laWOC  SEWAGE  PLANT 

5.32 

.02 

.35 

.11 

.04 

T 

,45 

.06 

*  0^ 

.56 

.08 

•  02 

.56 

•  02 

.63 

.01 

.08 

.81 

.14 

,44 

.08 

',J[WE  TREE  CANYON 

3  .88 

.01 

*na 

*no 

1 ,  57 

.25 

.  47 

.03 

.12 

.  32 

•  35 

.25 

,10 

.20 

•  01 

ijfIG  BEACH 

1,77 

.03 

■  12 

.  13 

.  54 

,03 

ns  ALAMOS 

,02 

.11 

.07 

,81 

•  14 

•  06 

.63 

.  76 

.07 

.97 

.39 

.31 

.19 

I'PS  ANGELES  HB  AP  R 

5!25 

.06 

•  17 

T 

.06 

.13 

.01 

.07 

,07 

.84 

•  73 

.01 

T 

T 

.60 

T 

.06 

.05 

lis  ANGELES  WB  CITY  R 

5.30 

.01 

•  AO 

.22 

.05 

T 

1  *tn 

,60 

.19 

.70 

.36 

.06 

.68 

.37 

.03 

|)S  BANCS 

.12 

.04 

.79 

1,35 

,02 

.11 

.  34 

.  46 

.01 

.  23 

.13 

•  23 

.09 

.10 

.02 

il)S  6AH0S  ARBUHUA  RCM 

3.26 

.03 

•  06 

,25 

.98 

,  7? 

,06 

.19 

.13 

.11 

•  03 

.11 

.28 

■  13 

)S  6AT0S 

10.02 

*  15 

.10 

1.03 

,86 

1.18 

1.05 

2.15 

*  0< 

.91 

•  Ot, 

)S  GATOS  A  SW 

13*36 

.10 

.03 

.05 

.33 

.03 

.24 

1.59 

,01 

.55 

1.31 

2.25 

.64 

.52 

.20 

,01 

.7C 

.58 

.03 

1,38 

•  24 

i)S  PRIETOS  RS 

9.63 

T 

T 

.32 

.60 

.  12 

* 

.78 

.46 

.65 

• 

3^34 

• 

1.43 

•  34 

\j)CERNE  VALLEY  2  H 

1.36 

,05 

TLE  CREEK  PH 

11  .35 

1 . 19 

.93 

,71 

.35 

.01 

•  56 

,62 

.06 

.83 

1.20 

.03 

.  62 

.49 

■  08 

ilLE  CREEK  RS  D10.84 

*  15 
D. 

62 

2.13 

.66 

•  38 

T 

3*02 

.24 

.03 

•  72 

1  •  03 

1.52 

•  03 

Jl 

OERA 

4.53 

.06 

.02 

.01 

,83 

,41 

.05 

.49 

.87 

.  13 

.31 

.20 

,01 

.04 

■  48 

,  iD  RIVER  RS 

10.06 

.10 

,21 

.25 

.02 

*  AT 

.63 

1.85 

.73 

.39 

.65 

.85 

,39 

2.53 

1.00 

.1 

NZANITA  LAKE  // 

7,11 

■  66 

,  20 

•  10 

.05 

•  35 

.22 

.80 

■  20 

1  .45 

.65 

.10 

•  17 

,41 

•  1 3 

•  10 

,16 

1.26 

•08 

RCH  FIELD 

3.02 

.03 

.03 

•  07 

•  10 

T 

,70 

,25 

.43 

• 

''' 

.4C 

•  12 

RICOPA 

1.93 

*09 

.01 

.  28 

•  09 

•  04 

,26 

,09 

.20 

.  32 

.03 

.  22 

•  08 

RIPOSA 

10.73 

!20 

.14 

.06 

,04 

.35 

2.37 

.52 

.37 

.92 

1.20 

.25 

.51 

.02 

.14 

.58 

.17 

.21 

•  76 

RTINEZ  3  SSE 

6.79 

.09 

,14 

•  14 

.21 

•  31 

1.16 

•  34 

,88 

.99 

.50 

.24 

.12 

.43 

.14 

.03 

1.03 

•  04 

RTINEZ  FIRE  STA 

9.61 

a  05 

.16 

,  30 

,35 

.58 

•  76 

•  33 

•  10 

.01 

,66 

•  06 

"(YSVILLE 

3.86 

.01 

■  17 

,18 

.15 

.25 

.03 

,23 

.65 

.99 

.50 

.  26 

•  03 

•  01 

.04 

.03 

,31 

THER 

9.45 

.41 

•  14 

.  03 

.  32 

.50 

•  10 

1.18 

2.09 

•  05 

•  95 

.  87 

.  80 

.10 

*  57 

.03 

1.01 

■  21 

CLOUD 

13,73 

T 

T 

,  14 

T 

T 

,45 

4.27 

1.43 

.97 

1.76 

.58 

T 

T 

.70 

2.02 

■  39 

ADOW  LAKE 

10.87 

.01 

.55 

.15 

T 

.06 

.30 

1.02 

.64 

.05 

1.43 

2.18 

.28 

.29 

.51 

.05 

,18 

1.02 

CCA  3  SE 

.48 

NDOTA  DAM 

3,87 

T 

.05 

•  04 

■  52 

.67 

.63 

.03 

.55 

.  37 

.09 

.11 

.  26 

T 

.03 

•  50 

RCEO  FIRE  STA  2 

6.93 

.07 

.09 

•  15 

.06 

•  45 

1.52 

,85 

.24 

.52 

RCEY  HOT  SPRINGS 

4.69 

.09 

1.65 

.52 

,32 

.19 

.  14 

.09 

.30 

!08 

•  13 

YERS  INSPECTION  STA 

8.36 

T 

T 

.41 

.25 

.09 

T 

.22 

.11 

.81 

.50 

1,11 

.30 

T 

.33 

.02 

.16 

.08 

2^13 

•  15 

OOLEWATER 

2.24 

.04 

* 

.10 

•  01 

.10 

•  02 

* 

• 

•  35 

.11 

•  51 

.  07 

.03 

.23 

•  06 

•  11 

LL  CREEK  2 

7.56 

.03 

.01 

^  .80 

.  48 

,  46 

.  19 

.42 

.63 

1,38 

.01 

•  42 

•  38 

,01 

•  11 

NERAL 

9.05 

05 

.03 

•  15 

.27 

.48 

.56 

35 

2*  2C 

^  *  99 

^58 

1,44 

RANDA  SPENGLER  RCH 

10.91 

•  03 

■  22 

,23 

.03 

.01  1.59 

.72 

.41 

.54 

1.1; 

,67 

.01 

1.82 

1.47 

U50 

■TCHELL  CAVERNS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.42 

.04 

.29 

1  *  it 

,16 

T 

.02 

.23 

.27 

T 

1  DESTO 

4.02 

.  16 

•  02 

,23 

1.45 

,15 

.02 

.23 

•  14 

JAVE 

1.74 

.03 

.45 

.03 

,01 

,09 

,12 

.07 

.15 

.31 

.  39 

•  04 

,02 

*03 

«  LAKE 

3.40 

■  02 

.47 

.03 

.02 

•  04 

.67 

1,02 

.56 

•  32 

.11 

.05 

,08 

«TERElr 

7.17 

•  45 

.05 

,08 

.02 

.09 

.53 

•  23 

1.01 

.03 

.20 

.41 

,  19 

.89 

,61 

MT  I  CELLO  CMH 

6.70 

■  11 

.24 

,16 

'?* 

,21 

.41 

1  .96 

,84 

.06 

.  24 

.20 

.45 

.66 

T 

.88 

T 

WPARK  I  SSE 

6.20 

•  10 

■  20 

.17 

.  24 

•  20 

(GAN  HILL  2  E 

7.97 

.02 

•  12 

.28 

,26 

.88 

1.27 

.  33 

1^01 

•  27 

fONGO  VALLEY 

3.48 

■  82 

■  05 

.08 

•  12 

.16 

.75 

.36 

.  26 

,  46 

.22 

INTAIH  PASS 

1.97 

.02 

.60 

.15 

T 

•  24 

,0  5 

,16 

.02 

,36 

.37 

T 

fNT  DANAHER 

11.48 

.20 

.27 

.05 

• 

•  67 

•  70 

2.35 

.73 

1,94 

1  .09 

.29 

.06 

.64 

2.06 

•  43 

a 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

7,43 

•  02 

T 

.  26 

T 

1  .45 

,42 

.87 

•  96 

.72 

.  55 

.12 

.0  3 

•  42 

.11 

•  03 

.73 

•  15 

MT  HAMILTON 

8.39 

•  16 

.08 

,46 

.78 

.22 

.40 

1.02 

.66 

,  54 

.11 

.23 

■  04 

.f 

INT  HEBROM  9  E 

1*69 

•  07 

,02 

.03 

.19 

.25 

,33 

,<! 

HIT  HEW  RON  RS 

Dl.ll 

.04 

,02 

D.02 

.01 

.09 

.07 

T 

.21 

.02 

.02 

.02 

.06 

.36 

,1 

IHT  SHASTA  MB  CITY  //R 

11.84 

T 

T 

.08 

T 

T 

.10 

,17 

,23 

.01 

3,23 

1.37 

.36 

2.15 

.57 

.06 

T 

2.11 

.10 

W30 

.11 

WILSOW  FC  338B  // 

9.13 

.01 

1  .00 

.34 

.  35 

.33 

•  44 

.74 

R  HOOOS 

6.45 

•  04 

.22 

.02 

.30 

•  10 

.22 

,46 

•  33 

•  69 

,92 

.93 

•  37 

.14 

.76 

.79 

•  16 

tMIENTO  DAM 

7.60 

.02 

.03 

.16 

.03 

•  45 

•  55 

1.26 

.79 

,32 

■  78 

•  43 

.02 

1  .02 

1  .42 

■  38 

A 

5.26 

.10 

.01 

•  15 

.16 

.71 

,21 

1.02 

1.15 

•  66 

.10 

.01 

.35 

.08 

.01 

1^04 

A  STATE  HOSPITAL 

5.30 

,16 

,03 

T 

.18 

.28 

,75 

.24 

.88 

1.18 

.27 

.36 

.08 

.53 

.15 

.03 

.75 

•  01 

DLES  CAA  AP 

.81 

.28 

.19 

.17 

.09 

.02 

T 

T 

T 

T 

•  02 

.04 

NACH 

1.A2 

.07 

.02 

.18 

T 

.04 

■  15 

.27 

.12 

.06 

.56 

.02 

.02 

T 

■  11 

i 

AM  CITY 

14.6fl 

.17 

,69 

.16 

.37 

1*29 

1^63 

.56 

.09 

.39 

1.24 

2.09 

.52 

1.15 

.49 

.04 

,10 

.15 

3,34 

.21 

ARK 

4.4» 

•  03 

,23 

.02 

1.02 

.16 

.62 

1.45 

.06 

•  29 

.11 

.44 

-  75  - 


DAILY  PRECIPITATION  !l 

CALIFOBNt'l 
MARCH  19;  [ 


Station 

Total 

Day  of  month 

J  j 

2  j 

3 

4   1   5  1  6 

7  j 

g  1 

g 

10  j 

11  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

5.ai 

.09 

.30 

.  36 

•  63 

.41 

1  78 

29  05 

,71 

.60 

19 

.61 

•  0 

4,Ci5 

.20 

•  29 

•  67 

.52 

l66 

I03 

,15 

.47 

•  7A 

\02 

.01 

^98 

',02 

.04 

•1 

NEWMAN 

5. A3 

.09 

.06 

•  68 

•  79 

1.09 

.60 

.43 

.14 

.40 

.  32 

.02 

.27 

•  5 

NEWPORT   REACH  HApanR 

3.89 

.07 

•  23 

.05 

» 1  0 

•  28 

•  AO 

1  .  47 

•  74 

.50 

.22 

''' 

.  27 

■  0 

N 1  COL  fiUS 

.55 

.10 

•  16 

.06 

.15 

.06 

NDPTH   POPK  PS 

11  .60 

.06 

T 

.42 

.10 

.09 

.06 

•  A7 

•  16 

2^21 

1,08 

1.10 

.03 

1.19 

2.15 

.09 

.  59 

.08 

T 

.48 

.01 

.23 

■  9 

NCTH  HOLLVWOnO 

3.68 

OAKOaLF  WOOOWflPO  DAW 

3.83 

.11 

*  06 

•  02 

•  1  3 

.31 

.  M 

•  03 

1 1  5 

■  1 

2.30 

.19 

.49 

•  05 

.  32 

.15 

.02 

■  27 

.78 

•  0 

OAKLAND 

7,39 

,05 

•  32 

•  3A 

.25 

•  34 

.87 

.42 

1.45 

.32 

1.21 

.22 

.A3 

.22 

•  75 

■  2 

OiKLANH  WP  AP  R 

5.69 

.01 

•  23 

T 

T 

.03 

.22 

•  60 

•  26 

T  .76 

.68 

.26 

1.11 

.02 

T 

■  A3 

T 

.49 

•  10 

■  A 

OAKVILLE  1  WNW 

8.60 

.01 

.34 

OCCIDENTAL 

8.33 

i  10 

.46 

.01 

.  66 

1  .64 

•  67 

.79 

.40 

.  30 

•  A7 

•  17 

•  07 

2,15 

.0 

3.73 

T 

.OA 

.51 

.35 

•  02 

.20 

.03 

.29 

*  83 

''' 

•  1  3 

•  29 

•  67 

.02 

t  23 

.  01 

•  0  2 

•  0 

.70 

.05 

.01 

.08 

.30 

T 

.26 

8.19 

,06 

.73 

.10 

.16 

.70 

1.71 

1.03 

,09 

.65 

•  A5 

.93 

.02 

.  95 

.A9 

•  1 

OLINOA 

<.,87 

«  04 

.02 

.33 

•  27 

.05 

.13 

1.98 

•  03 

•  87 

.31 

.  59 

•2 

5.85 

•  50 

.96 

OPID^  CAMP  FC  57   " E 

12.13 

1 .  38 

•  17 

•  36 

1.42 

1.31 

.26 

•  4 

5.05 

.05 

.A4 

.26 

.03 

.95 

•  35 

.23 

.07 

,36 

1.13 

.  15 

.16 

.10 

.7 

9. A3 

.29  .10 

.  37 

•  29 

.09 

,07 

•  02 

.29 

•  04 

■  23 

.27 

.70 

.  14 

.67 

.47 

1.52 

.02 

1  .08 

2.10 

.6 

ORINDA  pnwMflN 

10.20 

.06 

.  06 

*  25 

•  21 

•  72 

•  1  0 

1.06 

•  93 

2.0c 

.  53 

1.32 

.  16 

.  16 

.  57 

.  06 

.24 

1.60 

ORLAfgn 

3.93 

.01 

•  07 

ORLEANS 

.01 

*  11 

•  A6 

.03 

.09 

■  02 

.36 

■  OA 

•  04 

1  .44 

.15 

.  23 

.  33 

.74 

.05 

.72 

1.02 

5.16 

.05 

.01 

.56 

.33 

.52 

•  39 

.62 

.59 

.33 

.10 

.65 

■  0 

OROVILLF  7  SE 

5. AO 

.30 

.45 

.35 

.90 

• 

• 

1.15 

.25 

.50 

.10 

.30 

1.10 

OPOVILLF  BRIDGE 

5.5A 

OXNARD 

6.87 

•  01 

•  01 

.  38 

1.13 

•  79 

•  11 

* 

• 

•  0 

.21 

T 

•  20 

•  13 

•  50 

.09 

•  39 

-51 

•  21 

*  38 

.  09 

1.1? 

.12 

* 

.  8 

PACIF IC  HOUSE 

13.83 

.36 

•  35 

T 

.31 

.53 

.97 

.96 

1.33 

.36 

.32 

1.34 

1.4? 

.3A 

1.01 

.44 

.10 

.45 

.64 

1.29 

1  .2  ' 

PACOIMA  0AM  FC  33  A£ 

6*13 

.27 

.02 

•  34 

.05 

•  50 

.62 

•  87 

•  06 

•  18 

.45 

1.65 

.0! 

.70 

.03 

.17 

.2  ■ 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

5.A6 

PALMDALE 

2  .94 

.  39 

.30 

.  a7 

,0A 

•  12 

•  16 

.  08 

•  ^  I 

•  81 

■  2  1 

.03 

PALMDALE  CAA  AP 

.35 

.21 

•  13 

•  23 

.02 

.01 

.10 

.01 

.73 

.  22 

.17 

.19 

PALM  SPRINGS 

1.63 

.39 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

•  79 

T 

.02 

.28 

.01 

•  03 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

5.21 

T 

.0?  T 

.18 

.03 

.25 

.12 

.06 

1^52 

.19 

.80 

.59 

.39 

.28 

.02 

.03 

.25 

.09 

.36 

PALOMA 

10.10 

*  57 

,  89 

.02 

•  05 

,35 

.07 

1.10 

.98 

.61 

•  05 

1.15 

1.55 

,  24 

.  47 

•  09 

1.0/ 

.14 

PALOMAR  MTM  OBSY  R 

12.55 

PALO^  VERDES  EST   FC  '•S  C 

.45 

•  02 

.31 

1  .  95 

.03 

* 

.  96 

•  47 

* 

.62 

5.04 

T 

.04 

T 

.OA 

.04 

.27 

.97 

2.00 

.10 

.43 

.27 

.27 

■  03 

.03 

.20 

.06 

.IB 

•  11 

PANOCHE  JUNCTI ON 

3.23 

.13 

.63 

.43 

.66 

.23 

.04 

.47 

.10 

.11 

.18 

.06 

•  1< 

PARADISE 

11  .31 

PARKER  RESERVOIR 

1  .06 

.54 

.12 

.03 

•  05 

.04 

.  22 

.06 

PARKF I ELD 

.  66 

•  07 

.  06 

.04 

.16 

.10 

.25 

1.A6 

1.35 

.78 

.18 

.80 

.80 

.  14 

.42 

.45 

.16 

«3t 

PASADENA 

5,93 

T 

.43 

■  01 

.21 

.03 

.04 

•  U 

.54 

2.01 

.09 

•  20 

.51 

.58 

.81 

.02 

•  3: 

paskenta  rs 

5,36 

,07 

•  12 

■  59 

.22 

.32 

.72 

1.16 

.65 

.  25 

.01 

1.25 

PASO  RORLES 

6.35 

.06 

.06 

.20 

• 

*  I* 

•  44 

•  67 

.27 

•  ^] 

.  36 

''^ 

* 

*  rt^ 

* 

'\' 

PASO  RORLES  CAA  AP 

6,45 

.07 

.07 

.  19 

•  23 

•  75 

T  .70 

*t- 

.OA 

.02 

1  •  OJ 

.38 

PATT I  WAY 

.28 

•  78 

,05 

1.30 

.05 

.32 

.15 

.  23 

.  86 

•  04 

.  23 

.28 

•  ' 

PAYNES  CREEK 

6*64 

.  2A 

•  05 

•  65 

•  41 

•  AO 

2.  19 

1.05 

.19 

•  28 

.18 

.05 

Ul! 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

5.21 

T 

.11 

•  23 

.02 

.07 

.46 

1.41 

.39 

.59 

.21 

.20 

.56 

•  19 

.75 

•  0; 

PIEDRA 

6.78 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6.94 

.11 

•  AS 

•  OA 

.40 

* 

•  22 

*}« 

1,14 

.17 

.13 

.  5( 

.92 

.  8< 

•  10 

PINNACLES  NM 

5.93 

•  15 

•  09 

.25 

•  19 

•  60 

.62 

,  60 

*  29 

.64 

•  58 

.  60 

.  16 

.03 

•  58 

.15 

•  03 

•  2A 

.1: 

PISMO  REACH 

8.08 

.05 

.07 

,  11 

.11 

•  19 

.10 

•  26 

•  36 

2.57 

.09 

.15 

.94 

.03 

.67 

.06 

.27 

1.A3 

.  A8 

•  1: 

PIT  RIVER  PH  5 

16,07 

.22 

.11 

•  57 

•  69 

•  A6 

.79 

2.05 

2.24 

1.15 

1.18 

.81 

1.83 

.36 

1.79 

1.56 

■  2( 

PITTS  RANCH 

8,75 

,  09 

1  *  t  A 

•  66 

2  .63 

•  94 

.41 

.  n 

•  25 

.  27 

2.  A( 

placerville 

13.87 

*  0 

.28 

.01 

.06 

.32 

•  88 

• 

1  .84 

•  06 

.39 

1  •  ?6 

2.00 

.75 

.25 

.06 

.20 

3.16 

*°- 

PLACERVILLE  IFG 

.  29 

* 

.  32 

.03 

.55 

•  54 

* 

* 

3  .44 

•  35 

1  .06 

3. 93 

.  25 

.13 

.40 

* 

3^51 

PLYMOUTH 

11.15 

.08 

.19 

•  29 

■  36 

.71 

1.38 

•  OA 

.20 

•  90 

2.06 

.32 

.70 

.16 

.13 

1.70 

.20 

1^71 

POINT  ARENA 

5.51 

.12 

.15 

.  14 

T 

•  02 

•  35 

•  61 

1^10 

•  46 

.17 

.07 

.26 

T 

.If 

•  20 

1.53 

•  15 

POINT  ARGUELLO  USCG 

4.88 

PT  PIEDRAS  RLANCAS 

10,34 

•  19 

.30 

.32 

.25 

1  •52 

1.10 

•  87 

•  0  5 

1^28 

•  ^; 

.  04 

•  51 

.  02 

2.4( 

.04 

.51 

.2. 

POMONA 

•  03 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

5.11 

.19 

•  04 

•  24 

.20 

.97 

.23 

.75 

.65 

.15 

.45 

•  18 

.02 

.31 

•  04 

•  05 

.5A 

•  IC 

PORTEHVl LLE 

5.15 

T 

.22 

,23 

•  03 

.23 

.18 

•  08 

.44 

.29 

.98 

.58 

.68 

.01 

.06 

T 

.02 

.69 

-41 

PORTOLA 

A. 55 

.35 

•  76 

POSEY  3  E 

12  .84 

.51 

.63 

•  52 

,  Al 

.90 

•  51 

.12 

•  96 

1.37 

,87  .59 

.73 

1.54 

•  7( 

.41 

.73 

• 

l«2t 

POTTER  VALLEY  PH 

.01 

.05 

•  09 

.49 

•  24 

•  91 

1  .  58 

.65 

•  39 

.60 

•  46 

.02 

1  .60 

.83 

•  17 

QUINCV  RS 

9.65 

.30 

•  29 

.  02 

•  10 

T 

.03 

.20 

•  5A 

1.12 

.06 

.02 

.22 

2.01 

1.08 

.  15 

.61 

.33 

.01 

2.52 

.04 

RAMON A  SPAULO  t  NG 

9.35 

.01 

.10 

.01 

1,01 

,48 

,  54 

.27 

.05 

.19 

1.A7 

.02 

•  06 

.59 

2.71 

.01 

.33 

.25 

T 

•  25 

RANCHITA 

6.28 

*  1 1 

1.15 

•  11 

•  45 

1.39 

1  •  09 

RANOSflURG 

1  .96 

,25 

•  35 

•  16 

* 

•  1  5 

.08 

.13 

.  14 

.  3A 

•  25 

.10 

.01 

RAYWOOD  FLATS 

2.17 

•  53 

,  48 

.62 

1  .95 

2.96 

.28 

2.81 

.  80 

.  23 

.05 

.10 

1*8a 

REO  BLUFF  W6  AP  R 

5.57 

.18 

T 

T 

.37 

.17 

.54 

1  .79 

.35 

T 

.2A 

•  53 

T 

•  04 

1.03 

T 

•  33 

REDDING  FIRE  STA  2 

6.39 

■  lA 

.59 

.01 

.82 

.64 

•  94 

.61 

.50 

•  11 

•  06 

1.57 

•  34 

•  06 

RED LANDS 

4,58 

.02 

•  41 

.31 

.  53 

.03 

•  10 

.25 

.85 

.  54 

.61 

.  21 

•  61 

•05 

REDWOOD  CITY 

6,52 

•  07 

•  02 

■  18 

.04 

.17 

•  lA 

•  58 

.91 

.  A9 

1 .  09 

•  29 

.90 

•  31 

•  11 

.  35 

•  06 

.04 

•  70 

•OT 

REPRESA 

,  05 

■  20 

>  02 

.42 

.46 

.60 

.  39 

.  58 

•  76 

.95 

•  19 

.66 

•  28 

T 

•  04 

•  12 

•  46 

,64 

•  76 

R ICHMOND 

6,89 

.03 

.21 

T 

.07 

•  18 

.3A 

,59 

•  26 

.66 

.98 

1.72 

•  AO 

•  15 

•  39 

.01 

T 

•  68 

■  22 

RICHMOND  FIELD  STA 

7,47 

.03 

.22 

.11 

•  16 

.21 

.68 

•  3A 

1.13 

.44 

1.65 

.63 

.12 

.39 

.10 

.02 

.88 

•  16 

RIVERSIDE  FIRE  STfl  3 

3.58 

.  20 

.08 

.  26 

•  \^ 

.33 

.85 

.01 

.  07 

• 

•  24 

.3] 

.03 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

3.26 

1.10 

.  33 

ROCKLIN 

6,73 

•  20 

.10 

.76 

.75 

.52 

.92 

1.20 

■  10 

•  70 

•  05 

•  10 

.04 

1.25 

■  O4 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

5.62 

.01 

.08 

.03 

.52 

.18 

•  26 

.A3 

.26 

•  90 

.69 

.12 

.54 

.03 

.11 

.06 

.45 

.31 

•  64 

SACRAMENTO  WR  CITY  R 

5,93 

.03 

.09 

.03 

.22 

.15 

•  52 

.A2 

.21 

•  9A 

.62 

.05 

.70 

T 

.11 

.10 

•  58 

.40 

.76 

SAGEHEN  CREEK 

8.23 

SAINT  HELENA 

8.59 

.38 

.99 

2.63 

•  57 

•  57 

•  22 

•  62 

•  IB 

SAINT  JOHN 

3,71 

.43 

.10 

•  39 

.18 

1 .  38 

.16 

.  25 

.  lA 

•  20 

.46 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7.86 

.10 

.30 

•  17 

■  32 

•  28 

1.23 

.60 

1.10 

.78 

•  92 

•  11 

.13 

.45 

•  10 

1.22 

■  09 

SALINAS  CAA  AP  R 

A. 73 

T  .03 

T 

•  11 

.01 

T 

.24 

•  10 

.70 

•  83 

.01 

.31 

•  70 

T 

.70 

.01 

.05 

.38 

T 

T 

.42 

■  13 

SALINAS  DAM 

7.66 

.02 

,  06 

.02 

•  01 

.09 

.18 

•  51 

1  •AO 

.92 

.35 

•  06 

.  76 

1.17 

.  28 

.9( 

.  39 

.  2  ] 

■  27 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

6.46 

•  07 

•  46 

•  65 

.05 

•  04 

.22 

.73 

.60 

.09 

•  67 

.76 

.0' 

1  .Ot 

.05 

•  94 

.11 

SALT  SPRINGS  PH 

•  24 

•  27 

T 

.05 

•  04 

.56 

.23 

.95 

1.9A 

1.53 

.27 

•  88 

1 .  36 

1.00 

.19 

.67 

.  26 

.  05 

•  35 

.24 

2.20 

•  ?B 

SALVER  RS 

6.49 

.12 

.50 

•  10 

.05 

.01 

■  15 

•  20 

•  38 

1.46 

.  21 

.33 

•  06 

.68 

.07 

T 

.21 

1.48 

•  48 

SAN  ANDREAS  3  S 

7,75 

.25 

•  32 

.42 

• 

2.36 

•  lA 

•  56 

2.21 

,05 

.10 

1.34 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

9.50 

.  57 

1  .09 

,66 

•  02 

.  45 

.01 

.26 

.04 

•  55 

2.A6 

.33 

.76 

.87 

.01 

.9{ 

•  30 

•  22 

SAN  SERNAROINO  CO  HOSP 

6,38 

.02 

.73 

.lA 

.42 

■  42 

.02 

•  30 

1.30 

•  06 

.60 

1.57 

.52 

•  06 

.22 

SAN  CLEMENTE  DAM 

.10 

.29 

•  27 

•  62 

•  78 

.7A 

.07 

■  33 

1.13 

1.02 

.  36 

.04 

.57 

•  19 

.43 

SANDRERG  PTL  STA  FC130P 

3.83 

.08 

.05 

.65 

•  15 

.54 

•  35 

.31 

.  84 

.86 

T 

SANOPERG  WR  f/R 

3.25 

.06 

T 

.IB 

.59 

.04 

■  02 

•  25 

.70 

.07 

.02 

.27 

.67 

.04 

.30 

.01 

.03 

SAN  0IEC>O  WR  ftp  R 

3  .Qe 

•  01 

■  69 

,01 

T 

.13 

■  35 

.05 

•  01 

1.32 

•  02 

•  11 

.19 

.  38 

T 

.  14 

.34 

•  18 

T 

.OA 

•01 

SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

6.88 

.11 

,68 

■  23 

.21 

.16 

.01 

2.36 

.07 

•  73 

.01 

SAN  FERNANDO 

.01 

•  15 

•  19 

.02 

.48 

•  63 

.78 

.05 

.17 

.  45 

.94 

.03 

1.30 

.Oi 

•  50 

SAN  FRANC  I  SCO  WRAP  R 

9.01 

.20 

T  T 

.17 

.02 

T 

•  04 

.07 

.40 

.96 

.3A 

T  1.51 

•  57 

.41 

1.51 

.  14 

T 

.42 

.11 

1.05 

.11 

•  98 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

8.22 

.09 

.15 

.OA 

.01 

.29 

•  20 

.73 

.11 

.50 

1^05 

•  72 

U90 

.16 

.01 

.50 

•  04 

.65 

.23 

•  82 

SAN  GARRIEL  CANYON  PH 

7.86 

•  04 

1.03 

.09 

.41 

.27 

•  02 

•  02 

.62 

2.17 

.27 

.16 

•  6f 

.62 

.9* 

.03 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425RF 

9.19 

.01 

1.21 

.06 

■  37 

.25 

•  03 

.02 

.82 

•  34 

.18 

.63 

1.13 

1  .07 

*21 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

6.51 

.57 

•  05 

.19 

T 

.05 

•  13 

.51 

2.18 

.23 

.16 

.63 

.70 

.61 

!o3 

•  27 

SAN  GREGORIO  3  SE 

10.40 

.U 

•  02 

T 

.27 

,02 

.07 

•  18 

•  23 

.81 

.44 

1.12 

1.57 

.55 

1^34 

1.55 

.10 

.69 

•  17 

•  05 

1.06 

•  02 

SAN  JACINTO 

6.08 

T 

1.01 

•  03 

.33 

.19 

.49 

1.80 

•  03 

.45 

1.05 

.08 

.07 

.30 

■  19 

•  06 

SAN  JOSE  R 

4,83 

T 

.01 

.05 

.11 

.13 

•  02 

•  60 

1.16 

.32 

.77 

.80 

.03 

.23 

.02 

T 

.48 

.10 

•  13 

•  25 

.13 

SAN  LUIS  ORISPO  POLY 

8  ,40 

.25 

.12 

•  23 

•  02 

.09 

.22 

•  25 

•  32 

1.49 

.98 

.23 

.12 

.■50 

.72 

.01 

.35 

.64 

.56 

•  35 

•  59 

SAN  MARCOS  RANCH 

11  ,50 

.24 

.16 

.48 

.45 

.28 

•  12 

1.90 

.98 

.25 

1.70 

3.20 

.03 

1.19 

.21 

•31 

SAN  MATEO 

6,51 

.0? 

T 

.24 

•  01 

T 

.07 

•  06 

.32 

.97 

.32 

.<52 

.53 

1.50 

•  13 

.10 

.37 

•  18 

.01 

•  59 

.17 

SAN  PEDRO 

5.40 

■  01 

.04 

.25 

.15 

.11 

.03 

1.37 

1.35 

■  37 

.58 

.12 

.26 

.59 

.17 

SAN  RAFAEL 

B  .06 

.17 

•  13 

.20 

•  55 

.02 

.47 

.92 

1.18 

.78 

•  95 

•  36 

.11 

.58 

.03 

•  23 

U25 

•  13 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


25     26  27 


28     29  30 


SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN   FC  432 

SANTA  9ARPARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

SANTA  RARflARA   TV  PEAK  | 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANT lAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

SAWYERS  PAR  RS 

SCOT  I A 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ARS  PLANT 

SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MAORE  1  N 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  *15 

SKAGGS  SP6S  LAS  L0MA5 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 

SODA   SPRINGS  // 

SOLEOAD 

SOMI?  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA 

;S0  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPAORA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
,5T0CKTON  CAA  AP 
oTOCKTON  FIRE  STA  4 

,»T0CKTON  WOWRY  BRIDGE 

STONYFORD  RS 

>TONY  GORGE  RESERVOIR 

rrRAWBERRV  VALLEY 

iUNLAND 

;USANA  KTOLLS 
jJUSANVlLLE 
^USANVILLE  AP 
,;UTTER  HILL  RS 
■ABLE  KIOUNTAIN 

AHOe 
EHACWAPI 
EJON  RANCHO 
HERMAL  CAA  AP 
HOUSAND  OAKS 


lOtOfi 
6,57 
10.  B6 


11.86 
13*16 


2  N 


HREE  RIV  EDISON  PH  2 
I6ER  CREEK  PH 
OPANGA  RS  FC  6 
ORRANCE 
RACY  CARRONA 

RACY  PUMPING  PLANT 
RON  A 

RUCKEE  RS 

JLELAKE  / 
JRLOCK 

JRNTABLE  CREEK 
ISTIN  IRVINE  RANCH 
fENTYNINE  PALMS 
UN  LAKES 
CUM 

lAH  4  W 

HON  OIL  STEARNS  ABS 
C  L  A 
'LAND 

•PER  LAKE  7  W 

>PER  LAKE  RS 
*PER  MATTOLE 
'CAVILLE 

iLLEY  CENTER  3  NE 
VLYERMO  RS 

M  NUrS  CITY  WHSE  FC  15 
NTURA 

CTORVILLE  PUMP  PLANT 
NCENT  PATROL  STA  FC120 
NTON 

SAL  I  A 
STA 

LCANOVILLE 
LLMERS 
LTA  PH 

LLACE 

LMAR  SCHOOL 
LNUT  CREEK 
LNUT  CREEK  *  E 
LNUT  GROVE 

LNUT  PATROL  STA  FCl02e 

RNER  SPRINGS 

SCO 

TSONVILLE  WATERWORKS 
AVERVILLE  RS 

Ij.ED  1  S 

■*5T HAVEN 

f]5T  POINT  3  SW 

|!rELER 

B;!TE  MOUNTAIN  1 

■  ITE  MOUNTAIN  2 

■I^ITE  ROCK 

•  'ITTIER  FC   106  C 


8.84 
14.48 
9.60 


4.08 
6.25 
15. 7S 
20.26 


.18  .07 
.40  .03 

.07  T 


.29  T  .1 
.86  T 
1.00  .6 


.02     .01  .05 
.02 

T         .42  .09 


.23  .12 
.40  .08 
,04  T 


•30  .52 

,  16 

.19     ,16  .22 


,22  .03 
.16  .07 
.02  .09 


.43 
.03 
.31 


2.16 
3.13 
.80 


.40  1.10  2.00 


,24     ,66  2.12 
.09  .33 
.22      .23  ,54 


.19    1.03  .38 


.01      .43  ,76 


,15  .40 
.11      .47  .91 

.50  .10 


1.48  1.20 
1.88  . 
.41 

.78  2,00 
.65  2,54 
.29 
.26  .59 
.08  1,07 

1*12  .69 


.55  2.62  ,24 


.13 


.17 


.53 


•67  .46 

,04     .11  , 

.15     .54  , 

.56      .39  ,70 

.10     T  , 


.01 


.28  ,78 


.30     .12  1.30 
.44  1,70  . 
•  11    1.17  U33 


1.00 
2.60 
3.15 


2.20 
2.57 
1.52 
1  .60 


.55 
1,50 


.03  .59 
.39 
.81  1,60 


1.34 
1*14 
1.30 
1.21 
•  82 

1.61 


.47  1*23  1*00 


1.32  1,7? 


1.97  .26 


1.52  1,64 

1.12  2.23 
1.19  1 
.92  1,87 


1,66  .10 


,46  1*57 
.56  5,60 
1.12  1*05 


1.36 
1.97     ,68  1.26 
2.18  1.46  4 


.95 
.57 


.04  1,06 
,07  .01 

.02  ,96 

.80 


.05     ,01  1.18 
.45 
.63 

.17  1.15 


.01   1,78  i.ei 


.01     T  1.57 


.11      .13  2.60 


.19     ,34  3.08 


.12      .10  1,10 


.24  ,01  ,25 
.1^6  .23 

.61  ,25 

.27   1 ,60  3,17 


.02  1.00 
,30  1.00 
.14  1.12 


.14  .03  1.40 

,05  .04 
.02  .20 

•62  .02  T 


.05      ,18  .12 


.13  .09  1,71 

.05  ,53 

.06  .01 

.22  1.11  1.37 


.06  1.15 

2.10  ,97 
.21  .80 
.80 


.40  2.36 
.76  2.98 
.06  1.09 


T  .18 
,23  1,83 
1.9  2 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Stotion 

Tol 

1    1   2   1  3 

4   1    5   1  6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

 1  T 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28     29  1  30 

31 

WILLlfiMS 

3  .40 

.02 

.01 

T 

.03 

.05 

.49 

T 

.26 

1.26 

.62 

.18 

.12  .32 

WILLOWS 

3.51 

T 

T 

.07 

.44 

*?7 

1.16 

!  18 

.07 

.54 

WINTERS 

5.53 

.24 

.40 

.21 

.  74 

.45 

1.42 

.  ei 

.3? 

.13 

.06 

.35 

.3?  .52 

WOFFORn  HEIGHTS 

3.74 

.02 

.05 

.02 

■  06 

.02 

.07 

.02 

1.06 

.2? 

.12 

•  20 

.68 

T 

.20 

.24  .06 

•  26 

WOOOFORDS 

3.84 

.09 

T 

.07  .15 

.08 

.41 

.26 

1.13 

.38 

."1 

T 

T  .79 

T 

WOODLAND  1  WNW 

4,14 

.05  T 

.12 

.09 

.07 

.16 

*  ?? 

.91 

.15 

T 

.04 

.11      .15  .67 

.02 

WRIGHTS 

13.01 

.21 

.22 

.45 

.25 

.62 

.97 

1.74 

.53 

1.16 

2.64 

.50 

.81 

.96 

.32     .04  1,25 

.23 

YORRA  LINOfl 

4.71 

.40 

.10 

T 

.65 

1.04 

.05 

•  31 

*  58 

.21 

.53 

T 

•  24 

YOSfMITE  N" 

10.21 

.60 

.11 

T 

.24 

.02 

.54 

1.76 

2.04 

il7 

1.13 

l.nn 

1.02 

.  18 

.02 

.01     T  1,15 

•  14 

YREKA 

1.31 

.05 

.02 

.01 

.19 

.33 

.  10 

.Oi,  .06 

•  51 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


1  2 

8 

9 

n 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

DAVIS 

AGRICULTURAL  COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 

57 

61 

62 

63 

63 

59 

60 

63 

62 

63 

60 

65 

60 

57 

55 

57 

63 

67  67 

68 

59 

57 

63 

60 

60 

67 

63 

59 

60 

58 

63 

61 

MIN 

44 

44 

48 

49 

47 

48 

46 

48 

46 

49 

46 

48 

45 

49|  46 

50 

49 

51 

50 

56 

54 

51 

55 

51 

51 

51 

53 

51 

52 

S3 

5 1 

49 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

12  Inches  (b) 

MAX 

55 

55 

56 

57 

58 

57 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

55 

55 

57 

58 

59 

60 

60 
59 

59 

58 

58 

57 

59 

60 

59 

58 

59 

59 

59 

56 

MIN 

54 

54 

53 

54 

55 

54 

51 

52 

53 

51 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

56 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

58 

56 

57 

58 

57 

59 

STATION  2 

18  Inches  (c) 

MAX 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

S3 

S3 

54 

52 

MIN 

52 

51 

51 

51 

50 

51 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

53 

53 

S3 

54 

53 

53 

53 

54 

S3 

S3 

53 

53 

51 

SALINAS 

6  Inches  <d) 

MAX 

58 

08 

58 

58 

58 

58 

59 

60 

54 

58 

55 

55 

58 

60 

60 

55 

60 

58 

60 

61 

60 

57 

58 

61 

58 

59 

58 

58 

MIN 

48 

49 

48 

48 

50 

48 

53 

48 

50 

48 

48 

49 

50 

48 

50 

il 

52 

54 

54 

52 

61 

52 

51 

52 

55 

53 

53 

50 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

P.M. 

A.M. 

a 

a' 

A.M. 

A.M. 

A.M. 

A.M. 

P.M. 

a 

a 

« 
o 

N 
H 

10:24 

3:51  I 

3:37  I 

11:40 

10:53 

11:01 

10:12 

12:55 

2:51  I 

< 

1.5  Inches  (e) 

45 

43 

47 

45 

52 

49 

49 

47 

50 

49 

45 

4.5  Inches 

44 

43 

44 

44 

49 

48 

48 

47 

48 

48 

45 

9  Inches 

46 

44 

44 

44 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

47 

15  Inches 

49 

46 

46 

46 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

21  laches 

49 

47 

47 

47 

49 

SO 

49 

51 

SO 

50 

49 

48 

30  Inches 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

SO 

SO 

49 

66  Inches 

53 

S3 

52 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

102  Inches 

54 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

52 

54 

S3 

53 

138  Inches 

55 

56 

56 

56 

55 

54 

55 

55 

55 

55 

SS 

55 

(a)  SANDY  LOAM  --  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.  (b)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.  (c)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF 
VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  (d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.  (e )  SANDY  LOAM  --  UNDER  GRASS. 
MAXIMUM  AND  MINIMUM  FROM  CONTINUOUS  RECORD.       i  THE  MONTHLY  AVERAGE  HAS  BEEN  OBTAINED  BY  USING  THE  MEAN  OF  THE  WEEKLY  AVERAGES. 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  85°   on  the  19th  at  2  stations. 

Lowest  Temperature  -16°  on  the  2d  at  White  Mountain  No.l. 

Greatest  Total  Precipitation  22.26  inches  at  Cisco  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.18  inch  at  Coyote  Wells. 

Greatest  One-day  Precipitation  5.60  inches  on  the  21st  at  Vollmers. 

Greatest  Total  Snowfall  149.0  inches  at  Soda  Springs. 

Deepest  Snow  on  Ground  144  inches  on  the  30th  at  Twin  Lakes. 


Bm  r«f*r«nc«  aot**  follovlnc  ( 
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DAILY  TEMPERATURES  i:'':To'' 


*  Station 

Day 

Ol  Month 

Di 
0 
01 
> 
< 

J 

2 

2 

g 

7 

g 

g 

iO 

]  [ 

1 

1 3 

14 

15 

16 

17 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

48 

48 

45 

53 

49 

40 

40 

35 

44 

42 

40 

43 

42 

39 

45 

57 

59 

54 

46 

48 

50 

47 

45 

55 

60 

57 

50 

47 

43 

47 

.  2 

MIN 

20 

2\ 

23 

22 

26 

22 

1  5 

1  0 

1  2 

27 

16 

25 

2  5 

22 

20 

26 

26 

23 

25 

30 

3  1 

3  4 

35 

28 

28 

75 

29 

35 

29 

2  3 

1  7 

74 

.3 

ALDERPOINT 

MAX 

56 

60 

63 

62 

67 

55 

55 

49 

51 

55 

58 

55 

60 

58 

57 

60 

62 

69 

61 

56 

58 

54 

59 

65 

67 

57 

54 

50 

58 

,  5 

MIN 

3  7 

34 

36 

3 1 

3  2 

35 

3  5 

36 

36 

35 

39 

34 

36 

37 

35 

34 

36 

41 

4  8 

41 

4  5 

39 

42 

40 

42 

47 

41 

36 

.2 

ALPINE  1  w 

MAX 

63 

61 

62 

68 

66 

62 

67 

61 

63 

64 

58 

57 

62 

65 

62 

66 

75 

72 

65 

ft  3 

64 

62 

65 

65 

60 

62 

62 

63 

65 

63 

,7 

MIN 

32 

33 

33 

35 

33 

35 

3  2 

40 

36 

39 

41 

35 

38 

34 

38 

50 

43 

39 

38 

45 

49 

4  7 

3  5 

38 

4  7 

46 

39 

49 

39 

■  5 

ALTURA5  RS 

MAX 

48 

47 

48 

46 

53 

51 

41 

37 

45 

47 

40 

43 

44 

42 

49 

31 

47 

54 

56 

48 

53 

50 

50 

51 

4fl 

51 

58 

49 

51 

48 

48 

.3 

MIN 

18 

26 

29 

19 

23 

16 

1  2 

-  1 

10 

26 

17 

24 

19 

21 

17 

20 

26 

20 

22 

31 

34 

29 

3  1 

3  7 

29 

7  3 

74 

30 

30 

79 

23 

77 

•  Q 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

52 

55 

52 

61 

52 

50 

57 

46 

51 

48 

57 

51 

51 

45 

46 

56 

60 

52 

48 

49 

50 

49 

5? 

56 

48 

51 

46 

53 

46 

51 

.5 

MIN 

36 

34 

33 

41 

37 

31 

33 

3  0 

29 

34 

35 

35 

28 

34 

31 

37 

30 

36 

37 

42 

4  3 

4  3 

36 

4? 

4  1 

37 

39 

3Q 

34 

36 

.1 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

59 

62 

62 

66 

65 

57 

63 

56 

58 

62 

62 

59 

59 

58 

55 

61 

63 

66 

60 

56 

63 

58 

63 

67 

62 

57 

62 

60 

61 

60 

60 

6 

MIN 

33 

30 

39 

36 

33 

3  8 

34 

39 

3  3 

38 

34 

34 

37 

3  7 

33 

43 

36 

40 

38 

1 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

59 

58 

62 

61 

66 

65 

56 

63 

56 

59 

59 

63 

60 

56 

50 

62 

64 

66 

59 

57 

63 

60 

65 

64 

63 

58 

62 

61 

63 

60 

6 

MIN 

35 

33 

39 

40 

33 

40 

37 

4  0 

36 

40 

38 

35 

37 

38 

36 

44 

38 

36 

35 

48 

50 

4  5 

46 

40 

44 

37 

43 

43 

47 

47 

41 

40 

0 

ASM  MTN 

MAX 

52 

56 

60 

60 

60 

65 

43 

53 

52 

56 

58 

53 

49 

55 

64 

50 

60 

65 

70 

60 

63 

64 

62 

59 

62 

63 

54 

59 

67 

56 

58 

3 

MIN 

33 

35 

35 

37 

37 

36 

31 

35 

31 

33 

38 

37 

32 

34 

41 

43 

46 

4  0 

38 

38 

47 

4  2 

4  2 

45 

40 

38 

38 

35 

38 

47 

39 

37 

9 

AUBERRY 

MAX 

55 

56 

57 

57 

59 

56 

54 

50 

54 

54 

54 

55 

50 

52 

50 

58 

65 

60 

58 

56 

58 

56 

59 

59 

58 

58 

57 

55 

57 

56 

2 

MIN 

28 

29 

29 

39 

39 

34 

28 

37 

29 

33 

29 

32 

29 

32 

34 

35 

35 

39 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

42 

36 

35 

35 

34 

37 

35 

0 

AUBURN 

MAX 

60 

58 

60 

61 

65 

61 

61 

57 

54 

56 

52 

56 

51 

48 

46 

60 

62 

67 

53 

55 

59 

57 

59 

60 

60 

51 

53 

56 

54 

56 

9 

MIN 

34 

35 

36 

39 

39 

35 

32 

3  3 

3  3 

37 

33 

34 

37 

3  5 

35 

36 

40 

36 

38 

42 

46 

42 

43 

43 

43 

39 

41 

43 

41 

38 

38 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

64 

63 

61 

69 

69 

58 

62 

62 

60 

64 

59 

60 

62 

64 

60 

62 

65 

62 

64 

65 

65 

66 

61 

65 

62 

64 

67 

66 

66 

63 

4 

MIN 

43 

40 

41 

44 

45 

40 

42 

42 

40 

41 

40 

44 

48 

50 

4P 

46 

46 

48 

5  7 

4  7 

45 

46 

47 

46 

50 

44 

7 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

56 

59 

61 

61 

63 

66 

53 

6u 

65 

56 

67 

58 

56 

54 

58 

58 

65 

61 

64 

67 

57 

65 

65 

64 

63 

63 

63 

60 

62 

64 

64 

61 

3 

MIN 

32 

36 

30 

31 

34 

42 

29 

41 

30 

30 

41 

36 

32 

41 

48 

49 

49 

39 

39 

53 

49 

42 

48 

41 

38 

44 

34 

43 

48 

47 

40 

0 

BACKUS  RANCH 

MAX 

53 

55 

56 

59 

63 

45 

59 

55 

55 

55 

45 

50 

50 

53 

50 

63 

67 

6R 

65 

57 

60 

57 

59 

54 

65 

50 

60 

62 

60 

59 

57 

2 

MIN 

3  1 

32 

35 

33 

30 

39 

3  4 

35 

32 

2  3 

32 

29 

26 

39 

42 

44 

42 

3  7 

32 

43 

43 

38 

38 

36 

39 

37 

38 

34 

38 

35 

37 

35 

6 

BAKER  9  NNW 

MAX 

60 

60 

63 

65 

67 

70 

59 

55 

66 

61 

60 

49 

57 

61 

66 

74 

73 

78 

75 

72 

72 

72 

74 

70 

76 

71 

71 

73 

76 

67 

1 

MIN 

39 

3  7 

39 

41 

37 

5? 

50 

46 

48 

51 

49 

5  3 

48 

51 

50 

47 

51 

4  5 

50 

47 

52 

44 

9 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

63 

63 

65 

65 

70 

51 

SI 

60 

59 

62 

56 

59 

61 

63 

62 

66 

72 

65 

70 

67 

68 

65 

64 

67 

61 

64 

66 

66 

68 

64 

0 

MIN 

36 

36 

37 

38 

39 

38 

37 

39 

36 

36 

4  1 

50 

55 

51 

4  5 

44 

5? 

49 

49 

52 

50 

45 

42 

47 

43 

47 

46 

48 

43 

7 

BARRETT  DAM 

MAX 

61 

61 

56 

56 

62 

65 

47 

52 

58 

59 

62 

52 

52 

57 

62 

67 

64 

74 

65 

64 

62 

59 

60 

62 

64 

55 

60 

60 

61 

60 

0 

MIN 

3  2 

32 

34 

33 

28 

28 

3  1 

35 

32 

36 

47 

43 

40 

34 

37 

46 

48 

34 

39 

40 

43 

44 

42 

40 

37 

42 

36 

8 

BAR STOW 

MAX 

56 

60 

59 

62 

65 

55 

58 

60 

60 

57 

55 

53 

56 

59 

57 

70 

74 

66 

66 

65 

64 

65 

65 

69 

54 

65 

68 

69 

65 

62 

1 

MIN 

33 

32 

31 

32 

32 

37 

33 

38 

32 

30 

36 

32 

33 

40 

44 

48 

45 

42 

41 

44 

45 

46 

4  2 

43 

46 

39 

44 

40 

4  1 

40 

42 

38 

9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

58 

58 

53 

57 

60 

62 

42 

45 

51 

55 

55 

45 

46 

50 

57 

56 

59 

69 

56 

60 

56 

55 

54 

54 

61 

50 

53 

55 

55 

54 

5 

MIN 

36 

43 

27 

32 

35 

36 

32 

3  2 

29 

32 

32 

33 

34 

34 

38 

47 

44 

38 

41 

4 1 

34 

42 

37 

3 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

56 

51 

57 

60 

63 

43 

47 

54 

55 

58 

51 

49 

52 

59 

50 

61 

67 

66 

62 

59 

56 

54 

56 

65 

51 

56 

57 

57 

54 

56 

3 

MIN 

33 

32 

27 

33 

30 

28 

31 

38 

30 

36 

31 

31 

3 1 

31 

40 

46 

44 

43 

38 

42 

43 

4  5 

4  3 

37 

37 

38 

38 

37 

39 

40 

42 

36 

6 

BEN  LOMOND 

MAX 

61 

64 

54 

62 

60 

61 

62 

58 

57 

56 

55 

51 

51 

50 

49 

63 

65 

55 

55 

57 

55 

55 

57 

60 

55 

56 

54 

57 

56 

57 

0 

MIN 

31 

33 

34 

31 

33 

32 

30 

40 

38 

33 

32 

38 

37 

40 

40 

47 

38 

34 

35 

45 

50 

4  5 

48 

43 

43 

35 

38 

41 

43 

44 

43 

38 

5 

BERKELEY 

MAX 

58 

64 

59 

65 

58 

58 

61 

55 

56 

55 

58 

57 

56 

54 

53 

62 

66 

62 

58 

64 

59 

60 

60 

60 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

0 

MIN 

45 

43 

41 

47 

46 

41 

40 

42 

40 

45 

42 

41 

41 

45 

42 

45 

42 

43 

44 

50 

41 

48 

5  0 

46 

49 

48 

47 

49 

47 

46 

44 

5 

BERRYESSA  LAIC6 

MAX 

56 

61 

58 

67 

60 

55 

62 

55 

58 

55 

60 

54 

53 

54 

53 

65 

64 

60 

54 

60 

55 

58 

61 

61 

57 

58 

64 

63 

61 

59 

0 

MIN 

43 

32 

43 

40 

38 

37 

39 

36 

3  3 

41 

34 

41 

35 

39 

35 

43 

36 

3  5 

40 

49 

45 

4  3 

49 

41 

43 

4  1 

46 

47 

43 

45 

43 

40 

3 

BIG  BAR  RS 

MAX 

59 

61 

63 

62 

66 

52 

56 

46 

52 

62 

52 

58 

52 

55 

49 

58 

66 

67 

54 

56 

55 

56 

54 

64 

67 

60 

46 

47 

57 

2 

MIN 

30 

29 

31 

30 

33 

26 

28 

3  0 

33 

35 

34 

37 

30 

33 

35 

30 

31 

32 

32 

36 

42 

39 

40 

40 

40 

39 

37 

40 

32 

34 

34 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

MAX 

26 

24 

31 

31 

41 

37 

29 

35 

35 

34 

30 

26 

35 

35 

34 

49 

52 

46 

43 

39 

37 

39 

47 

47 

39 

36 

33 

40 

33 

36 

8 

MIN 

14 

12 

1  8 

1 2 

1 8 

1 1 

1 2 

1 0 

6 

1 1 

14 

23 

27 

3? 

27 

2  0 

2 1 

28 

25 

28 

1  8 

24 

22 

75 

24 

19 

21 

21 

21 

18 

8 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

42 

4-4 

43 

46 

50 

42 

40 

36 

37 

39 

38 

33 

39 

36 

36 

51 

58 

56 

45 

50 

44 

42 

47 

57 

48 

43 

46 

43 

45 

44 

2 

MIN 

22 

20 

23 

24 

31 

26 

2  3 

2  8 

1 8 

26 

26 

22 

29 

32 

33 

35 

32 

36 

37 

36 

3  1 

34 

38 

32 

30 

30 

27 

31 

32 

31 

29 

1 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

47 

52 

52 

54 

60 

47 

53 

55 

51 

48 

50 

49 

49 

53 

43 

63 

65 

55 

60 

62 

62 

65 

65 

62 

48 

62 

62 

63 

62 

56 

2 

MIN 

19 

18 

16 

24 

24 

31 

20 

23 

24 

19 

26 

21 

17 

22 

35 

35 

28 

28 

30 

40 

39 

35 

33 

30 

28 

30 

36 

29 

30 

39 

31 

27 

7 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

MAX 

27 

28 

33 

31 

40 

36 

37 

41 

30 

32 

28 

30 

27 

24 

27 

46 

49 

49 

35 

34 

40 

38 

38 

41 

43 

42 

41 

39 

29 

35 

6 

MIN 

0 

3 

7 

7 

18 

17 

7 

20 

3 

e 

g 

6 

6 

16 

20 

77 

21 

1  9 

2 1 

26 

20 

20 

1  8 

21 

23 

19 

1  7 

1  5 

1  8 

25 

15 

15 

0 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

40 

43 

42 

54 

41 

32 

44 

30 

43 

32 

39 

30 

29 

30 

36 

45 

47 

36 

34 

35 

34 

33 

39 

46 

40 

32 

32 

31 

32 

37 

4 

MIN 

23 

26 

25 

25 

29 

23 

2  5 

2  2 

20 

2  3 

23 

24 

21 

25 

19 

30 

30 

30 

30 

33 

30 

28 

29 

28 

26 

26 

29 

78 

28 

26 

25 

26 

2 

BLVTHE 

MAX 

70 

71 

68 

70 

72 

67 

62 

67 

68 

69 

64 

65 

68 

75 

67 

80 

85 

80 

81 

76 

78 

78 

76 

79 

79 

75 

76 

79 

74 

73 

1 

MIN 

43 

42 

46 

42 

41 

44 

40 

43 

47 

40 

50 

42 

44 

45 

47 

52 

50 

48 

50 

51 

57 

58 

48 

58 

49 

52 

49 

48 

52 

49 

52 

47 

8 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 

66 

68 

65 

70 

71 

66 

60 

67 

65 

65 

61 

67 

68 

72 

67 

78 

81 

79 

87 

76 

78 

78 

77 

79 

79 

74 

76 

80 

75 

72 

0 

MIN 

50 

44 

49 

43 

42 

45 

4  1 

43 

46 

41 

47 

42 

43 

47 

48 

57 

50 

5  0 

5  1 

54 

58 

56 

49 

50 

51 

55 

50 

47 

51 

50 

54 

48 

4 

90CA 

MAX 

30 

38 

41 

38 

44 

46 

28 

46 

34 

38 

33 

36 

37 

36 

34 

44 

49 

56 

41 

38 

43 

44 

41 

39 

48 

42 

46 

42 

35 

40 

4 

MIN 

-  5 

-10 

0 

10 

7 

1  3 

-  9 

0 

6 

1  2 

1 3 

0 

7 

15 

16 

13 

1  5 

7 1 

27 

1 8 

1 3 

1 6 

19 

28 

27 

10 

11 

2 

iBONITA 

MAX 

66 

66 

66 

67 

70 

65 

63 

65 

66 

68 

61 

62 

67 

67 

67 

67 

72 

65 

70 

68 

68 

68 

66 

68 

61 

66 

66 

67 

68 

66 

5 

MIN 

36 

41 

40 

41 

36 

38 

45 

45 

36 

46 

40 

41 

47 

55 

53 

49 

46 

47 

55 

5  5 

43 

51 

46 

48 

50 

47 

46 

45 

50 

45 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

66 

67 

66 

66 

71 

72 

57 

66 

69 

67 

67 

60 

65 

66 

74 

74 

77 

79 

76 

79 

69 

72 

72 

75 

77 

70 

72 

73 

76 

70 

2 

MIN 

42 

42 

44 

38 

35 

53 

37 

40 

42 

35 

42 

40 

44 

42 

49 

54 

50 

42 

45 

50 

52 

5  2 

40 

50 

50 

47 

43 

49 

52 

44 

55 

45 

2 

30WMAN  DAM 

MAX 

41 

46 

43 

52 

53 

46 

47 

41 

42 

40 

38 

37 

34 

33 

39 

48 

54 

52 

40 

39 

41 

38 

42 

49 

41 

37 

37 

35 

35 

42 

0 

MIN 

22 

24 

20 

2 1 

27 

20 

25 

10 

30 

29 

23 

19 

33 

30 

28 

32 

29 

28 

20 

29 

29 

28 

26 

25 

24 

5 

i3RAWLEY 

MAX 

70 

69 

69 

69 

70 

73 

65 

65 

71 

68 

68 

63 

67 

69 

73 

77 

78 

62 

77 

81 

75 

75 

75 

74 

76 

74 

75 

77 

77 

72 

4 

MIN 

41 

42 

47 

44 

39 

43 

39 

39 

46 

34 

45 

40 

40 

45 

42 

53 

52 

4  5 

45 

48 

55 

5  4 

47 

53 

44 

54 

43 

45 

52 

46 

52 

45 

6 

3RI0GEP0RT 

MAX 

34 

35 

36 

40 

46 

37 

43 

40 

36 

34 

38 

34 

35 

35 

44 

45 

48 

42 

41 

44 

45 

46 

46 

46 

46 

49 

51 

45 

44 

41 

9 

3 

0 

5 

9 

12 

2  1 

14 

28 

10 

14 

17 

6 

1 

11 

27 

74 

14 

-  7 

5 

30 

30 

23 

1  6 

19 

23 

14 

19 

20 

77 

30 

17 

JROOKS  FARNHAM  PCH 

MAX 

58 

60 

64 

62 

67 

62 

62 

60 

60 

60 

62 

56 

55 

61 

62 

62 

64 

60 

60 

61 

61 

64 

62 

56 

61 

62 

60 

9 

MIN 

34 

28 

4  0 

40 

35 

30 

30 

32 

47 

37 

48 

43 

41 

35 

37 

44 

45 

35 

36 

0 

iURBANK   WB  AP 

MAX 

65 

69 

63 

5 

MIN 

47 

42 

38 

41 

41 

44 

41 

41 

46 

40 

44 

42 

37 

46 

49 

53 

54 

51 

44 

50 

51 

50 

49 

49 

46 

44 

47 

46 

45 

43 

49 

45 

5 

lURLINGAME 

MAX 

59 

59 

59 

63 

61 

55 

57 

56 

56 

55 

57 

57 

56 

56 

53 

58 

57 

60 

61 

63 

60 

62 

60 

60 

59 

60 

57 

58 

57 

59 

58 

58 

3 

MIN 

38 

37 

47 

39 

39 

44 

37 

43 

39 

45 

38 

42 

42 

41 

39 

46 

43 

43 

40 

50 

51 

46 

51 

43 

46 

41 

47 

47 

48 

49 

44 

43 

5 

See  Reference  No 

es  Following 

Slolion 

Index 

-  79  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1958 


Station 

Day     Oi  M 

onth 

Average 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNEY 

MAX 

50 

51 

50 

57 

52 

43 

51 

42 

47 

44 

46 

44 

43 

40 

45 

5? 

50 

54 

58 

47 

4  9 

4Q 

51 

48 

49 

56 

56 

50 

44 

42 

48.6 

\  7 

23 

1  9 

24 

29 

1  5 

1  9 

17 

2^ 

16 

25 

20 

27 

25 

1  7 

25 

7  4 

22 

31 

37 

3  2 

3  5 

3  3 

3  5 

25 

27 

36 

3  1 

32 

31 

75.8 

RUTTONWlLLnw 

MAX 

57 

61 

62 

64 

64 

69 

51 

60 

54 

57 

59 

59 

59 

60 

61 

67 

68 

63 

66 

71 

60 

70 

67 

67 

67 

64 

66 

57 

62 

67 

67 

62.6 

MIN 

33 

34 

33 

36 

34 

40 

34 

3  7 

36 

34 

41 

39 

36 

38 

44 

40 

48 

47 

40 

45 

50 

46 

4  8 

51 

47 

47 

46 

36 

42 

47 

48 

41  .3 

CflBPILLO  MM 

Mix 

^1 

64 

66 

66 

68 

58 

64 

63 

60 

64 

6  0 

62 

62 

62 

61 

60 

63 

65 

6  8 

62 

65 

64 

65 

62 

60 

64 

61 

65 

64 

63 

66 

63.2 

M  I  M 

47 

5  0 

53 

45 

50 

4  0 

4  7 

46 

42 

46 

44 

45 

45 

50 

^' 

54 

50 

^' 

50 

52 

50 

^' 

51 

49 

53 

49.0 

C"^HUMA  0AM 

MAX 

SI 

64 

64 

60 

69 

67 

55 

61 

58 

62 

60 

60 

55 

53 

55 

56 

66 

57 

67 

72 

57 

62 

66 

61 

63 

64 

66 

58 

63 

62 

63 

61.5 

M  I  N 

34 

31 

33 

34 

43 

3  5 

37 

34 

30 

35 

35 

35 

43 

50 

47 

39 

40 

47 

46 

45 

44 

46 

41 

37 

39 

40 

42 

45 

39. 7 

CALAVERAS    RIG  TREES 

MAX 

41 

45 

48 

48 

52 

50 

40 

44 

38 

44 

38 

40 

40 

36 

38 

40 

50 

52 

60 

40 

38 

46 

44 

44 

48 

52 

40 

40 

41 

36 

43,6 

M  I  N 

2  5 

2  0 

24 

?fl 

26 

26 

22 

24 

16 

24 

22 

22 

24 

30 

30 

32 

2  8 

26 

30 

34 

3  2 

3  2 

32 

32 

78 

30 

30 

34 

34 

30 

77.6 

CALLAHAN  PS 

MAX 

5tl 

54 

49 

57 

55 

47 

48 

44 

49 

44 

47 

45 

47 

44 

48 

56 

53 

58 

61 

56 

51 

54 

52 

52 

52 

55 

62 

56 

50 

45 

49 

51.6 

M  I  N 

1 Q 

19 

27 

21 

26 

19 

1  Q 

2  1 

18 

29 

20 

26 

28 

25 

22 

I  8 

23 

21 

2  3 

38 

33 

28 

3  3 

28 

30 

24 

28 

27 

79 

29 

33 

25.3 

CAMPn 

MAX 

57 

53 

55 

57 

64 

54 

47 

56 

55 

59 

51 

50 

57 

61 

61 

56 

57 

63 

69 

67 

62 

60 

59 

59 

61 

64 

57 

60 

59 

61 

56 

56.3 

M  I  N 

27 

27 

33 

23 

23 

2  7 

3  2 

32 

26 

34 

31 

32 

28 

30 

44 

4  5 

29 

29 

4  3 

4  5 

26 

42 

38 

40 

35 

41 

40 

32 

43 

33.6 

CAMP  PARDEE 

58 

57 

61 

60 

65 

64 

57 

56 

54 

55 

55 

57 

51 

56 

50 

57 

55 

60 

62 

67 

57 

60 

67 

63 

60 

61 

62 

54 

58 

59 

51 

58.2 

MIN 

35 

39 

41 

38 

39 

3  5 

37 

36 

38 

35 

36 

39 

41 

41 

44 

41 

38 

40 

46 

45 

44 

47 

46 

45 

41 

44 

46 

47 

43 

40.9 

CANOGA    PORK   PIERCE  COL 

MAX 

63 

63 

63 

68 

72 

67 

60 

60 

63 

62 

60 

60 

56 

56 

55 

68 

65 

69 

75 

74 

6? 

67 

65 

67 

67 

68 

65 

60 

65 

59 

62 

64.1 

MIN 

A4 

34 

32 

35 

32 

41 

35 

35 

41 

33 

40 

35 

31 

46 

45 

50 

48 

4  1 

4  1 

44 

48 

47 

4  3 

4? 

47 

39 

46 

40 

40 

39 

45 

40.5 

CANTI L 

57 

62 

60 

63 

68 

55 

61 

56 

59 

60 

54 

58 

60 

54 

55 

5° 

64 

71 

74 

65 

63 

64 

64 

67 

62 

70 

65 

56 

66 

66 

65 

62.0 

MIN 

40 

36 

31 

37 

29 

42 

4  1 

40 

28 

34 

38 

30 

35 

42 

40 

44 

44 

3  7 

3  2 

43 

40 

4  5 

4  1 

47 

38 

37 

41 

41 

43 

38 

45 

38.7 

CAMVON  DAM 

MAX 

43 

46 

46 

46 

36 

42 

34 

42 

39 

40 

42 

40 

34 

40 

44 

46 

46 

52 

50 

36 

48 

36 

40 

44 

50 

38 

40 

41 

42.4 

MIN 

18 

26 

25 

2  5 

22 

1  8 

16 

20 

25 

22 

26 

22 

25 

26 

26 

25 

24 

26 

30 

25 

26 

35 

31 

29 

28 

25.4 

CATHAY  OULL   RLI^)  RCH 

MAX 

54 

59 

58 

60 

59 

63 

48 

56 

52 

55 

58 

57 

49 

54 

50 

53 

63 

5" 

62 

67 

55 

61 

62 

65 

62 

59 

63 

52 

60 

62 

53 

57.7 

M  I  N 

28 

28 

30 

30 

32 

38 

31 

36 

27 

33 

32 

35 

36 

42 

44 

45 

46 

36 

36 

49 

48 

4  2 

44 

45 

36 

34 

42 

41 

43 

45 

41 

37.9 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

54 

56 

52 

63 

50 

51 

45 

37 

49 

43 

50 

42 

46 

46 

52 

58 

50 

49 

61 

54 

50 

51 

51 

50 

50 

57 

61 

54 

47 

41 

48 

50.6 

MIN 

22 

24 

2  8 

24 

27 

24 

2  1 

2  5 

22 

30 

24 

29 

30 

27 

29 

?1 

26 

25 

25 

41 

36 

31 

34 

32 

32 

29 

29 

29 

32 

32 

32 

28.1 

CEDARVI LLE 

MAX 

42 

43 

41 

47 

49 

35 

40 

36 

39 

36 

40 

40 

40 

38 

42 

43 

45 

50 

58 

45 

41 

51 

56 

49 

43 

46 

55 

50 

54 

39 

44.5 

MIN 

20 

2  8 

2  2 

3  0 

2  0 

16 

1  5 

24 

2  3 

2  2 

26 

26 

25 

26 

21 

32 

27 

27 

36 

35 

3  3 

35 

33 

30 

27 

31 

36 

34 

30 

29 

27.3 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

6? 

64 

65 

72 

60 

62 

58 

58 

60 

56 

64 

50 

55 

45 

56 

63 

68 

77 

73 

62 

54 

5  2 

52 

54 

64 

62 

57 

55 

52 

60 

54 

59.5 

MIN 

30 

32 

3  8 

34 

36 

30 

3  0 

3  1 

31 

30 

31 

38 

40 

39 

38 

40 

42 

39 

39 

44 

44 

4  5 

46 

42 

45 

37 

40 

43 

48 

46 

46 

38.5 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

43 

44 

47 

42 

53 

51 

39 

45 

40 

43 

39 

40 

36 

40 

36 

40 

39 

50 

55 

61 

41 

46 

49 

42 

41 

49 

53 

40 

45 

45 

39 

44.3 

MIN 

23 

22 

^' 

23 

^' 

28 

18 

26 

25 

29 

25 

29 

31 

32 

32 

27 

30 

37 

35 

3  2 

3  1 

32 

31 

28 

30 

30 

33 

37 

27 

28.5 

CHESTER 

MAX 

43 

45 

45 

51 

51 

41 

44 

38 

42 

42 

40 

39 

39 

35 

41 

45 

49 

50 

54 

52 

37 

44 

41 

41 

4  3 

49 

51 

40 

42 

40 

43.6 

MIN 

17 

12 

20 

20 

^' 

1  3 

26 

23 

26 

22 

1  8 

29 

1 6 

1  8 

3  2 

37 

3  1 

3  2 

29 

30 

19 

22 

30 

21 

30 

27 

23.2 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

61 

63 

63 

67 

65 

61 

59 

57 

59 

55 

63 

60 

55 

53 

56 

61 

64 

64 

65 

64 

53 

60 

54 

58 

62 

6 

60 

57 

56 

62 

55 

59.  S 

MIN 

31 

29 

42 

41 

28 

39 

29 

4 1 

40 

42 

38 

36 

40 

35 

37 

51 

51 

47 

48 

47 

47 

37 

42 

43 

48 

46 

46 

39.6 

CHULA  VISTA 

MAX 

63 

61 

63 

65 

56 

61 

64 

57 

60 

60 

65 

63 

63 

62 

65 

61 

67 

63 

63 

62 

63 

62 

64 

63 

62.3 

MIN 

42 

45 

42 

47 

4  1 

40 

46 

46 

44 

43 

48 

53 

5  2 

49 

49 

^' 

45 

49 

50 

51 

50 

49 

46 

47.4 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

63 

64 

62 

69 

68 

58 

58 

60 

63 

62 

56 

58 

59 

63 

56 

61 

64 

62 

75 

64 

65 

62 

60 

62 

62 

66 

58 

64 

62 

61 

57 

62.1 

MiN 

34 

34 

33 

35 

38 

38 

36 

40 

36 

35 

37 

36 

34 

39 

48 

4  8 

5  0 

49 

44 

48 

44 

4  4 

4  1 

45 

48 

41 

45 

40 

41 

39 

46 

40.9 

CLARK5PURG 

MAX 

59 

57 

61 

61 

65 

61 

57 

59 

57 

57 

57 

60 

59 

56 

53 

56 

60 

61 

62 

65 

58 

57 

61 

55 

61 

63 

61 

57 

56 

57 

59 

59.0 

MIN 

36 

35 

4 1 

44 

39 

37 

34 

36 

35 

41 

34 

39 

40 

43 

37 

40 

40 

36 

36 

4  3 

51 

47 

49 

45 

47 

41 

43 

47 

47 

44 

41  .0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

54 

55 

60 

58 

62 

59 

53 

58 

50 

55 

52 

56 

52 

52 

46 

51 

58 

58 

61 

64 

50 

51 

53 

53 

36 

58 

59 

50 

53 

51 

54 

54.9 

MIN 

28 

21 

3  0 

33 

31 

34 

25 

28 

26 

31 

28 

34 

26 

27 

33 

3  2 

36 

31 

32 

47 

44 

38 

46 

39 

42 

34 

43 

33 

42 

41 

34 

33.8 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

61 

62 

65 

62 

70 

61 

61 

62 

52 

62 

56 

63 

58 

57 

53 

56 

65 

67 

67 

67 

54 

55 

57 

58 

56 

62 

62 

58 

58 

54 

58 

59.9 

MIN 

36 

37 

35 

39 

36 

38 

36 

3  5 

35 

40 

36 

39 

31 

36 

38 

40 

40 

40 

36 

44 

48 

47 

48 

43 

44 

40 

45 

42 

4 

4 

45 

40 

40.0 

COALINGA 

63 

64 

65 

71 

60 

60 

59 

61 

59 

57 

57 

53 

56 

54 

69 

62 

64 

67 

62 

62 

65 

62 

65 

63 

64 

57 

60 

62 

66 

64 

62.1 

MIN 

31 

32 

33 

33 

36 

45 

31 

3  0 

32 

3] 

44 

37 

35 

38 

52 

5  2 

50 

4  0 

40 

40 

5 1 

4  1 

47 

4  3 

40 

40 

44 

36 

42 

49 

45 

40.0 

COLFA  X 

MAX 

55 

56 

55 

63 

60 

51 

54 

49 

52 

50 

53 

52 

40 

41 

52 

4fi 

57 

59 

65 

60 

50 

56 

52 

50 

55 

57 

54 

52 

47 

46 

52 

53.1 

MIN 

32 

31 

38 

3  3 

30 

34 

32 

32 

32 

33 

32 

40 

36 

34 

39 

45 

41 

36 

4  0 

39 

40 

36 

38 

39 

40 

35 

35 

35.8 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

61 

63 

62 

66 

60 

58 

58 

56 

60 

56 

62 

54 

56 

50 

53 

63 

64 

64 

67 

58 

56 

62 

57 

62 

64 

62 

56 

58 

56 

68 

58 

59.7 

MIN 

39 

35 

44 

44 

38 

38 

3  7 

3  2 

32 

42 

37 

40 

35 

37 

35 

44 

38 

38 

36 

50 

48 

4  5 

50 

44 

44 

40 

45 

44 

43 

46 

41 

40.7 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

57 

59 

61 

64 

66 

65 

52 

59 

56 

57 

56 

59 

60 

57 

58 

62 

67 

62 

67 

67 

58 

67 

65 

65 

65 

64 

65 

56 

62 

65 

65 

61.6 

MIN 

36 

36 

■'^ 

31 

40 

3  3 

39 

34 

3  5 

40 

42 

32 

44 

49 

51 

52 

4  0 

40 

41 

48 

5  0 

5! 

46 

40 

47 

38 

45 

48 

48 

41  .4 

CORONA 

MAX 

65 

63 

63 

69 

68 

65 

60 

62 

65 

65 

59 

56 

60 

64 

60 

68 

66 

68 

75 

71 

67 

66 

63 

66 

66 

68 

62 

64 

66 

66 

61 

64.7 

MIN 

40 

40 

32 

33 

33 

39 

3  5 

39 

38 

34 

41 

40 

34 

39 

49 

5^ 

48 

50 

42 

47 

50 

5  1 

43 

45 

44 

41 

46 

42 

45 

41 

42 

41.8 

COVELO 

MAX 

56 

60 

60 

60 

66 

54 

55 

51 

48 

55 

51 

59 

54 

52 

45 

56 

60 

60 

63 

65 

53 

53 

55 

58 

53 

55 

63 

60 

55 

52 

49 

56.0 

MIN 

23 

24 

29 

29 

26 

2  5 

27 

27 

29 

29 

33 

29 

32 

34 

26 

31 

30 

30 

34 

43 

3  8 

37 

4C 

38 

33 

36 

39 

41 

36 

38 

32.0 

COW  CREEK 

6B 

72 

71 

74 

76 

74 

69 

71 

70 

69 

66 

65 

69 

73 

71 

84 

80 

8? 

85 

83 

77 

60 

79 

81 

61 

61 

78 

76 

78 

82 

82 

75.7 

MIN 

50 

49 

42 

48 

50 

50 

47 

54 

43 

50 

53 

60 

67 

59 

57 

56 

61 

56 

5  8 

59 

5' 

58 

59 

55 

48 

56 

58 

54 

53.4 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

59 

59 

61 

62 

54 

52 

52 

51 

52 

56 

57 

55 

50 

54 

54 

54 

54 

5  5 

60 

61 

59 

55 

54 

56 

55 

61 

62 

57 

54 

51 

55 

55.6 

MIN 

37 

40 

43 

42 

38 

38 

39 

39 

36 

37 

39 

41 

35 

39 

4  0 

39 

4  5 

48 

47 

43  44 

1 

38 

43 

49 

45 

41 

44 

40.5 

C  ROC  K  E  TT 

61 

67 

67 

69 

66 

57 

61 

57 

58 

58 

61 

59 

55 

56 

54 

67 

61 

63 

64 

63 

60 

61 

67 

sc 

63 

63 

6C 

59 

59 

60 

58 

60.7 

MIN 

40 

38 

38 

43 

43 

38 

45 

44 

4 1 

41 

5] 

48 

47 

50  43 

48 

42 

4S 

49 

48 

48 

44 

43.8 

CULVER  CITY 

MAX 

67 

69 

64 

73 

71 

65 

64 

65 

66 

66 

67 

63 

62 

64 

61 

66 

64 

64 

68 

66 

67 

66 

64 

6« 

68 

68 

6? 

65 

62 

65 

63 

65.5 

MIN 

41 

42 

40 

41 

44 

43 

44 

43 

43 

44 

42 

46 

48 

57 

53 

47 

47 

49 

50 

48 

50  4E 

49 

47 

4C 

45 

45 

47 

49 

46.1 

CUYAMA 

MAX 

47 

53 

54 

56 

58 

65 

58 

52 

55 

48 

60 

52 

43 

51 

53 

57 

63 

60 

60 

71 

59 

60 

60  5e 

60 

54 

62 

53 

57 

59 

59 

56.7 

HIN 

28 

27 

26 

37 

32 

30 

35 

30 

30 

33 

45 

48 

46 

37 

33 

45 

44 

41 

41 

37 

36 

37 

30 

36 

37 

39 

35.1 

CUVAMACA 

MAX 

45 

44 

42 

47 

45 

52 

36 

40 

43 

43 

48 

37 

38 

46 

51 

45 

46 

48 

56 

58 

60 

53 

47 

4t 

45 

50 

6C 

48 

46 

47 

50 

47.3 

MIN 

21 

22 

31 

32 

23 

30 

2  5 

25 

29 

25 

28 

28 

3C 

27 

31 

40 

38 

3  0 

27 

35 

39 

34 

28 

34 

31 

34 

29 

32 

35 

36 

31 

30.3 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

60 

61 

62 

66 

68 

55 

62 

63 

61 

61 

49 

56 

62 

62 

55 

69 

69 

72 

77 

66 

71 

bl 

67 

66 

68 

71 

61 

66 

69 

73 

68 

64.5 

MIN 

34 

33 

3  5 

37 

33 

36 

32 

30 

36 

32 

35 

42 

47 

46 

4  2 

43 

42 

41 

49 

40 

43 

43 

45 

40  .  C 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

MAX 

60 

59 

62 

62 

66 

62 

58 

62 

59 

55 

58 

63 

6C 

57 

55 

55 

62 

63 

65 

67 

58 

56 

62 

51 

61 

65 

61 

59 

60 

57 

62 

60.4 

MIN 

38 

36 

41 

44 

37 

37 

36 

37 

34 

39 

38 

36 

36 

40 

35 

45 

35 

36 

37 

49 

49 

5r 

4; 

44 

40 

46 

42 

46 

47 

39 

40.6 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

40 

46 

46 

50 

52 

47 

46 

52 

47 

47  43 

39 

41 

44 

54 

55 

57 

59 

56 

53 

58 

54 

5<: 

60 

54 

54 

52 

53 

56 

55 

51.0 

MIN 

19 

17 

18 

26 

19 

27 

28 

23 

26 

24 

25 

22 

15 

31 

79 

29 

31 

32 

35 

31 

29 

39 

26 

26 

76 

2\ 

23 

30 

31 

31 

76.4 

DEER   CREEK  PH 

MAX 

52 

51 

52 

62 

52 

46 

49 

45 

46 

39 

46 

40 

37 

37 

45 

47 

49 

51 

58 

51 

42 

45 

43 

4' 

47 

52 

45 

41 

40 

42 

44 

46.3 

MIN 

26 

23 

29 

25 

28 

30 

24 

31 

23 

28 

32 

25 

29 

32 

25 

35 

30 

26 

27 

37 

37 

32 

33 

32 

33 

28 

2t 

33 

34 

32 

31 

29.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1, 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OENAIR 

MAX 

60 

62 

63 

64 

66 

62 

6  1 

58 

58 

57 

60 

59 

56 

54 

52 

A  1 

6  3 

^5 

65 

6? 

66 

63 

65 

61 

67 

63 

61 

61 

61 

MIN 

30 

34 

26 

38 

34 

40 

31 

43 

32 

35 

35 

42 

30 

43 

47 

44 

46 

36 

37 

50 

5n 

45 

4  7 

48 

44 

38 

46 

42 

46 

48 

45 

40 

' 

DE  SABLA 

MAX 

4R 

51 

5  3 

4  3 

49 

4 

MI  N 

32 

32 

34 

36 

33 

28 

28 

27 

28 

33 

31 

32 

32 

32 

32 

37 

35 

30 

^3 

4; 

40 

37 

36 

38 

37 

37 

38 

37 

26 

36 

33 

5 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

61 

5  0 

57 

59 

55 

46 

57 

58 

53 

56 

a 

MIN 

38 

34 

40 

40 

36 

34 

35 

34 

32 

33 

33 

37 

36 

37 

36 

33 

38 

48 

45 

41 

43 

43 

3T 

40 

42 

4  0 

40 

40 

38 

7 

OONNER  MEMORIAL 

ST  PK 

MAX 

'l 

36 

33 

34 

38 

40 

37 

4  3 

38 

41 

4  7 

42 

33 

39 

9 

MIN 

-  1 

-  1 

10 

7 

9 

20 

12 

2 

11 

15 

12 

14 

23 

12 

16 

25 

q 

9 

24 

79 

3" 

28 

2  7 

1  ' 

20 

27 

30 

29 

23 

16 

5 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

60 

41 

38 

37 

43 

47 

61 

46 

47 

47 

56 

42 

42 

45 

47 

5 

MIN 

26 

24 

25 

28 

27 

29 

27 

29 

26 

27 

25 

27 

31 

32 

29 

29 

34 

27 

28 

32 

38 

31 

32 

32 

35 

29 

30 

33 

36 

32 

31 

7Q 

8 

OOYLE   5  SSE 

MAX 

35 

41 

48 

52 

36 

42 

41 

37 

40 

40 

42 

44 

44 

51 

54 

61 

50 

4  9 

5  0 

55 

50 

47 

52 

53 

50 

57 

41 

46 

1 

MIN 

21 

18 

25 

24 

26 

25 

1  1 

18 

19 

26 

22 

27 

27 

23 

20 

?6 

27 

24 

26 

35 

37 

34 

37 

33 

33 

24 

26 

32 

34 

31 

20 

76 

5 

DUDLEYS 

MAX 

5 1 

53 

45 

50 

42 

42 

41 

43 

45 

53 

6  3 

55 

51 

54 

57 

52 

58 

59 

48 

52 

53 

47 

53 

50 

9 

MIN 

20 

20 

22 

27 

24 

32 

22 

30 

20 

27 

25 

26 

34 

36 

35 

39 

38 

29 

29 

40 

38 

37 

3'". 

41 

28 

78 

28 

36 

39 

38 

32 

30 

9 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

59 

62 

65 

60 

61 

58 

60 

61 

57 

59 

MIN 

34 

40 

43 

37 

34 

34 

33 

38 

35 

39 

35 

36 

38 

45 

50 

43 

47 

40 

46 

43 

41 

EAGLE  MTN 

MAX 

63 

62 

62 

61 

6 1 

55 

61 

63 

68 

66 

66 

7? 

73 

76 

75 

76 

73 

71 

75 

72 

75 

70 

69 

72 

73 

67 

2 

MIN 

45 

45 

43 

43 

45 

48 

39 

41 

46 

40 

42 

39 

42 

45 

48 

54 

53 

52 

51 

54 

55 

54 

50 

53 

54 

53 

53 

48 

50 

52 

54 

48 

1 

EAST  PARK  RES 

MAX 

50 

45 

5n 

57 

58 

6n 

60 

52 

5  3 

55 

57 

56 

59 

60 

52 

56 

5  1 

56 

55 

1 

MIN 

33 

28 

34 

40 

35 

31 

31 

34 

29 

39 

30 

36 

28 

35 

31 

31 

32 

36 

34 

42 

39 

45 

40 

43 

36 

43 

35 

47 

41 

40 

36 

0 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

60 

57 

58 

6  5 

58 

63 

2 

MIN 

35 

39 

40 

39 

31 

41 

34 

40 

42 

31 

44 

40 

36 

36 

44 

53 

52 

45 

43 

44 

51 

51 

4  1 

43 

47 

45 

47 

46 

44 

47 

50 

47 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

(>■> 

61 

65 

0 

MIN 

39 

41 

42 

41 

42 

43 

36 

40 

43 

35 

43 

41 

42 

42 

44 

50 

49 

46 

43 

48 

50 

51 

43 

46 

46 

46 

49 

48 

47 

45 

50 

44 

2 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

75 

6fl 

76 

73 

5 

MlN 

40 

44 

51 

42 

40 

45 

40 

37 

43 

34 

44 

41 

42 

47 

45 

51 

53 

44 

45 

49 

58 

56 

47 

48 

5? 

5  1 

45 

47 

4f 

44 

54 

46 

1 

ELECTRA  PH 

MAX 

60 

61 

6  1 

57 

59 

58 

5  5 

51 

55 

55 

61 

60 

3 

MIN 

29 

30 

35 

31 

38 

40 

31 

40 

31 

36 

31 

39 

37 

47 

39 

46 

45 

35 

39 

48 

47 

44 

46 

47 

4; 

37 

42 

4t 

44 

45 

40 

39 

ELK  VALLEY 

MAX 

53 

56 

58 

49 

49 

5  0 

41 

55 

48 

46 

50 

53 

55 

50 

52 

3 

MIN 

26 

26 

32 

27 

32 

29 

26 

31 

32 

35 

31 

30 

31 

34 

34 

26 

29 

28 

29 

40 

40 

34 

38 

34 

33 

36 

31 

37 

33 

32 

32 

31 

9 

ELSINORE 

MAX 

52 

57 

63 

64 

66 

66 

63 

0 

MIN 

36 

37 

32 

32 

29 

36 

33 

36 

34 

30 

39 

40 

34 

36 

45 

49 

46 

45 

42 

43 

47 

49 

39 

43 

36 

42 

47 

39 

44 

38 

46 

39 

5 

ESCONDIDO 

MAX 

65 

63 

6  2 

68 

56 

6  0 

62 

62 

58 

55 

60 

64 

67 

66 

63 

8 

MIN 

35 

38 

38 

36 

32 

44 

34 

39 

37 

31 

42 

37 

36 

36 

45 

51 

51 

43 

42 

45 

50 

40 

39 

46 

45 

44 

49 

43 

42 

43 

49 

41 

ESCONOIDO  CHURCH 

RCH 

MAX 

69 

67 

72 

75 

56 

61 

6  1 

66 

70 

61 

57 

65 

70 

59 

61 

70 

65 

6  8 

68 

67 

58 

68 

66 

7 

MIN 

34 

38 

37 

36 

36 

48 

32 

40 

39 

36 

40 

39 

36 

37 

43 

49 

49 

4? 

40 

44 

47 

44 

38 

44 

43 

43 

46 

41 

43 

42 

47 

41 

1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

55 

56 

55 

52 

51 

52 

53 

5 1 

5 1 

52 

53 

55 

57 

5  5 

54 

54 

4 

MIN 

37 

39 

41 

39 

40 

36 

37 

38 

38 

40 

37 

42 

38 

36 

39 

36 

39 

39 

41 

50 

48 

48 

45 

44 

42 

40 

45 

46 

43 

4C 

43 

41 

0 

FAIRFIELD  POLICE 

STA 

MAX 

64 

62 

6 1 

60 

9 

MIN 

39 

31 

44 

39 

37 

37 

31 

37 

34 

40 

36 

38 

35 

40 

33 

45 

32 

35 

36 

50 

48 

40 

52 

40 

45 

34 

47 

41 

4; 

4f 

38 

39 

5 

FAIRMONT 

MAX 

52 

45 

43 

49 

55 

5  5 

6  5 

64 

57 

52 

56 

52 

53 

51 

.8 

MIN 

29 

29 

30 

31 

35 

37 

31 

36 

33 

31 

31 

30 

32 

33 

38 

40 

43 

38 

39 

42 

40 

40 

40 

40 

3C 

35 

34 

36 

3! 

38 

35 

8 

FALL  RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 

50 

42 

48 

44 

44 

44 

50 

48 

53 

56 

42 

45 

56 

48 

42 

46 

.8 

MIN 

19 

22 

26 

26 

24 

19 

20 

22 

20 

23 

24 

26 

28 

20 

26 

23 

28 

38 

32 

33 

3; 

28 

29 

32 

32 

30 

26 

.3 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

6? 

64 

64 

69 

56 

6 1 

59 

59 

60 

58 

60 

57 

56 

57 

70 

65 

65 

67 

6  3 

63 

.4 

MIN 

32 

35 

32 

38 

35 

44 

32 

43 

37 

34 

46 

38 

34 

41 

37 

33 

38 

39 

41 

52 

55 

42 

46 

50 

4: 

42 

46 

37 

47 

5C 

47 

40 

.8 

FOLSOM  DAM 

MAX 

61 

63 

57 

60 

54 

52 

59 

57 

6 1 

61 

63 

59 

8 

MIN 

37 

41 

45 

44 

45 

36 

34 

36 

38 

38 

37 

41 

40 

40 

41 

43 

42 

42 

45 

49 

51 

47 

50 

45 

46 

45 

47 

4" 

5C 

4{ 

45 

43 

.  1 

FONTANA  KAISER 

MAX 

68 

63 

57 

56 

57 

62 

59 

65 

63 

63 

66 

62 

62 

63 

.2 

MIN 

44 

41 

36 

43 

40 

42 

45 

40 

42 

40 

39 

42 

40 

43 

49 

50 

51 

50 

43 

42 

49 

48 

51 

4E 

48  44 

5C 

4i 

46 

46 

46 

44 

.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

53 

61 

46 

49 

43 

52 

46 

48 

46 

49 

48 

45 

56 

56 

58 

45 

4  8 

48 

48 

48 

52 

58 

56 

42 

41 

50 

.7 

MlN 

23 

22 

27 

24 

25 

24 

1° 

27 

28 

33 

30 

32 

29 

29 

31 

28 

28 

28 

29 

32 

35 

35 

38 

32 

33 

35 

33 

36 

34 

32 

31 

29 

•  8 

FORT  BIDWELL 

MAX 

44 

46 

49 

50 

44 

41 

40 

45 

40 

43 

45 

42 

45 

47 

45 

51 

47 

.2 

MIN 

21 

21 

30 

20 

27 

25 

14 

24 

20 

23 

26 

26 

24 

24 

26 

16 

29 

25 

25 

33 

35 

35 

35 

33 

30 

26 

26 

2< 

3: 

31 

30 

76 

•  6 

FORT  BR«ee 

MAX 

62 

6 1 

57 

57 

6(1 

58 

58 

.  5 

MIN 

35 

35 

37 

38 

39 

39 

36 

37 

33 

37 

35 

38 

37 

38 

39 

35 

36 

37 

41 

46 

49 

46 

48 

4f 

44 

40 

45 

4^ 

4( 

4' 

43 

40 

*  2 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

62 

59 

56 

59 

58 

58 

.2 

MIN 

31 

31 

37 

33 

38 

39 

39 

37 

32 

40 

33 

42 

37 

3C 

39 

32 

35 

35 

36 

49 

48 

45 

48 

4f 

43 

39 

4? 

46 

45 

44 

44 

39 

7 

FORT  JONES  RS 

MAX 

55 

53 

53 

57 

52 

.5 

MIN 

22 

22 

22 

23 

28 

22 

21 

24 

21 

32 

24 

28 

30 

21 

32 

20 

23 

23 

26 

42 

36 

34 

37 

3' 

32 

26 

2C 

31 

3' 

3C 

37 

77 

,9 

FORT  ROSS 

MAX 

66 

66 

67 

68 

63 

64 

6  4 

58 

62 

62 

63 

63 

63 

56 

58 

64 

64 

6  2 

63 

64 

6 1 

62 

.1 

MIN 

38 

38 

39 

42 

42 

37 

34 

38 

34 

42 

37 

40 

38 

42 

38 

4? 

44 

38 

40 

48 

48 

47 

50 

44 

46 

42 

46 

44 

44 

41 

43 

41 

.7 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

60 

61 

63 

62 

67 

52 

58 

55 

57 

59 

59 

56 

56 

58 

56 

63 

62 

65 

65 

62 

65 

61 

4 

MIN 

37 

32 

36 

33 

38 

41 

35 

40 

32 

36 

41 

42 

37 

44 

46 

51 

46 

39 

42 

52 

46 

46 

50 

4  = 

44 

39 

46 

42 

49 

50 

45 

47 

.2 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

55 

60 

6  0 

63 

63 

66 

49 

59 

55 

5G 

5  5 

57 

65 

64 

63 

53 

63 

60 

,9 

MIN 

33 

30 

31 

28 

31 

40 

34 

35 

27 

33 

36 

35 

37 

41 

45 

45 

46 

35 

37 

43 

49 

44 

46 

47 

40 

35 

40 

39  44 

41 

42 

38 

5 

GIANT  FOREST 

MAX 

30 

34 

41 

42 

43 

36 

33 

27 

35 

40 

43 

35 

42 

41 

35 

37 

38 

.  0 

MIN 

14 

15 

12 

15 

19 

24 

15 

2C 

9 

18 

21 

15 

13 

13 

22 

37 

32 

27 

26 

27 

32 

31 

78 

2f 

26 

21 

2/ 

16 

19 

21 

25 

21 

2 

SILROY 

MAX 

60 

65 

64 

64 

66 

67 

57 

63 

58 

62 

56 

62 

57 

56 

52 

5? 

63 

6  7 

71 

61 

63 

65 

63 

63 

62 

66 

58 

61 

66 

62 

61 

*8 

MIN 

30 

33 

36 

31 

32 

42 

30 

44 

33 

37 

38 

36 

36 

41 

46 

46 

40 

35 

36 

49 

49 

47 

47 

43 

47 

39 

43 

46 

45 

49 

46 

40 

.5 

GLENNVILLE 

MAX 

48 

52 

60 

54 

45 

54 

47 

58 

51 

62 

51 

57 

62 

55 

55 

5 1 

53 

.5 

MIN 

26 

24 

21 

2' 

23 

31 

13 

26 

22 

23 

32 

30 

28 

3' 

39 

42 

43 

40 

21 

22 

38 

38 

3? 

40 

35 

28 

3C 

28 

30 

30 

34 

29 

.8 

GRANT  GROVE 

MAX 

36 

38 

39 

42 

3 1 

38 

30 

33 

35 

3C 

41 

53 

38 

37 

33 

38 

33 

35 

37 

.0 

MIN 

14 

13 

14 

16 

18 

22 

15 

16 

11 

12 

20 

20 

13 

i: 

28 

37 

33 

24 

24 

26 

31 

77 

78 

2f 

24 

71 

2; 

17 

17 

21 

23 

70 

.7 

GRASS  VALLEY 

MAX 

50 

54 

54 

55 

62 

56 

49 

51 

49 

51 

45 

52 

40 

41 

4? 

5n 

45 

54 

56 

62 

52 

47 

52 

48 

47 

53 

58 

47 

45 

45 

48 

50 

MIN 

34 

31 

30 

34 

35 

32 

30 

32 

29 

34 

30 

32 

32 

32 

31 

35 

34 

32 

37 

45 

43 

37 

39 

38 

35 

35 

37 

38 

38 

35 

35 

34 

.7 

6MT0N  1  W 

MAX 

61 

62 

59 

67 

62 

62 

61 

56 

58 

59 

60 

59 

56 

56 

55 

61 

62 

63 

63 

58 

58 

59 

61 

59 

61 

59 

54 

58 

55 

60 

58 

59 

.4 

MIN 

32 

30 

34 

33 

34 

37 

29 

33 

30 

37 

31 

36 

30 

35 

35 

32 

33 

33 

46 

48 

45 

49 

41 

43 

36 

47 

39 

43 

44 

39 

37 

>4 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GPfTENLANO  RANCH 

MAX 

67 

70 

73 

75 

74 

68 

7 1 

72 

70 

67 

66 

67 

73 

78 

Bl 

84 

83 

62 

83 

77 

80 

80 

80 

78 

60 

78 

76 

77 

83 

77 

51 

47 

41 

48 

46 

51 

49 

51 

52 

48 

54 

47 

47 

48 

60 

57 

53 

61 

57 

61 

55 

59 

56 

59 

56 

59 

56 

49 

56 

59 

57 

H4IWEE 

MAX 

40 

44 

48 

50 

52 

58 

44 

51 

52 

46 

45 

47 

46 

50 

50 

57 

62 

62 

62 

64 

54 

56 

60 

66 

61 

60 

59 

44 

64 

60 

62 

M  I  N 

32 

30 

28 

30 

32 

33 

32 

33 

30 

31 

32 

31 

30 

32 

38 

40 

44 

36 

37 

37 

39 

42 

38 

36 

36 

38 

40 

33 

36 

38 

43 

HALF   MOON   RAY  2  NNW 

MAX 

64 

58 

63 

61 

57 

60 

59 

60 

55 

59 

56 

58 

54 

57 

57 

57 

60 

60 

59 

67 

62 

69 

60 

69 

60 

58 

59 

59 

62 

40 

42 

45 

45 

38 

45 

40 

46 

40 

42 

41 

44 

42 

47 

46 

42 

42 

49 

50 

49 

51 

49 

49 

41 

47 

45 

50 

49 

47 

HAMILTON  AFR 

MAX 

56 

60 

60 

66 

60 

59 

61 

56 

56 

56 

60 

57 

55 

55 

54 

59 

58 

61 

63 

57 

57 

60 

62 

60 

62 

68 

58 

56 

58 

62 

58 

MIN 

36 

44 

43 

44 

43 

39 

42 

37 

43 

40 

41 

40 

42 

36 

44 

41 

41 

38 

52 

60 

43 

49 

46 

47 

43 

46 

48 

45 

49 

44 

HAMILTON  AFR   1  E 

MAX 

59 

60 

61 

65 

66 

58 

60 

56 

56 

68 

59 

57 

55 

55 

54 

60 

59 

61 

63 

61 

57 

61 

60 

60 

61 

60 

61 

60 

60 

61 

60 

Ml  N 

34 

32 

44 

37 

37 

38 

31 

36 

33 

40 

34 

36 

35 

37 

33 

45 

3  5 

34 

35 

48 

49 

40 

50 

36 

36 

38 

49 

44 

42 

47 

38 

HANFORO 

MAX 

61 

65 

69 

63 

67 

66 

60 

60 

59 

61 

61 

60 

57 

57 

55 

6fl 

64 

67 

68 

65 

63 

67 

67 

65 

67 

65 

60 

63 

65 

63 

64 

MIN 

33 

34 

32 

32 

32 

42 

32 

42 

32 

39 

40 

41 

33 

42 

47 

52 

50 

39 

40 

63 

48 

48 

49 

45 

38 

38 

36 

48 

47 

47 

HAPPY   CAMP  R5 

MAX 

58 

60 

61 

62 

62 

55 

55 

45 

54 

55 

57 

54 

54 

55 

56 

60 

60 

61 

66 

66 

52 

53 

56 

56 

53 

64 

69 

68 

6? 

42 

51 

MIN 

3? 

30 

33 

31 

31 

29 

26 

32 

35 

35 

33 

33 

33 

35 

33 

33 

30 

30 

33 

40 

39 

40 

41 

38 

38 

37 

34 

34 

34 

31 

35 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

47 

53 

51 

58 

55 

45 

52 

46 

44 

46 

45 

44 

41 

55 

52 

57 

61 

46 

45 

52 

62 

61 

58 

60 

53 

44 

44 

MIN 

18 

19 

21 

24 

23 

16 

23 

20 

18 

22 

23 

26 

27 

25 

23 

30 

34 

33 

31 

32 

26 

27 

36 

31 

32 

29 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

63 

66 

62 

64 

67 

70 

56 

55 

62 

62 

63 

56 

60 

63 

68 

65 

63 

71 

75 

79 

75 

74 

70 

69 

71 

72 

76 

67 

71 

73 

MIN 

47 

44 

36 

35 

34 

40 

35 

36 

45 

34 

43 

38 

40 

39 

45 

51 

49 

47 

44 

47 

49 

50 

42 

47 

43 

48 

44 

43 

44 

43 

61 

HEALDSBURG 

MAX 

64 

67 

64 

73 

62 

62 

63 

55 

62 

61 

64 

61 

58 

57 

57 

64 

65 

68 

67 

61 

67 

60 

62 

60 

64 

63 

66 

59 

56 

63 

57 

MIN 

35 

33 

35 

35 

37 

37 

33 

35 

32 

40 

34 

38 

31 

39 

38 

4  3 

34 

34 

36 

49 

48 

46 

50 

44 

43 

40 

47 

41 

44 

45 

40 

HENSHAW  DAM 

54 

55 

53 

55 

59 

61 

45 

50 

51 

56 

58 

46 

48 

52 

58 

51 

55 

57 

60 

66 

64 

59 

57 

57 

57 

58 

62 

52 

56 

58 

59 

MIN 

28 

24 

28 

28 

25 

28 

29 

33 

29 

27 

32 

32 

30 

30 

35 

45 

43 

37 

34 

37 

41 

45 

30 

39 

31 

37 

34 

37 

39 

31 

39 

HETCH  HETCHY 

MAX 

44 

50 

53 

54 

57 

57 

42 

45 

42 

49 

42 

43 

37 

39 

36 

41 

39 

53 

58 

65 

44 

45 

53 

46 

48 

55 

58 

45 

50 

49 

41 

M  I  N 

29 

29 

26 

30 

28 

30 

25 

26 

25 

24 

29 

30 

27 

30 

32 

3  3 

34 

29 

30 

38 

39 

37 

33 

34 

34 

31 

32 

33 

33 

37 

31 

HOLLISTER 

MAX 

62 

73 

65 

69 

68 

58 

65 

60 

64 

58 

66 

60 

59 

58 

54 

58 

64 

68 

78 

62 

61 

68 

63 

65 

65 

65 

62 

62 

67 

60 

62 

MIN 

34 

35 

39 

35 

37 

40 

34 

44 

35 

36 

36 

42 

41 

43 

46 

44 

45 

38 

39 

49 

49 

44 

48 

46 

42 

39 

46 

46 

46 

50 

46 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

30 

34 

35 

36 

39 

35 

36 

27 

30 

27 

29 

23 

30 

30 

33 

35 

40 

45 

51 

47 

34 

38 

41 

35 

36 

40 

35 

36 

36 

32 

36 

MIN 

6 

7 

10 

13 

18 

10 

21 

3 

9 

13 

14 

8 

22 

25 

26 

28 

16 

20 

29 

28 

24 

23 

24 

IB 

14 

23 

13 

18 

27 

20 

lORIA 

MAX 

52 

55 

53 

55 

62 

53 

54 

47 

50 

50 

47 

48 

47 

47 

50 

57 

53 

57 

62 

58 

53 

56 

53 

56 

55 

60 

52 

51 

54 

54 

53 

MIN 

26 

27 

34 

33 

35 

30 

30 

34 

27 

29 

31 

32 

31 

34 

37 

42 

37 

33 

34 

33 

42 

33 

38 

34 

33 

34 

33 

32 

33 

40 

35 

lOYLLWlLO  RS 

MAX 

47 

49 

54 

54 

42 

48 

44 

35 

43 

47 

47 

56 

65 

62 

54 

46 

49 

59 

53 

47 

53 

MIN 

19 

19 

20 

23 

12 

15 

23 

25 

16 

25 

26 

22 

23 

24 

36 

22 

21 

26 

23 

25 

22 

I MPER I AL 

MAX 

70 

70 

66 

70 

73 

67 

66 

70 

69 

66 

64 

69 

71 

71 

76 

67 

77 

78 

80 

77 

60 

77 

76 

77 

76 

76 

77 

75 

77 

78 

76 

MIN 

41 

45 

48 

47 

46 

49 

40 

41 

46 

38 

47 

44 

43 

48 

47 

54 

56 

48 

48 

52 

61 

55 

47 

52 

49 

66 

47 

50 

50 

51 

55 

INDEPENDENCE 

MAX 

53 

56 

55 

62 

50 

61 

51 

52 

49 

52 

65 

65 

66 

68 

59 

67 

68 

68 

64 

49 

69 

MIN 

21 

28 

27 

31 

24 

23 

27 

21 

22 

30 

34 

35 

35 

44 

39 

35 

34 

36 

42 

29 

31 

INOIO   US   DATE  GARDEN 

MAX 

72 

72 

72 

70 

76 

75 

64 

69 

70 

71 

69 

63 

65 

71 

74 

71 

66 

79 

60 

82 

77 

80 

77 

76 

75 

75 

62 

72 

75 

79 

80 

MIN 

47 

48 

39 

42 

37 

41 

34 

37 

47 

33 

43 

36 

36 

45 

42 

53 

48 

56 

53 

53 

48 

64 

52 

66 

56 

57 

49 

46 

62 

55 

57 

INYOKERN 

MAX 

56 

57 

59 

61 

65 

61 

59 

59 

56 

56 

53 

50 

54 

57 

53 

66 

69 

70 

72 

68 

61 

66 

67 

69 

68 

69 

64 

64 

68 

66 

63 

MIN 

34 

26 

36 

32 

40 

35 

37 

29 

27 

37 

29 

33 

40 

44 

48 

48 

38 

36 

44 

43 

4  5 

43 

40 

43 

37 

43 

33 

39 

43 

46 

IRON  MTN 

MAX 

64 

64 

63 

64 

68 

71 

60 

58 

67 

63 

63 

54 

61 

64 

69 

64 

68 

72 

76 

79 

76 

79 

75 

76 

76 

74 

77 

74 

70 

75 

77 

MIN 

36 

48 

42 

38 

43 

45 

41 

44 

44 

46 

45 

37 

40 

42 

44 

53 

53 

52 

51 

52 

65 

57 

49 

50 

50 

63 

64 

46 

50 

52 

54 

JESS  VALLEY 

MAX 

40 

44 

43 

52 

46 

36 

44 

40 

43 

44 

40 

42 

40 

36 

44 

4R 

44 

50 

54 

50 

46 

48 

46 

43 

44 

46 

54 

44 

46 

44 

40 

MIN 

17 

16 

22 

16 

24 

14 

1  1 

10 

10 

16 

12 

20 

22 

22 

23 

1 6 

26 

19 

22 

33 

32 

30 

30 

29 

26 

21 

30 

33 

30 

26 

23 

JOICE  ISLAND 

MAX 

56 

61 

56 

65 

59 

57 

60 

56 

58 

56 

61 

56 

55 

51 

54 

S4 

62 

60 

63 

64 

54 

62 

58 

60 

61 

62 

59 

60 

58 

61 

60 

MIN 

40 

34 

43 

41 

39 

37 

35 

39 

36 

41 

35 

37 

36 

40 

34 

45 

47 

38 

46 

50 

46 

61 

44 

48 

41 

47 

43 

49 

47 

40 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

51 

53 

56 

55 

62 

44 

45 

47 

50 

54 

43 

46 

46 

55 

48 

50 

50 

63 

71 

56 

46 

52 

54 

61 

55 

61 

49 

51 

49 

53 

MIN 

25 

27 

32 

36 

26 

26 

23 

36 

30 

32 

32 

30 

30 

28 

35 

43 

43 

37 

32 

38 

47 

39 

27 

39 

29 

35 

31 

35 

39 

36 

KENTFI ELD 

MAX 

61 

60 

64 

59 

63 

63 

60 

63 

59 

60 

57 

63 

60 

56 

55 

54 

63 

61 

63 

61 

60 

61 

59 

62 

62 

60 

61 

56 

61 

MIN 

35 

31 

36 

36 

37 

39 

33 

36 

34 

34 

35 

36 

36 

39 

34 

41 

34 

36 

36 

40 

50 

41 

46 

38 

44 

41 

43 

47 

39 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

65 

59 

65 

62 

69 

61 

59 

56 

53 

65 

54 

57 

61 

61 

60 

77 

68 

66 

70 

65 

71 

65 

67 

62 

62 

65 

61 

59 

67 

62 

65 

MIN 

41 

42 

42 

41 

44 

37 

40 

43 

38 

40 

44 

43 

41 

41 

49 

5? 

51 

50 

45 

54 

51 

49 

49 

51 

47 

47 

47 

45 

49 

48 

47 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

65 

57 

58 

61 

63 

57 

55 

55 

54 

57 

54 

56 

51 

53 

49 

59 

61 

64 

73 

66 

59 

59 

60 

59 

60 

68 

65 

57 

63 

60 

57 

MIN 

30 

36 

35 

39 

31 

37 

29 

33 

29 

30 

40 

39 

31 

39 

40 

44 

43 

35 

33 

43 

40 

40 

39 

40 

44 

35 

37 

32 

33 

34 

40 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

59 

60 

62 

63 

63 

65 

54 

61 

59 

57 

58 

58 

60 

55 

58 

60 

70 

67 

64 

67 

60 

6  5 

66 

68 

67 

66 

64 

57 

62 

67 

67 

MIN 

37 

40 

32 

37 

38 

38 

35 

41 

36 

36 

40 

39 

36 

43 

48 

4R 

49 

41 

43 

62 

60 

45 

48 

49 

48 

45 

46 

39 

44 

48 

46 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

56 

63 

64 

65 

69 

60 

63 

58 

60 

53 

57 

60 

54 

60 

56 

69 

64 

67 

69 

62 

65 

66 

66 

63 

64 

64 

60 

62 

66 

69 

64 

MIN 

36 

43 

36 

41 

39 

42 

37 

41 

39 

39 

44 

41 

39 

44 

48 

57 

48 

47 

48 

60 

63 

46 

48 

50 

45 

46 

46 

41 

47 

48 

48 

KING  CITY 

MAX 

65 

67 

67 

67 

69 

59 

64 

60 

63 

59 

62 

58 

60 

60 

57 

64 

62 

68 

72 

69 

60 

66 

65 

64 

84 

67 

65 

62 

64 

63 

63 

MIN 

29 

29 

33 

30 

33 

41 

29 

43 

32 

34 

36 

33 

34 

42 

47 

54 

48 

35 

42 

48 

50 

40 

46 

46 

37 

38 

44 

36 

40 

50 

45 

KLAMATH 

MAX 

58 

60 

61 

59 

49 

55 

45 

51 

55 

58 

58 

55 

52 

53 

56 

56 

58 

59 

66 

63 

67 

64 

54 

57 

63 

63 

61 

68 

51 

49 

56 

MIN 

33 

33 

35 

34 

40 

34 

32 

34 

38 

35 

34 

36 

37 

36 

39 

33 

35 

36 

36 

46 

46 

46 

43 

43 

41 

37 

39 

46 

44 

40 

43 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

65 

64 

63 

71 

66 

62 

61 

62 

65 

61 

60 

61 

64 

65 

65 

68 

64 

66 

65 

64 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

MIN 

44 

43 

37 

39 

40 

45 

38 

44 

39 

44 

44 

40 

41 

53 

45 

44 

45 

50 

53 

43 

47 

47 

45 

46 

49 

43 

43 

LAKE  ARROWHEAD 

40 

39 

42 

47 

50 

48 

43 

39 

45 

43 

38 

36 

40 

41 

39 

44 

46 

55 

60 

55 

46 

45 

42 

40 

63 

65 

46 

40 

42 

45 

39 

MIN 

26 

26 

20 

27 

27 

26 

24 

29 

23 

21 

25 

25 

27 

30 

32 

36 

37 

30 

30 

37 

37 

36 

30 

30 

36 

30 

31 

29 

33 

32 

33 

LAKE  C I TY 

36 

41 

43 

40 

48 

49 

33 

46 

37 

39 

49 

48 

43 

40 

38 

37 

42 

45 

48 

56 

46 

49 

47 

62 

49 

41 

50 

54 

51 

49 

46 

MIN 

15 

18 

24 

16 

22 

16 

9 

7 

18 

20 

18 

21 

19 

26 

23 

14 

26 

19 

23 

31 

3? 

28 

28 

28 

25 

22 

25 

31 

29 

26 

22 

LAKEPORT 

MAX 

58 

60 

63 

63 

64 

57 

60 

52 

54 

54 

61 

56 

51 

46 

54 

59 

58 

58 

59 

57 

56 

54 

57 

55 

60 

60 

55 

55 

50 

57 

52 

MIN 

28 

26 

31 

30 

33 

26 

27 

29 

25 

26 

27 

36 

27 

36 

33 

32 

30 

30 

32 

46 

43 

38 

44 

38 

40 

36 

45 

39 

40 

40 

35 

LAKESHORE 

MAX 

62 

66 

62 

70 

56 

58 

54 

48 

59 

56 

60 

47 

52 

44 

56 

67 

62 

64 

66 

50 

50 

48 

50 

53 

68 

64 

64 

52 

54 

55 

48 

MIN 

28 

30 

38 

32 

35 

30 

33 

28 

32 

34 

32 

34 

32 

33 

37 

30 

32 

32 

32 

42 

44 

40 

44 

36 

42 

34 

34 

44 

40 

36 

42 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

40 

46 

45 

54 

54 

41 

47 

38 

42 

40 

38 

36 

32 

33 

38 

45 

48 

46 

55 

48 

37 

41 

41 

44 

45 

49 

41 

36 

35 

33 

37 

MIN 

20 

23 

22 

26 

22 

23 

22 

30 

9 

22 

20 

17 

29 

27 

12 

27 

32 

28 

23 

32 

31 

29 

31 

29 

20 

23 

26 

30 

30 

28 

26 

LA  MESA 

MAX 

64 

64 

63 

59 

70 

64 

60 

62 

63 

65 

58 

59 

62 

65 

62 

60 

64 

65 

71 

65 

66 

65 

66 

66 

64 

66 

57 

64 

64 

65 

65 

MIN 

40 

42 

43 

41 

40 

44 

38 

44 

45 

41 

44 

41 

42 

42 

47 

52 

52 

46 

47 

48 

51 

52 

44 

50 

47 

48 

51 

47 

47 

46 

51 

LANCASTER 

MAX 

58 

58 

59 

60 

66 

48 

54 

55 

55 

56 

47 

52 

57 

56 

52 

60 

61 

68 

68 

66 

65 

69 

56 

58 

54 

64 

49 

60 

61 

59 

58 

MIN 

31 

25 

26 

23 

27 

32 

32 

31 

31 

27 

32 

30 

37 

30 

44 

46 

45 

36 

33 

44 

43 

44 

42 

42 

44 

34 

40 

34 

42 

36 

40 
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DAILY  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 

MARCH  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

0 

"* 

8 

9 

1 0 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

LAS  PLUMAS 

MAX 

63 

64 

65 

69 

64 

60 

60 

56 

6C 

56 

62 

56 

56 

48 

58 

50 

6? 

62 

.  64 

66 

56 

59 

55 

56 

60 

63 

58 

54 

54 

60 

57 

59 

4 

36 

42 

42 

41 

39 

40 

44 

4  1 

4  5 

43 

47 

46 

47 

45 

47 

43 

46 

48 

48 

47 

43 

47 

7 

LE  GRAND 

MAX 

62 

63 

65 

63 

67 

63 

61 

57 

6C 

60 

61 

67 

58 

55 

53 

65 

64 

67 

69 

65 

61 

68 

66 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

61 

62 

62 

7 

3  J 

31 

33 

30 

37 

45 

45 

48 

47 

50 

^' 

43 

46 

47 

39 

36 

45 

44 

45 

49 

45 

40 

LEMON  COVE 

MAX 

64 

62 

64 

65 

69 

47 

57 

61 

61 

64 

60 

56 

62 

56 

58 

ftp 

64 

6Q 

71 

62 

71 

69 

71 

64 

65 

62 

56 

64 

69 

62 

66 

3 

MIN 

35 

37 

37 

33 

40 

4  2 

3  5 

42 

37 

4R 

50 

^' 

^' 

46 

50 

4  2 

39 

43 

38 

43 

45 

42 

42 

LINDSAY 

MAX 

61 

61 

64 

63 

68 

56 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

60 

59 

56 

ftp 

62 

66 

71 

66 

70 

66 

68 

64 

64 

65 

59 

60 

65 

64 

67 

6 

MIN 

34 

30 

34 

30 

37 

41 

40 

51 

51 

45 

50 

40 

4  1 

46 

4  1 

43 

44 

41 

° 

LIVERMORE 

MAX 

59 

60 

63 

62 

69 

64 

57 

62 

65 

67 

55 

62 

58 

59 

56 

54 

57 

58 

66 

68 

64 

60 

6? 

64 

60 

62 

67 

60 

61 

59 

59 

3 

33 

33 

4  0 

37 

34 

36 

37 

38 

36 

39 

49 

42 

42 

44 

42 

37 

4 1 

46 

47 

42 

40 

36 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

4S 

49 

53 

54 

61 

48 

49 

53 

48 

51 

45 

49 

50 

53 

53 

59 

61 

65 

68 

60 

59 

57 

55 

57 

55 

63 

52 

56 

62 

60 

57 

2 

28 

26 

29 

27 

3  2 

36 

43 

36 

36 

42 

4  1 

3  4 

36 

37 

34 

34 

31 

32 

32 

38 

33 

2 

LODI 

MAX 

60 

60 

64 

65 

64 

57 

61 

57 

56 

60 

61 

57 

58 

54 

58 

60 

62 

63 

67 

66 

59 

62 

59 

61 

62 

63 

58 

61 

61 

60 

62 

60 

6 

MIN 

39 

41 

38 

45 

38 

^' 

43 

48 

44 

42 

39 

46 

4  2 

46 

47 

41 

39 

'* 

LOHPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

64 

68 

62 

71 

64 

60 

61 

60 

61 

60 

60 

59 

61 

60 

58 

6ft 

62 

63 

65 

61 

63 

64 

62 

64 

63 

63 

60 

63 

63 

65 

63 

5 

MIN 

33 

36 

33 

33 

4  0 

53 

52 

41 

39 

44 

42 

42 

49 

48 

41 

LONG  BEACH 

MAX 

67 

62 

63 

73 

66 

61 

56 

64 

66 

62 

59 

60 

60 

63 

55 

66 

67 

65 

70 

65 

61 

68 

61 

67 

63 

64 

60 

62 

66 

63 

63 

5 

MIN 

45 

42 

38 

41 

40 

47 

43 

46 

51 

45 

44 

45 

45 

5  0 

4  3 

48 

44 

45 

47 

42 

45 

43 

48 

43 

fl 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

68 

68 

66 

73 

71 

58 

62 

67 

67 

66 

63 

63 

64 

63 

57 

69 

66 

69 

69 

59 

66 

69 

64 

67 

68 

69 

62 

67 

67 

67 

65 

8 

MIN 

47 

49 

44 

47 

49 

47 

4  5 

47 

56 

55 

53 

52 

52 

56 

5? 

52 

5 1 

51 

48 

50 

49 

57 

40 

" 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

67 

67 

65 

73 

72 

54 

60 

64 

66 

66 

59 

60 

59 

61 

56 

69 

65 

67 

73 

62 

65 

66 

64 

66 

68 

68 

60 

62 

66 

64 

64 

5 

MIN 

47 

47 

44 

47 

50 

45 

44 

49 

46 

47 

55 

56 

^' 

53 

50 

50 

48 

48 

50 

48 

5  1 

49 

3 

LOS  BANCS 

MAX 

63 

65 

64 

66 

69 

58 

65 

60 

61 

58 

62 

60 

58 

55 

52 

6? 

66 

66 

70 

55 

65 

67 

67 

66 

65 

65 

59 

63 

66 

64 

63 

7 

MIN 

30 

34 

37 

35 

34 

3  0 

37 

47 

47 

40 

50 

47 

44 

48 

46 

38 

43 

45 

43 

50 

47 

4l" 

3 

LOS  GATOS 

MAX 

64 

66 

62 

66 

67 

58 

67 

60 

61 

56 

62 

58 

55 

54 

53 

58 

60 

67 

73 

64 

60 

61 

58 

6'' 

62 

64 

59 

59 

60 

62 

60 

61 

2 

MIN 

36 

36 

39 

38 

41 

3  7 

42 

45 

38 

39 

45 

43 

49 

45 

41 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

53 

54 

57 

58 

64 

59 

54 

58 

53 

54 

51 

53 

56 

60 

56 

6n 

65 

67 

72 

69 

66 

61 

62 

61 

62 

68 

66 

62 

63 

65 

62 

60 

4 

M  In 

30 

25 

3  0 

22 

22 

30 

44 

40 

36 

32 

30 

44 

31 

MADERA 

MAX 

60 

62 

64 

65 

65 

66 

56 

61 

59 

62 

59 

62 

59 

56 

57 

58 

66 

64 

66 

69 

58 

62 

66 

67 

66 

63 

66 

55 

62 

65 

60 

62 

3 

43 

39 

45 

47 

50 

49 

42 

43 

45 

46 

54 

45 

42 

8 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

32 

34 

34 

33 

43 

36 

32 

36 

30 

36 

32 

34 

32 

35 

32 

34 

37 

38 

45 

47 

39 

34 

40 

36 

38 

37 

44 

42 

40 

35 

35 

36 

7 

MIN 

20 

7 

15 

24 

16 

MARICOPA 

MAX 

60 

60 

63 

65 

68 

57 

60 

59 

56 

56 

56 

60 

57 

59 

57 

69 

61 

64 

69 

63 

72 

65 

6'' 

65 

62 

65 

62 

62 

67 

67 

67 

62 

7 

MIN 

37 

43 

39 

41 

48 

51 

53 

50 

47 

45 

44 

41 

48 

48 

47 

44 

1 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

60 

60 

63 

60 

69 

62 

59 

64 

59 

60 

56 

63 

59 

56 

56 

55 

61 

61 

63 

66 

58 

59 

65 

6C 

62 

60 

62 

59 

60 

62 

63 

60 

7 

MIN 

35 

41 

41 

36 

45 

42 

45 

43 

41 

' 

MARYSVILLE 

MAX 

62 

62 

63 

64 

68 

61 

61 

60 

56 

59 

56 

63 

61 

56 

55 

58 

63 

64 

65 

69 

58 

58 

63 

57 

59 

65 

62 

55 

59 

57 

64 

60 

8 

38 

36 

42 

39 

36 

4? 

42 

50 

42 

46 

46 

46 

42 

42 

MC  CLOUD 

MAX 

46 

50 

52 

50 

59 

46 

46 

43 

37 

48 

46 

47 

41 

40 

43 

44 

52 

52 

53 

58 

42 

38 

40 

40 

42 

48 

54 

60 

43 

35 

44 

46 

5 

19 

19 

30 

24 

28 

17 

25 

32 

28 

28 

36 

33 

" 

25 

MECCA  3  SE 

MAX 

71 

69 

69 

65 

74 

71 

64 

63 

70 

67 

62 

65 

62 

71 

68 

66 

75 

76 

79 

73 

81 

77 

77 

76 

77 

7P 

73 

75 

76 

77 

71 

6 

MIN 

50 

42 

39 

40 

53 

51 

46 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

61 

62 

63 

64 

65 

60 

58 

59 

60 

59 

62 

57 

59 

70 

64 

66 

66 

67 

62 

67 

66 

66 

63 

65 

61 

64 

65 

64 

62 

62 

5 

MIN 

35 

^' 

39 

34 

46 

47 

48 

38 

40 

39 

45 

44 

43 

46 

47 

40 

MIDDLEWATER 

MAX 

56 

60 

61 

61 

66 

65 

98 

58 

55 

57 

56 

59 

56 

57 

94 

68 

65 

63 

65 

64 

67 

66 

66 

65 

64 

62 

62 

60 

65 

60 

59 

4 

MIN 

33 

35 

35 

43 

37 

43 

42 

57 

50 

43 

42 

50 

50 

43 

45 

45 

41 

42 

43 

47 

46 

41 

MILL  CREEK  2 

MAX 

54 

50 

53 

56 

60 

60 

42 

53 

54 

55 

54 

46 

50 

56 

52 

5B 

58 

59 

68 

70 

60 

60 

55 

54 

56 

61 

6C 

54 

57 

57 

50 

53 

9 

MIN 

33 

36 

35 

*^ 

41 

44 

43 

41 

38 

39 

41 

38 

■MINERAL 

MAX 

J7 

45 

40 

53 

43 

37 

44 

32 

42 

38 

37 

36 

39 

36 

38 

46 

42 

48 

52 

37 

37 

37 

35 

36 

41 

43 

44 

36 

35 

36 

40 

2 

19 

19 

19 

24 

24 

24 

18 

24 

18 

23 

33 

32 

30 

28 

74 

' 

XITCHELL  CAVERNS 

MAX 

39 

42 

44 

51 

49 

53 

55 

59 

62 

58 

56 

56 

55 

55 

56 

56 

57 

54 

56 

60 

54 

40 

40 

" 

39 

WJDESTO 

MAX 

63 

63 

64 

67 

67 

59 

64 

59 

59 

58 

63 

61 

57 

54 

59 

64 

66 

69 

59 

62 

67 

65 

63 

64 

66 

55 

60 

64 

60 

62 

61 

8 

MIN 

3 1 

46 

45 

44 

41 

HOHO  LAKE 

MAX 

37 

38 

45 

47 

49 

26 

46 

36 

42 

35 

37 

37 

37 

38 

43 

51 

52 

53 

54 

41 

42 

46 

45 

47 

46 

49 

46 

50 

49 

43 

45 

43 

9 

MiN 

17 

1  Q 

32 

27 

30 

24 

■lONTEREY 

MAX 

65 

65 

60 

66 

62 

59 

62 

59 

60 

57 

61 

60 

59 

52 

53 

59 

60 

62 

66 

65 

62 

61 

60 

61 

61 

60 

59 

60 

63 

61 

60  < 

6 

46 

43 

50 

43 

ONTICELLO  DAM 

MAX 

57 

58 

62 

56 

69 

60 

55 

62 

55 

60 

55 

63 

54 

52 

54 

51 

60 

63 

62 

62 

55 

53 

60 

57 

56 

63 

59 

50 

56 

54 

59 

57 

9 

34 

36 

36 

32 

38 

33 

" 

39 

35 

38 

41 

41 

41 

45 

38 

36. 

' 

FOUNTAIN  PASS 

MAX 

48 

47 

47 

50 

53 

44 

46 

44 

43 

41 

37 

40 

42 

44 

45 

54 

52 

57 

62 

61 

56 

52 

56 

57 

53 

60 

56 

50 

55 

55 

51 

50, 

3 

MIN 

26 

24 

28 

29 

3 1 

24 

27 

26 

28 

43 

39 

36 

36 

31. 

n  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

51 

55 

59 

52 

59 

58 

50 

56 

56 

53 

49 

55 

51 

43 

45 

45 

54 

55 

58 

53 

52 

50 

53 

50 

53 

55 

57 

54 

51 

58 

52 

53 . 

0 

MIN 

38 

34 

39 

38 

41 

31 

34 

36 

36 

38 

34 

37. 

10UNT  HAMILTON 

MAX 

46 

48 

46 

49 

54 

35 

48 

37 

42 

38 

43 

34 

35 

36 

36 

4? 

42 

48 

56 

49 

42 

43 

40 

42 

43 

46 

39 

40 

39 

40 

42 

42 

6 

30 

26 

24 

26 

24 

23 

26 

37 

25 

30 

29 

76. 

lOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

40 

42 

43 

45 

50 

46 

39 

40 

40 

41 

40 

40 

40 

48 

46 

52 

56 

49 

43 

50 

45 

49 

45 

50 

55 

50 

45 

41 

45 

4 

MIN 

1 7 

19 

28 

18 

25 

17 

1  4 

19 

22 

24 

14 

20 

73! 

lOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

50 

49 

55 

42 

42 

38 

47 

41 

44 

39 

40 

44 

53 

54 

54 

56 

44 

39 

41 

40 

43 

48 

53 

59 

49 

35 

42 

39 

45  . 

9 

28 

26 

22 

18 

26 

26 

19 

28 

32 

" 

26. 

IT  WILSON  FC  338B 

MAX 

45 

43 

44 

46 

51 

47 

44 

38 

42 

42 

39 

34 

34 

36 

38 

45 

43 

49 

58 

57 

42 

45 

40 

43 

46 

55 

48 

39 

42 

43 

39 

43. 

8 

22 

30 

35 

30 

30 

30 

28. 

lACIHIENTO  DAM 

MAX 

61 

63 

62 

65 

69 

62 

62 

60 

59 

59 

58 

56 

55 

55 

56 

63 

61 

65 

68 

66 

61 

61 

60 

63 

65 

64 

59 

60 

59 

60 

59 

61. 

2 

40. 

i*Pa  STATE  HOSPITAL 

MAX 

63 

62 

61 

71 

68 

69 

63 

58 

64 

62 

62 

61 

60 

57 

55 

63 

64 

64 

66 

63 

57 

62 

63 

60 

65 

63 

59 

58 

56 

55 

61 

61. 

6 

MIN 

34 

35 

39 

40 

39 

34 

32 

34 

35 

36 

31 

38 

40 

35 

33 

44 

41 

33 

36 

50 

46 

46 

43 

40 

47 

38 

48 

41 

43 

42 

38 

39. 

1 

EEOLES  CAA  AP 

MAX 

64 

63 

64 

67 

69 

61 

59 

63 

61 

61 

52 

59 

64 

67 

62 

64 

69 

73 

80 

77 

79 

74 

76 

75 

76 

75 

78 

69 

74 

75 

73 

68. 

5 

MIN 

47 

47 

39 

40 

39 

45 

43 

42 

44 

36 

39 

36 

41 

41 

47 

51 

48 

47 

48 

51 

55 

51 

49 

56 

57 

47 

49 

42 

52 

50 

51 

46. 

0 

See  Relerence  Notes  Foiiowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  'J^'.1'h°1V» 


Stalion 

Day 

01  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEVAD4  CITY 

MAX 

51 

52 

53 

59 

55 

46 

51 

46 

49 

44 

51 

41 

41 

39 

49 

46 

54 

55 

62 

48 

48 

54 

49 

48 

51 

56 

49 

46 

45 

46 

49.4 

MIN 

29 

24 

27 

25 

28 

31 

23 

27 

27 

29 

24 

28 

31 

32 

28 

3? 

31 

28 

30 

35 

43 

34 

39 

35 

39 

29 

31 

38 

39 

33 

33 

31.0 

NEWARK 

MAX 

61 

59 

MIN 

36 

38 

37 

39 

34 

35 

34 

42 

43 

44 

39 

43 

40 

52 

47 

4? 

39 

45 

49 

47 

MAX 

65 

66 

67 

68 

62 

67 

60 

62 

65 

63 

59 

54 

51 

70 

6  5 

6  2 

66 

66 

63 

6  3 

64.2 

MIN 

35 

32 

42 

35 

42 

34 

43 

35 

37 

41 

37 

42 

46 

45 

39 

41 

50 

51 

47 

47 

43 

40 

46 

43 

44 

45 

41  .6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

64 

66 

6  0 

73 

64 

62 

60 

63 

60 

64 

62 

60 

61 

63 

60 

64 

62 

62 

6  2 

68 

6 1 

62 

63 

63«2 

MIN 

44 

44 

42 

43 

51 

41 

48 

42 

42 

44 

45 

46 

46 

52 

53 

55 

48 

49 

51 

50 

56 

50 

52 

52 

51 

52 

4C 

48 

50 

54 

48.2 

NORTH   PORK  RS 

MAX 

49 

51 

55 

56 

57 

59 

4  0 

50 

47 

48 

57 

47 

41 

46 

45 

50 

50 

55 

62 

66 

54 

5  6 

53 

57 

57 

59 

5] 

55 

49 

52.2 

MIN 

24 

22 

26 

26 

30 

34 

27 

33 

24 

31 

33 

32 

29 

35 

38 

40 

41 

35 

33 

33 

45 

37 

37 

41 

34 

32 

32 

32 

32 

42 

34 

33.0 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

67 

67 

7  2 

71 

63 

6  0 

63 

66 

65 

6  2 

57 

57 

5  9 

64 

66 

76 

68 

62 

66 

68 

68 

61 

62 

64 

62 

62 

64.3 

MIN 

45 

40 

35 

39 

41 

40 

40 

40 

46 

46 

43 

41 

37 

48 

49 

52 

54 

49 

45 

49 

50 

48 

49 

49 

46 

45 

48 

43 

44 

42 

43 

44.7 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

61 

60 

6  0 

60 

65 

63 

56 

59 

55 

56 

52 

59 

58 

54 

53 

52 

52 

60 

63 

65 

53 

59 

64 

61 

61 

6 1 

62 

62 

61 

62 

57 

58.9 

MIN 

32 

32 

35 

31 

38 

40 

34 

39 

32 

35 

31 

35 

43 

44 

44 

45 

44 

37 

39 

36 

34 

45 

50 

47 

44 

41 

46 

40 

48 

49 

47 

39.9 

OAKLAND 

MAX 

6? 

66 

63 

63 

56 

64 

M  1  N 

41 

40 

42 

43 

42 

39 

38 

38 

35 

40 

37 

41 

39 

42 

39 

4? 

39 

41 

41 

46 

48 

45 

47 

43 

46 

41 

44 

4i 

45 

45 

43 

4i!e 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

61 

63 

56 

58 

58 

57 

54 

58 

58 

58 

59 

60 

59.3 

MIN 

42 

38 

43 

41 

41 

43 

36 

43 

37 

44 

37 

44 

43 

45 

38 

42 

39 

42 

43 

52 

51 

47 

51 

48 

4" 

4; 

47 

48 

48 

47 

45 

43.7 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

64 

62 

60 

6  5 

64 

63 

59 

60 

60 

62 

60 

58 

59 

63 

61 

62 

65 

62 

62 

65 

6 1 

62 

6  2 

63 

63 

63 

62.1 

MIN 

43 

44 

40 

43 

41 

41 

39 

40 

43 

37 

40 

43 

43 

44 

50 

■i? 

53 

46 

46 

45 

50 

54 

46 

50 

4f 

4E 

53 

46 

50 

47 

45 

45.5 

OJAI 

MAX 

67 

69 

65 

72 

71 

60 

66 

62 

65 

65 

59 

61 

52 

54 

55 

66 

67 

6  8 

64 

61 

63 

67 

63 

67 

59 

66 

64.4 

MIN 

35 

32 

30 

35 

34 

41 

38 

39 

32 

33 

35 

33 

31 

39 

40 

50 

40 

40 

43 

49 

41 

47 

43 

39 

36 

45 

35 

38 

40 

44 

39.1 

OPIDS   CAMP   EC   57  BE 

MAX 

40 

42 

44 

51 

52 

43 

39 

42 

41 

43 

39 

36 

36 

36 

41 

4"^ 

49 

43 

45 

45 

MIN 

33 

37 

28 

30 

31 

31 

37 

30 

29 

26 

28 

27 

23 

30 

32 

37 

39 

30 

34 

40 

32 

34 

30 

3« 

3: 

34 

32 

31 

32 

30 

35 

31!? 

ORANGE  COVE 

MAX 

58 

59 

60 

62 

62 

66 

52 

58 

56 

58 

61 

59 

56 

59 

58 

60 

67 

61 

65 

MIN 

33 

31 

31 

30 

37 

41 

34 

40 

29 

32 

39 

43 

34 

43 

46 

50 

49 

41 

41 

49 

50 

43 

45 

4? 

4( 

37 

4C 

36 

39 

48 

42 

40.1 

ORICK    PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

58 

59 

6  0 

55 

53 

46 

50 

53 

55 

56 

53 

50 

53 

55 

55 

56 

56 

63 

60 

53 

54 

55 

56.2 

MIN 

34 

32 

29 

32 

43 

32 

30 

35 

36 

36 

31 

34 

35 

35 

39 

33 

33 

33 

33 

44 

39 

40 

42 

3t 

37 

37 

40 

47 

43 

39 

42 

36.5 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

58 

62 

59 

65 

59 

56 

55 

57 

54 

58 

56 

54 

61 

63 

59 

59 

6  2 

57 

58 

6  0 

58 

57 

59 

61 

56 

57 

58 

MIN 

30 

29 

38 

29 

35 

36 

27 

35 

29 

38 

28 

32 

35 

35 

32 

42 

34 

33 

32 

48 

49 

43 

49 

38 

47 

34 

43 

40  44 

46 

37 

37lc 

ORLAND 

MAX 

60 

61 

63 

53 

56 

64 

59  62 

57 

58 

58 

MIN 

37 

35 

39 

45 

35 

40 

39 

29 

30 

42 

39 

38 

36 

36 

34 

38 

38 

37 

36 

46 

48 

43 

46 

4; 

44  40 

43 

40 

46 

49 

39 

39li 

ORLEANS 

MAX 

60 

62 

51 

5 1 

61 

59 

53 

64 

63 

54 

48 

MIN 

33 

32 

34 

32 

34 

30 

28 

32 

37 

39 

37 

37 

37 

39 

40 

35 

34 

36 

36 

45 

45 

45 

44 

4C 

4C 

40 

4C 

40 

40 

37 

40 

37I' 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

63 

61 

61 

62 

55 

56 

61 

66 

57 

6  2 

56 

62 

56 

57 

56 

61 

MIN 

31 

32 

42 

37 

38 

36 

30 

33 

35 

41 

32 

41 

41 

42 

37 

41 

40 

37 

41 

49 

47 

46 

48 

4< 

48  38 

4' 

46 

49 

47 

41 

40II 

OROVILLE  7  5E 

MAX 

58 

55 

5  8 

60 

65 

58 

5  8 

67 

54 

67 

55 

60 

53 

53 

50 

55 

58 

6  0 

63 

65 

55 

5  8 

61 

52 

56  60 

5£ 

57 

55 

56 

56 

58.  C 

MIN 

33 

34 

38 

36 

35 

34 

30 

32 

35 

38 

32 

34 

40 

40 

36 

40 

37 

35 

35 

38 

41 

45 

43 

42 

43 

35 

38 

45 

44 

46 

46 

38. t 

OXNARD 

MAX 

72 

73 

67 

71 

70 

65 

6  5 

64 

63 

65 

62 

61 

59 

59 

56 

64 

65 

6  5 

67 

64 

64 

6  4 

64 

64 

65 

65 

63 

63 

64 

60 

64 

64. i 

MIN 

41 

42 

40 

41 

45 

48 

39 

41 

41 

39 

43 

40 

39 

49 

50 

51 

49 

47 

47 

49 

52 

52 

50 

50 

46  46 

50 

44  52 

5C 

45 

45." 

PALMDALE 

MAX 

54 

57 

56 

61 

65 

60 

5  8 

56 

54 

53 

54 

57 

53 

67 

64 

68 

71 

68 

64 

6  3 

62 

62 

60  65 

6C 

56 

62 

6C 

56 

59.  f 

MIN 

29 

31 

29 

29 

33 

33 

31 

40 

29 

28 

28 

31 

34 

39 

44 

48 

45 

39 

38 

45 

40 

42 

36 

42 

41 

34 

41 

39 

40 

39 

40 

36." 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

52 

54 

56 

58 

64 

49 

55 

52 

57 

48 

52 

53 

53 

54 

64 

63 

69 

60 

61 

6  2 

59 

5? 

57  66 

53 

59 

60 

60  56 

57 .  ( 

MIN 

2S 

28 

27 

28 

29 

32 

32 

32 

29 

25 

32 

32 

33 

37 

43 

48 

44 

38 

36 

42 

38 

41 

42 

42 

40  30 

37 

39 

40 

40  40 

35. ( 

PALM  SPRINGS 

MAX 

71 

65 

63 

75 

73 

73 

74  82 

71 

75 

76 

73 

MIN 

50 

43 

34 

39 

37 

40 

37 

39 

43 

36 

43 

37 

37 

4C 

42 

53 

46 

45 

47 

48 

51 

52 

43 

45 

44  42 

4* 

41 

43 

43 

47 

42!< 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

63 

62 

62 

53 

58 

61 

58 

52 

58 

63 

61 

62 

62 

60  62 

MIN 

36 

35 

43 

36 

37 

43 

34 

43 

36 

42 

35 

40 

41 

42 

39 

47 

39 

38 

38 

45 

55 

45 

52 

4; 

46 

39 

4« 

46 

49 

50  45 

42.' 

PALOMAR  MTN  OBSV 

MAX 

40 

41 

42 

44 

51 

91 

36 

4  0 

45 

32 

36 

45 

47 

44 

48  56 

34  40 

45 

49 

MIN 

24 

27 

25 

29 

32 

30 

22 

28 

24 

25 

24 

24 

23 

29 

32 

38 

34 

30 

31 

41 

33 

34 

28 

2< 

31 

35 

3C 

29  31 

29  33 

29.' 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

60 

61 

61 

63 

65  63 

6C 

66 

63  61 

3?!' 

MIN 

34 

35 

36 

35 

32 

32 

33 

33 

32 

33 

32 

33 

46 

46 

48 

38 

41 

38 

38 

38 

36 

4' 

44  35 

3; 

38  43 

48  46 

PARADISE 

MAX 

58 

58 

59 

59 

66 

59 

54 

52 

58 

53 

58 

47 

50 

43 

53 

55 

58 

61 

51 

56 

52 

52 

49 

46 

55 

MIN 

35 

34 

40 

37 

39 

31 

36 

30 

31 

32 

34 

34 

34 

34 

37 

37 

41 

34 

38 

45 

41 

43 

4] 

42  39 

42 

42 

43 

40  40 

37. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

63 

64 

65 

65 

69 

69 

65 

59 

63 

61 

62 

60 

61 

64 

69 

66 

64 

81 

74  75 

79  69 

74  76 

MIN 

48 

44 

46 

45 

49 

48 

44 

45 

48 

40 

47 

41 

45 

4S 

50 

55 

51 

52 

53 

55 

60 

58 

53 

5- 

53  55 

5! 

45 

53 

53 

53 

49I1 

PASADENA 

MAX 

69 

65 

71 

66 

5  9 

64 

65 

64 

59 

57 

56 

67 

65 

73 

66  69 

62 

61 

65 

64  59 

MIN 

41 

41 

36 

40 

41 

46 

38 

42 

38 

38 

41 

40 

39 

46 

51 

51 

53 

49 

45 

51 

49 

49 

45 

4! 

46  45 

50 

44  47 

43 

46 

44. 

PASO  ROBLES 

MAX 

61 

63 

63 

3I 

58 

65 

61 

66 

69 

63 

62 

64 

61 

63 

64  65 

57 

59 

61 

62 

61 

61 . 

MIN 

26 

27 

30 

27 

33 

40 

27 

29 

32 

41 

32 

35 

3S 

46 

5i 

47 

39 

38 

47 

48 

41 

42 

44 

34  39 

38 

36 

39 

48  44 

38. 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

MAX 

62 

53 

11 

55 

53 

67 

61 

63 

68 

56 

64 

6  5 

6  0 

62 

63  65 

53 

59 

60 

61 

61 

59. 

MIN 

30 

29 

31 

30 

36 

36 

38 

31 

33 

38 

32 

37 

41 

46 

48 

42 

40 

38 

49 

49 

40 

41 

42 

-36  39 

39 

35 

42 

49  44 

38. 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

MAX 

60 

61 

65 

67 

62 

57 

63 

59 

6] 

63  63 

6] 

56 

57 

61 

62 

61 « 

MIN 

32 

30 

37 

34 

36 

33 

30 

33 

31 

39 

33 

38 

32 

31 

32 

45 

32 

33 

35 

50 

47 

41 

50 

39 

45  38 

47 

41 

43 

46 

37 

37. 

PINNACLES  NH 

MAX 

63 

60 

64 

69 

67 

56 

5  7 

57 

60 

60  62 

55 

60 

56 

57 

MIN 

26 

28 

29 

30 

30 

35 

26 

39 

29 

31 

31 

33 

30 

33 

43 

49 

42 

33 

33 

44 

48 

36 

40 

41 

34  35 

4C 

34  34 

47 

41 

35! 

PISMO  BEACH 

MAX 

64 

60 

60 

64 

60 

66 

64 

63 

6] 

65  60 

5? 

6C 

63 

63 

62 

61. 

MIN 

39 

40 

37 

40 

41 

40 

34 

43 

44 

39 

43 

40 

40 

48 

49 

54 

51 

44 

40 

41 

52 

51 

50 

48 

41 

49 

47 

44  47 

49  49 

44. 

PLACERVILLE 

MAX 

53 

50 

57 

60 

53 

52 

54 

55 

5( 

56  65 

59 

46 

52 

56 

49 

53. 

MIN 

30 

25 

31 

32 

31 

33 

27 

35 

25 

32 

25 

30 

32 

32 

31 

41 

36 

30 

33 

45 

44 

36 

40 

41 

41 

32 

35 

41 

42 

40  35 

34. 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

64 

53 

55 

55 

60 

57 

49 

52 

46 

51 

43 

52 

43 

39 

40 

49 

47 

55 

58 

62 

50 

48 

54 

52 

53  53 

55 

45  48 

50  45 

51. 

MIN 

35 

34 

36 

39 

38 

31 

31 

33 

30 

36 

33 

33 

32 

32 

32 

39 

38 

36 

38 

43 

40 

35 

40 

39 

38  37 

38 

36 

38 

37 

35 

35. 

POINT  ARENA 

MAX 

61 

63 

64 

56 

55 

58 

55 

56 

60 

59 

57 

56 

55 

56 

59 

5  8 

61 

59 

54 

57 

6  0 

6] 

58  61 

5f 

6C 

58 

57 

59 

MIN 

34 

37 

39 

37 

43 

39 

39 

36 

33 

34 

41 

34 

39 

39 

34 

36 

36 

37 

46 

48 

47 

49 

46 

43  38 

47 

45  45 

45 

44 

40l 

POINT   AR6UELL0  U5CG 

MAX 

MIN 

PT   PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

60 

65 

60 

62 

59 

55 

57 

54 

56 

55 

56 

55 

58 

57 

56 

60 

58 

60 

61 

57 

59 

62 

59 

59 

58  58 

57 

59 

61 

61 

62 

58. 

MIN 

44 

45 

44 

43 

45 

42 

40 

48 

40 

42 

43 

42 

43 

46 

47 

49 

42 

44 

47 

36 

52 

49 

51 

48 

45  46 

46 

43 

4* 

5C 

48 

45. 

See  Reterence  Notes  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES  califopn.a 

MARCH  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

63 

65 

63 

71 

70 

61 

59 

64 

64 

64 

60 

58 

60 

63 

57 

6ft 

65 

67 

74 

69 

67 

65 

67 

67 

64 

66 

59 

62 

66 

64 

60 

64 

■  3 

MIN 

33 

34 

31 

33 

33 

40 

36 

37 

35 

33 

38 

36 

33 

39 

48 

5n 

50 

4S 

41 

47 

44 

48 

41 

45 

48 

39 

47 

40 

42 

3B 

46 

40 

.4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

58 

59 

62 

61 

67 

63 

57 

63 

58 

59 

97 

62 

60 

61 

55 

63 

62 

61 

63 

65 

62 

60 

65 

59 

62 

60 

61 

60 

60 

59 

61 

MlN 

35 

30 

33 

33 

33 

35 

26 

26 

30 

34 

30 

33 

36 

37 

32 

3? 

36 

34 

34 

35 

39 

4  0 

40 

41 

47 

35 

36 

47 

44 

48 

38 

35 

.6 

PORTER VI LLE 

MAX 

SB 

62 

83 

65 

64 

68 

48 

60 

58 

60 

63 

62 

61 

61 

62 

60 

68 

63 

67 

69 

7? 

72 

67 

69 

70 

66 

65 

59 

62 

66 

65 

MIN 

35 

32 

36 

32 

39 

40 

37 

4 1 

32 

39 

40 

43 

37 

42 

38 

51 

50 

4  3 

42 

44 

50 

4  6 

47 

50 

42 

36 

42 

37 

44 

45 

45 

41 

.3 

PORTOL  A 

MAX 

38 

45 

45 

50 

50 

44 

46 

44 

41 

41 

38 

37 

37 

34 

45 

4fi 

45 

46 

58 

55 

45 

46 

49 

43 

42 

50 

50 

45 

44 

38 

40 

MIN 

1  5 

11 

26 

20 

20 

24 

1 1 

2  0 

1  7 

23 

22 

20 

16 

21 

6 

79 

18 

1  5 

1  ft 

33 

33 

79 

37 

37 

79 

70 

23 

34 

31 

29 

24 

22 

•  6 

POSEY  3  e 

MAX 

42 

40 

43 

46 

51 

48 

43 

37 

41 

46 

37 

36 

42 

43 

42 

4ft 

44 

49 

60 

56 

51 

47 

45 

43 

52 

58 

48 

43 

46 

42 

43 

MIN 

1  5 

18 

23 

22 

25 

24 

15 

22 

15 

19 

26 

22 

17 

29 

32 

34 

34 

30 

76 

38 

34 

3? 

79 

37 

30 

25 

32 

73 

27 

26 

30 

26 

!i 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

60 

63 

69 

59 

60 

50 

58 

59 

54 

51 

56 

M 

66 

64 

53 

55 

68 

54 

58 

62 

61 

59 

53 

54 

53 

MIN 

26 

27 

32 

29 

27 

30 

25 

29 

31 

36 

35 

79 

30 

47 

45 

39 

46 

43 

40 

35 

46 

44 

41 

41 

40 

35 

QU I NC Y  RS 

MAX 

48 

55 

52 

60 

55 

45 

53 

43 

50 

40 

48 

43 

42 

38 

50 

43 

58 

56 

63 

46 

45 

53 

51 

48 

50 

56 

54 

52 

43 

47 

46 

MIN 

21 

17 

30 

23 

24 

27 

19 

27 

25 

28 

29 

30 

28 

27 

27 

30 

30 

25 

27 

34 

36 

32 

34 

33 

33 

28 

29 

31 

35 

31 

31 

28 

.3 

RAMONA  SPAULDING 

63 

60 

61 

65 

69 

51 

55 

59 

64 

64 

55 

54 

60 

65 

67 

67 

65 

65 

75 

67 

64 

65 

67 

65 

63 

67 

57 

63 

65 

65 

65 

MIN 

34 

31 

38 

32 

30 

31 

3  0 

34 

35 

32 

38 

35 

34 

32 

38 

50 

47 

40 

36 

4? 

48 

4  8 

32 

39 

35 

40 

45 

42 

41 

38 

48 

37 

RANDS  BURG 

MAX 

48 

51 

53 

55 

64 

51 

52 

51 

51 

49 

49 

49 

90 

50 

47 

60 

60 

63 

68 

59 

57 

57 

57 

59 

58 

65 

56 

67 

61 

59 

57 

MIN 

30 

41 

30 

35 

35 

34 

30 

34 

30 

31 

30 

29 

32 

36 

41 

43 

39 

36 

39 

41 

38 

38 

38 

41 

41 

37 

36 

35 

39 

39 

36 

36 

!o 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

63 

65 

65 

69 

57 

58 

57 

53 

59 

57 

62 

53 

95 

45 

66 

63 

62 

63 

64 

53 

57 

58 

55 

57 

67 

64 

61 

55 

51 

60 

55 

MIN 

36 

32 

41 

41 

35 

36 

3  6 

36 

31 

42 

37 

40 

36 

40 

36 

35 

43 

37 

38 

49 

47 

4  7 

50 

45 

46 

41 

44 

46 

46 

44 

44 

40 

.8 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

64 

67 

67 

69 

70 

64 

63 

52 

58 

57 

62 

59 

55 

91 

55 

67 

62 

64 

64 

61 

53 

54 

55 

54 

60 

64 

65 

56 

55 

69 

56 

59 

MIN 

38 

38 

43 

42 

41 

35 

4  0 

34 

33 

41 

39 

40 

36 

39 

40 

35 

4? 

41 

42 

47 

49 

4  3 

46 

46 

42 

42 

44 

47 

40 

39 

42 

40 

9 

83 

80 

65 

68 

69 

49 

55 

61 

64 

62 

57 

52 

56 

64 

54 

67 

67 

67 

76 

68 

66 

67 

63 

61 

63 

67 

53 

57 

65 

64 

60 

MIN 

37 

39 

32 

35 

36 

40 

37 

41 

36 

36 

38 

38 

37 

41 

47 

50 

50 

49 

43 

47 

47 

49 

44 

46 

49 

42 

41 

42 

46 

43 

47 

42 

2 

REOWOOO  CITY 

MAX 

63 

63 

62 

67 

65 

59 

65 

59 

61 

58 

65 

60 

59 

56 

64 

60 

81 

65 

68 

65 

60 

66 

61 

62 

63 

62 

60 

62 

62 

67 

61 

MIN 

36 

35 

43 

38 

37 

43 

3  5 

43 

36 

42 

36 

41 

40 

40 

39 

46 

42 

40 

39 

49 

53 

4  5 

50 

43 

45 

39 

47 

46 

48 

50 

50 

42 

5 

RICHMOND 

MAX 

60 

58 

64 

59 

61 

61 

58 

62 

57 

60 

56 

60 

96 

59 

57 

55 

61 

61 

61 

61 

62 

60 

62 

60 

61 

62 

61 

61 

60 

61 

60 

60 

^ 

MiN 

41 

39 

47 

44 

46 

42 

4  0 

42 

39 

43 

41 

46 

42 

45 

39 

43 

43 

42 

41 

49 

53 

5  1 

52 

49 

49 

44 

49 

47 

51 

49 

47 

45 

0 

R I CHMONO  ^ I ELD  STA 

MAX 

59 

59 

62 

58 

64 

59 

57 

60 

56 

57 

55 

56 

97 

56 

55 

55 

60 

59 

63 

65 

58 

56 

60 

55 

69 

59 

61 

58 

59 

58 

59 

MIN 

40 

39 

48 

43 

46 

41 

38 

41 

39 

45 

38 

47 

42 

47 

39 

46 

43 

41 

41 

52 

53 

50 

51 

47 

49 

43 

44 

49 

46 

48 

47 

44 

7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

64 

63 

64 

70 

69 

62 

80 

62 

65 

66 

59 

58 

60 

64 

59 

69 

69 

68 

76 

70 

69 

66 

64 

66 

65 

69 

62 

64 

66 

64 

60 

64 

MIN 

41 

37 

32 

34 

33 

40 

36 

40 

38 

35 

39 

40 

38 

37 

49 

50 

50 

5  2 

42 

41 

49 

5  0 

44 

44 

49 

42 

50 

44 

47 

44 

43 

42 

3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

64 

61 

62 

64 

67 

69 

51 

58 

62 

64 

66 

57 

96 

60 

64 

56 

67 

66 

68 

76 

67 

68 

65 

67 

65 

65 

69 

54 

63 

66 

64 

63 

MIN 

41 

37 

3  1 

34 

35 

40 

34 

36 

39 

34 

39 

40 

36 

39 

47 

51 

46 

50 

43 

46 

49 

4  9 

42 

43 

49 

41 

50 

44 

46 

44 

44 

42 

.0 

ROCKL I N 

MAX 

61 

58 

61 

61 

64 

62 

58 

58 

57 

56 

57 

60 

57 

53 

62 

57 

58 

61 

62 

62 

57 

56 

65 

58 

61 

63 

62 

55 

57 

58 

59 

69 

iO 

MIN 

31 

30 

30 

36 

39 

39 

30 

32 

32 

33 

30 

30 

38 

39 

37 

37 

40 

36 

36 

40 

50 

44 

43 

45 

44 

38 

38 

45 

48 

45 

40 

37 

9 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

58 

60 

82 

65 

61 

58 

60 

57 

57 

58 

59 

58 

56 

65 

57 

60 

61 

62 

65 

58 

67 

63 

56 

61 

63 

62 

57 

58 

59 

67 

61 

69 

MIN 

36 

37 

43 

43 

38 

42 

3  3 

39 

36 

42 

37 

40 

39 

42 

36 

44 

39 

36 

42 

52 

49 

4  7 

50 

45 

44 

42 

45 

43 

47 

47 

42 

42 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

59 

62 

62 

65 

62 

58 

61 

57 

57 

56 

61 

59 

56 

54 

56 

6? 

63 

63 

67 

58 

68 

63 

66 

61 

66 

63 

57 

59 

59 

62 

60 

60 

MIN 

37 

37 

44 

43 

42 

41 

36 

41 

36 

41 

36 

42 

40 

43 

39 

45 

41 

4  1 

44 

52 

48 

48 

5  0 

47 

46 

47 

47 

45 

48 

47 

43 

43 

0 

SAINT  HELENA 

61 

65 

61 

72 

63 

58 

65 

56 

62 

59 

62 

59 

54 

54 

65 

63 

64 

66 

68 

59 

55 

57 

58 

57 

62 

62 

56 

57 

53 

60 

55 

59 

MII|I 

36 

29 

33 

35 

34 

33 

32 

31 

29 

38 

30 

39 

29 

35 

31 

42 

33 

3  2 

3  3 

49 

47 

47 

48 

41 

44 

37 

47 

38 

43 

44 

36 

37 

3 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

56 

59 

58 

60 

84 

56 

57 

53 

58 

56 

57 

55 

56 

62 

61 

56 

67 

61 

64 

64 

56 

60 

56 

56 

59 

61 

55 

55 

55 

57 

57 

MIN 

33 

28 

36 

35 

33 

36 

28 

32 

36 

28 

29 

33 

34 

40 

32 

47 

33 

31 

33 

48 

49 

4  5 

48 

43 

47 

33 

42 

40 

42 

39 

37 

36 

9 

SALT  SPRINGS  PH 

48 

54 

54 

59 

60 

53 

53 

49 

50 

50 

45 

44 

43 

40 

42 

46 

52 

56 

64 

62 

50 

50 

48 

46 

48 

56 

56 

45 

51 

48 

48 

MIN 

32 

32 

32 

37 

31 

30 

33 

29 

25 

31 

32 

32 

29 

32 

32 

33 

36 

34 

34 

42 

36 

34 

36 

32 

35 

35 

34 

33 

35 

32 

32 

33 

0 

C  A  1  Vf D  DC 

59 

85 

64 

85 

65 

52 

62 

44 

51 

56 

57 

59 

57 

55 

54 

60 

62 

57 

66 

69 

61 

57 

56 

56 

55 

58 

66 

66 

60 

49 

46 

MIN 

32 

30 

34 

32 

32 

34 

30 

33 

35 

37 

36 

35 

35 

34 

26 

28 

30 

35 

36 

41 

42 

42 

42 

39 

39 

39 

40 

39 

41 

39 

40 

35 

8 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

56 

66 

56 

61 

62 

98 

48 

51 

55 

55 

92 

46 

48 

56 

54 

56 

57 

59 

69 

69 

58 

57 

54 

57 

57 

61 

56 

51 

53 

54 

54 

MIN 

35 

38 

33 

40 

44 

35 

33 

38 

37 

40 

35 

34 

34 

38 

44 

45 

4? 

44 

44 

52 

43 

42 

40 

40 

40 

40 

41 

37 

39 

39 

40 

39 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

62 

82 

63 

68 

70 

61 

57 

63 

64 

63 

59 

58 

59 

65 

55 

67 

66 

66 

77 

71 

68 

61 

64 

61 

64 

69 

60 

62 

64 

68 

60 

MIN 

41 

37 

32 

35 

34 

41 

39 

40 

43 

34 

38 

41 

39 

42 

49 

57 

51 

51 

47 

48 

49 

5  0 

46 

49 

50 

44 

47 

45 

48 

44 

49 

43 

7 

SAND6ERG  WB 

MAX 

42 

48 

45 

50 

53 

36 

48 

42 

40 

46 

37 

36 

34 

38 

41 

50 

48 

55 

59 

48 

44 

47 

46 

46 

42 

64 

37 

46 

46 

43 

49 

45 

^ 

MIN 

28 

33 

32 

32 

36 

25 

27 

29 

28 

31 

28 

29 

25 

33 

32 

40 

38 

37 

40 

37 

37 

36 

37 

36 

34 

34 

31 

30 

34 

32 

33 

32 

7 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

67 

84 

86 

68 

70 

58 

63 

84 

64 

66 

60 

62 

63 

65 

63 

63 

66 

66 

69 

64 

68 

67 

65 

67 

65 

65 

62 

66 

66 

67 

66 

MIN 

46 

50 

47 

48 

46 

45 

42 

50 

49 

47 

48 

48 

47 

47 

52 

55 

54 

53 

54 

53 

55 

54 

50 

52 

52 

53 

5? 

51 

52 

50 

53 

50 

2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

62 

84 

65 

67 

70 

66 

59 

59 

62 

62 

81 

58 

58 

61 

57 

66 

64 

67 

73 

71 

63 

66 

65 

65 

67 

67 

61 

69 

64 

62 

57 

MIN 

43 

41 

33 

43 

44 

40 

38 

47 

41 

40 

41 

38 

34 

46 

48 

50 

5? 

49 

45 

47 

46 

4  4 

45 

45 

41 

40 

45 

43 

42 

38 

47 

43 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

60 

62 

80 

65 

58 

58 

58 

58 

57 

56 

98 

58 

54 

56 

64 

5ft 

57 

63 

65 

63 

60 

62 

61 

60 

60 

60 

58 

56 

62 

60 

60 

MIN 

42 

38 

46 

43 

42 

45 

40 

43 

39 

44 

41 

45 

43 

43 

41 

47 

44 

44 

42 

51 

52 

48 

49 

48 

50 

45 

47 

49 

49 

48 

46 

46 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

59 

61 

59 

64 

57 

58 

58 

94 

56 

56 

98 

55 

55 

55 

64 

5ft 

56 

62 

66 

58 

69 

61 

60 

59 

60 

60 

56 

57 

58 

56 

57 

58 

MIN 

50 

46 

48 

52 

48 

45 

47 

46 

45 

47 

45 

47 

43 

48 

46 

47 

46 

4  7 

49 

51 

60 

50 

50 

60 

51 

48 

48 

91 

50 

49 

48 

46 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

67 

85 

66 

73 

73 

67 

60 

64 

66 

66 

62 

59 

59 

62 

61 

69 

65 

68 

76 

79 

68 

68 

66 

67 

67 

69 

65 

62 

67 

65 

62 

66 

MIN 

38 

40 

35 

38 

37 

43 

36 

41 

38 

38 

41 

40 

37 

46 

50 

51 

54 

47 

44 

50 

50 

4  9 

44 

47 

47 

43 

48 

44 

45 

41 

45 

43 

5 

SAN  GREGOR 10  3  S  E 

61 

85 

62 

63 

60 

56 

67 

56 

58 

55 

58 

56 

56 

56 

53 

60 

59 

60 

65 

58 

58 

62 

59 

60 

60 

59 

59 

98 

56 

59 

60 

MIN 

32 

34 

36 

34 

36 

40 

31 

38 

32 

37 

32 

40 

40 

38 

36 

33 

41 

38 

37 

46 

50 

4  8 

49 

41 

45 

36 

44 

40 

45 

49 

44 

39 

4 

61 

58 

61 

65 

68 

55 

55 

87 

60 

61 

55 

53 

56 

62 

57 

67 

65 

66 

75 

67 

65 

63 

61 

61 

61 

66 

56 

59 

63 

63 

66 

MliS 

31 

33 

27 

28 

26 

33 

32 

41 

35 

39 

38 

38 

33 

35 

42 

50 

48 

49 

43 

42 

47 

49 

37 

45 

44 

40 

46 

40 

44 

44 

47 

39 

5 

62 

83 

64 

65 

67 

56 

63 

59 

60 

57 

82 

57 

56 

56 

63 

60 

60 

64 

73 

58 

62 

64 

64 

62 

62 

64 

58 

60 

61 

60 

63 

MIN 

37 

38 

42 

40 

42 

43 

38 

45 

38 

43 

38 

43 

43 

48 

44 

46 

42 

41 

42 

47 

54 

48 

51 

45 

47 

41 

47 

48 

47 

60 

46 

44* 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

61 

84 

65 

62 

69 

64 

56 

61 

57 

81 

59 

80 

58 

54 

57 

58 

64 

60 

66 

69 

58 

65 

63 

63 

61 

62 

66 

58 

62 

62 

64 

61, 

6 

MIN 

41 

43 

37 

38 

42 

43 

35 

35 

43 

41 

43 

38 

38 

43 

48 

50 

50 

46 

40 

44 

49 

46 

4  7 

47 

43 

47 

45 

42 

45 

47 

48 

43 

* 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

61 

83 

83 

60 

69 

71 

54 

80 

62 

80 

60 

64 

53 

57 

57 

62 

58 

66 

72 

59 

60 

65 

61 

63 

65 

65 

58 

63 

62 

64 

61. 

8 

MIN 

28 

30 

28 

28 

33 

40 

32 

30 

31 

35 

31 

33 

39 

46 

35 

36 

37 

48 

4  4 

43 

45 

38 

33 

38 

37 

39 

39 

49 

37 

4 

SAN  MATEO 

MAX 

81 

85 

81 

67 

61 

59 

62 

59 

60 

57 

60 

57 

57 

68 

56 

60 

59 

65 

68 

63 

59 

64 

60 

61 

62 

61 

58 

59 

63 

61 

68 

60, 

7 

MIN 

40 

37 

41 

38 

47 

43 

38 

41 

36 

43 

36 

43 

40 

42 

40 

45 

43 

42 

40 

49 

50 

46 

50 

44 

41 

41 

45 

46 

48 

47 

45 

42, 

9 

SAN  PEDRO 

MAX 

83 

83 

60 

69 

65 

63 

59 

61 

61 

62 

59 

59 

60 

62 

62 

67 

62 

63 

64 

60 

62 

62 

65 

61 

62 

65 

62 

61 

61 

64 

64 

62. 

2 

MIN 

49 

49 

43 

49 

50 

49 

44 

47 

49 

47 

46 

50 

45 

45 

61 

52 

56 

53 

52 

51 

62 

56 

51 

53 

53 

51 

55 

49 

62 

52 

54 

50. 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Stcrlion  Index 


DAILY  TEMPERATURES  il^ZT^ls 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

61 

63 

63 

68 

67 

61 

62 

61 

59 

58 

60 

56 

55 

57 

55 

60 

65 

58 

6 1 

62 

62 

57 

61 

58 

60. 

6 

MIN 

40 

36 

36 

43 

42 

41 

38 

39 

37 

36 

39 

41 

39 

41 

38 

38 

37 

40 

40 

50 

50 

46 

46 

43 

46 

4  1 

48 

49 

45 

45 

41 

41 . 

6 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

66 

66 

72 

69 

66 

67 

67 

68 

66. 

5 

MIN 

45 

45 

39 

40 

40 

47 

37 

46 

41 

39 

42 

44 

46 

44 

54 

5n 

53 

48 

46 

51 

40 

51 

45 

51 

4E 

48 

49 

44 

47 

45 

51 

46. 

0 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

53 

51 

5  5 

58 

61 

60 

4  5 

5  3 

56 

54 

5 1 

43 

50 

52 

59 

62 

58 

57 

56. 

1 

MIN 

37 

36 

33 

37 

39 

34 

33 

36 

36 

35 

34 

36 

35 

38 

44 

47 

45 

38 

41 

49 

46 

46 

36 

43 

41 

36 

39 

38 

40 

36 

43 

36  . 

9 

SANTA  RAPRARA 

MAX 

66 

68 

64 

6 1 

62 

69 

68 

66 

66 

64 

65. 

3 

MIN 

41 

40 

40 

43 

42 

49 

44 

44 

39 

42 

41 

38 

38 

48 

46 

50 

54 

46 

45 

50 

51 

47 

47 

47 

46 

43 

49 

42 

43 

44 

48 

44* 

8 

SANTA   BARRARA  CAA  AP 

MAX 

63 

68 

7  3 

65 

67 

64 

63 

61 

62 

8 

MIN 

38 

36 

36 

41 

39 

46 

40 

42 

38 

36 

40 

37 

38 

47 

48 

49 

48 

44 

44 

50 

54 

49 

47 

47 

4( 

42 

45 

4; 

43 

45 

46 

43  • 

5 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

62 

64 

66 

66 

58 

64 

58 

6  2 

5 1 

56 

57 

62 

63 

62 

60, 

2 

MIN 

34 

36 

42 

37 

39 

42 

44 

35 

43 

36 

41 

43 

43 

43 

41 

40 

41 

41 

38 

50 

50 

50 

54 

4; 

40 

45 

41 

4? 

51 

46 

42 

9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

60 

63 

61 

62 

62 

64 

64 

61 

59 

60 

60 

2 

MIN 

33 

33 

37 

34 

35 

36 

32 

34 

33 

38 

33 

38 

37 

41 

44 

49 

37 

37 

37 

48 

48 

47 

49 

40 

4! 

39 

45 

4i 

45 

49 

52 

40 

3 

SANTA  MARIA 

MAX 

SQ 

68 

63 

65 

65 

65 

62 

4 

MIN 

34 

38 

43 

39 

37 

39 

34 

40 

37 

34 

40 

33 

39 

43 

48 

5? 

56 

30 

39 

46 

40 

42 

46 

46 

47 

38 

38 

3£ 

39 

44 

48 

41 

5 

SANTA   MARIA   WR  AP 

MAX 

66 

58 

63 

63 

63 

63 

61 

3 

MIN 

33 

33 

32 

34 

34 

38 

31 

43 

37 

33 

39 

38 

40 

48 

50 

5? 

43 

38 

38 

50 

53 

45 

45 

45 

38 

3e 

45 

4; 

43 

48 

47 

41 

1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

60 

70 

62 

64 

61 

62 

64 

2 

MI  N 

48 

46 

44 

46 

49 

46 

46 

48 

47 

46 

47 

45 

45 

5C 

50 

40 

49 

51 

49 

52 

57 

51 

50 

50 

52 

50 

52 

4< 

46 

49 

51 

48 

7 

SANTA  PAUL* 

MAX 

67 

68 

68 

MIN 

34 

39 

42 

41 

34 

36 

37 

39 

37 

43 

45 

45 

46 

47 

46 

48 

44 

43 

46 

41 

41 

SANTA  ROSA 

MAX 

61 

58 

65 

61 

65 

59 

55 

62 

1 

MIN 

33 

31 

31 

37 

36 

36 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

34 

32 

32 

32 

33 

34 

35 

47 

45 

47 

43 

44 

37 

38 

4( 

43 

45 

39 

36 

1 

SCOTIA 

MAX 

58 

59 

60 

59 

52 

53 

49 

54 

53 

55 

53 

53 

50 

58 

56 

59 

58 

63 

58 

58 

57 

1 

MIN 

34 

34 

37 

35 

36 

35 

35 

37 

38 

38 

37 

37 

36 

36 

38 

36 

35 

36 

38 

42 

46 

46 

45 

42 

43 

41 

43 

46 

44 

41 

43 

39 

° 

SHASTA  DAM 

MAX 

5  5 

54 

52 

59 

46 

51 

53 

62 

59 

62 

49 

47 

55 

7 

MIN 

40 

40 

44 

42 

43 

40 

41 

35 

35 

36 

42 

42 

32 

32 

37 

39 

39 

40 

41 

42 

42 

41 

42 

43 

41 

43 

43 

40 

43 

41 

SIERRA  CITY 

MAX 

48 

44 

44 

47 

48 

40 

39 

40 

46 

4 

MIN 

25 

25 

26 

33 

26 

27 

24 

28 

20 

26 

26 

25 

25 

25 

19 

33 

28 

27 

29 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

31 

34 

33 

30 

28 

SIERRA   MAORE   1  N 

MAX 

59 

63 

67 

58 

58 

57 

59 

66 

62 

67 

74 

66 

63 

63 

61 

62 

67 

60 

59 

61 

60 

57 

9 

MIN 

41 

38 

37 

44 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

45 

49 

45 

45 

44 

45 

45 

43 

42 

42 

42 

42 

39 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

39 

41 

40 

36 

40 

40 

47 

47 

41 

49 

45 

44 

50 

48 

47 

45 

43 

8 

M  I  N 

16 

15 

23 

20 

25 

23 

6 

23 

16 

22 

20 

18 

20 

2! 

15 

19 

22 

18 

18 

29 

32 

28 

31 

30 

2 1 

27 

34 

34 

29 

26 

22 

° 

SODA  SPRINGS 

MAX 

35 

36 

33 

39 

34 

33 

34 

8 

MIN 

12 

-  1 

5 

20 

4 

17 

12 

15 

-10 

10 

15 

16 

16 

21 

6 

13 

25 

7 

2 

20 

76 

24 

27 

2S 

23 

-  3 

6 

25 

25 

23 

14 

14 

.0 

SONOMA 

MAX 

63 

65 

62 

69 

64 

59 

63 

57 

63 

61 

63 

60 

66 

56 

64 

62 

63 

64 

58 

56 

61 

61 

7 

MIN 

38 

28 

35 

37 

37 

36 

28 

33 

29 

40 

30 

37 

30 

38 

31 

44 

31 

31 

32 

50 

47 

41 

50 

3e 

44 

35 

47 

38 

40 

46 

36 

SONORA 

MAX 

62 

62 

50 

56 

59 

60 

51 

54 

58 

56 

7 

MIN 

28 

29 

34 

32 

34 

36 

29 

31 

29 

34 

33 

32 

34 

4C 

40 

41 

46 

36 

37 

42 

46 

38 

38 

44 

40 

36 

41 

42 

44 

45 

40 

>2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

40 

47 

50 

51 

41 

44 

39 

42 

43 

.9 

MIN 

17 

16 

16 

20 

21 

25 

12 

28 

14 

16 

25 

11 

19 

It 

29 

32 

33 

27 

26 

33 

33 

32 

29 

32 

27 

24 

2e 

25 

29 

32 

26 

25 

.2 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

'o 

37 

38 

36 

38 

39 

39 

43 

40 

39 

39 

39 

38 

.5 

MiN 

3 

0 

11 

5 

11 

21 

5 

19 

14 

17 

18 

19 

22 

15 

78 

26 

10 

11 

30 

28 

29 

28 

26 

26 

9 

1; 

26 

26 

28 

22 

17 

.7 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

41 

40 

50 

41 

39 

40 

50 

36 

38 

43 

41 

.1 

MIN 

22 

24 

26 

25 

28 

26 

23 

27 

19 

24 

24 

25 

24 

2! 

29 

31 

35 

30 

39 

36 

31 

32 

31 

35 

33 

34 

30 

27 

31 

31 

33 

28 

.  7 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

61 

66 

66 

63 

59 

61 

58 

56 

54 

55 

61 

62 

63 

65 

60 

63 

61 

61 

61 

.1 

MIN 

29 

33 

39 

38 

38 

37 

34 

41 

36 

39 

35 

36 

40 

43 

40 

45 

43 

38 

39 

49 

50 

44 

48 

46 

42 

39 

4e 

43 

46 

46 

42 

40 

.9 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

60 

6  0 

62 

65 

65 

57 

62 

58 

5^ 

59 

6 1 

58 

56 

55 

55 

58 

62 

62 

57 

61 

63 

61 

60 

.5 

MIN 

36 

33 

40 

38 

39 

37 

31 

37 

33 

37 

35 

40 

39 

44 

36 

44 

39 

36 

38 

46 

50 

43 

49 

4; 

42 

39 

44 

44 

45 

49  42 

.4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

60 

60 

64 

64 

60 

65 

6C 

63 

62 

.4 

MIN 

31 

33 

38 

37 

35 

37 

34 

40 

34 

3? 

35 

31 

37 

4C 

36 

45 

42 

37 

39 

44 

51 

43 

46 

46 

43 

3f 

41 

43 

44 

5C 

41 

40 

.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

60 

59 

60 

60 

56 

55 

58 

55 

57 

.1 

MIN 

30 

30 

37 

33 

35 

39 

33 

38 

30 

4C 

32 

35 

31 

3S 

33 

33 

33 

34 

35 

47 

45 

39 

45 

3? 

42 

36 

4! 

36 

45 

44 

35 

.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

2' 

47 

50 

44 

51 

43 

38 

43 

39 

45 

.0 

MIN 

27 

30 

30 

29 

30 

26 

27 

27 

24 

2? 

21 

11 

29 

28 

37 

31 

28 

32 

39 

32 

32 

34 

3; 

33 

29 

3! 

31 

33 

31 

30 

30 

.1 

SUNLANO 

MAX 

65 

63 

68 

68 

62 

67 

62 

56 

62 

.7 

MIN 

39 

43 

35 

36 

44 

40 

33 

38 

35 

41 

39 

35 

34 

4; 

43 

48 

50 

44 

43 

43 

48 

43 

43 

4< 

41 

39 

4; 

40 

36 

39  43 

40 

.  6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

47 

48 

51 

54 

50 

41 

44 

45 

.7 

MIN 

20 

14 

20 

22 

22 

10 

22 

20 

2C 

24 

28 

24 

24 

20 

24 

22 

19 

22 

36 

32 

32 

34 

32 

31 

20 

22 

35 

34 

30  30 

24 

.8 

TABLE  MTN 

MAX 

36 

35 

42 

42 

4  2 

38 

41 

46 

48 

36 

43 

42 

43 

38 

38 

.5 

MIN 

13 

17 

17 

20 

24 

18 

15 

14 

20 

IE 

le 

19 

13 

2: 

27 

28 

29 

30 

35 

32 

28 

24 

27 

25 

28 

32 

26 

18 

23 

28 

23 

22 

•  9 

TAH06 

MAX 

38 

40 

37 

38 

40 

40 

38 

32 

35 

.7 

MIN 

16 

9 

16 

13 

17 

21 

12 

17 

8 

17 

21 

16 

17 

21 

17 

27 

23 

16 

18 

25 

29 

26 

27 

21 

26 

16 

2; 

25 

28 

28  19 

19 

.8 

TEHACHAPI 

MAX 

54 

2I 

49 

54 

46 

47 

61 

46 

50 

52 

50 

50 

.7 

MIN 

le 

25 

24 

24 

25 

28 

24 

32 

2< 

32 

25 

30 

3! 

40 

41 

36 

39 

25 

40 

33 

38 

36 

3t 

37 

31 

3? 

34 

37 

32 

39 

31 

•  8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

59 

57 

60 

60 

66 

50 

57 

58 

50 

60 

S3 

57 

56 

62 

60 

68 

60 

65 

68 

6  5 

63 

6C 

58 

63 

60 

62 

67 

65 

60 

.7 

33 

37 

40 

36 

37 

32 

34 

42 

35 

34 

38 

38 

37 

41 

47 

51 

46 

45 

42 

51 

49 

47 

48 

46 

47 

41 

4< 

43 

47 

42  43 

41 

•  8 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

69 

69 

67 

73 

68 

70 

68 

62 

63 

68 

68 

66 

77 

77 

81 

75 

80 

74 

77 

8C 

73 

74 

77 

79  77 

72 

.2 

MIN 

51 

51 

41 

40 

36 

42 

37 

38 

43 

35 

42 

37 

41 

45 

45 

53 

48 

66 

52 

51 

5? 

56 

51 

5" 

55 

57 

51 

50 

53 

56  56 

47 

•  7 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

64 

65 

6  3 

72 

65 

66 

63 

65 

61 

63 

69 

56 

62 

64  58 

61 

.2 

MIN 

33 

32 

30 

31 

35 

40 

31 

37 

30 

3  ■ 

4C 

40 

33 

4( 

44 

49 

48 

42 

37 

42 

48 

45 

43 

49 

42 

38  39 

35 

37 

42  40 

38 

•  9 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

48 

56 

56 

64 

64 

51 

56 

54 

54 

54 

58 

55 

50 

53 

51 

54 

53 

.6 

MIN 

33 

3C 

31 

34 

31 

34 

29 

35 

28 

31 

2S 

30 

33 

3; 

33 

40 

40 

34 

33 

44 

41 

36 

40 

38 

40 

34  35 

39 

42 

35  35 

34 

•  8 

TORRANCE 

MAX 

70 

66 

6  5 

74 

73 

65 

63 

66 

67 

66 

63 

64 

61 

65 

65 

69 

67 

69 

70 

66 

67 

67 

65 

67 

67 

68  65 

67 

67 

69  69 

67 

.0 

MIN 

40 

44 

39 

37 

40 

49 

41 

42 

46 

40 

44 

43 

41 

48 

59 

52 

53 

49 

47 

49 

50 

54 

56 

48 

46 

46 

50 

43 

46 

45  50 

46 

•  4 

TRACY  CARBONA 

MAX 

60 

60 

63 

60 

65 

66 

56 

64 

60 

60 

59 

61 

60 

55 

58 

52 

61 

63 

63 

67 

57 

60 

63 

61 

62 

64 

62 

56 

61 

62  63 

60 

.8 

MIN 

33 

38 

38 

39 

33 

38 

35 

41 

36 

42 

39 

33 

38 

41 

38 

43 

47 

35 

39 

52 

50 

41 

48 

47 

41 

38  45 

44 

42 

50  40 

40 

.8 

See  Belerence  Noles  FoLowing  Station 


DAILY  TEMPERATURES  cal.pornu 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TD  A  rv    Dl  IMP  T  Mf^    Pt  A  UT 

MAX 

60 

63 

63 

66 

66 

59 

63 

59 

59 

56 

62 

59 

56 

56 

54 

60 

65 

67 

62 

60 

60 

61 

63 

62 

61 

60 

62 
44 

63 
44 

61 

64 

61 

2 

MIN 

3A 

33 

39 

43 

33 

33 

37 

3  5 

39 

37 

32 

38 

36 

36 

44 

41 

43 

39 

39 

47 

42 

46 

41 

43 

37 

40 

50 

38 

39 

4 

TRONA 

MAX 

55 

58 

60 

64 

64 

68 

52 

61 

63 

60 

59 

53 

57 

58 

62 

6] 

71 

69 

■  72 

65 

65 

65 

68 

66 

70 

70 

71 

55 

66 

70 

71 

MIN 

W 

34 

36 

44 

36 

33 

34 

42 

36 

34 

44 

47 

45 

46 

43 

43 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

43 

45 

41 

43 

44 

46 

41 

2 

TRUCKEE  RS 

MAX 

31 

34 

35 

36 

40 

46 

27 

43 

33 

35 

31 

35 

35 

35 

34 

39 

39 

43 

44 

50 

38 

36 

40 

42 

39 

39 

44 

41 

42 

41 

35 

MIN 

1 

-  1 

3 

1  2 

1 2 

1  5 

° 

° 

1  5 

16 

18 

14 

16 

15 

27 

23 

1 1 

1  2 

25 

29 

27 

29 

28 

26 

1  3 

20 

26 

29 

28 

20 

16 

7 

TULELAKE 

MAX 

<•'. 

45 

45 

51 

46 

49 

42 

42 

40 

40 

43 

45 

42 

42 

42 

49 

46 

52 

57 

55 

44 

51 

50 

48 

46 

52 

58 

50 

45 

42 

44 

MIN 

1  8 

16 

28 

17 

24 

26 

1  8 

1 8 

16 

23 

27 

2  5 

26 

18 

20 

1  s 

24 

26 

21 

35 

32 

30 

33 

29 

28 

18 

25 

26 

31 

25 

25 

24 

6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

57 

57 

62 

59 

66 

55 

55 

51 

57 

57 

57 

46 

50 

44 

62 

60 

63 

65 

50 

51 

51 

51 

52 

56 

63 

62 

49 

49 

54 

MIN 

37 

41 

42 

42 

41 

37 

3  8 

3  3 

34 

38 

40 

40 

33 

34 

35 

39 

41 

38 

40 

42 

45 

4  0 

43 

44 

42 

42 

42 

44 

43 

41 

40 

39 

7 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

69 

66 

67 

72 

71 

67 

63 

64 

68 

67 

62 

62 

63 

66 

63 

66 

67 

67 

71 

70 

69 

67 

65 

66 

65 

67 

64 

67 

67 

68 

69 

MIN 

44 

42 

37 

35 

35 

42 

37 

41 

38 

36 

40 

42 

38 

40 

52 

54 

54 

44 

42 

47 

50 

5  1 

42 

49 

45 

42 

50 

42 

42 

42 

51 

43 

4 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

61 

61 

60 

58 

68 

60 

73 

65 

59 

59 

51 

51 

58 

60 

60 

70 

72 

73 

75 

72 

76 

72 

73 

71 

71 

73 

70 

73 

71 

76 

68 

MIN 

34 

36 

32 

46 

45 

42 

34 

36 

3  7 

29 

38 

30 

40 

34 

34 

49 

42 

44 

4  1 

44 

45 

4  9 

41 

43 

43 

43 

43 

38 

41 

42 

43 

39 

9 

TWIN  LAKES 

MAX 

25 

36 

29 

38 

39 

28 

37 

34 

35 

33 

31 

29 

25 

25 

32 

34 

34 

42 

47 

42 

31 

35 

37 

33 

31 

39 

35 

35 

29 

28 

29 

MIN 

6 

6 

1 

1  2 

7 

1  3 

2 

15 

-  7 

4 

9 

8 

3 

1  7 

18 

25 

19 

0 

8 

28 

23 

1  8 

2  1 

23 

20 

3 

18 

18 

22 

20 

12 

12 

6 

UKIAH 

MAX 

65 

62 

65 

72 

66 

62 

63 

53 

61 

58 

64 

59 

58 

52 

57 

65 

63 

62 

67 

61 

54 

58 

59 

56 

60 

62 

59 

58 

57 

59 

55 

60 

MIN 

29 

29 

30 

30 

36 

31 

3  0 

35 

30 

39 

31 

31 

35 

38 

39 

3] 

31 

33 

33 

34 

34 

43 

47 

43 

42 

37 

49 

45 

44 

43 

41 

36 

2 

UCLA 

MAX 

63 

65 

62 

73 

68 

61 

61 

59 

63 

62 

58 

57 

58 

56 

55 

66 

63 

64 

70 

61 

64 

65 

63 

64 

68 

67 

63 

62 

62 

63 

62 

MIN 

44 

46 

38 

49 

49 

40 

43 

46 

45 

46 

44 

44 

44 

48 

49 

55 

57 

51 

52 

54 

5 1 

5  2 

52 

51 

51 

51 

50 

46 

48 

47 

51 

48 

2 

UPLAND 

MAX 

61 

69 

60 

63 

59 

54 

53 

55 

59 

59 

57 

58 

57 

60 

48 

51 

55 

57 

73 

61 

61 

61 

59 

61 

59 

67 

64 

62 

57 

58 

55 

59 

1 

MIN 

46 

47 

3  5 

40 

47 

42 

3  5 

39 

40 

42 

36 

36 

35 

3  5 

46 

47 

46 

47 

42 

51 

45 

44 

42 

44 

42 

42 

41 

39 

40 

40 

42 

41 

8 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

60 

66 

66 

60 

56 

55 

60 

6? 

63 

62 

5? 

55 

53 

68 

59 

56 

55 

52 

49 

MIN 

24 

27 

27 

27 

2  3 

25 

25 

29 

29 

46 

43 

38 

38 

39 

33 

45 

40 

38 

36 

VACAVI LLE 

MAX 

62 

65 

62 

68 

70 

56 

63 

58 

59 

59 

62 

60 

56 

55 

55 

64 

64 

63 

66 

58 

59 

62 

64 

62 

65 

61 

48 

62 

55 

63 

60 

MIN 

43 

32 

43 

41 

35 

35 

34 

38 

32 

40 

35 

38 

34 

39 

33 

34 

32 

33 

37 

50 

49 

4  3 

50 

42 

42 

38 

46 

38 

46 

46 

37 

39 

2 

VALYERMO  RS 

MAX 

46 

50 

51 

54 

58 

53 

54 

54 

51 

52 

46 

49 

52 

55 

52 

60 

61 

62 

66 

65 

58 

59 

56 

56 

56 

62 

58 

58 

61 

58 

55 

MIN 

26 

25 

23 

27 

30 

25 

27 

26 

25 

24 

30 

24 

25 

24 

41 

44 

36 

27 

30 

41 

38 

3  5 

3  2 

34 

33 

27 

32 

32 

28 

42 

30 

5 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

53 

53 

54 

57 

58 

64 

45 

56 

55 

52 

54 

45 

51 

54 

55 

56 

64 

63 

67 

72 

64 

61 

59 

57 

60 

60 

68 

50 

59 

62 

63 

57 

MIN 

14 

27 

23 

25 

26 

39 

32 

37 

28 

2  5 

3  2 

31 

30 

32 

44 

47 

45 

34 

37 

4  1 

38 

4  3 

3  7 

40 

42 

32 

43 

36 

35 

35 

40 

34 

5 

VISALIA 

MAX 

60 

61 

64 

64 

65 

66 

50 

61 

57 

60 

60 

61 

61 

59 

59 

60 

70 

63 

68 

71 

63 

71 

67 

69 

67 

67 

65 

56 

62 

66 

65 

63 

MIN 

37 

36 

36 

40 

42 

43 

42 

44 

37 

46 

47 

51 

51 

4  2 

44 

53 

53 

4R 

48 

51 

47 

39 

44 

39 

45 

47 

45 

43 

1 

VISTA 

MAX 

61 

64 

65 

67 

69 

64 

65 

66 

64 

66 

62 

64 

62 

63 

64 

66 

67 

66 

72 

66 

67 

65 

67 

68 

67 

66 

64 

68 

66 

66 

66 

65 

MIN 

39 

41 

36 

38 

36 

45 

3  5 

4 1 

39 

3  5 

41 

41 

3  8 

40 

46 

52 

47 

43 

41 

45 

49 

5  1 

4  0 

46 

43 

45 

47 

44 

46 

43 

44 

42 

5 

VOLTA  PH 

MAX 

55 

57 

57 

64 

64 

51 

52 

48 

53 

53 

53 

46 

47 

46 

47 

55 

55 

57 

59 

58 

47 

47 

49 

50 

54 

58 

57 

47 

46 

52 

51 

MIN 

3? 

35 

38 

35 

35 

31 

3  0 

28 

28 

34 

33 

34 

33 

33 

34 

3? 

38 

34 

35 

43 

38 

41 

42 

40 

40 

36 

36 

39 

41 

34 

38 

35 

5 

WALNUT  CREEK 

MAX 

56 

57 

60 

59 

67 

63 

57 

64 

57 

66 

55 

62 

56 

56 

57 

54 

62 

60 

62 

65 

64 

61 

65 

60 

62 

61 

63 

60 

60 

61 

60 

60 

MIN 

36 

31 

39 

33 

38 

36 

3  0 

39 

3 1 

40 

31 

35 

40 

38 

35 

44 

34 

36 

36 

46 

51 

44 

50 

40 

43 

37 

45 

44 

44 

45 

40 

39 

1 

WALNUT  GROVE 

MAX 

60 

62 

64 

65 

64 

57 

63 

61 

58 

59 

65 

61 

53 

54 

56 

62 

62 

62 

66 

65 

58 

61 

57 

62 

63 

62 

59 

59 

59 

69 

62 

61 

0 

MIN 

34 

35 

42 

41 

36 

34 

38 

40 

41 

38 

42 

40 

44 

40 

35 

36 

50 

41 

4  5 

48 

44 

44 

4 1 

46 

43 

47 

48 

42 

40 

6 

WARNER  SPRINES 

MAX 

53 

52 

54 

57 

62 

56 

45 

51 

55 

56 

49 

45 

51 

58 

52 

54 

56 

62 

69 

66 

60 

55 

57 

58 

58 

64 

59 

55 

54 

58 

54 

56 

MIN 

29 

27 

2  7 

27 

24 

24 

24 

24 

2  5 

25 

25 

25 

30 

30 

33 

45 

38 

37 

30 

35 

42 

4  3 

29 

37 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

42 

31 

1 

WASCO 

MAX 

61 

62 

62 

64 

64 

69 

53 

60 

55 

60 

60 

61 

62 

60 

62 

61 

73 

63 

67 

72 

61 

70 

69 

69 

67 

65 

66 

61 

62 

66 

67 

MIN 

43 

34 

36 

36 

36 

41 

36 

42 

34 

37 

42 

41 

38 

41 

49 

50 

52 

45 

43 

52 

50 

46 

5  0 

49 

49 

41 

45 

38 

44 

46 

48 

43 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

61 

62 

65 

60 

63 

61 

60 

60 

57 

58 

56 

59 

56 

57 

53 

55 

61 

60 

62 

67 

56 

60 

62 

58 

60 

61 

61 

59 

58 

63 

60 

59 

MIN 

34 

36 

39 

34 

37 

41 

3  2 

35 

34 

39 

35 

38 

41 

43 

46 

47 

43 

3  7 

39 

46 

48 

49 

49 

44 

45 

40 

45 

47 

48 

49 

46 

41 

5 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

55 

56 

59 

56 

64 

51 

54 

46 

47 

54 

49 

55 

46 

48 

41 

49 

58 

59 

61 

61 

50 

47 

47 

52 

51 

53 

60 

61 

55 

55 

47 

MIN 

21 

20 

24 

27 

28 

27 

24 

24 

22 

24 

33 

34 

33 

34 

32 

26 

25 

3  1 

30 

31 

42 

37 

37 

38 

40 

35 

36 

39 

38 

32 

34 

30 

9 

WEED  1  S 

MAX 

45 

47 

47 

49 

53 

50 

43 

42 

40 

45 

40 

44 

44 

39 

42 

41 

53 

52 

53 

55 

40 

42 

45 

45 

45 

48 

52 

56 

49 

35 

41 

MIN 

16 

17 

28 

18 

19 

22 

16 

1 2 

16 

16 

1  6 

16 

26 

25 

26 

16 

16 

21 

25 

31 

35 

34 

35 

35 

30 

27 

28 

29 

29 

30 

31 

24 

0 

WHEELER 

MAX 

5B 

61 

66 

63 

59 

59 

55 

51 

54 

57 

60 

56 

53 

52 

53 

55 

56 

56 

60 

62 

59 

55 

55 

55 

57 

57 

59 

56 

55 

53 

54 

MIN 

40 

40 

41 

41 

45 

35 

4  0 

37 

36 

36 

38 

39 

36 

38 

39 

36 

39 

39 

39 

50 

52 

4  7 

47 

43 

45 

42 

47 

47 

43 

33 

46 

41 

2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

16 

15 

34 

26 

24 

28 

22 

26 

20 

17 

16 

24 

20 

17 

23 

23 

29 

30 

32 

38 

27 

27 

30 

26 

27 

35 

30 

24 

35 

28 

28 

MIN 

-14 

-16 

-13 

-11 

-  1 

9 

-  9 

5 

- 1 0 

-  6 

-  8 

-10 

-  8 

-  5 

0 

-  2 

4 

-  3 

0 

5 

1  8 

1  0 

5 

7 

2 

3 

5 

3 

5 

14 

6 

-^0 

5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

27 

23 

26 

30 

25 

29 

22 

32 

18 

17 

18 

25 

20 

16 

20 

21 

26 

31 

32 

3) 

25 

28 

27 

26 

26 

24 

29 

20 

30 

27 

18 

MIN 

-10 

'' 

4 

10 

8 

8 

6 

9 

12 

1  0 

6 

5 

7 

5 

5 

6 

6 

9 

6 

3 

4 

WILLIAMS 

MAX 

SO 

61 

63 

62 

66 

61 

56 

61 

60 

59 

56 

62 

51 

56 

49 

59 

63 

63 

63 

65 

57 

56 

60 

58 

62 

63 

62 

56 

59 

59 

64 

MIN 

34 

42 

45 

36 

34 

36 

34 

38 

34 

'* 

40 

34 

35 

37 

46 

49 

41 

42 

44 

47 

39 

45 

39 

40 

45 

40 

38 

6 

WILLOWS 

MAX 

99 

82 

64 

64 

67 

56 

58 

59 

57 

59 

56 

63 

56 

56 

49 

64 

63 

63 

65 

66 

56 

55 

56 

56 

59 

63 

63 

56 

60 

58 

63 

MIN 

33 

40 

44 

37 

^' 

3  3 

30 

43 

34 

34 

33 

35 

35 

36 

35 

49 

49 

41 

45 

45 

46 

39 

44 

40 

40 

45 

40 

38! 

8 

WINTERS 

MAX 

61 

60 

65 

63 

70 

62 

59 

66 

58 

62 

58 

64 

57 

57 

54 

53 

62 

65 

65 

66 

57 

56 

62 

59 

61 

66 

63 

56 

63 

56 

64 

MIN 

39 

35 

44 

43 

38 

37 

40 

41 

34 

41 

37 

39 

34 

40 

34 

45 

36 

40 

37 

50 

45 

42 

49 

41 

47 

40 

45 

42 

46 

46 

40 

4o! 

9 

WOOOFORDS 

MAX 

36 

41 

40 

44 

49 

36 

48 

42 

38 

30 

31 

36 

38 

36 

47 

44 

46 

51 

57 

50 

43 

47 

47 

46 

45 

49 

46 

49 

47 

40 

44 

MIN 

1? 

11 

20 

16 

25 

22 

1  8 

22 

10 

19 

22 

17 

14 

24 

26 

27 

29 

20 

26 

37 

31 

32 

3  1 

33 

31 

20 

25 

28 

33 

29 

25 

23! 

8 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

59 

59 

63 

61 

65 

61 

59 

62 

59 

59 

57 

64 

57 

58 

53 

55 

62 

65 

64 

67 

57 

55 

61 

56 

53 

65 

62 

56 

56 

56 

62 

59. 

7 

MIN 

34 

39 

44 

35 

35 

36 

37 

31 

38 

35 

39 

35 

38 

32 

43 

33 

34 

36 

48 

49 

4  6 

50 

43 

44 

39 

43 

42 

46 

47 

39 

39. 

6 

V0R8A  LINDA 

MAX 

69 

67 

71 

71 

75 

57 

66 

67 

69 

70 

62 

59 

63 

69 

56 

70 

70 

74 

61 

65 

70 

69 

62 

66. 

6 

MIN 

40 

38 

34 

36 

36 

42 

36 

40 

37 

35 

39 

35 

38 

53 

50 

44 

4  2 

50 

5  2 

4 1 

44 

47 

43 

48 

52 

43 

40 

45 

42. 

5 

YOSEMtTE  NP 

MAX 

49 

53 

50 

56 

56 

49 

46 

43 

48 

40 

47 

36 

39 

38 

38 

39 

52 

57 

65 

55 

47 

54 

51 

50 

56 

60 

54 

52 

55 

51 

48 

49. 

5 

MlN 

26 

25 

27 

26 

26 

30 

24 

30 

22 

31 

28 

29 

23 

31 

31 

31 

32 

31 

33 

37 

38 

32 

35 

30 

31 

31 

30 

32 

32 

32 

30 

29. 

9 

VREKA 

MAX 

49 

50 

52 

55 

55 

55 

46 

43 

46 

48 

45 

49 

47 

45 

45 

49 

54 

51 

56 

61 

51 

50 

56 

52 

56 

52 

52 

64 

57 

49 

49 

51. 

3 

MIN 

23 

25 

29 

25 

30 

22 

22 

28 

24 

33 

29 

28 

31 

27 

30 

24 

26 

27 

28 

33 

35 

33 

35 

32 

34 

29 

33 

34 

35 

33 

37 

29. 

5 

See  Reference  Noles  Foltowing  Station  Index 
-  87  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAKCH  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

1    i  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°^ 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.15 

.10 

.10 

.12 

.15 

.15 

.17 

.13 

.15 

.08 

.10 

.15 

.10 

.07 

.03 

.19 

.08 

.14 

.10 

.11 

.11 

.02 

.02 

.04 

.07 

.15 

.05 

.09 

.07 

.09 

.10 

3.18 

WIND 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.  04 

.10 

.30 

.10 

.15 

.25 

.15 

.14 

.00 

.15 

.14 

.13 

.14 

.04 

.04 

« 

.01 

.09 

.15 

.05 

.22 

.01 

.18 

.16 

.15 

.30 

.09 

.08 

.10 

.23 

.14 

3.83 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.10 

.13 

.15 

.18 

.18 

.08 

.08 

.16 

.14 

.10 

.15 

.06 

.09 

.03 

.02 

.09 

.15 

.19 

.17 

.06 

.07 

.16 

.12 

.17 

.22 

.15 

.07 

.10 

.18 

.12 

.15 

3.82 

WIND 

66 

26 

94 

39 

63 

73 

133 

58 

90 

22 

13 

34 

36 

48 

73 

68 

72 

112 

16 

9 

45 

49 

46 

71 

159 

115 

44 

44 

42 

50 

59 

1869 

MAX 

58 

57 

61 

61 

64 

60 

63 

62 

62 

56 

54 

51 

53 

51 

51 

- 

68 

68 

72 

69 

60 

69 

63 

65 

61 

69 

65 

65 

65 

65 

65 

61.8 

MIN 

47 

34 

32 

34 

34 

40 

31 

35 

32 

33 

31 

35 

32 

40 

42 

44 

41 

41 

45 

42 

42 

43 

41 

40 

39 

42 

35 

47 

40 

42 

38.5 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.00 

.06 

.11 

.03 

.09 

.19 

_ 

.08 

.06 

.08 

- 

. 

- 

- 

.07 

- 

- 

.10 

.10 

.22 

.04 

- 

.07 

.17 

.06 

.01 

.01 

- 

- 

.16 

.06 

_ 

WIND 

13 

20 

0 

30 

20 

20 

20 

10 

10 

40 

20 

40 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

30 

30 

20 

10 

20 

30 

30 

40 

20 

20 

30 

30 

30 

653 

BERRTESSA  LAKE 

EVAP 

.17 

.11 

.16 

'is 

.05 

WIND 

12 

131 

36 

84 

58 

121 

78 

il6 

30 

47 

46 

24 

43 

32 

'eo 

20 

'56 

'47 

il3 

'98 

'59 

41 

48 

45 

'29 

'52 

40 

140 

'92 

64 

1890 

MAX 

63 

64 

65 

69 

62 

59 

63 

58 

64 

62 

61 

56 

52 

51 

55 

66 

67 

68 

65 

65 

52 

60 

58 

61 

70 

66 

61 

62 

66 

66 

62 

61.9 

HIN 

38 

33 

43 

42 

42 

37 

36 

38 

33 

44 

36 

43 

36 

42 

37 

45 

39 

42 

44 

52 

50 

44 

49 

43 

46 

45 

48 

45 

45 

48 

46 

42.3 

BURLINGAME 

EVAP 

.  15 

.15 

.07 

.11 

.12 

.19 

.18 

.11 

.11 

.10 

.10 

.15 

.05 

.05 

.02 

.00 

.12 

.14 

.12 

.13 

.09 

.06 

.11 

.05 

.15 

.09 

.08 

.04 

.12 

.13 

.09 

3.18 

WIND 

79 

18 

MAX 

72 

72 

72 

71 

'68 

61 

63 

64 

67 

71 

65 

65 

62 

56 

55 

66 

67 

72 

72 

72 

72 

67 

68 

67 

68 

67 

59 

61 

63 

64 

64 

66.2 

MIN 

40 

41 

47 

41 

43 

42 

40 

46 

40 

45 

41 

44 

44 

45 

40 

47 

45 

45 

44 

50 

50 

47 

48 

47 

48 

44 

48 

48 

48 

49 

48 

45.0 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.13 

.12 

.10 

.10 

.15 

.13 

.15 

.12 

.11 

.15 

.09 

.09 

.06 

.05 

.05 

.05 

.09 

.05 

.13 

.16 

.09 

_ 

.15 

.12 

.15 

.17 

.21 

.06 

.14 

.14 

.08 

B 

3.50 

WIND 

56 

86 

34 

- 

- 

- 

- 

46 

78 

101 

111 

56 

44 

38 

61 

177 

69 

48 

40 

78 

72 

81 

62 

50 

73 

63 

- 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.  10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.06 

.04 

.10 

.10 

.03 

.09 

.00 

.01 

.02 

.00 

.03 

.10 

.06 

.00 

.00 

.02 

.01 

.04 

.10 

.10 

.03 

.03 

.03 

.00 

B 

1.63 

WIND 

37 

27 

27 

28 

26 

44 

29 

46 

33 

23 

47 

1006 

CHI  CO  EXP  STA 

EVAP 

* 

* 

.30 

.11 

.10 

.09 

.13 

* 

* 

.26 

- 

- 

.04 

.04 

♦ 

* 

.20 

.10 

.09 

.12 

.07 

* 

♦ 

.18 

.13 

.11 

.10 

.03 

* 

.44 

B 

2.82 

WIND 

* 

* 

48 

41 

44 

35 

88 

91 

41 

324 

1427 

CHULA  VISTA 

EVAP 

* 

* 

.45 

.08 

.28 

.16 

.21 

* 

* 

.48 

.21 

.14 

.16 

.15 

* 

.24 

.08 

.15 

.18 

.17 

.04 

.12 

* 

.21 

.19 

.14 

.13 

.11 

.16 

* 

.38 

4.62 

WIND 

* 

♦ 

223 

70 

88 

78 

171 

252 

131 

75 

94 

60 

* 

145 

85 

77 

81 

78 

56 

163 

* 

168 

103 

58 

53 

119 

64 

* 

169 

2661 

MAX 

71 

69 

71 

72 

54 

- 

- 

72 

69 

66 

71 

69 

- 

69 

69 

73 

75 

76 

61 

70 

- 

77 

75 

73 

72 

61 

- 

- 

75 

70.0 

MIN 

44 

45 

42 

43 

41 

42 

44 

46 

44 

45 

46 

54 

51 

51 

53 

48 

51 

51 

48 

47 

47.5 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.21 

.11 

.12 

.16 

.16 

.09 

.28 

.10 

.09 

.12 

.12 

.12 

.06 

.05 

.02 

.04 

.11 

.11 

.09 

.11 

.10 

.00 

.06 

.03 

.08 

.12 

.07 

.03 

.04 

.02 

.13 

2.95 

WIND 

156 

41 

1  9 
19 

29 

15 

50 

59 

25 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

* 

.47 

.15 

.16 

.11 

.21 

* 

* 

.35 

.12 

.15 

.09 

.07 

♦ 

* 

.24 

.15 

.13 

.16 

.08 

* 

* 

.29 

.10 

.14 

.09 

.03 

* 

* 

.22 

3.51 

WIND 

* 

242 

81 

62 

145 

117 

* 

* 

274 

56 

56 

112 

43 

* 

225 

79 

54 

91 

143 

* 

* 

213 

80 

81 

62 

60 

♦ 

* 

320 

2596 

MAX 

- 

69 

67 

71 

64 

62 

- 

- 

71 

65 

69 

64 

62 

- 

- 

71 

71 

72 

71 

57 

- 

- 

70 

65 

70 

67 

60 

- 

- 

69 

- 

MIN 

■ 

52 

TOLSOM  DAM 

EVAP 

.25 

.11 

.14 

.16 

.13 

.15 

.17 

.00 

.13 

.14 

.12 

.13 

.08 

.00 

.00 

.00 

.04 

.13 

.13 

.09 

.05 

.02 

.10 

.05 

.11 

.14 

.14 

.03 

.00 

.00 

.15 

2.89 

WIND 

102 

51 

53 

57 

41 

92 

72 

85 

59 

35 

53 

52 

95 

59 

81 

36 

29 

51 

45 

58 

165 

98 

81 

63 

59 

48 

57 

45 

58 

157 

69 

2106 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.09 

.12 

12 

10 

12 

06 

18 

08 

10 

09 

09 

06 

.  06 

.  04 

.  07 

.  12 

.  13 

.  15 

.  04 

.  15 

.18 

13 

.  17 

15 

03 

.11 

.17 

16 

3. 47 

WIND 

49 

49 

42 

29 

58 

59 

ioi 

67 

71 

27 

35 

39 

78 

'87 

125 

121 

102 

53 

32 

48 

il7 

129 

60 

'70 

44 

62 

62 

66 

27 

105 

96 

2110 

MAX 

60 

68 

66 

66 

68 

72 

52 

67 

60 

67 

61 

65 

55 

60 

53 

52 

70 

75 

78 

66 

61 

74 

72 

73 

69 

71 

53 

71 

72 

63 

65.4 

MIN 

39 

36 

49 

52 

42 

42 

49 

42 . 2 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.  15 

.10 

.15 

.05 

.26 

.15 

.12 

.10 

.13 

.07 

.19 

.12 

.01 

.04 

.12 

.16 

.15 

.10 

.15 

.35 

.05 

.05 

.04 

.10 

.10 

.11 

.07 

.06 

.13 

.10 

3.60 

WIND 

78 

32 

36 

70 

42 

87  116 

MAX 

65 

66 

65 

68 

68 

63 

64 

62 

65 

65 

64 

61 

60 

58 

54 

66 

66 

69 

70 

70 

55 

65 

65 

65 

67 

66 

69 

69 

59 

68 

68 

64.7 

MIN 

34 

37 

45 

39 

45 

37 

33 

40 

36 

44 

40 

42 

40 

44 

38 

46 

41 

42 

43 

51 

51 

46 

51 

47 

47 

44 

50 

50 

46 

48 

45 

43.3 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.42 

« 

* 

.30 

* 

* 

♦ 

* 

* 

« 

♦ 

♦ 

.87 

* 

♦ 

* 

.31 

* 

* 

* 

.16 

2.06 

WIND 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

710 

* 

* 

175 

* 

* 

* 

130 

* 

* 

* 

♦ 

360 

* 

♦ 

* 

* 

* 

430 

♦ 

* 

315 

2120 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.15 

.13 

.12 

.19 

.20 

.20 

.12 

.15 

.10 

.10 

.09 

.14 

.08 

.07 

.03 

.04 

.16 

.12 

.15 

.13 

.00 

.11 

.15 

.07 

.19 

.27 

.22 

.05 

.16 

.24 

_ 

B 

4.06 

WIND 

78 

39 

63 

73 

67 

66 

78 

55 

64 

48 

61 

71 

69 

99 

92 

129 

95 

28 

06 

60 

63 

- 

- 

- 

- 

13:  143 

68 

13 

141 

97 

B 

2157 

LAKESHORE 

EVAP 

.  09 

.10 

.05 

.05 

.07 

.15 

.04 

.01 

.05 

.10 

.06 

.02 

.03 

.03 

.05 

.10 

.10 

.09 

.06 

.08 

.11 

.18 

.06 

.04 

.03 

B 

2.17 

WIND 

27 

12 

13 

26 

14 

49 

30 

52 

44 

10 

11 

29 

83 

8 

LODl 

EVAP 

.  09 

.  01 

.24 

.11 

.14 

.15 

.12 

.13 

.10 

.09 

.07 

.14 

.04 

.00 

.03 

.09 

.12 

.11 

.12 

.18 

.06 

.09 

.03 

.10 

.09 

.09 

.12 

.05 

.11 

.06 

.12 

3.00 

WIND 

52 

36 

46 

47 

135 

66 

108 

28 

32 

40 

57 

57 

71 

29 

53 

47 

30 

17 

178 

127 

86 

68 

49 

42 

22j  111 

82 

138 

91 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  16 

.11 

.10 

.12 

.12 

.10 

.18 

.10 

.08 

.10 

.08 

.10 

.03 

.02 

.01 

.04 

.09 

.11 

.10 

.12 

.00 

.01 

.06 

.01 

.05 

.11 

.08 

.00 

.04 

.01 

.12 

2.36 

WIND 

50 

6 

5 

13 

4 

31 

MAX 

61 

63 

66 

63 

70 

61 

60 

64 

58 

67 

60 

67 

55 

55 

55 

54 

64 

70 

68 

67 

56 

53 

65 

61 

61 

72 

64 

51 

57 

56 

67 

61.6 

MIN 

37 

35 

35 

42 

42 

37 

34 

34 

33 

33 

34 

36 

35 

37 

38 

40 

39 

39 

43 

35 

50 

45 

46 

45 

47 

48 

48 

44 

45 

46 

43 

40.2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.09 

.09 

.08 

.09 

.12 

.14 

.09 

.11 

.07 

.09 

.08 

.09 

.03 

.01 

_ 

.01 

.07 

.08 

.12 

.07 

.02 

.03 

.10 

.11 

.13 

.14 

.10 

.06 

.09 

.06 

.08 

B 

2.53 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

.32 

.10 

.14 

.11 

.10 

* 

♦ 

.28 

.09 

.10 

.06 

.08 

_ 

_ 

_ 

.13 

♦ 

.28 

.06 

_ 

_ 

_ 

.08 

.11 

.10 

.05 

* 

.22 

2.95 

WIND 

* 

* 

123 

26 

28 

99 

38 

* 

* 

122 

32 

43 

69 

47 

106 

49 

* 

80 

109 

* 

119 

39 

29 

54 

30 

* 

* 

149 

1391 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.  03 

.25 

.11 

.04 

.23 

.14 

.18 

.03 

.11 

.21 

.30 

.09 

.02 

.00 

.15 

.03 

.11 

.12 

+ 

* 

.13 

.22 

.2C 

.02 

.16 

.06 

.08 

.10 

3.43 

WIND 

99 

26 

134 

202 

56 

185 

101 

395 

164 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

.41 

.14 

.07 

.10 

.11 

* 

* 

.20 

.06 

.06 

.00 

.00 

- 

- 

- 

.06 

.08 

.14 

.01 

- 

- 

- 

.04 

.07 

.07 

.00 

- 

- 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

- 

* 

* 

* 

.86 

* 

* 

* 

* 

.65 

* 

* 

♦ 

* 

♦ 

* 

* 

.85 

♦ 

* 

♦ 

* 

.84 

♦ 

.45 

4.04 

WIND 

I 

I 

* 

♦ 

E 

MAX 

- 

- 

71 

_ 

_ 

_ 

_ 

71 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

69 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

74 

_ 

_ 

_ 

6£ 

69 

_ 

MIN 

40 

- 

- 

- 

- 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40 

- 

- 

- 

53 

48 

- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.  01 

■  15 

.11 

.13 

.19 

.13 

.03 

.16 

.04 

.15 

.15 

.10 

.05 

.08 

.11 

.01 

.11 

.09 

.14 

.13 

.04 

.10 

.13 

.12 

.10 

.12 

.15 

.03 

.11 

.14 

.10 

3.21 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.  15 

.13 

.11 

.02 

.21 

.04 

.15 

.00 

.06 

.00 

.04 

.04 

.07 

- 

- 

- 

.01 

.08 

.03 

.14 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.12 

.06 

.04 

.02 

.00 

B 

1.84 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.12 

.  13 

.13 

.15 

.19 

.11 

.17 

.06 

.06 

.09 

.11 

.13 

.00 

.04 

.00 

.07 

.12 

.12 

.09 

.05 

.00 

.00 

.00 

.05 

.04 

.12 

.12 

.13 

.00 

.17 

.0! 

2.65 

WIND 

69 

68 

49 

76 

46 

69 

80 

43 

56 

27 

64 

38 

13 

38 

24 

50 

43 

48 

44 

18 

89 

48 

16 

70 

39 

67 

50 

64 

47 

61 

STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

EVAP 

.08 

.11 

.15 

.07 

.15 

.12 

.15 

.12 

.12 

.06 

.11 

.15 

.08 

.03 

.05 

.03 

.15 

.15 

.10 

.07 

.02 

.07 

.03 

.05 

.08 

.10 

.10 

.04 

.05 

.08 

.09 

2.76 

WIND 

30 

30 

90 

45 

35 

2C 

4C 

20 

55 

3( 

30 

75 

1495 

MAX 

66 

57 

66 

70 

69 

62 

66 

62 

65 

66 

67 

61 

57 

56 

54 

63 

67 

72 

75 

55 

53 

69 

59 

66 

71 

68 

64 

59 

65 

65 

65 

63.9 

HIN 

36 

40 

43 

40 

43 

43 

36 

44 

39 

45 

39 

42 

43 

46 

45 

47 

43 

43 

48 

52 

50 

47 

52 

49 

48 

46 

50 

48 

49 

51 

45 

44.9 

TRACT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

-15 

.11 

.15 

.15 

.15 

.23 

.24 

.17 

.15 

.15 

.15 

.15 

.04 

.00 

.04 

.08 

.17 

.15 

.15 

.06 

.03 

♦ 

.09 

.20 

.12 

.07 

.00 

.15 

.12 

.02 

3.44 

WIND 

72 

43 

101 

89 

94 

170 

124 

123 

91 

64 

100 

121 

50 

75 

42 

54 

182 

97 

29 

171 

123 

41 

50 

74 

61 

40 

94 

55 

79 

109 

52 

2670 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.17 

.25 

.20 

.24 

.12 

.13 

.24 

.07 

.05 

.16 

.14 

.17 

.00 

.00 

.02 

.08 

.15 

.12 

.13 

.02 

.04 

.00 

.00 

.03 

.10 

.09 

.12 

.00 

.03 

.00 

B 

2.97 

WIND 

94 

114 

57 

143 

39 

101 

144 

84 

44 

153 

20 

55 

47 

32 

31 

72 

63 

52 

54 

56 

145 

79 

43 

115 

73 

71 

48 

79 

61 

99 

43 

2311 

U^IHDU  AKD  UtNIinni  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DXJRING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reierence  notes  foUowing  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1958 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

- 

- 

2 

- 

3 

1 

1 

6 

- 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

1.0 

T 

2.0 

0.5 

22.0 

7.0 
24 

T 
20 

6.0 
26 

5.0 

T 

11.0 

T 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 
T 

8.0 
6 

1.0 
1 

T 

T 

T 

6.0 
5 

1.5 
5 

2.0 
3 

5.0 
5 

3 

9.0 
4 

2 

0.5 
1 

T 
T 

1.0 
1 

2.0 

BISHOP  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

20 

19 

1.5 
18 

2.3 
22 

0.9 
19 

4.4 
24 

23 

2.1 
24 

0.4 
24 

7.6 

23 

15.7 
30 

22.  5 
43 

0.8 

45 

5.4 
49 

41 

38 

37 

0.5 
35 

14.3 
32 

3.6 
45 

9.0 
46 

5.2 
49 

4.2 

50 

50 

1.9 
49 

2.5 
49 

6.8 

50 

9.3 
57 

7.4 

60 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

15 

14 

4.0 
15 

13 

2.0 
13 

13 

13 

13 

4.0 
17 

1.0 
16 

5.0 
19 

10.0 
27 

4.0 
25 

20 

18 

17 

T 
16 

3.0 
18 

2.0 
18 

15 

1.0 
15 

T 
15 

14 

13 

4.0 
17 

13 

8.0 
20 

8.0 
23 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 
T 

1.6 

2.7 
1 

T 
T 

0.7 
T 

3.7 

T 

13.0 
6 

3 

2 

T 

T 

2.0 
T 

1.5 
T 

T 
T 

0.6 

T 
T 

0.5 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

2.0 
IS 

15 

3.0 
16 

16 

1.0 
15 

14 

1.0 
14 

T 
14 

16.0 
30 

4.0 

29 

25 

22 

21 

19 

18 

6.0 
24 

4.0 
24 

* 

1.0 
24 

4.0 
26 

24 

23 

20 

2.0 
22 

6.0 
27 

0.5 
26 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

14.0 

7 

3 

2 

3.0 
4 

- 

2.0 
6 

3 

T 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

4.0 
4 

T 

2 

1.1 
1 

T 

0.4 

T 

T 
T 

T 
T 

2.4 
2 

1.0 
1 

T 
T 

1.9 
2 

T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0. 1 

0.5 

1.5 

1.5 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 
T 

T 

5.0 
2 

4.0 
2 

2 

T 
T 

T 

3.0 
T 

2.0 
T 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
36 

2.0 
37 

35 

35 

35 

12.0 
47 

1.0 
47 

2.0 
49 

49 

48 

T 
48 

2.0 

50 

6.0 
56 

3.0 

59 

22.0 
81 

3.0 
82 

2.0 
72 

72 

71 

70 

2.0 
70 

15.0 
85 

T 
79 

T 
77 

T 

75 

73 

70 

4.0 
72 

T 
69 

T 
66 

12.0 
74 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
45 

45 

44 

44 

43 

10.0 
52 

5.0 
57 

53 

1.0 

53 

52 

T 
52 

7.0 

59 

9.0 
65 

5.0 
68 

23.0 
81 

3.0 
75 

5.0 
75 

69 

65 

65 

3.0 
67 

21.0 
88 

T 
80 

2.0 
76 

1.0 
76 

74 

73 

6.0 
78 

77 

T 
74 

8.0 
82 

HAIWEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

T 

T 

1 

5.3 
2 

T 

3 

5.5 
7 

4 

3 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
58 

57 

56 

54 

53 

11.0 
62 

59 

2.0 
59 

58 

1.0 
58 

T 
57 

8.0 
64 

4.0 

65 

7.0 

68 

22.0 
83 

7.0 
83 

4.0 

79 

74 

70 

9.5 
78 

3.0 
78 

19.0 
89 

T 
85 

2.0 
83 

1.0 
79 

76 

3.0 
79 

T 
77 

1.0 
76 

8.0 
83 

5.0 
84 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

4.0 

3 

2.0 
3 

T 

2 

2 

1 

T 

1 

1.0 
1 

1.5 
1 

T 

T 

6.0 
4 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

12.0 
10 

1.0 
11 

- 

8 

5 

6.0 
11 

1.0 
12 

2.0 
10 

6 

5 

- 

3 

- 

2 

7.0 

1.0 
8 

5 

4 

- 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

T 

1 

3.0 
3 

T 

4.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

12.0 
6 

1.0 
T 

2.0 
1 

T 

3.0 
2 

T 

6.0 
T 

T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

41 

40 

39 

39 

38 

4.0 
39 

38 

7.0 
45 

42 

3.0 
45 

2.0 
46 

4.0 
49 

11.0 
60 

13.0 
73 

10.0 
77 

T 
67 

62 

60 

58 

54 

6.0 
60 

9.0 
64 

2.0 
65 

6.0 
69 

7.0 
72 

69 

T 
68 

2.0 
66 

4.0 

69 

17.0 
86 

1.5 
84 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

« 

6 

9.5 
4 

T 

1.0 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

T 
19 

T 
18 

17 

T 
16 

14 

6.0 
19 

1.0 
20 

T 

20 

T 
20 

6.0 
25 

5.0 
29 

5.0 
34 

10.0 
44 

T 
41 

T 

39 

T 
36 

32 

30 

6.0 
36 

10.0 
46 

2.0 
42 

1.0 
41 

4.0 
43 

40 

37 

0.5 
36 

0.  5 
36 

8.0 
44 

T 
44 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

5.0 
5 

4.0 
3 

2.0 

5 

1 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

1.0 
1 

12.0 
9 

3.0 
3 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 

3.5 
4 

0.5 
4 

0.6 
2 

2 

2.8 

5 

2.0 
7 

7.0 
11 

11.0 
22 

18 

10 

8 

8 

T 

4 

1.4 

5 

12.0 
13 

2.0 
13 

3.0 
13 

3.0 
16 

14 

13 

T 
11 

0.5 
11 

7.0 
18 

5.0 
18 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 

1.0 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
3 

T 

T 

T 

9.0 
6 

12.0 
14 

8 

6 

6 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

0.8 

T 

1 

T 

1.5 

2.4 
3 

0.2 

2.8 

T 

0.1 

2 

0.2 

T 

2.0 

T 
T 

T 

2.8 
1 

0.6 
1 

19.  5 
2 

0.  2 

1.0 

9 

1.2 

9.0 

5 

1.0 

MT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
10 

6 

4 

3 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

1.0 
5 

1.0 
6 

5 

5 

2 

5.0 
5 

4 

3 

3 

1 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

T 

2 

T 

1 

1 

6.0 

6 

6 

4 

3 

T 

2 

3.0 
5 

2.0 
7 

6 

3 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.6 

T 

T 

T 

1.8 

5.9 
4 

0.4 
2 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

2.6 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1 

4.0 
4 

T 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
4 

15.0 
17 

11.0 
22 

T 
15 

10 

7 

5 

3 

1 

7.0 
8 

3.0 
4 

4.0 
6 

T 

8 

4 

2 

T 

11.0 
11 

2.0 
8 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

- 

T 

T 

8.0 
8 

5 

T 

3 

- 

T 

0.5 
T 

T 

T 
T 

7.0 
7 

8.0 
15 

2.6 
16 

8 

4 

3 

1 

1.0 
1 

4.0 
3 

- 

1.0 
1 

0.3 
1 

1.0 

13.0 
13 

7.0 
10 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

83 

82 

80 

80 

78 

9.0 
84 

80 

4.0 
82 

1.0 
82 

2.0 
83 

T 
82 

7.0 
87 

5.0 
89 

13.0 
98 

15.0 
110 

9.0 
114 

T 
109 

100 

104 

2.0 
101 

9.0 
106 

21.0 
123 

1.0 
117 

7.0 
118 

5.0 
118 

T 
116 

114 

2.0 
113 

4.0 
114 

31.0 
136 

2.0 
136 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

10.0 

3.0 

11.0 

25.0 

10 

1 

9 

6.0 
11 

- 

- 

- 

- 

3.0 
5 

T 

5 

- 

2.5 

- 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

45 

44 

43 

42 

5.0 
46 

T 
45 

44 

2.0 
44 

50 

48 

49 

50 

62 

65 

12.0 
68 

63 

60 

58 

55 

10.0 
64 

7.0 
64 

T 
64 

4.0 
64 

1.0 
60 

60 

59 

3.0 
61 

2.0 

18.0 

10.0 
85 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

10.0 
9 

4.0 
12 

10 

5.0 
10 

2.0 
12 

2.0 
12 

6 

5 

4 

2 

T 

9.0 
9 

4 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.0 
T 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 
4 

4.0 
6 

14.0 
20 

2.0 
16 

11 

8 

7 

6 

3 

1 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
1 

4.0 
4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  19  58 


Day  of  montli 


btalion 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

0.2 
T 

0.1 

T 

0.6 
1 

1.5 

5.5 
g 

4.0 

9 

0.3 

5.0 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1,0 
10 

T 
10 

T 
10 

9 

8 

18.0 
25 

1.0 
25 

22 

20 

T 
18 

5.0 
22 

1.0 

22 

2.0 
23 

T 
22 

3.0 
22 

T 
14 

T 
14 

13 

12 

2.0 

12 

T 
12 

5.0 
16 

14 

12 

11 

10 

5.0 
14 

3.0 
14 

12 

T 
11 

T 
10 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

33 

32 

31 

31 

3.0 
34 

31 

2.5 
33 

T 
33 

T 
33 

T 
33 

0.5 
33 

T 
33 

8.0 
41 

15.5 

53 

6.0 
59 

T 
51 

48 

45 

41 

5.0 
46 

6.0 
51 

T 
47 

44 

1.5 
45 

T 
44 

43 

2.5 
45 

1.5 
44 

15.0 
59 

10.5 
68 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

5.0 
4 

T 

T 
T 

4.0 

0.5 
T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

4.0 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
100 

99 

98 

97 

96 

6.0 
99 

T 
98 

6.0 
101 

3.0 
101 

3.5 
103 

2.0 
103 

4.0 

106 

3.0 

106 

16.0 
120 

10.0 
121 

11.0 
124 

1.0 
120 

117 

115 

9.0 
122 

8.0 
127 

8.0 
128 

0.5 
125 

5.0 
126 

l.O 
124 

122 

1.0 
122 

6.0 
124 

1.5 
123 

22.5 
144 

1.5 
140 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
21 

21 

20 

20 

19 

0.5 
19 

3.0 
22 

22 

T 
21 

21 

T 
21 

2.0 
23 

1.0 
24 

24 

3.0 
27 

11 .0 

36 

36 

36 

34 

33 

3.0 
36 

1.0 
37 

37 

T 
37 

37 

36 

36 

6.5 
42 

40 

40 

T 
40 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

36 

35 

35 

34 

34 

3.0 
37 

4.0 
41 

40 

0.5 
40 

39 

1.0 
40 

4.0 
44 

1.0 

45 

43 

4.0 
47 

2.0 
49 

48 

46 

44 

T 
43 

1.0 

44 

43 

42 

41 

40 

40 

T 
40 

3.0 
43 

43 

42 

1.0 
43 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1 

T 
T 

8.0 
8 

4.0 
4 

9.0 
9 

6 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

9.0 
9 

T 

1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

2 

2.0 

2 

1 

2.5 

3 

5.0 

5 

4 

2 

T 

1.0 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StdbOD 

Wind  direchon 

Wind 
m. 

speed 
P  h 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:0OA  PST 

10:00A  PST 

4: OOP  PST 

e- 
w 
a 

Cu 

o 
o 

d 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

5.9 

++30 

SSW 

27 

86 

64 

52 

79 

4 

9 

3 

2 

0 

0 

18 

6.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

43 

31 

4 

3 

1 

0 

1 

0 

9 

5.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

76 

0 

1 

7 

7 

6 

1 

22 

7.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

12 

4.9 

++23 

NE 

2 

79 

57 

54 

72 

3 

7 

5 

2 

1 

0 

18 

7.2 

EUREKA  WB  CITY 

8.4 

35 

S 

20 

1 

4 

7 

5 

1 

0 

18 

53 

6.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

19 

6.9 

23 

SE 

20 

91 

67 

53 

84 

3 

2 

9 

2 

1 

0 

17 

63 

6.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

15 

7.9 

++26 

NNE 

2 

76 

57 

58 

72 

4 

10 

2 

3 

0 

1 

20 

6.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

68 

57 

5 

3 

5 

1 

2 

3 

19 

7.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

15 

9.3 

++31 

SSE 

20 

81 

64 

57 

76 

5 

3 

8 

3 

1 

0 

20 

6.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

26 

11.3 

40 

SE 

29 

76 

61 

48 

74 

5 

1 

6 

2 

2 

0 

16 

63 

7.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSE 

18 

11.0 

38 

S 

31 

87 

69 

57 

79 

0 

5 

8 

5 

0 

0 

18 

59 

6.8 

SANDBERG  WB 

16.0 

++40 

N 

25+ 

74 

1 

8 

4 

3 

0 

0 

16 

7.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

ENE 

10 

7.3 

34 

sw 

27 

81 

60 

60 

76 

3 

7 

8 

1 

1 

0 

20 

62 

5.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

9.3 

40 

S 

31+ 

80 

70 

61 

78 

5 

3 

9 

3 

3 

0 

23 

6.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

8.7 

34 

SE 

20 

74t 

0 

5 

6 

6 

2 

0 

19 

61 

SAN  JOSE 

SE 

33 

7.7 

36 

SE 

20 

59 

2 

5 

10 

2 

1 

0 

20 

36 

6.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

6.2 

++33 

SE 

20 

90 

65 

64 

87 

2 

4 

9 

2 

1 

0 

18 

7.1 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 
Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name, 
and  also  Beaumont  1  E  and  San  Jose) are  based  on  the  period  1921  -1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional 
drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"' Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  sujmner  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST ,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  in- 
dicate the  following; 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 
Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a 
full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  sub- 
scriptions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  In 
the  publication  'Substation  History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for    $1.25.         Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 
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MARCH  1958 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  EVAP. 

jsPEClAl 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

OOli 

LOS  ANGELES 

2( 

3*  30 

lie  n 

292C 

if 

J  C  FASSOtD 

002! 

21 

41  12 

120  51 

4193 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ooa* 

A  LEIGH  VAN  BRUNT 

ALDERPOl NT 

0086 

40  11 

ALlSO  CANYON  FC  4*6 

0115 

oi3e 

4P 

'RNEST  N  WRIGHT 

ALTURAS  RANGER  5TAT I  ON 

J  s  FOREST  SERVICE 

om 

JAT  CHLORIDE  OF  AM 

ANGIOLA 

* 

ANGVriN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPJ 

n 

38  35 

122  26 

1815 

6F 

PACIFIC  UNION  COL 

0227 

38  00 

121  47 

46 

ep 

:DWAR0  C  JENNINGS 

:0RP3  OF  ENGINEERS 

:ERN  CO  ROAD  CAMP 

CHARLES  M  HERBERT 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

8A 

rORPS  OF  ENGINEERS 

GLADYS  A  DUTHA 

ATWELL  CCC  CAMP 

0J7* 

TULARE 

36  2£ 

118  4C 

640C 

VAf 

E 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0379 

27 

37  0? 

119  29 

2003 

4P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

DAN  BARBER 

LOS  ANGELES 

HARBOR  MASTER 

TIDEWATER  OIL  CO 

LOS  ANGELES 

CORNELIUS  SMITH 

5P 

GEORGE  L  TUfiCOTT 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SAN  6ERDIN0 

BAKER  9  NNW 

04  37 

SAN  BERDINO 

6 

35  23 

116  07 

1045 

eA 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

0442 

10 

35  25 

119  03 

489 

MIC 

:  J 

J  S  WEATHER  BUREAU 

>  G  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

SAN  BEROINO 

J  5  FOREST  SERVICE 

tEAUMONT    IRRIG  DIST 

R IVERS IDE 

lEAUMONT   IRRIG  DIST 

9EA0M0NT  1  E 

RIVERSIDE 

6 

33  S« 

116  57 

260C 

<.( 

U  S  we  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

650C 

^5f 

* 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOS  ANGELES 

T  J  LE  BLANC 

MRS  N  T  SHAW 

DAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

5P 

DONALD  G  COOK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

alG  BEAR  LAKE  DAM 

074; 

SAN  eEROiNO 

28 

34  1* 

116  5f 

681! 

6A 

C  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

0755 

27 

37  i: 

119  15 

4928 

5P 

9F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

9IG  OALTON  DAM  FC223fl-£ 

LOS  ANGELES 

; 

)EPT  WATER  RESOURCES 

LOS  ANGELES 

11'  41 

686C 

5( 

c 

lOWARO  ROWE 

MONTEREY 

STATE  PARK  SERVICE 

DIG  TUJUNGA  DAM  FC*60-t 

LOS  ANGELES 

D  J  ROBERTSON 

SIRHlNGHAH  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

elSHOP  Wfi  AIRPORT 

Mlt 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082J 

INYO 

19 

37  2? 

118  43 

9390 

lOA 

10* 

UNION  CARBIDE  CO 

085( 

SANTA  CLARA 

37  n 

122  Ot 

2331 

3( 

MRS  PROCTOR  A  CAHILL 

BLACKS  MOUNTAIN 

LASSEN 

21 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

LASSEN 

U  5  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOO  CREEK 

6P 

RIVERSIDE 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

8LYTHE  CAA  AIRPORT 

R  IVERS I DE 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

HAROLD  M  PABST 

aONITA 

096i 

SAN  DIEGO 

3: 

32  40 

117  02 

lOS 

5P 

R  M  ALLEN 

0983 

SAN  01  EGO 

6 

33  16 

116  2) 

850 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

>I  GIORGIO  FRUIT 

LOCATELLi  RANCH 

SANTA  CRUZ 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

SAN  OtEGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

A6R  RESEARCH  SERVICE 

BRAV  10  W5W 

105< 

SISK lYOU 

i: 

41  34 

122  08 

5759 

VAF 

! 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BRCA  BERRY  AND  IMPERIAL 

1054 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

350 

Bi 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

C 

VERNON  R  CAKEBREAO 

8R I DGEPORT 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

HUMBOLDT 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

ftiS  JOYCE  A  FARNHAM 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

48O0 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1142 

MONTEREY 

2<i 

35  48 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

iIRS  FAYE  D  NC  HUGH 

BUENA  VISTA 

SAN  BENITO 

z 

BULLARDS  6AR  PWR  HOUSE 

>  G  +  E  COMPANY 

LOS  ANGELES 

CHIEF  w  J  Taylor 

IBURBANK  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAHE 

4P 

CITY  OF  BURLINGAHE 

BURNEY 

»UTH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

><RS  MAR  STIRTON 

BU7T0NWILL0W 

1244 

KERN 

10 

35  2* 

119  28 

SA 

5UENA  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

1260 

R I VERS  IDE 

6 

33  5^ 

116  47 

181! 

5P 

CABPILLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

6A 

c 

}  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

SAN  BERDINO 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  Rf 

J  5  FOREST  SERVICE 

CAL I STOGA 

38  35 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

i; 

41  IB 

122  40 

3136 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMABILLO  2  SE 

VENTURA 

CAMAfllLLO  4  NNW 

VENTURA 

ROBERT  S  GRETHER 

CAMP  ANGELU5 

SAN  BERDINO 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

LOS  ANGELES 

: 

lERBERT  STONE 

51 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

CALAVERAS 

8A 

c 

E  SAY  UUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SKLTEf 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

YUBA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WISHON 

1470 

9 

36  11 

118  40 

3800 

JESS  L  BURLESON 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

21 

41  27 

120  52 

4312 

SA 

J  5  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

116  34 

794 

'lERCE  JR  cot LEGE 

i<>ee 

35  11 

117  58 

2010 

>OSTMASTER 

^  G       E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

Die 

ORANGE 

21 

33  56 

IIT  *a 

177^ 

c 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152C 

SAN  BERDINO 

2fl 

33  57 

117  48 

1179 

c 

'ORPS  OF  ENGINEERS 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

HARI POSA 

27 

37  24 

120  03 

1*25 

9A 

9A 

c 

I'M  H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

22 

36  32 

123  07 

1040 

»P 

4RS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

160fl 

SISK  I  YOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

CENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

1605 

FRESNO 

11 

36  47 

4650 

2P 

2P 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

CEDARVILLE 

161t 

MOOOC 

le 

41  3? 

120  10 

4672 

8A 

8A 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

BLTTE 

23 

39  47 

121  4( 

52; 

ep 

BP 

f  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

39  29 

8A 

J  S  FOREST  SERVICE 

chatswortm  heynemann 

I67fl 

RANCH 

167S 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  36 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATSWOftTH  FC  24  D 

leec 

LOS  ANGELES 

13 

34  1! 

lie  36 

957 

VAfI 

LONNIE  SATVAY 

cmatsworth  reservoir 

1662 

LOS  ANGELES 

13 

34  U 

lie  37 

669 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1A91 

37 

37  56 

119  55 

*7«S 

8A 

SA 

1ETCH  METCH  WTR  SUP 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

CHESTER 

170( 

PLUMAS 

40 

I7i; 

2; 

4; 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

33 

36 

CISCO  RANGER  STATION 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

claimcsburg 

CLAYTON  1  SW 

CLEA RLAKE 

HIGHLANDS 

1806 

23 

38 

57 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA   14  NH 

COLBYS  FC  53  D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

2; 

40 

2* 

i9i: 

39 

06 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

CONCORD  1  SE 

CONTRA  COSTA 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 

2051 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

00 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

19 

36 

2? 

MENOOCI NO 

COVELO  EEL  R I VER  RS 

MENDOC I  NO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

RIVERS  IDE 

COYOTE  WELLS 

CRABTREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

17 

41 

Ut 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

214i 

DEL  NORTE 

j; 

41 

DEL  NORTE 

''I 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

•CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

LOS  ANGELES 

CUNNI NGHAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

5e 

CUYAMAC A 

22  3< 

SAN  DIEGO 

32 

59 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

^; 

SAN  BERDINO 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2?5- 

SAN  BEROINO 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

2294 

2: 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

233; 

37 

27 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

IE 

DELANO 

2346 

KERN 

35 

41 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36 

36 

STAN  I5LAUS 

3- 

OESCANSO  RANGER  STATION 

OIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

DOBBINS  COLGATE  F0RE6AV 

CONNER  MEMORIAL  STA  PK 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33 

Sfl 

DOWN lEV ILLE  RANGER  STA 

2500 

39 

3i 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36 

44 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

3: 

32 

47 

EL  CAPITAN  DAM 

SAN  DIEGO 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

ELK  VALLEY 

ellery  lake 

MONO 

SAN  JOAQUIN 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

26 

33 

48 

ELS I NORE 

2805 

26 

33 

ELSINORE  4  SSE 

37 

ESCONDIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

SAN  DIEGO 

ET I WANDA 

SAN  BERDINO 

S ISK I  YOU 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38 

1'. 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

38 

15 

FA  1 RMONT 

LOS  ANGELES 

1' 

FALLBROOK 

FALL  RI VER  Ml LLS  INTAKE 

FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

F IDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

SNTA  BARBARA 

FINLEY  1  W 

3056 

LAKE 

23 

39 

00 

23 

38 

5( 

308' 

FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

n 

39 

21 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOC I NO 

17 

39 

2* 

FORT  JONES  6  E5E 

3176 

1; 

3! 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

S  ISK 1  YOU 

12 

41 

36 

FORT  ROSS 

FORWARD  MILL 

320* 

2-' 

26 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

37 

03 

3242 

23 

40 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

*( 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

21 

36 

5( 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

ORANGE 

26 

33 

54 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

ORANGE 

26 

5! 

FULLERTON  DAM 

3281 

ORANGE 

54 

FULLERTON  HILLCPEST  RES 

3266 

ORANGE 

2i 

33 

53 

GARBERVILLE 

332C 

HUMBOLOT 

7 

40 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3336 

ELDORADO 

38 

5C 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

I' 

5; 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

38 

37 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

: 

36 

5* 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

36 

5! 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


117  43 
121  32 
121  se 


39 

122  5? 

123  13 

119  17 

120  21 

120  2C 

120  34 

lie  01 


121  ' 


124  12 

117  n 

122  13 


122  16 

122  18 

115  28 

122  31 


117  19  1301 


121  28 

121  15 

122  27 
120  42 


122  51 

123  15 
121  4* 


117  55 
123  4B 
120  51 


EVERETT  C  I 


iTCH 


-OREST  SERVICE 
i^ESTERN  SALT  COMPAN' 
,  FOREST  SER' 
'  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  C( 
HENRY  J  KAISER  CO 


IRS  VERA  A  GUST  II 


TINO  » 


2IN 


SU 


RANK  S  ORNSAUN 
FOREST  SERV 
COALINGA  FIRE  DEPT 

COMPANY 
IRS  CHARLES  HOWELL 
:  R  SHINN 

I  S  FOREST  SERVICE 

t  S  F  •■  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 

'  E  COMPANY 
3ERNER0  J  STEPHENS 
■fOWARD  R  LEE 

EANETTE  M  HALE 
HITEHEAD 
EDWARD  J  COROES 
FRANKLIN  «  REED 
JAMESON  COMPANY 


SDEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 

;  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

AT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 


THE  CAL-ORE  ' 


;  CO 


I  BURNETT 
CULVER  CITY 

k  BUTLER 
'♦RS  M  V  CUNNINGHAM 

JOHN  S  ROWELL 

1  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
S  CIVIL  AERO  ADM 
NIVERSITY  OF  CALIF 
ERMAN  L  LORENZEN 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
♦  E  COMPANY 

DELANO  FIRE  DEPT 
JSN  POSTGRAD  SCHOOL 
MOOPE 
;  *  E  COMPANY 
,  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CARL  WHITEFIELD 
STUART  T  PRICKETT 
SCORPS  OF  EN6IMEERS 


FRAN! 


I  ROWLJIND 


;  B  RA 


I  D  MC  LI 

IRS  ALETHA  G  HUNT 
U  S  FOREST  SERVICI 
DAN  STEELE 
tEJRO  WATER 
3RLAND  UNIT 


SSN 


SCORPS 
WI 


ENGINEERS 
CUNNINGHAM 
DIEGO  WATER  DEPT 
ENTRQ  WATER  DEPT 
+  E  COMPANY 


STUDLEY 
ftOBERT  E  0OTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

KOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
ALBERT  A  CHURCH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
J  J  S  WEATHER  BUREAU 
WERCEO  IRRIG  OIST 
lARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
OOLICE  DEPARTMENT 

WTR  *  PWR  DEPT 
JS  SOIL  CON  SERVICE 

+  E  COMPANY 
5E0RGI*  PACIFIC  CORP 

LISA  FERGUSON 
■fENTWORTH  LYNCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
3TIS  B  BOAROMAN 

XALTER  L  BEGLEY 

HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
SO  CALIF  EDISON  CO 

PUR  RECLAMATION 
DOLAND  W  GETCHELL 
AISER  STEEL  CORP 
'4RS  B  E  ESLICK 
J  S  FOREST  SERVICE 


I  FEE 


CAL- 


RR  ■ 


'  CO 


WB  OBSERVER 
CARL  C  CRAMER 

;  FOREST  SERVICE 
>  CALL 

'A  J  FORWARD 
i  ANNA  E  ORAGICH 
;  CLARA  JONES 
J  kj  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
-ULLERTON  MUN  W  DEPT 

IRS  N  E  PANCOAST 

t  C  KYLE 

I  S  FOREST  SERVICE 
ALIF  ELEC  POWER  CO 
(ILLIAM  BREEDLOVE 
I  S  FOREST  SERVICE 


96  - 


STATION  INDEX 


SeoLE  CBEEK  CAMP 
GUNT  FOREST 

GtLBOY 
CiLffOV  8  NE 
GIUOOV  u  ewE 
GLENPALE  5TAPEN  PC  299C 
GLENDOWA  WEST  FC  185 
5LENNVILLE 
GLENNVILLE  FULTON  OS 

GOLD  RUN 
GONZALES  9  E^E 
GRACE  MEADOW 
MITE  BASIN 
NT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRA5S  VALLEY  2  NNE 
GRATON  1  W 


'ANGER  STa 

griz:ly  Flats 
r12zlv  peak 
groveland  2 

iVELANO  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 
lAINES  CANYON 

LOWER  FC  3ft4 
(AINES  CANYON 
UPPER  FC  367 

lAIWEE 

lALF  MOON  9*Y  2  NNW 
lAMILTON  BRANCH  PH 

iamtlton  Alo  FORCE  ba; 

lAMILTON 


FB  : 


NSEN  OAI 


'  CAMP  RANGER  STA 
RIS  GAGING  STATION 
RISON  GULCH  RS 

RY  L  ENGLEBRIGHT  DAI 

hatchet  mt  mntnc  sta 
t  creek  hs 
t  creek  ph  no  1 
visioe  ranch 
mayfielo  pumping  plant 
hayfork  ranger  station 

HAYWARO 
HEALOSBURG 
HEALOSBURG  2  E 

MEMET 

HEMET  RESERVOIR 

MENSMAW  OAM 

HERNANDEZ  2  NW 

HERNANDEZ  7  SE 

HETCM  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

HILTS 

HOB ERGS 

HODGES  DAM 


MOet 


EES  FC  60 
ISTfR 
rSTER  2 


HUCKLEBERRY 


INDEI 

INOIO  U  « 
INYOKERN 

INVOKERN  I 


'ENDENCE 

•ENDENCE  ONION  VLY 
1  U   «  DATE  GARDEN 


IOWA 


IRON  MOUNTAIN 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIA 


rVNOLA 


JUL  I 
JUNCAL  DAM 

AISER  MEADOl 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KELSEYVILLE  ■ 
KENTFIELD 
KERLlNGEP 
KERN  RIVER  M 
'KERN  RIVER  Pt 


KING  CIT 


KNEELAND 
KNIGHTS  I 
KYBURZ  S- 


10  5SE 
ANOING 
RAWBERRY 
.  FC  ?51 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAFAYETTE  FIRE  STATION 

IGUNA  BEACH 
IGUNA  BEACH  2 
I  MONDA 
LAKE  ALPINE 


LAKE  CtTV 
.KE  ELEANOi 
KE  MOUNTA 
KEPORT 

LAKEPOR' 


SC5 

LAKE  SA8RINA 
KESHORE 

reside  2  ene 
.ke  spauld1n6 
,ke  spaulding  dam 

iKE  WOHLFORD 
.  MESA 


panza  ranch 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
mVTONVlLLE 
LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  3*2  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 
LINDSAY 


COUNTY 


ELDORADO 

TULARE 

SNTA  BARBARA 

SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

KERN 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 

NEVADA 

NEVADA 

SONOMA 

INYO 

SISK lYOU 
PLUMAS 

ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
TUOLUMNE 
TUOLUMNE 
SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
SISK lYOU 
SNTA  aARSARA 
SHASTA 

NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
LAKE 


HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOCINO 
SNTA  BAR8AR- 


IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 
KERN 

KERN 

PLACER 

SAN  BEROINO 

ELDORADO 

MOOOC 

TULARE 

SOLANO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 


SAN  JOAQUIN 


KERN 

KINGS 

KINGS 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

YOLO 

ELDORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


NEVADA 
SAN  OIEGO 
SAN  OIEGO 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
5N  LUIS  OBPO 


KERN 

LOS  ANGELES 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 


37  Of      121  3 


35  **      lie  AC 


36  2 
36  ?7 
-il  33 


37  5C 

37  *9 

38  3C 


32  53 
39  I 
39  20 

33  10 


36  2 
36  46 
36  11 


120  3 
122  1 
120  1 


117  5 
1Z2  2 
121  0 


lie  2 

123  23 

120  2! 

122  5! 


122  39 
122  5 
122  53 


lie  1' 

122  0( 
122  0- 


117  OC 

118  01 
120  1' 

120  5i 

121  2<i 
123  2- 
lie  9Z 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S  MEATHER  BUREAU 
GENE  J  BALAZ 
SNTA  BARBARA  WTH  DEP 
GILROY  FIRE  DISTRICT 


RALPH  ETAPENHOHST 


■  SERVICE 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
SHETCH  HETCHY  WTR  SUP 
sjcORPS  OF  ENGINEERS 
SERVICE 
CARL  E  BEYER 

OYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 

PARK  SERVICE 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 

5  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
DUANE  J  COX 

S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

DEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
ELDER 


CORPS  OF  E 
S  FOREST  SEI 
IN  LEWIS 
S  FOREST  SEI 


CORPS  OF  ENGINEERS 
E  DIV  OF  HWYS 
FOREST  SERVICE 
+  E  COMPANY 
MIRSCHKIND 
METRO  WATER  DISTRICT 
FOREST  SERVICE 
ABBIE  5  ORENNAN 
Y  FIRE  DEPARTMENT 
IVERSEN 

E  HEMET  WATER  CO 
ELMER  G  JACKSON 
■ISTA   IRftlG  OlST 
lAX  D  LEY 
IRS  CLORENE  AKERS 
lETCH  HETCHY  WTR  SUP 
ARTHUR  A  ANDERSON 

T  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

DIEGO  WATER  DEPT 


OBSERVER 


ERN  CO  FSTR- 
'  S  FORES 


FSTRY 
INEERS 


i/ICE 


BINSDN 


UR 


DIA 


I  hOLSWORTH 
AIRS 


IRS  VICTORIA  L  RUOD 
IRS  S  LOUISE  RICE 
LIFFORO  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S^CORPS  OF  ENGINEERS 
*NN  ROTTA 

H  HETCKY  WTR  SUP 
50  CALIF  EDISON  CO 
RANCES  V  MOSS 
lEW   IDRIA  Q-S  MIN  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 


E  ROSE 
i^ETRO  WATER  DEPT 
SJ  S  WEATHER  BUREAU 
■(ALTER  CANTRALL 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWIN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 

^SO  CALIF  EDISON  CO 
:ORPS  OF  ENGINEERS 
^RS   IDA  R  TUTTLE 
JOSEPH  J  GLEBE 

KAREN  V  BACCI 
»ICMAHD  R  KLEIN 
>AC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT  T  L0F8ERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

*  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
1AR0LD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
TERRY  6  COTTEN 

¥  STEVENSON 
^RS  E  BYRO 
?OSS  ff  SANBORN 
LAFAYETTE  FIRE  DEPT 


CIT 


ENGINEER 


lATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
s|dEPT  WATER  RESOURCES 
iKE  ARROWHEAD  F  D 
HEV  CHARLES  F  CATLIN 
SHETCH  HETCHY  WTR  SUP 


MIL 

»S  WILLIE  GREENE 
S  SOIL  CON 


SCAI 


VICE 

ELEC  POWER  CO 
S  BUR  RECLAMATION 

MESA  IRRIG  DIST 
G  ♦  E  COMPANY 
G  *  E  COMPANY 
ESCONDIDO  mTL  WTR  CO 

I»E  DEPT 
LA  MESA   IRRIG  OlST 
LIF  EDISON  CO 
S  BOWMAN 

O  ROURKE 
E  COMPANY 
EDWARD  E  DOWNING 
DEPT 


««ERCEO  CO  FIRE  DEPT 
AH  LEMON  CO 
Sil  S  WEATHER  BUREAU 
=RANK  DE  CHAINE 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  R( 
LOCK WOOD 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  f 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BARN  EXP  STATION 
HLDNG  BEACH 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 
»LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  W«  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARSURUA  R 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LOS  I 


AT05 


LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWER  K IRBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  6LVI 
LYTLE  CREEK  "OWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 


5233 
524t 
525« 
5256 
526* 
5296 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

ANGELES 
MONTEREY 

I  OIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 

A  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
KERN 

SMTfl  BARSARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 


SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
I  DIEGO 
I  BERDINO 
MONTEREY 

I  BERDINO 
I  BERDINO 
SAN  BERDINO 

MADERA 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

LAKE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 
SHASTA 


MARICOPA 

MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARRE  RANCH 
MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   FlBE  STATIC 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA   1  NNW 
MENDOTA  OAM 
MERCEO  FIRE  STATION 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYFRS   INSPECTION  ST 
MICHIGAN  PLUFF 

DDLETOWN 
DDLEWATER 
LFORO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 


MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 


SNTA  BARBAR- 
CONTRA  COST, 
CONTRA  COST, 
CONTRA  COST, 

54O0  TUOLUMNE 
544*  TEHAMA 
544gj  SISK  lYDU 

FRESNO 
RIVERSIDE 
SISKIYOU 
FRESNO 
FRESNO 
MERCED 
MERCEO 


FRE5N 


■ADO 


I  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TULARE 
TEHAMA 
TULARE 
HUMBOLDT 
FRESNO 


5756 
5777 
5779 
578! 
5795 
5609 
5818 
5823 


TULARE 

MONO 

SISK  lYOU 
MONTEREY 


3  SE 


mOORPA 
MOORPARK 
MORENA  DA 
MORGAN  Hi 
MORGAN  Hi 
MORGAN  MI 
M0R0N60  VALLEY 
MOUNTA I 


2  E 


SCS 


MOUN' 


DAN* HER 


MOUNT  DIABLO  NORTH  GAT 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADfXIARTERS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBPON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA|  ! 

MOUNT  ; 
MOUNT  ! 

MOUNT  ■ 


SAN  BERDINO 


CONTRA  COSTA 


SANT. 


CLA1 


WILSON  FC  338  f 

MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 

'NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  2  WNW 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEBAO  FC  32  <^  < 
NEWHALL  "J  S  RANGER  STA 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILANO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

PNOBTH  HOLLYWOOD 
NOV A TO  9  WNW 
OAKDALE  WOOnWAPO  OAM 
OAK    KNOLL  RANGER  ST* 


OAKVILLE  1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 

'OCEANS IDE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT]  ( 
OCOTILLO 
OILFIELDS  JOAOUIN  RIDG^  ( 
OJAI 
OLINDA 
ONO 

OP  IDS  CAMP  FC  57  B-E 
ORANGE  COUNTY  RESERVOl 
ORANGE  COVE 


SISKIYOU 
K  lYOU 
SANTA  CRUZ 
SISK I  YOU 
SISK  lYOU 

RIN 
LOS  ANGELES 


6032  1 
603!  K 
6056  * 


I  BERDINO 
I  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 

AUMEOA 
VENTURA 
VENTURA 

ANGELES 
*NGELES 
ST*NISLAUS 
ORANGE 
SUTTER 
IMPERIAL 
MADERA 

LOS  ANGELES 


SAN  DIEGO 

SAN  OIEGO 

SAN  OIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

ANGELES 
ORANGE 
FRESNO 


lie  21  272C 


117  2?  2720 

120  0* 

123  32 

118  n 


122  28 
121  54 
121  56 


121  96  2100 


4396 
4250 
1800 
7500 
3544  K 
950 


5709 


CORPS  OF  ENGINEERS 

■  ELDER 
INDEPENDENT  WHSE  CO 
^IRS  E  A  EPERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
I  OIECO  WATER  CO 
LODI   SEWAGE  TREAT  PL 
550  CALIF  eoiSON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
WTR  ♦  PWR  DEPT 

AHO  C  GERLACH 
FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

IARLE5  W  POOLE 
iENRY  R  GEWE 

WEATHER  BUREAU 
WEATMFR  flUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARSURUA  RANCH 

FIRE  DEPARTMENT 

LEON  S  MI LLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRV  +  F  D 
^HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
N  DIEGO  WTR  DEPT 
■VIN  R  CALKINS 
ATE  01 V  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MISS    M  L  MAMNKE 

SDEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERPO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
t  FORCE 

JE  OIL  COMPANY 

>«RS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
IS  GEOLOGICAL  SURVEY 
lARGARET  S  PLUMMER 
HARLES  P  WEAVER 

FIRE  DEPARTMENT 


MRS  , 
CITY 


THOMAS 


Rl 

'A NCI  SCO 


WILLIAI 


RADIO  STATION  KRFM 
W  ALEXANDER 
^DEPT  WATER  RESOURCES 
■Y  E  SCHREINER 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  riERCED 
MERCED  IRRIG  01  ST 

EY  HOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 

ITATE  OIV  OF  FSTRY 
INION  OIL  CO  OF  CAL 
I  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  COISON  CO 


LES  i 


RUBY 


CE 


505  9A  9* 
520 

635 

1050 
3000 


LfS  NA 

sjcOPPS  OF  ENGINEERS 
CHACE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'(OOESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
^ONO  INN 
■QM  W  WILLIAMS 
'OBERT  W  JOHNSON 
lARON  S'MTH 
US  BUR  RECLAMATION 
JS  SOIL  CON  SERVICE 


EVERETT 


ANCH 


HI  KEN 
ATEH 


t  DIEGO 

;  TMEL"''*  F  DOWNER 
LEONARD  A  POSSAN* 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PASS  SERVICE  STA 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  BEACH 


RK 


DIV  BEACH  +  PARK 
WB  OBSERVER 
LEWIS  D  PARSONS 

FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 
SpEPT  WATER  RESOURCES 
WEATHER  BUREAU 
DIV  BEACH  +  PARK 
J  S  we  OBSERVER 


JS  NAT 
SDEPT  W( 
CORPS  ( 


'ARK  SERVICE 
ER  RESOURCES 
ENGINEERS 
CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
CITY  OF  MEEDLES 

CIVIL  AERO  ADM 
WTR  ♦  PWR  DEPT 
'  OF  NEVADA  CITY 

.IE  SALT  COMPANY 
^ORCHARD  RANCH 
:ancho  sierra  VIST* 
.  A  CO  FIRE  WARDEN 
t  S  FOREST  SERVICE 

lEWPORT  HARBOR  DEPT 
IRS  NELLIE  WEBB 
"PERIAL  IRRIG  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 

■N  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 

OUIN  Ift  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
RS  CHELTA  A  MAY 
I  S  WEATHER  BUREAU 
LLARD  A  CALKINS  JR 


U  S  MARINE  CORPS 
CITY  OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
"    WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
iLMA  L  GREEN 
.  B  UNFD  SCHOOL  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
3RANGE  COVE  CIT  ASSN 


-  97  - 


STATION  INDEX 


ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVrLLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  S^ATIO^ 
05TRANDER  LAtCE 


OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 
PALMOALE  2  NE 
PALMOALE  CAA 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITV  HALL 

PALOMA 
PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC  '.SC 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 


PARKFIELD  e  NNW 


PASKENTA  ranger  STATlOh 
PASO  ROeLES 
PASO  ROBLES  3  NNW 
PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 


PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENDOLA  GUARD  STATION 
PETALUMA  FIRE  STATION 


NE  < 


PATROL 


FC 

NNACLES  NATIONAL  MON 
SMO  QEACH 

T  RIVER  POWER  HOUSE  ' 
ITS  RANCH 
ACERVILLE 
ACERVILLE  IFG 

ACERV  ILLF  I  W 
EASANT  HILL  1  NW 
.VMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  USC6 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTEHVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEV  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
POTRERO  SECO 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  0AM 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

OUINCV  RANGER  STATION 

OUINN  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 

RAN0SRUR6 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 


REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 
KRICHMONO 

RICHMOND  FIELD  STATION 
FIRE  STA  NO  3 
CITRUS 
EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 
RUNNING  SPRINGS 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  We  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  HANGER  STA 


CREEK 
NT  HELENA 
NT  HELENA  *.  WSW 
NT  HELENA  7  NE 
NT  JOHN 

NT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS 

SALINAS  CAA  AIRPORT 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES 


STA 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOOTH 
SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HO: 
SAN  CLEMENTE  0AM 
SANDBERG  PATROL 
STATION  FC  130  B 

SANBERG  WB 

PSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  BELL  STATION 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

rSAN  FRANCISCO  WB  AP 

»SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  eUlLOlNG 
SAN  GABRIEL  CANYON 
SAN  GABRIEL  DAM  FCZiBE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 

iSAN  JOSE 


COUNTY 


HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MAPI POSA 

VENTURA 

VENTURA 
MERCED 
ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 

MONTEREY 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SONOMA 


LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

LAKE 

ELDORADO 

ELDORADO 

ELDORADO 
CONTRA  COSTA 
AMADOR 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

VENTURA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  OlEGO 
SAN  OlEGO 
KERN 

SAN  BERDINO 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 

SAN  BERDINO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 
NAPA 
GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  PAPBARA 

AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  OlEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  FHANCISCC 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MAOERA 
SANTA  CLARA 


39  3; 
37  3( 

34  n 


34  0? 

39  53 

35  3? 
35  1.0 
35 

34  56 

40  20 


35  Of 
4  0  5^ 
38  5« 


40  0? 
40  35 


37  21 

38  4J 
37  1« 
35  5e 


38  0* 
38  31 
38  35 


38  30 

40  53 

3B  0? 

34  10 


34  06 
34  12 
37  oi 
34  16 


33  47 
37  05 
37  20 


22  IC  35C 

22  12  254 

23  32  403 
21  3*  16C 
21  25  53C 
21  34  22C 
21  3* 

9  33 
9  IC 


21  11 

0  3C 

e  24 

21  22 


20  41 
■0  43 
20  38 


20  3f 

21  59 

22  52 
20  46 


20  36 

21  n 

17  4( 

22  01 


18  34 
18  38 

18  5* 

19  2( 
23  07 
23  0* 
23  I 
17  04 
17  36 

20  41 


20  57 
18  3£ 
16  51 


16  49 

22  15 

22  23 

22  24 


22  21 
22  2t 
17  2* 


21  1« 

18  52 
IS  21 
21  57 

17  0? 

19  51 
21  3C 

21  3C 

22  46 

20  14 

22  28 

22  32 

22  22 

22  OO 


20  13 

23  35 

20  41 

17  40 


18  44 

17  IC 

17  48 

17  46 

21  19 

18  26 


I  3C 


9700 
239 
lOOOO 
9000 
2010 
600C 
79O0 
17 
25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7A 

4P|  4P 
BA 

5P|  5F 

Mioj  MIC 
7A 
It 


8 A     Bt  SA 


CAL  OIV  BEACH  +  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
DRLANO  UNIT  WU  ASSN 

J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ALBERT  E  PALMER 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRV 
5 DEPT  WATER  RESOURCES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

i^HEATLEYS  RANCH 

S  BUR  RECLAMATION 
-LOYO  R  POOLE 

BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMOALE   IRRIG  DIST 
DALE    IRRIG  DIST 
LIS  CIVIL  AERO  AOM 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

I  HIATT 
MISS  LILY  BERG 

*  E  COMPANY 
PARADISE  FIRE  DIST 
SHETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
i^ARCELENE  ROBERTS  RM 

>ASAOENA  WATER  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
.ESTER  M  FRENCH 
HARRY  E  WERNER 
J  S  CIVIL  AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
«RS  ANITA  V  KUNKLER 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
PETALUMA  FIRE  DEPT 


CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
'OLICE  DEPARTMENT 

+  E  COMPANY 
AUBREY  H  PITTS 

♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
.GUIS  M  BAUMFALK 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  COAST  GUARD 

S  COAST  GUARD 

E  ADAMSON 

S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  0AY8ELL 


SCORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  BOOTH 

SCORPS  OF  ENGINEER? 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 


'OMERADO  SOIL  CON  DT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  E  MYERS 

^jcORPS  OF  ENGINEERS 
■  S  FOREST  SERVICE 
SiCORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULOING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  E  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 

FIRE  CHIEF 


REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITV  OF  RICHMOND 
RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


SDEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

SSO  CALIF  EDISON  CO 

SCALIF  STATE  ENG 
LLOYO  0  COMPTON 
STATE  DIV  OF  HWYS 

sjMETCH  HETCHY  WTR  SUP 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 

^  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
CLARA  B  A6REAU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 

S  CIVIL  AERO  AOM 
SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 
JOE  CABRAL  JR 

sjp  G  +  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEDENT  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 

EOLOGICAL  SURVEY 
M  SHIELDS 
S  8  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 

A  CO  FIRE  WARDEN 

S  WEATHER  BUREAU 

S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  STA 

S  FOREST  SERVICE 


S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
OE  VORE 

■  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRV 
J  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWILLER 


SAN  JUAN  BAUTISTA 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
•SAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
«5AN  PEDRO 
'SAN  RAFAEL 
SAN  RAMON  1  SSW 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA   RIVER  PH  3 
SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  FiARBAPA  POTRERO 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSIT' 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MAOIA   14  ENE 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

BSANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  PAULA  3  SE 

SANTA  ROSA 

SANTA  SUSANA  4  NNE 
SANTA  YNEZ 
SANT  lAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
•  SCOT  lA 


STAnON 


SEBASTOPOL  4  S 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 


SIERRA  CITY 
SIERRA  MADRE   1  N 
SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SIMI    3  E 

5  1S0U0C  SOUTH  FORK  CAMP 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAO 
SOMESBAfi  1  W 

SOMIS  7  NNW 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SOMI S  5  WNW 
SONOMA 
SONORA 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE  N 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILIE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 


SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL  INN  2 
STATE  LAKES 

STATUM  MEADOW 
STAVTON  MINE 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 
•STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONVfORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIO 
STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TABLE  MOUNTAIN 


TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPl   RANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL  CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS   2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  Pi 
THREE  RIVERS  EDISON  PHI 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 
TOPANGA  RANGER  STA  FC  ( 
TORRANCE 
TRARUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 

TRACY  CAPBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TflUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 


I  MA  SON  I TE 
I  OIL  STEARNS 
I  PLANT 


SAN  BENITO 

ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

SAN  MATEO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

KARIN 

CONTRA  COSTA 
ORANGE 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  flARRARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 

VENTURA 

SWTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISK lYOU 

HUMBOL OT 

SAN  MATEO 


809:  LOS  ANGELES 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

M 


ELDORADO 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
ORANGE 
VENTURA 
SNTA  BARBARA 


SONOMA 
MONTEREY 
PLUMAS 
SACRAMENTO 
DEL  NORTE 


MAPI POSA 
NEVADA 
MONTEREY 
H  UMB  OL  DT 

VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 


6752  KERN 

6758  PLACER 
0771  PLACER 
6826]  KERN 
KERN 
883^  KERN 
3873  LASSEN 
8881  PLACER 
8885  SONOMA 


LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

LOS  ANGELES 


RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SISK I  YOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

ALPINE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOC I  NO 


36  4? 

33  36 
35  18 

34  33 

37  3* 
33  1* 
33  43 
37  5E 
37  . 
33  45 


34  33 
37  21 
36  59 
34  07 


38  27 

34  2C 

34  37 

33  4£ 

34  3! 
41  IE 
40  2'i 

37  2i 

38  21 
34  IC 
40  43 

33  ' 


SAN  FRANCISCC 
MARIPOSA 
INVO 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

FRESNO 
SAN  BENITO 
BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 


120  I 
119  62 
122  2C 
119  28 

lie  16 

122  32 

121  59 
117  52 

117  07 

117  04 

118  01 

119  42 
119  SC 
119  39 

119  57 

121  5( 

122  01 

117  56 

120  ; 
120  38 
120  2fi 
120  12 
120  27 

118  2? 
116  3C 

119  0* 
119  01 


19BC 
2765 
2035 


118  42 
120  0( 

117  43 

118  27 


1025 
2105 
2189 


123  ( 

124  0< 
122  14 
122  5C 
118  26 
122  25 

117  54]  BOC 
1375 
4162  ] 
1153 
4975 

116  Id  lis 

117  4C  HOC 

118  44  92C 


36  0! 
39  5; 

36  2f 

33  52 

37  5C 
39  1? 
36  26 


193C 
1730 
411S 

121  0^  lac 


38  n 

37  6< 
37  4; 
37  3C 


124 

116  41 

119  3C 

120  22 

121  19 
123  29 

119  OC 
IIB  58 
119  03 

119  0< 

122  27 

120  ; 

123  OZ 
119  38 
116  3* 


194C 
B70C 
675C 


5239 
5723 

36  5-^     118  35|  1020C 

830C 
2975 
3916 


37  56 

37  bt 

37  58 

37  51 

39  23 

23l    39  35 


121  15 
121  16 
121  23 


le     40  25 


120  33 

120  46 
117  41 


39  IC 

39  \2 

35  Of 

35  Of 


If     40  51      120  27 


1425 
530C 
590C 
1600 


34  12 

36  23 
36  26 

36  26 
38  2f 
34  05 
33  5; 
33  3t 

37  43     121  25 


9136  ORANGE 


39  2C 
34  23 
41  56 

36  2; 

37  53 
37  2c 


39  0? 

39  0? 

39  IC 

2tj     33  56 


MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 

I  S  SUR  RECLAMATION 
CITV  FIRE  DEPARTMENT 

I  S  NAVY 

MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
HOWARD  C  WIEDEMANN 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

:ORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 
S  CIVIL  AERO  AOM 
ORPS  OF  ENGINEERS 
TV  STATION  KEYT 
JNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICH 

k  HOWARD 
JAMES  ft  JENSEN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
1  LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COHM 
SHELL  OIL  CO 

ENCE  S  NEWBERRY 

CERRO  VIEJO  RANCH 
SNTA  YNEZ    HIGH  SCHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  A  PWR  +  LIGHT  OEPT 
r  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
WILLIAM  6  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNEH 

Y  H  ROEBER 
HISS  E  MC  KINNEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
SEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SIMI  FIRE  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 


K  LEITmOLD 
CALIF  OIV  OF  FSTRV 
CLARENCE  F  ELWORTMY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 

william  m  riley 
palm  springs  wtr  co 
sdept  water  resources 

ARTHUR  COUILLARD 

M  JACOeSEN 
EARL  S  BELLMAN 


LAWTON  INVESTMENT  CO 

BERVLWOOD   INVEST  CO 

JOHN  OE  BON  I 

LAURENCE  W  DICKEY 
'  G  +  E  COMPANY 
I  S  COAST  GUARD 

US  NAT  PARK  SERVICE 
SCALIF  ELEC  POWER  CO 


1085 
4195 

4146  10P|  IOC 
4555 

isec 

7S0C 


120  09(    6228     BA     6*  BA 
600C  VAF 
3975     6^  6I: 
3975] 

6f\  6f 


116  U  -12C  Micj  MIC 
118  5C  915 


14q  7A 

6F1  6P 

22951 
1895 

9982  8A{  8A 
4600 

4035  SF^  5f 


t  S  HUTCHISON 


♦  E  COMPANY 
W  VLV  DEVEL  CO 

EDGAR  L  KEISTER 
LEROY  KEMP 

S  OF  ENGINEERS 

^CORPS  OF  ENGINEERS 
RANAR  9  KNOX 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
ITY  OF  STOCKTON 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
^DEPT  WATER  RESOURCES 

R-WHEELER  CO 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
'  S  AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OBSY 

KERN  CO  FORESTRY 

■  FIRE  DEPARTMENT 
ARTHUR  E  FROOENRERG 
50EPT  WATER  RESOURCES 
HRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
^CORPS  OF  ENGINEERS 
■K  A  DEWEY 

J  S  CIVIL  AERO  ADM 
ilLLSDALE  RANCH 
SLENN  BAKER 

I  CALIF  EDISON  CO 
50  CALIF  EDISON  CO 
>  *  E  COMPANY 
I  CO  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  DEPT 
5RANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 

BANTA  CARPONA   IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  *  6  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE  W  U  ASSN 
*U  S  WEATHER  BUREAU 
SDEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

I  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 

*  E  COMPANY 
CITV  FIRE  DEPARTMENT 
MARJORIE  S  DORY 

CLOSED  2/20/58 
CORFS  OF  ENGINEERS 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


IUN1VERSITV  OP  CALIP 

T  LOS  ANCELES 
UPLAND 

UPPER  LAKE  T  W 
UPPE»  L*«E  PaNGER  STy 
UPPEP  MATTOLE 
UPPEP  SAN  LEANORO 


FtLTER5 


PES  PINOS 


VALLETON 

VALLEV  CENTEfi  )  NE 
VALVERMO  RANGER  STATJOft 
I  NUVS  CITY 
lAREMOUSE  PC  15 
VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEV 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 


VINCENT  PATROL 
STATION  FC  120 


VOLCANOVILLE 
VOLLMEPS 

VOLTi  POWER  MOUSE 


ANGELES 
I  BERDINO 
LAKE 
LAKE 

HUMBOLDT 

ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 

MO^TEREV 
0?:il  SAN  DIEOO 

LOS  ANGELES 

9260  LOS  ANGELES 
9273  SONOMA 
9285  VENTURA 
9^0^  FRESNO 
9329  SAN  BERDINO 
934* 


93* 


LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

I  OIEGO 
ELDORADO 
SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 


WALNUT  CREEK 
NUT  CREEK 
.NUT  GROVE 


NUT  I 


,TROL 


942( 
9427 
942f 

9431  I 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 


TION  PC  102  B 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PATTERSON  RANCt^  9451 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 


5NTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 


WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WEED  1  S 

WELOON  1  WSW 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 


tHEATLANO  2  NE 
iHEELER 

ihEELEO   SPRINGS  2  5W 

'HEELER  SPRINGS  7  N 
'HITE  MOUNTAIN  1 
'HITE  MOUNTAIN  2 


WILLITS  HOWARD  FORES' 


949  ( 


SNTa  sarbar. 

FRESNO 

CALAVERAS 

PUCER 


VENTURA 

MONO 

MONO 

SACRAMENTO 


lie  27 

1?3  01 

119  le 

lie  S5 

117  18 


26     34  OC 


2C     36  it 


119  59 

120  33 
130  3<5 


38  3* 
33  59 


ROBERT  BEARD 
PETER  V  PEDIWNCINI 
I  S  FOREST  SERVICE 
WESLEV  c  ROSCOE 

E  8AY  MUN  UTL  OIST 
ELDON  FANCHER 
I  uhl 

MRS  AMY  CURTIS 
■  F  IVER50N 
I  S  FOREST  SERVICE 

[  C  WOODSON 
JOHN  B  HARPER 
ROY  PINKERTON 
S}S0  CALIF  EOISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 


L  CO  ( 


RDEN 


:  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 

lAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 
I  VOLLMERS 
i  •  E  COMPANY 
JAMES  A  FOWLER 
WESLEY  G  STEELE 
HITTEMORE 


lASEK 


TOMAS  S 
WRS  ERNA  G  IRVING 
,  LACKAS 

E  PEDERSON 

lARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  6  F  D 
WILBER  E  PATTERSON 
JOHN  L  KISTlER 

IS  NAT  PARK  SERVICE 

I  5  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I  KIMREY 
ION  J  "LOUNT 
WEATHER  BUREAU 
BOSTON  LAND  COMPANY 
W  B  HANKER 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  A  FERGUSON 

IC  COAST  CO 
KENNETH  P  SHELDON 


ROSCOE 
UNIVERSITY 
UNIVERSITY 
EDMOND  e\  p. 


1L9ER 
OF  CA| 

OF  C4| 


NEW  STATIONS 


WINi 


lESTER 


WINTERS 
WOFFORO  HEIGHTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 
WOOOFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
RIGHTS 


fllGH- 
V0R9A 


.INDA 


FRESNO 
ALPI NE 
YOLO 

SANTA  CLARi 
ELDORADO 
ORANGE 
MENDOC I  NO 


■IPOSA 
986«|  SISK  IVOU 


*  BLACKMORE 
CITY  OF  WINTERS 
JAMES  H  JORGENSEN 
^ORPS  OF  ENGINEERS 
WILMA  C  SARR 
COUNTY  OF  YOLO 

HAZEL  J  BARSNESS 
^ORPS  OF  ENGINEERS 
ICHARD  W  JONES 
IRS  LOLA  A  HULBERT 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORAOO,  6  DESERT,  7  EEL,  B  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  1 
17  NORTM  COAST,  18  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO, 
31  SANTA  dWRGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


Reference  notes  will  be  found  on  Fai?*  91. 
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Volume  LXII     No.  4 


ASHEVILLE:  1958 


CALIFORNIA  -  APRIL  1958 


The  month  was  marked  by  unusually  heavy  precipitation, 
near  record  snowfalls  in  the  mountains,  and  severe  storm 
conditions  over  California  which  continued  from  March 
through  the  first  seven  days  of  April.  Although  the  re- 
mainder of  the  month  was  generally  sunny  and  dry,  April 
precipitation  totals  were  still  much  above  normal  over 
all  but  the  extreme  northeastern  and  northwestern  portions 
of  the  State,  many  stations  in  central  California  and 
along  the  south  coast  receiving  more  than  four  times  nor- 
mal April  totals.  Seasonal  precipitation  through  April 
was  about  twice  normal  in  most  areas  with  many  record  or 
near-record  totals,  some  of  the  highest  being  132.10  inches 
at  Stouts  Meadow  storage  gage,  125.42  at  Cazadero  ,  and 
122.72  at  Vollmers.  Charts  of  the  precipitation  anoma- 
lies for  both  April  and  the  season  are  shown  in  the  Cali- 
fornia Department  of  Water  Resources  "Water  Conditions 
in  California  as  of  May  1,  1958." 

STORM  DATA  AND  UNUSUAL  WEATHER  PHENOMENA :  A  series 
of  storms  developing  off  the  coast  of  Washington  and 
Oregon  with  associated  fronts  moving  rapidly  southeast- 
ward across  California,  caused  almost  continuous  moderate 
to  heavy  precipitation  over  most  of  the  State  during  the 
period  March  29  to  April  7.  The  portion  of  these  storms 
and  damage  occurring  in  March  was  included  in  the  March 
1958  Climatological  Data.  Unusually  strong  cold  fronts 
on  the  1st,  2d,  3d,  and  7th  caused  widespread  thunder- 
storms, hail,  and  strong,  gusty  winds  over  the  State. 
Small  tornadoes  occurred  at  San  Francisco  International 
Airport  and  near  Turlock  on  the  1st,  and  a  waterspout 
was  observed  at  Laguna  Beach.  A  small  tornado  was  observed 
at  Fresno  on  the  3d.  Funnel  clouds  were  observed  near 
Travis  Air  Force  Base  and  Merced  on  the  3d,  at  Fresno  on 
the  4th,  and  near  Coalinga  and  near  Oceanside  on  the  7th. 
Other  freak  winds,  described  in  news  reports  as  "twisters" 
but  not  substantiated  by  eye-witnesses,  caused  considera- 
ble damage  to  buildings  and  trees  on  the  1st  at  Carlsbad 
and  Loma  Alta  Canyon  in  San  Diego  County,  Fullerton,  Aliso 
Beach,  and  Huntington  Beach,  and  on  the  6th  at  Redondo 
Beach  and  Torrance.  A  freak  wind  storm  on  the  1st  up- 
rooted 42  almond  trees  and  ripped  off  a  garage  roof  at 
a  ranch  near  Le  Grand.  Elsewhere,  strong,  gusty  winds 
damaged  trees,  powerlines,  and  buildings  in  scattered 
areas  throughout  California.  Heavy  snow  fell  in  the 
Sierra,  occasionally  as  low  as  1,500  feet,  and  snow  and 
slides  stopped  all  transportation  through  the  mountains 
for  several  days.  The  snow  was  reported  12  feet  deep  on 
the  ridge  above  Big  Bear  Lake  Dam  on  the  5th.  The  106 
inches  at  Blue  Canyon  on  the  4th  and  6th  was  exceeded 
only  by  the  110  inches  in  April  1952.  At  Soda  Springs 
the  weather  station  was  completely  buried  by  the  heavy 
snowfall,  but  at  Norden  10  feet  of  snow  were  reported  fall- 
ing in  5  days  with  270  inches  of  snow  on  the  ground  the 
4th.  A  snowslide  near  Norden  derailed  a  mail  train,  in- 
juring two  trainmen,  and  marooning  25  passengers.  Rain- 
fall of  near  record  intensity  occurred  with  the  frontal 
passage  in  the  central  coastal  area  on  the  2d.  At  San 
Francisco  0.96  inch  rain  fell  in  60  minutes,  the  third 
greatest  one-hour  intensity  of  record,  flooding  downtown 
streets,  basements  of  business  establishments,  and  nu- 
merous other  places  in  the  Bay  area.  Hardest  hit  areas 
were  the  San  Francisco  Peninsula  to  Morgan  Hill,  southern 
Alameda  County,  the  Pleasant  Hill  and  Rodeo  areas  of 
Contra  Costa  County,  and  the  Carmel  River  area,  Monterey 
County.  The  entire  State  was  designated  a  disaster  area 
by  the  President  on  April  5th.  Rain  swollen  creeks  and 
rivers  overflowed  throughout  central  and  southern  Cali- 


fornia, many  smaller  streams  in  central  California  read 
ing  peaks  exceeding  those  attained  in  the  December  19; 
floods.  Several  thousand  acres  of  farmland  were  floodi 
in  the  San  Joaquin  Valley  from  the  overflowing  of  tl 
Tule ,  Chowchilla,  Fresno,  Merced,  and  San  Joaquin  River; 
Panoche ,  Los  Gatos,  and  other  minor  creeks.  Except  fi 
minor  flooding  at  Roseville  ,  no  additional  floods  oc 
curred  in  the  Sacramento  Valley,  but  there  was  consider, 
ble  overflow  into  the  bypass  system  of  the  Sacramen 
River  and  dangerously  high  tidal  stages  in  the  delt 
The  Russian  River  crested  4  feet  above  flood  stage  ' 
Guerneville  on  the  3d,  a  record  spring  stage,  but  on 
minor  flooding  resulted.  In  southern  California  streei 
were  flooded  in  low  places  in  many  areas;  overflowing  w 
reported  on  the  Santa  Maria  River,  Carbon  Canyon  Creel 
and  the  Mojave  River.  Lower  sections  of  the  Mojave  Rive, 
normally  dry,  had  surface  water  for  the  first  time  sin|l 
1943.  Locally  heavy  hail  occurred  in  many  places  resulf 
ing  in  considerable  crop  damage,  particularly  in  almol| 
orchards.  Lightning  struck  powerlines,  transformers,  a, 
buildings  in  several  localities,  and  an  airliner  nef 
Santa  Barbara  causing  minor  damage.  No  injuries  to  t 
33  persons  aboard  were  reported.  Persistent  strong  win| 
offshore  raised  mountainous  seas  which  pounded  the  coa| 
from  Crescent  City  to  Monterey,  causing  an  estimat.i 
$143,000  damage  to  harbor  installations  and  beach  facil[ 
ties.  At  Morro  Bay,  three  fishing  boats  were  torn  frii 
their  moorings  and  sunk.  Wind  blown  waves  with  an  a! 
normally  high  water  level  at  Clear  Lake  again  damagfl 
homes  and  business  establishments  near  the  shore.  Thes 
were  numerous  landslides  in  hilly  and  mountainous  area 
and  several  more  homes  were  damaged  or  destroyed  in  ce; 
tral  and  southern  California.  Damages  to  roads  and  bridg;!; 
from  slides  and  floods  were  enormous.  Preliminary  e 
timates  of  total  storm  damage  to  California  State  si 
Federal  highways  were  placed  near  $12,000,000  for  ti 
three-month  period  February-April,  the  greatest  sing) 
items  being  the  Palisades  slide  ($1,250,000)  and  so. 
wall  at  Oceanside  ($1,000,000).  Cumulative  damages  fi| 
winter  and  spring  storms  to  county  roads  in  35  nort* 
ern  and  central  California  counties  was  estimated  o\r 
$10,000,000.  A  preliminary  American  Red  Cross  repc"! 
listed  20  homes  destroyed  by  floods  or  slides  in  northe||ip« 
and  central  California  during  April  storms,  2,332  hoi 
damaged,  and  damages  to  419  other  buildings.  Damage 
buildings,  roads,  and  bridges  from  flooding  alone 
southern  California  was  estimated  at  $165,000.  Thi|s 
persons  drowned  in  central  California:  a  man  in  Coii 
Madera  Creek,  Marin  County;  another  when  his  canoe 
upset  by  wind  on  Anderson  Reservoir,  Santa  Clara  Coun 
and  a  woman,  apparently  in  the  San  Lorenzo  River 
persons  were  injured  by  the  storm;  one  in  Walnut  Cre<j 
one  at  Rockaway  Beach,  two  at  Norden,  one  in  Los  Angelf^*:' 
and  one  in  Carlsbad.  Six  persons  were  killed  and  sevei 
were  injured  in  storm-contributed  traffic  accidents. 

The  effect     of  weather  on  crops  can  be  found  in 
California  Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin  (especia 
the  April  8,   1958  bulletin)  prepared  jointly  by  the  Ca: 
fornia  Crop  and  Livestock  Reporting  Service  in  Sacrame 
and  the  U.   S.   Weather  Bureau  State  Climatologist , 
Francisco . 

Robert  F.  Dale 
State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  Califor 


?! 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  109°  on  the  22d+  at  Indio  U.S.  Date  Garden. 

Lowest  Temperature  -10°  on  the  5th  at  White  Mountain  No.  1. 

Greatest  Total  Precipitation  13.55  inches  at  Lytle  Creek  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.10  inch  at  Coyote  Wells. 

Greatest  One-day  Precipitation  5.97  inches  on  the  1st  at  Crystal  Lake  East  Pine  Flat  FC  283  B. 

Greatest  Total  Snowfall  91.0  inches  at  2  stations. 

Deepest  Snow  on  Ground  190  inches  on  the  4th+  at  2  stations. 
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Station 

Temperature 

Precipttatiorr 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

i 
a. 

D 

From  Long 
Term  Mean; 

Highesl 

0 
0 

s 

—I 

5 

a 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Grealest  Day 

a> 
& 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Ttjlal 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More 

50  or  More 

1  00 

or  More 

'  1 
S  < 

5  > 
° 

- 

) 

jNORTH  COAST  DRAINAGE 

'LDEPPOINT 

AM 

57 

•  4 

41.8 

54.6 

83 

12 

34 

24 

306 

0 

0 

0 

0 

6. 

44 

2 

06 

2 

.0 

0 

7 

5 

3 

NGWIN  PAC  UNION  COL 

65 

.6 

43.3 

54.5 

79 

20 

32 

6 

312 

0 

0 

1 

0 

6 

19 

3 

.  16 

2 

35 

2 

1  .0 

0 

7 

5 

2 

IIG  PAR  RS 

AM 

67 

.  6M 

39. OM 

53. 3M 

81 

13 

31 

24+ 

342 

0 

0 

2 

0 

3. 

25 

85 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

^LLAHAN  RS 

62 

•  9 

29.4 

46.2 

78 

30 

21 

23 

559 

0 

0 

22 

0 

1 . 

73 

67 

1 

.1 

0 

4 

1 

0 

pCILVILLE  SAWYER 

62 

•  1 

32.6 

47.4 

78 

30 

25 

24  + 

524 

0 

0 

16 

0 

2. 

84 

75 

2 

0 

5 

3 

0 

LOVEROALE  3  SSE 

AM 

70 

.3 

45.7 

58.0 

0.3 

86 

21 

36 

6 

314 

0 

0 

0 

0 

6. 

79 

4 

.43 

1. 

79 

2 

.0 

0 

7 

5 

3 

bVELO 

AM 

66 

.2 

36.2 

51.2 

- 

2.5 

80 

13  + 

2° 

24 

407 

0 

n 

7 

c 

5, 

51 

2 

.  ^7 

2. 

04 

2 

.0 

0 

5 

4 

3 

RESCENT  CITY   1  N 

59 

.6 

43.3 

51.5 

0.6 

76 

30 

35 

24+ 

398 

0 

0 

0 

0 

6. 

30 

.21 

1  . 

81 

2 

.0 

0 

8 

5 

2 

iJTTONS  LANDING 

AM 

67 

•  5M 

45. OM 

56. 3M 

79 

22  + 

38 

25 

256 

0 

0 

0 

0 

4. 

17 

1  . 

70 

3 

.0 

0 

1 

VALLEY 

61 

•  4 

35.8 

46.6 

- 

0.2 

78 

30 

28 

23 

486 

0 

0 

12 

0 

6. 

31 

1 

.50 

2. 

82 

2 

.0 

0 

5 

4 

2 

JREKA  WS  CITY 

R 

56 

.8 

45.0 

51.3 

0.7 

66 

30 

38 

24  + 

404 

0 

0 

0 

0 

3. 

57 

.79 

1  . 

14 

2 

.0 

0 

6 

4 

1 

bREST  GLEN 

AM 

61 

.  1 

33.5 

47.4 

- 

2.6 

74 

16  + 

25 

24 

521 

0 

0 

15 

0 

5. 

15 

2 

.08 

2  . 

03 

2 

7 

4 

3 

bRT  BRAGG 

AM 

59 

•  8 

44.0 

52.3 

0.7 

73 

13 

38 

7  + 

375 

0 

n 

0 

0 

5. 

63 

3 

.10 

1 . 

69 

1 

.0 

0 

7 

5 

2 

pRT  BRAGG  AVN 

60 

.3 

42.9 

51  .5 

0.8 

69 

12 

34 

24 

396 

0 

0 

0 

0 

4. 

46 

1 

.52 

1 . 

25 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

iIRT   JONES  RS 

62 

.6 

32.1 

47.4 

- 

1.0 

75 

30  + 

22 

24+ 

525 

0 

0 

20 

0 

53 

- 

.  59 

27 

2 

.3 

0 

2 

0 

0 

5RT  ROSS 

65 

.3 

43.0 

54.2 

76 

12 

38 

26  + 

318 

0 

0 

0 

0 

4. 

95 

1 

.54 

1 . 

27 

5 

.0 

0 

6 

5 

2 

WTON   1  W 

70 

•  1 

41.4 

55.8 

0.2 

84 

20 

34 

26  + 

269 

0 

0 

0 

0 

7. 

10 

4 

.66 

2  . 

40 

2 

.0 

0 

6 

5 

3 

(MILTON  APR 

69 

•  2 

47.5 

58.4 

2.0 

84 

11 

42 

24 

201 

0 

0 

0 

0 

5. 

03 

3 

.28 

1  . 

85 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

JMIlTON  AFB   1  E 

68 

■  4 

43.1 

55.8 

78 

21  + 

32 

27 

270 

0 

0 

1 

0 

5. 

59 

1  . 

95 

2 

.0 

0 

6 

3 

3 

UPPY  CAMP  RS 

67 

1  5M 

37. IM 

52. 3M 

- 

2.0 

BO 

12 

39 

25  + 

372 

0 

0 

6 

0 

4. 

04 

1 

.41 

1  . 

40 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

•ALnSBURG 

73 

,  2 

45.2 

59.2 

2.2 

85 

20 

40 

29+ 

184 

0 

0 

0 

0 

6. 

50 

3 

.89 

2  . 

50 

2 

.0 

0 

6 

5 

2 

SlCE  ISLAND 

67 

1  4M 

48. 8M 

58. IM 

82 

20 

43 

6 

212 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

!.AMATH 

R 

59 

Q 

42.6 

51.3 

77 

12 

34 

24 

406 

0 

0 

0 

0 

5. 

73 

1  . 

95 

2 

.0 

0 

8 

4 

3 

DUNT  HEBRON  RS 

AM 

56.  OM 

27. 3M 

41  .7M 

14 

24 

690 

0 

0 

0 

3. 

33 

2  . 

50 

1 

3 

2 

1 

,PA  STATE  HOSPITAL 

7  0 

1  9 

43.0 

57.0 

0.9 

82 

21  + 

34 

25 

240 

0 

0 

0 

0 

5. 

93 

4 

.24 

2. 

52 

3 

.0 

0 

7 

5 

2 

'ICK   PRAIRIE  CR  PARK 

60 

4 

39.7 

50.1 

- 

0.1 

77 

30 

30 

10 

443 

0 

0 

2 

u 

6. 

01 

.98 

2. 

04 

2 

0 

7 

5 

2 

■LEANS 

70 

lO 

40.9 

55.5 

0.3 

8  6 

14 

34 

26  + 

279 

0 

0 

0 

0 

3. 

34 

04 

1  . 

24 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

":taluma  fire  sta  2 

69 

» 6 

43.0 

55.3 

0.7 

84 

11 

36 

26 

251 

0 

0 

0 

0 

5. 

72 

4 

.02 

1  . 

62 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

4lNT  ARENA 

AM 

60 

» 9 

44.5 

52.7 

74 

13 

39 

2R  + 

361 

0 

0 

0 

0 

5. 

36 

1. 

27 

1 

.0 

0 

6 

5 

3 

ITTer  valley  PH 

66 

7M 

38. 2M 

53. 2M 

- 

2.3 

83 

30  + 

30 

24 

0 

0 

2 

0 

5. 

97 

2 

.93 

1  . 

89 

3 

.0 

0 

6 

5 

3 

INT  HELENA 

72 

1  8 

41  .6 

57.2 

0.  5 

37 

20 

34 

24 

233 

0 

0 

0 

0 

6. 

90 

4 

.84 

2  . 

49 

3 

.0 

0 

7 

5 

2 

jLYER  RS 

AM 

67 

» 7M 

39. 6M 

53. 7M 

33 

13 

34 

29 

337 

0 

0 

0 

0 

3. 

64 

.58 

1  . 

07 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

I.N  RAFAEL 

70 

■  5 

46.0 

58.3 

84 

16 

40 

24+ 

198 

0 

8. 

27 

5 

.86 

3. 

53 

2 

.0 

0 

7 

6 

2 

INTA  ROSA 

AM 

7  1 

»  3 

42.2 

56.8 

1.4 

86 

12 

36 

25  + 

242 

0 

0 

0 

0 

5. 

43 

3 

.47 

1. 

43 

3 

.0 

0 

7 

5 

3 

't  OT  I A 

60 

1  7 

44.5 

52.6 

0.9 

83 

1  3 

35 

6 

364 

0 

0 

0 

0 

6. 

39 

3 

.24 

2. 

03 

2 

.0 

0 

8 

5 

2 

|NOMA 

7  1 

•  9 

41.2 

56.6 

63 

20  + 

33 

25 

251 

0 

0 

0 

0 

6. 

87 

5 

.08 

2. 

50 

2 

.0 

0 

5 

5 

3 

57 

1  7 

27.9 

42.8 

2.9 

70 

30 

1  7 

2  4 

659 

0 

0 

22 

0 

75 

.13 

33 

3 

3.5 

0 

2 

0 

0 

■t  I  AH 

71 

■  1 

41  .3 

56.2 

0 .  8 

87 

30 

31 

6 

2  57 

0 

0 

1 

0 

5. 

75 

3 

.38 

1 . 

73 

1 

.0 

0 

6 

5 

2 

tA\/CD\/TI  1   P  DC. 

6^ 

■  4 

39.3 

51  .9 

0.6 

81 

17 

389 

0 

0 

7 

0 

3. 

50 

.71 

1  . 

17 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

IlED  1  S 

AM 

56 

1  6 

29.2 

42.9 

71 

17 

20 

24+ 

655 

0 

0 

25 

0 

3  . 

20 

1 . 

30 

1 

12 

2 

6 

2 

2 

■ EFLER 

59 

1  4 

44.7 

52.  1 

75 

30 

38 

23  + 

383 

0 

0 

0 

0 

5. 

33 

1. 

69 

2 

.0 

0 

7 

5 

2 

EKA 

AM 

61 

•  4 

35.6 

48.5 

- 

0.7 

73 

16+ 

25 

24 

485 

0 

0 

10 

0 

59 

- 

.42 

23 

4 

.0 

0 

0 

0 

:<  DIVISION 

52.7 

4. 

96 

ijACRAMENTO  DRAINAGE 

,IN  PS 

M 

29. OM 

M 

20 

24+ 

0 

0 

0 

61 

43 

3 

2 

0 

0 

■•TURAS  RS 

AM 

59 

.0 

28.9 

44.0 

- 

1.5 

72 

21 

18 

24 

625 

0 

0 

22 

0 

47 

- 

.64 

25 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

■tlBURN 

AM 

44.2 

56.7 

0.0 

83 

12 

34 

2 

249 

0 

0 

0 

0 

7, 

22 

4 

.37 

2. 

50 

3 

.0 

0 

7 

6 

2 

j|RRYESSA  LAKE 

71 

iR 

44.8 

58.3 

85 

20 

38 

2 

201 

0 

0 

0 

0 

4. 

24 

1  . 

93 

2 

.0 

0 

6 

4 

1 

..|,L)E  CANYON  WR  AP 

/  /R 

47 

■  9 

34.4 

41.2 

- 

3.9 

63 

20  + 

25 

23  + 

707 

0 

4 

13 

0 

9. 

47 

4 

.82 

3. 

54 

2 

73.3 

106 

6  + 

6 

5 

3 

WMAN  DAI^ 

53 

•  9M 

3  0  .  3  M 

42. IM 

- 

2.6 

65 

20 

19 

24 

579 

0 

2 

16 

0 

V13. 

58 

135.0 

155 

4 

OOKS   FAPNHAM  RCH 

A  M 

72 

,  2M 

41  .6M 

56  .9M 

- 

1.4 

83 

22 

35 

8 

236 

0 

0 

0 

0 

3. 

17 

1 

•  63 

95 

1 

.0 

0 

3 

0 

RNFY 

AM 

59 

.6 

29.9 

44.8 

- 

1.4 

73 

21 

19 

24 

5  99 

0 

0 

34 

0 

2. 

16 

.00 

75 

3 

2.5 

0 

5 

2 

0 

'JNYON  DAM 

56 

•  6M 

29. OM 

42. 8M 

- 

1.5 

68 

21 

21 

15 

561 

0 

0 

39 

0 

3. 

70 

.94 

1  . 

48 

2 

38.0 

49 

2 

3 

3 

2 

.■  NTERVILLE  PH 

72 

•  4 

42.1 

57.3 

- 

0.4 

86 

30  + 

33 

24+ 

230 

0 

0 

0 

0 

6. 

49 

3 

.17 

2  . 

41 

2 

.0 

0 

6 

3 

3 

FCTEP 

57 

.4 

25.9 

41.7 

70 

20 

le 

24+ 

591 

0 

0 

30 

0 

3. 

36 

1 

.11 

1  . 

46 

1 

29.5 

30 

2 

3 

2 

2 

'  '    ^  EXP  STATION 

72 

.0 

43.9 

58.0 

- 

1.9 

85 

30 

31 

24+ 

205 

0 

0 

2 

0 

4. 

33 

2 

.55 

1  . 

43 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

"URG 

AM 

69 

.6 

46.7 

58.2 

0.3 

83 

22 

41 

25  + 

201 

0 

0 

0 

0 

4. 

49 

2 

.97 

1  . 

75 

3 

.0 

0 

3 

2 

-lAKE  HIGHLANDS 

AM 

65 

.6 

40.2 

52.9 

77 

13 

30 

24 

355 

0 

0 

1 

0 

4. 

35 

1. 

29 

1 

.0 

0 

7 

4 

1 

_    A  X 

66 

•  4 

41.9 

54.2 

0.1 

79 

20 

31 

6 

318 

0 

0 

5 

0 

8. 

01 

4 

.11 

2 

15 

2 

.  0 

0 

5 

5 

4 

.USA    1  SSW 

72 

.7 

46  .  1 

59.4 

- 

0.  1 

85 

30  + 

39 

25 

171 

0 

0 

0 

0 

2. 

42 

1 

.32 

83 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

WIS  AGR  COLLEGE 

AM 

71 

,  9 

47.0 

59.5 

0.  1 

85 

22  + 

40 

8 

180 

0 

0 

0 

0 

4i 

11 

2 

.91 

1  . 

73 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

£R  CREEK  PH 

58 

.  7 

30.7 

44.7 

- 

2.6 

73 

21 

25 

23 

602 

0 

0 

26 

0 

11  . 

07 

5 

.05 

3. 

23 

1 

52.5 

35 

4 

6 

5 

4 

SAPLA 

63 

.  1 

39.0 

51  .  1 

- 

l.O 

75 

30  + 

30 

24 

4  10 

0 

0 

5 

0 

9. 

78 

5 

.33 

3. 

25 

2 

1.5 

2 

2 

7 

5 

4 

MRINS  COLGATE 

67 

.  3M 

41  .9M 

54.6M 

- 

3.5 

83 

30 

33 

1 

305 

0 

0 

0 

0 

6. 

55 

3 

.57 

2 

08 

2 

T 

T 

1 

6 

4 

3 

MNIFVILLE  RS 

AM 

61 

.0 

32.0 

46 . 5 

- 

3.6 

77 

21 

26 

34  + 

548 

0 

0 

18 

0 

9. 

36 

4 

.09 

3 

16 

3 

8.0 

6 

4 

7 

5 

3 

^l?T   PARK  RESERVOIR 

AM 

66 

.5 

41.3 

53.9 

- 

1.9 

80 

22 

34 

24+ 

323 

0 

0 

0 

0 

2. 

29 

1 

.13 

51 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

IIUFIELD  POLICE  STA 

71 

.  1 

8  7 

1  2 

32 

25 

207 

0 

0 

1 

0 

4. 

3  3 

1 , 

58 

2 

.0 

0 

5 

4 

1 

I.L  RIVER  MILLS  INTAKE 

AM 

56 

.  9M 

3  2  .  7  M 

44  .  8M 

- 

3.7 

70 

21  + 

22 

24 

605 

0 

0 

0 

1 , 

44 

_ 

.27 

45 

3 

6 

0 

0 

I.SOM  DAM 

AM 

70 

.9 

47.6 

59.4 

83 

22+ 

41 

7  + 

1  83 

0 

0 

0 

0 

5. 

65 

2 

19 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

USS  VALLEY 

AM 

62 

■  5 

40.5 

51.5 

_ 

3.3 

78 

21 

31 

23 

396 

0 

0 

8 

0 

9. 

74 

5 

.31 

3. 

24 

3 

9.0 

7 

6 

3 

ir  CREEK  PH  1 

AM 

61 

.  5M 

3  0  .  7  M 

46 . 1 M 

- 

4.7 

76 

21 

21 

24 

5  59 

0 

0 

0 

1 . 

12 

.43 

31 

3 

1.0 

1 

3 

4 

0 

0 

.55  VALLEY 

5<. 

.8 

28.2 

41.5 

- 

1.3 

68 

15 

17 

7 

701 

0 

0 

24 

0 

77 

_ 

.89 

21 

17 

2.5 

1 

3 

4 

0 

0 

i;eshore 

69 

.5 

40.5 

55.0 

86 

30 

32 

23  + 

297 

0 

0 

3 

0 

12. 

87 

3 . 

89 

1 

.0 

0 

8 

6 

5 

1:f  SPAULDING 

52 

.9 

27.7 

40.  3 

- 

3.7 

65 

1  2 

20 

8 

733 

0 

2 

29 

0 

10, 

09 

4 

.78 

2 

94 

1 

86.0 

133 

4  + 

8 

5 

3 

1;  PLUMAS 

72 

.3M 

48. 5M 

60. 4M 

_ 

0.1 

84 

30  ' 

40 

5 

156 

0 

0 

0 

0 

7. 

34 

3 

.69 

2. 

79 

2 

.0 

0 

6 

4 

3 

fl?ANITA  LAKE 

// 

AM 

'•B 

.0 

26.2 

37.1 

61 

22* 

12 

7 

828 

0 

0 

25 

0 

6. 

15 

3. 

00 

3 

52.0 

78 

3 

7 

4 

2 

f'YSVILLE 

AM 

72 

■  1 

47.6 

59.9 

_ 

0.7 

85 

22+ 

41 

25  + 

165 

0 

0 

0 

0 

4. 

40 

2 

.95 

1. 

74 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

t  CLOUD 

AM 

57 

.6 

30.3 

44.0 

_ 

3.2 

71 

21 

20 

24+ 

622 

0 

0 

23 

0 

8. 

06 

4 

.30 

3 

51 

2 

35.5 

23 

6 

7 

5 

3 

MSPAL 

AM 

52 

.0 

26.9 

39.5 

_ 

0.4 

65 

21 

19 

23 

758 

0 

0 

29 

0 

5. 

16 

1 

.13 

1 

96 

3 

47,0 

49 

3 

8 

3 

2 

^  IT  ICELLO  DAM 

AM 

70 

•  2 

44.7 

57.5 

85 

22  + 

38 

4 

225 

0 

0 

0 

0 

5. 

63 

1 

65 

3 

,0 

0 

5 

4 

3 

MNT   SHASTA   UB  CITY 

/  /R 

56 

.5 

33.7 

45.1 

_ 

1.6 

70 

30+ 

23 

24 

587 

0 

0 

13 

0 

5. 

44 

2 

.  38 

3 

55 

1 

48,6 

26 

2 

7 

2 

2 

f'ADA  CITY 

AM 

62 

.5 

33.9 

43.2 

_ 

1.9 

77 

21 

26 

23 

498 

0 

0 

10 

0 

10. 

72 

6 

.41 

3 

87 

3 

4.0 

3 

1 

6 

4 

3 

(  AND 

AM 

71 

.2 

45.7 

58.5 

- 

1.9 

84 

22  + 

36 

24 

200 

0 

0 

0 

0 

3. 

12 

1 

.85 

1 

00 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

CiVILLE  1  WSW 

AM 

71 

.  8 

44,6 

58.2 

85 

22  + 

34 

23 

205 

0 

0 

0 

0 

4 

37 

1 

59 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

t  IV  RLE  7  5E 

AM 

68 

•  9 

4  1.4 

55.2 

3.  2 

83 

22 

34 

25  + 

285 

0 

0 

0 

0 

4 

20 

1 

.82 

1 

45 

1 

.0 

0 

4 

4 

2 

f  ADI SE 

AM 

57 

.  1 

44.0 

55.6 

83 

22 

34 

6 

278 

0 

0 

0 

0 

6 

00 

1 

78 

2 

.0 

0 

6 

4 

4 

F.CERVILLE 

AM 

65 

36.4 

50.9 

1.6 

78 

22  + 

29 

23 

413 

0 

0 

8 

0 

9 

27 

5 

.71 

3 

43 

3 

.0 

0 

6 

6 

4 

f  CERVILLE  IFG 

AM 

62 

•  8 

42  .9 

52.9 

77 

72  + 

31 

5  + 

359 

0 

0 

5 

0 

8 

26 

3 

28 

3 

15.0 

!  'TOLA 

55 

.5 

26.5 

41.5 

2.0 

69 

20  + 

17 

24 

698 

0 

0 

30 

0 

2 

50 

1 

.22 

1 

10 

3 

32 

3 

3 

3 

1 

(  MCY  RS 

AM 

.3 

29.3 

46.8 

1.5 

75 

30  + 

21 

24 

537 

0 

0 

26 

0 

4 

77 

1.93 

1 

92 

3 

8.0 

2 

4  + 

6 

3 

2 

f'    RLUFF   WB  AP 

R 

71 

•  0 

46  .7 

58.9 

1.1 

85 

30 

38 

7 

193 

0 

0 

0 

0 

2 

47 

.68 

90 

2 

.0 

0 

3 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


3  2s 


2  o 


REDDING  FIRE  STA  2 
ROCKLIN  AM 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM  AM 
SIERRA  CITY  AM 
SIERRAVILLE  RS  AM 
STONY  GORQE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK  AM 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVI LLE 
VOLTA  PH 
WALNUT  GROVE 

WILLIAMS  AM 
WILLOWS  AM 
WINTERS  AM 
WOODLAND  1   WNW  AM 

DIVISION 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA  AM 
BRIDGEPORT 

CEDARVILLE  AM 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 
DOYLE  5  SSE  AM 
FORT  BIDWELL 

LAKE  CITY  AM 
MONO  LAKE 
itSsOUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 

TAHOE  AM 
TRUCKEE  RS  AM 
WOODFOPDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

BERKELEY  R 

BURL INGAME 

CROCKETT 

GILROY  AM 
HALF  MOON  BAY  2  NNW  AM 
HOLL ISTER 
KING  CITY 

LIVERMORE  AM 
LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIRE  STA  AM 
MONTEREY 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE  AM 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

NEWARK  AM 

OAKLAND 

OAKLAND  WB  AP  R 

ORINDA  BOWMAN 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMo  BEACH 

PT  PIEDtjAS  BLANCA5 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT  AM 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND  AM 

RICHMOND  FIELD  STA  AM 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SAN   FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGORIO   3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  AM 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

WALNUT  CREEK  AM 
WATSONVILLE  WATERWORKS  AM 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3  AM 
ASH  MTN  AM 
AUBERRY 

AVENAL  9  SSE  AM 
BAKERSFIELD  WB  AP  R 
BIG  CREEK  PH  1 
BUTTONWILLOW  AM 
CALAVERAS  BIG  TREES  AM 


71  .  7f 
70«'> 
71.6 
71.6 
67.5 
58.9 
55.7 
69.6 
59.2 
65.7 

^ 

73.6 
66.  1 
71.0 
71.1 
72.1 
73.7 
72.3 


51.2 

53.5 

53.  6M 

51.6 

58.3 

57.4 

54,2 

55.7 

46. 6M 

59. 6M 

45.0 

47.4 

5  5.9M 


70.8 
70.9 
68.0 
65.9 
73.0 
73.7 
55.0 
74.0 
54.8 


47. 8M 

41  .7 

47.7 

47.7 

47.4 

33.1 

29.0 

41.8 

34.8 

46.7 

17.2 

M 

46.4 
42.5 
46.5 
45.2 
44.5 
46.9 
45.4 


20.6 
33. 3M 
21.7 
31  .9 
32.5 
29.3 
30.7 
21  .IM 
29. 3M 
24.6 
23.5 
30. 6M 


48.4 

46.9 

49.  1 

42.9 

47.5 

43.1 

42. 5M 

44.4 

45.1 

46.3 

45.7 

43.9 

37.7 

42. IM 

44. OM 

45.9 

48.5 

41  .4 

46.1 

42.0 

42.3 

39. 3M 

48.4 

46.9 


35. 4M 
45.5 


49. 3M 
42.3 


50.4 
43.3 
47.7 
46.8 
46.5 
46.  3 
42.8 
44.1 
44.9 


39.8 

44.2 

49.0 

37. 7M 

48.2 

31.2 


59. 8M 

56.1 

59.7 

59.7 

57.5 

46.0 

42.4 

55.7 

47.0 

56.2 

30.6 

M 

59.5 
54.3 
58.8 
58.2 
58.3 
60.3 
58.9 

51.9 


36.0 

37,1 

43. 5M 

36.7 

45.1 

45.0 

41.8 

43.2 

33. 9M 

44. 5M 

34.8 

35.5 

43,  3M 

40.0 


54,8 

57,3 

55.6 

59.2 

57.3 

55.0 

57.0 

57. 8M 

57.6 

68.6 

57.9 

56.5 

54.6 

47.0 

58.  IM 

54. 8M 

57.9 

67.3 

64.6 

67.1 

68.1 

57.2 

55. 4M 

59.9 

52.7 

56.4 

64. 2M 

58.1 

58.8 

57.  5M 

54.9 

57.7 

57.1 

53.0 

58.3 

59.6 

56.9 

58.0 

66.2 

56.7 

56.1 

56.5 


58.1 

58.4 

57.0 

52.9 

5  8.6 

61.4 

46 .  4M 

61.1 

43.0 


0.0 
2.8 
1.5 
0.  5 


1.6 
1.0 


4.9 
1.6 


1.2 
1.8 


4,4 
4.  2 


1.9 
5.4 


3.3 
3.4 
5.0 
2.4 


0.2 
2.0 


2.3 
0.3 
0.1 
0.6 
2.1 


2.0 
1.7 


1.0 
0.7 
1.2 

1.0 

3.6 

0.7 
2.9 
0.9 
2.6 
0.2 
1.3 
0.2 


170 
262 
167 
171 
227 
563 
672 
270 
531 
258 
1022 

173 
316 
185 
209 
200 
159 
191 


861 
832 
639 
844 
589 
696 
690 
646 
926 
615 
9  00 
880 
646 


298 
227 
276 
177 
225 
294 
235 
209 
221 
196 
207 
278 
307 
535 
203 
297 
212 
226 
305 
232 
206 
230 
281 
176 
362 
254 
317 
206 
192 
223 
295 
211 
235 
353 
201 
191 
238 
206 
264 
244 
261 


206 
201 
240 
360 
189 
141 
559 
142 
656 


6.11 
4.90 
4.00 
4,41 
8.89 
8.25 
3.00 
2.14 
11.71 
8.84 
8.81 
5.11 
5.24 
3.01 
4.57 
2.38 
2.74 
4.11 
4.26 

5.45 


3.40 
1.27 

.60 
5.84 
1.58 
1.28 
1.47 
1.64 
5.27 

.98 
6.36 
6.60 
2.55 

2.98 


4.32 
3.97 
3.91 
4.98 
1.78 
2.23 
6.31 
1  .69 
10.43 


3.18 
3.13 
2.62 
2.98 


1  .40 
.79 


4.90 
3.16 
3.50 
.04 


1  .60 
2.97 


2.17 
.34 


.10 
4.29 
4.61 
1  .62 


7. 38 
4.58 

3.85 

3.96 
2.77 
3.50 
2.71 
6.93 


4.52 
3.12 


4.34 

4.32 

3.23 

6.72 
5.16 


98 


2.63 
5.02 
4.92 
3.04 
3.89 
5.23 
3.08 


2.17 
2.15 
2.17 
2.23 
2.00 
3.54 
2.01 

.72 
4.12 
2.33 
2.95 
1.57 
2.72 

.97 
1  .90 

.71 

.98 
1  .28 
1  .29 


2  .  38 
.90 
.20 
3.33 
1  .07 
.28 
.53 
,89 
3.92 
.54 
3.57 
4.15 
1  .36 


1  ,48 
3,33 
1  ,26 


1  ,48 
1  ,47 
1,24 
1.78 
.45 
.87 
2.70 


17.0 

T 

70.5 
3.2 
4.0 
9.0 
18.0 
72.0 
4.0 
75.5 
75.5 
46  .0 


.0 
.0 
.0 
.0 
15.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


.0 
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24 


<i  DATA  FROM  ALTERNATE  LOCATION  l/2  MILE  EAST  OF  OFFICIAL  STATION  AND  AT  SAME  ELEVATION. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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57, 

0 

90 

20 

34 

24 

241 

1 

0 

0 

0 

4. 

72 

1 

50 

aO 

0 

6 

4 

2 

■)NG  BEACH 

73 

49 

.9M 

61. 

5M 

1 

•  3 

91 

20 

40 

1  39 

2 

0 

0 

0 

3. 

27 

2 

40 

1 

03 

1 

aO 

0 

4 

4 

1 

3NG   REACH  CAA  AP 

73 

'  ^ 

51 

•  9 

62. 

8 

90 

20  + 

43 

114 

2 

0 

0 

0 

3. 

32 

1 

23 

1 

•  0 

0 

5 

3 

1 

IS   ANGELES   WB  AP 

R 

73 

•  4 

55 

.7 

64, 

6 

5 

.  4 

87 

11 

47 

7  + 

70 

0 

0 

0 

0 

2« 

04 

1 . 

06 

67 

6  + 

aO 

0 

4 

2 

0 

:iS    ANGELES   WB  CITY 

R 

75 

.1 

55 

•  6 

65. 

4 

3 

•  9 

96 

20 

46 

7  + 

82 

3 

0 

0 

0 

3. 

09 

1 . 

92 

1 

01 

1 

aO 

0 

5 

3 

1 

ILL   CREEK  2 

68 

1  7 

46 

•  2 

57. 

5 

1 

•  1 

92 

20 

33 

4 

265 

2 

0 

0 

0 

5. 

41 

3. 

06 

1 

45 

1 

aO 

0 

6 

4 

4 

r  WILSON  FC   338B  // 

58 

»  0 

39 

,7 

48, 

9 

1 

.0 

82 

21 

22 

4 

486 

0 

1 

9 

0 

7, 

81 

5. 

23 

3 

04 

1 

21 

aO 

12 

7 

5 

3 

3 

EWPOPT   BEACH  HARBOR 

67 

i  8 

54 

•  0 

60. 

9 

2 

•  1 

80 

20 

44 

7 

1  29 

0 

0 

0 

0 

4. 

43 

3. 

47 

2 

47 

7 

.0 

0 

4 

4 

1 

1RTH  HOLLYWOOD 

75 

•  9 

49 

.3M 

62. 

6M 

3 

.  3 

100 

20 

40 

6 

133 

4 

0 

0 

0 

3. 

78 

2. 

85 

1 

35 

1 

aO 

0 

4 

4 

2 

lEANSIDE  PENDLETON 

67 

•  4 

51.0 

59. 

2 

80 

21 

42 

10+ 

l-'l 

0 

0 

0 

0 

2. 

87 

1 

27 

7 

aO 

0 

5 

2 

1 

;jAi 

77 

,3 

44 

.  7 

61  . 

0 

3 

.  2 

100 

20 

34 

2 

162 

4 

0 

0 

0 

9. 

01 

7. 

70 

3 

36 

1 

.0 

0 

5 

4 

4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
APRIL  1958 


Temperature 


Station 

Average 

E 
1 
§ 
2 

Average 

E 
1 

2 

Average 

1    Departure  1 

From  Long 

j   Term  Means  | 

Highest 

n 
& 

% 
S 
-1 

Dale 

Degree  Days 

No  of  Day 

Total 

Departure 
From  Long 

Term  Means 

GreotesI  Day 

Snov. 

,  Sleet 

No 

o!  Days 

Max 

Min 

Date 

Total 

Max  Depth 

j    on  Ground 

Date 

t 

0 

50  or  More 

1,00 

or  More 

S  < 

5  > 

6  5 

o  S 

o  m 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

M 

32 

.  8M 

M 

28 

12  + 

0 

0 

13 

0 

13. 

28 

9 

.57 

5 

87 

15 

.  5 

6 

4 

3 

OXNARD 

72 

.  7 

49 

.9M 

61 

3M 

4 

.  3 

90 

20 

150 

1 

0 

0 

0 

4 

04 

2 

.98 

1  . 

16 

7 

.0 

0 

5 

4 

1 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

59 

.3 

40 

.3 

49 

8 

80 

22+ 

26 

4 

451 

0 

0 

8 

0 

7. 

67 

3. 

13 

X 

14 

.0 

12 

7 

6 

3 

2 

PASADENA 

75 

.0 

50.5 

62 

8 

3 

.  4 

96 

20 

41 

7  + 

135 

3 

0 

0 

0 

5, 

62 

4 

.32 

2. 

43 

1 

.0 

0 

5 

4 

3 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

M 

M 

0 

0 

3 

82 

1  . 

63 

.0 

0 

6 

4 

2 

POMONA 

74 

.9 

45 

.8 

60 

4 

1 

.  5 

97 

20 

35 

8 

164 

3 

0 

0 

0 

5. 

73 

4 

.17 

2. 

08 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

RAMONA  SPAULDING 

73 

.6 

41 

.6 

57 

6 

96 

20 

29 

25 

231 

3 

0 

3 

0 

4. 

51 

1 . 

36 

1 

•  0 

0 

6 

3 

3 

REDLANDS 

75 

.3 

47 

,  g 

61 

6 

1 

.9 

101 

20 

37 

5 

150 

3 

0 

0 

0 

3. 

30 

2 

.12 

90 

.0 

0 

7 

3 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

75 

.5 

46 

.9 

51 

2 

0 

.  9 

97 

20 

38 

8 

148 

3 

0 

0 

0 

2. 

89 

2 

.04 

1  . 

00 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

7i, 

.5 

47 

,  3 

50 

9 

99 

21 

37 

5 

155 

3 

0 

0 

G 

3. 

19 

1. 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

68 

.  1 

47 

.9 

58 

0 

- 

1 

.  2 

91 

20 

35 

2 

245 

1 

0 

0 

0 

8. 

84 

6 

.33 

3. 

40 

1 

.0 

0 

6 

3 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

75 

.3 

48 

,  3 

61 

8 

1 

.  7 

99 

20 

37 

6 

1  39 

3 

0 

0 

0 

3. 

88 

2 

.44 

1  . 

50 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

SANDBERG  WB                     1 19. 

55 

.8 

40 

.  2 

48. 

0 

- 

2 

73 

20 

28 

4 

501 

0 

0 

7 

0 

3. 

75 

3 

.01 

98 

1 

13 

.5 

7 

7  + 

6 

3 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

71 

.9 

55 

.6 

63. 

8 

3 

.3 

86 

20 

47 

6  + 

79 

0 

0 

0 

0 

1. 

65 

.82 

77 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

75 

.8 

50 

.6 

53. 

2 

3 

.0 

98 

20 

35 

5 

149 

3 

0 

0 

0 

4. 

51 

3 

.33 

1. 

60 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

76 

.  7 

49 

.9 

63. 

3 

2 

.  4 

98 

20 

40 

8  + 

115 

4 

0 

0 

0 

4. 

27 

2 

.92 

1  . 

69 

1 

.0 

0 

6 

4 

1 

SAN  JACINTO 

73 

.  7 

42 

.6 

58. 

2 

- 

1 

.  2 

97 

20 

34 

8  + 

224 

3 

0 

0 

0 

4. 

16 

2 

.96 

1. 

54 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

72 

.  5 

40 

56. 

4 

97 

21 

27 

23 

263 

2 

0 

3 

0 

a. 

79 

2. 

78 

.0 

0 

6 

5 

4 

SAN  PEDRO 

71 

.  2 

55 

.1 

6  3  ■ 

2 

4 

85 

21 

47 

8  + 

1  06 

0 

0 

0 

0 

3 . 

23 

2 

.48 

1  . 

05 

.0 

0 

5 

3 

1 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

74 

.7 

5  \ 

,  2 

63. 

0 

3 

.  0 

91 

20  + 

40 

4 

117 

4 

0 

0 

0 

4. 

86 

3 

.92 

1  . 

50 

.0 

0 

5 

4 

2 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

68 

■  7 

44 

.  8 

56. 

8 

0 

.  4 

21 

33 

5 

2  75 

2 

0 

0 

0 

5 . 

98 

3 

.42 

1  . 

71 

.0 

0 

5 

4 

3 

SANTA  BARBARA 

75 

.2 

51 

.  0 

63. 

1 

5 

.  0 

94 

21  + 

41 

5 

109 

2 

0 

0 

0 

5. 

43 

4 

.28 

2  .04 

1 

.0 

0 

5 

4 

3 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

72 

.  3 

49 

.7 

61. 

0 

3 

.  2 

94 

20 

40 

5 

157 

4 . 

20 

3 

•  48 

1. 

48 

.0 

0 

6 

3 

2 

SANTA  MARIA 

AM 

71 

.6 

44 

.5 

58. 

1 

2.  1 

94 

21 

35 

23 

211 

1 

0 

0 

0 

5. 

04 

4 

.02 

1 

12 

1 

.0 

0 

6 

6 

1 

SANTA   MARIA   WB   AP  R 

68 

45 

.1 

56. 

7 

0 

.  9 

90 

20 

35 

24 

263 

1 

0 

4. 

24 

3 

.04 

1 

30 

•  0 

0 

5 

3 

2 

SANTA  MONICA  PIER 

69 

■  4M 

54 

.2 

61. 

8M 

2 

.  0 

84 

21 

43 

7  + 

106 

0 

0 

0 

0 

2. 

12 

1 

.44 

71 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

77 

.OM 

47 

.3M 

62. 

2M 

102 

2 

149 

5. 

48 

4 

.86 

2 

10 

.0 

0 

SIERRA  MADRE   1  N 

74. 6M 

44 

.2M 

59. 

4M 

- 

0 

.  8 

96 

20 

38 

8  + 

183 

3 

0 

0 

0 

6. 

86 

3 

.85 

1 

97 

1 

•  0 

0 

4 

4 

3 

SUNLAND 

75 

.8 

48 

.6 

62. 

2 

103 

1 9 

3  5 

7 

172 

4 

0 

0 

0 

4. 

71 

1 

99 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

TORRANCE 

74 

.6 

51 

.1 

62. 

9 

4 

.  2 

90 

20  + 

43 

8 

105 

2 

0 

0 

0 

2. 

88 

2 

.13 

.90 

1 

•  0 

0 

6 

3 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

75 

,  Q 

47 

.9 

61. 

9 

1 

.  9 

94 

8 

1  35 

4 

0 

0 

0 

4. 

82 

3 

.87 

1 

73 

•  0 

0 

5 

1 

UCLA 

72 

.  0 

54 

.8 

63. 

4 

3 

.  7 

94 

20 

42 

4 

124 

1 

0 

0 

0 

3 

02 

1 

.88 

1 

27 

7 

•  0 

0 

3 

3 

1 

UPLAND 

70 

.  b 

49 

.7 

60. 

1 

2 

.  4 

94 

20 

37 

4 

200 

3 

0 

0 

0 

6. 

ai 

5 

.44 

75 

1 

•  0 

0 

6 

4 

3 

VISTA 

73.2 

47 

.6 

60. 

86 

20 

39 

5 

155 

0 

0 

0 

0 

5. 

06 

1 

64 

7 

.0 

0 

6 

3 

3 

WARNER  SPRINGS 

68 

,  7 

36 

.1 

52. 

4 

- 

1 

.6 

90 

20 

25 

25  + 

375 

1 

0 

8 

0 

4. 

46 

3 

.24 

1 

32 

7 

.0 

0 

5 

4 

2 

YORRA  LINDA 

77 

.4 

48 

.1 

62. 

8 

2 

.  8 

96 

20 

38 

6 

1  13 

4 

0 

0 

0 

6. 

21 

4 

.09 

1 

64 

1 

•  0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

59.2 

4. 

87 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

70 

3 

45 

,7 

58. 

0 

- 

1 

.0 

87 

20  + 

31 

4 

236 

0 

0 

1 

0 

2. 

25 

1 

.98 

94 

1 

•  0 

0 

4 

2 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

SO 

•  4 

52 

■  9 

56. 

7 

99 

21 

39 

5 

87 

8 

0 

0 

0 

51 

26 

2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BARSTOW 

76 

.  5 

46 

.6 

51. 

6 

- 

0 

.6 

93 

27+ 

35 

5 

160 

4 

0 

0 

0 

86 

.59 

47 

1 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

68 

.2 

42.1 

55. 

2 

- 

0 

.4 

92 

20 

31 

6 

303 

1 

0 

2 

0 

5. 

97 

4 

.25 

2 

21 

1 

•  0 

0 

5 

5 

3 

BISHOP  WB  AP  R 

68 

,  7 

35 

.6 

52. 

2 

- 

2 

.  5 

88 

20 

23 

2 

377 

0 

0 

9 

0 

1. 

30 

1 

.05 

1 

10 

3 

1 

•  0 

1 

3 

2 

1 

1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

50 

.2M 

24 

,6M 

37. 

4M 

55 

22 

10 

24+ 

820 

0 

24 

0 

2. 

17 

22 

•  0 

27 

7 

0 

BLYTHE 

87 

1 

54 

.3 

70. 

7 

1 

.2 

106 

21 

42 

6 

35 

13 

0 

0 

0 

41 

.30 

27 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

85 

5 

57 

5 

71. 

6 

103 

21 

45 

5  + 

38 

10 

0 

0 

0 

26 

.20 

22 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

8? 

.8 

51 

.2 

67  . 

0 

102 

22+ 

37 

5 

76 

9 

0 

0 

0 

45 

18 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

84 

7 

51 

7 

68. 

2 

- 

2 

.  1 

104 

22 

38 

5 

60 

9 

0 

0 

0 

40 

.29 

31 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANT  I L 

74 

.9 

47 

6 

61. 

3 

93 

20 

33 

5 

170 

3 

0 

0 

0 

1. 

13 

50 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

COW  CREEK 

89 

•  1 

62 

1 

75. 

5 

- 

1 

.  6 

105 

20 

45 

8 

20 

17 

0 

0 

0 

19 

- 

.01 

10 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

77 

.6 

48 

.5 

63. 

0 

95 

20 

37 

5 

133 

4 

0 

0 

0 

1. 

25 

•  96 

58 

1 

»o 

0 

4 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

64 

4M 

33 

2M 

48. 

8M 

83 

20 

18 

23 

480 

0 

0 

16 

0 

1. 

33 

73 

1 

0 

2 

2 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

81 

1 

60 

0 

70. 

6 

- 

1 

.  8 

100 

21 

45 

4 

51 

6 

0 

0 

0 

30 

•  22 

20 

2 

•  0 

0 

2 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

85 

8 

51 

.1 

68. 

5 

- 

2 

.  5 

104 

21  + 

39 

5 

50 

14 

0 

0 

0 

60 

•  53 

39 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

63 

1 

44 

,7 

63. 

9 

- 

2 

.  4 

81 

21 

31 

7 

334 

0 

0 

3 

0 

6. 

10 

5 

•  21 

2 

17 

3 

T 

0 

5 

4 

4 

GREENLAND  RANCH 

88 

5 

61 

0 

75. 

2 

- 

0 

.6 

103 

22  + 

44 

8 

20 

15 

0 

0 

0 

30 

.19 

13 

3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HAIWEE 

AM 

66 

1 

43 

8 

65. 

0 

- 

3 

.6 

84 

21 

32 

5  + 

314 

0 

0 

2 

0 

1. 

39 

•  96 

64 

7 

1 

.0 

1 

7 

4 

1 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

81 

5 

54 

2 

67. 

9 

- 

0 

.  7 

101 

21 

40 

5 

75 

7 

0 

0 

0 

38 

.24 

31 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL 

85 

7 

55 

1 

70. 

4 

- 

0 

.  4 

102 

21  + 

42 

5 

37 

10 

0 

0 

0 

61 

.46 

32 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

I NDEPENDENCE 

AM 

71 

IM 

40 

2M 

55. 

7M 

- 

1.0 

90 

21 

27 

5  + 

277 

1 

0 

4 

0 

95 

•  74 

45 

30 

3 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

86 

8 

57 

5 

72. 

2 

0 

.0 

109 

22  + 

41 

2 

48 

14 

n 

0 

0 

49 

•  39 

39 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

INYOKERN 

75 

5 

44 

2 

59. 

9 

97 

16 

32 

6 

197 

4 

0 

1 

0 

74 

34 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

83 

0 

58 

4 

70. 

7 

- 

1 

.  5 

100 

22  + 

40 

3+ 

46 

8 

0 

0 

0 

17 

•  08 

15 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

68 

4 

34 

5 

46. 

6 

2 

.  0 

80 

21 

24 

5 

547 

0 

0 

12 

0 

9. 

08 

5 

.16 

3 

58 

3 

19 

.0 

11 

7 

6 

3 

3 

LANCASTER 

71 

41 

6 

56.4 

86 

21  + 

34 

7+ 

263 

0 

0 

0 

0 

2. 

05 

77 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

58 

2 

42 

2 

55. 

2 

- 

1 

.  3 

87 

20 

30 

2 

302 

0 

0 

6 

0 

2. 

04 

1 

.50 

90 

1 

T 

0 

4 

2 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

72 

8 

38 

8 

55. 

8 

90 

20 

20 

6+ 

284 

1 

0 

8 

0 

1. 

77 

76 

1 

.0 

0 

2 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

85 

2 

55 

0 

70. 

1 

0 

.6 

21 

41 

5 

12 

0 

0 

0 

26 

•  12 

14 

2 

•  0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

64 

9 

48 

1 

56. 

6 

83 

21 

30 

4 

279 

0 

0 

1 

0 

1. 

82 

78 

2 

T 

0 

5 

1 

0 

MOUNTAIN  PASS 

65 

2 

39 

0 

52. 

1 

ai 

21 

26 

5 

381 

0 

0 

4 

0 

1 , 

87 

90 

3 

T 

T 

2 

3 

2 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

82 

1 

54 

8 

68. 

5 

2 

.  3 

99 

21  + 

42 

5 

61 

9 

0 

0 

0 

26 

,07 

20 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PALMDSLE 

72 

5 

41 

2 

56. 

9 

1 

.  7 

91 

20 

33 

7+ 

249 

2. 

25 

1 

•  80 

88 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

70 

8 

40 

2 

55. 

5 

89 

20 

30 

8 

286 

0 

0 

2 

0 

1. 

79 

49 

3  + 

T 

0 

5 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

86 

2 

50 

7 

58. 

5 

1 

.  S 

107 

21 

39 

6+ 

67 

10 

0 

0 

0 

1. 

41 

1 

•  20 

52 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

82 

5 

59 

4 

71. 

0 

1 

.  8 

101 

22 

47 

5  + 

45 

8 

0 

0 

0 

61 

•  37 

40 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

RANDSBURG 

69 

0 

44 

0 

56. 

5 

3 

.6 

87 

7  + 

265 

0 

0 

5 

0 

2 

04 

1 

•  63 

89 

1 

0 

2 

0 

SQUIRREL   INN  2 

54 

9 

37 

6 

46. 

3 

0 

.9 

75 

21  + 

23 

5 

666 

0 

0 

10 

0 

9 

19 

5 

.63 

3 

05 

1 

31 

.0 

8 

3 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

50 

8 

33 

0 

41. 

9 

2 

.  1 

70 

21 

16 

4 

687 

0 

5 

12 

0 

6 

92 

4 

•  73 

1 

95 

1 

45 

•  0 

48 

7 

6 

4 

3 

THERMAL  CAA  AP 

86 

2 

57 

0 

71. 

6 

106 

21  + 

45 

8  + 

43 

11 

0 

0 

0 

41 

21 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TRONA 

AM 

76 

4 

49 

a 

63. 

1 

1 

.  9 

94 

21 

38 

4+ 

140 

5 

0 

0 

0 

90 

.67 

44 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

80 

5 

49 

a 

65. 

2 

0 

.3 

99 

20 

35 

5 

103 

7 

0 

0 

0 

57 

.46 

•  0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

68 

2 

35 

2 

51  . 

7 

3 

.  2 

85 

20 

26 

5 

393 

0 

0 

10 

0 

3. 

02 

2 

.31 

1 

43 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

70 

4 

40 

4 

65. 

4 

2 

.  7 

90 

21 

30 

5 

291 

1 

0 

1 

0 

1. 

29 

.89 

53 

2 

•  0 

0 

3 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

37 

4 

11 

1 

24. 

3 

52 

22+ 

-10 

5 

1217 

0 

10 

29 

5 

2. 

28 

71 

3 

27 

.5 

62 

9  + 

6 

2 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

32 

4 

12 

2 

22. 

3 

45 

20 

-  2 

5 

1275 

0 

15 

30 

2 

1  . 

29 

28 

4 

14 

.0 

64 

8 

4 

0 

0 

DIVISION 

59.3 

1. 

76 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

12  3 

 1  1  

4 

 ^ 

5 

 L 

6 

7 



8 

ACTON  F^CONDinO  FC261RF 

1*46     .13  .99 

.05 

•  42 

.48 

aoiN  RS 

'fti 

•02  •43 

•  02 

,14 

ILOER PO I  NT 

*44 

1.34  2.08  1.17 

,72 

•  10 

,66 

,  02 

T 

iLI'^n  CN  '•'*(> 

6 

.71 

2. 56     .23  1.78 

,22 

,80 

1,10 

ILPINF   1  W 

.27 

.40      .52  1.24 

.35 

1,76 

\LT4DFNA 

.53 

2.10      .03  1*56 

.53 

ILTUCi*^  »S 

,04  .25 

,01 

,04 

\Nr.I  DLfl 

*36 

.86     T  ,43 

.27 

,58 

.22 

INGWIN  PAC  UNION  COL 

6 

.19 

1,47  2,35  ,45 

.59 

,59 

,61 

•  13 

\MinCH  1  E 

32 

1,13   1*48  .42 

.47 

.09 

,32 

•  41 

»NT10CH  PUMP  PLT  3 

97 

.81      aZS  1.47 

.45 

•  02 

•  62 

•  35 

iPROvn  sEcn  us  fc  508  c 

2.12     .03  1,57 

« 

1*64 

iSH  mTN 

91 

.43     ,81  1.24 

.69 

•  17 

.  16 

•  26 

.13 

>SSOC  OIL  ANAHEIM  1 

58 

.69      .78  .65 

,30 

1.39 

,  55 

.UBEPRV 

.96 

1.76  ,75 

1  ,00 

.85 

.35 

,  25 

URUfN 

1.66     ,69  2.50 

.56 

.  16 

.87 

.56 

VAUDN  PLEASURE  PIER 

.04     .65  ,46 

•  34 

*  10 

1,02 

,  16 

VEN^L  9  S'^^E 

78 

.45     .09  ,41 

.01 

*08 

.40 

•  28 

,06 

5 

20 

1,58     .19  1.64 

.17 

•  29 

1,33 

ACKUS  RANCH 

? 

26 

.94     ,01  ,79 

.19 

.  27 

AKER  9  NNH 

51 

,?6 

.22 

.03 

AKERSFIELD  WR  AP  R 

2 

23 

.87  ,37 

.16 

.71 

.01 

T 

lALCH  PH 

99 

2.16     ,15  2,39 

,13 

.05 

.61 

.  12 

.16 

aRNESOn  park 

.8?     .82  l.OS 

.23 

1.52 

'arrett  OAM 

5 

03 

1.45  .2? 

1.62 

.26 

.63 

•  85 

flffSTOW 

86 

,17 

F  ADMHNT 

5 

.94  1.96  ,64 

.85 

.  1  0 

.98 

.25 

eaumhnt  pumping  plant 

38 

,70  2.70  .60 

.96 

.17 

1.07 

.10 

EAUwnNT   1  E 

5 

97 

2.21      .56  1.31 

.57 

.30 

1.00 

lEL   AIR  FC  10 

3.25 

1,00  .86 

.04 

.62 

.73 

EN  LOMOND 

10 

70 

2,75  4 ,90  1,1? 

.60 

.  15 

,8? 

.66 

EN<;on5  feprv 

.94     ,36  1,66 

.  52 

.03 

,62 

,17 

ERKELEV  R 

06 

1.61   2.43  .61 

.27 

.65 

,29 

,20 

ERRVESSA  LAKE 

4 

24 

.77   1,93  ,68 

.21 

.10 

,50 

.  05 

IG  RAR  R<; 

3 

25 

.62     ,85  .37 

.44 

•  03 

.48 

Ifl  BEAR  LAKE  DAM 

11 

73 

1,43  3.16  2.34 

2,57 

•  22 

1,45 

.26 

Ifi  CREEK  PH  1 

2,?4      ,07  2.70 

.60 

T 

.70 

T 

T 

16  DALTON  DAM  FC   2?3  RE 

g 

79 

3,54     .19  2,38 

.12 

.56 

2.00 

IG  PINF<;  PARK  FC  83 

7 

16 

2,77      .04  2.67 

,03 

,49 

1,08 

IG  SUR  STATE  PARK 

98 

2,69     ,96  2,94 

,67 

•  17 

1  ,34 

1.21 

IG  TUJUNfiA  HAM  FC  46  OE 

3,60      .19  3,15 

.16 

•  60 

1 .  09 

SHOP  WR   AO  R 

. 

30 

,14  1,10 

T 

T 

SHOP  UNION  CAPOIOE 

•          ,57  • 

• 

• 

.95 

.ACK  MTN   '  S 

<i 

2ft 

2.05   3.35  1.46 

,62 

*22 

1.49 

,07 

.UE  CANVON  WR  AP  //R 

47 

2,32  3.54  1.75 

,90 

•  24 

.66 

.UE  LAKE  REOWOOD  CR 

_ 

56 

.41    1.00  1 .49 

,70 

.36 

,45 

,YTHE 

T          .27  T 

.14 

VTHE  CAA  AP 

25 

.22  T 

T 

.03 

ICA 

3 

40 

.50      .11  2.36 

.25 

•  05 

.06 

.04 

JNITA 

2 

31 

.43      .19  .61 

.16 

T 

.86 

,06 

liRREGO  OE'^ERT  PARK 

, 

iiRREGO  SPRGS  3  NNE 

.10 

.08 

T 

T 

.09 

.18 

'lULEVARD 

.0?   1.50  .15 

1.10 

*16 

.66 

.58 

■UQUET  CANYON 

7 

00 

2,98     .51  1.63 

.75 

.  44 

iWMAN  riAM 

\a3 

59 

4*  58 

,49 

j 

.84      .31  1.16 

•  32 

,03 

.72 

.62 

AWLEY  2  'iW 

.31 

.02 

•  07 

EA  OAM 

.51      .82  .57 

.37 

1  .05 

.30 

lOGFPORT 

1 

27 

.18     T  .90 

.18 

IDGEVILLE  U  NNW 

7 

40 

1.44     •  2,96 

^ 

1  •  84 

.14 

OOkS  FARNHA"  rch 

.95      .60  ,77 

.16 

.49 

jUSH  CREEK  RS 

2,95   1.72  2,59 

*44 

LLAROS  RAR  PH 

^4 

54 

2.65   2.88  2,35 

,  94 

!  40 

1 !  1 1 

loi 

HRANK  FIRE  OEP  FC  2?ftF 

24 

1.53     T  1,26 

.  08 

.67 

.70 

T 

RRANK  WR  AP  R 

3 

62 

1,34     .13  .94 

.  09 

.69 

RL1N6AME 

39 

1,71    2,24  .61 

.52 

.02 

1.04 

.25 

»NEY 

2 

16 

.63      .27  ,75 

.  05 

.  02 

.06 

.11 

!TON  RANCH 

1,71      ,64  3,17 

,57 

•  1 1 

1.10 

.32 

rroNwiLLOw 

1 

69 

,02      .66  ,16 

•  03 

,02 

.42 

.3? 

,04 

lAZON 

5 

85 

1.70      .45  1,71 

.55 

.  34 

1,10 

IRlLLO  NM 

70 

,69     .03  ,25 

,14 

.15 

.44 

:huma  dam 

1.87   1.03  2,09 

,40 

1.46 

1.01 

,01 

.AVERA5  RIG  TREES 

10 

43 

2,33   1,18  3,87 

1,27 

1.23 

-EX I CO  2  NE 

25 

.20 

.05 

.ISTOGA 

7 

42 

1,85    1.57  2.03 

.69 

,11 

1.17 

.LAHAN  RS 

1 

73 

,67     .48  ,04 

.04 

.07 

.31 

4P  RALOY  FC  85  F 

11 

50 

1,78  3 ,79  4,44 

■  46 

1.23 

30 

<P0 

1,02     ,87  1,78 

.56 

y 

*P  PARDEE 

5 

27 

1,31      ,07  ?.4fl 

<P  SAN  LUIS  ORISPO 

6 

85 

2,17      ,48  1.66 

•  39 

T 

1.70 

!95 

IPTONVILLE  RS 

6 

57 

2.20   1,50  2,63 

.62 

.60 

* 

.90 

IBY  RS 

38 

.05  .26 

lOGA  PARK  PIERCE  COL 

4 

18 

1.09     .01  1.54 

,21 

.61 

.  72 

ITIL 

1 

13 

.50  .28 

.14 

.15 

lYON  DAM 

3 

70 

1,35   1.48  .71 

.  04 

,09 

'HAY  HULL  RUN  RCH 

5 

36 

1.42     .02  1,97 

.96 

,07 

.75 

•  17 

T 

^ADERO 

9 

59 

2,25   3.17  .86 

.91 

ILVILLE  SAWYER 

2 

64 

.46      .75  ,24 

.06 

.05 

•  65 

.04 

lARVILLE 

60 

.10  .09 

.02 

•  02 

.20 

ITERVILLE  PH 

6 

49 

1,86  2,41  ,24 

,25 

•  03 

1  ,45 

LLEN6E  RS 

11 

52 

3.79  2,24  3.38 

,66 

•  61 

,99 

,10 

TSWORTH  HEYNEMANN  RCM 

6 

06 

•79   1.25  1.59 

,01 

TSWORTH  FC  24  D 

4 

66 

1.07  1.52 

.50 

1,79 

RRY  VALLEY  0AM 

9 

07 

1.30     .62  2.93 

1  .92 

,02 

* 

STFR 

3 

36 

1 • 46  1.20  .47 

•  02 

•  09 

CO  EXP  STATION 

4 

33 

1*43   1.04  .43 

.05 

•  06 

,91 

TTENDEN  PASS 

5 

05 

LA  VISTA 

2 

36 

* 

CO  RS 

13 

10 

3.5?  2,71  5.0? 

*  An 

^, 

REMONT  POMONA  COLLEGE 

5 

87 

2.35     .01  1.20 

!l6 

[38 

1,75 

RKSBURG 

49 

1.40     .66  1.75 

.21 

* 

• 

,47 

ARLAKE  HICrfHLANDS 

4 

36 

1,29     .98  ,57 

VEROALE  3  SSE 

6 

79 

*8e 

•  36 
* 

1*50 

!oi 

LIN6A 

2 

00 

•53  .70 

*22 

*44 

•  1 1 

LINGA  K  NW 

5 

26 

1,38     .17  2,06 

*  10 

1  *  20 

BYS  FC53D 

9 

97 

3,92     ,27  3,62 

.  12 

.64 

1,39 

■  01 

EHAN  FISH  HATCHERY 

2 

70 

.77     ,22  .62 

.17 

8 

01 

2.05  2.15   1 .77 

SATE  PH 

6 

.97 

1.92   1,01  2.44 

,18 

.39 

.77 

.20 

JSA  1  SSW 

2 

42 

,83     ,77  .05 

•  23 

•  47 

,03 

:0R0  3  E 

5 

12 

1.26     .37  1.70 

.53 

•  02 

•  79 

•  45 

rORAN  IRRIG  DIST 

2 

66 

.33     ,43  ,37 

•  67 

T 

,66 

.20 

>ES 

9 

61 

•       2,53  3.61 

1.02 

,76 

1,54 

.15 

«NG  HOUGHTON  RANCH 

? 

49 

•60      .34  .42 

T 

T 

,94 

.10 

SNA 

4 

42 

1,37     ,07  1,11 

.21 

.53 

1.13 

:L0 

5 

61 

1.10  2*04  1.10 

•  84 

•  01 

,48 

INA  TEMPLE  FC  193 

5 

31 

2,04     ,08  1.12 

,60 

1.47 

CREEK 

.19 

T  .10 

•  04 

Day  of  month 


13  14 


15 


22     23  24 


25     26  27 


28     29     30  31 


.02  T 
.17  .03 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
APRIL  1956 


Day  of  month 


Station 

Tot( 

 1 

1 

 L 

2 

3 

'  r 

4 

 r 

5 



6 

7  1   8   1  9 

10 

j 

11  12 

1  1 

13     14  15 

]     _  1 

16  1/ 

10 

lo 

1Q 

ly 

99 
ZZ 

99  OA 

91^      9R  97 
Z3  ZO 

9R  1    9Q  1 

zu  zy 

JU 

COYOTE  CANYON 

2  .32 

* 

* 

1.  56 

.  76 

.06 

COYflTF  WELL^ 

.10 

.01 

.03 

.07 

CI?E^CENT  CITY   1  N 

6.30 

.70 

1.81 

.70 

.74 

•  11 

.39 

.08 

.01  1.51 

.18 

CRESCFNT  CITY  7  FNF 

1.14 

2.00 

1.18 

.60 

.27 

.39 

.02 

.06 

T 

T  .67 

.79 

•  01 

.21 

CPOCKFTT 

5.14 

1  .04 

1.60 

.86 

.57 

.12 

.79 

.16 

CPY'^TAL  LAKE  FC?B3R 

9.94 

5.  97 

•  1  0 

1.95 

1.34 

CULVER  CITY 

3.26 

1.03 

,45 

!l7 

.56 

!56 

.51 

CUMMINGS 

9.44 

2.62 

2,90 

1.63 

.67 

.78 

.47 

•  37 

CUNNINGHAM 

1,43 

1  ,84 

.38 

.75 

.26 

CUYAMACA 

9,  59 

.15 

2.83 

.60 

3.28 

•  20 

1.74 

.79 

DACiGETT  CAA  AP 

1  .25 

.27 

.16 

DAVIS  A6R  COLLEGE 

4.11 

1.18 

,46 

1.7? 

.13 

.08 

.53 

.01 

DEEP  *;PRINGS  SCHOOL 

1  .33 

.73 

.60 

DEER  CRFEK  PH 

3.23 

3.11 

2.51 

.92 

.19 

1.05 

.06 

DELANO 

2.56 

.  1  5 

.92 

.25 

.40 

.51 

.43 

T 

DENAIR 

4  .04 

1  .  54 

.  22 

.19 

.24 

OF  SAPLA 

9  .78 

2.96 

3.25 

1  i02 

.61 

.46 

1.  16 

.28 

.02 

.02 

DESCANSO  RS 

5  .ftft 

.03 

1  .59 

,27 

1  .90 

.21 

.94 

.72 

OOBRINS  COLGATE 

1.91 

2.0s 

1.01 

,38 

•  15 

,96 

.07 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

5.84 

1.04 

.62 

3.33 

.50 

.06 

.23 

.05 

.01 

T 

DOS  RIOS 

8.20 

3.04 

.02 

.10 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2.96 

.99 

.53 

.09 

.60 

.75 

.14 

DOWNIEVILLE  R5 

9.26 

2.28 

1.79 

3.16 

,66 

.38 

.78 

.07 

DOYLE  5  SSE 

.28 

.02 

1,07 

T 

T 

.01 

T 

T 

.20 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

4  .OB 

.58 

1.22 

•  76 

.19 

T 

1.20 

.13 

DURL  EYS 

7.99 

2  43 

21 

1  33 

•  04 

DUNNIGAN 

3.66 

1.37 

.87 

.68 

.11 

.63 

OUNSMUIR  RS 

a  .90 

2,45 

2.82 

1.10 

.88 

.  36 

.66 

T 

.15 

.02 

,24 

.02 

DUTTONS  LANDING 

.75 

.44 

1.70 

.39 

• 

• 

.  89 

EAGLE  MTN 

.30 

.20 

.10 

T 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2.29 

.13 

.38 

EL  CAJON  2  E 

3.32 

.68 

.11 

1.13 

.28 

.14 

.95 

.03 

EL  CAPITAN  DAM 

3.53 

.02 

.86 

.11 

1.30 

•  03 

.61 

,60 

EL  CENTHO  2  5SW 

.39 

ELECTPA  PH 

6.62 

2.15 

.68 

2.2? 

.  59 

.04 

.94 

ELlZAfleiH  LAKE  FC128R 

6.69 

2.65 

.05 

?.  10 

.94 

.95 

ELK  VALLEY 

6.31 

.43 

2.62 

.9? 

.70 

.0? 

.07 

.06 

T 

T 

.02  1,18 

T  T 

.05 

.04 

T 

ELLERY  LAKE 

3.00 

.80 

1.20 

,20 

.08 

.52 

.02 

.04 

.14 

ELLIOTT 

1  .40 

,36 

1,6? 

,04 

.51 

ELSINORF 

4,27 

1.19 

.22 

,74 

.67 

•  35 

1.09 

.01 

ESCONDinO 

3.96 

1.15 

.28 

•  87 

,26 

1,07 

eSCONDTnO  CHURCH  RCH 

4.37 

1.23 

.22 

•  94 

,40 

.37 

1.21 

T 

EUREKA  WR  CITY  R 

3.67 

,62 

1*14 

.62 

,09 

.57 

.01 

T 

.  05 

T 

.44 

T 

.13 

EXCHEOUER  RESERVOIR 

3.83 

1.13 

.13 

1.36 

.27 

.03 

.80 

.  09 

FAIRFI^^LD  POLICE  STA 

4.33 

.88 

1.68 

.66 

,38 

•  02 

.62 

.09 

6,10 

1  03 

1.  09 

,  08 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

1.44 

.24 

.11 

.45 

.18 

.12 

,34 

FERGUSON  RANCH 

2.74 

.70 

.33 

.48 

T 

.09 

•  60 

•  06 

,13 

T 

T  .15 

FTDOLETOWN  LYNCH  RCH 

2,10 

.51 

3,70 

1,39 

.22 

1.10 

FINLEY  1  W 

4.21 

.94 

1.34 

.50 

.47 

.96 

FINLEY  5  SW 

6.69 

2.18 

FTVE  POINTS  5  SSW 

1  .39 

.42 

.42 

.07 

«  04 

.15 

.29 

FOLSOM  DAM 

5.66 

1,79 

.46 

2,19 

.34 

.  U 

.71 

.04 

fontana  S  N 

2,78 

.30 

1  .75 

.11 

•  01 

.33 

•  02 

FONTANA  KAISER 

3!  37 

1,35 

.67 

1.35 

FOREST  GLEN 

6.16 

1.05 

2.03 

1.30 

,50 

.36 

.46 

.05 

.39 

T 

FOPESTHILL  RS 

8,94 

1.88 

3.26 

1,30 

.46 

1.02 

.06 

FORT  PIDWELL 

1.28 

.20 

.16 

.01 

.27 

•  10 

•  28 

.  20 

.06  T 

T 

FORT  RRAGG 

1  .69 

1.48 

.69 

.50 

.10 

•  92 

.05 

.02 

.18 

FORT   RRAGG  AVN 

4,46 

1.26 

1.08 

.41 

.41 

1*10 

•  06 

.03 

T 

.11 

FORT   JONES  RS 

.53 

.07 

FORT  ROSS 

4  .96 

.98 

1.17 

.64 

.54 

1.27 

.36 

T 

FORWARD  MILL 

2.74 

.24 

.33 

.36 

.31 

.52 

.14 

,57 

.07 

.11 

•  09 

FRENCH  GULCH 

1.36 

2.07 

.15 

,05 

.34 

2,02 

,13 

•  14 

FRESNO  WR  AP  R 

2I7I 

.86 

•  12 

•  79 

,01 

.89 

.  04 

T 

3,06 

.62 

.31 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

4,36 

,65 

.75 

•  68 

,20 

1.80 

.26 

T 

FULLEPTON  DAM 

4,40 

.65 

.73 

.98 

,27 

1.33 

.41 

.03 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

4  ,  29 

1.33 

.06 

.75 

.21 

.62 

1.31 

.01 

GARRERVILLE 

7.11 

1.42 

2.70 

1.20 

.75 

.10 

.71 

.03 

.  05 

.  15 

GARDEN  VALLEY  2  S 

8.8? 

.07 

.24 

gasqi;et  RS 

8  ,38 

1.06 

1.85 

1.85 

1  .00 

.42 

.35 

T 

.02 

.06 

•  61 

91 

.  12 

•  13 

GEM  LAKE 

1  .48 

.10 

.40 

.10 

.76 

.  04 

•  06 

GEORGETOWN 

2.00 

1.03 

4.02 

,76 

.53 

1.27 

GEORGETOWN  RS 

10.49 

2,35 

1.00 

4.35 

1  .06 

.35 

.93 

.45 

1 1  .46 

T 

.  35 

•  62 

GIRRALTAR  DAM 

11  .95 

4.11 

.16 

4,25 

,18 

1.92 

1.30 

.02 

.01 

GI LROY 

7.07 

1.25 

.29 

3,65 

,42 

.08 

1.26 

.12 

GLENDALE  STAPFNHORST 

1.45 

.98 

,06 

.74 

GLENOOHA  WEST 

6.28 

2.60 

.10 

1.49 

.17 

.50 

1.42 

GLENNVI LLE 

4,02 

.52 

.12 

GOLD  RUN 

9.23 

2,67 

2.17 

2.21 

1.01 

.13 

.94 

.06 

.04 

GRANT  GROVE 

10.63 

2*01 

1.97 

4.02 

1.46 

•  09 

.47 

.53 

.08 

T 

GRASS  VALLEY 

2,56 

1.62 

3.24 

.51 

.  57 

.96 

06 

* 

T 

T 

GRATON  1  W 

7.10 

1.79 

2.40 

•  70 

•  55 

1.  00 

.60 

,06 

GREENLAND  RANCH 

.30 

.01 

.13 

.  10 

.06 

GREENVIEW 

.65 

.45 

20 

* 

GREENVILLE  RS 

3.78 

•  60 

1  .84 

,12 

_ 

_ 

_ 

GRIZZLY  PEAK 

1.81 

2.92 

.69 

.76 

.07 

GROVELAND  RS 

9.60 

1.96 

.76 

3.53 

1  .94 

.  30 

1.11 

8.15 

.24 

.12 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

6.94 

2.75 

.05 

2,23 

.17 

.51 

1.21 

02 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

8.64 

3,53 

.07 

2.68 

.22 

.57 

1.34 

*  03 

HA IWEF 

.05 

.10 

.29 

.06 

06 

•  19 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

5,83 

1.53 

•  59 

1.65 

.36 

» 

1.74 

5.03 

.12 

HAMILTON  AFR  1  E 

5.69 

1.  16 

1.95 

•  34 

.36 

•  04 

1.37 

.45 

HANFORD 

2.04 

.40 

.01 

.65 

.07 

•  66 

•  25 

HANSEN  OAM 

.90 

.92 

1,00 

.22 

T 

1.15 

HAPPY  CAMP  RS 

4.04 

.44 

1*40 

.48 

.38 

•  19 

.02 

1  07 

04 

02 

HARRIS  GAGING  STA 

5.30 

1.92 

•  12 

1.05 

.41 

1.17 

,63 

HARRISON  GULCH  RS 

3.72 

.52 

•  84 

.48 

•  09 

.10 

1.43 

.  14 

* 

HARRY  L  ENGLEBR16HT  OAM 

6,34 

1.65 

1^10 

2.18 

.23 

.12 

•  77 

.20 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

2,12 

U03 

U9S 

.19 

.38 

.92 

HAT  CREEK  PH  1 

1.12 

•  22 

.06 

•  31 

.06 

.01 

.06 

.03 

01 

*  1? 

03 

.38 

.04 

HAYFORK  RS 

3.02 

.66 

1.11 

.30 

.12 

•  03 

•  61 

•  04 

•  15 

HE4LDSRURG 

6.50 

1.70 

2.50 

.53 

.52 

■  90 

.35 

T 

HEALDSRURG  2  E 

6,04 

1.60 

1.70 

.92 

.60 

.14 

1.05 

.03 

3,96 

1.09 

.43 

HENSHAW  DAM 

8.35 

.37 

2.68 

.78 

2.40 

•  14 

1.35 

,63 

HERNANDEZ   2  NW 

5,42 

1.36 

.24 

2.20 

.23 

•  02 

1.06 

•  31 

HETCH  HETCHY 

6,16 

.85 

.75 

1.70 

1.62 

.20 

.84 

.02 

T 

ilO 

.08 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

6.96 

1  .88 

1.76 

1.05 

,87 

•  60 

.80 

HILTS 

.96 

,17 

.38 

.20 

.09 

•  09 

T 

T 

.07 

HOBERGS 

8.55 

2.53 

2.48 

1  .90 

,53 

•  10 

•  52 

.49 

HODGES  DAM 

3.49 

.35 

,85 

.06 

1,00 

.02 

1.02 

•  16 

.03 

HOEGEFS  FC  60A 

11  .25 

4.20 

.22 

4,64 

.09 

•  57 

1.53 

I 
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23 

 ^ 

24 

25 

26  27 

1  1  

28 

*— — i- 

29 

 L 

30 

31 

.76 

•  26 

1.73 

.23 

*01 

.59 

.18 

lOPLANO  L&POO  STA 

6*18 

1*49  1 

.44 

.83 

.75 

.13 

.26 

T 

.26 

lUNTINGTON  LAKE 

6.B3 

T 

T 

.0  2 

OR  I A 

5  »23 

l!51 

,09 

2.05 

!l3 

.98 

.45 

.02 

OVLLWILO 

6*<)3 

1.40  1 

.13 

2.00 

.64 

• 

1*73 

.03 

T 

MPERIAL 

•  61 

•  32 

•  05 

*  24 

NOEPENflENCE 

T 

T 

.22 

.25 

• 

* 

.03 

•  45 

NOIO  US  DATE  GARDEN 

•  49 

,39 

.04 

.03 

WVOKERN 

.20 

.34 

.01 

•  06 

•  13 

NYOKERN  ARMITAGE 

■  39 

.16 

•  18 

.05 

T 

T 

OWS  HILL 

7  •SS 

2*17  2 

,35 

1.02 

.69 

•  54 

.08 

.03 

T 

RON  MTN 

.17 

•  15 

,02 

T 

lES?  VALLEV 

•  77 

.02 

.21 

.  14 

•  03 

T 

.10 

lOHNSONDALE 

4.75 

!49 

.51 

1.36 

1*67 

T 

.70 

T 

lOICE  ISLAND 

lULUN  WVNOLA 

7,44 

1,70 

.54 

2.23 

.90 

.25 

1.75 

•  07 

lUNCfiL  DAM 

12.69 

4*ie 

•  13 

4^88 

.19 

.78 

, ELL06G 

7,25 

1  *  76  1 

.90 

1  •41 

•  2  2 

.12 

1  ELSEWILLE 

4*46 

•  96  1 

•  12 

•  79 

.59 

.06 

.62 

•  12 

IeRL I NGER 

2  ,05 

.35 

•  14 

U17 

.09 

*05 

.14 

.11 

ERN  PIVER   INTAKE  3 

4,43 

.35 

.35 

1.32 

1.72 

.10 

•  59 

.04 

ERN  eiVER  PH  1 

2.62 

.89 

.02 

.59 

.25 

•  21 

•  66 

T 

ERN  RIVER  PH  1 

4.21 

•  72 

•  03 

1.32 

1.19 

■  82 

''' 

ETTLF^AN  CITY   1  SSW 

1  .81 

.47 

,25 

.36 

.02 

•  06 

•  36 

•  28 

,01 

1  ,99 

.45 

.42 

.61 

*34 

•  17 

im  CITY 

4.14 

1.19 

.12 

.89 

.26 

T 

.53 

•  19 

LaWATH  R 

6.72 

.48  1 

.95 

1.38 

.67 

.  13 

.05  1.46 

•  16 

a  CRFSCENTA  FC  251 

6.30 

'l4 

,97 

aFAYFTTE  ?  NNE 

1.62 

.68 

2*99 

1  .03 

*07 

!97 

.20 

flr.iiNA  REACH 

4)41 

1.31 

*13 

.49 

.22 

.38 

1.98 

1  HDNDA 

7,70 

2.00  2 

.62 

*70 

.90 

.40 

1.03 

.  05 

ake  arrowhead 

9. OB 

3.1B 

.38 

3.58 

.23 

.36 

1,30 

•  05 

AKE  CITY 

1  .47 

T 

.53 

*  07 

atcE'^HORE 

1  2  ,R7 

3.89  3 

.71 

.71 

1.84  1 

.32 

1.07 

T 

•  14 

.19 

flK IPF  2  ENE 

3.91 

.03 

•  83 

.09 

1.25 

*17 

•  01 

.86 

.67 

ax  E  '^PAULOING 

10*09 

2^94  2 

•  90 

2,65 

.72 

.10 

*56 

T 

•  11 

T 

T 

•  11 

A  WFSA 

3*33 

•  58 

.11 

.95 

.45 

.13 

,86 

•  25 

fl  NCfl  "^TFR 

2*05 

]ll 

.23 

T 

4  .01 

1^09  1 

.69 

.26 

,14 

T 

.14 

.10 

•  10 

A';"  PLUM  AS 

7,34 

U86  2 

.79 

.55 

.  44 

.36 

1.27 

.01 

.06 

FRBC 

3  .00 

.36 

.46 

,77 

,02 

.01 

,13 

1*15 

•  06 

fCHifZa  PT  STA  FC  352  B 

5,25 

1.73 

.06 

1.30 

.13 

1,02 

1*01 

F  GOANH 

3.06 

1.06 

.05 

1,1R 

,08 

*  50 

•  19 

EMON  COVE 

?*60 

1.28 

T 

.95 

,10 

T 

,24 

1.26 

.01 

.71 

•  24 

■  05 

•  22 

•  18 

IVF  OAK  CANYON  FC  230  C 

5  ,96 

•  2 

•  57 

1,07 

.12 

.42 

1*78 

I VFOmOPE 

3  .74 

•  70 

•  12 

1.60 

•  30 

*14 

•  60 

•  08 

LANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

2.04 

*  35 

.08 

ncvwnon 

4.26 

1.08 

•  14 

1.64 

.20 

.SO 

•  40 

ncifwoon  MESA 

2  ,S4 

.33  1 

•  03 

.04 

.37 

.04 

.92 

.10 

•  01 

00! 

4  ,  78 

1.36  1 

.52 

,68 

.51 

T 

.42 

•  29 

OMPnC  SEWAGE  PLANT 

4.72 

1,50 

.16 

.86 

.24 

1.08 

•  86 

ONE    TREE  CANYON 

2  .44 

*  15 

ONG  OFACH 

3  .27 

1,05 

.09 

,68 

.05 

.60 

•  60 

ONr,    REACH   CAA  AP 

3.3? 

1,23 

.01 

.48 

.10 

.72 

•  76 

6,39 

1.11 

.58 

1.61 

.52 

1.26 

1.31 

Ci'-,  ANGFLE^WR  AP  R 

2  .04 

•  67 

.02 

.30 

.02 

.67 

.  36 

0'^,   ANGFLES  WP  CITY  R 

3.09 

.  58 

O'^  RflNOS 

1  .90 

•  63 

,13 

.53 

.  13 

.01 

.22 

.25 

OS  RANOS  ARBURUA  RCH 

2.57 

.64 

T 

1.29 

.10 

.29 

TS  r.ATOS 

B.fll 

3.13  7 

.76 

1  .05 

.  59 

•  10 

1.18 

T 

•01 

''S  r.flTOS  A  SW 

11.25 

2.68  1 

.70 

.79 

.40 

1.20 

IS   DOIFTOS  RS 

10.31 

3.50 

•  31 

3.33 

•  32 

2.  65 

JCEfNE  VALLEY  2  W 

1  .77 

•  75 

.50 

•  32 

I20 

VTLE  CREEK  PH 

6.96 

2,00 

.10 

2.31 

,29 

•  03 

.38 

1*62 

.  23 

YTLf^  CREElf  RS 

13*55 

2.00  -= 

.33 

5.10 

.39 

2«  24 

.53 

T 

flOEOA 

2.87 

.96 

.12 

.62 

,09 

.07 

.62 

AD  3IVER  RS 

6.38 

.01 

.03 

.15 

.45 

an; sN I T  a  LAKE  // 

6*15 

•  82 

.66 

2.00 

,57 

.12 

.36 

■  05 

T 

.47 

T 

•  08 

ARCH  FIELD 

2.45 

.96 

.04 

.52 

,15 

■  42 

•  34 

T 

A R ICOPA 

2*01 

.46 

,24 

.06 

■  75 

.50 

4RI POSA 

6.96 

1,56 

,29 

2.66 

1.19 

•  25 

.80 

01 

SRTINEZ   3  SSE 

6^43 

1.41 

,60 

2  .60 

.  53 

.  37 

aPTlNFZ  FIRE  STA 

6.14 

1.34 

.56 

2.03 

.69 

•  04 

•  90 

aPYSV  ILLE 

1.74 

.55 

1.17 

.05 

•  73 

•  13 

.03 

ATHFR 

6.61 

1,57 

.36 

1,00 

1.93 

•  66 

.72 

.37 

:  CLOun 

8.06 

2,36 

.51 

1,37 

,60 

.31 

•  65 

01 

.05 

.01 

.14 

.01 

T 

T 

.02 

.  3 

5A00W  LAKE 

6,33 

1  •IT 

.07 

2.29 

.59 

.02 

•  72 

!44 

=CCA   3  SE 

•  26 

•  14 

rNDOTA  DAM 

1  ,70 

•  44 

.14 

.35 

.10 

•  08 

■  14 

45 

=RCEO  FIRE  STA  2 

3  .65 

.93 

.07 

1.51 

.16 

•  02 

.66 

.26 

:RCEY  HOT  SPRINGS 

2,40 

.52 

•  37 

.24 

.14 

•  22 

•  54 

.09 

TYER<;   INSPECTION  STA 

7,24 

1.41 

.42 

4,06 

.65 

T 

•  56 

1 12 

T 

''' 

IODLEWATER 

1  .64 

.43 

,33 

.10 

•  14 

•  45 

•  19 

ILL  CREEK  2 

5.41 

1,45 

•  13 

1,09 

.33 

•  23 

1,15 

T 

I  NEPAL 

5  .16 

1.26 

.66 

1.96 

.23 

•  21 

•  25 

T 

.1? 

T 

.27 

IPflNDA  5PENGLER  RCH 

7.50 

U71 

?.75 

1.05 

.46 

•  49 

•  33 

01 

02 

•02  .61 

.01 

.01 

.01 

■  01 

.01 

ITCHELL  CAVERNS 

1  .82 

,34 

.78 

•  02 

•  25 

•  06 

.13 

4.89 

U63 

2.01 

.4A 

,33 

.27 

■  16 

ija  VF 

1.75 

.12 

•  65 

.56 

.11 

.  26 

•  05 

INO   LAKE  - 

1  .64 

.33 

.89 

.32 

.05 

•  05 

INTfREY 

4.71 

1.40 

.44 

1.19 

.50 

•  86 

•  27 

05 

■INT  tCELLO  DAM 

5,63 

1  •  47 

1  .43 

1.65 

.21 

''' 

.00 

inpPAPic  1  5SE 

4,50 

•  94 

•  66 

.69 

.26 

1.75 

iRr,flN  HILL  2  E 

5.52 

1^33 

.44 

3^44 

.46 

•  10 

.75 

5P0NG0  VALLEY 

3,82 

.12 

1.61 

•  10 

1,66 

.23 

•  10 

lUNTAiN  PASS- 

1  ,67 

.60 

.29 

•  90 

.  07 

•  01 

"lUNT  DIARLO  NORTH  GATE 

^•08 

1^  39 

•  55 

2*35 

.  55 

•  07 

•  01 

^UNT  HAMILTON 

3*89 

T 

1,50 

1.37 

,84 

•  10 

.05 

.  03 

lUNT  HEPRON  9  E 

•  97 

•  24 

.21 

.25 

•  20 

.03 

.02 

.02 

DUNT  HFRRON  RS 

3^33 

2.50 

.50 

.06 

.01 

•  20 

T 

.06 

T 

?UNT  Shasta  wr  cttv  //r 

5*44 

2.56 

1.51 

.18 

T 

.33 

.35 

.35 

,05 

T 

.11 

T 

r  WILSON  FC  33SB  // 

7,81 

3^04 

,21 

2,36 

,09 

1  .64 

JIP  WOODS 

5.69 

1.09 

,57 

1^50 

•  56 

,12 

1.46 

iClMlENTO  DAM 

5.10 

1.26 

•  29 

1*68 

.  34 

.77 

IPA 

5,6? 

1*01 

.67 

2.32 

.53 

.29 

• 

.86 

.01 

iPA   STATE  HOSPITAL 

5,9"= 

1.00 

.71 

2^52 

.54 

.32 

.72 

.02 

;EOLES  CAA  AP 

.26 

.20 

.03 

*03 

^ 

3.22 

,80 

,85 

.66 

•  91 

tVADA  CITY 

10,72 

2.92 

2.03 

3.87 

•  36 

•  41 

.95 

.08 

T 

.04 

:WARK 

3,23 

•  66 

•  15 

1  .05 

.32 

1.09 

■WRURY  PARK  4  SW 

5,4! 

1.19 

.97 

i.n 

•  30 

.02 

1.80 

tWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

6.12 

2.57 

,01 

1.6^ 

.01 

.77 

.87 

2.91 

.90 

.53 

,91 

•  13 

.11 

•  39 

"WPORT  REACH  HARROR 

4.4' 

•  62 

.06 

,5! 

.03 

•  5C 

2^47 

IC0LAU5 

3*8t 

1,14 

•  62 

l.2e 

.05 

.03 

.55 

.21 

(  LAND 

.31 

•  30 

,07 

IRTH  FORK  RS 

7,31 

.96 

.86 

3,0C 

1.15 

.06 

•  82 

.12 

.40 

T 
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Station 

Total 

1    I   2   1  3 

4 

5 

6 

7 

NORTH  HOLLYWOOD 

.78 

1  .35 

.01  1.00 

.08 

.58 

,76 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

e 

.60 

1  .09 

.44  5.72 

OAKLAND 

6 

*31 

1.45 

2.09  .60 

.45 

!57 

.65 

.40 

OAKLAND  WR  AP 

R 

4 

•  58 

1.00 

1,15  .81 

,37 

,72 

.51 

.02 

OAKVILLE  1  WNW 

7 

.80 

2^  21 

2,58  1.09 

,50 

.07 

1.22 

.13 

OCCIDENTAL 

7 

.87 

1.62 

1,40  1.95 

.96 

.18 

1.55 

•  21 

nCEANSIDE  PENDLETON 

2 

.87 

.79 

•09  ,42 

,11 

.19 

OCOT ILLO 

.30 

,03 

.01 

OJAl 

9 

.01 

3.36 

•04  2.63 

.11 

1.27 

OLINDA 

4 

.96 

.73 

•89  ^98 

.31 

1.32 

ONO 

.47 

*30 

.78  .32 

.37 

.96 

1.53 

.07 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

1  3 

.28 

5.87 

t?t,  4.45 

ORANGE  COVE 

2 

.ft7 

.58 

•36  ^77 

1 42 

.02 

.49 

.23 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARtC 

6 

.01 

.68 

2.04  .65 

,76 

■  36 

ORTNDA  nOWMAN 

8 

.65 

2.13 

3.20  .83 

.75 

•  16 

1.32 

.26 

ORLANO 

3 

.12 

•  BO 

,35  .41 

T 

,22 

l.OO 

.23 

ORLEANS 

3 

*34 

.23 

1.24  .35 

OROVlLLE  1  WSW 

.37 

1.59 

•31  .68 

!l3 

,04 

l.OC 

.29 

OROVILLE  7  SE 

.20 

1,45 

.65  1.10 

.05 

.95 

OROVlLLE  RRIDCtE 

A 

.57 

1  .40 

.38  1.22 

.07 

.09 

1.03 

.27 

OXNARD 

.04 

.37 

.60  .69 

.38 

.84 

1.16 

OZENA 

5 

.00 

1.72 

T  1.27 

PACIFIC  HOUSE 

10 

.37 

1  .88 

,95  4.46 

1.89 

.  19 

.85 

.01 

PACOIMA  DAM  FC  33  AE 

.06 

2.35 

.06  1.82 

.26 

.60 

.95 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

S 

.31 

1.17 

.22  2.20 

.60 

.05 

.90 

.17 

PALMDALE 

2 

•  26 

.88 

.02  .84 

.20 

.32 

PALMDALF  CAA  AP 

1 

•  79 

.49 

.01  .49 

PALM  <;PRINGS 

1 

.41 

.44 

.11  .52 

T 

.34 

PALO  ALTO  CTTV  HALL 

.56 

.89 

.21  1.55 

.52 

,37 

.94 

.06 

PALDMA 

7 

.85 

2,60 

.95  2.07 

.55 

.03 

1.35 

.30 

PALOMAR  MTN  OnsY 

P 

7 

•  67 

3.13 

.12  3.06 

.24 

.37 

.73 

PALOS  VFR0E5  EST   FC  43 

C 

2 

.82 

,30 

•67  .55 

.10 

1*20 

PANOCHE 

2 

.65 

,66 

.06  1.14 

.04 

T 

.57 

.16 

PANOCHE  JUNCTION 

1 

.25 

.35 

•09  .33 

.12 

.15 

.21 

PARADISE 

6 

.00 

1,34 

1.76  1.07 

.07 

.37 

1.04 

.06 

PARKER  RESERVOIR 

61 

.40 

.04 

•  06 

PARKF IFLO 

6 

.49 

1.  18 

.45  2.80 

.22 

.  04 

.90 

.80 

PA'ADENA 

5 

62 

2,43 

•04  1.16 

.  16 

•  61 

1.22 

paskenta  rs 

2.65 

.43 

.50  ^43 

.06 

1,19 

.  04 

pa<;o  rorle^ 

5 

22 

1.73 

,11  1,30 

.36 

1.04 

.68 

PASO  RORLES  CAA  AP 

4 

.89 

1.23 

1.14  ,39 

.25 

.21 

1.64 

.03 

PATTIWAV 

3 

21 

,22 

.73  .60 

PAYNES  CREEK 

3 

19 

1.33 

.33  1.03 

.10 

<  19 

.21 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

5 

72 

1.11 

1,52  .66 

.95 

•  34 

.98 

.  14 

PIEDRA 

33 

.43 

•92  1.36 

.40 

T 

.63 

.58 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

7 

24 

2,70 

.02  3.35 

.01 

.66 

.50 

PINNACLES  NM 

5 

54 

1.15 

.15  2,17 

•  03 

PISMO  REACH 

5 

57 

2,20 

.30  ,91 

.46 

..05 

.65 

PIT  RIVER  PH  5 

10 

71 

2.19 

3,17  2.07 

1,35 

•  93 

.61 

PITTS  RANCH 

6 

34 

1.72 

2,12  ,73 

.51 

.17 

1,03 

.06 

PLACERVILLE 

9 

27 

2.19 

•74  3.43 

1.11 

1.  00 

,80 

PLACERVILLE  IFG 

8 

26 

2,16 

.57  3,28 

1.05 

1.15 

POINT  ARENA 

5 

36 

1.27 

1.14  ,82 

.42 

.52 

1,08 

.01 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

3 

82 

1*18 

•11  .50 

1,53 

.50 

"T  PIEDRAS  RLANCAS 

46 

1,49 

.61  .42 

.22 

.35 

1.29 

.06 

POMONA 

5 

73 

2,08 

,03  1,05 

,21 

,43 

1.93 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

5 

31 

1.11 

.40  1.62 

.05 

POUTEPVILLE 

2 

84 

.20 

1»09  .59 

.50 

.06 

.40 

PORTOLA 

2 

50 

.67 

,65  1.10 

,08 

POSEY  3  F 

5 

78 

1.30  1.39 

1,92 

.21 

.71 

POTTER  VALLEY  PH 

5 

97 

1,52 

1.89  l.lO 

.53 

•  17 

.74 

PRIEST  VALLEY 

10 

U48 

.40  2,83 

OUlNCY  R5 

77 

1  ,66 

.56  1,92 

.23 

•  03 

,25 

T 

RAMONA  SPAULDING 

51 

1,36 

•19  1.24 

.47 

,16 

1.05 

RANCHITA 

21 

* 

1.24  .70 

.12 

•  70 

RANDSflURG 

2 

04 

.89 

.85 

.15 

•  15 

RED  PLUFF  WR  AP 

R 

2 

47 

,69 

.90  T 

REDOING  FIRE  STA  2 

6 

11 

,96 

2.17  .99 

.02 

.16 

.58 

REDLANOS 

3 

30 

.74 

■49  .90 

,19 

•  15 

•  29 

.53 

REDWOOD  CITY 

6 

37 

1.36 

2.54  ,74 

.56 

.09 

.91 

•  15 

REPRESA 

R5 

1.39 

1,97  ,37 

,33 

.64 

•  15 

RICHMOND 

5 

54 

1.73 

,53  1.52 

.20 

RICHMOND  FIELD  STA 

6 

in 

l,7i. 

li08  1.4B 

,63 

.02 

•  96 

•  19 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

2 

69 

1.00 

,11  .48 

,26 

.40 

.64 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

R 

3 

19 

•  45 

1.12  .57 

.36 

.69 

ROCKL  IN 

90 

1,30 

.40  2.15 

.20 

,70 

.15 

SACRAMENTO  WR  AP 

R 

00 

1,14 

2,17  ,14 

,06 

.  47 

SACRAMENTO  WB  CITY 

4 

41 

1,25 

2.23  .25 

,07 

.60 

,01 

SAGEHEN  CREEK 

6 

54 

1.44 

1.82  2.92 

,24 

T 

.12 

SAINT  HELENA 

6 

90 

2.05 

2.49  .54 

.53 

.30 

,73 

,26 

SAINT  JOHN 

13 

1.02 

•49  .71 

•  50 

.66 

.25 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7 

P2 

1,67 

3.40  .65 

.55 

.08 

•  15 

•  42 

SALINAS  CAA  AP 

3 

85 

,B0 

.90  .65 

.60 

•  54 

.16 

T 

SALINAS  DAM 

8.61 

2,24 

•46  3.30 

,40 

.02 

.14 

1.03 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

5 

43 

1,74 

•19  1.02 

.21 

.21 

1^06 

SALT  SPRINGS  PH 

6 

56 

2.45 

1.04  3.02 

.93 

.10 

.96 

,01 

SALYER  RS 

3 

64 

.55 

1.07  ,52 

.17 

SAN  ANDREAS  3  5 

7 

95 

1.93 

.39  3.54 

.86 

1,21 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

B 

64 

3.40 

•40  2.39 

.14 

.46 

2,05 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

3 

8B 

1.50 

.18  1.12 

.13 

.01 

,32 

,57 

SAN  CLEMENTE  DAM 

8 

50 

2,06 

.33  3.65 

.71 

.10 

.80 

.85 

SANDRERG  PTL  STA  FC130R 

74 

l.?6 

1.42 

2.06 

SANOBERG  WR  //ft 

75 

•  96 

.36  .70 

.93 

,42 

SAN  DIEGO  WR  AP 

R 

1 

65 

•  77 

.03  .19 

.17 

.14 

,35 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

6 

22 

1.35 

1.05  1.12 

.20 

1.73 

SAN  FFRNANDO 

51 

1  .60 

,05  1.42 

.19 

.55 

,70 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

6 

36 

.91 

2.30  .76 

.69 

•  70 

.83 

■  17 

SAN  FRANCISCO  FOR 

R 

5 

47 

1.05 

2.04  .63 

.21 

•  65 

,76 

.13 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

5 

60 

2.00 

•11  1.58 

,15 

.46 

1.30 

SAN  GABRIEL  DAM  FC-SSBE 

8 

46 

3.03 

•23  3,16 

.10 

,51 

1.43 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

4 

27 

1  .59 

.10  .93 

,14 

.64 

.87 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7 

24 

1  .94 

■  61 

•  45 

,36 

SAN  JACINTO  • 

15 

1  .54 

•16  ^72 

,19 

•  23 

1.29 

SAN  JOSE 

R 

3 

68 

1.00 

1.04  .31 

.47 

•  54 

.32 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

6 

51 

1.48 

.62  1.87 

.24 

•  80 

1.50 

SAN  MARCOS  RANCH 

8 

79 

1.96 

.8*  2.78 

.36 

.57 

1.22 

SAN  MATFO 

6 

38 

1.42 

2.44  .65 

.47 

•  16 

.90 

.34 

SAN  PEDRO 

3 

23 

1.05 

.12  .61 

.27 

.34 

.84 

SAN  RAFAEL 

B.?7 

1.61 

3^63  ,68 

.60 

.17 

•  98 

.60 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

86 

1.36 

.22  .88 

.32 

.58 

1.50 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

6 

98 

1.71 

1.66  1,10 

.33 

■  01 

.16 

■  93 

SANTA  ANITA  FFRN  FC  432 

8 

78 

3,24 

,17  3.57 

.07 

.47 

1.26 

SANTA  RARRARA 

5 

43 

2.04 

•11  1.15 

.07 

,15 

.91 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

4 

20 

1.12 

■39  .60 

,10 

•  46 

.31 

SANTA  RARRARA  TV  PEAK 

8 

7B 

2.87 

,43  2,70 

.19 

.65 

.64 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

4 

04 

1.03 

1,02  ,43 

,51 

.06 

,99 

SANTA  CRUZ 

75 

1,28 

1,46  1.05 

.63 

•  13 

,20 

SANTA  FE  DAM 

5 

11 

•  90 

1*21  1.00 

.25 

1.25 

Day  of  month 


10     11  12 


13  14 


15 


16     17  18 


19     20    21    22    23    24    25    26  27 


28    29    30  31 


.02  .03 
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Station 

•3 

Day  oi  month 

1       2  {  3 

4  1 

5  1 

6 

7  [ 

8 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  1 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

9*05 

2,9S 

,33  2,26 

,61 

2 

.25 

.62 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

9.60 

2,68 

,86  2*30 

.70 

1 

.38 

1.68 

SANTA  MARIA 

5.0* 

1*12 

,65  ,97 

.04 

SANTA  MARIA  WP  AP  R 

4*24 

1,25 

*io 

'  ?4 

SANTA  MONICA 

2.65 

•  61 

,01  *62 

* , 

1  *  in 
• 

SANTA  MONICA  PIER 

2.12 

•  35 

T  ,41 

.10 

,55 

,71 

SANTA  PAULA 

5.<.e 

.18 

1.92 

SANTA  ROSA 

5.43 

1  .25 

•86  1*42 

.13 

,  12 

SANTIAGO  0AM 

*50 

1*75 

57 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

5.91 

•  92 

1.94  1,65 

* 

* 

SAWYERS  RAR  R? 

3.03 

,24 

*6l  ,65 

.09 

('^l 

.28 

•  08 

SCOTIA 

6.39 

1*36 

2,02  ,81 

.73 

.32 

•  54 

T 

.06 

T 

,01 

SEARSVILLE  LAKE 

7.B5 

1  ,89 

•52  3,08 

,20  1 

•  34 

1  * 

SEPULVEOA  DAM 

,90 

,58  ,96 

i. 

* 

SHASTA  PAM 

a  .89 

1,69  1,35 

44 

SHINGLE 

e.47 

1,74 

(82  3*64 

,90 

•  29  1 

.03 

.05 

SIERRA  CITY 

8*25 

2,20 

1,42  3,54 

,60 

,07 

.36 

SIERRA  MAORE  1  N 

5.86 

1,97 

,05  1,80 

.  09 

•  01 

1.37 

SIERRAVILLE  R"^ 

3  .00 

•  58 

,14  2,01 

.  08 

.03 

SIGNAL  HILL  FC  *15 

3*01 

,91 

*20  ,4B 

*05 

,54 

,63 

SKAGGS  SPr.S  LAS  LOMAS 

9.56 

2,45 

2.55  1,26 

•  76 

.48  2 

•  00 

.06 

SLOAT 

3*59 

1,20 

*31  * 

• 

2,  00 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

6*04 

1.42 

,61  2,58 

SMITH  RIVER  3  WNW 

6.14 

•  91 

1.24  .85 

*  17 

*  11 

* 

24 

* 

04 

* 

,74 

SNOW  CREEK  UPPER 

4.96 

.10 

2.07  .73 

1*40 
* 

.33 
* 

.  35 
* 

SOMIS  3  NE 

4.08 

i.oa  ,87 

•  23 

•  85 

1,05 

SOMIS  3  NW 

4.56 

•  69 

•50  1,04 

*19 

• 

2,16 

SONOMA 

6.B7 

,08 

sonora 

5  .99 

1*16 

^*49  1*92 

*B? 

*  50  1 

*  10 

so  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

12.30 

2.98 

•51  5,70 

1*15 
* 

*47 

,08 

12 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

5.06 

1.35 

•12  ,99 

.12 

,52 

1.93 

SPRINGVILLE  7  ENE 

4.77 

•  37 

1,05  1,42 

1.22 

,14 

.26 

.29 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

5,27 

,30  3,92 

SQUIRREL   INN  1 

2*66 

* 

'36 
• 

1  65 
* 

SQUIRREL  INN  7 

9.19 

3.05 

,45  2,87 

* 

* 

2. 

• 

STOCKTON  CAA  AP 

3.55 

•  98 

1,22  ^55 

.12 

,31 

,28 

•  09 

STOCKTON  PIPE  STA  4 

4*64 

1  ^06 

•1*  2,24 

.32 

•  03 

,39 

,46 

STOCKTON  MOWRY  gPIOGE 

3.14 

•  96 

•76  ,74 

' \t 

STONVFORO  RS 

2  .67 

•  61 

•78  ,46 

•  0 

*36 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

2.14 

,46 

•72  ,0? 

,  23 

*  01 
* 

•  01 

STRAWBERRY  VALLEY 

11  .71 

3,31 

4,12  1,87 

1.02 

.22  1 

.10 

•  07 

SUNLAND 

4.71 

.12 

54 

,64 

SUSANA  KNOLL<=. 

6.92 

1,35 

1,22  2,0? 

*Vi 

2.03 

susanvi lle 

•  25 

,04  ,48 

03 

SUSANVILLE  AP 

.98 

,07 

,54  ,26 

SUTTER  HILL  R?. 

6,76 

1,61 

.30  2. 82 

•  94 

,18 

85 

.06 

TABLE  MOUNTAIN 

5.92 

1,95 

•25  1.73 

.11 

53 

1.26 

T 

TAHOE 

6.36 

,  78 

•54  3.67 

TEHACHAPI 

2  ,09 

,59 

*  11 

* 
• 

in 

TEJON  RANCHO 

2  .09 

•  Tf 

•  2  5 

.05 

4A 

•  53 

THERMAL  CAA  AP 

.41 

,20 

.21 

THOUSANn  OAKS  2  N 

7.51 

3,12 

•04  1,96 

.56 

.04 

89 

,90 

THREE  RIV  EOlSnN  PH  2 

4,02 

1,67 

.02  1,45 

•  09 

TIGER  CREEK  PH 

9.28 

?,a9 

1.07  3.05 

*14 

09 

*  04 

TOPANGA         FC  6 

5,10 

1  ,  55 

•06  1*76 

• 

•  8 

TORRANCE 

2.ee 

*  90 

•10  ,36 

.23 

53 

.76 

TRACY  CARBONA 

2,21 

,  39 

•Ifc  1.20 

.  14 

•  04 

.14 

.16 

TRACY  PUMPING  PLANT 

3,03 

•  69 

■99  ,6? 

31 

*  1^ 

IRON  A 

.90 

TRUCKEE  PS 

6.50 

1,07 

(47  4*15 

.  52 

•  03 

12 

*  no 

•  09 

•  0  5 

TULELAKE  //R 

.75 

,05 

,03  .3? 

.01 

•  04 

02 

.01 

•  19 

,04 

TURLOCK 

3  .48 

1,30 

.05  1.20 

.33 

.10 

38 

•  12 

TURNTABLE  CREEK 

8.84 

2.33 

1.73  1.*>B 

*  ^7 

.96  1 

.  06 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

,78 

,92  ,57 

• 

• 

THENTYNINE  PALMS 

.57 

,51  .05 

*  01 

Til]N  LAKES 

8,81 

2,34 

1,70  2,95 

.75 

.02 

.92 

.03 

UK  I  AH 

5.76 

1,73 

1*62  *7B 

.52 

.67 

.41 

.01 

•  02 

UKIAH  U  W 

7.47 

1  aSO 

2«37  1*13 

'^a 

,16  1 

.11 

1^77 

3.02 

UPLAND 

6.81 

2^75 

1*04  ,69 

' 

• 

1  B7 

UPPER  LAKE  7  W 

4  .96 

1.69 

1.93  * 

1.04 

.22 

,02 

UPPER  LAKE  RS 

5,11 

1,56  .6? 

* 

•  75 

61 

UPPER  MATTOLE 

9,80 

2^68 

2.56  1.42 

^*  1  1 

•  59 

VACAVILLE 

1  •09 

2.72  ,48 

S4 

VALLEY  CENTER  3  NE 

5,11 

,?5 

1,70  .40 

1.20 

,52 

VALVERMO  RS 

3.02 

1  ,43 

•  97 

20 

.36 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

4,60 

,73 

.83  1.49 

.15 

1,36 

.04 

VENTURA 

4,33 

,71 

,48  1,02 

*  22 

^*  nfi 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

1  ,29 

,02 

.53  .39 

•  ?^ 

(  05 

VINCENT  PATHOL  STA  FC120 

2.45 

,96 

,09  .57 

.10 

22 

,49 

VINTON 

1 .33 

,21 

•19  .72 

T 

02 

1 

VISALIA 

2,34 

,30 

,66  ,44 

•  21 

.42 

,31 

vi<;ta 

5.06 

1.23 

.30  1,27 

1.64 

VOLCA  NOV  t  LLE 

D  9  .08 

2^25 

1,03  3.92 

.  55 

•  37  D 

70 

VOLLMERS 

12*76 

.47 

.66  2 

.23 

•  -  , 
,02 

VOLT A  PH 

3.01 

•  97 

,63  .32 

,03 

.20 

43 

.01 

•  16 

WALLACE 

6*14 

1^47 

.91  2.29 

.70 

.77 

T 

WALMAR  SCHOOL 

6.63 

1.56 

•66  2^49 

,  86 

•  03 

85 

•  1  8 

WALNUT  CREEK 

6.44 

1,50 

.52  2.60 

,70 

.05 

.87 

.20 

WALNUT  CREEK  4  E 

5,72 

1  .  47 

WALNUT  GROVE 

4,57 

1  ,40 

1.90  *3f 

,43 

,30 

.16 

WALNUT  PATROL  STA  FCl0?e 

5,42 

1  ,88 

,17  ,99 

.18 

.53 

1.67 

WARNER  SPRINGS 

4,45 

,90 

•67  1,07 

1.  32 

Wasco 

2  ,40 

•  06 

,95  .19 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

4.35 

.38 

•  02 

•  86 

•  11 

WEAVERVILLE  RS 

3,50 

•  40 

•96  .24 

.12 

•  25  1 

•  17 

.06 

WEED  1  S 

3,20 

1.30 

1.10 

•  17 

•  04 

•  34 

T 

T 

•  10 

WeSTHAVEN 

1  .60 

.30 

.27  .31 

* 

WEST   POINT  3  SW 

8.63 

2.35 

1*54  2.82 

WHEELER 

6.23 

1^38 

•  71 

•  99 

•  20 

•  40 

WHITE  MOUNTAIN  1 

2.28 

•59  .71 

.19 

.27 

•  17 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

1,29 

•  09 

.09  *20 

.28 

.19 

•  09 

,08 

WHITE  ROCK 

6.82 

1*44 

.64  3.27 

.54 

.05 

.76 

•  l\ 

WHITTI6R  FC   106  C 

4.22 

1.43 

.13  ,95 

WILLIAMS 

2  .38 

•  55 

.29  ,71 

WILLOWS 

2.74 

•  54 

,31  .64 

WINTERS 

4.11 

1.26 

•87  1,2B 

,17 

.41 

.12 

WOFFORD  HEIGHTS 

2,83 

•  60 

,02  1.01 

.53 

•  12 

.55 

WOOOFOROS 

2,55 

.63 

,39  1*36 

.03 

.01 

•  09 

WOODLAND  1  WNW 

4.26 

.97 

1,08  1.29 

.09 

.02 

•  76 

•  03 

WRIGHTS 

11  .40 

3,35 

,86  4,40 

.77 

.25  1 

•  37 

.40 

YORRA  LINDA 

5.21 

1,64 

.03  1,05 

.27 

.59 

1.63 

YOSEMITE  NP 

7.45 

2,11 

,26  2,87 

.87 

1 

,13 

VREKA 

.59 

,17 

,23 

•  06 

.06 

.01 

T 

25    26  27 


28    29  30 


T  T 
T  .07 


T  .07 

.07 

.I' 
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SUPPLEMENTAL  PRECIPITATION  DATA 
STORM  OF  APRIL  1  through  7,  195B 
Unofficial  Weather  Stations  not  published  Id  Daily  Precipitation  Table,  Climatological  Data., 


Hourly  Precipitation  Data,  California 


Location 

Latitu 

de 

Longitude 

Elev. 

Obs. 
Time 

Type  Gage 

Expos 

AMADOR  COUNTY 

DRYTOWN   CVAIRA  RCH ) 

38° 

26 

5' 

120° 

51.  5' 

700 

9A 

Victor 

Very 

lONE  2  NW 

38° 

22 

3' 

120° 

58.  0' 

263 

9A 

Victor 

Good 

PLYMOUTH  (RESIDENCE) 

38" 

29 

120° 

50' 

1050 

8A 

8" 

Poor 

CALAVERAS  COUNTY 

COPPEROPOLIS  (STATE  FSTRY  STA ) 

37° 

58 

120° 

39 ' 

970 

WK 

Recording 

Good 

HOGAN  DAM    (DBS  CITY  OF 

STOCKTON ) 

38° 

08 

120° 

48! 

654 

8A 

38° 

02 

120° 

51 . 0' 

380 

8A 

8" 

SAN  ANDREAS 

38° 

11 

5' 

120° 

40. 1- 

1100 

8A 

8" 

Excel 

SHEEP  RCH    (EAST  OF  P  0 ) 

38" 

12 

5' 

120° 

27.5' 

2370 

SS 

3"  Lletz 

Good 

VALLEY  SPRINGS  {1/4  MI 

N  OF  P  0) 

38° 

11 

7' 

120° 

49.8* 

700 

8A 

Good 

VOGLIOTTI    (3  HI   N  OF  MURPHYS) 

38° 

09 

8- 

120° 

28.3* 

1950 

AR 

Test  Tube 

Fair 

ELDORADO  COUNTY 

LEHMAN  RCH   (3  MI   N  OF 

LATROBE) 

38° 

35 

5' 

121° 

01.0' 

540 

9A 

Victor 

(k>od 

PLACER  COUNTY 

EUREKA  RCH  (1  MI   W  OF  LOOMIS 

ON  HIGHWAY  40) 

38° 

51 

121° 

11' 

470 

8A 

1"  Glass  Tube 

LIN(X)LN   (VALJEAN  AUSTIN) 

38° 

53 

5' 

121° 

18 . 0' 

160 

8A 

8" 

LINCOLN    (HARRY  C  GORDAN 

38° 

53 

5- 

121° 

18 . 0 ' 

152 

8A 

3" 

Very 

OF  AUBURN) 

38° 

51 

121° 

05 ' 

870 

7A 

Victor 

Good 

LOOMIS    (GREENTREE  RCH) 

38° 

50 

121° 

12 ' 

365 

8A 

- 

MT  PLEASANT  (BURNET) 

38° 

57 

121° 

13 ' 

475 

VAR 

8" 

Fair 

NEWCASTLE   (FOWLER  NURSERIES) 

38° 

53 

5" 

121° 

12.  5' 

250 

7A 

1" 

NEWCASTLE   (WERNER  RCH) 

38° 

53 

0' 

121° 

05.  5' 

1140 

- 

8"  SRC 

SACRAMENTO  COUNTY 

CITRUS  HEIGHTS 

38° 

42 

5' 

121° 

17.  5 ' 

138 

9P 

SRG 

Good 

CLAY  2  N 

38° 

21 

3' 

121° 

10,  3  ■ 

100 

9A 

8" 

Fair 

CLAY  S  N 

38° 

26 

121° 

09  ■ 

127 

8A 

1"  Test  Tube 

Fair 

DEL  PASO   (COR  ORANGE,  GROVE 

AND  SYCAMORE) 

38' 

38 

5' 

121° 

22.0' 

75 

7A 

Victor 

FAIR  OAKS  1  MI  E 

38° 

38 

4  ' 

121° 

14.6' 

205 

8A 

8" 

GALT  (SPRR  DEPOT) 

38° 

15 

121° 

19' 

- 

7A 

3" 

HAMMON  RCH  (COR  BERRY  AND 

ORANGE  ROADS) 

38° 

26 

5' 

121° 

10.  5' 

115 

AR 

Victor 

H  SACRAMENTO   (BETWEEN  NORTH 

GATE  BLVD  AND  LEVEE) 

38° 

39 

0- 

121° 

28 .  5' 

25 

8A 

SRG 

ORANGEVALS   (F  H  BEACH 

6747  PECAN  AVE ) 

38° 

42 

121° 

13 ' 

ORANGEVALE    (HON  L  WEBB 

6830  BURMA  ROAD) 

38° 

41 

3- 

121° 

11.  7' 

210 

7A 

SRG 

RUMAN  RCH 

38° 

30 

121° 

02.  5 ' 

180 

9A 

4" 

Bad 

SLOUGHHOUSE  6  SE  (VAN 

VLECK  RCH) 

38° 

28 

121° 

03 ' 

175 

8A 

8" 

Good 

SAN  JOAQUIN  COUNTY 

BELLOTA   (ELMER  CADY  RCH) 

38° 

03 

5- 

120° 

57.7' 

- 

8A 

3" 

Poor 

CLEMENTS   (RS  FEATHERSTON  RES) 

38° 

12 

3- 

121° 

06 . 0' 

120 

8A 

8" 

Poor 

37° 

48 

121° 

00' 

ESCALON   1.3  ESE   ( SWANSON  ) 

37° 

48 

125 

8A 

8"  SRG 

Poor 

FARMINGTON  3  ESE   (FARMLAND  CO) 

37° 

55 

120° 

56' 

- 

8A 

3" 

Good 

FARMINGTON    10  E   (SNOW  RCH) 

37° 

37 

120° 

49' 

240 

8A 

3" 

Good 

LINDEN    (FIRE  STATION) 

38° 

01 

121° 

05' 

90 

7A 

3" 

LINDEN   1.6  ESE 

38° 

01  ■ 

121° 

03 ' 

98 

7A 

3" 

Good 

LOCKEFORD   (COR  LOCUST  & 

HAMMOND  STS ) 

38° 

09 

8- 

121° 

08.8' 

106 

Good 

MANTECA    (SPRR  DEPOT) 

7A 

3" 

MARSHALL  RCH 

38° 

06 

3' 

121° 

13.0' 

60 

8A 

8" 

Good 

SHELLY  RCH  ( 4 J  HI   E  OF  BELLOTA ) 

38° 

03 

8- 

120° 

56.8' 

STOCKTON   (SPRR  YARD  OFFICE) 

7A 

3" 

STANISLAUS  COUNTY 

EUGENE  C STUART  RANCH) 

37° 

55 

120° 

58' 

170 

WK 

Recorder 

ODod 

HUNT  RCH   (SHELTON  RD) 

38' 

04 

1' 

120° 

55.  5' 

180 

8A 

3" 

Fair 

MODESTO  (SPRR) 

7A 

3" 

OAKDALE  7  N  (ERICKSEN  RCH) 

37° 

52 

120° 

50' 

250 

8A 

8"  SRG 

Good 

SUTTER  COUNTY 

PLEASANT  GROVE  2  N 

38° 

47 

5' 

121' 

29.0' 

43 

8A 

8" 

1.65  3.50  1.05 
.60  3.00  .65 
.33     2.66  1.09 


1.73  1.88 

1.80 
1.25 
1.91 
1.  50 


3.63 
2.41 
3.33 


.75 
1.  53 

1.  52 

2.  20 

1.  42 


.38 
1.00 


.70 
3.80 


.50  2.30 
1.54  1.90 
.26  1.55 


.41 


1.97 
1.05 


.14 
.52 
.40 

1.00 


.76     3.30  .66 


.40  2.38  .40 

1.52       .39  2.20 

1.4         -  .5 

1.50  1.20  1.16 

.52  2.29  .42 


1.47  1.95  .45 

1 . 09  .40  1 . 44 

1.30  .70  2.10 

1.12  .48  1.66 

.30  .40  1.78 

1.36  .36  1.65 


.96  4.55 
.40  2.36 
.35  2.21 


.67 
.40 
.60 


.79 
.12 


7.  22 
6.  20 
5.04 


6.26 
7.02 
8.  25 


"Ford  Farm"  Test  Tube  Gage. 


3.26 
4.43 


5.03 
4.15 
5.70 


areet  tenths 


4.  13 
3.89 

4 . 73  Amount 


7.87 
6.09 
6.30 


3.91 
4.66 
4.08 
4.36 
4.23 
5.  50 

5.54  Roof  ex 
4.89 

3.87 

3.58  Amount 
fall. 

4.99 
4.93 

3.58  Amount 
fall. 


7th  Includes  2  days 


ead  on  7th  Includes  2  days 


7th  Includes  2  days 


4.58 
5.  28 

5.00 


Amount  read  on  7th  Includes  2  days 


-  112  - 


DAILY  TEMPERATURES  ll'ir^T. 

A  PK I L    1 "jo 


Station 

Day 

Ol  Month 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

DIN  RS 

MAX 
MIN 

45 
31 

45 

30 

4C 

28 

42 
23 

47 

30 

49 

31 

52 
24 

55 

26 

6C 

26 

61 

30 

65 
32 

7C 
32 

65 
37 

66 

30 

66 
36 

67 
34 

61 

28 

45 

20 

2C 

65 
30 

70 
29 

29.0 

ILDERPOINT 

MAX 
MIN 

54 

39 

50 
40 

53 
36 

46 

38 

57 
41 

55 
35 

62 

37 

65 

43 

62 
45 

68 
48 

72 
49 

83 
41 

82 
44 

80 
42 

75 
45 

75 
49 

72 

50 

65 

50 

73 
42 

72 
46 

76 
45 

72 

43 

61 
35 

6C 
34 

66 
36 

69 
35 

71 
43 

72 
40 

75 
40 

60 
42 

67.4 
41.8 

LPINE   1  W 

MAX 
MIN 

58 
42 

57 
41 

54 
46 

55 

40 

66 

32 

64 

35 

54 

48 

65 

38 

73 

38 

78 
42 

81 
46 

8C 
52 

83 
44 

85 
47 

88 
45 

78 
49 

78 

48 

78 
50 

47 

95 
56 

92 
52 

85 
47 

75 

53 

73 
41 

73 
32 

76 
39 

76 
39 

74 
43 

73 
43 

65 
52 

74.1 
44.2 

LTURAS  RS 

MAX 
MIN 

47 

3? 

50 
32 

50 
28 

41 

25 

45 

30 

44 

26 

48 
19 

51 

27 

55 
25 

62 
31 

64 
31 

66 

28 

69 
30 

64 
23 

68 
31 

71 
34 

69 
41 

56 
31 

70 
33 

68 
36 

72 
33 

66 

28 

45 

25 

49 

18 

58 
20 

64 
33 

60 
20 

66 
35 

66 

20 

68 
34 

59.  0 
28.9 

NGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

58 

36 

46 
39 

47 
34 

49 

39 

47 

36 

46 

32 

60 
39 

65 

47 

67 

43 

74 
50 

73 

50 

73 
53 

70 
46 

74 
54 

74 
49 

72 
50 

64 

45 

64 
44 

75 
45 

79 

52 

66 

52 

66 
38 

68 
41 

68 
41 

68 
39 

66 
34 

67 
41 

69 
40 

71 

41 

77 
47 

65.6 
43.3 

^IT10CH  1  E 

MAX 
MIN 

60 
43 

53 
44 

57 

40 

61 
37 

58 
41 

60 
38 

67 
43 

69 
45 

72 
47 

76 
46 

78 
53 

78 
47 

73 
49 

77 
42 

78 
45 

77 

70 
55 

73 
54 

78 
55 

81 
46 

61 
57 

71 
49 

67 

69 

38 

72 
37 

70 
39 

71 
42 

72 
41 

74 
41 

80 
51 

70.8 
45.3 

>JTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 
MIN 

62 
44 

58 
45 

54 
43 

57 

40 

60 
43 

57 
39 

58 
44 

62 
44 

70 
46 

73 
46 

78 
55 

78 
47 

78 

74 
44 

79 
45 

81 
47 

79 
47 

71 

51 

74 

51 

80 
49 

84 

56 

83 

50 

70 
45 

68 
39 

71 

36 

73 
46 

72 
45 

73 
43 

75 
43 

75 
48 

70.9 
45  .9 

bH  MTN 

MAX 
MIN 

59 
44 

49 
34 

58 
41 

47 

36 

53 
35 

59 

40 

58 
41 

59 
37 

65 
45 

68 
45 

71 
45 

75 
51 

77 
54 

79 
54 

79 
53 

77 
52 

77 
54 

76 
52 

70 
50 

75 
54 

79 
57 

60 
5  1 

68 
38 

65 

38 

62 
41 

69 
45 

72 
46 

72 
48 

72 
49 

71 

50 

68.0 
46.0 

J8ERRY 

MAX 
MIN 

54 

33 

55 

33 

55 
35 

56 
34 

52 

32 

50 
32 

50 

30 

60 
34 

60 
39 

67 
44 

71 
44 

72 
45 

76 
46 

77 
46 

77 
47 

76 
44 

75 
49 

72 
48 

70 
47 

65 

65 

39 

67 
35 

69 
33 

64 

36 

66 
37 

66 

38 

71 
38 

72 
42 

72 
44 

74 
46 

65.9 
39.8 

JBURN 

MAX 
MIN 

59 

35 

52 
34 

46 

40 

50 
36 

52 

39 

57 

36 

57 

38 

65 

40 

66 
43 

70 
45 

76 
49 

83 
48 

78 
52 

76 

52 

81 
51 

7q 
51 

79 
49 

72 
47 

73 

50 

77 
54 

61 
53 

80 
43 

66 

37 

63 
39 

68 
42 

71 
42 

71 
43 

73 
46 

72 
46 

77 
45 

69.  1 
44.2 

'ALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

63 
43 

64 

50 

62 
44 

62 

63 
42 

62 

46 

61 

45 

62 
45 

64 

47 

65 
49 

77 

50 

79 

50 

70 
48 

73 
52 

83 
55 

75 
54 

67 

53 

68 
54 

76 
54 

73 

55 

74 

52 

71 

50 

73 
46 

68 
47 

67 
46 

68 
49 

66 
49 

68 
48 

68 
51 

67 

52 

68.6 
49.0 

'ENAL  9  SSE 

MAX 
MIN 

62 
45 

53 
46 

61 
48 

60 
42 

59 

36 

63 
43 

61 

42 

61 

36 

67 

40 

69 
44 

73 
48 

85 
48 

84 
45 

83 
47 

82 
48 

82 
45 

81 
48 

80 
50 

86 
41 

78 
51 

85 

50 

83 

50 

73 
36 

68 

38 

68 
38 

73 
39 

78 
41 

80 
44 

77 
45 

76 
50 

73.0 
44.2 

,CKUS  RANCH 

MAX 
MIN 

49 
42 

53 
33 

54 

42 

55 
31 

60 
35 

48 

39 

52 

33 

61 
44 

72 
48 

75 
40 

75 
43 

74 

40 

76 
37 

77 
36 

81 
43 

fln 

SQ 

78 

5q 

71 

56 

87 
57 

87 
53 

84 
64 

75 
58 

64 
43 

70 
37 

72 
47 

74 
49 

83 
54 

72 
48 

75 
54 

75 
46 

70.3 
45.7 

KER   9  NNW 

MAX 
MIN 

71 

53 

67 
44 

66 
46 

61 
41 

63 

39 

68 
46 

69 

47 

61 

42 

74 

46 

78 
51 

81 
58 

79 
54 

79 
52 

82 
64 

84 

52 

91 
55 

93 
60 

94 

60 

92 

59 

96 
62 

99 
54 

98 

68 

93 
53 

75 

49 

75 
51 

80 
56 

85 
53 

85 
62 

87 
57 

86 
53 

80.4 
52.9 

KERSFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
43 

67 
41 

61 
44 

61 
45 

67 
42 

63 
45 

59 
43 

67 
49 

69 
47 

74 

50 

79 
51 

85 
54 

66 
56 

60 
54 

81 
56 

80 
55 

30 
54 

74 
53 

79 

52 

85 

58 

84 

58 

73 

50 

68 
43 

69 
41 

72 
42 

76 
45 

79 
47 

75 
49 

76 
51 

60 
53 

73.7 
49.0 

RRETT  DAM 

MAX 
MIN 

60 
40 

53 
43 

55 
44 

52 
40 

52 
32 

62 
34 

60 
39 

50 
39 

63 

36 

73 

40 

77 
42 

80 
46 

78 
40 

76 
41 

78 
41 

82 
50 

78 
45 

79 
44 

79 
47 

92 
51 

95 
49 

92 
46 

78 
51 

70 
41 

71 

36 

72 

39 

74 
41 

76 
40 

70 
42 

76 
40 

71.8 
41  .9 

RSTOW 

MAX 
MIN 

67 
41 

58 
39 

58 
44 

58 
38 

64 
35 

63 
39 

56 
38 

68 
39 

74 
41 

77 
45 

77 
47 

75 
44 

78 
43 

81 
43 

83 
47 

87 
51 

83 
52 

85 

58 

90 
52 

93 

51 

92 
56 

88 
61 

78 
46 

71 
45 

76 
45 

81 
45 

93 

50 

81 
55 

80 
54 

80 
54 

76.5 
46.6 

AUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

51 

48 

52 

46 

45 

57 

52 

50 

60 

71 

74 

71 

72 

74 

77 

80 

76 

75 

73 

87 

90 

89 

75 

66 

67 

67 

66 

68 

59 

63 

66.8 

jAUMONT    1  E 

MAX 
MIN 

50 
42 

50 
36 

49 
41 

50 
32 

60 
35 

52 
31 

51 
34 

62 

33 

72 

37 

76 
41 

74 
42 

72 
52 

74 

40 

76 
43 

78 
42 

76 
43 

76 

49 

7  4 
48 

78 
47 

92 
53 

68 
52 

76 
52 

69 
43 

68 
40 

69 
37 

70 
39 

72 
42 

66 
41 

63 
47 

62 
48 

66.2 
42.1 

N  LOMOND 

MAX 
MIN 

53 
43 

53 
43 

50 
42 

52 
39 

52 
41 

58 
40 

61 
41 

68 
41 

70 
42 

76 
44 

77 
46 

79 
45 

70 
44 

76 
43 

80 

76 
41 

75 
43 

74 
45 

81 
40 

82 
41 

80 
42 

72 

43 

67 

36 

68 
33 

70 
34 

67 
36 

70 
39 

70 
37 

68 
40 

67 
42 

68.  7 
40.9 

RKELEV 

MAX 
MIN 

57 

53 

46 

56 
43 

58 
43 

55 
42 

55 
42 

63 

46 

66 
47 

67 
48 

73 
48 

76 
54 

61 
56 

64 

55 

74 
52 

75 
52 

67 
52 

66 
52 

67 
53 

73 
48 

76 
54 

77 

53 

64 

50 

65 
42 

65 
44 

67 
46 

67 
46 

64 
49 

62 
47 

63 
48 

64 

50 

66.1 
48.4 

RRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
39 

53 
38 

54 

40 

58 
39 

55 
46 

55 
40 

67 

41 

69 
40 

74 
44 

77 
47 

76 
56 

77 
46 

75 
46 

78 
45 

61 
46 

78 
48 

73 
50 

75 

49 

80 
47 

85 
51 

84 
51 

76 
46 

67 
42 

70 
40 

74 
41 

73 
42 

74 
42 

74 
46 

79 
46 

64 
48 

71.8 
44.8 

G  BAR  RS 

MAX 
MIN 

52 
38 

55 
37 

50 
37 

52 
37 

58 
39 

49 
33 

57 
35 

66 

36 

63 
44 

70 
44 

75 
41 

60 
36 

61 
39 

74 
47 

79 
40 

78 
42 

75 

50 

59 
45 

74 

39 

74 
44 

75 
42 

75 
42 

60 
31 

60 
31 

65 
37 

70 
35 

76 

35 

79 
37 

80 
37 

67.6 
39.0 

S  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 
MIN 

30 
25 

30 
21 

30 
21 

29 
15 

35 
11 

31 

19 

29 

20 

38 
20 

39 
15 

45 

28 

44 

27 

39 
24 

19 

47 
24 

50 
25 

59 
17 

60 
23 

64 

33 

60 
36 

68 
35 

69 

36 

57 

40 

48 
27 

47 
27 

52 
28 

55 

28 

56 
31 

53 
33 

50 
31 

46 

32 

46.8 
25.7 

S  CREEK  PH  1 

MAX 
MiN 

42 

28 

43 

27 

36 
27 

39 
29 

46 

24 

42 

30 

42 

30 

48 

30 

53 
35 

56 
38 

62 
41 

58 

63 
42 

64 
44 

63 

65 
47 

65 
48 

61 
47 

64 
47 

70 
49 

68 
48 

65 
44 

50 

32 

48 

30 

52 
34 

56 

39 

59 
42 

56 
40 

57 
42 

58 
42 

55.0 
37.7 

BHOP   WB  AP 

MAX 
MIN 

51 
32 

61 
23 

41 

27 

53 
24 

55 
25 

44 

37 

55 
32 

63 
34 

68 
37 

71 
40 

68 
42 

70 
33 

73 
32 

76 
36 

73 
35 

80 
35 

83 
39 

79 
47 

83 
41 

88 
42 

87 
41 

74 

39 

63 
32 

63 
32 

70 
34 

76 
33 

77 
36 

75 
45 

66 
42 

70 
42 

68.  7 
35.6 

jHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

37 

20 

35 
14 

37 
10 

41 
12 

44 

16 

49 

20 

51 

20 

55 
25 

48 

20 

52 
25 

55 
29 

54 

28 

56 
31 

57 

38 

56 

37 

58 
33 

63 

38 

61 

39 

65 

34 

40 
13 

40 
10 

42 

20 

50 
24 

53 
31 

55 
25 

52 
25 

49 

27 

50,2 
24.6 

JE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

32 
25 

31 
25 

32 
27 

32 
26 

34 

27 

35 

28 

37 

30 

42 

31 

47 

34 

55 
40 

52 
41 

58 
41 

49 
40 

56 
41 

61 
42 

55 

41 

49 

39 

53 

37 

63 
42 

63 
47 

61 

40 

40 

28 

39 
25 

49 
26 

52 
30 

45 
30 

50 
34 

52 
38 

50 
37 

60 
40 

47.9 
34*4 

'THE 

MAX 
MIN 

73 
55 

69 
47 

70 
49 

71 

74 
42 

80 
44 

70 
53 

79 

85 
49 

86 
52 

64 
54 

86 
54 

68 
49 

91 
50 

95 
53 

90 
67 

93 
59 

97 
61 

103 
61 

105 
62 

106 
62 

101 
64 

38 
61 

85 
56 

89 
51 

91 
52 

90 
56 

92 
59 

90 
60 

89 
58 

87.1 
54.3 

THE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
52 

70 
45 

70 
49 

70 
46 

72 
45 

80 
47 

65 

51 

78 

48 

82 
53 

85 
54 

83 
56 

83 
59 

65 
54 

88 
54 

93 
56 

93 
70 

93 
60 

96 
64 

101 

70 

102 
69 

103 
69 

102 
70 

80 
65 

83 
58 

88 
59 

90 
61 

89 
60 

92 
61 

89 
60 

88 

60 

85.5 
57.5 

:a 

MAX 
MIN 

37 
16 

36 
26 

33 
26 

32 
13 

37 
13 

42 
17 

42 
27 

41 

1  0 

52 
13 

52 
15 

51 

20 

50 
14 

53 
20 

56 
28 

59 
23 

62 

20 

61 
25 

59 
26 

59 
23 

66 
23 

66 

22 

65 

29 

46 
15 

45 
17 

49 

18 

55 

20 

55 
22 

60 
26 

59 
32 

55 
26 

51.2 
20.8 

llITA 

MAX 
MIN 

63 

50 

64 

45 

62 

53 

63 
45 

66 

40 

67 
42 

61 

50 

67 
45 

72 
45 

78 
45 

86 
47 

64 
48 

83 
45 

88 
46 

89 
46 

77 
52 

75 

55 

73 
58 

63 

58 

88 
54 

85 

53 

75 
59 

73 
57 

72 
45 

72 
43 

72 
47 

74 
47 

70 
49 

71 
57 

69 
58 

74,1 
49.5 

liREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

70 
53 

69 
48 

62 
52 

64 

46 

65 
37 

72 
39 

75 

46 

59 
43 

75 
44 

80 
48 

84 
50 

85 
49 

85 
51 

85 
50 

87 
50 

91 

55 

94 

53 

91 
53 

95 
57 

100 
56 

102 
63 

102 
65 

95 
58 

80 
50 

83 
43 

86 
49 

89 
54 

90 
62 

86 
57 

84 
52 

82.8 
51.2 

i'MAN  DAM 

MAX 
MIN 

35 
27 

31 
24 

33 
25 

47 

30 

40 
27 

45 

25 

51 

28 

56 
29 

56 
3-4 

55 
37 

64 

38 

61 
33 

61 

35 

64 

33 

61 
33 

54 
33 

59 
33 

64 
33 

65 
35 

64 

35 

56 

30 

49 

20 

50 
19 

55 
26 

55 
26 

57 
30 

57 

32 

56 
34 

61 
36 

53.9 
30.3 

WLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

74 
52 

73 
44 

68 
47 

70 
41 

67 
33 

73 

40 

77 
51 

63 
42 

77 
46 

81 
51 

85 
51 

86 
50 

63 
46 

86 
49 

89 
54 

92 
61 

94 
54 

92 
54 

95 
61 

100 
59 

103 
61 

104 
63 

100 
59 

82 
56 

84 
46 

87 
50 

39 
55 

90 
59 

89 
55 

69 
55 

84.7 
51.7 

DGEPORT 

MAX 
MIN 

38 

27 

41 

20 

32 

20 

39 
10 

41 

3 

36 
27 

43 
19 

46 

10 

48 

15 

51 
17 

52 

20 

54 
19 

60 
20 

60 
27 

65 
22 

65 
21 

65 

27 

62 

30 

68 
26 

69 
28 

70 
23 

63 
35 

46 
16 

50 
14 

53 
12 

58 
17 

62 

20 

59 
23 

52 
26 

56 
22 

53.5 
20.6 

OKS  FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

57 
43 

56 
45 

57 
42 

57 

40 

58 
40 

67 

35 

71 

39 

77 
41 

77 

40 

78 
41 

78 
42 

81 
45 

82 
49 

75 
43 

76 
43 

79 
46 

82 
46 

83 
40 

70 
38 

67 
36 

71 
36 

74 

38 

79 
45 

81 
46 

72.2 
41.6 

BANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 

61 

62 

63 

63 

57 

64 

71 

77 

83 

85 

85 

82 

85 

89 

78 
60 

74 

59 

75 
56 

98 
57 

100 
63 

91 
64 

76 

58 

78 
55 

72 
48 

72 
51 

74 
49 

73 

50 

71 
5  5 

67 
54 

67 
53 

75.0 
51.9 

jLINGAME 

MAX 
MIN 

58 

45 

55 
45 

56 
45 

57 
44 

57 
45 

55 
43 

58 
45 

62 
47 

66 
47 

71 
46 

72 
48 

77 
49 

76 
49 

71 
47 

71 
48 

66 
48 

61 
52 

61 
54 

66 
52 

72 
49 

70 
48 

65 
47 

60 
41 

63 
39 

63 
41 

59 
48 

67 
47 

62 
50 

60 
51 

65 
46 

64,2 
46.9 

See  Reference  Noies  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

BURNEV 

MAX 

47 

47 

41 

43 

46 

50 

46 

56 

60 

65 

63 

66 

7  1 

66 

68 

69 

68 

56 

64 

70 

73 

70 

57 

52 

57 

62 

61 

64 

67 

68 

99.6 

M  I  N 

3? 

34 

30 

28 

31 

32 

24 

25 

32 

30 

27 

27 

38 

27 

32 

37 

49 

29 

36 

33 

31 

29 

71 

19 

23 

31 

27 

30 

27 

26 

29i9 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

67 

60 

63 

60 

61 

65 

65 

61 

69 

70 

75 

79 

84 

35 

62 

83 

63 

8? 

77 

82 

65 

88 

74 

70 

70 

74 

78 

76 

77 

77 

74.0 

M I  N 

50 

39 

49 

44 

38 

45 

44 

42 

45 

48 

50 

52 

49 

55 

53 

5? 

54 

57 

57 

95 

54 

54 

44 

40 

46 

44 

4  3 

50 

50 

92 

48.2 

CABRILLO  NM 

MAX 

60 

63 

60 

59 

61 

63 

58 

64 

65 

67 

72 

75 

70 

77 

76 

67 

68 

66 

68 

80 

76 

69 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

67 

68 

M  I N 

51 

49 

47 

48 

45 

46 

48 

47 

50 

49 

56 

62 

54 

55 

56 

•  55 

5  3 

57 

56 

60 

61 

60 

56 

54 

50 

50 

94 

54 

53 

54 

63. < 

CACHUMA  DAM 

MAX 

63 

55 

56 

56 

59 

60 

59 

64 

66 

75 

79 

63 

82 

81 

80 

60 

74 

77 

94 

96 

86 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

69 

67 

72.5 

50 

39 

46 

38 

38 

46 

41 

41 

42 

41 

45 

54 

52 

46 

46 

47 

47 

49 

50 

51 

51 

46 

40 

35 

36 

40 

40 

43 

47 

46 

44.5 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

4? 

34 

36 

30 

36 

43 

42 

48 

44 

55 

62 

67 

64 

62 

68 

68 

66 

64 

62 

7n 

72 

70 

50 

48 

52 

54 

98 

60 

60 

56 

94i8 

M  I  N 

30 

30 

30 

29 

26 

30 

30 

28 

30 

32 

34 

33 

34 

34 

32 

3? 

36 

34 

33 

36 

34 

36 

26 

24 

26 

29 

32 

33 

32 

32 

31*2 

CALLAHAN  RS 

MAX 

49 

48 

50 

49 

45 

50 

58 

56 

65 

65 

70 

68 

66 

73 

72 

77 

63 

69 

72 

71 

68 

61 

53 

60 

69 

62 

63 

71 

72 

78 

67.C 

MI  N 

30 

33 

24 

25 

28 

30 

24 

26 

36 

30 

27 

28 

37 

32 

35 

34 

45 

76 

34 

33 

31 

28 

21 

22 

24 

24 

20 

28 

29 

28 

29.4 

CAMPO 

MAX 

53 

50 

49 

52 

62 

58 

54 

62 

70 

73 

73 

72 

72 

74 

77 

75 

61 

77 

87 

97 

90 

79 

69 

70 

70 

73 

73 

68 

69 

62 

69,5 

MIN 

35 

40 

43 

37 

27 

30 

40 

32 

31 

35 

37 

47 

32 

35 

34 

45 

39 

38 

40 

47 

43 

37 

39 

32 

27 

33 

33 

31 

37 

49 

36. £ 

CAMP  PARDEE 

MAX 

61 

55 

50 

57 

54 

57 

56 

64 

67 

70 

74 

74 

76 

79 

76 

79 

76 

73 

72 

75 

79 

79 

67 

65 

69 

71 

71 

71 

73 

75 

69, C 

MIN 

37 

37 

41 

37 

41 

41 

44 

41 

41 

44 

48 

52 

58 

50 

51 

50 

48 

5? 

47 

52 

51 

47 

38 

40 

41 

43 

46 

46 

47 

46 

49.2 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

62 

58 

58 

61 

68 

61 

62 

74 

80 

84 

82 

82 

83 

84 

90 

85 

78 

80 

94 

99 

97 

93 

78 

73 

74 

77 

76 

75 

72 

71 

77, C 

MIN 

47 

38 

49 

37 

36 

38 

40 

43 

40 

46 

48 

46 

42 

45 

47 

52 

52 

57 

54 

55 

50 

49 

39 

41 

41 

43 

46 

47 

45 

45.1 

CANTIL 

56 

61 

53 

56 

65 

52 

59 

67 

74 

78 

79 

77 

79 

81 

85 

88 

86 

85 

90 

93 

91 

75 

69 

72 

77 

78 

85 

78 

81 

77 

74,  c 

MIN 

42 

39 

44 

36 

33 

41 

36 

46 

40 

41 

50 

39 

40 

41 

41 

56 

58 

59 

59 

51 

59 

6  0 

44 

47 

5C 

54 

54 

56 

58 

53 

47, ( 

CANYON  DAM 

MAX 

3B 

40 

41 

43 

51 

51 

58 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

60 

63 

56 

65 

66 

68 

60 

60 

51 

54 

60 

97 

64 

56, < 

MIN 

30 

30 

28 

25 

25 

25 

26 

30 

30 

30 

28 

31 

31 

21 

32 

37 

37 

30 

32 

32 

26 

24 

27 

33 

32 

32 

29. ( 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

MAX 

61 

52 

50 

48 

50 

59 

56 

57 

63 

68 

70 

74 

79 

60 

76 

76 

76 

74 

69 

75 

78 

78 

64 

62 

65 

68 

73 

74 

73 

71 

67,3 

MIN 

36 

37 

41 

36 

35 

39 

41 

37 

38 

44 

45 

44 

46 

47 

46 

44 

45 

45 

47 

50 

49 

49 

33 

32 

33 

36 

38 

39 

41 

44 

41.; 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

45 

44 

45 

51 

42 

50 

59 

52 

65 

68 

72 

70 

69 

72 

72 

70 

60 

67 

70 

70 

69 

59 

54 

60 

64  62 

68 

70 

70 

78 

62.1 

MIN 

32 

34 

32 

31 

30 

31 

27 

30 

33 

40 

32 

34 

37 

35 

36 

36 

45 

31 

35 

39 

35 

25 

26 

25 

29 

79 

29 

32 

33 

34 

32, ( 

CEOARVI LLE 

MAX 

45 

45 

48 

38 

42 

41 

41 

46 

50 

57 

58 

60 

67 

65 

68 

67 

60 

68 

62 

44 

49 

46 

53 

57 

50 

59 

62 

53, ( 

MIN 

32 

32 

29 

29 

23 

32 

24 

32 

31 

39 

35 

34 

39 

41 

41 

47 

35 

47 

32 

27 

23 

27 

36 

29 

39 

33 

35 

33,' 

CENTER V I LLE  PH 

MAX 

50 

48 

56 

55 

62 

56 

60 

71 

76 

80 

84 

81 

77 

81 

82 

80 

64 

80 

78 

85 

66 

71 

66 

73 

75 

73 

75 

78 

82 

86 

72,' 

MIN 

41 

43 

43 

42 

42 

39 

38 

37 

40 

42 

44 

47 

49 

43 

42 

46 

50 

44 

45 

45 

45 

40 

33 

33 

35 

39 

41 

43 

46 

46 

42,1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

47 

43 

36 

35 

42 

47 

43 

51 

56 

60 

65 

65 

67 

65 

67 

70 

69 

69 

64 

76 

76 

79 

57 

53 

94  61 

61 

61 

64 

59 

68  , ' 

MIN 

30 

29 

30 

27 

24 

30 

29 

27 

32 

33 

40 

35 

36 

38 

38 

3  7 

41 

41 

40 

40 

40 

39 

29 

27 

3C 

33 

36 

36 

36 

36 

34,1 

CHESTER 

MAX 

46 

35 

40 

43 

42 

45 

51 

54 

58 

62 

56 

63 

62 

60 

66 

69 

66 

62 

67 

70 

69 

63 

46 

52 

97 

57 

61 

63 

63 

69 

57  ,1 

MIN 

30 

29 

28 

24 

29 

28 

22 

21 

23 

25 

27 

24 

27 

25 

25 

30 

31 

30 

27 

27 

26 

28 

18 

16 

23 

29 

23 

29 

27 

28 

75,1 

CH ICO   EXP  STA 

52 

49 

55 

55 

58 

57 

68 

70 

74 

77 

80 

76 

76 

60 

78 

76 

76 

76 

75 

84 

64 

80 

66 

77 

76 

73 

72 

78 

81 

85 

72  ,( 

MIN 

45 

45 

44 

43 

47 

42 

37 

38 

41 

43 

43 

42 

52 

47 

45 

48 

54 

44 

47 

45 

45 

49 

31 

31 

38  42 

42 

49 

49 

49 

43.1 

CHUL A    V  I  ST  A 

6* 

64 

62 

61 

59 

64 

60 

64 

65 

71 

77 

80 

87 

71 

67 

75 

75 

71 

68 

65 

66 

64 

69 

67. 

MlN 

51 

50 

53 

47 

43 

45 

47 

48 

49 

51 

51 

53 

56 

56 

61 

57 

59 

59 

50 

47 

5C 

56 

59 

52.: 

CLARE MONT   POMONA  COL 

MAX 

55 

58 

57 

57 

64 

55 

56 

67 

30 

83 

83 

61 

81 

84 

86 

77 

75 

69 

92 

95 

90 

81 

72 

73 

7; 

73 

74 

72 

68 

67 

73.; 

MIN 

45 

37 

47 

38 

38 

39 

39 

38 

42 

47 

47 

49 

47 

52 

49 

51 

52 

57 

52 

58 

57 

54 

49 

43 

45  45 

45 

48 

53 

53 

47.1 

CLARKSBURG 

MAX 

60 

54 

53 

56 

57 

56 

55 

67 

68 

73 

76 

76 

75 

73 

78 

80 

76 

71 

73 

77 

82 

83 

68 

67 

70  73 

70 

72 

72 

77 

69.1 

MIN 

44 

45 

43 

43 

45 

43 

45 

41 

45 

46 

50 

51 

55 

50 

49 

50 

52 

50 

47 

52 

52 

49 

45 

41 

41 

45 

49 

47 

43 

47 

46. 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

51 

50 

53 

50 

54 

48 

49 

61 

61 

68 

73 

76 

77 

73 

75 

76 

72 

64 

71 

73 

76 

76 

62 

60 

o7  70 

63 

72 

75 

73 

65. 

MIN 

37 

42 

38 

37 

38 

35 

35 

41 

42 

42 

46 

39 

42 

39 

36 

43 

49 

42 

44 

50 

43 

46 

33 

30 

35  45 

39 

38 

41 

38 

40. 

CLOVERDALE   3  SSE 

57 

55 

58 

53 

55 

50 

49 

65 

68 

75 

79 

65 

84 

72 

80 

83 

76 

68 

77 

78 

86 

82 

65 

64 

70  74 

70 

7  = 

75 

79 

70 . 

MIN 

43 

45 

39 

42 

42 

38 

41 

45 

48 

50 

51 

49 

46 

46 

47 

48 

49 

50 

49 

54 

54 

47 

42 

40 

43  44 

46 

42 

45 

44 

45. 

COA  L I NGA 

55 

62 

59 

59 

62 

58 

64 

65 

65 

75 

75 

84 

83 

81 

85 

63 

79 

78 

81 

86 

85 

77 

77 

72 

70  74 

74 

76 

73, 

MIN 

45 

40 

47 

39 

38 

43 

42 

43 

50 

44 

47 

47 

47 

47 

49 

4  9 

50 

49 

46 

51 

50 

50 

50 

42 

39  44 

43 

44 

45. 

COLFAX 

49 

41 

46 

43 

52 

50 

59 

63 

67 

73 

76 

75 

73 

77 

76 

76 

73 

70 

77 

79 

78 

75 

57 

62 

66  66 

69 

73  72 

78 

66, 

MIN 

32 

35 

32 

32 

35 

31 

36 

38 

39 

43 

51 

47 

48 

50 

43 

49 

50 

46 

47 

52 

51 

41 

32 

36 

39  42 

44 

44  44 

47 

41, 

COLUSA   1  SSW 

55 

53 

58 

57 

55 

57 

67 

70 

75 

77 

78 

79 

79 

78 

82 

81 

73 

77 

78 

83 

85 

73 

67 

71 

76  78 

73 

76 

60 

65 

72, 

MIN 

45 

46 

45 

42 

45 

41 

42 

41 

43 

49 

56 

45 

52 

46 

46 

50 

51 

46 

50 

48 

50 

48 

41 

46 

39  43 

45 

47  46 

48 

46. 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

64 

52 

61 

53 

61 

63 

62 

62 

67 

69 

73 

77 

81 

83 

81 

87 

81 

81 

76 

80 

85 

84 

72 

70 

70  74 

77 

77 

77 

MIN 

50 

40 

47 

43 

42 

45 

45 

44 

46 

48 

50 

53 

52 

52 

52 

50 

5  1 

50 

50 

52 

54 

55 

45 

38 

38  41 

43 

4  = 

46 

52 

47. 

CORONA 

59 

58 

59 

60 

66 

62 

59 

69 

76 

83 

82 

88 

63 

86 

69 

80 

75 

74 

94 

95 

92 

85 

74 

75 

73 

79 

76 

75 

71 

72 

75 . 

MIN 

47 

45 

49 

42 

40 

38 

43 

37 

41 

44 

46 

48 

44 

49 

44 

46 

57 

54 

56 

55 

54 

53 

56 

43 

45  48 

46 

48  52 

55 

47. 

COVELO 

MAX 

53 

46 

49 

44 

55 

50 

58 

60 

63 

69 

70 

80 

80 

72 

77 

78 

76 

58 

71 

74 

76 

76 

58 

60 

66  69 

69 

73 

75 

78 

66  • 

MIN 

33 

35 

32 

35 

37 

31 

30 

32 

39 

39 

36 

36 

39 

40 

38 

40 

44 

43 

39 

40 

40 

39 

31 

29 

30  36 

36 

36  36 

35 

36. 

COW  CREEK 

80 

75 

75 

71 

71 

74 

65 

83 

87 

90 

88 

68 

90 

94 

99 

101 

100 

1  00 

103 

105 

103 

103 

96 

80 

86  91 

92 

96  97 

9 1 

89 , 

MIN 

53 

56 

50 

49 

48 

47 

58 

45 

59 

65 

68 

62 

59 

62 

61 

63 

69 

75 

76 

76 

80 

78 

59 

58 

59  59 

65 

65  71 

67 

62. 

CRESCENT  CITY  1  N 

55 

54 

51 

55 

59 

59 

59 

56 

56 

59 

72 

74 

67 

59 

59 

58 

56 

58 

60 

63 

63 

55 

54 

57 

57  57 

60 

60  62 

MIN 

43 

44 

39 

42 

45 

38 

38 

45 

49 

43 

41 

46 

52 

38 

41 

49 

42 

52 

53 

52 

43 

35 

35 

36  38 

36 

40  45 

46 

43. 

CROCK  ETT 

57 

55 

55 

58 

55 

56 

64 

65 

72 

78 

79 

79 

77 

76 

79 

74 

67 

70 

79 

79 

79 

74 

65 

69 

71 

66 

67 

66  70 

7  5 

MIN 

46 

47 

44 

42 

46 

42 

45 

45 

50 

52 

53 

53 

53 

50 

51 

54 

53 

54 

51 

54 

56 

50 

46 

45 

47  48 

48 

49  49 

51 

49. 

CULVER  CITY 

62 

62 

61 

"  60 

65 

63 

64 

68 

71 

78 

85 

85 

77 

86 

87 

81 

76 

73 

76 

85 

86 

78 

77 

73 

69  69 

70 

69  67 

73. 

MIN 

49 

43 

50 

43 

44 

43 

44 

43 

48 

51 

52 

54 

52 

51 

56 

58 

60 

54 

54 

60 

57 

57 

53 

50 

51 

90 

90 

53  53 

51 

51. 

CUYAMACA 

42 

43 

40 

41 

40 

53 

48 

50 

55 

60 

65 

64 

65 

63 

65 

68 

69 

70 

73 

79 

62 

83 

70 

62 

61 

63 

97 

64  60 

MIN 

37 

32 

32 

30 

26 

27 

33 

30 

30 

35 

37 

42 

33 

34 

35 

45 

47 

47 

45 

46 

53 

50 

40 

35 

35  36 

37 

42  38 

40 

37. 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

64 

62 

60 

61 

67 

56 

59 

71 

75 

79 

77 

77 

78 

30 

84 

89 

91 

88 

91 

95 

94 

64 

73 

75 

78  83 

86 

63  84 

82 

77. 

MIN 

42 

41 

42 

39 

37 

39 

39 

40 

43 

47 

51 

46 

46 

49 

49 

53 

52 

60 

55 

59 

59 

56 

47 

50 

49  45 

52 

68  56 

55 

46. 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

59 

57 

52 

56 

58 

57 

58 

68 

71 

74 

79 

78 

80 

77 

79 

83 

82 

73 

76 

80 

65 

85 

70 

69 

71 

76 

72 

74  76 

71 , 

MIN 

46 

45 

42 

41 

44 

42 

43 

40 

44 

50 

58 

49 

54 

47 

51 

50 

50 

50 

48 

52 

55 

5  1 

46 

43 

41 

42 

46 

45  45 

49 

47. 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

52 

48 

48 

48 

49 

48 

57 

62 

66 

62 

65 

67 

70 

74 

77 

79 

74 

78 

63 

78 

77 

59 

95 

61 

70 

67 

65 

61 

67 

64. 

MIN 

28 

20 

30 

21 

21 

29 

28 

32 

31 

38 

37 

31 

35 

34 

29 

39 

48 

40 

41 

42 

26 

18 

30 

34  32 

41 

44  4i 

40 

33. 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

44 

34 

37 

38 

46 

45 

54 

55 

58 

64 

65 

63 

64 

66 

68 

68 

63 

64 

67 

72 

73 

56 

57 

57 

61 

60 

64 

64  62 

72 

56. 

MIN 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

30 

27 

30 

31 

30 

28 

32 

32 

30 

31 

32 

32 

32 

34 

33 

32 

25 

26 

27  30 

30 

33  33 

32 

30. 

DENAIR 

MAX 

56 

55 

66 

59 

60 

57 

64 

68 

71 

74 

76 

80 

82 

80 

82 

81 

75 

74 

72 

84 

83 

73 

67 

70 

74  75 

76 

76 

77 

81 

72. 

MIN 

44 

44 

45 

42 

43 

42 

44 

40 

44 

46 

47 

47 

53 

49 

50 

47 

47 

50 

48 

51 

51 

50 

47 

36 

37 

38 

41 

43 

44 

45 

45. 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  l'.n\[°T.lt 


Station 

Day 

Cf  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OE  SABLA 

MAX 

*6 

38 

50 

si 

48 

33 

60 

66 

70 

It 

70 

69 

74 

75 

73 

56 

63 

63 

64 

69 

75 

63 

1 

MIN 

32 

3* 

33 

32 

31 

34 

3( 

41 

46 

41 

I; 

42 

43 

48 

53 

41 

43 

43 

41 

29 

1? 

36 

36 

36 

tl 

42 

46 

39 

0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

46 

43 

49 

43 

55 

9i 

62 

67 

68 

74 

76 

81 

80 

79 

73 

75 

81 

77 

6  1 

64 

69 

69 

73 

75 

74 

83 

67 

3 

MIN 

33 

40 

38 

37 

40 

36 

37 

38 

41 

44 

47 

52 

47 

47 

49 

44 

50 

41 

34 

39 

37 

42 

41 

43 

46 

47 

41 

>9 

OONNER  MEMORIAL 

ST  PK 

MAX 

38 

38 

32 

36 

40 

42 

44 

45 

51 

52 

55 

53 

62 

56 

60 

62 

62 

58 

58 

63 

64 

65 

57 

43 

48 

53 

51 

56 

55 

51 

51 

.6 

MIN 

27 

24 

24 

20 

16 

26 

25 

12 

19 

20 

20 

16 

24 

27 

22 

20 

27 

26 

24 

25 

22 

19 

12 

19 

17 

17 

20 

26 

32 

22 

21 

.7 

OOWNIEVILLE  RS 

MAX 

45 

40 

36 

39 

40 

50 

47 

97 

99 

66 

69 

67 

73 

68 

70 

72 

72 

68 

67 

72 

77 

76 

54 

55 

61 

65 

61 

67 

68 

67 

61 

0 

MIN 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

29 

27 

30 

31 

33 

32 

34 

36 

32 

34 

35 

34 

34 

35 

35 

36 

26 

26 

28 

30 

31 

34 

35 

32 

32 

•  0 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

47 

42 

53 

40 

45 

46 

46 

51 

96 

98 

61 

59 

67 

66 

67 

70 

70 

66 

67 

72 

73 

71 

45 

46 

52 

56 

61 

64 

60 

63 

58 

.3 

MIN 

33 

31 

32 

27 

26 

33 

30 

28 

30 

32 

36 

30 

36 

37 

33 

36 

40 

32 

35 

40 

33 

36 

24 

19 

28 

29 

27 

36 

32 

34 

31 

•  9 

DUDLEYS 

MAX 

45 

41 

42 

43 

49 

44 

53 

99 

62 

69 

6G 

70 

71 

72 

75 

72 

71 

67 

75 

73 

76 

60 

56 

57 

64 

69 

66 

65 

65 

69 

62 

1 

MIN 

32 

34 

33 

34 

26 

32 

32 

26 

30 

34 

32 

34 

36 

36 

36 

35 

38 

40 

30 

32 

36 

37 

25 

22 

26 

29 

30 

32 

34 

34 

32 

•  3 

OUTTONS  LANDING 

MAX 

57 

56 

54 

55 

97 

64 

67 

70 

76 

79 

76 

77 

71 

66 

79 

79 

66 

65 

66 

69 

66 

69 

67 

5 

MIN 

47 

48 

43 

43 

42 

42 

49 

46 

92 

45 

47 

47 

50 

51 

45 

47 

45 

41 

38 

40 

42 

44 

45 

>0 

EAGLE  MTN 

MAX 

73 

69 

66 

63 

66 

67 

73 

63 

74 

76 

81 

81 

79 

81 

64 

68 

86 

91 

96 

96 

100 

99 

96 

75 

78 

62 

85 

67 

68 

86 

61 

.1 

MIN 

56 

47 

51 

45 

46 

49 

51 

91 

66 

97 

64 

60 

96 

56 

61 

67 

64 

70 

72 

71 

77 

73 

59 

59 

56 

60 

65 

65 

67 

66 

60 

0 

EAST   PARK  RES 

MAX 

53 

53 

54 

53 

53 

50 

49 

62 

66 

71 

72 

73 

75 

74 

74 

76 

75 

68 

71 

74 

79 

80 

63 

62 

65 

70 

65 

69 

72 

75 

66 

5 

MIN 

40 

42 

41 

40 

40 

36 

34 

37 

40 

43 

91 

40 

49 

42 

43 

47 

53 

41 

44 

45 

44 

37 

34 

34 

35 

36 

42 

43 

45 

42 

41 

•  3 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

56 

56 

55 

57 

60 

65 

54 

66 

75 

82 

66 

84 

84 

66 

92 

79 

79 

77 

90 

92 

93 

7  2 

74 

74 

73 

75 

77 

72 

72 

65 

74 

2 

MIN 

46 

42 

47 

41 

38 

38 

48 

41 

41 

41 

43 

43 

40 

42 

41 

47 

58 

57 

56 

50 

43 

51 

54 

44 

41 

43 

44 

47 

51 

56 

46 

° 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

64 

60 

67 

64 

58 

67 

63 

96 

67 

77 

64 

65 

63 

85 

85 

69 

76 

79 

77 

91 

95 

92 

75 

75 

74 

74 

76 

78 

73 

74 

75 

5 

MIN 

47 

44 

47 

44 

41 

42 

46 

43 

45 

49 

54 

51 

93 

56 

57 

49 

55 

55 

51 

58 

61 

51 

55 

48 

44 

49 

49 

49 

48 

51 

49 

1 7 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

74 

69 

73 

68 

73 

79 

67 

76 

81 

83 

64 

61 

86 

90 

92 

95 

92 

96 

96 

104 

104 

99 

90 

65 

66 

90 

93 

92 

91 

66 

65 

■  6 

MIN 

48 

47 

49 

45 

39 

41 

90 

42 

46 

46 

49 

46 

45 

49 

48 

59 

55 

55 

60 

59 

66 

62 

55 

54 

45 

49 

54 

53 

56 

56 

51 

•  1 

ELECTRA  PH 

MAX 

57 

48 

51 

49 

96 

57 

64 

66 

70 

74 

77 

80 

81 

61 

61 

79 

77 

73 

60 

62 

83 

80 

65 

68 

72 

72 

74 

73 

74 

79 

70 

.6 

MIN 

35 

44 

41 

35 

41 

41 

40 

36 

40 

44 

42 

42 

51 

45 

45 

44 

45 

47 

44 

46 

46 

48 

45 

34 

36 

40 

41 

42 

43 

43 

42 

•  3 

ELK  VALLEY 

MAX 

51 

48 

45 

45 

51 

94 

61 

94 

64 

61 

72 

77 

69 

69 

67 

63 

56 

64 

65 

62 

62 

55 

53 

57 

62 

62 

67 

71 

76 

76 

61 

.4 

MIN 

32 

34 

32 

32 

31 

34 

30 

33 

41 

41 

32 

35 

39 

39 

35 

44 

46 

36 

45 

49 

47 

36 

26 

31 

30 

32 

30 

31 

34 

36 

35 

■  6 

ELSINORE 

MAX 

59 

56 

58 

56 

65 

97 

61 

67 

79 

80 

79 

77 

61 

95 

86 

80 

80 

76 

92 

97 

95 

81 

74 

72 

76 

75 

77 

74 

72 

66 

74 

.7 

MIN 

43 

41 

47 

40 

51 

40 

41 

36 

44 

42 

44 

42 

41 

45 

42 

46 

55 

52 

54 

52 

52 

49 

52 

40 

36 

42 

45 

45 

53 

52 

45 

■  5 

ESCONOlOO 

MAX 

56 

63 

60 

60 

65 

61 

57 

69 

73 

81 

65 

84 

62 

66 

90 

60 

77 

64 

87 

93 

92 

77 

74 

72 

74 

74 

73 

74 

71 

65 

74 

7 

MIN 

48 

43 

50 

43 

40 

37 

46 

36 

40 

43 

45 

44 

43 

43 

42 

46 

56 

54 

53 

52 

52 

52 

54 

48 

41 

44 

43 

43 

54 

55 

44 

» 5 

ESCONDIDO  CHURCH 

RCH 

MAX 

57 

65 

57 

62 

69 

64 

96 

70 

79 

89 

66 

87 

86 

89 

90 

60 

61 

76 

93 

97 

64 

80 

76 

75 

77 

77 

80 

74 

77 

64 

76 

6 

MIN 

45 

41 

47 

41 

36 

36 

44 

39 

46 

49 

47 

50 

45 

50 

49 

49 

53 

52 

51 

56 

52 

54 

50 

42 

43 

43 

41 

46 

50 

52 

46 

* 

EUREKA   WB  CITY 

MAX 

54 

53 

49 

65 

59 

55 

59 

56 

55 

96 

65 

65 

96 

56 

57 

57 

57 

59 

59 

60 

57 

54 

52 

55 

55 

55 

55 

57 

57 

66 

56 

8 

MIN 

43 

43 

40 

42 

41 

36 

42 

90 

90 

46 

47 

49 

51 

46 

44 

49 

52 

49 

48 

50 

49 

46 

42 

38 

44 

45 

47 

46 

49 

47 

FAIRFIELD  POLICE 

STA 

MAX 

59 

54 

55 

63 

SS 

58 

66 

67 

70 

77 

79 

87 

76 

78 

60 

77 

68 

70 

79 

79 

82 

77 

69 

71 

72 

70 

71 

69 

72 

80 

71 

1 

MIN 

45 

44 

42 

40 

44 

40 

43 

41 

44 

48 

53 

48 

46 

43 

47 

50 

49 

50 

45 

47 

48 

49 

44 

40 

32 

44 

44 

46 

43 

45 

** 

FAIRMONT 

MAX 

53 

47 

48 

50 

48 

52 

43 

46 

55 

66 

67 

68 

69 

69 

72 

74 

75 

74 

65 

60 

61 

75 

62 

54 

69 

63 

65 

69 

65 

66 

63 

1 

MIN 

40 

34 

35 

32 

33 

36 

31 

32 

44 

43 

45 

44 

44 

46 

46 

52 

56 

55 

55 

54 

57 

54 

42 

41 

43 

46 

51 

49 

50 

45 

4* 

=ALL  RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 

44 

46 

43 

36 

42 

48 

54 

96 

60 

60 

66 

70 

66 

66 

64 

55 

64 

70 

66 

48 

46 

54 

60 

66 

62 

64 

56 

9 

MIN 

33 

32 

30 

26 

30 

26 

30 

32 

36 

34 

32 

32 

36 

40 

46 

35 

36 

40 

30 

26 

22 

30 

36 

26 

32 

36 

32 

=IVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

58 

65 

60 

62 

64 

66 

63 

66 

71 

75 

76 

83 

84 

63 

64 

84 

80 

86 

80 

65 

84 

76 

70 

71 

75 

75 

79 

80 

82 

82 

75 

1 

MIN 

43 

40 

48 

40 

39 

45 

45 

39 

43 

45 

49 

50 

49 

50 

49 

48 

48 

52 

46 

52 

55 

51 

48 

38 

38 

40 

40 

39 

45 

50 

45 

5 

"OLSOM  DAM 

MAX 

61 

53 

50 

56 

55 

56 

98 

67 

70 

73 

77 

79 

80 

78 

80 

81 

60 

72 

77 

77 

83 

63 

67 

66 

70 

76 

73 

74 

75 

78 

70 

9 

MIN 

42 

41 

42 

41 

44 

43 

41 

44 

46 

49 

49 

55 

57 

50 

57 

54 

52 

50 

50 

55 

56 

50 

42 

45 

47 

46 

45 

47 

46 

48 

° 

I'ONTANA  KAISER 

MAX 

57 

57 

57 

58 

63 

61 

58 

66 

80 

82 

84 

82 

61 

84 

88 

82 

77 

75 

87 

91 

94 

66 

73 

75 

73 

73 

76 

72 

68 

66 

74 

3 

MIN 

46 

43 

47 

43 

41 

43 

41 

41 

46 

52 

53 

56 

54 

52 

53 

54 

56 

55 

53 

58 

60 

59 

57 

47 

50 

46 

49 

50 

54 

54 

50 

'CREST  GLEN 

MAX 

47 

45 

40 

40 

49 

45 

49 

50 

58 

65 

66 

74 

72 

74 

74 

74 

70 

55 

60 

70 

70 

72 

54 

55 

63 

65 

65 

70 

70 

71 

61 

1 

MIN 

32 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

37 

37 

36 

31 

35 

32 

35 

36 

40 

41 

42 

36 

37 

39 

27 

26 

27 

27 

33 

31 

32 

31 

* 

"ORT  BIDWELL 

MAX 

45 

45 

43 

49 

47 

43 

48 

54 

61 

60 

60 

67 

66 

66 

67 

66 

58 

65 

68 

68 

60 

56 

43 

47 

56 

56 

60 

61 

63 

69 

57 

4 

MIN 

33 

30 

30 

30 

28 

33 

22 

28 

28 

38 

31 

26 

32 

34 

40 

40 

44 

39 

44 

44 

40 

32 

27 

26 

24 

36 

25 

3b 

27 

27 

-CRT  BRAGG 

MAX 

60 

56 

56 

54 

59 

56 

65 

58 

59 

59 

63 

67 

73 

60 

61 

60 

61 

59 

60 

59 

64 

61 

56 

55 

56 

58 

58 

56 

61 

60 

59 

8 

MIN 

43 

46 

39 

41 

43 

38 

36 

46 

49 

45 

45 

49 

49 

44 

43 

50 

50 

51 

45 

46 

51 

48 

44 

41 

41 

47 

40 

43 

42 

44 

** 

° 

"CRT  BRAGG  AVN 

MAX 

55 

56 

53 

57 

54 

63 

6  1 

6  1 

61 

63 

66 

69 

61 

62 

60 

61 

58 

61 

60 

64 

62 

59 

58 

59 

60 

59 

59 

62 

60 

66 

60 

3 

MIN 

45 

45 

41 

41 

39 

38 

37 

51 

49 

44 

40 

41 

49 

40 

39 

49 

46 

45 

44 

46 

50 

48 

42 

34 

44 

45 

38 

39 

36 

39 

42 

■ORT   JONES  RS 

MAX 

51 

45 

48 

50 

51 

90 

6  0 

98 

65 

66 

66 

75 

73 

70 

71 

69 

60 

67 

69 

69 

67 

61 

50 

56 

62 

62 

67 

70 

70 

75 

62 

6 

MIN 

33 

36 

31 

30 

30 

32 

26 

30 

39 

34 

31 

30 

31 

32 

36 

38 

46 

29 

39 

38 

35 

32 

22 

22 

26 

26 

27 

31 

32 

32 

^ 

ORT  ROSS 

MAX 

56 

57 

56 

62 

53 

62 

66 

66 

67 

69 

73 

76 

66 

69 

69 

68 

65 

67 

70 

70 

70 

64 

64 

66 

66 

65 

64 

66 

66 

60 

65 

3 

MIN 

45 

46 

42 

43 

42 

40 

40 

42 

44 

48 

46 

46 

48 

44 

42 

44 

44 

46 

42 

47 

46 

40 

38 

38 

40 

38 

42 

40 

41 

42 

43 

■RESNO  WB  AP 

MAX 

54 

58 

52 

56 

60 

60 

61 

67 

70 

73 

77 

82 

63 

80 

61 

00 

76 

73 

79 

84 

82 

69 

67 

68 

72 

75 

76 

76 

74 

79 

71 

6 

MIN 

43 

43 

44 

43 

40 

45 

46 

43 

45 

49 

52 

51 

53 

51 

49 

50 

51 

53 

49 

54 

54 

47 

39 

36 

40 

42 

45 

45 

46 

51 

RIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

62 

54 

57 

51 

61 

61 

59 

62 

68 

71 

74 

79 

83 

64 

60 

80 

79 

76 

72 

79 

62 

62 

69 

66 

70 

73 

77 

76 

76 

77 

71 

6 

MIN 

45 

40 

41 

40 

37 

43 

42 

39 

40 

46 

50 

46 

50 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

52 

50 

50 

32 

30 

33 

36 

40 

36 

41 

44 

lANT  FOREST 

MAX 

46 

36 

46 

30 

31 

42 

39 

36 

49 

45 

52 

52 

56 

57 

60 

61 

60 

59 

56 

59 

60 

66 

49 

41 

45 

50 

54 

62 

56 

46 

50 

2 

MIN 

30 

17 

26 

22 

13 

18 

22 

19 

21 

26 

30 

30 

30 

31 

32 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

35 

23 

22 

24 

26 

30 

31 

31 

32 

' 

•ILROY 

MAX 

65 

60 

55 

56 

59 

62 

59 

66 

70 

73 

76 

60 

84 

60 

79 

84 

60 

74 

72 

79 

64 

62 

66 

66 

71 

74 

70 

73 

73 

70 

71 

6 

MIN 

44 

44 

44 

42 

42 

42 

42 

37 

51 

44 

40 

39 

44 

49 

47 

45 

44 

44 

41 

47 

44 

47 

37 

35 

34 

38 

40 

49 

44 

46 

LENNVILLE 

MAX 

54 

52 

48 

56 

54 

46 

60 

65 

70 

70 

72 

70 

71 

71 

69 

65 

71 

73 

74 

69 

60 

56 

60 

65 

67 

65 

65 

67 

63 

5 

MIN 

31 

32 

33 

32 

26 

36 

31 

31 

34 

35 

34 

35 

36 

41 

35 

39 

40 

40 

40 

42 

40 

26 

29 

31 

32 

36 

35 

RANT  GROVE 

MAX 

36 

40 

39 

30 

33 

40 

35 

41 

45 

45 

53 

55 

54 

56 

96 

60 

61 

61 

59 

65 

64 

67 

47 

41 

43 

45 

52 

54 

51 

47 

49. 

2 

MIN 

23 

17 

16 

19 

11 

16 

22 

16 

19 

26 

28 

30 

30 

31 

31 

33 

33 

35 

34 

37 

43 

40 

22 

19 

23 

26 

30 

28 

29 

31 

26. 

8 

RASS  VALLEY 

MAX 

41 

49 

46 

60 

61 

66 

73 

75 

74 

70 

74 

74 

73 

71 

74 

71 

76 

71 

58 

56 

60 

59 

60 

67 

68 

70 

62 

5 

MIN 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

37 

40 

44 

50 

46 

49 

47 

46 

44 

46 

46 

49 

45 

31 

34 

37 

39 

39 

40 

40 

43 

40 

5 

RATON  1  W 

MAX 

57 

55 

54 

58 

52 

57 

69 

72 

73 

80 

83 

76 

66 

76 

76 

64 

69 

71 

77 

64 

83 

79 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

73 

73 

70. 

1 

MIN 

42 

46 

40 

40 

41 

40 

36 

37 

43 

43 

47 

44 

47 

46 

40 

43 

44 

46 

39 

45 

44 

45 

36 

34 

34 

34 

40 

41 

38 

45 

41 

4 

REENLAND  RANCH 

MAX 

76 

75 

74 

71 

75 

75 

65 

82 

65 

69 

69 

87 

69 

96 

96 

101 

99 

98 

102 

103 

103 

103 

93 

80 

67 

91 

91 

93 

93 

90 

88. 

9 

MIN 

61 

52 

52 

49 

46 

59 

50 

44 

50 

62 

69 

61 

56 

61 

65 

61 

71 

72 

75 

73 

79 

78 

59 

59 

58 

57 

67 

66 

72 

67 

61. 

8 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AveT 

HA  I  WEE 

MAX 

68 

72 

76 

80 

78 

76 

83 

84 

82 

74 

61 

60 

63 

72 

7.2 

74 

66 

66 

,1 

42 

35 

3" 

32 

32 

36 

34 

34 

4C 

44 

48 

41 

42 

Vt 

44 

46 

50 

53 

53 

54 

55 

60 

40 

42 

40 

40 

45 

47 

50 

46 

43 

.6 

HALF   MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

57 

59 

55 

57 

60 

57 

54 

59 

6C 

62 

66 

77 

75 

64 

68 

67 

62 

61 

62 

68 

68 

70 

59 

6C 

62 

61 

56 

60 

62 

61 

62 

.<, 

47 

46 

46 

44 

46 

44 

47 

50 

4e 

48 

48 

48 

53 

51 

46 

53 

46 

46 

46 

49 

36 

3? 

40 

46 

54 

51 

50 

50 

47 

.5 

HAMILTON  AFB 

MAX 

58 

57 

55 

56 

55 

54 

65 

66 

7C 

76 

84 

83 

75 

76 

78 

75 

68 

66 

76 

76 

76 

75 

65 

68 

69 

66 

66 

68 

69 

76 

69 

.2 

47 

48 

44 

43 

43 

46 

45 

5C 

49 

55 

53 

50 

48 

48 

50 

50 

51 

46 

53 

51 

50 

47 

42 

43 

44 

46 

45 

46 

47 

47 

.5 

HAMILTON  AFB    1  E 

MAX 

58 

55 

55 

57 

57 

55 

64 

66 

7C 

75 

76 

77 

74 

74 

77 

75 

67 

68 

74 

78 

78 

74 

64 

66 

69 

67 

69 

70 

70 

70 

68 

.4 

46 

46 

45 

41 

43 

42 

42 

40 

45 

45 

49 

46 

46 

43 

44 

45 

48 

49 

40 

48 

47 

45 

40 

37 

37 

39 

32 

39 

42 

41 

43 

•  1 

HANFORO 

MAX 

59 

60 

59 

61 

63 

62 

62 

70 

71 

75 

76 

80 

64 

63 

83 

82 

82 

77 

80 

65 

64 

82 

70 

7C 

74 

77 

77 

77 

76 

60 

74 

.1 

47 

40 

49 

42 

41 

45 

44 

45 

45 

45 

49 

52 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

48 

48 

47 

53 

44 

38 

37 

41 

40 

40 

46 

52 

45 

.9 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 

54 

52 

51 

48 

57 

60 

67 

64 

68 

73 

77 

60 

78 

75 

76 

74 

69 

68 

71 

73 

71 

66 

60 

64 

68 

68 

71 

76 

79 

67 

.5 

35 

32 

32 

36 

36 

38 

35 

36 

44 

41 

34 

35 

40 

36 

37 

45 

46 

39 

45 

44 

42 

38 

30 

29 

29 

31 

33 

35 

39 

37 

•  1 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

50 

52 

48 

44 

49 

52 

50 

57 

63 

65 

65 

69 

74 

71 

73 

72 

57 

68 

76 

73 

52 

53 

59 

65 

66 

69 

69 

61 

■  5 

33 

34 

32 

29 

32 

32 

25 

26 

2S 

32 

31 

29 

29 

34 

39 

48 

30 

33 

33 

29 

23 

21 

26 

35 

27 

29 

29 

30 

.7 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

73 

67 

66 

63 

66 

71 

72 

60 

74 

78 

81 

61 

60 

82 

84 

88 

91 

92 

95 

96 

101 

1  00 

96 

79 

80 

85 

86 

83 

87 

64 

81 

.5 

M I  N 

51 

43 

47 

42 

40 

41 

48 

43 

49 

54 

59 

50 

49 

47 

57 

65 

54 

56 

75 

79 

67 

60 

56 

54 

51 

55 

53 

55 

61 

63 

54 

■  2 

HEALDSBURG 

MAX 

59 

57 

55 

60 

55 

58 

66 

71 

77 

83 

85 

62 

75 

81 

82 

77 

76 

76 

83 

86 

84 

72 

67 

73 

75 

74 

74 

71 

77 

60 

73 

.2 

MIN 

43 

47 

41 

40 

43 

40 

42 

46 

46 

53 

51 

46 

47 

43 

44 

45 

45 

50 

45 

50 

55 

47 

44 

40 

45 

42 

43 

45 

40 

46 

45 

■  2 

HENSHAW  DAM 

MAX 

54 

50 

49 

48 

49 

59 

55 

47 

59 

69 

74 

74 

71 

74 

72 

76 

73 

75 

75 

67 

87 

89 

73 

67 

66 

68 

68 

70 

66 

65 

67 

.0 

MIN 

45 

37 

42 

33 

30 

34 

35 

32 

35 

36 

37 

42 

35 

36 

35 

42 

46 

45 

44 

41 

50 

32 

34 

36 

36 

33 

36 

36 

36 

.2 

HETCH  HETCHY 

MAX 

46 

45 

40 

34 

41 

46 

42 

50 

59 

63 

70 

70 

72 

70 

74 

77 

75 

74 

70 

79 

80 

79 

58 

56 

58 

65 

65 

68 

67 

65 

62 

.0 

MIN 

3? 

32 

33 

30 

26 

32 

32 

29 

32 

33 

35 

35 

40 

41 

39 

43 

43 

44 

41 

46 

42 

42 

36 

31 

32 

35 

33 

37 

37 

35 

36 

.2 

HOLLISTER 

MAX 

60 

62 

57 

61 

64 

64 

65 

66 

72 

76 

80 

83 

74 

76 

64 

77 

73 

72 

60 

84 

82 

T' 

67 

68 

69 

67 

63 

66 

64 

67 

70 

.9 

44 

45 

43 

41 

43 

43 

42 

40 

49 

43 

44 

46 

45 

46 

47 

45 

53 

43 

47 

46 

47 

37 

35 

35 

35 

38 

38 

44 

42 

43 

.1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

29 

35 

27 

29 

37 

33 

35 

40 

43 

45 

53 

51 

53 

54 

57 

56 

56 

52 

61 

61 

60 

57 

40 

40 

43 

47 

49 

50 

46 

48 

46 

.2 

MIN 

21 

18 

18 

18 

12 

23 

19 

16 

16 

24 

28 

26 

26 

27 

26 

30 

33 

32 

32 

33 

31 

30 

17 

14 

19 

24 

27 

26 

23 

27 

24 

■  1 

IDRIA 

MAX 

47 

47 

48 

49 

52 

48 

55 

62 

61 

62 

68 

74 

80 

72 

74 

74 

74 

69 

74 

80 

76 

73 

60 

60 

65 

70 

71 

70 

70 

73 

65 

.3 

MIN 

33 

33 

31 

30 

33 

30 

33 

39 

39 

41 

44 

35 

48 

47 

47 

48 

47 

44 

43 

55 

54 

47 

37 

37 

40 

43 

45 

44 

48 

54 

41 

.6 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

44 

36 

39 

40 

52 

50 

59 

65 

65 

73 

74 

70 

73 

74 

64 

78 

65 

62 

61 

63 

66 

69 

62 

53 

61 

.5 

MIN 

30 

26 

29 

25 

14 

22 

24 

21 

30 

34 

32 

3  7 

34 

32 

39 

38 

32 

24 

27 

26 

27 

33 

30 

31 

28 

>e 

IMPER I AL 

MAX 

74 

69 

75 

69 

72 

79 

65 

78 

82 

86 

86 

84 

67 

86 

92 

92 

91 

93 

100 

102 

102 

101 

87 

84 

86 

69 

91 

91 

89 

87 

65 

7 

MIN 

54 

48 

48 

46 

42 

43 

52 

47 

48 

51 

54 

54 

50 

52 

56 

65 

57 

57 

63 

64 

67 

73 

62 

56 

49 

56 

58 

63 

56 

60 

55 

.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

66 

55 

61 

43 

56 

58 

67 

70 

74 

75 

78 

81 

84 

85 

90 

88 

76 

65 

66 

80 

78 

66 

71 

.1 

MIN 

42 

27 

37 

26 

27 

36 

40 

44 

49 

32 

40 

41 

47 

54 

47 

56 

35 

36 

39 

37 

46 

45 

40 

.2 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

77 

66 

70 

66 

70 

74 

76 

64 

79 

86 

90 

90 

37 

90 

92 

96 

97 

,94 

100 

104 

109 

109 

97 

65 

36 

89 

91 

93 

87 

86 

66 

.8 

MIN 

54 

41 

49 

45 

47 

46 

46 

44 

55 

54 

59 

52 

55 

56 

56 

62 

60 

69 

67 

70 

69 

69 

63 

61 

61 

61 

61 

64 

63 

64 

57 

•  5 

INYOKERN 

MAX 

59 

61 

57 

57 

62 

59 

58 

67 

73 

76 

76 

75 

77 

79 

64 

97 

87 

87 

90 

93 

91 

86 

70 

70 

75 

62 

82 

83 

79 

74 

75 

•  5 

MIN 

42 

38 

40 

35 

32 

40 

39 

36 

40 

43 

50 

49 

42 

44 

42 

44 

48 

56 

53 

50 

52 

62 

35 

34 

35 

38 

42 

59 

50 

53 

44 

■  2 

IRON  MTN 

MAX 

75 

75 

75 

66 

68 

71 

77 

65 

74 

79 

82 

78 

79 

84 

86 

91 

90 

94 

95 

98 

100 

100 

97 

76 

79 

83 

67 

89 

88 

68 

83 

.0 

MIN 

54 

40 

40 

43 

47 

47 

50 

52 

54 

59 

59 

60 

60 

54 

58 

63 

62 

67 

72 

70 

75 

76 

59 

60 

53 

58 

63 

61 

69 

68 

58 

.4 

JESS  VALLEY 

MAX 

40 

44 

44 

38 

44 

46 

45 

50 

56 

57 

59 

65 

62 

65 

68 

66 

56 

58 

66 

66 

62 

56 

42 

43 

56 

50 

58 

56 

59 

66 

54 

.8 

MIN 

30 

30 

26 

26 

24 

29 

17 

26 

28 

30 

28 

25 

32 

32 

33 

34 

40 

30 

34 

33 

30 

26 

21 

19 

22 

28 

22 

29 

26 

33 

28 

.2 

JOICE  ISLAND 

MAX 

58 

52 

54 

57 

56 

56 

62 

64 

67 

74 

76 

71 

67 

70 

77 

82 

80 

68 

66 

70 

72 

68 

70 

68 

70 

77 

67 

MIN 

46 

47 

44 

45 

47 

43 

47 

50 

50 

54 

49 

52 

5 1 

54 

51 

54 

53 

49 

46 

44 

45 

48 

50 

50 

46 

51 

48 

•  a 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

46 

44 

45 

42 

61 

52 

47 

52 

68 

71 

72 

75 

74 

75 

76 

7? 

72 

72 

65 

93 

86 

72 

63 

65 

65 

64 

65 

62 

60 

53 

65 

0 

MIN 

36 

36 

38 

32 

26 

26 

35 

30 

32 

35 

39 

40 

36 

36 

38 

42 

41 

36 

43 

49 

46 

44 

46 

31 

26 

33 

31 

33 

44 

45 

36 

9 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

64 

66 

60 

69 

66 

63 

57 

66 

68 

72 

79 

84 

85 

82 

SO 

82 

81 

75 

79 

84 

65 

78 

69 

71 

72 

76 

77 

78 

79 

79 

73 

9 

MIN 

42 

42 

46 

43 

43 

45 

41 

46 

51 

52 

66 

57 

61 

59 

62 

59 

55 

56 

59 

61 

57 

47 

45 

47 

50 

52 

53 

55 

55 

52 

>2 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

55 

57 

56 

52 

61 

59 

53 

62 

70 

72 

76 

75 

77 

61 

83 

86 

78 

76 

78 

86 

84 

79 

64 

67 

70 

74 

75 

74 

72 

73 

70 

8 

MIN 

35 

33 

36 

33 

34 

37 

34 

34 

36 

38 

46 

49 

51 

52 

51 

41 

49 

45 

45 

44 

51 

49 

35 

38 

33 

37 

40 

45 

44 

48 

41 

5 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

64 

54 

64 

62 

60 

66 

60 

62 

69 

71 

76 

77 

62 

64 

62 

83 

63 

61 

77 

80 

85 

85 

73 

70 

71 

75 

79 

76 

79 

77 

73 

6 

MIN 

46 

40 

46 

42 

39 

44 

43 

43 

45 

50 

56 

54 

53 

57 

49 

54 

57 

52 

51 

61 

58 

49 

43 

45 

45 

43 

45 

49 

40 

50 

48 

4 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

56 

62 

62 

62 

64 

59 

63 

70 

71 

76 

79 

84 

85 

84 

83 

83 

82 

78 

80 

86 

64 

77 

70 

71 

74 

79 

79 

79 

76 

81 

74 

7 

MIN 

46 

40 

49 

42 

42 

44 

44 

46 

47 

53 

56 

55 

58 

57 

53 

59 

62 

54 

53 

59 

63 

52 

51 

42 

44 

46 

45 

48 

54 

59 

50 

8 

KING  CITY 

MAX 

58 

59 

59 

61 

62 

58 

69 

67 

73 

77 

82 

63 

83 

84 

85 

80 

75 

74 

82 

66 

84 

80 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

75 

73 

1 

MIN 

45 

42 

46 

40 

40 

43 

41 

37 

46 

46 

43 

47 

43 

46 

44 

43 

51 

51 

43 

45 

43 

49 

37 

33 

33 

36 

38 

39 

40 

42 

5 

KLAMATH  ' 

MAX 

56 

50 

50 

55 

60 

58 

61 

54 

59 

63 

71 

77 

60 

61 

59 

60 

56 

60 

64 

64 

61 

56 

55 

57 

53 

58 

59 

60 

61 

73 

59 

9 

MIN 

41 

42 

39 

39 

42 

36 

37 

45 

49 

44 

41 

46 

50 

40 

46 

46 

51 

43 

49 

50 

49 

43 

35 

34 

37 

33 

38 

33 

47 

42 

6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

61 

63 

62 

62 

65 

59 

60 

66 

69 

71 

75 

80 

78 

82 

64 

63 

70 

70 

75 

84 

80 

75 

73 

72 

71 

69 

70 

69 

68 

67 

71 

1 

MIN 

50 

46 

51 

45 

44 

39 

45 

41 

41 

48 

46 

50 

47 

48 

50 

50 

59 

54 

59 

54 

54 

55 

53 

46 

44 

45 

50 

46 

51 

S 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

39 

34 

36 

35 

45 

42 

39 

50 

55 

60 

58 

57 

64 

64 

66 

70 

69 

71 

74 

78 

80 

73 

65 

57 

61 

64 

66 

65 

57 

56 

58 

4 

MIN 

32 

30 

29 

27 

24 

29 

31 

29 

28 

30 

37 

32 

32 

34 

37 

37 

37 

39 

43 

45 

43 

44 

36 

35 

34 

35 

37 

36 

35 

38 

34 

5 

LAKE  CITY 

45 

45 

46 

39 

42 

39 

43 

48 

50 

57 

58 

61 

66 

62 

65 

66 

66 

59 

61 

65 

68 

61 

44 

42 

45 

54 

53 

55 

57 

60 

54 

2 

MIN 

27 

28 

25 

24 

23 

19 

16 

23 

26 

36 

38 

36 

34 

32 

37 

34 

40 

29 

39 

39 

36 

27 

23 

19 

24 

29 

31 

24 

28 

29 

29 

3 

LAK  ESHORE 

MAX 

48 

49 

46 

48 

44 

59 

68 

70 

76 

74 

77 

76 

73 

77 

76 

77 

66 

74 

78 

80 

63 

65 

64 

70 

73 

72 

74 

76 

30 

66 

69, 

5 

MIN 

40 

4,1 

38 

38 

38 

32 

32 

34 

36 

42 

46 

44 

42 

45 

42 

46 

50 

40 

43 

46 

46 

39 

32 

34 

33 

37 

40 

42 

40 

44 

40« 

5 

LAKE  S PAULO I NG 

MAX 

36 

32 

31 

34 

41 

41 

47 

51 

59 

59 

56 

65 

56 

62 

64 

63 

57 

54 

61 

63 

62 

59 

43 

46 

63 

52 

56 

55 

55 

59 

52. 

9 

MIN 

29 

26 

26 

25 

23 

28 

26 

20 

26 

26 

31 

36 

30 

31 

27 

28 

31 

29 

29 

31 

29 

31 

23 

24 

22 

24 

27 

29 

32 

31 

27 

7 

LA  MESA 

61 

61 

59 

59 

64 

63 

58 

66 

71 

81 

85 

82 

60 

86 

88 

80 

75 

73 

83 

92 

87 

80 

70 

68 

68 

70 

71 

66 

68 

65 

72. 

7 

MIN 

45 

51 

46 

40 

43 

49 

44 

47 

50 

52 

54 

51 

54 

56 

55 

56 

59 

55 

60 

58 

58 

55 

47 

44 

47 

48 

54 

55 

51 . 

3 

LANCASTER 

MAX 

52 

52 

54 

53 

60 

48 

55 

61 

70 

75 

75 

75 

77 

79 

82 

83 

65 

82 

86 

86 

86 

68 

67 

68 

78 

75 

76 

76 

76 

76 

71. 

2 

MIN 

38 

35 

38 

34 

34 

36 

34 

38 

41 

39 

40 

37 

37 

42 

43 

54 

50 

42 

46 

46 

48 

49 

38 

40 

39 

45 

46 

45 

46 

46 

41. 

6 

LAS  PLUMAS 

MAX 

51 

50 

56 

59 

58 

69 

74 

81 

62 

80 

79 

80 

60 

80 

70 

74 

76 

80 

83 

79 

64 

69 

73 

72 

72 

74 

76 

84 

72. 

3 

MIN 

41 

44 

44 

44 

40 

41 

47 

51 

48 

52 

56 

52 

54 

50 

52 

56 

55 

46 

42 

41 

44 

46 

46 

51 

52 

50 

48. 

5 

LE  GRAND 

MAX 

56 

57 

56 

61 

60 

59 

61 

68 

71 

74 

78 

82 

64 

65 

61 

80 

74 

73 

79 

83 

80 

75 

76 

69 

72 

76 

76 

76 

75 

60 

72. 

6 

MIN 

41 

43 

44 

41 

39 

44 

45 

39 

42 

45 

48 

48 

52 

-49 

47 

45 

47 

52 

46 

49 

51 

50 

36 

36 

34 

37 

40 

41 

45 

47 

44. 

1 

LEMON  COVE 

MAX 

56 

67 

53 

63 

64 

66 

68 

70 

74 

76 

80 

82 

84 

84 

63 

83 

84 

74 

83 

67 

86 

73 

72 

73 

76 

60 

79 

80 

80 

82 

75. 

4 

MIN 

50 

40 

48 

40 

41 

45 

45 

45 

45 

53 

54 

54 

53 

54 

51 

51 

51 

50 

51 

57 

55 

51 

40 

37 

40 

43 

44 

44 

47 

51 

47. 

7 

See  Reference  Noles  Fallowing  Slotion  Indei 


DAILY  TEMPERATURES  l'.'.Y.T.lt 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LINDSAY 

MAX 

6C 

64 

58 

60 

64 

69 

59 

68 

70 

79 

76 

80 

84 

82 

62 

82 

75 

81 

86 

86 

60 

70 

71 

74 

77 

78 

78 

78 

82 

74 

3 

MIN 

42 

38 

42 

41 

39 

49 

44 

49 

43 

91 

48 

50 

49 

4f 

49 

50 

51 

49 

50 

54 

54 

52 

37 

35 

36 

38 

40 

42 

45 

49 

45 

2 

LIVERIXORE 

MAX 

63 

59 

57 

54 

95 

99 

99 

69 

66 

72 

79 

78 

79 

79 

81 

84 

76 

71 

80 

83 

84 

67 

57 

71 

72 

75 

74 

68 

69 

70 

5 

MIN 

<!* 

*6 

42 

41 

40 

36 

44 

42 

44 

49 

48 

46 

47 

46 

49 

46 

51 

52 

45 

47 

49 

46 

39 

36 

38 

40 

39 

44 

48 

47 

44 

4 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  9CH 

MAX 

52 

55 

49 

50 

60 

49 

47 

99 

69 

69 

67 

67 

71 

73 

79 

80 

81 

84 

87 

65 

75 

63 

58 

72 

74 

78 

72 

72 

69 

66. 

2 

MIN 

35 

30 

37 

31 

32 

31 

31 

37 

40 

41 

44 

46 

47 

46 

49 

51 

47 

54 

51 

53 

57 

50 

35 

31 

37 

38 

47 

45 

47 

45 

42 

2 

LCD  I 

MAX 

56 

52 

54 

55 

58 

96 

65 

68 

71 

76 

78 

81 

76 

78 

80 

78 

72 

7  2 

79 

83 

63 

7  0 

67 

70 

74 

72 

73 

74 

76 

83 

71 

1 

MIN 

45 

43 

43 

43 

43 

42 

41 

42 

44 

41 

44 

49 

53 

47 

49 

46 

48 

51 

43 

54 

45 

50 

41 

35 

36 

39 

42 

41 

44 

44 

44 

3 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

61 

61 

59 

59 

63 

62 

62 

64 

74 

73 

76 

60 

79 

71 

80 

711 

66 

72 

83 

9  0 

75 

63 

65 

67 

65 

63 

63 

63 

62 

62 

68 

5 

MIN 

47 

43 

47 

42 

39 

46 

43 

43 

47 

44 

47 

50 

44 

49 

43 

45 

51 

49 

52 

53 

52 

49 

46 

34 

36 

39 

37 

47 

49 

51 

45 

5 

LONG  BEACH 

MAX 

61 

60 

61 

63 

64 

62 

62 

67 

74 

82 

69 

83 

80 

86 

90 

71 

70 

69 

87 

91 

88 

67 

74 

74 

72 

71 

71 

69 

69 

69 

73 

1 

MIN 

47 

43 

48 

41 

42 

40 

41 

41 

45 

46 

51 

55 

49 

52 

53 

53 

55 

54 

55 

57 

56 

50 

50 

52 

53 

57 

56 

56 

49 

9 

LONG  BEACH  CAA  AP 

MAX 

6? 

60 

6 1 

62 

65 

59 

62 

69 

74 

84 

90 

66 

82 

66 

89 

69 

74 

71 

86 

90 

86 

72 

74 

70 

71 

72 

72 

72 

69 

69 

73 

7 

MIN 

50 

46 

52 

45 

45 

43 

46 

44 

49 

90 

53 

56 

52 

54 

55 

55 

56 

57 

60 

60 

52 

59 

55 

49 

50 

50 

52 

55 

54 

52 

51 

9 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

62 

65 

63 

64 

67 

60 

6  5 

71 

71 

77 

87 

66 

75 

83 

86 

74 

73 

78 

85 

64 

76 

76 

73 

72 

73 

74 

71 

72 

70 

73 

4 

MIN 

51 

48 

54 

47 

49 

48 

47 

49 

54 

54 

56 

61 

58 

57 

61 

60 

61 

60 

59 

63 

52 

60 

58 

55 

55 

55 

55 

57 

57 

57 

55 

7 

LOS  ANGELES   WB  CITY 

MAX 

61 

63 

63 

62 

69 

57 

6  2 

72 

75 

83 

87 

66 

83 

86 

91 

76 

75 

7  2 

86 

96 

91 

7  9 

77 

75 

73 

73 

75 

72 

69 

67 

75 

1 

MIN 

51 

47 

53 

46 

49 

47 

46 

49 

52 

59 

56 

56 

99 

99 

62 

61 

61 

58 

60 

59 

63 

61 

56 

55 

53 

54 

55 

57 

57 

57 

95 

6 

LOS  BANDS 

MAX 

53 

63 

59 

60 

61 

98 

69 

72 

74 

78 

79 

82 

64 

82 

86 

85 

82 

83 

67 

67 

74 

71 

73 

7S 

76 

77 

60 

77 

83 

75 

1 

MIN 

43 

42 

45 

40 

42 

45 

45 

43 

46 

45 

46 

48 

91 

49 

50 

47 

50 

51 

45 

50 

48 

52 

49 

37 

37 

45 

45 

48 

46 

48 

46 

0 

LOS  GATOS 

MAX 

58 

55 

5  5 

56 

57 

57 

66 

70 

72 

78 

78 

85 

80 

80 

81 

77 

70 

72 

6 1 

76 

74 

70 

73 

72 

75 

74 

72 

81 

72 

1 

MIN 

44 

45 

44 

41 

41 

40 

40 

41 

45 

46 

48 

49 

94 

47 

51 

47 

48 

53 

44 

51 

49 

44 

42 

40 

39 

40 

43 

43 

45 

49 

45 

1 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

56 

51 

63 

60 

53 

6  3 

64 

63 

71 

70 

72 

74 

73 

79 

83 

85 

6  2 

90 

88 

63 

71 

78 

80 

78 

75 

75 

72 

8 

MIN 

39 

31 

37 

30 

29 

39 

20 

20 

30 

41 

30 

39 

32 

39 

36 

47 

48 

49 

50 

47 

51 

42 

39 

39 

41 

42 

44 

48 

49 

45 

38 

8 

MADERA 

MAX 

62 

63 

6  Q 

58 

61 

61 

96 

69 

69 

72 

79 

79 

83 

65 

62 

84 

84 

73 

72 

73 

77 

60 

79 

80 

74 

2 

MIN 

44 

43 

42 

41 

41 

47 

46 

42 

45 

46 

62 

52 

53 

51 

50 

46 

49 

52 

47 

53 

51 

52 

36 

37 

38 

42 

41 

45 

4; 

50 

46 

1 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

39 

37 

33 

35 

36 

38 

35 

42 

47 

52 

52 

58 

58 

52 

56 

97 

56 

53 

48 

0 

MIN 

25 

26 

24 

16 

22 

22 

12 

16 

20 

26 

35 

25 

29 

34 

29 

33 

38 

25 

29 

32 

29 

25 

21 

22 

2! 

27 

25 

31 

2! 

35 

26 

2 

MARICOPA 

MAX 

63 

62 

61 

59 

66 

69 

60 

69 

70 

74 

76 

84 

85 

80 

82 

83 

61 

79 

74 

4 

MIN 

43 

42 

46 

42 

42 

41 

42 

48 

49 

51 

63 

56 

55 

56 

57 

57 

56 

55 

55 

60 

62 

57 

45 

45 

4! 

46 

5C 

52 

f 

59 

50 

8 

MARTINEZ   EIRE  STA 

MAX 

53 

60 

55 

58 

54 

98 

5  6 

66 

69 

73 

77 

80 

77 

73 

79 

79 

76 

79 

74 

69 

5 

MIN 

45 

46 

42 

42 

41 

41 

43 

43 

46 

47 

49 

50 

50 

46 

46 

50 

52 

52 

49 

53 

50 

51 

47 

40 

41 

43 

47 

44 

41 

45 

46 

3 

MARYSVILLE 

MAX 

57 

54 

53 

67 

58 

59 

59 

68 

71 

79 

78 

80 

81 

79 

60 

84 

82 

72 

76 

79 

75 

80 

72 

1 

MIN 

44 

46 

45 

43 

45 

41 

49 

43 

47 

48 

52 

48 

55 

49 

50 

51 

53 

50 

51 

51 

54 

50 

43 

41 

41 

46 

46 

48 

4; 

50 

47 

6 

MC  CLOUD 

MAX 

39 

39 

40 

43 

40 

45 

60 

95 

57 

61 

61 

64 

68 

62 

67 

66 

68 

5  0 

69 

71 

68 

5  0 

51 

57 

62 

59 

65 

66 

69 

57 

6 

MIN 

32 

32 

31 

31 

32 

31 

20 

26 

29 

31 

32 

31 

33 

31 

32 

35 

44 

33 

34 

34 

31 

29 

20 

20 

26 

27 

26 

33 

32 

31 

30 

3 

MECCA   3  SE 

MAX 

76 

68 

72 

72 

69 

70 

74 

63 

60 

85 

90 

89 

86 

90 

91 

95 

90 

91 

103 

104 

102 

97 

83 

85 

65 

67 

90 

92 

85 

2 

MIN 

53 

44 

52 

49 

41 

44 

49 

42 

56 

92 

55 

55 

51 

53 

57 

62 

54 

58 

58 

65 

62 

64 

59 

50 

59 

59 

61 

58 

63 

66 

59 

0 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

59 

56 

60 

60 

96 

62 

69 

70 

74 

76 

81 

63 

62 

82 

61 

81 

60 

83 

76 

76 

77 

81 

73 

5 

MIN 

43 

45 

46 

42 

39 

45 

48 

36 

39 

47 

45 

51 

50 

50 

49 

48 

48 

52 

52 

45 

54 

51 

39 

38 

3< 

39 

44 

46 

4< 

47 

45 

4 

MIODLEWATER 

MAX 

58 

49 

62 

63 

60 

66 

68 

72 

76 

82 

79 

60 

60 

80 

79 

79 

72 

.7 

MIN 

42 

40 

39 

35 

39 

43 

42 

42 

47 

46 

49 

52 

49 

52 

53 

52 

52 

51 

51 

54 

55 

53 

40 

41 

4C 

46 

46 

41 

4« 

46 

45 

5 

MILL  CREEK  2 

MAX 

46 

49 

96 

60 

70 

74 

76 

75 

74 

77 

80 

80 

76 

6? 

66 

59 

68 

7 

MIN 

43 

36 

41 

33 

34 

34 

34 

37 

37 

51 

55 

50 

51 

54 

95 

61 

47 

46 

51 

68 

62 

55 

42 

42 

43 

43 

44 

4! 

4! 

48 

46 

2 

MINERAL 

MAX 

36 

38 

33 

35 

36 

50 

51 

97 

60 

55 

63 

56 

61 

61 

61 

96 

57 

52 

.0 

MIN 

29 

28 

27 

26 

26 

28 

2C 

23 

23 

27 

32 

22 

31 

28 

28 

29 

34 

30 

28 

29 

29 

27 

19 

20 

2! 

22 

26 

2? 

31 

31 

26 

9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

50 

50 

46 

46 

92 

94 

49 

94 

60 

64 

62 

61 

66 

66 

73 

76 

76 

73 

68 

64 

.9 

MIN 

41 

34 

35 

30 

34 

37 

34 

38 

46 

51 

50 

45 

49 

51 

55 

59 

60 

58 

61 

63 

63 

59 

43 

41 

4! 

52 

51 

53 

53 

53 

48 

1 

MODESTO 

MAX 

57 

54 

59 

60 

99 

96 

68 

71 

73 

76 

78 

82 

84 

60 

84 

63 

75 

72 

84 

73 

4 

MIN 

45 

46 

46 

43 

45 

45 

46 

41 

46 

47 

49 

49 

56 

50 

50 

49 

50 

53 

46 

53 

52 

46 

43 

40 

3! 

4G 

43 

45 

4( 

49 

46 

6 

MONO  LAKE 

MAX 

40 

39 

39 

41 

42 

42 

90 

52 

53 

55 

54 

59 

61 

63 

69 

71 

55 

5; 

56 

60 

61 

5! 

61 

59 

7 

MIN 

27 

25 

28 

22 

24 

23 

24 

22 

24 

26 

27 

29 

32 

36 

38 

38 

39 

39 

36 

39 

41 

44 

20 

21 

26 

30 

35 

36 

34 

35 

30 

7 

MONTEREY 

MAX 

56 

60 

58 

57 

98 

6  2 

60 

67 

72 

77 

60 

67 

73 

74 

68 

64 

72 

71 

72 

62 

62 

64 

65 

.2 

MIN 

44 

45 

43 

42 

42 

40 

40 

45 

50 

46 

48 

49 

50 

47 

50 

48 

50 

52 

46 

50 

50 

47 

43 

40 

4( 

45 

42 

44 

46 

46 

45 

7 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

53 

51 

53 

99 

67 

71 

79 

77 

78 

76 

74 

76 

61 

78 

73 

73 

72 

78 

70 

.2 

MIN 

43 

43 

40 

38 

42 

40 

41 

40 

43 

47 

56 

45 

47 

45 

46 

48 

52 

46 

47 

51 

51 

45 

41 

40 

4( 

41 

45 

45 

4! 

47 

44 

7 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

53 

41 

43 

53 

52 

45 

55 

61 

64 

63 

60 

65 

66 

72 

76 

78 

79 

60 

81 

7] 

73 

6? 

6C 

65 

69 

2 

MIN 

37 

30 

30 

30 

26 

37 

37 

35 

36 

36 

36 

37 

36 

40  44 

43 

49 

47 

49 

61 

52 

44 

35 

34 

36 

37 

38 

40 

42 

44 

39 

■  0 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

52 

52 

47 

43 

50 

49 

50 

60 

50 

69 

71 

71 

75 

72 

74 

75 

72 

" 

75 

65 

3 

MIN 

36 

37 

35 

35 

36 

35 

38 

41 

43 

42 

55 

54 

56 

52 

51 

52 

49 

47 

50 

55 

50 

42 

42 

41 

31 

41 

4] 

4C 

42 

43 

>9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

38 

39 

36 

37 

35 

44 

53 

58 

63 

64 

66 

63 

65 

67 

65 

63 

65 

56 

2 

MIN 

26 

28 

26 

25 

27 

27 

29 

34 

36 

42 

44 

48 

47 

47 

46 

45 

44 

42 

45 

53 

49 

33 

30 

30 

3" 

35 

35 

3? 

3! 

43 

37 

7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

*« 

49 

52 

51 

98 

57 

64 

69 

63 

64 

63 

65 

56 

0 

MIN 

30 

26 

22 

25 

2  3 

26 

27 

24 

34 

21 

39 

35 

36 

46 

23 

34 

35 

30 

29 

17 

14 

1( 

20 

20 

27 

■  3 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

39 

42 

40 

41 

51 

56 

56 

65 

68 

63 

67 

70 

66 

52 

59 

70 

56 

5 

MIN 

32 

32 

3  0 

30 

31 

29 

26 

35 

35 

40 

37 

36 

38 

34 

36 

39 

36 

31 

41 

43 

39 

33 

26 

23 

30 

34 

29 

32 

3! 

36 

33 

7 

MT  WILSON  FC  33BB 

MAX 

38 

36 

40 

48 

57 

60 

64 

61 

61 

65 

68 

70 

70 

62 

97 

58 

0 

MIN 

2S 

25 

29 

22 

27 

25 

26 

2  7 

34 

4] 

43 

41 

4; 

46 

46 

50 

51 

52 

48 

60 

62 

55 

32 

35 

31 

40 

43 

42 

4C 

36 

39 

7 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

55 

57 

58 

69 

74 

76 

78 

80 

60 

61 

82 

61 

80 

7! 

79 

74 

0 

MIN 

44 

39 

46 

39 

38 

35 

36 

42 

45 

46 

50 

46 

48 

47 

46 

45 

47 

43 

43 

46 

46 

36 

33 

3' 

37 

37 

3e 

41 

42 

42 

1 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

57 

56 

56 

69 

73 

78 

82 

82 

76 

78 

80 

76 

72 

70 

70 

9 

MIN 

45 

46 

4  1 

42 

39 

42 

40 

43 

43 

52 

50 

48 

43 

44  - 

44 

47 

46 

40 

48 

48 

48 

45 

38 

3< 

34 

36 

31 

4C 

42 

43 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

70 

66 

66 

63 

6! 

76 

62 

72 

77 

80 

77 

78 

82 

85 

90 

91 

93 

90 

86 

82 

1 

MIN 

49 

46 

45 

50 

45 

48 

5] 

54 

57 

5] 

49 

53 

61 

62 

63 

63 

66 

63 

69 

57 

53 

5; 

54 

58 

61 

6C 

64 

54 

a 

NEVADA  CITY 

MAX 

50 

43 

41 

44 

42 

50 

46 

60 

61 

55 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

74 

70 

68 

73 

77 

76 

57 

55 

60 

64 

64 

67 

68 

68 

62 

5 

MIN 

32 

33 

33 

33 

34 

32 

31 

30 

32 

34 

34 

34 

39 

40 

35 

36 

39 

37 

36 

39 

38 

36 

26 

27 

26 

31 

32 

35 

37 

34 

33 

9 

NEWARK 

MAX 

60 

59 

56 

58 

59 

62 

64 

70 

70 

75 

79 

76 

66 

70 

74 

61 

63 

61 

65 

67 

64 

63 

65 

5 

MIN 

42 

48 

45 

44 

44 

45 

44 

43 

45 

46 

48 

45 

49 

48 

49 

39 

38 

37 

37 

40 

50 

43 

44 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

g 

g 

10 

J  [ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

55 
45 

55 
44 

59 
46 

60 
42 

60 
44 

7  0 
44 

75 
44 

75 
46 

4e 

52 

5C 

4' 

52 

86 
18 

80 
49 

77 

51 

83 
47 

87 
52 

83 
54 

69 
49 

72 
39 

76 
38 

80 
39 

82 
40 

80 
45 

83 
48 

75 
46 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

63 

6  0 

59 

63 

59 

6  0 

66 

64 

68 

77 

75 

72 

75 

78 

66 

66 

67 

72 

80 

75 

70 

69 

68 

65 

67 

66 

66 

66 

66 

67 

6 

M  I  N 

51 

49 

53 

46 

51 

47 

44 

47 

49 

51 

52 

53 

52 

63 

63 

59 

60 

59 

67 

59 

60 

60 

58 

64 

62 

57 

53 

57 

56 

57 

64 

0 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

56 

45 

51 

42 

47 

53 

5  0 

5  0 

57 

61 

64 

70 

70 

74 

74 

76 

73 

73 

67 

73 

77 

77 

63 

60 

60 

64 

67 

68 
40 

62 

9 

MIN 

41 

33 

33 

32 

29 

33 

36 

31 

36 

40 

41 

37 

41 

40 

44 

43 

47 

45 

43 

47 

48 

45 

35 

31 

36 

37 

39 

38 

7 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

60 

64 

60 

63 

62 

55 

65 

70 

78 

84 

86 

86 

86 

65 

90 

82 

75 

74 

98 

100 

92 

83 

78 

73 

70 

74 

75 

71 

69 

68 

75 

9 

MiN 

49 

42 

50 

42 

42 

40 

42 

46 

45 

46 

52 

51 

60 

50 

54 

50 

59 

55 

54 

56 

55 

48 

48 

47 

48 

53 

63 

62 

49 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

3^ 

34 

53 

55 

57 

62 

55 

63 

66 

69 

71 

75 

77 

79 

76 

78 

77 

72 

72 

75 

80 
50 

79 

67 

64 

63 

71 

72 

74 

75 

75 

68 

6 

MIN 

38 

36 

37 

44 

44 

45 

41 

42 

44 

49 

45 

53 

56 

49 

47 

46 

48 

50 

46 

50 

48 

34 

35 

33 

37 

39 

41 

43 

46 

43 

8 

OAKLAND 

MAX 

56 

52 

57 

57 

54 

55 

68 

66 

72 

76 

78 

83 

69 

79 

79 

74 

69 

70 

80 

62 

83 

70 

69 

71 

72 

68 

70 

68 

69 

72 

69 

6 

MIN 

42 

44 

41 

40 

41 

40 

43 

44 

45 

48 

49 

54 

50 

46 

50 

47 

49 

52 

45 

51 

49 

47 

44 

40 

43 

44 

45 

49 

47 

45 

45 

9 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

56 

56 

56 

57 

56 

57 

64 

64 

66 

71 

78 

80 

67 

76 

76 

66 

64 

64 

71 

74 

76 

65 

63 

67 

66 

63 

66 

61 

62 

66 

65 

9 

MIN 

47 

48 

44 

44 

44 

44 

47 

46 

47 

49 

48 

52 

54 

54 

51 

51 

54 

52 

46 

52 

51 

52 

47 

41 

44 

45 

48 

52 

51 

53 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

60 

63 

64 

67 

71 

79 

73 

74 

77 

72 

66 

67 

69 

74 

80 

73 

69 

69 

66 

65 

66 

65 

65 

64 

67 

4 

MIN 

51 

46 

50 

49 

43 

44 

47 

42 

47 

42 

52 

52 

50 

53 

54 

53 

56 

58 

59 

58 

57 

57 

56 

46 

46 

46 

50 

63 

53 

57 

51 

0 

OJAI 

MAX 

59 

57 

61 

62 

66 

60 

66 

75 

78 

84 

87 

65 

63 

86 

90 

88 

75 

81 

96 

100 

96 

86 

77 

74 

74 

76 

76 

74 

71 

76 

77 

3 

MIN 

46 

34 

48 

38 

36 

42 

40 

41 

40 

45 

45 

45 

46 

46 

47 

53 

52 

47 

53 

56 

53 

50 

43 

40 

40 

39 

42 

44 

46 

44 

44 

7 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

MAX 

40 

37 

42 

41 

45 

45 

41 

40 

41 

41 

36 

MIN 

32 

30 

30 

28 

32 

30 

35 

32 

30 

33 

28 

26 

30 

29 

32 

35 

33 

42 

37 

3 

ORANGE  COVE 

MAX 

63 

54 

60 

55 

60 

61 

61 

62 

68 

70 

73 

77 

61 

83 

81 

82 

82 

81 

71 

80 

85 

85 

72 

69 

70 

73 

77 

79 

76 

76 

72 

2 

MIN 

44 

37 

46 

41 

37 

43 

45 

41 

43 

46 

49 

46 

49 

46 

48 

50 

51 

51 

49 

52 

52 

53 

36 

34 

36 

39 

42 

42 

44 

49 

44 

8 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

55 

50 

45 

57 

59 

60 

60 

60 

58 

64 

75 

71 

67 

60 

60 

61 

57 

59 

64 

67 

62 

55 

55 

66 

57 

57 

59 

61 

64 

77 

60 

4 

MIN 

39 

41 

38 

39 

37 

35 

37 

36 

32 

30 

38 

45 

49 

40 

39 

45 

43 

43 

47 

47 

51 

43 

33 

33 

36 

39 

39 

36 

42 

39 

7 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 

55 

53 

63 

55 

54 

53 

65 

66 

63 

80 

81 

78 

75 

77 

78 

71 

66 

68 

76 

80 

60 

66 

64 

66 

67 

66 

70 

67 

65 

77 

67 

6 

MIN 

42 

44 

42 

39 

36 

36 

41 

38 

40 

42 

41 

42 

43 

42 

40 

47 

49 

48 

38 

45 

43 

47 

33 

32 

35 

43 

45 

44 

41 

41 

ORLAND 

MAX 

57 

54 

54 

59 

57 

54 

55 

67 

72 

76 

77 

79 

81 

78 

80 

80 

80 

64 

78 

76 

84 

84 

66 

66 

71 

75 

73 

76 

79 

82 

71 

2 

MIN 

44 

44 

41 

41 

43 

42 

40 

42 

42 

48 

57 

50 

46 

44 

48 

47 

53 

47 

47 

46 

50 

50 

43 

36 

39 

49 

42 

47 

49 

62 

ORLEANS 

MAX 

58 

52 

54 

59 

57 

61 

66 

63 

71 

75 

81 

84 

74 

86 

76 

79 

67 

72 

74 

73 

74 

60 

59 

65 

69 

68 

73 

76 

82 

87 

70 

0 

MIN 

41 

41 

37 

39 

41 

38 

39 

43 

49 

48 

39 

39 

42 

45 

41 

44 

52 

47 

45 

46 

44 

39 

34 

34 

34 

34 

38 

36 

37 

39 

40 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

56 

55 

56 

56 

58 

60 

60 

68 

70 

74 

76 

82 

60 

78 

80 

82 

60 

69 

77 

78 

65 

85 

66 

65 

72 

76 

74 

75 

78 

80 

71 

8 

MIN 

49 

45 

46 

43 

43 

47 

36 

38 

41 

44 

43 

46 

54 

44 

51 

51 

50 

44 

48 

46 

48 

48 

34 

35 

37 

41 

43 

47 

50 

46 

44 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

54 

52 

50 

55 

50 

58 

54 

66 

67 

72 

75 

78 

SO 

78 

80 

60 

78 

67 

74 

75 

61 

83 

65 

60 

66 

72 

71 

73 

75 

77 

68 

9 

MIN 

40 

40 

38 

38 

41 

39 

35 

35 

40 

42 

48 

44 

43 

45 

47 

45 

45 

44 

46 

47 

46 

44 

34 

35 

34 

40 

40 

40 

43 

41 

4 

OXNARD 

MAX 

64 

61 

60 

62 

62 

60 

65 

67 

68 

74 

66 

84 

66 

79 

84 

78 

72 

70 

86 

90 

87 

72 

71 

70 

69 

70 

76 

73 

67 

69 

72 

7 

MIN 

54 

42 

52 

48 

44 

44 

44 

45 

54 

56 

50 

54 

54 

56 

61 

64 

51 

48 

42 

46 

64 

52 

54 

60 

48 

49 

9 

PALMDALE 

MAX 

54 

53 

54 

56 

62 

54 

54 

64 

71 

75 

74 

74 

77 

84 

82 

84 

64 

79 

88 

91 

86 

81 

67 

71 

74 

60 

78 

74 

74 

75 

72 

5 

MIN 

44 

37 

43 

35 

33 

35 

33 

34 

37 

40 

43 

39 

42 

44 

45 

46 

46 

48 

48 

50 

50 

51 

37 

34 

39 

39 

39 

39 

41 

44 

41 

2 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

55 

94 

55 

53 

60 

91 

54 

62 

69 

73 

74 

72 

75 

76 

80 

82 

83 

76 

84 

89 

86 

74 

63 

69 

74 

77 

79 

75 

73 

76 

70 

8 

MIN 

36 

37 

39 

35 

32 

33 

33 

30 

37 

36 

41 

36 

36 

42 

42 

46 

45 

44 

48 

48 

46 

49 

38 

42 

42 

35 

41 

45 

46 

42 

40 

PALM  SPRINGS 

MAX 

65 

67 

77 

66 

72 

71 

62 

77 

65 

86 

92 

66 

69 

91 

96 

97 

93 

98 

102 

106 

107 

104 

89 

86 

66 

87 

89 

88 

65 

86 

66 

2 

MiN 

51 

39 

46 

43 

39 

39 

46 

41 

44 

47 

53 

53 

46 

50 

52 

55 

56 

52 

61 

66 

62 

61 

62 

51 

49 

50 

53 

53 

53 

55 

50 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

60 

61 

97 

55 

59 

57 

55 

63 

66 

70 

76 

79 

81 

70 

80 

77 

75 

67 

67 

76 

79 

80 

63 

64 

67 

69 

69 

69 

66 

66 

68 

1 

MIN 

46 

46 

43 

43 

46 

43 

47 

41 

44 

47 

47 

48 

52 

50 

49 

46 

50 

62 

43 

51 

49 

60 

46 

38 

39 

42 

46 

43 

46 

47 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

38 

40 

39 

33 

43 

45 

41 

45 

57 

61 

60 

64 

63 

64 

69 

69 

71 

73 

75 

80 

60 

80 

65 

60 

60 

61 

64 

64 

58 

57 

59 

3 

31 

27 

31 

26 

27 

29 

29 

30 

37 

43 

45 

39 

42 

42 

47 

50 

49 

50 

50 

61 

62 

53 

38 

34 

36 

40 

41 

41 

40 

38 

40 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

59 

62 

61 

62 

59 

60 

64 

69 

70 

75 

76 

62 

64 

62 

64 

83 

80 

81 

67 

88 

82 

70 

69 

71 

74 

76 

78 

79 

77 

82 

74 

3 

43 

38 

45 

40 

40 

39 

40 

39 

42 

46 

46 

53 

50 

49 

55 

48 

47 

52 

45 

45 

55 

49 

41 

38 

37 

37 

44 

42 

46 

46 

7 

PARADISE 

MAX 

47 

45 

44 

49 

46 

53 

56 

66 

67 

72 

74 

79 

76 

78 

77 

77 

75 

61 

73 

75 

81 

63 

65 

63 

69 

71 

66 

71 

74 

76 

67 

1 

MIN 

36 

38 

38 

37 

36 

34 

39 

42 

42 

49 

46 

56 

53 

49 

49 

52 

51 

45 

44 

50 

50 

44 

37 

36 

36 

42 

42 

46 

45 

61 

0 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

72 

69 

66 

66 

65 

70 

77 

66 

73 

76 

81 

78 

83 

84 

87 

90 

90 

91 

96 

96 

100 

101 

96 

77 

63 

85 

87 

69 

89 

86 

82 

5 

55 

47 

51 

47 

47 

51 

52 

46 

51 

55 

59 

60 

57 

60 

63 

69 

62 

66 

68 

70 

70 

74 

63 

60 

66 

69 

63 

66 

67 

63 

59 

PASADENA 

MAX 

57 

57 

57 

60 

65 

64 

61 

72 

76 

83 

86 

84 

82 

86 

68 

85 

76 

75 

91 

96 

91 

87 

73 

72 

72 

73 

75 

73 

69 

63 

75 

0 

49 

41 

41 

41 

41 

42 

41 

42 

45 

49 

51 

54 

91 

96 

54 

55 

56 

55 

56 

64 

61 

56 

53 

49 

50 

48 

49 

53 

56 

66 

50 

5 

PASO  ROBLES 

MAX 

54 

97 

59 

59 

60 

59 

64 

70 

72 

76 

80 

84 

60 

83 

83 

82 

81 

79 

83 

86 

85 

84 

71 

76 

74 

76 

77 

76 

75 

79 

74 

2 

43 

41 

45 

41 

36 

43 

40 

35 

46 

46 

45 

46 

41 

44 

42 

45 

45 

50 

44 

48 

46 

49 

38 

34 

34 

36 

37 

41 

40 

39 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

53 

57 

57 

58 

61 

99 

62 

66 

70 

74 

77 

82 

80 

61 

61 

79 

78 

77 

80 

86 

63 

69 

69 

71 

72 

73 

77 

74 

75 

78 

72 

0 

40 

41 

43 

40 

37 

42 

40 

36 

44 

44 

45 

47 

44 

47 

44 

46 

47 

50 

44 

47 

47 

45 

36 

34 

35 

36 

36 

43 

43 

45 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

56 

97 

56 

60 

57 

56 

65 

66 

71 

75 

84 

80 

77 

79 

76 

70 

65 

69 

78 

78 

78 

70 

65 

66 

70 

66 

73 

69 

70 

78 

69 

6 

MIN 

45 

46 

43 

41 

43 

41 

41 

40 

44 

46 

41 

42 

46 

46 

42 

47 

50 

52 

39 

48 

42 

46 

42 

36 

37 

36 

40 

40 

39 

47 

0 

PINNACLES  NM 

MAX 

56 

94 

53 

55 

57 

51 

58 

69 

72 

76 

80 

80 

79 

60 

83 

61 

79 

75 

82 

66 

83 

82 

66 

66 

73 

70 

69 

75 

73 

76 

71 

4 

38 

38 

38 

35 

34 

36 

37 

35 

41 

42 

45 

42 

42 

44 

42 

43 

49 

42 

46 

44 

47 

34 

32 

30 

33 

34 

35 

40 

41 

PISMO  BEACH 

MAX 

59 

99 

59 

56 

62 

61 

64 

65 

74 

79 

75 

72 

72 

70 

67 

79 

82 

78 

67 

90 

86 

74 

70 

72 

68 

70 

69 

67 

66 

65 

71 

3 

MIN 

45 

44 

45 

44 

40 

47 

45 

42 

49 

50 

55 

55 

48 

46 

50 

52 

50 

52 

63 

59 

54 

54 

52 

54 

47 

41 

43 

43 

46 

44 

PLACERVILLE 

MAX 

57 

45 

45 

47 

48 

96 

52 

59 

63 

66 

71 

77 

79 

76 

77 

76 

76 

72 

71 

73 

76 

78 

59 

58 

63 

67 

66 

69 

69 

74 

65 

4 

MIN 

32 

33 

35 

32 

31 

32 

35 

32 

35 

37 

41 

38 

42 

42 

40 

39 

43 

41 

38 

39 

41 

41 

29 

30 

31 

35 

35 

38 

39 

37 

36 

4 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

54 

42 

42 

41 

39 

49 

50 

58 

62 

65 

69 

74 

73 

72 

75 

75 

75 

69 

68 

74 

77 

77 

58 

56 

60 

64 

63 

67 

68 

67 

62 

8 

MIN 

31 

32 

31 

31 

34 

31 

35 

38 

42 

45 

52 

49 

91 

49 

50 

50 

49 

46 

49 

57 

56 

44 

36 

36 

41 

41 

42 

45 

44 

46 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

56 

57 

56 

60 

52 

59 

59 

60 

60 

62 

60 

6  3 

63 

62 

63 

62 

61 

64 

62 

56 

56 

60 

60 

59 

61 

63 

65 

60 

9 

41 

4« 

41 

42 

45 

39 

39 

50 

48 

49 

42 

46 

51 

46 

40 

47 

45 

51 

45 

49 

49 

46 

40 

43 

44 

43 

39 

39 

46 

42 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

MIN 

57 

98 

57 

59 

58 

57 

58 

58 

61 

62 

65 

75 

59 

62 

63 

60 

57 

66 

57 

58 

57 

55 

54 

54 

57 

54 

56 

55 

66 

60 

56 

4 

MIN 

46 

46 

47 

45 

44 

46 

44 

45 

49 

51 

50 

52 

90 

46 

49 

50 

50 

51 

46 

48 

44 

49 

46 

42 

45 

46 

43 

44 

46 

47 

46 

9 

POMONA 

MAX 

56 

98 

60 

61 

65 

61 

56 

69 

74 

82 

65 

82 

82 

86 

88 

79 

75 

74 

92 

97 

93 

82 

77 

75 

73 

75 

77 

74 

69 

70 

74 

9 

MIN 

46 

37 

47 

39 

40 

37 

40 

35 

40 

44 

44 

45 

43 

46 

44 

46 

56 

51 

55 

64 

63 

52 

54 

42 

44 

43 

44 

47 

64 

53 

45 

8 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

59 

59 

53 

57 

59 

63 

59 

65 

71 

70 

71 

78 

72 

70 

77 

77 

75 

70 

71 

78 

79 

79 

65 

65 

68 

70 

70 

71 

70 

72 

68 

a 

MIN 

44 

45 

42 

39 

43 

39 

42 

41 

43 

45 

46 

49 

48 

43 

43 

47 

53 

50 

45 

48 

47 

46 

36 

35 

38 

44 

46 

47 

44 

42 

44 

0 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  California 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

66 

56 
39 

64 
47 

58 
40 

62 

39 

65 
45 

67 
43 

58 
45 

70 
45 

73 
47 

75 
49 

60 
51 

82 
53 

64 
52 

83 
32 

54 

53 

83 

52 

75 
62 

82 
54 

87 

55 

86 
54 

75 
39 

70 
36 

72 
38 

76 

41 

78 
42 

77 
45 

78 
48 

78 
50 

74.  0 
47.0 

PORTOLA 

MAX 

MIN- 

30 

35 
28 

3  6 
28 

23 

25 

2? 

21 

5 1 
19 

2( 

2S 

2a 

69 
26 

65 
30 

64 
30 

66 
26 

65 
28 

65 

30 

62 
29 

68 
28 

69 

29 

28 

6  5 

32 

42 

20 

53 
17 

57 
23 

57 
23 

61 
23 

61 

36 

60 

30 

66 
30 

56,5 
26.5 

POSEV   3  E 

MAX 
MIN 

^1 

30 

46 

25 

4  0 

28 

41 

26 

51 

20 

45 

30 

4  2 

23 

49 

27 

53 

30 

59 

30 

63 
33 

62 

33 

63 
34 

63 
35 

65 
34 

64 
37 

62 
38 

6 1 

40 

39 

69 
39 

67 

40 

63 

36 

56 

25 

50 
25 

53 
26 

57 

29 

60 
31 

58 

33 

56 

35 

69 

35 

36.1 
31.5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

50 
40 

42 

49 
34 

54 

36 

51 

40 

57 
33 

72 
33 

76 
41 

83 
41 

81 
41 

80 
44 

41 

70 
45 

47 

39 

79 
43 

77 

32 

6E 
30 

70 
33 

66 
33 

71 
37 

63 
36 

68.2 
38.2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

34 

72 
36 

75 

40 

74 

37 

76 
36 

78 
38 

7a 

38 

75 
39 

39 

39 

40 

82 
40 

66 
38 

63 

28 

66 

26 

68 
27 

70 
29 

71 
32 

70 
31 

70 
35 

71 
39 

73.0 
35.4 

OUINCY  RS 

MAX 
MIN 

31 

31 

31 

28 

50 
31 

52 
31 

29 

6  0 
25 

2" 

72 

29 

65 
28 

75 
26 

70 
32 

72 
30 

74 

28 

77 

32 

69 
33 

32 

34 

32 

30 

65 

32 

65 

22 

62 
21 

63 

22 

66 

26 

68 
26 

70 
34 

66 
38 

76 
28 

64.3 
29.3 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

55 

59 
42 

5  5 

47 

57 
39 

64 

32 

60 
32 

5  3 
44 

66 
37 

75 

35 

80 
38 

84 
42 

81 
51 

61 
38 

61 
39 

84 
39 

79 
4? 

79 

50 

49 

44 

49 

46 

42 

73 
52 

3' 

29 

34 

3! 

72 
41 

72 
51 

62 
52 

73.6 
41.6 

RAND5BURG 

MAX 
MIN 

55 

32 

53 

34 

35 

50 
32 

57 
31 

52 

32 

52 

31 

58 
37 

67 

40 

71 
45 

69 
47 

70 
45 

71 
46 

74 
47 

79 

50 

83 
49 

61 

53 

54 

51 

55 

85 

56 

72 

55 

65 
40 

6' 

40 

70 
43 

75 
42 

79 
49 

76 

52 

73 
51 

70 
46 

69.0 
44.0 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

5  2 
45 

52 
45 

56 

42 

54 

42 

54 
43 

57 
42 

68 

38 

71 
45 

76 
45 

77 
51 

81 
56 

78 
47 

75 
51 

77 
47 

77 
50 

78 
50 

65 
51 

7  6 
47 

77 
49 

61 

50 

83 
65 

66 
46 

64 

43 

70 
41 

74 
42 

72 
42 

74 
43 

77 
49 

62 
50 

85 
54 

71.0 
46.7 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

52 
45 

54 
44 

5  6 

53 
42 

52 

42 

59 

39 

7  0 
46 

71 
46 

77 
41 

79 
53 

80 
55 

81 
52 

76 
51 

78 

52 

78 
54 

52 

55 

■^5 
47 

77 

60 

84 

51 

34 

55 

71 

49 

66 
41 

70 
41 

72 
40 

74 
49 

72 
49 

79 
52 

81 
48 

71.7 
47.8 

REOLANDS 

MAX 
MIN 

48 

56 
41 

58 
46 

52 
40 

68 
37 

54 
41 

57 
39 

68 

39 

79 
41 

82 
47 

84 
49 

81 
47 

83 
46 

85 
49 

67 
49 

84 

53 

80 
53 

75 

56 

98 

63 

101 
57 

96 
57 

83 
54 

76 

50 

76 
44 

75 
50 

76 
46 

79 
47 

71 
50 

68 
54 

70 
53 

75.3 
47.9 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

46 

56 
47 

59 
44 

61 
43 

58 
45 

55 
43 

6  5 
46 

7  0 
42 

72 
46 

77 
45 

80 
47 

82 
48 

78 
56 

76 
46 

79 
47 

77 
46 

69 
51 

71 
49 

78 
42 

81 
49 

82 
47 

73 
49 

69 
46 

69 
39 

72 
38 

69 
41 

72 
44 

68 
42 

69 
46 

74 
45 

70,7 
45.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

60 
46 

56 
47 

5  6 
45 

57 
44 

58 
48 

58 
44 

57 
46 

65 
45 

66 

48 

70 
50 

73 
55 

79 
54 

83 
57 

67 
53 

77 
49 

77 

55 

77 

53 

55 

71 

48 

54 

63 

79 

62 

63 
49 

65 
43 

67 
44 

68 
48 

65 
51 

66 
51 

66 
48 

67 

53 

87,9 
49,6 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 
MIN 

47 

45 

56 
45 

57 
49 

55 
43 

56 
46 

63 
45 

65 
48 

65 

50 

65 

52 

76 
52 

85 
55 

63 
52 

76 
50 

72 
55 

67 

53 

55 

47 

72 

53 

74 

54 

76 
51 

63 
47 

63 
44 

66 
45 

68 
47 

65 
49 

63 
50 

63 
49 

62 
52 

65,7 
49,3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

40 

58 
43 

46 

60 
40 

40 

6  3 
40 

41 

68 

38 

80 
41 

83 
46 

63 
45 

82 
46 

83 
43 

86 
48 

89 
45 

80 
46 

76 
46 

55 

56 

56 

55 

63 

57 

43 

46 

45 

76 
47 

72 
50 

69 
56 

70 
55 

75.5 
46.9 

RIVERSIDE  CITRUS   EXP  STA 

MAX 
MIN 

60 

50 

56 
42 

56 
48 

58 
39 

58 
37 

60 
41 

56 
42 

6  0 
38 

68 
40 

76 
46 

83 
46 

81 
42 

79 
43 

64 
48 

85 
48 

88 
51 

82 
57 

53 

50 

58 

56 

53 

55 

4; 

45 

46 

4T 

49 

73 
53 

71 
55 

74.5 
47.3 

ROCKLI N 

MAX 
MIN 

62 
40 

55 
40 

5  0 
44 

57 
40 

56 
42 

57 
39 

6  0 
39 

63 
39 

70 
37 

71 
41 

75 
43 

77 
43 

80 
44 

78 
46 

77 
46 

79 
47 

80 
47 

51 

46 

45 

47 

41 

35 

65 

32 

68 
33 

74 
37 

74 

40 

74 
44 

75 
43 

78 
40 

70.4 
41.7 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
45 

52 
45 

58 
44 

57 
43 

59 
43 

58 
42 

66 

45 

69 
43 

72 
48 

78 
49 

79 
53 

76 
51 

76 
55 

76 
50 

80 
50 

80 
50 

74 

51 

53 

50 

54 

65 

49 

44 

4; 

42 

71 
46 

72 
46 

75 
47 

78 
47 

84 
49 

71.6 
47,7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

54 

43 

52 

45 

57 
43 

58 
42 

58 
44 

57 
43 

66 
44 

7  0 
44 

73 
48 

78 
50 

78 
52 

79 
49 

76 
57 

78 
32 

82 
52 

80 
53 

73 
52 

51 

50 

56 

84 
66 

68 

47 

66 
42 

35 

74 
42 

71 
46 

73 
46 

74 
48 

78 
47 

85 
48 

71.6 
47.7 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

57 
43 

56 
46 

55 
40 

58 
40 

54 

41 

57 

40 

69 

39 

71 

39 

75 
41 

82 
43 

80 
50 

82 
44 

74 
44 

80 
41 

61 
41 

80 
44 

72 
47 

48 

62 
40 

87 
50 

86 
47 

75 

43 

66 
36 

72 
34 

74 

35 

72 
35 

73 
40 

75 
39 

76 
39 

84 
39 

72.8 
41.6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

41 

51 
43 

52 
41 

33 

40 

53 
43 

54 

38 

41 

6  5 

38 

4C 

76 
42 

75 
42 

76 
44 

73 
43 

76 
46 

78 
40 

73 
44 

65 

60 

60 

39 

45 

42 

42 

64 

35 

66 
33 

68 
36 

65 
45 

6C 
45 

62 
46 

65 
46 

77 
47 

67.5 
42.3 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

32 

42 

32 

38 
32 

38 
31 

51 

30 

50 
32 

53 
32 

6  0 
30 

64 
38 

67 

36 

66 
39 

72 

50 

66 
47 

72 
46 

74 
48 

74 
46 

70 
50 

44 

46 

78 

52 

78 
50 

44 

54 

33 

32 

33 

63 
36 

66 
39 

66 
42 

67 
40 

72 
40 

63.1 
39.5 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

52 
40 

52 

39 

52 
37 

52 

38 

56 
40 

54 
37 

7  0 
40 

65 

40 

67 

37 

71 
45 

73 
45 

62 
38 

83 
40 

76 
45 

72 
40 

79 
41 

59 
47 

72 
41 

74 
42 

72 
38 

70 
36 

68 
33 

70 
42 

68 
40 

72 
35 

72 
34 

74 
36 

67,7 
39.6 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

50 
44 

51 

35 

49 

43 

49 

36 

57 
37 

55 

38 

49 

36 

60 
39 

70 
45 

74 
52 

77 

52 

76 

51 

74 
54 

76 
36 

80 
53 

78 

62 

72 
48 

72 
47 

87 
64 

91 

69 

87 

62 

83 
55 

68 
50 

67 
42 

67 
44 

65 
45 

63 
46 

68 
44 

64 
49 

61 

50 

68. 1 
47.9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

56 

50 

58 
43 

39 
47 

54 
42 

65 
37 

60 
44 

6  0 
41 

69 

38 

79 
42 

63 
47 

82 
49 

79 
47 

62 
43 

83 
48 

88 
48 

83 
61 

80 
65 

76 
57 

95 
55 

99 
55 

97 
55 

86 

65 

75 
52 

76 
43 

75 
51 

76 
46 

78 
48 

71 

50 

68 
55 

68 

55 

73.3 
4S.3 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

41 

32 

40 

29 

44 

30 

41 

28 

48 

31 

35 

30 

37 

30 

47 
36 

58 
39 

62 
43 

6  1 
48 

60 
47 

64 
49 

65 
49 

65 
47 

66 

50 

62 

4"' 

37 

43 

70 
46 

73 

52 

69 
52 

56 

38 

49 
33 

51 
?3 

54 

35 

68 
39 

66 
43 

58 
41 

57 
42 

60 
42 

53.8 
40.2 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 

53 

52 

55 

63 
51 

65 
47 

65 
47 

6  3 

53 

67 

50 

69 
52 

77 
53 

82 
55 

63 
57 

79 
55 

85 
56 

86 
67 

70 
61 

71 
62 

61 

60 

60 

62 

7 1 

62 

71 
68 

53 

69 

52 

70 
53 

70 
54 

68 
58 

69 
60 

67 
59 

71.9 
55.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

59 
47 

57 
40 

59 
49 

60 
38 

63 

36 

60 
38 

6  2 
40 

73 
45 

79 
43 

83 
55 

81 
57 

80 
57 

82 
52 

84 
52 

87 
59 

8? 
61 

78 
66 

80 
52 

93 
57 

98 
69 

97 
78 

65 

62 

74 
46 

75 
43 

77 
42 

75 
43 

72 
48 

69 
48 

70 
50 

75.8 
50.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
47 

57 
51 

57 
47 

58 
45 

58 
45 

56 
45 

61 

47 

64 

50 

67 

50 

74 

49 

79 

50 

81 
52 

69 
54 

73 
49 

72 
51 

64 
51 

63 
54 

65 

53 

76 
51 

74 

53 

6  1 
51 

61 

48 

65 
42 

65 
46 

61 
49 

67 
48 

62 
63 

62 
53 

73 
48 

65,9 
49.5 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

57 
46 

56 
48 

55 
45 

57 
46 

55 
43 

57 
45 

6  3 

49 

63 

50 

65 
51 

70 
53 

79 
55 

78 
58 

62 
55 

73 
53 

71 
54 

63 
53 

61 

61 

63 
53 

72 
52 

73 

56 

72 
53 

51 

51 

62 
49 

62 
48 

60 
47 

65 
48 

58 

50 

62 
50 

63 

60 

63.8 
50.4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

59 
49 

62 
40 

61 

50 

62 
42 

66 
41 

63 
41 

61 

43 

71 
40 

78 
45 

84 
47 

88 
49 

85 
51 

84 
49 

86 
53 

90 
60 

84 

51 

77 

69 

55 

57 

61 

59 

57 

54 

47 

49 

48 

48 

53 

69 
54 

69 
54 

76,7 
49,9 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

57 
45 

54 
45 

35 
43 

57 
40 

56 
42 

54 

40 

58 
42 

62 

48 

62 

49 

67 
48 

77 
44 

78 
47 

69 
42 

73 
42 

69 
45 

63 
43 

62 
46 

49 

39 

42 

41 

5  6 
47 

58 
34 

62 
33 

60 
38 

57 
43 

61 
44 

60 
45 

56 
49 

66 
45 

62,6 
43.3 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

54 

40 

55 
41 

56 
47 

55 
41 

64 
34 

55 

35 

55 

39 

65 

34 

75 
37 

78 
40 

61 
42 

79 
37 

80 
39 

64 
42 

85 
41 

78 
44 

80 
64 

44 

51 

50 

48 

8  0 
46 

73 
50 

37 

75 
38 

76 
40 

40 

73 
42 

68 
52 

67 
54 

73.7 
42.6 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

59 
43 

58 
47 

55 
46 

57 
44 

59 
47 

57 
43 

63 
47 

68 
45 

69 

50 

74 
48 

79 

50 

83 
53 

73 
53 

78 
49 

78 
53 

73 
49 

68 
50 

56 

47 

80 
53 

78 

60 

49 

43 

43 

41 

68 
44 

72 
45 

68 
45 

68 
47 

75 
50 

68.9 
47.7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

60 
46 

54 

43 

59 
47 

58 
42 

59 
40 

60 
44 

61 

45 

61 
42 

65 

50 

73 
51 

76 
59 

64 

53 

61 
48 

76 
46 

79 
49 

85 
53 

81 
52 

70 
53 

64 

86 

61 

89 
66 

60 
52 

68 
49 

67 
44 

70 
47 

67 
43 

68 
45 

67 
45 

64 
45 

67 
48 

70.4 
48.8 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

63 
47 

57 
38 

58 
42 

57 
39 

60 
36 

61 
42 

60 
40 

62 

38 

66 
36 

74 
41 

76 
41 

82 

50 

80 
49 

78 
45 

78 
41 

84 
44 

81 
48 

49 

42 

45 

48 

45 

72 
27 

32 

72 

33 

71 
35 

71 
34 

72 
31 

70 
33 

70 
37 

72.5 
40.3 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

58 
44 

56 
46 

57 
43 

68 
42 

58 
45 

55 
42 

61 

49 

66 
37 

70 
47 

75 
47 

78 
49 

63 
50 

71 

52 

77 
46 

75 
48 

70 
48 

65 
51 

53 

71 
47 

78 
50 

53 

48 

62 
41 

41 

43 

62 
46 

46 

65 
46 

66 
49 

74 
47 

67.2 
4e.5 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

61 

52 

63 
50 

61 
54 

59 
47 

61 
48 

60 
48 

61 

47 

66 

47 

66 
54 

78 
54 

84 
59 

80 
63 

76 
56 

64 
58 

82 
54 

81 

55 

69 

60 

66 

59 

80 
59 

82 
62 

85 

63 

80 
61 

76 
67 

69 
63 

66 
54 

67 

55 

68 
54 

67 
56 

69 
57 

68 

57 

71.2 
55,1 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

60 
45 

56 
47 

57 
43 

60 
41 

59 
45 

56 
41 

65 

40 

66 
45 

74 

45 

76 
48 

62 
50 

81 
50 

79 
49 

80 
47 

80 
48 

84 
52 

67 
51 

70 
53 

78 
47 

80 
47 

60 
47 

70 
47 

64 

45 

70 
40 

69 
42 

66 
45 

70 
45 

70 
45 

71 
45 

75 
45 

70,5 
46.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1958 


Stortion 

Day 

01  Month 

age 

V 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1'4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

■25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

MAX 

62 

64 

59 

62 

65 

58 

63 

65 

73 

79 

90 

87 

80 

88 

90 

84 

74 

73 

91 

91 

86 

85 

74 

72 

77 

67 

74 

77 

71 

74.7 

MIN 

49 

45 

52 

40 

42 

43 

45 

43 

46 

50 

50 

46 

52 

52 

54 

55 

59 

58 

58 

58 

69 

50 

46 

6  ] 

55 

54 

56 

51  .2 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

49 

49 

49 

45 

55 

57 

48 

59 

70 

74 

75 

74 

75 

77 

79 

78 

74 

76 

88 

92 

94 

89 

74 

68 

68 

69 

66 

68 

62 

60 

68.  7 

MIN 

44 

36 

42 

34 

33 

35 

34 

37 

38 

46 

48 

49 

48 

50 

5  0 

63 

46 

64 

44 

41 

41 

43 

42 

46 

48 

iiU*  8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

61 

61 

62 

65 

66 

64 

69 

74 

75 

80 

86 

83 

80 

81 

88 

81 

71 

73 

86 

94 

94 

61 

80 

7J 

72 

73 

72 

69 

69 

72 

75.2 

MIN 

52 

42 

51 

42 

41 

49 

46 

45 

48 

49 

5  0 

5: 

50 

5  0 

54 

62 

58 

61 

61 

55 

47 

46 

46 

49 

48 

51 

49 

51.0 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

58 

59 

60 

63 

63 

61 

68 

68 

69 

75 

79 

ec 

71 

73 

81 

81 

70 

77 

86 

94 

86 

81 

78 

73 

6! 

75 

68 

69 

67 

66 

72.3 

MIN 

46 

43 

46 

42 

40 

4'i 

47 

46 

4' 

47 

50 

5: 

48 

45 

52 

59 

55 

62 

63 

63 

66 

51 

50 

45 

48 

46 

49 

48 

49.7 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

59 

36 

56 

58 

58 

57 

64 

66 

68 

75 

78 

82 

76 

78 

78 

74 

69 

76 

80 

80 

70 

67 

7( 

70 

69 

73 

69 

69 

77 

69.  7 

MIN 

45 

47 

45 

43 

46 

43 

46 

43 

47 

47 

48 

50 

52 

50 

50 

47 

49 

50 

41 

39 

41 

44 

45 

49 

46.3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

58 

55 

57 

58 

56 

54 

66 

68 

71 

70 

79 

79 

71 

78 

82 

78 

72 

78 

79 

62 

74 

71 

7( 

7? 

66 

68 

68 

66 

63 

69.  6 

MIN 

45 

46 

44 

41 

41 

43 

4  1 

40 

46 

44 

44 

45 

46 

43 

48 

44 

46 

43 

42 

45 

41 

36 

39 

39 

42 

42.8 

SANTA  MARIA 

MAX 

63 

57 

59 

64 

61 

65 

63 

63 

65 

73 

81 

82 

81 

78 

77 

78 

77 

80 

94 

81 

71 

T 

66 

67 

66 

64 

66 

66 

71 . 6 

MIN 

44 

42 

46 

40 

40 

46 

42 

40 

40 

45 

49 

63 

52 

47 

48 

49 

50 

39 

38 

45 

44.5 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

57 

59 

57 

57 

62 

62 

61 

62 

72 

75 

80 

79 

76 

74 

83 

70 

82 

90 

74 

63 

68 

71 

63 

61 

63 

62 

61 

63 

68  .2 

MIN 

42 

42 

44 

40 

38 

44 

44 

39 

44 

51 

47 

48 

46 

47 

46 

49 

61 

50 

64 

36 

36 

41 

39 

45 

46 

50 

45.1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

64 

64 

61 

59 

64 

61 

73 

75 

71 

72 

74 

72 

71 

66 

78 

79 

84 

75 

70 

68 

68 

68 

66 

67 

67 

66 

69.4 

MIN 

52 

45 

5  0 

43 

47 

44 

43 

5  0 

61 

52 

66 

60 

54 

62 

61 

67 

62 

56 

5 1 

60 

62 

61 

5B 

64 

63 

69 

54 

63 

55 

54.2 

SANTA  PAULA 

MAX 

69 

59 

63 

61 

67 

66 

75 

76 

85 

89 

37 

90 

87 

74 

102 

97 

81 

7! 

74 

74 

72 

71 

77,0 

MIN 

48 

38 

40 

44 

41 

39 

46 

51 

62 

53 

50 

32 

52 

46 

44 

47.3 

SANTA  ROSA 

MAX 

59 

90 

55 

57 

61 

55 

60 

71 

73 

74 

81 

86 

83 

68 

79 

80 

74 

71 

73 

81 

84 

83 

69 

7( 

71 

73 

71 

72 

70 

73 

71.3 

MIN 

40 

44 

40 

40 

42 

40 

4  0 

38 

4] 

44 

49 

45 

47 

41 

41 

44 

44 

42 

36 

42 

41 

40 

46 

42.2 

SCOTIA 

MAX 

56 

35 

36 

48 

59 

61 

57 

58 

58 

58 

60 

73 

83 

60 

62 

6? 

66 

57 

66 

66 

67 

60 

55 

66 

67 

58 

57 

62 

64 

65 

60,  7 

MIN 

41 

42 

39 

40 

44 

36 

40 

47 

47 

46 

47 

47 

51 

49 

43 

47 

51 

50 

46 

46 

53 

45 

39 

39 

39 

45 

4] 

45 

43 

45 

44*5 

SHASTA  DAM 

MAX 

30 

47 

50 

49 

48 

46 

56 

66 

70 

74 

70 

74 

80 

74 

77 

78 

59 

73 

77 

82 

81 

60 

62 

69 

72 

72 

74 

78 

79 

67,  5 

MIN 

41 

41 

39 

38 

39 

36 

37 

44 

47 

51 

54 

57 

50 

61 

51 

54 

54 

54 

46 

43 

43 

48 

47 

49 

50 

49 

55 

47,4 

SIERRA  CITY 

MAX 

44 

43 

35 

40 

40 

30 

48 

52 

59 

64 

65 

62 

70 

64 

64 

70 

70 

67 

64 

72 

74 

73 

52 

53 

56 

62 

61 

65 

63 

64 

58.9 

MIN 

32 

31 

29 

29 

29 

30 

31 

29 

33 

36 

40 

38 

35 

34 

36 

34 

35 

34 

36 

36 

39 

36 

28 

27 

29 

28 

33 

36 

32 

37 

33.1 

SIERRA  MADRE  1  N 

MAX 

36 

57 

57 

58 

60 

58 

68 

75 

80 

84 

81 

82 

85 

87 

79 

74 

90 

96 

91 

84 

74 

74 

70 

72 

75 

71 

74.6 

MIN 

42 

40 

40 

39 

40 

38 

38 

41 

40 

42 

43 

44 

43 

45 

44 

46 

46 

46 

46 

46 

57 

49 

48 

48 

4C 

49 

44.2 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

44 

39 

38 

35 

43 

45 

55 

49 

54 

57 

57 

56 

63 

61 

64 

66 

66 

64 

64 

70 

70 

69 

47 

48 

52 

58 

56 

62 

59 

58 

55.7 

MIN 

31 

28 

28 

26 

29 

29 

28 

25 

26 

26 

27 

26 

31 

32 

29 

31 

34 

30 

34 

34 

38 

22 

19 

26 

34 

30 

30 

29.0 

SONOMA 

MAX 

58 

55 

54 

61 

58 

57 

68 

75 

73 

80 

83 

81 

79 

81 

81 

72 

82 

83 

82 

77 

68 

68 

71 

70 

74 

70 

72 

80 

71,9 

MIN 

45 

46 

42 

40 

42 

41 

40 

37 

4C 

42 

50 

44 

45 

39 

45 

40 

42 

36 

45 

44 

47 

39 

34 

33 

34 

40 

36 

36 

40 

41  .2 

SONORA 

MAX 

58 

49 

48 

46 

48 

56 

53 

56 

65 

68 

73 

74 

77 

79 

79 

81 

74 

72 

79 

82 

81 

63 

62 

66 

68 

71 

72 

72 

73 

67,4 

MIN 

34 

34 

40 

36 

37 

36 

38 

34 

39 

43 

42 

44 

47 

46 

46 

44 

47 

46 

44 

48 

48 

45 

3  6 

33 

36 

39 

40 

42 

44 

44 

41,0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

41 

41 

34 

37 

35 

37 

42 

50 

55 

38 

63 

69 

60 

63 

68 

65 

66 

63 

70 

72 

71 

63 

62 

52 

58 

60 

61 

61 

59 

60 

56«2 

MIN 

30 

27 

27 

26 

21 

29 

28 

25 

29 

30 

33 

31 

33 

32 

33 

32 

35 

39 

35 

39 

33 

35 

26 

24 

26 

29 

31 

30 

32 

32 

30*4 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

39 

33 

31 

32 

34 

37 

36 

39 

43 

46 

44 

53 

53 

53 

64 

54 

52 

54 

58 

61 

47 

52 

46 

51 

54 

56 

46.6 

MIN 

23 

22 

20 

20 

21 

25 

27 

14 

19 

19 

20 

20 

25 

20 

21 

21 

28 

2  5 

24 

26 

23 

2  2 

1 1 

13 

18 

20 

20 

23 

21.1 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

36 

43 

39 

33 

39 

37 

34 

48 

53 

55 

54 

60 

62 

59 

61 

64 

67 

66 

71 

75 

75 

65 

64 

53 

63 

59 

62 

59 

57 

55 

64,  9 

MIN 

30 

28 

30 

27 

23 

32 

28 

30 

29 

37 

40 

40 

39 

43 

42 

42 

46 

48 

45 

52 

50 

46 

31 

35 

37 

37 

43 

40 

39 

38 

37.6 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

55 

54 

57 

60 

58 

56 

67 

70 

71 

77 

80 

82 

83 

79 

81 

81 

73 

73 

79 

82 

82 

69 

66 

69 

74 

73 

73 

75 

74 

82 

71,8 

MIN 

43 

44 

44 

43 

44 

44 

44 

44 

47 

47 

49 

48 

54 

49 

53  ■ 

49 

50 

63 

46 

62 

51 

47 

42 

37 

41 

44 

45 

48 

47 

47 

46*6 

STOCKTON  FIRE  STA  « 

MAX 

63 

56 

57 

57 

58 

59 

57 

66 

68 

71 

76 

77 

80 

81 

76 

79 

79 

73 

72 

78 

81 

81 

66 

66 

69 

72 

73 

74 

76 

74 

70,5 

MIN 

45 

36 

43 

41 

45 

43 

44 

42 

46 

46 

46 

46 

54 

48 

48 

46 

50 

54 

46 

50 

51 

49 

42 

37 

39 

38 

44 

45 

44 

45 

45,  1 

STOCKTON  MOHRY  BRIDGE 

MAX 

56 

53 

37 

60 

60 

37 

67 

71 

72 

78 

80 

82 

81 

80 

85 

83 

75 

76 

82 

65 

84 

84 

70 

72 

75 

73 

75 

75 

77 

64 

73.6 

MIN 

45 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

47 

48 

46 

48 

33 

49 

51 

50 

53 

49 

51 

62 

49 

53 

38 

40 

43 

45 

46 

46 

47 

47.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

55 

36 

57 

53 

50 

33 

64 

69 

73 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

73 

73 

75 

80 

60 

77 

63 

66 

71 

70 

68 

75 

78 

82 

69.6 

MIN 

42 

41 

42 

37 

37 

38 

34 

38 

41 

45 

49 

41 

45 

43 

45 

47 

54 

45 

45 

48 

32 

36 

41 

44 

45 

41 

41.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

35 

33 

37 

36 

44 

48 

33 

55 

61 

66 

62 

68 

62 

67 

68 

64 

69 

71 

71 

68 

62 

62 

60 

61 

64 

65 

62 

72 

59,2 

MIN 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

3  0 

3 1 

33 

36 

4 1 

40 

38 

38 

37 

38 

40 

42 

40 

35 

29 

29 

30 

33 

35 

36 

38 

41 

34*8 

SUNLANO 

MAX 

55 

33 

58 

59 

62 

54 

62 

73 

78 

83 

83 

84 

86 

90 

83 

79 

84 

99 

103 

96 

81 

81 

76 

75 

76 

77 

76 

73 

65 

67 

75,6 

MIN 

44 

39 

46 

37 

39 

38 

36 

39 

38 

61 

60 

35 

57 

34 

47 

57 

47 

69 

7 1 

60 

45 

44 

43 

45 

44 

45 

44 

49 

51 

46.6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

44 

37 

41 

45 

49 

51 

54 

61 

61 

63 

64 

66 

69 

69 

72 

72 

75 

73 

50 

46 

54 

61 

63 

64 

64 

63 

67 

59,6 

MIN 

33 

32 

29 

29 

28 

32 

24 

24 

26 

29 

29 

24 

34 

30 

26 

41 

44 

28 

40 

30 

32 

2  0 

19 

24 

28 

24 

34 

29 

28 

29.3 

TABLE  MTN 

MAX 

30 

30 

32 

32 

40 

32 

35 

43 

43 

50 

48 

52 

54 

56 

59 

59 

64 

61 

64 

68 

70 

68 

55 

51 

56 

55 

60 

55 

52 

50 

50,6 

MIN 

25 

18 

20 

16 

18 

20 

19 

19 

29 

34 

34 

32 

34 

36 

38 

38 

44 

43 

43 

51 

52 

49 

26 

34 

37 

37 

38 

38 

37 

32 

33.0 

TAMOE 

MAX 

36 

34 

30 

30 

30 

33 

37 

38 

44 

45 

47 

45 

48 

50 

54 

54 

55 

64 

54 

52 

59 

58 

41 

40 

39 

43 

61 

52 

51 

47 

45,0 

MIN 

26 

24 

25 

21 

16 

19 

23 

16 

22 

25 

23 

24 

26 

25 

26 

26 

31 

30 

28 

30 

28 

36 

18 

16 

23 

24 

25 

25 

29 

28 

24.6 

TEHACHAPI 

MAX 

48 

48 

46 

44 

57 

47 

42 

53 

58 

70 

69 

68 

70 

71 

69 

66 

67 

60 

68 

70 

70 

62 

53 

55 

57 

60 

66 

62 

62 

64 

60,1 

MIN 

32 

32 

34 

30 

30 

34 

3 1 

35 

39 

35 

34 

39 

34 

37 

35 

46 

46 

44 

48 

42 

52 

46 

32 

33 

35 

37 

42 

39 

38 

41 

37«9 

TEJON  RANCMO 

MAX 

38 

58 

39 

58 

66 

62 

54 

65 

65 

71 

78 

81 

83 

79 

78 

79 

78 

72 

78 

63 

83 

77 

66 

66 

70 

73 

77 

75 

74 

73 

71,4 

MIN 

38 

44 

40 

40 

42 

42 

46 

48 

50 

32 

50 

38 

52 

55 

56 

52 

52 

54 

54 

57 

5  3 

39 

38 

40 

42 

45 

44 

48 

50 

47.3 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

69 

71 

67 

70 

73 

76 

64 

80 

85 

89 

89 

86 

89 

90 

94 

91 

95 

103 

106 

106 

102 

83 

84 

88 

90 

90 

86 

88 

89 

86,  2 

49 

** 

49 

47 

49 

45 

54 

54 

56 

55 

52 

54 

51 

60 

68 

70 

66 

68 

63 

66 

63 

58 

61 

64 

64 

64 

63 

65 

57.0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

60 

61 

60 

53 

61 

60 

62 

63 

67 

70 

76 

78 

79 

81 

79 

79 

76 

76 

71 

81 

82 

82 

73 

67 

69 

74 

75 

75 

75 

73 

71  ,5 

38 

33 

44 

44 

38 

43 

45 

46 

45 

46 

47 

47 

47 

50 

50 

51 

50 

50 

36 

35 

37 

40 

43 

44 

45 

49 

43.,  6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

31 

40 

43 

41 

33 

51 

56 

63 

68 

72 

76 

74 

73 

76 

78 

77 

74 

70 

60 

79 

79 

76 

56 

62 

64 

66 

67 

79 

66 

74 

66,3 

MIN 

35 

34 

34 

33 

34 

34 

33 

33 

36 

38 

40 

41 

43 

43 

44 

42 

44 

43 

41 

45 

43 

44 

31 

31 

34 

36 

39 

40 

41 

36 

38>2 

TORRANCE 

MAX 

63 

64 

64 

65 

66 

63 

63 

70 

72 

78 

87 

83 

78 

86 

89 

76 

72 

73 

90 

90 

85 

81 

75 

72 

70 

72 

74 

73 

71 

70 

74,6 

MIN 

50 

45 

51 

44 

44 

44 

45 

43 

49 

49 

50 

54 

51 

50 

51 

55 

60 

58 

66 

60 

5  0 

50 

49 

50 

50 

53 

54 

54 

51.1 

TRACY  CARBONA 

MAX 

83 

36 

53 

57 

58 

58 

38 

67 

70 

72 

75 

78 

80 

82 

79 

87 

82 

73 

75 

61 

64 

83 

70 

69 

72 

74 

74 

74 

75 

75 

71.6 

MIN 

44 

37 

43 

41 

40 

42 

46 

43 

43 

47 

52 

47 

55 

47 

50 

46 

50 

61 

54 

44 

44 

37 

36 

42 

42 

43 

46 

45.4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

58 

35 

57 

59 

58 

59 

67 

69 

72 

77 

80 

79 

79 

78 

82 

78 

70 

73 

60 

64 

81 

73 

68 

69 

73 

69 

74 

72 

72 

82 

71,6 

MIN 

43 

45 

44 

38 

54 

53 

55 

53 

54 

54 

50 

44 

42 

40 

47 

47 

47 

50 

47,0 

TRONA 

MAX 

67 

55 

64 

58 

62 

65 

52 

60 

70 

71 

78 

77 

77 

79 

84 

67 

90 

90 

89 

92 

94 

93 

87 

72 

71 

77 

81 

85 

83 

81 

76,4 

MIN 

50 

38 

46 

38 

39 

46 

42 

40 

45 

49 

52 

53 

45 

47 

49 

53 

57 

59 

57 

50 

61 

61 

51 

47 

45 

47 

50 

56 

55 

55 

49.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


Slation 

Day 

Of  Month 

a> 
S 

] 

2 

3 

5 

6 

g 

g 

10 

19 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

U 
< 

TRUCKEE  RS 

MAX' 

39 

35 

31 

29 

30 

35 

37 

38 

45 

45 

50 

51 

92 

59 

56 

99 

58 

57 

58 

60 

61 

69 

45 

41 

43 

49 

49 

49 

53 

47 

.4 

MIN 

27 

24 

25 

20 

19 

21 

27 

16 

21 

21 

25 

20 

25 

29 

23 

24 

31 

27 

26 

28 

25 

33 

14 

18 

19 

21 

22 

27 

!3 

26 

23 

•  5 

TULELAKE 

MAX 

A5 

46 

45 

45 

44 

43 

66 

66 

63 

63 

65 

70 

MIN 

22 

31 

31 

24 

19 

19 

19 

24 

2! 

24 

32 

2( 

3< 

12 

33 

37 

32 

22 

32 

38 

36 

31 

24 

1' 

23 

30 

1< 

33 

31 

33 

27 

.9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

50 

47 

48 

5  0 

48 

46 

55 

62 

67 

75 

75 

64 

71 

74 

76 

76 

MIN 

40 

40 

41 

39 

38 

34 

35 

42 

47 

53 

52 

5( 

4S 

5C 

90 

52 

55 

47 

50 

53 

66 

44 

42 

4; 

47 

45 

4! 

49 

47 

55 

46 

.7 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

65 

63 

62 

6 1 

64 

63 

64 

69 

86 

75 

74 

92 

94 

93 

70 

Ml  N 

50 

42 

51 

42 

44 

39 

48 

38 

42 

43 

45 

5( 

47 

4£ 

45 

47 

48 

52 

62 

54 

64 

53 

58 

4; 

42 

48 

4( 

59 

48 

47 

47 

•  9 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

69 

64 

59 

64 

70 

73 

6  0 

7  \ 

90 

92 

93 

94 

99 

97 

94 

84 

MIN 

41 

41 

46 

40 

35 

41 

43 

46 

48 

55 

4< 

43 

4« 

47 

56 

54 

60 

62 

66 

60 

60 

51 

4! 

9C 

48 

5: 

54 

94 

67 

49 

•  6 

TWIN  LAKES 

MAX 

27 

26 

28 

28 

34 

38 

3  8 

40 

41 

47 

47 

51 

48 

48 

57 

57 

53 

5  0 

40 

42 

50 

MIN 

19 

16 

17 

13 

6 

17 

le 

3 

12 

20 

28 

21 

15 

18 

15 

15 

23 

25 

22 

25 

18 

25 

4 

7 

12 

16 

l- 

19 

23 

28 

17 

•  2 

UK  lAH 

MAX 

53 

54 

50 

56 

52 

58 

66 

68 

82 

78 

85 

76 

76 

67 

75 

75 

81 

79 

67 

64 

69 

73 

67 

76 

79 

67 

MIN 

41 

41 

39 

38 

41 

31 

35 

39 

42 

44 

42 

42 

47 

43 

43 

45 

45 

49 

42 

45 

45 

46 

38 

34 

37 

41 

40 

40 

40 

43 

41 

.3 

UCLA 

MAX 

61 

57 

84 

70 

66 

83 

94 

79 

66 

66 

72 

MIN 

57 

45 

51 

42 

48 

45 

44 

49 

5< 

62 

59 

61 

56 

5S 

66 

61 

59 

53 

55 

75 

62 

58 

53 

62 

90 

51 

5; 

99 

66 

53 

94 

8 

UPLAND 

MAX 

54 

62 

50 

82 

77 

68 

73 

91 

94 

90 

82 

70 

62 

70 

MIN 

45 

48 

47 

37 

40 

40 

38 

41 

4- 

54 

56 

5! 

57 

56 

55 

49 

53 

49 

52 

70 

65 

69 

51 

44 

44 

46 

4i 

49 

55 

51 

49 

.7 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

52 

50 

49 

46 

53 

63 

64 

73 

68 

84 

MIN 

38 

41 

35 

35 

36 

32 

32 

3« 

37 

38 

3£ 

39 

38 

37 

40 

40 

30 

VACAVI LLE 

MAX 

59 

60 

55 

57 

70 

81 

74 

76 

82 

86 

66 

7  0 

69 

74 

78 

73 

88 

MIN 

45 

45 

41 

40 

44 

44 

41 

40 

4; 

45 

57 

5: 

49 

44 

46 

47 

47 

47 

45 

50 

52 

46 

48 

41 

40 

40 

45 

46 

44 

44 

49 

4 

VALVERMO  RS 

MAX 

57 

56 

68 

70 

72 

7  5 

77 

76 

74 

81 

85 

63 

79 

64 

65 

79 

79 

74 

75 

68 

MIN 

35 

34 

34 

32 

26 

28 

32 

29 

30 

34 

39 

3! 

39 

38 

38 

35 

36 

41 

42 

41 

41 

36 

30 

27 

31 

32 

37 

40 

42 

41 

39 

2 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

52 

53 

60 

6 ; 

72 

7 1 

70 

7  9 

76 

79 

83 

84 

81 

65 

90 

88 

78 

68 

70 

78 

79 

76 

74 

70 

MIN 

45 

35 

42 

33 

30 

41 

33 

35 

35 

39 

39 

36 

38 

41 

40 

42 

43 

50 

45 

46 

46 

48 

37 

41 

37 

37 

41 

44 

46 

46 

40 

>4 

VISALIA 

MAX 

62 

63 

72 

80 

83 

86 

83 

83 

84 

84 

74 

81 

85 

66 

75 

72 

71 

75 

78 

78 

79 

76 

MIN 

50 

39 

50 

43 

41 

45 

45 

45 

47 

51 

51 

52 

94 

94 

52 

52 

52 

62 

49 

56 

54 

65 

42 

41 

40 

44 

49 

46 

50 

51 

48 

3 

VISTA 

MAX 

60 

63 

70 

83 

78 

83 

84 

72 

72 

80 

86 

86 

81 

72 

7) 

71 

74 

72 

72 

72 

69 

73 

MIN 

47 

42 

50 

44 

39 

40 

43 

42 

44 

45 

47 

50 

46 

48 

50 

48 

55 

55 

55 

53 

53 

52 

52 

46 

44 

46 

49 

49 

52 

45 

47 

9 

VOLTA  PH 

MAX 

52 

50 

79 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

73 

78 

78 

74 

57 

62 

67 

67 

70 

71 

72 

76 

66 

MIN 

36 

37 

36 

38 

37 

36 

45 

37 

40 

45 

52 

51 

48 

42 

44 

48 

52 

40 

44 

46 

47 

42 

34 

39 

40 

37 

41 

49 

41 

52 

42 

9 

KALNUT  CREEK 

MAX 

61 

58 

59 

57 

79 

77 

69 

72 

79 

63 

81 

69 

66 

68 

70 

70 

73 

66 

70 

69 

MIN 

44 

46 

43 

40 

43 

40 

44 

41 

42 

45 

45 

46 

47 

49 

44 

47 

52 

49 

43 

47 

47 

47 

37 

36 

38 

43 

44 

47 

44 

48 

44 

1 

WALNUT  GROVE 

MAX 

58 

56 

16 

70 

72 

77 

81 

81 

77 

67 

69 

72 

70 

7^ 

71 

75 

63 

71 

Q 

MIN 

45 

43 

42 

42 

42 

43 

45 

45 

48 

46 

53 

4; 

53 

90 

51 

50 

52 

52 

49 

52 

52 

46 

43 

36 

39 

42 

44 

46 

44 

47 

44 

5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

47 

59 

58 

7  3 

75 

78 

78 

87 

90 

88 

82 

79 

67 

66 

69 

72 

70 

69 

63 

88 

MIN 

42 

34 

40 

31 

27 

25 

32 

32 

32 

36 

37 

42 

32 

34 

34 

34 

40 

38 

43 

45 

44 

43 

46 

33 

29 

35 

39 

36 

37 

38 

3« 

1 

WASCO 

MAX 

68 

63 

68 

82 

82 

81 

77 

80 

65 

64 

74 

71 

71 

74 

78 

79 

78 

MIN 

53 

41 

49 

45 

40 

46 

43 

45 

4; 

50 

51 

54 

53 

54 

56 

53 

54 

54 

52 

55 

65 

54 

44 

41 

42 

44 

46 

50 

49 

51 

49 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

56 

58 

60 

80 

73 

69 

68 

75 

77 

77 

69 

65 

68 

68 

69 

62 

63 

61 

67 

MIN 

45 

45 

38 

42 

42 

44 

43 

42 

48 

46 

47 

50 

47 

47 

49 

46 

50 

50 

43 

48 

47 

50 

38 

39 

38 

46 

41 

44 

47 

49 

44 

9 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

49 

43 

75 

81 

58 

70 

72 

74 

74 

96 

58 

62 

67 

67 

75 

MIN 

38 

32 

32 

37 

36 

32 

35 

35 

36 

44 

38 

30 

36 

47 

48 

49 

50 

47 

37 

39 

49 

46 

38 

37 

27 

29 

31 

48 

46 

49 

39 

3 

WEED  1  S 

MAX 

39 

40 

67 

71 

52 

69 

67 

67 

63 

46 

48 

55 

69 

65 

63 

6S 

66 

56 

MIN 

30 

32 

30 

31 

32 

29 

20 

26 

31 

31 

30 

31 

34 

30 

31 

35 

32 

29 

34 

34 

32 

34 

21 

20 

23 

22 

24 

28 

29 

30 

29 

2 

WHEELER 

MAX 

53 

55 

52 

54 

55 

59 

6  0 

59 

67 

65 

60 

62 

59 

60 

56 

58 

98 

62 

63 

61 

96 

59 

98 

96 

57 

56 

56 

79 

59 

4 

HIN 

43 

45 

42 

42 

38 

38 

42 

46 

45 

51 

49 

49 

48 

49 

45 

45 

49 

61 

46 

45 

50 

43 

38 

41 

43 

43 

45 

43 

42 

♦4 

44 

7 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

26 

18 

21 

51 

47 

51 

91 

52 

49 

52 

36 

27 

30 

38 

39 

39 

38 

34 

37 

MIN 

10 

-  3 

13 

-  5 

-10 

10 

0 

-  8 

5 

5 

15 

3 

5 

U 

10 

14 

20 

32 

29 

27 

34 

31 

9 

5 

8 

9 

13 

15 

16 

16 

11 

1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

19 

22 

25 

3  0 

29 

25 

32 

38 

34 

39 

42 

40 

40 

46 

'2 

20 

30 

30 

35 

MIN 

10 

3 

2 

0 

-  2 

7 

4 

4 

10 

14 

14 

12 

14 

17 

19 

18 

23 

23 

24 

25 

26 

15 

5 

6 

7 

15 

14 

16 

19 

12' 

2 

WILLIAMS 

MAX 

55 

56 

58 

60 

57 

52 

67 

70 

74 

77 

81 

89 

80 

81 

81 

67 

80 

MIN 

44 

45 

44 

43 

42 

42 

39 

41 

44 

46 

53 

43 

49 

44 

48 

49 

50 

49 

91 

60 

54 

45 

42 

40 

40 

41 

41 

40 

48 

52 

45. 

2 

WILLOWS 

MAX 

57 

55 

79 

79 

63 

76 

77 

83 

63 

60 

78 

82 

MIN 

36 

45 

42 

43 

42 

42 

38 

39 

42 

47 

56 

45 

47 

44 

47 

47 

62 

46 

48 

47 

51 

41 

40 

39 

39 

39 

43 

46 

48 

51 

44. 

5 

WINTERS 

MAX 

61 

60 

58 

59 

56 

59 

81 

80 

82 

83 

86 

75 

78 

80 

61 

89 

73 

71 

73 

72 

75 

77 

79 

63 

73 

^ 

MIN 

45 

45 

42 

40 

44 

44 

41 

43 

46 

46 

61 

49 

52 

49 

48 

51 

53 

49 

50 

52 

56 

48 

48 

43 

41 

42 

42 

46 

46 

49 

4«. 

9 

WOODFORDS 

MAX 

46 

46 

68 

67 

65 

71 

70 

70 

6  0 

46 

49 

57 

57 

63 

99 

53 

62 

55 

MIN 

27 

27 

26 

22 

21 

27 

27 

21 

30 

28 

28 

34 

34 

35 

38 

41 

37 

40 

44 

37 

33 

20 

20 

27 

32 

32 

39 

34 

30 

30, 

6 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

57 

57 

79 

84 

83 

74 

79 

80 

87 

87 

72 

69 

72 

77 

74 

76 

79 

81 

72, 

45 

44 

43 

41 

44 

43 

43 

41 

43 

49 

56 

47 

51 

42 

47 

47 

48 

46 

47 

50 

54 

45 

46 

40 

39 

40 

44 

46 

45 

45, 

4 

VORBA  LINOA 

MAX 

70 

55 

82 

78 

77 

93 

96 

93 

80 

78 

77 

77 

78 

80 

79 

71 

71 

77, 

4 

MiN 

53 

42 

50 

41 

41 

38 

45 

39 

43 

46 

47 

46 

46 

49 

46 

47 

58 

52 

58 

67 

65 

55 

56 

49 

43 

44 

46 

49 

50 

59 

4«. 

1 

YOSEMITE  NP 

MAX 

44 

40 

36 

45 

45 

39 

49 

56 

60 

64 

69 

70 

70 

74 

75 

75 

61 

69 

75 

78 

76 

65 

60 

60 

66 

68 

67 

73 

70 

71 

62. 

s 

MIN 

32 

31 

31 

30 

26 

32 

29 

28 

31 

31 

31 

35 

40 

39 

40 

42 

42 

46 

41 

44 

41 

40 

35 

32 

33 

34 

41 

39 

40 

3< 

35. 

7 

YREKA 

MAX 

53 

49 

49 

51 

48 

47 

52 

59 

56 

65 

65 

70 

73 

65 

70 

73 

70 

60 

69 

68 

68 

72 

51 

92 

58 

63 

60 

66 

69 

71 

61, 

4 

MIN 

34 

36 

32 

31 

33 

35 

28 

32 

40 

38 

36 

38 

42 

36 

40 

43 

51 

32 

42 

43 

39 

35 

26 

25 

29 

31 

31 

3* 

36 

41 

35. 

6 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-  121  - 


EVAPORATION  AND  WIND  cai,i«)rnia 

APRIL  19S8 


Station 

Day  of  month 

t  0  >, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

'1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PBHPING  PLANT  3 

EVAP 

.  11 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.12 

.19 

.19 

.17 

.21 

,25 

.16 

.18 

,18 

,30 

.30 

.26 

.23 

.18 

.27 

.35 

.31 

.28 

.27 

.25 



,23 

(21 

,27 

.26 

6.23 

WIND 

- 

AVENAL  9  3SE 

EVAP 

.27 

.09 

.18 

.12 

.13 

.24 

.18 

.09 

.15 

.26 

.30 

,25 

.30 

.45 

,30 

,30 

.36 

.36 

.36 

.38 

.32 

.45 

.45 

.45 

.45 

.30 

,30 

.30 

,30 

.30 

8.69 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.08 

.08 

.18 

.14 

.15 

.08 

.07 

.23 

.21 

.22 

.22 

.23 

.21 

.21 

,28 

,48 

.39 

,44 

.30 

.49 

.59 

.45 

.36 

.27 

.42 

.45 

.47 

.32 

.40 

.29 

8.71 

WIND 

57 

59 

79 

40 

31 

32 

45 

176 

108 

55 

39 

8 

4 

14 

39 

197 

192 

244 

166 

109 

209 

186 

102 

62 

157 

180 

133 

03 

158 

51 

3025 

MAX 

61 
ox 

56 

61 

62 

69 

65 

57 

68 

77 

76 

79 

79 

61 

75 

84 

80 

81 

74 

85 

81 

82 

79 

72 

76 

76 

76 

81 

74 

78 

80 

73.5 

42 

32 

43 
43 

34 

38 

40 

38 

40 
40 

44 

46 

47 

48 

47 

50 

49 

53 

52 

50 

48 

52 

54 

52 

40 

39 

40 

42 

46 

48 
48 

47 

48 

BERBTESSA  LAKE 

EVAP 

.08 

.16 

.10 

.03 

.04 

.08 

.10 

.11 

.15 

.12 

.29 

.21 

.23 

.15 

.23 

.26 

.18 

,18 

.20 

.23 

.26 

.28 

.24 

.26 

.23 

.23 

.21 

.23 

.18 

.24 

5.49 

73 

120 

69 

61 

69 

37 

55 

21 

25 

35 

63 

35 

43 

30 

38 

45 

52 

42 

30 

31 

35 

64 

25 

57 

43 

46 

45 

50 

30 

41 

MAX 

59 

56 

58 

61 

61 

58 

76 

72 

81 

82 

81 

83 

80 

84 

83 

81 

74 

83 

84 

88 

89 

82 

76 

79 

80 

80 

79 

80 

85 

86 

76.7 

MIN 

43 

45 

42 

41 

45 

42 

45 

46 

49 

52 

56 

53 

54 

51 

53 

52 

53 

53 

51 

57 

55 

52 

46 

46 

45 

47 

47 

51 

50 

53 

49.2 

BDRLINGAME 

EVAP 

.  27 

.  64 

04 

.  04 

^ 

.12 

.18 

.15 

.27 

.14 

.15 

.26 

.15 

.24 

.24 

.15 

.  17 

.  18 

.  22 

.25 

.36 

.23 

.20 

.  25 

.  18 

20 

.21 

.24 

.19 

5.92 

WIND 

123 

io8 

146 

34 

85 

37 

119 

117 

147 

70 

39 

32 

65 

61 

66 

91 

100 

126 

130 

74 

103 

265 

111 

49 

117 

196 

85 

io2 

144 

73 

3015 

63 

63 

61 

62 

63 

56 

67 

72 

75 

78 

83 

87 

86 

82 

80 

79 

76 

71 

80 

79 

80 

77 

72 

73 

73 

72 

75 

75 

73 

78 

MIN 

47 

49 

48 

45 

45 

44 

46 

42 

49 

49 

50 

50 

54 

50 

51 

50 

53 

54 

49 

52 

51 

47 

45 

43 

44 

46 

47 

50 

51 

49 1 

48.3 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.17 

.07 

.09 

.10 

.15 

.13 

.11 

.17 

.22 

.20 

.20 

.23 

.33 

.24 

.26 

.20 

.22 

.19 

.19 

.33 

.34 

.29 

.30 

.29 

.20 

.26 

.21 

,22 

.21 

.19 

6.31 

WIND 

81 

48 

64 

100 

70 

100 

114 

87 

79 

44 

60 

66 

74 

51 

54 

39 

34 

45 

93 

54 

36 

64 

107 

63 

54 

58 

49 

61 

67 

63 

1981 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.  00 

.  01 

.  02 

.04 

.03 

.08 

.10 

.13 

.13 

.16 

.16 

.19 

.19 

.16 

.19 

.19 

.13 

.13 

.16 

.19 

.22 

.22 

.19 

.19 

.19 

.16 

,  16 

.  16 

.19 

B 

4.21 

WIND 

68 

S3 

71 

32 

39 

54 

29 

28 

23 

22 

21 

22 

25 

22 

16 

22 

19 

21 

17 

19 

15 

22 

30 

22 

22 

22 

IS 

21 

15 

823 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.10 

.09 

.11 

.15 

.19 

.19 

* 

.55 

.19 

.19 

.26 

.27 

.23 

* 

* 

.78 

.30 

.35 

WIND 

145 

199 

98 

109 

* 

* 

206 

18 

24 

32 

31 

* 

* 

75 

16 

19 

25 

II 

« 

* 

42 

73 

49 

30 

22 

* 

« 

70 

31 

33 

1358 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.19 

.18 

.21 

.21 

.21 

* 

.32 

.20 

.17 

.18 

.21 

• 

.80 

.30 

.28 

.25 

.20 

* 

.69 

.25 

.29 

.28 

.24 

• 

« 

.80 

.26 

.20 

6.92 

84 

190 

122 

213 

83 

* 

186 

94 

76 

82 

68 

* 

* 

189 

71 

77 

110 

67 

* 

* 

221 

76 

122 

104 

92 

* 

* 

233 

88 

102 

MAX 

77 

66 

73 

63 

72 

74 

66 

76 

77 

80 

85 

84 

84 

82 

82 

89 

89 

83 

80 

79 

82 

79 

75 

78.1 

MIN 

52 

SO 

51 

49 

45 

- 

46 

48 

49 

51 

53 

- 

- 

51 

52 

55 

59 

60 

I 

I 

58 

62 

58 

51 

49 

- 

. 

50 

56 

58 

52.7 

COW  CREEK 

EVAP 

.49 

.  73 

.60 

.40 

.37 

.35 

.29 

.48 

.56 

.41 

- 

WIND 

16 

44 

118 

115 

51 

17 

27 

10 

37 

52 

114 

MAX 

81 

93 

93 

89 

81 

81 

85 

86 

86 

87 

83 

83 

- 

MIN 

65 

66 

75 

50 

53 

54 

64 

59 

61 

63 

61 

- 

DATIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

.10 

.12 

.06 

.05 

.09 

.08 

.10 

,23 

,15 

.21 

.33 

.35 

.18 

.24 

.20 

.21 

.23 

,14 

.20 

.23 

.24 

.32 

.38 

.24 

.31 

.25 

.22 

.19 

.24 

.22 

6.11 

WIND 

108 

146 

116 

66 

57 

77 

72 

80 

31 

52 

156 

112 

13 

51 

35 

13 

35 

35 

29 

36 

31 

54 

112 

70 

53 

39 

34 

30 

39 

29 

1811 

DDTTONS  LANDING 

EVAP 

.11 

.11 

.04 

.04 

* 

.13 

.17 

.18 

.17 

.22 

* 

« 

.75 

.18 

.25 

.26 

,18 

* 

* 

.63 

.31 

.30 

.27 

.26 

• 

* 

.64 

.23 

.22 

5.65 

WIND 

132 

161 

115 

94 

♦ 

294 

63 

99 

50 

74 

* 

* 

220 

46 

69 

165 

152 

« 

158 

143 

112 

101 

84 

* 

210 

85 

79, 

2706 

MAX 

62 

64 

53 

60 

65 

75 

76 

76 

82 

- 

- 

81 

83 

84 

78 

75 

- 

- 

87 

85 

74 

73 

76 

- 

78 

77 

76 

74.5 

HIN 

45 

47 

45 

44 

42 

46 

47 

51 

54 

50 

51 

49 

51 

53 

48 

48 

45 

43 

43 

45 

45 

46 

47.2 

FALL  RITER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

.06 

.06 

.15 

.19 

.15 

.22 

,21 

* 

.43 

.24 

,24 

,26 

.29 

.29 

.45 

.30 

.15 

.21 

,15 

.30 

.36 

.15 

.26 

B 

6.14 

WIND 

97 

150 

57 

52 

94 

* 

132 

56 

70 

19 

50 

82 

« 

131 

69 

80 

141 

71 

100 

« 

195 

76 

108 

46 

60 

85 

* 

133 

38 

43 

2235 

FOLSOH  DAM 

EVAP 

,09 

.  07 

.06 

.09 

.13 

,11 

.19 

.18 

.18 

.25 

,31 

.26 

.19 

.27 

,27 

,26 

,16 

,24 

.19 

,27 

,30 

.30 

.27 

,25 

.25 

.26 

.19 

.24 

.25 

B 

6.29 

WIND 

144 

150 

143 

93 

99 

120 

67 

54 

52 

42 

55 

76 

68 

38 

74 

50 

59 

41 

50 

54 

47 

49 

76 

55 

52 

42 

38 

40 

54 

42 

2024 

FBI ANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.16 

.13 

.09 

.09 

.12 

.18 

.07 

.09 

.15 

.15 

.19 

.19 

.24 

.24 

.24 

.22 

.24 

.24 

.15 

.21 

.21 

.28 

.38 

.28 

.22 

.27 

.25 

.24 

.28 

.30 

6.10 

WIND 

142 

100 

181 

106 

47 

102 

103 

67 

36 

24 

47 

26 

28 

31 

18 

17 

14 

37 

39 

18 

19 

24 

101 

42 

16 

24 

31 

28 

37 

44 

1549 

MAX 

67 

55 

54 

54 

68 

64 

58 

64 

77 

81 

83 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

85 

73 

87 

90 

88 

73 

73 

78 

80 

82 

81 

82 

82 

76.7 

MIN 

46 

42 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

45 

49 

54 

54 

56 

54 

55 

55 

56 

56 

53 

54 

58 

56 

42 

41 

43 

47 

48 

48 

51 

53 

49.1 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.15 

.65 

.  03 

* 

.03 

.17 

.13 

.15 

.15 

.21 

.15 

.25 

.15 

.17 

.15 

.21 

.23 

.27 

.14 

.16 

.28 

.23 

.35 

.22 

.18 

.20 

.15 

.15 

.17 

.21 

5.69 

WIND 

114 

110 

91 

55 

81 

61 

62 

50 

86 

7 

34 

26 

25 

40 

33 

64 

86 

72 

29 

31 

47 

154 

129 

71 

45 

37 

21 

41 

35 

37 

1774 

MAX 

62 

62 

58 

62 

61 

56 

75 

66 

80 

83 

85 

86 

86 

84 

85 

84 

80 

79 

86 

87 

86 

85 

74 

77 

80 

81 

80 

80 

83 

83 

77,2 

HIN 

47 

46 

45 

44 

48 

44 

45 

46 

47 

52 

54 

54 

55 

52 

52 

52 

52 

53 

50 

55 

55 

49 

44 

43 

46 

48 

51 

50 

50 

53 

49,4 

ITT^TPTT  TETCHY 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.15 

.17 

.17 

.23 

.20 

.18 

.16 

.22 

,22 

,24 

,23 

.20 

.17 

.16 

.23 

.16 

.10 

.11 

WIND 

- 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

« 

« 

« 

1,81 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

1.69 

* 

* 

« 

* 

.22 

WIND 

* 

« 

* 

« 

• 

555 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

710 

* 

* 

* 

• 

480 

- 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

.17 

.10 

.19 

.17 

.11 

.26 

.13 

.12 

.17 

.23 

.24 

.26 

.30 

.38 

.30 

.37 

.32 

.38 

.27 

.30 

,42 

.38 

,45 

.30 

.30 

.38 

.30 

.38 

.30 

.30 

8,28 

WIND 

136 

116 

229 

102 

52 

190 

130 

52 

53 

44 

31 

34 

49 

73 

69 

70 

72 

81 

78 

70 

73 

79 

120 

97 

67 

65 

59 

56 

65 

B 

2495 

LAKESBORE 

EVAP 

.02 

.10 

.10 

.  15 

.09 

.23 

.27 

.12 

.19 

.17 

.18 

.06 

.15 

.13 

.24 

.17 

,21 

,20 

.17 

.20 

.17 

.18 

.19 

.18 

.23 

B 

4,92 

WIND 

90 

86 

30 

30 

7 

11 

25 

8 

15 

30 

31 

17 

23 

15 

14 

14 

10 

16 

8 

16 

16 

37 

28 

11 

11 

8 

10 

12 

6 

12 

647 

LODI 

EVAP 

.22 

.18 

.04 

.  04 

.11 

.08 

.13 

.18 

.16 

.18 

.17 

.19 

.23 

.22 

.22 

.30 

.19 

.18 

,24 

.22 

.31 

,38 

,27 

.25 

.28 

.24 

.18 

.24 

.27 

.23 

6.13 

WIND 

179 

234 

111 

90 

102 

136 

79 

61 

55 

40 

54 

28 

42 

38 

28 

63 

82 

72 

56 

37 

53 

131 

107 

47 

58 

94 

45 

60 

32 

106 

2320 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.12 

.07 

.06 

.05 

.06 

.01 

.04 

.15 

.13 

.15 

,23 

.23 

.20 

.20 

.17 

.20 

.22 

.15 

,19 

.15 

.24 

,26 

,24 

.19 

.19 

.21 

.18 

.17 

.22 

.17 

4.85 

WIND 

32 

28 

21 

13 

10 

20 

20 

8 

2 

1 

12 

9 

11 

6 

7 

0 

5 

13 

2 

0 

„2 

16 

6 

1 

3 

0 

1 

3 

0 

258 

MAX 

61 

56 

S2 

58 

60 

54 

55 

76 

77 

81 

79 

83 

80 

81 

82 

85 

82 

76 

84 

85 

90 

89 

82 

78 

80 

81 

82 

79 

83 

85 

75,9 

HIN 

44 

45 

43 

42 

42 

43 

44 

45 

49 

53 

54 

50 

53 

51 

53 

53 

54 

53 

52 

56 

56 

51 

45 

45 

46 

48 

53 

51 

51 

51 

49,2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

♦ 

* 

.21 

.06 

.16 

.21 

.11 

.14 

.16 

.16 

.17 

.23 

,25 

.25 

.22 

.21 

- 

,20 

.25 

.22 

,25 

.14 

.12 

.14 

.16 

.15 

.15 

.17 

.20 

4,86 

WIND 

NEWABK 

EVAP 

.15 

.08 

.03 

.02 

* 

* 

.09 

.14 

,13 

,13 

.13 

* 

« 

,49 

.16 

.18 

.17 

,18 

* 

* 

.82 

.24 

.13 

,14 

.14 

* 

* 

.56 

,19 

.13 

4,43 

WIND 

86 

79 

67 

49 

* 

* 

102 

38 

61 

10 

11 

41 

9 

25 

g 

40 

« 

167 

85 

20 

6 

24 

« 

# 

147 

35 

30 

1143 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.  07 

.  00 

.04 

* 

.  25 

.23 

.  04 

.  09 

.33 

.10 

.20 

.32 

.  08 

.34 

.20 

,19 

.21 

.20 

.33 

.21 

.35 

.24 

.20 

.22 

.36 

.19 

.15 

.21 

B 

5,53 

WIND 

387 

383 

446 

193 

204 

374 

196 

91 

9 

108 

48 

78 

76 

109 

43 

57 

45 

89 

107 

53 

15 

107 

130 

73 

61 

5 

88 

37 

54 

54 

3720 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.  00 

.00 

.  03 

.11 

.15 

.18 

.23 

« 

* 

.65 

.27 

.23 

.19 

,15 

* 

.75 

.18 

,24 

.20 

.19 

* 

.51 

.20 

,24 

B 

5,03 

WIND 

- 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

.73 

* 

* 

* 

* 

* 

L.35 

• 

* 

* 

,95 

* 

♦ 

A  30 

- 

WIND 

* 

• 

410 

357 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

* 

437 

* 

* 

* 

275 

• 

* 

* 

« 

* 

* 

• 

442 

« 

* 

^332 

2243 

MAX 

- 

66 

HIN 

48 

- 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

~ 

.05 

.10 

.09 

- 

.05 

.14 

.18 

.22 

,42 

,22 

,22 

.24 

,24 

.22 

,16 

,12 

.32 

.29 

.30 

,30 

.26 

.24 

.21 

.21 

,23 

.18 

,16 

B 

6,20 

WIND 

- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.00 

.09 

,13 

,15 

,25 

,27 

,21 

,25 

,22 

,29 

.23 

,22 

.27 

.29 

,31 

,26 

,19 

,18 

.19 

.19 

.23 

,19 

.15 

.21 

B 

6,21 

WIND 

- 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.12 

.19 

.12 

.10 

.07 

.06 

.08 

.16 

,12 

,24 

.26 

.29 

.25 

,19 

,28 

,22 

.24 

,02 

.23 

.17 

.24 

,26 

,23 

,21 

.21 

.14 

.22 

,22 

.23 

.28 

5,65 

WIND 

87 

138 

68 

62 

28 

45 

49 

47 

39 

55 

82 

33 

109 

59 

61 

41 

36 

43 

51 

40 

48 

31 

82 

76 

100 

6 

17 

45 

44 

56 

1678 

STOCKTON  MOWBT  BRIDGE 

EVAP 

.07 

.09 

.01 

.07 

.12 

.07 

.12 

.15 

.19 

.18 

.21 

.19 

.15 

,26 

,19 

.30 

.24 

.23 

.19 

.26 

.30 

.30 

.30 

,30 

.30 

.30 

.15 

.24 

.30 

.30 

6.08 

WIND 

100 

145 

60 

45 

65 

85 

55 

70 

80 

30 

40 

20 

20 

25 

20 

40 

115 

75 

50 

35 

50 

95 

70 

70 

70 

80 

70 

105 

95 

65 

1945 

MAX 

55 

52 

60 

64 

60 

52 

75 

79 

81 

85 

86 

87 

87 

88 

90 

89 

77 

82 

77 

89 

87 

80 

80 

80 

80 

79 

80 

80 

83 

86 

77.7 

HIN 

48 

46 

46 

45 

47 

45 

48 

48 

50 

54 

53 

55 

61 

57 

60 

57 

53 

55 

53 

59 

56 

52 

45 

44 

46 

47 

48 

50 

49 

51 

50.9 

TRACT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.24 

.09 

.08 

.13 

.15 

.16 

.15 

.30 

.24 

.20 

,23 

.25 

.21 

,28 

,27 

.40 

.30 

.30 

.28 

.38 

.30 

.45 

.38 

.30 

.38 

.25 

.28 

.40 

.34 

.37 

8.09 

WIND 

147 

153 

141 

88 

96 

142 

84 

179 

160 

92 

56 

34 

43 

74 

60 

159 

270 

188 

148 

89 

139 

198 

121 

142 

160 

208 

176 

292 

278 

175 

4292 

See  lefeience  notes  follovring  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

6 
< 

TULELAKE 

EVAP 

.09 

.29 

.14 

.39 

.21 

.15 

.12 

.31 

.23 

.28 

.15 

.24 

.16 

.15 

.15 

.29 

.15 

.25 

.25 

.25 

WIND 

TUBNTABLE  CREEK 

EVAP 

.39 

.08 

.12 

.31 

.00 

.28 

.29 

.15 

.24 

.30 

.24 

.34 

.15 

.23 

.18 

.06 

.15 

.19 

.28 

.25 

.27 

.26 

.27 

.24 

.19 

.23 

.18 

.22 

.29 

B 

6.60 

WIND 

117 

211 

118 

99 

56 

96 

75 

99 

65 

102 

122 

149 

80 

84 

54 

70 

28 

40 

53 

43 

89 

64 

108 

109 

92 

47 

56 

47 

65 

80 

2518 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.00 

.08 

.13 

.00 

.06 

.15 

.15 

.25 

.15 

.20 

.20 

.15 

.20 

.30 

.15 

.15 

.25 

.20 

.25 

.15 

.30 

.25 

.15 

.15 

.30 

.30 

.30 

B 

5.47 

WIND 

95 

102 

95 

55 

48 

62 

63 

78 

78 

54 

63 

11 

29 

35 

23 

55 

90 

64 

45 

25 

41 

64 

53 

45 

40 

42 

25 

60 

1 

49 

1595 

d  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

- 

3 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

14 

15.0 
29 

14.0 
43 

14.0 

67 

3.0 
70 

14.0 
84 

2.0 

86 

BIG  CREEK  PWR  HOUSE  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10. 0 
9 

T 

6 

14.0 
15 

6.5 
15 

13 

10.0 
14 

11 

T 

8 

6 

BISHOP  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2L5 
73 

25.8 
82 

12.9 
97 

6.7 

104 

1.5 

105 

4.5 
106 

101 

96 

93 

90 

83 

77 

74 

70 

66 

64 

62 

61 

59 

56 

55 

0.4 

53 

T 

53 

52 

50 

49 

48 

46 

43 

41 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

23 

21 

27.0 
44 

2.0 
37 

1.0 
34 

1.0 

33 

0.5 

32 

29 

26 

24 

23 

21 

19 

17 

14 

13 

10 

7 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

T 

T 

lao 

12 

8 

6 

1.0 

6 

4 

3 

T 

T 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

36 

18.0 
49 

7.0 
48 

1.0 
43 

- 

- 

34 

34 

32 

31 

28 

24 

23 

22 

20 

20 

18 

12 

10 

6 

T 

T 

T 

T 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2 

1.0 

2.0 
1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1 

1 

PORT  BI DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

T 

T 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

78 

lao 

85 

15.0 
96 

19.0 
111 

102 

4.0 
105 

T 
101 

2.0 

97 

96 

95 

93 

86 

80 

75 

71 

69 

67 

65 

63 

59 

53 

50 

49 

47 

45 

43 

41 

38 

36 

T 
36 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
91 

14.0 
105 

?1.0 
116 

14.  0 
127 

T 
127 

5.0 
124 

5.0 

126 

1.0 

120 

115 

112 

107 

103 

101 

96 

93 

90 

88 

86 

84 

83 

80 

78 

77 

75 

72 

71 

70 

68 

66 

65 

HAIWEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

HETCH  HETCHY 

SNOWF.UX 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.5 

3 

1.0 

1 

15.0 
16 

1.0 

9 

4.0 

10 

6 

5 

2 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22.0 
104 

T 
97 

31.0 
124 

9.0 

125 

120 

15.0 
130 

T 
121 

T 
117 

112 

108 

102 

98 

94 

91 

88 

85 

81 

77 

74 

71 

68 

65 

64 

63 

62 

60 

59 

57 

55 

54 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
1 

1.0 

T 

KERN  RIVER  PH  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

2.0 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

6.0 

6 

2.0 
4 

1.0 

4.0 
7 

6.0 
11 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

4.0 

2 

T 
T 

T 
T 

4.0 

2 

T 
T 

T 
T 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20.0 
102 

29.0 
120 

24.0 
133 

7.0 
133 

1.0 

128 

4.0 

126 

120 

116 

108 

102 

99 

96 

91 

88 

86 

84 

82 

79 

75 

74 

72 

1.0 
71 

T 
69 

67 

64 

62 

59 

58 

55 

53 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  HCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L6.0 
57 

14.0 

67 

12.0 
78 

4.0 

76 

1.0 

72 

4.0 

70 

1.0 

65 

63 

58 

55 

50 

48 

46 

45 

36 

31 

T 

25 

T 
24 

23 

21 

20 

19 

T 
18 

17 

15 

12 

10 

9 

9 

8 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

12 

1 0.0 
19 

6.0 

22 

5.5 

22 

2.0 

20 

5.0 

23 

T 
18 

16 

14 

12 

8 

5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MINERAL 

SN  WFALL 
SN  ON  GND 

16.0 

33 

10.0 
35 

14.0 
49 

2.5 
45 

2.5 
42 

2.0 
40 

36 

32 

30 

25 

23 

18 

15 

14 

10 

8 

5 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15.0 

15 

14 

14 

3.0 

16 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

7.0 
4 

4.0 
3 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

24.9 

9 

14.1 

25 

2.3 
17 
4 . 7 

T 
17 
4 . 3 

2.7 
14 
4 . 1 

3.5 
16 
4 . 3 

11 
4 . 1 

9 

3 .  5 

5 

2 . 4 

2 

1 . 1 

T 

1.1 

MT  WILSON  FD  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

4.0 

8.0 

4 

PALOMAR  MTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

2 

2.0 

1.0 

5 

3 

2.0 

5 

7.0 

12 

10 

g 

2 

SANDBERG  ITB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

8.1 

4.2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LCD 

14.0 

18.  0 

0.1 

T 

4.0 

20 

3 

T 

T 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
7 

1.0 

18.0 

24 

1.0 

19 

13 

12 

T 

9 

7 

7 

2 

T 

1.5 
2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

6.0 

20.0 

12.0 

45 

34 

14.0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L4.  0 

92 

6.0 

99 

4a  0 
130 

T 
130 

115 

3.0 

115 

108 

104 

98 

93 

92 

87 

83 

T 
79 

76 

75 

70 

T 
67 

65 

63 

63 

T 
60 

60 

60 

58 

56 

55 

46 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

1.0 

5 

6.0 
7 

2.0 

10 

* 

9 

12.0 

4.0 

17 

13 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
13 

24.0 
34 

4.0 

34 

5.0 

35 

1.0 

32 

5.0 

32 

30 

27 

24 

21 

17 

14 

12 

g 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

3 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
22 

2.0 

24 

12.0 

36 

1.0 

36 

32 

6.0 
38 

12.0 
48 

T 

44 

40 

36 

30 

26 

22 

18 

16 

15 

12 

10 

8 

g 

5 

4 

4 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11. 0 

9.0 

42.0 

9.5 
112 

1.5 

2.5 

T 
91 

75 

72 

69 

60 

59 

57 

54 

51 

49 

48 

47 

47 

46 

45 

44 

43 

41 

3£ 

37 

35 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

1.0 

1.5 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

3.5 

TWIN  LAXES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24.0 

17.0 

28.0 

11.0 

0.5 

9.5 

0.5 

175 

169 

165 

157 

1 52 

147 

145 

142 

140 

136 

133 

130 

128 

126 

124 

123 

123 

121 

12C 

118 

116 

0.5 
115 

114 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
40 

4.5 
44 

10. 0 

54 

2.0 

56 

56 

4.0 

60 

2.0 
62 

T 
62 

62 

60 

55 

52 

50 

46 

42 

39 

37 

35 

32 

30 

28 

24 

21 

18 

16 

15 

14 

12 

12 

5.0 

15 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

44 

1.0 

45 

2.0 

47 

3.0 

50 

50 

2.0 

52 

1.0 

53 

1.0 

54 

53 

50 

48 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

38 

37 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

31 

30 

T 
30 

3.0 
33 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
7 

8.0 

12 

27.0 
24 

19 

16 

2.0 

15 

T 
11 

6 

T 

T 
T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

6 

0.5 
4 

9.0 

12 

9.0 
13 

9 

2.0 

11 

8 

7 

4 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

APRIL  1958 


Depth  In  Soil 



Day  of  month 

Cn 

1 

1 

2 

'  3 

4 

S 

6 

7 

8 

9  !lO 

11 

12  13 

14 

IS 

16 

17  18 

ri9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DAVIS 

AGRICULTURAL  COLLEGE 

4  laches  (a) 

MAX 
MIN 

61 
53 

59 
51 

54 
50 

58 
49 

61 
51 

58 
51 

60  66 
51;  51 

i 
1 

55 

73  74 
57,  60 

75  81 
59  63 

81 

60 

81  84 

61:'  62 

85  76 
62  61 

83 
62 

81 

63 

87 

66 

87 
64 

81 

60 

78 
58 

77 
58 

80 
59 

81 
60 

80 
61 

84 

62 

85 
63 

74.8 
58.  1 

RIVERSIDE 

CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

MAX 
HIN 

57 
56 

56 
54 

54 
54 

54 
53 

55 
53 

55 
54 

54 

53 

56 
53 

55 

60 
58 

62 
59 

64  66 
61  63 

68 
63 

70 
67 

71 
68 

71  70 
70  69 

73 
69 

77 
72 

79 
74 

78 
76 

77 
75 

76 
72 

74 
71 

74 

74 

73 

73 

71 
71 

66.7 
64.2 

STATION  2 
18  Inches  (c) 

MAX 
MIN 

53 
S3 

53 
52 

52 
52 

52 
51 

52 
51 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

52 
51 

53 
52 

54 
S3 

5S  55 
54 1  55 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

58  58 
57  58 

59 
58 

60 
59 

61 

i 

61 

62 

62 

61 

62 
61 

61 
61 

61 
6C 

61 
60 

60 
60 

56.8 
56. 1 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 

MIN 

56 
52 

56 
52 

56 
50 

55 
50 

54 

50 

60 
50 

61 
51 

66 
53 

70 

72 
58 

70 
60 

72 1  72 
59  j  59 

72 
60 

72 
60 

72 
61 

72  74 

59  60 

74 
61 

72 

60 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

64 

68 
58 

70 
58 

61 

67.3 
56.  7 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

2 

18P 

9S3I 

2:001 

1:  44A 

• 

):35A 

1 

2:S2 

1.5  Inches  (e) 

- 

49 

43 

- 

48 

50 

51 

64 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,5  Inches 

- 

_ 

45 

43 

- 

44 

47 

50 

60 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9  Inches 

- 

- 

- 

46 

45 

- 

44 

46 

50 

- 

56 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15  Inches 

- 

- 

47 

46 

- 

45 

_ 

47 

SO 

55 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21  Inches 

- 

- 

- 

48 

48 

- 

46 

47 

51 

55 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sl.Od 

30  Inches 

- 

- 

49 

49 

- 

48 

48 

49 

_ 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50.5^ 

51 

SO 

50 

- 

52 

50.9^ 

102  Inches 

- 

54 

53 

53 

53 

j 

53 

; 

53 

S3.1«( 

138  Inches 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

54.1(S 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FHESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL,     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH, 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,    BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN,     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
«i  THE  MONTHLY  AVERAGE  HAS  BEEN  OBTAINED  BY  USING  THE  MEAN  OF  THE  WEEKLY  AVERAGES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wirid 

m. 

speed 
P  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

Direction 
of 

fasteBt  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 
o 

10:O0A  PST 

H 

2 

a 
o 
o 

10: OOP  PSl 

Trace 

60-10 

10-49 

.50-99 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

13 

6.0 

++40 

WNW 

3 

79 

54 

39 

64 

1 

1 

3 

2 

0 

0 

7 

4.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

29 

21 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

5 

4.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

8.7 

42 

ENE 

11 

55 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

11 

5.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

13 

5.8 

++35 

W 

1 

73 

50 

42 

63 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

6 

3.9 

EUREKA  WB  CITY 

8.2 

34 

SE 

2 

3 

3 

2 

3 

1 

0 

12 

59 

6.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

25 

6.8 

27 

SW 

6+ 

88 

58 

40 

71 

1 

2 

1 

3 

0 

0 

7 

82 

4.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

20 

8.6 

++31 

W 

6 

73 

53 

51 

66 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

6 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

58 

44 

4 

1 

5 

0 

1 

1 

12 

5.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

wsw 

19 

9.6 

++31 

SW 

1 

84 

65 

55 

79 

0 

1 

1 

3 

2 

0 

7 

4.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

10.8 

42 

SE 

2 

72 

48 

33 

61 

4 

3 

0 

3 

0 

0 

10 

80 

5.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

10.1 

37 

SE 

2 

86 

59 

44 

73 

1 

1 

2 

0 

1 

1 

6 

88 

4.4 

SANDBERG  WB 

19.7 

++55 

SSW 

1 

57 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

6 

3.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SSV 

12 

7.8 

37 

S 

3 

80 

58 

54 

74 

0 

1 

4 

1 

0 

0 

6 

72 

3.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

13.4 

43 

SW 

I 

83 

67 

63 

79 

2 

0 

1 

5 

0 

1 

9 

4.6 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

9.4 

33 

SW 

1 

74t 

0 

0 

2 

3 

1 

1 

7 

80 

SAN  JOSE 

W 

36 

5.9 

35 

SE 

2 

60 

0 

0 

3 

1 

2 

0 

6 

74 

2.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

39 

8.2 

++29 

WNW 

22 

86 

56 

63 

88 

2 

1 

3 

1 

2 

0 

9 

3.4 

t  8 :00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


Se«  r0f«reDC«  notes  foilowlDC  Stfttlon  indes. 

-  125  - 


APRIL  1958 


-  127  - 


APRIL  1958 


-  128  - 


APRIL  1958 


STATION  INDEX 


STATION 


ANT 


aLISO  CAN/ON  FC 
4LPINE  1  W 

4LTURAS  P4NGER  * 


ANGKIN  PAC  UNION 
ANTIOCH   1  E 
ANTIOCH  PULPING  I 


APACHE  CAMP 
A9R0V0  SECO 
ARROVO  SECO  RS  FC  SOS  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  ' 
ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUflERRY 

AueURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  5Se 

AZUSA  FC  l^-S 

BACKUS  RANCH 

BADGER 

BADGER  PASS 

BAXER 

BAKER  9  NNW 

.KERSFIELO  Wn  AIRPOR' 
LCH  POWER  HOUSE 
LU  MOUNTAIN  LOOKOUT 
lARNESflN  PARK 

RETT  DAM 
9ARST0W 
BATES  BIOGE 
OEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLAN" 


BEN  LOMOND 
8EMS0NS  FEHRV 
RERKELEV 
BERRvesSA  LAKE 


VR  RANGER  STATION 

lIG  BEAR  LAKE  D*" 
IIG  CREEK  PH  NO  1 

i  OALTON  DAM  FC225F!- 

;  PINE  CREEK 


PINES 


FC 


IIG  SUR  <TATE 
lIG  TUJUNGA  DAM  FC<.6 
MIN6HAM  GEN  HOSPI 
I^HOP  PASS  SNOW  COURSE 
>  H9  AIRPORT 

ISHOP  UNION  CARfilDE 
BLACK  MTN  2  S 
BLACKS  MOUNTAIN 
SLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LiKE  REDWOOD  CREEt 
*OLVTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE  CAA  AIRPORT 
BOCA 

NITA 

eORREGO  0E5FRT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CHEEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
■i  DAM 


HREA  BERRY  AND  IMPERI4I 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STa 
6RIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSON 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
RBANK  FIRE  DEP  FCZ26I 
KBURBANK  WB  AIRPORT 
HURLINGAME 
BURNEV 

■RTON  RANCH 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

3N  WEST  SUMMIT 
flVERAS  BIG  TREES 
AVERAS  RANGER  STa 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  R' 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATIOI 

ARlLLO  2  SE 
CAMARILLO  A  NNW 

P  ANGELUS 
CAMP  6ALDY  FC  65  F 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

PTONVILLE  RANGER  STA 

CAMP  WISHON 

CANBV  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYOM  WORKMAN 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 


AIN 


/lEW 


CEDAI 

CEDAftVlLLE 
CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
IHATSKORTH  KEYNEMANN 

RANCH 
CHATSKOftTH  FC  2U  0 
CHATSWOBTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
HOOOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 


FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 

TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 


SAN  BERDINO 
SNTa  BARBARA 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 


MEDA 


SAN 


ilNO 


ESND 
LOS  ANGELES 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

HUMBOLDT 

OIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
IMPERIAL 


ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
CONTRA  ( 

MONO 


SAN  MATEO 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 


SnTA  BARBAR. 


IMPERIAL 

TULARE 

NAPA 

SISKIYOU 
VENTURA 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


.AVER. 


SIERI 


TULARE 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

MARIPOSA 


MODOC 
BtTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


38  1 
38  00 
37  59 


33  3 

33  37 

33  37 

39  2 


39  00 
35  ^.e 
39  54 


3e  1 

39  38 
35  2 
39  21 


21  03  27<f5 


03     3000  61 


1   l«  2575 


18  36  1000 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


RS  CORA  C  OLSEN 
SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 
RU6I0  CANON  L*W  ASN 
S  FOREST  SERVICE 
CHLORIDE  OF 


SJ 


ACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
'  S  BUR  RECLAMATION 
ORPS  CF  ENGINEERS 
ERN  CO  ROAD  CAMP 
MARLES  M  HERBERT 

S  FOREST  SERVICE 
S  NAT  PARK  SERVICE 


ARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 

LE  E  WEDDLE 
RK  SERVICE 
L  E  METHENY 


WTR  +  PWR  DEPT 
WEATHER  BUREAU 
+  E  COMPANY 
SlCORPS  OF  ENGINEERS 
:ORPS  OF  ENGINEERS 

I  OIEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
SU  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT   IRRfG  OIST 

S  we 


VIO  P  CAMERON  JR 
IVERSITv  OF  CALIF 
DONALD  6  COOK 

S  WEATHER  BUREAU 
VRK   P  HICKS 
S  FOREST  SERVICE 


D  E  WIL 


RESOURCES 
HOWARD  ROWE 

.TE  PARK  SERVICE 
I  ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EC0RP5  OF  ENGINEERS 


GIOLA 


LEV  ■ 


■HSE 


OISDN  CO 


S  WEATHER 


SURE. 


ION  CARBIDE  CO 
S  PROCTOR  A  CAHILL 
S  WEATHER  BUREAU 
S  FOREST  SERVICE 
S  WEATHER  BUREAU 
JOHN  S  MULL 
MALMGREN 
TE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
ROLD  M  PABST 

M  ALLEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  GIORGIO  FRUIT 

INCENT  0  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  ,  A  WTR  *  PWR  OEPT 
lEVADA   IRRIG  DIST 
ALBERT  C  RIST 
ACR  RESEARCH  SERVICE 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 

FOREST  SERVICE 
MBS  ALBERT  R  HUNT 

JOYCE  A  FARNHAM 
FOREST  SERVICE 

dCORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
•AOS  FAVE  0  MC  HUGH 
'^RS  LOLA  F  GALLI 

*  E  COMPANY 
:F  W  J  TAYLOR 
WEATHER  BUREAU 
■  OF  eURLlNGAME 

RUTH  C  ESTES 

MRS  M  A  R  STIRTON 

■UENA  VISTA  W  S  OIST 
'AMES  A  WAKELAND 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
I  S  BUR  RECLAMATION 
AN  BERDINO  CO  FCO 
AL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
I  S  FOREST  SERVICE 
MPERIAL  IRRIG  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCMOLL  JR 

S  FOREST  SERVICE 
ADOHR  FARMS 
ROBERT  S  GRETHER 
JOSEPH  HOLT 
^^ERBERT  STONE 

RCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
I  5  FOREST  SERVICE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 
S  FOREST  SERVICE 
ERCE  JR  COLLEGE 
F-OSTMASTER 

*  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

AL I  SON 
4RS  HAZEL  L  BOROTRA 


KENNETH  R  JACOSSON 
US  NAT  PARK  SERVICE 
.  SOIL  CON  SERVICE 
G  *  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  METCH  WTR  SUP 


STA 


CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
CDALINGA  1  SE 
COALINGA  14  NW 
COLBYS  FC  53  D 
COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISH  HATCHER-r 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

CONCORD  3  E 

CONCORD  1  SE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 


CORRAL  I TOS  ENDS  RANCH 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
^CROCKETT 

STAL  LAKE  EAST  PINE 


»CULVEI 
CUMMINGS 
CUNNINGH. 


CUYAMA  RANGER  STATION 
DAGGETT  1  ENE 
DAGGETT   CAA  AIRPORT 
DAVIS  AGR  COLLEGE 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  ST 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGE 
CHULA  VISTA 
CISCO  RANGER  STATION 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLAYTON  1  SW 

CLEARLAKE 


PLUMAS 
eUTTE 
SAN  BENITO 
LUIS  OBPO 


LOS  ANGELES 


SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
IS6^  FRESNO 

ANGELES 
MONTEREY 


FC  283  I 
CITY 


,907  SHASTA 


COLUSA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
KINGS 


TA  CRUZ 
INVO 

MENDOC I  NO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
INYD 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 

I  DIEGO 

DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 

I  BERDINO 
CONTRA  COSTA 

ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
LAKE 


2294  YOLO 


DELANO 
DEL  MONTE 
DENA  IR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RANGER  STAT10^ 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAM! 
DOBBINS  COLGATE  FOREBI 
DONNER  MEMORIAL  STA  P» 
DOS  RtOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FCIO' 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 

EAST  VIOETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 
FC   128  1 


2389|  STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 


NEVADA 
MENDOCINO 
24921  TULARE 


ELK 


'ALLEY 


ICH 


EL  MODENA 
EL51N0RE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCI 

ETIWANDA 

ETNA 

'EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAI 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
FINLEY   1  NNE 

FINLEY  1  W 

finley  5  sw 
five  points  5  ssw 
florence  lake 
folsom  0am 
fontana  5  n 
fontana  kaiser 
forest  glen 
foresthill  ranger  sta 
fort  bidwell 

fort  bragg 

fort  bragg  aviation 

fort  jones  6  ese 

fort  jones  ranger  sta 

fort  ross 

forward  mill 

freedom  8  nnw 


LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

VOLO 

SISKIYOU 
NAPA 

RIVERSIDE 
COLUSA 


653  TULARE 

SAN  OIEGO 
SAN  DIEGO 
IMPERIAL 
AMADOR 

ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

I  JOAQUIN 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISK IVOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 

SOLANO 
SOLANO 
LOS  ANGELES 

I  DIEGO 
SHASTA 
BUTTE 
TEMAMj 


DOR 
.  BARBARj 


FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RANCI 
FULLERTON  CREEK  NO  5 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GAR8ERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATIC 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STi 


FRESNO 
FRESNO 
SACRAMENTO 
;AN  BERDINO 
;aN  BERDINO 
TRINITY 
>UCER 
157]  MODOC 

MENDOCINO 
MENDOC 1  NO 
K  lYOU 
lea  SISKIYOU 
19lj  SONOMA 
lASTA 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 
3257  FRESNO 
FRESNO 

ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 
ELDORADO 


DEL  I 
336tf  MONO 

ELDORADO 
33B<J  ELDORADO 


122  39 

122  5? 

123  13 

119  17 

120  21 
120  2C 
120  3t 
IIB  07 


34  15 
38  03 


25     32  59 


35  47 

36  3S 

37  3J 
39  5? 
32  51 

36|     33  59 


33     32  47 


34  36 
42  00 
37  56 


26      34  OS 


40  21 
38  31 
32j     34  4« 


73C 
1060C 
1385 


121  12 
120  14 
123  21 
116  36 


lie  32 

120  ( 

121  se 

122  16 
122  18 

15  28 

122  31 

23  : 


lie  34  2075 


124  IC 
120  le 
119  04 


122  03 

118  26 

117  15 

121  28  3340 


120  09 

118  se 

121  09 
117  27 


J  C  8  KftOEKER 
US  PLANT   INTRO  GRDN 
ARTHUR  A  MAHTMAN 
EVERETT  C  HATCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
■  P  BRACKETT  OBSY 
iMER  CRYSTAL  SUG  CO 
lENHV  J  KAISER  CO 


*  GUST  IN 


2895     SA  8A 


ARTINO  MUZZIN 
FRANK  S  ORNBAUN 
(  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FJHE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
»IRS  CHARLES  HOWELL 
!  9HINN 
5U  S  FOREST  SERVICE 

SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 

■  E  COMPANY 
BERNERO  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

EANETTE  M  HALE 
HITEHEAD 
EDWARD  J  CORDES 
.  REED 
JAMESON  COMPANY 

CLOSED  4/ I 4/58 
^DEPT  WATER  RESOURCES 
IRANT  W  HANCOCK 
I  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  S  TEMPLE 

SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CR  FST  CO  WATER  DIST 
CAL  HAWAIIAN  SUG  CO 

I  BURNETT 
.VER  CITY 
I  BUTLER 

;  M  V  CUNNINGHAM 

JOHN  S  POWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
OOL  WATER  RANCH 

S  CIVIL  AERO  ADM 
NlVEftSITY  OF  CALIF 
HERMAN  L  LORENZEN 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

■  £  COMPANY 

5ELAN0  FIRE  OEPT 
JSN  POSTGRAD  SCHOOL 
'  MOORE 
i  +  E  COMPANY 
.  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

■  E  COMPANY 
WHITEFIELD 

STUART  T  PRICKETT 
SCORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
RANK  M  ROWLAND 

JAMES  B  RAY 

«  D  MC  LEAN 

tfIS  ALETHA  G  HUNT 
I  S  FOREST  SERVICE 
■AN  STEELE 

^ETRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

SCORPS  OF  ENGINEERS 
'IN  R  CUNNINGHAM 
I  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
:  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 

POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
ALBERT  A  CHURCH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
I  U  5  WEATHER  BUREAU 
HERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

SOLANO  CO  SURVEYOR 
=OLICE  DEPARTMENT 
'  DEPT 

js  soil  con  service 

e  company 
georgia  pacific  corp 
hrs  lisa  ferguson 
entxorth  lynch 
i  s  forest  service 

TIS  6  eOARDMAN 


WALTER  I 
"IRS  HIL' 


BEGLEY 
:  GRAI 


RAYMOND  THOMAS  RANCH 
SO  CALIF  EDISON  CD 

RECLAMATION 
POLAND  W  GETCHELL 
AISER  STEEL  CORP 
RS  B  E  ESLICK 
S  FOREST  SERVICE 


CAL-WEST  Rfl  *  NAV  O 

WB  OBSERVER 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
i  CALL 


ALVA  , 


ARD 


^RS  ANNA  E  ORAGICH 
HRS  CLARA  JONES 
t  U  S  WEATHER  BUREAU 
J  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
-ULLERTON  MUN  W  DEPT 
N  E  PANCOAST 
KYLE 

J  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
■IILLIAM  8REEDL0VE 
J  S  FOREST  SERVICE 


STATION  INDEX 


STATION 


SEBLE  CREEK  CAMP 
6IANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROV 
eiLROV  6  NE 
GiLROV  l«  ENE 
GLENOALE  STAPEN  PC  295C 
GLENDOBA  WEST  PC  18) 
GLENNVltLE 
GLENNVILLE  FULTON  R5 


GOLD  RUN 
GONZALES 
GRACE  MEADOW 
GRA^JT 

ANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 


IN 


GRASI 
GRATi 


VALLI 


GREENVILLE  RANGER  STA 
QRIZZLV  FLATS 
GR1Z2LV  PEAK 
GROVELAND  i 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVTLLE 
MAINE?  CANYON 

LOWER  Fc  set 

HAINES  CANYON 
UPPER  FC  367 

AIWEE 

ALF  MOON  HAY  Z  NNW 
AMILTON  HRANCH  PH 
AMILTON  AIR  FORCE  WASi 
AMILTON  AFR  I  E 
NANFORO 
HANSEN  DAM 

'  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  RAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 

MARRY  L  ENGLERRIGHT  DAf 
UTCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  RS 
MAT  CREEK  Pm  NO  1 
ISIOE  RANCH 
FIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAVWABO 
MEALDSHURG 
HEALOSflURG  2  E 

HEMET 

HEMET  RESERVOIR 

HENSMAW  DAM 

HERNANDEZ    7  NW 

HERNANDEZ  7  SE 

HETCH  HETCMV 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

MILTS 

HORERGS 

HODGES  DAM 

HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
MOLL  I STEP  2 

HOOP  A  2  SE 

HOPLANO  9  NE 

MOPLAND  LARGO  STATION 

HORSE  CANYON 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
.HVAMPOM 
IDRIA 

lOVLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLV 
INDTO  U   5  DATE  GARDEN 
INYOKERN 


AISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KELSEYVILLE  *  SW 
KENTFIELD 
KERLINGEfi 

RIVER   INTAKE  N( 
(KERN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 


1  CIT' 


KING  CIT 
KLAi 


KNEELAND  10  SSE 
NIGHTS  LANDING 
YBURZ  STRAWBERRY 
1  CRESCENTA  FC  ?51 

^AFAYETTE  2  NNE 

LAFiYETTE  FTRE  STATti 

iGUNA  BEACH 
iGUNA  BEACH  2 
,  HONOA 
iKE  ALPINE 
iKE  ARROWHEAD 

lKE  city 
lake  eleanor 


■  SASRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 

KE  SPAULOING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 


1  MESA 
I  MESA  : 


NE 

5ANCH 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LAVTONVILLE 
LEBEC 

iZA  PATROL 
TION  FC  352 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LEWIS  CP  KINGS  CA1 
LINDSAY 


KERN 

PLACEfi 

SAN  eENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 

NEVADA 

NEVADA 

SONOMA 

INYO 

SISKIYOU 

PLUMAS 

ELDORADO 

CONTRA  COSTA 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


KINGS 

LOS  ANGELES 
S ISK lYOU 
SNTA  BARBARA 


NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEDA 


SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  eENITO 
TUOLUMNE 


.OS  ANGELES 
jAN  BENITO 
5AN  eENITO 
HUMBOLDT 


TUOLUMNE 
FRESNO 
TRINITY 
SAN  BENITO 


PLACER 
SAN  BERDIW 
ELDORADO 
MODOC 
TULARE 
SOLA  NO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 


SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 
KINGS 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 

YOLO 

ELDORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TUOLUMNE 


RINIT' 


INYO 
SHASTA 
SAN  OIEGO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  OIEGO 
SAN  DIEGO 


PLUMAS 
BUTTE 
MENDOCINO 


LOS  ANGELES 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 


37  52 

37  5C 

37  4« 

38  3C 

34  1 

3A  1 


36  23 
36  46 
36  11 


122  1 
120  1. 
120  0. 

123  OC 

118  1 

118  1 


122  0 

115  3 

123  1 

121  5 

122  5 
122  5 

116  5. 


117  1 
120  1 
119  5 
123  Z'' 
122  5 
122  55 

118  3 


120  5 

121  2 
123  25 


118  5: 
120  1' 

119  o; 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


;U  S  WEATHER  BUREAU 
J  BALAZ 

9AR9ARA  WTR  OEP 
GILROY  FIRE  DISTRICT 


ir.INEERS 
:  SERVICE 
CARL  E  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 
JS  NAT  PARK  SERVICE 
*1RS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
DUANE  J  COX 

S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

,  A  WTR  +  PWR  OEPT 
AN  MATEO  DEPT  AGR 
L8I0N  A  SARGENT 
^  S  AIR  FORCE 

J  ELDER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J  S  FOREST  SERVICE 
!N  LEWIS 

S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
TE  OIV  OF  HWVS 

FOREST  SERVICE 
.  +  E  COMPANY 
'  HIRSCHKINO 
METRO  WATER  DISTRICT 

S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABEIE  S  DRENNAN 
FIRE  DEPARTMENT 
IVERSEN 

LAKE  MEMET  WATER  CO 
ELMER  G  JACKSON 
A   IRRIG  DIST 
D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ETCH  HETCHY  WTR  SUP 
RTHUB  A  ANDERSON 
RUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOflERG 

DIEGO  WATER  DEPT 

G  ROBINSON 
CITY  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  MOLSWORTH 
BUR  INDIAN  AFFAIRS 

'ICTORIA  L  RUDD 
MRS  S  LOUISE  RICE 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SjCORPS  OF  ENGINEERS 
[RS  ANN  ROTTA 

SUP 


ETCH  HETCI 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 

lORIA  Q-S  MIN  CO 


ERN  CO  FIRE  OEPT 

I  S  N  0  T  S 

E  ROSE 
lETRO  WATER  DEPT 
^U   S  WEATHER  BUREAU 
■ER  CANTRALL 
FOREST  SERVICE 


IN  MERW 
iTE  DIV  OF  FS' 
kRLES  VILINEK 
IN  K  CHASE 


ALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
IRS   IDA  R  TUTTLE 
OSEPH  J  GLEBE 
XRS  KAREN  V  BACC I 

ICHARD  R  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
LGOT  T  LOFBERG 
0  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
G  +  E  COMPANY 
ATE  OIV  OF  FSTRY 
ROLO  DEL  PONTE 
LEE  EMERSON 
TERRY  S  COTTEN 
^ARRY  STEVENSON 
MRS  £  BYRD 
90SS  R  SANBORN 
LAFAYETTE  FIRE  OEPT 

ENGINEER 
L  8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 

WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HEV  CHARLES  F  CATLIN 
SHETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 

WILLIE  GREENE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

SCALIF  ELEC  POWER  CO 
L)  S  BUR  RECLAMATION 
I  MESA  IRRIG  DIST 
G  ♦  e  COMPANY 
G  +  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
ESA  IRRIG  OlST 
ALIF  EDISON  CO 
JOHN  S  BOWMAN 

3ILL  0  ROURKE 

+  E  COMPANY 
EDWARD  £  DOWNING 
(ERN  CO  FIRE  DEPT 


STATION 

0* 

g 

COUNTY 

!  DRAINAGE  1  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

P.I 

1 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CP 

4986 

LOS  ANGELES 

I: 

34  1? 

lie  ii 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

499: 

LOS  ANGELES 

125' 

C  F  ELDER 

LIVERMOPE 

4997 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

4BC 

8A 

8, 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

1! 

34  2e 

in  4£ 

3e2C 

6P 

HfiS  E  A  EBERLE 

LOCK WOOD 

son 

MONTEREY 

2* 

35  5£ 

121  0 

1104 

: 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

6023 

SAN  DIEGO 

33 

32  5? 

117  1! 

20C 

If 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

LODI 

5032 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  07 

121  n 

4C 

5F 

SP 

5P 

LOOl   SEWAGE  TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

504C 

MADERA 

27 

37  21 

119  2C 

300C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

34  4C 

120  2E 

72 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

1« 

36  26 

118  03 

395C 

c 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  2. 

42C 

eA 

EDWARD  C  CERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5071 

TUOLUMNE 

■ 

U  5  FOREST  SERVICE 

•LONG  PEACH 

LOS  ANGELES 

1 

33  46 

118  ! 

34 

4P 

JOHN  W  TEED 

LOR  A I NE 

5098 

KERN 

35  IE 

118  2< 

2T2r 

: 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

34  W 

120  1 

565 

MENRV  R  GEWE 

WLOS  ANGELES  WS  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

1' 

3  3  5( 

lie  2"= 

95 

MIC 

MIC 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  Wfl  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

34  03 

118  I* 

312 

MIC 

MIC 

: 

U  S  WEATHER  RUREAU 

LOS  BANDS 

51  IB 

MERCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS.  ARBURUA  RANCH 

5119 

MERCED 

27 

36  53 

120  5t 

86C 

S 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GATQS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  1' 

121  5  = 

426 

5P 

5F 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

512S 

SANTA  CRUZ 

37  11 

122  0 

2415 

e. 

LEON  S  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STfl 

5147 

SNTA  BARBARA 

^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

ic 

35  37 

119  41 

285 

c 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

LOftER  K IRBEY  RIDGE 

516C 

TUOLUMNE 

37 

36  0 

119  5-' 

650C 

VAfi 

HETCH  HETCMV  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIP 

5162 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  5( 

50C 

: 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

5182 

SAN  BEROINO 

34  27 

116  5  = 

2975 

6F 

6c 

IRVIN  R  CALKINS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  5 

121  2 

34C 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BEROINO 

2e 

34  06 

11'  2 

116C 

: 

SAN  BERNARDISfO  FCD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

521S 

SAN  BEROINO 

26 

34  12 

117  2 

225C 

2F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BEfiDiNO 

2E 

34  U 

117  2= 

272C 

BA 

: 

U  5  FOREST  SERVICE 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

36  56 

120  0* 

266 

8. 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STfl 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

5256 

LOS  ANGELES 

29 

34  24 

lie  n 

445C 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHNKE 

5258 

LAKE 

23 

38  53 

122  47 

238r 

c 

MISS  M  L  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5264 

MONO 

1? 

37  37 

119  Oe 

9S0C 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

121  34 

IC 

VAC 

VAfi 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

531 ' 

SHASTA 

2^ 

40  32 

121  3*1 

565C 

6/ 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MANZANITA  MOUNTAIN 

5314 

SNTA  BARBARA 

3C 

34  54 

120  0 

3126 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARCH  FIELD 

H  IVEfiSIDE 

26 

33  54 

117  1 

1533 

IIP 

U  S  AIR  FORCE 

MARICOPA 

=  330 

KERN 

If 

35  05 

119  23 

6ec 

ep 

8F 

BANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

27 

37  25 

119  56 

201 

9/ 

"^RS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

. 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARRE  RANCH 

5365 

SNTA  BARBARA 

3: 

^4  V 

119  5? 

145C 

VAR 

PUBLICATION  DISCONTINUEt 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  OE 

225 

c 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  5P 

122  0' 

27a 

9* 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  0£ 

26 

9i 

9i 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARVSVILLE 

5385 

39  05 

121  3e 

62 

lOA 

MRS  J  RANTT' Rl 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  5 

4516 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTMY  POINT  RS 

5444 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

380C 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

SISK lYOU 

21 

41  16 

122  06 

330r 

8A 

6i 

: 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

54Q6 

FRESNO 

27 

119 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

SA 

DRW  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5605 

SISK IVOU 

1< 

41   3  = 

121  37 

666( 

VAI 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOTA   1  NNW 

5526 

FRESNO 

27 

36  47 

120  2 

c 

CLOSED  b/io/57 

MENOOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

175 

le 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

MERCED 

1« 

37  16 

120  2': 

169 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MEPCED 

14 

37  15 

120  2': 

c 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

36  42 

120  5? 

1165 

5P 

'MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

38  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5566 

PLACER 

39  03 

120  44 

3500 

ROBERT  C  WHEELER 

MIDOLETOWN 

5S9( 

LAKE 

23 

36  45 

122  37 

1122 

61 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIODLEWATER 

560: 

KERN 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

562: 

LASS  FN 

IS 

40  Of 

120  21 

4860 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

562? 

SAN  BEROINO 

2S 

34  05 

117  07 

2965 

3P 

3P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BEROINO 

26 

34  05 

116  57 

4956 

50  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

TULARE 

9 

36  17 

116  46 

3400 

: 

CHARLES  F  RUBY 

MINERAL 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4901 

eA 

8A 

JS  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

TULARE 

9 

36  26 

lie  35 

797S 

VAfi 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA    5PENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

7 

40  17 

123  46 

400 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

11 

36  45 

118  43 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STAN  ISLAUS 

37 

37  39 

121  or 

g; 

MID 

MIC 

HODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

KERN 

6 

35  o; 

lie  ic 

2735 

CERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

lie  ic 

8000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

36 

?8  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

110NO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

■SISKIYOU 

12 

41  45 

122  26 

2640 

rOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

36  3fi 

121  54 

335 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

2; 

60  49 

121  56 

2100 

AARON  SMITH 

MONTICELLO  0AM 

5818 

NAPA 

23 

38  30 

122  f)7 

505 

9A 

9A 

JS  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

111  53 

520 

SA 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

MOORPARK   3  SE 

5825 

VENTURA 

33 

116  51 

635 

MOORPARK   3  NNW 

5626 

VENTURA 

34  '( 

GEORGE  M  MERRIKEN 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  37 

3000 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

8A 

•IRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCI- 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

121  47 

770 

LEONARD  A  BOSSANA 

•-tORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  Ofl 

121  39 

350 

z 

JS  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5963 

SAN  PEROINO 

6 

34  03 

116  34 

2580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

589r 

SAN  BEROINO 

35  28 

115  32 

4735 

SS 

SS 

MT  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  DANAHER 

6909 

ELDORADO 

38  45 

120  40 

3408 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  57 

121  56 

2100 

7A 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 

5916 

CONTRA  COSTA 

37  '^l 

121  56 

1600 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

t 

37  20 

121  39 

4206 

IIP 

IIP 

H 

J  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  9  E 

594( 

SISKIYOU 

12 

41  46 

121  50 

4396 

6P 

LEWIS  D  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5941 

SISK lYOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

8A 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

leoO 

JACK  I  SCHELL 

MOUNT  SHA-^Ta  SLOPE 

5982 

SISK IVOU 

23 

41  22 

122  14 

75001 

VAR 

; 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WR  CITY 

5983 

SISK lYOU 

23 

41  1< 

122  19 

3544 

MIO 

MIO 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS  1  S 

MARIN 

17 

37  55 

122  34 

950 

: 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

MOUNT  WILSON  FC  33C  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  04 

5709 

4P 

: 

U  S  we  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

171 

9A 

J5  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

JEPT  WATER  RESOURCES 

murcell  ranch 

6035 

RIVERSIDE 

33 

33  32 

116  46 

3705 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPC 

24 

35  4fi 

120  53 

770 

4P 

■10NTEREY  CO  FCWCD 

6065 

17 

38  19 

122  17 

16 

7a 

EARL  S  GIPSON 

(NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

IT 

38  17 

122  16 

60 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NEEDLES 

611S 

SAN  BEROINO 

5 

34  50 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6116 

SAN  BEROINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

MID 

MIO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

neenach 

LOS  ANGELES 

1* 

116  35 

2385 

5P 

.  A  WTR  *  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

a 

39  16 

121  02 

2600 

8A 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

122  07 

14 

8A 

8A 

6A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK   2  WNW 

6147 

VENTURA 

33 

34  11 

lie  6T 

665 

iORCHARD  RANCH 

NEWBURY  PARK  4  SW 

VENTURA 

33 

34  09 

118  se 

760 

7A 

(ANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC   52  C 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

1243 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

NEWHALL  U   S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

116  31 

1342 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

(NEWMAN 

STAN  tSLAUS 

27 

37  19 

121  01 

91 

5P 

5f 

RAY  5  WAOE 

NEWPORT  BEACH  HARROP 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

5P 

91 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

35  Si 

121  35 

47 

7A 

MRS  NELLIE  WEBB 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

6 

33  17 

115  31 

-55 

7A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  1* 

119  3( 

2630 

9A 

et 

U  S  FOREST  SERVICE 

(NORTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

lie  23 

619 

5F 

SP 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

NOVATO  8  WNW 

629C 

MAPI  N 

17 

36  Of 

122  43 

350 

c 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKOALE  WOODWARD  DAW 

6305 

STANISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

eA 

8A 

8A 

S  SN  JOAQUIN  IR  OTST 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

632B 

SISK  lYOU 

12 

41  5r 

122  51 

1963 

5> 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND 

6332 

ALAMEDA 

37  47 

122  IC 

440 

6F 

MRS  CHELTA  A  MAY 

SOAKLANO  we  AIRPORT 

6335 

AUMEOA 

37  4* 

122  12 

Mlt 

MIC 

c 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE  1  WNW 

6351 

17 

3B  27 

122  2! 

160 

12h 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

OAKVILLE  4  SW 

6354 

NAPA 

17 

38  23 

122  2E 

1465 

c 

RICHARD  PLEINER 

OCCIDENTAL 

637f 

17 

38  25 

122  5? 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

KOCEAMSIOE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  2* 

6C 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

31 

c 

CITY  OF  OCEANSIOE 

OCOTILLO 

63B3 

SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  0( 

175 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS   JOAOUIN  RIDGE 

FRESNO 

27 

36  IE 

120  24 

362C 

VAf 

; 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OJAI 

639< 

33 

34  27 

119  IE 

750 

5P 

5F 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

26 

33  5! 

520 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ONO 

SHASTA 

23 

40  2c 

122  37 

980 

7( 

ALMA   L  GREEN 

OPIDS  CAMP  FC   57  R-E 

6465 

LOS  ANGELES 

34  IS 

lie  0( 

425C 

5F 

c 

L  B  UNFD  SCHOOL  DIST 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIf 

6473 

ORANGE 

26 

33  56 

m  S3 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

FRESNO 

36  37 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

-  13t  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

HUMBOLDT 

41 

2f 

124 

07 

CONTRA  COSTA 

HUMBOLDT 

VENTURA 

33 

34 

6576 

VENTURA 

3C 

34 

43 

119 

19 

LOS  ANGELES 

PALO  *LTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

" 

665C 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

3C 

SAN  DIEGO 

DALOS  VETOES  EST  FC  t3t 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

PflNOCHE  JUNCTION 

FRESNO 

TUOLU'^NE 

SAN  BEROINO 

PARKFIELn  S  NNW 

FRESNO 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118 

PA5>t;NTA   Rfl.NGEP  fiTATIOr 

TEHAMA 

53 

33 

S  N  LUIS  OB  PO 

SN  LUIS  C6P0 

SN  LUIS  OBPO 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

PEAR  LAKE 

PENDOLA  CU/iRD  STftTlnN 

SNTA  BARBARA 

PETALU"A  FlflE  STaTIO^  2 

SONOMA 

PETALUMfl   1  N 

6625 

SONOMA 

17 

38 

\'. 

122 

38 

FRESNO 

PINE  CANV'^N  PATPOL 

STATION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

SN  LUIS  OflPO 

PIT  RIVEP  POWER  MOU'iE  5 

E  LOO  R  A  00 

PLACEfiVtLLF  IFG 

ELDORADO 

PLACERVILLF  1  W 

6963 

E  LDO  R  A  00 

38 

4' 

120 

4? 

CONTRA  COSTA 

'^ENOOC I  NO 

POINT  AffijUELLO  LGT  STA 

S^tTA  BARBARA 

POINT  PIEORAS  PLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

POMONA 

LOS  ANGELES 

PORT  CHICAGO  NiVAL  OEP 

CONTRA  COSTA 

PORTERV ILLE 

PORTOLA 

PLUMAS 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

4! 

118 

34 

POST  CORRAL  MEADOW 

FRESNO 

POTRERO  SECO 

VENTURA 

29 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

MENDOCI NO 

POTTER  VALLEY  3  SE 

MENDOC I  NO 

POTTER  VALLTY  PWR  HflU' E 

MENDOCI NO 

POWAV  VALLEY 

SAN  OIEGO 

ORADO  DA" 

RIVERSIDE 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

IC 

36 

07 

118 

32 

OUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

OUINN  RANGER  STATION 

RA^tONA  SPAULDING 

SAN  OIEGO 

RANCH]! A 

SAN  OIEGO 

RANDS ^URG 

RavwnoO  FLATS 

SAN  BEROiNO 

RED  9LUFF  AIRPORT 

READING   1  5E 

REDDING  PIPE  STA  NO  7 

SHASTA 

REOLANOS 

730e 

SAN  BEROINO 

2i 

34 

0: 

117 

11 

REDWOOD  C I  TV 

SAN  MATEO 

REDWOOD  VALLFY 

MENDOC I  NO 

DR ICHMONO 

CONTRA  COSTA 

RICHMOND  FIELD  STATION 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  ' 

R [VERS  IDE 

RIVEI'SIDE  CITRUS 

E tPER  T  MENT  STAT  ION 

RIVERS  IDE 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

ROCK  CREEK 

751( 

INYO 

1? 

37 

27 

lie 

44 

ROCKL I N 

ROSE  MAQtE  MEADOW 

FRESNO 

ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN 

RUNNING  SPRINGS 

SAN  BEROINO 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

SACRAMENTO 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

TEHAMA 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

2t 

120 

14 

SAINT  HELENA 

'8 

SAiNT  HELENA  4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

SALINAS 

MONTEREY 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

MONTEREY 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

16 

39 

3C 

120 

13 

SALTER  RANGER  STATION 

TRINITY 

SAN  ANDREAS  3  S 

CALAVERAS 

SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  0AM 

STATION  FC  130  R 

LOS  ANGELES 

7735 

29 

45 

lie 

44 

7740 

33 

117 

IC 

7749 

34 

117 

48 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7765 

2C 

37 

01 

121 

20 

SAN  FERNANDO 

7759 

i: 

34 

16 

118 

28 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

34 

iq 

118 

3C 

SAN  FRANCISCO 

7767 

7767 

37 

122 

3C 

i(San'franc?sco'^wr  AP 

7769 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

(SAN  FRANCISCO 

7772 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCt 

37 

25 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

2< 

117 

54 

San  GABRIEL  DAM  FC425eE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34 

i: 

117 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

778! 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118 

SAN  GREGOHIO  3  SE 

SAN  MATEO 

37 

18 

i2r 

2C 

SAN  JACINTO 

7eic 

RIVERSIDE 

3: 

33 

116 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33 

4- 

116 

SAN  JOAOUTN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37 

»SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37 

21 

9A 

239 
lOOOO 
9OO0 
2010 
6000 
7900 

25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P  5P 
MID  MIC 


UP  11 
5P  5F 
BA  61 
SA  8A 


70,  MIO  MIC 


5P|  3F 
MlO 


OBSERVER 


CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
DRLAND  UNI T  WU  ASSN 

J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ALBERT  £  PALMER 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
SDEPT  WATER  RESOURCES 
AMEP  CRYSTAL  SUG  CO 

WHEATLEYS  RANCH 

S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  Pf^OLE 

BARP 
JOHN  P  ohrwall 
PALMDALE   IRRIG  DIST 
SALMDALE    IRRIG  OIST 
JS  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPCS  FIRE  DEPT 
ENGINEER INf,  OEPT 

JAMES  A  SELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

/  MIATT 
MISS  LILY  BERG 

*  E  COMPANY 
PARADISE  FIRE  DIST 
SHETCH  HETCHV  WTR  SUP 
METRO  WaTEP  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
MARCELFNE  ROBERTS  RH 

PASADENA  WATER  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
Y  E  WERNER 
CIVIL   AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
iRPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
PETALUMA  FIRE  DEPT 

WICTOft  E  CHAIX 
IDA  H  AKERS 

CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 

+  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  C-  *  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

C  ITY  OF  PLACERVILLE 
LOUIS  M  BAUNFALK 
LOPRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
S  COAST  GUARD 
S  COAST  GUARD 
E  ADAHSON 
5  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 
I  C  BALDWIN 

SicORPS  OF  ENGINEERS 

WILLIAM  R  BOOTH 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
HUSSELL  E  NEAR 

+  E  COMPANY 
POMERAOO  SOIL  CON  OT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMES 

sjcORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
S)C0RPS  OF  ENGINEERS 
S  e  SPAULDIN6 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 

REOLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT  STA  2 

IAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 

KRONE 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


SDEPT  WATER  RESOURCES 

RAYMOND  H  JOHNSON 
sjso  CALIF  EDISON  CO 
ENG 

LLOYD  D  COMPTON 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SjHETCH  HETCHY  WTR  SUP 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  BUREAU 


UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 

CLARA  B  A6REU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 

S  CIVIL  AERO  ADM 
SN  LUIS  OBPO  CO  FCO 
:  CA6RAL  JR 

;  +  E  COMPANY 
.  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
ALIF  EDISON  CO 
^PUBLICATION  DISCONTINUED 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 

I  CO  FIRE  WARDEN 


BUREAU 

'u  s  weather  bureau 
San  oimaS  fire  STA 
u  s  forest  service 
state  div  of  hwys 

HEIGHTS  LEMON  Al 
CORPS  OF  ENGINEERS 


;  0£  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
\J  S  FOREST  SERVICE 


E  0 


SAN  JUAN  8AUTISTA 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

•SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

KSAN  PEDRO 

KSAN  RAFAEL 

SAN  RAMON  1  SSW 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA   RIVER  PH  3 

SANTA  ANA    RIVER  PH  NO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BAPRARA  CAA  AP 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 


SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA    14  ENE 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

ISANTA  MOMCA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  PAULA  3  SE 

SANTA  ROSA 

SANTA  SUSANA  4  NNE 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SAU5US  POWER  PLANT  NO 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
*SCOT  lA 
SEARSVILLE  LAKE 
SE6AST0P0L  4  S 
SEPULVEOA  OA" 
SHASTA  DAM 


SHELL  ABSORPTiON  PLANT 

SHINGLF 

ERRA  CITY 
ERRA  MADRE  1  N 
ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL  HILL  FC  415 
LVEPAOD  RANGER  STA 
MI   3  E 

SOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEOAO 
SOMESBAR  1  W 

SOMIS  2  NNW 
50M1S  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SOMIS  5  WNW 
SONOMA 
SONORA 

S  E  FARALLON 


SOUTH  LAKE 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRIN6VILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  ST, 
SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  I 
SQUIRREL   INN  2 
STATE  LAKES 

5TATUM  MEADOW 
STAYTON  MINE 
STIRLING  CITY  PS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 
(STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIO 
STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVI LLE 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TABLE  MOUNTAIN 

TAFT 

TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPl 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 

THERMAL  CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH2 
THREE  RIVERS  EDISON  PHI 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 
TOPANGA  RANGER  STA  FC  ( 
TORRANCE 
TRAPUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 

TRACY  CARRONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 


AH  MASDNITE 
ON  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 


SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
MARIN 

CONTRA  COSTA 
ORANGE 

SAN  BERDIND 
SAN  BEROINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISK lYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 

ELDORADO 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 


SONOMA 

MONTEREY 

PLUMAS 

SACRAMENTO 

DEL  NORTE 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

HUMBOLDT 

VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
SAN  FRANCISCO 
MAPI POSA 
INYO 


LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

FRESNO 

FRESNO 
MERCED 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 

YUBA 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

LOS  ANGELES 


8756  PLACER 


8835  KERN 
8973  LASSEN 
8881  PLACER 


RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

AUMEDA 

TRINITY 

SAN  BEROINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 


9083  SHASTA 

9097  ORANGE 

909^  SAN  ( 

ALPINE 

91221  MENDOCINO 

9126  MENDOCINO 

912?  MENDOCINO 

9136  ORANGE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


35  IE 
34  3: 
37  3* 
33  14 


34  37 

33  46 

34  35 
41 

40  2? 

37  2* 

38  21 
34  10 

23j    40  43 

26  33 

38  40 

39  34 
34  10 
39  35 


121  31 
117  31 

120  4C 
119  52 

122  2C 
119  2E 

lie  le 

122  32 

121  5? 
117  52 

117  07 


120  26 

120  12 

120  2T 

lie  2? 

lie  3C 

119  0* 

119  01 
122  43 

118  42 

120  Qi 
117  43 


1980 
2765 

2035 


122  1*  35C 
122  5C  17S 


117  54 
120  55  1375 
120  3ei     4182  ] 
1153 


39  5: 

38  2f= 
41  57 


37  6? 
37  4; 
37  3C 
37  IC 


lie  5fl 

119  03 

119  0< 

122  27 

120  23 

123  OC 


26     34  03      117  49  69C 


4070 

39  12I  120  14t  6226 
5239 
5723 
10200 


11     36  56  lie 


118  55 
121  13 
121  32 


121  If 

121  23 

122  33 


e3O0 

2975 
3916 


36  5^ 
39  ' 

37  56 
37  5* 
37  5t 
37  51 
39  23 


41    10      121   96  530c 


39  34 
34  16 
36  5* 
34  41 
34  U 

40  25 


121  06 

lie  16 

12!  5C 

120  3* 

lie  4C 

120  3? 

120  33 


120  ' 


35  Oq     119  28 

120  0^ 

120  22 

lie  27 

118  27 

118  4! 

120  27 

120  21 


36  22 

36  26 

36  ?E 

16{     38  26 

34  0' 
33(  33 

3? 

27|     37  - 

27  37  47 
27  37 

35  41  Of 

a    39  41 

36  39  2C 


116  IC 
118  5C 
118  91 

lie  53 
ue  92 

120  27 

lie  3e 
lie  2c 


121  25 

121  35 

122  41 
117  23 

120  11 

lie  05 

121  26 

lie  n 
119  : 


23     40  4fi(     122  16 

117  . 

116  03 
120  03 
123  13 
123  1( 
123  13 

117  93 


3993 
460C 
403!  5F 


34  Of 

38  4; 

39  0? 
li  39  0? 
23      39  10 


MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
BUR  RECLAMATION 
'  FIRE  DEPARTMENT 

MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
AL  KAPLAN 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 

:IVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'  STATION  KEYT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
RORERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE  MC  KUSICK 
)  DALE  RUSKOVICH 
t  A  HOWARD 
lAMES  R  JENSEN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
I  LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COMM 
SHELL  OIL  CO 
CLARENCE  S  NEWBERRY 

CERRO  VIEJO  RANCH 

\.  YNEZ  HIGH  5CHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,  A  PWR  +  LIGHT  OEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
WILLIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
;  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  8  HEUSNEB 

¥  H  ROEBER 
MISS   e   MC  KINNEY 
'  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FIRE  STATION 
'S  OF  ENGINEERS 


JOHN  K  LEITHOLD 
CALIF  OIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
WILLIAM  M  RILEY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
SDEPT  WATER  RESOURCES 


1065 
4195 

4146  lOPj  loe 
4955 

120  46|  1580 

790C     5f1  5P 


1025 
6226 

397!     6P|  6f 

3975 

142!     6f1  6F 
930c 
990C 
1600 

-12C  Mid  MIC 


JACOB SEN 


2< 


33  96 


JAN  I 
EARL  S  ( 

RICHARD  BARD  JR 

INVESTMENT  CO 
OOD   INVEST  CO 
JOHN  DE  80N1 
LAURENCE  W  DICKEY 
'  G  +  E  COMPANY 
f  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SCALIF  ELEC  POWER  CO 


t  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

;  FOREST  SERVICE 

i  +  E  COMPANY 

SOUAW  VLY  DEVEL  CO 

EDGAR  L  KEISTER 

LEROY  KEMP 

SCORPS  OF  ENGINEERS 

SCORPS  OF  ENGINEERS 

RANAR  0  KNOX 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 

STOCKTON  FIRE  DEPT 
lARTIN  P  MUHS 
I  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
SDEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 
IK  T  STEVENS 
OIV  PEACH  ♦  PARK 
AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FIRE  STA 
CITV  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
SMITHSONIAN  OBSY 

<ERN  CO  FORESTRY 

FIRE  DEPARTMENT 
ARTHUR  E  FROOENBERG 
SDEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAkSO 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
dWS  FAYE  DEWEY 

I  S  CIVIL  AERO  ADM 
HILLSDALE  RANCH 
GLENN  BAKER 

ALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
;  +  E  COMPANY 
I  CO  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  OEPT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 

BANTA  CARPONA   IR  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  +  C  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TTJLELAKE  W  U  ASSN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
^DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
AT  PARK  SERVICE 
+  E  COMPANY 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARJORIE  S  DORY 
CLOSED  2/20/9S 

CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


lUmiVCBSITV  OF  C*LtP 

*T  LOS  ANGELES 
UPLAND 

UPPCR  LAKE  T  W 
UPPeff  LAKE  BANGEB  ST« 
UPPEB  MATTOLE 
UPPEP  SAN  LEANOBO 

PlLTe«5 
UPPEfi  TREB  PINOf 
VACAVILLE 

VALLETON 

VALLfV  CENTER  3  NE 
VALVe»MO  BiNGEf  STATION 
VAN  NUVS  CITV 

WAREHOUSE  FC  IS 
VENARO 
VENTURA 

veHMILION  VALLE'i' 
VICTOBVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  PATROL 

STATION  PC  130 
VINTON 
VISALTA 

1  VOLCANOVlLLE 
V0LL"ERS 

VOLT*  POWER  MOUSE 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 

WALNUT  CREEK  i  ENE 
■  WALNUT  CREEK  4  e 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATHOL 

STATION  FC  10?  B 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA    RANGER  STATION 

WEAVEflVILLE  RANGER  STA 

WEED  1  S 

WELOON  1  WSW 

KC5T  RIG  PINE  LOOKOUT 

HESTMAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WESTVILLE 

WHEATLAND  2  NE 

WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  ;  SW 

WHEELER  SPRINGS  7  N 
WMITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WMITE  ROCK 
WMITTIER  CiTV  HALL 

FC  106  C 
WiLLfAMS 

WILL  ITS  HOWARO  FOREST 

RANGER  <;TAT10N 
WILLOWS 

WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 
WOODFORD S 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
VORRA  LINDA 
YORKVILLE 

NATIONAL  PAP" 


LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
LAKE 
LAKE 

HUMBOLDT 

ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 

mONTEREV 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONO"A 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BEROINO 


LOS  ANGELES 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
ELDORADO 

SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
KERN 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
MAHI POSA 

TRIN ITV 
SISK IVQU 
KERN 

Smt  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

VUBA 

MENDOCI NO 
VENTURA 

VENTURA 

MONO 

MONO 

SACRAMENTO 


RIVERSIDE 

VOLO 

KERN 

FRE5N0 

ALPI NE 

VOLO 

SANTA  CLARA 
ELDORADO 
ORANGE 
"ENDOCINO 


34  Ot 
3*  Of 
39  11 


33  12 

38  S^ 

40  7 

38  1 

37  S7 

37  54 


38  U 

34  OC 
13  11 

35  3e 
34  5? 
3»  5« 

37  3! 

40  44 

41  2' 
3  9  4C 
34  4 

36  1 

38  7 
11 


117  t.i 

123  o; 

12?  9? 

124  11 


120  4? 
117  01 
117  91 

UB  27 
123  01 
119  IE 
HR  5? 
117  16 


lie  ot 

120  11 

119  le 

117  13 
1?0  47 
122  7t 

121  52 

120  5? 

122  ' 
122  0* 

122  01 

121  5S 
121  31 

117  5? 
11«  3E 
119  2C 
110  a 

121  4< 
119  4C 

122  55 


4150 
lie  111  10150 
118  I4j  12470 
121  0 


117  0 
121  56 

118  27 


1600 
120  6QO0 
117  45 
123  Ifi 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ROBERT  BEARD 
PETER  V  PEOWONCINI 
S  FOREST  SERVICE 
WESLEV  C  ROSCOE 


«RS  AMY  CURTIS 
IVERSON 

FOREST  SERVICE 

LEONARD  SWINNET 
JOHN  fl  HARPER 
»0V  PINKERTON 

CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OtST 


OBSERVER 


CO  F|BE  WARDEN 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
ELMER  C  OGLE 
WILLIAM  J  VOLLMERS 

•  E  COMPANY 
JAMES  A  FOWLER 
WESLEY  G  STEELE 
I  WHITTEMQRE 

TOMAS  S  VANASEK 
MRS  ERNA  G  IRVING 
PAUL  LACKAS 


PEOERSON 
.RNERS  RESORT  CO 
<ERN  CO  FSTRY  t  F  0 
WILBUR  E  PATTERSON 
JOHN  L  KISTLER 
US  NAT  PARK  SERVICE 

;  FOREST  SERVICE 
CHESTER  I  KiMREY 
VERNON  J  9L0UNT 
SU  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  LAND  COMPANY 
'  B  MANKEP 
^CORPS  OF  ENGINEERS 
AS  A  FERGUSON 
PACIFIC  COAST  CO 
KENNETH  P  SHELDON 

HOSCOE  G  WILBER 
UNIVERSITY  OP  CALIF 
UNIVERSITv  OF  CaLIF 
EDMOND  E  PAVEN 


X  BLACKMORE 
CITY  OF  WINTERS 
JAMES  H  JORGENSEN 
SCORPS  OF  ENGINEERS 
'^RS  WILHA  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 
^R5  HAZEL   J  BARSNE55 
<jcORP5  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  JONES 
WRS  LOLA  A  HULBERT 


STATION 


NEW  STATIONS 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     6  FEATHER,     9  KAWEAM,     10  KERN,     11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED,       15  MOJAVE,       16  P40KELUMNE, 
17  NORTH  COAST,     le  N.E. INTERIOR,     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA  MARIA, 
31   SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the     Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months     will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too     late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard    Weather  Bureau     type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise     shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the     "Climatological  Data"     Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the     "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
issues,   or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  puljlication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield.  ' 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication   'Substation  History'   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  issues  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  MAY  1958 


May  1958  was  one  of  the  warmest  of  record  in  Cali- 
fornia, although  periods  of  below  normal  tempera- 
tures in  the  mountains  kept  the  snowmelt  —  from  rec- 
ord or  near  record  May  snow  depths  —  from  reaching 
peaks  as  high  as  expected.  Nevertheless  U.  S.  Geo- 
logical Survey  reports  showed  runoff  a  record  high 
for  May  at  the  key  stations  Trinity  River  at  Lewiston 
and  West  Walker  River  near  Coleville.  The  California 
Department  of  Water  Resources  placed  the  June  1  ef- 
fective snow  line  about  7,000  feet  on  the  American 
River  watershed  and  about  9,000  feet  on  the  Kings 
River  watershed.  Although  precipitation  for  the 
month  was  generally  near  normal  there  were  a  number 
of  noteworthy  local  heavy  showers  and  thunderstorms 
resulting  from  low  pressure  persisting  off  the  Cali- 
fornia coast  most  of  the  latter  two  decades. 

STORM  DATA  AND  UNUSUAL  PHENOMENA 

On  the  10th  and  11th  widespread  thunderstorms  oc- 
curred over  mos-t  mountain  areas  in  California  and 
the  San  Joaquin  Valley.  At  Bonita  0.49  inch  rain 
fell  in  about  20  minutes  on  the  11th,  and  there  were 
reports  —  which  could  not  be  verified  —  of  a  small 
tornado  north  of  Coalinga  in  the  Oil  Fields  section 
on  the  10th. 

On  the  22d  and  23d  the  storm  off  the  California 
coast  intensified  causing  widespread  thunderstorm 
and  shower  activity  north  of  Santa  Barbara  and  Bakers- 
field.  In  the  San  Francisco  Bay  area  there  were  lo- 
cally heavy  showers,  generally  between  6:00  p.m.  and 
7:00  p.m.  the  22d  with  0.31  inch  rain  falling  in  5 
minutes  at  San  Francisco  for  the  second  greatest  5- 


minute  amount  of  record  since  1906.  This  intense 
rain  overtaxed  storm  drains,  popped  manhole  covers 
flooded  streets,  stalled  cars,  and  caused  some  minoi 
flooding  of  homes  and  stores.  At  Vallejo  a  10-minute 
cloudburst,  preceded  by  sharp  thunder  and  lightning 
flooded  streets  in  the  Carter-Fr isbie  Street  area, 
and  caused  minor  flooding  of  several  homes.  At  Look- 
out, Modoc  County,  a  violent  hailstorm  occurred  froi 
5:52  p.m.  to  6:00  p.m.  on  the  22d.  In  less  than  1( 
minutes  0.57  inch  of  precipitation  fell  as  measurec 
in  an  open  top  homemade  gage.  Hailstones,  measurec 
up  to  one  inch  in  diameter  and  reported  up  to  ont 
and  one  quarter  inch  one  mile  east,  bounced  out  oi 
the  standard  gage  and  dented  the  funnel.  Roofs  oJ 
buildings  were  damaged,  windows  were  broken,  ant 
crops  damaged.  A  small  tornado  with  funnel  alter- 
nately lifting  from  and  descending  to  the  ground  froi 
dark  clouds  was  observed  in  the  Panhandle  area  souti 
of  Tulelake  (Sec.  28,  T.  46  N.,  R.  5'  E . )  aboul 
6:00  p.m.  the  22d.  The  tornado  demolished  a  machinf] 
shed  on  one  ranch  and  caused  structural  damage  oi 
two  other  ranches,  damage  estimated  to  $7,100  ovei 
a  path  three  miles  long  and  fifty  yards  wide.  j 

The  effect  of  weather  on  crops  can  be  found  in  th« 
California  Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin  prepare* 
jointly  by  the  California  Crop  and  Livestock  Report- 
ing Service  in  Sacramento  and  the  U.  S.  Weather  Bu-i 
reau  State  Climatologist ,  San  Francisco, 

Robert  F,  Dale  | 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  Californi; 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  113°  on  the  29th  at  Indio  U  S  Date  Garden. 
Lowest  Temperature  6°  on  the  13th  at  White  Mountain  1. 
Greatest  Total  Precipitation  2.94  inches  at  Volta  Power  House. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  35  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.02  inches  on  the  12th  at  Paynes  Creek. 
Greatest  Total  Snowfall  11.5  inches  at  White  Mountain  1. 
Deepest  Snow  on  Ground  112  inches  on  the  1st  at  Twin  Lakes. 


-  136  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MAY  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

e 
1 

2 

Average 

1  Departure 
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AM 
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49 
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6 

95 
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23 

*0 
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75.4 

47 
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3 
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16 

38 

12 
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0 

0 
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87 

~ 
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80 

22 
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0 

1 

1 

0 
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AM 
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46 
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65 

7M 

98 

17 

37 

4 

49 

7 

0 

0 

0 

1 

51 

79 

11 

*0 

0 

3 

1 

0 
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37 

.8 

59 

3 

90 

16 

28 

13 
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1 

0 

9 

0 

1 

23 

89 
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0 

2 

1 
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77.0 

41 
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59 

3 

85 
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32 

13 
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0 

0 

1 

0 

1 

50 

58 

11 
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0 
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1 

CLOVEROALE  3  SSE 

AM 

79.5 

49 

.6 

64 

6 
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93 

16 

40 
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59 

2 

0 

0 

0 

47 
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35 

23 
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0 
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^ 

COVELO 

AM 
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43 
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61 

6 
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91 

17 
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1 

57 
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58 

23 
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3 

2 
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46 
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55 
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2.2 

83 

16 

36 

13 

277 
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1 
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2.71 

69 
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•  0 

0 

2 

I 
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AM 
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97 
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59.9 

50 

.  4 

55 

2 
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.  3 

56 

4 

2.7 
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23 
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4 
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4 
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69.2 

47 

.  5 

58 

4 

76 

27  + 

40 

14+ 

203 

0 

0 

0 

0 

34 

1  .54 

16 

23 

■  0 

0 

1 

0 

GRATON   1  W 

73.4 

46 

*  3 

59 

9 
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61 

23 
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0 
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5.8 

97 

18 

34 

13 

38 

9 

0 

0 

0 

93 
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37 

23 
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0 

3 

0 

HEALDSBURG 

78.1 

48 

.9 
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96 

15 

40 

12 

70 

1 
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0 

30 

1.14 

21 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 
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63 
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1 
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0 
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61 

65 

22 
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1 
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AM 
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5M 

23 

13 
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1 

51 

1 

14 
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•  0 

0 

3 

1 

1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

75. 2M 

47 

.6M 

61 

4M 

1.3 
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15 

40 
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1 

0 

0 
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14 
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1 

00 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
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45 

.7 

56 

1 

2.7 

80 

16 

34 

13 
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49 
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41 

24 
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0 
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0 
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43 
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68 
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62 
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71 

22 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  HELENA 

78.4 

48 

.2 

63. 

3 
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58 
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0 

1  • 

76 

.05 

95 

11 

•  0 

0 

3 

2 

CHESTER 

72.8 

33 

■  9 

53. 

4 

89 

19 

25 

13+ 

349 

0 

0 

13 

0 

1, 

55 

.11 

98 

11 

•  0 

0 

4 

I 

CHICO  EXP  STATION 

83.2 

53 

.5 

68. 

4 

1.8 

94 

16 

42 

13 

27 

3 

0 

0 

0 

ll 

58 

.  69 

82 

11 

•  0 

0 

2 

2 

CLARKSBURG 

AM 

78.9 

51 

.9 

65. 

4 

1.4 

94 

17 

43 

1  3 

50 

2 

0 

0 

0 

67 

.08 

58 

23 

•  0 

0 

1 

1 

CLEARLAKE  HI GHLANDS 

AM 

78.8 

46 

,7 

62. 

8 

90 

18 

39 

13+ 

90 

1 

0 

0 

0 

90 

62 

23 

•  0 

0 

3 

1 

COLFAX 

78.0 

32 

>0 

65. 

0 

4.2 

89 

17 

39 

13 

53 

0 

0 

0 

0 

1. 

63 

.48 

65 

22 

•  0 

0 

4 

1 

COLUSA  1  SSW 

85.0 

53 

■  2 

69. 

1 

3.3 

95 

16 

46 

13 

13 

4 

0 

0 

0 

89 

.32 

63 

22 

•  0 

0 

2 

1 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

AM 

82 .  3 

52 

•  2 

67. 

3 

1.6 

95 

17 

45 

3 

38 

3 

0 

0 

0 

77 

.17 

60 

23 

•  0 

^ 

1 

1 

DEER  CREEK  PH 

72.7 

40 

>4 

56. 

6 

3.3 

84 

17 

31 

13 

255 

0 

0 

1 

0 

1 . 

94 

.96 

69 

23 

*n 

0 

5 

2 

DE  SABLA 

73  .  4M 

46 

1  5  M 

60. 

OM 

1.7 

82 

17+ 

36 

13 

154 

0 

0 

0 

0 

2 . 

32 

.26 

1  . 

09 

1 1 

3 

^ 

DOBBINS  COLGATE 

81  .  5M 

51 

i7M 

66, 

6M 

2.8 

93 

16 

40 

13 

31 

2 

0 

0 

0 

1 . 

32 

•  64 

5  0 

1 2 

4 

1 

DOWN lEVI LLE  RS 

AM 

74.5 

41 

■  2 

57. 

9 

1.5 

87 

17 

32 

13 

219 

0 

0 

1 

1 . 

81 

.94 

67 

23 

•  0 

0 

4 

1 

Q 

EAST   PARK  RESERVOIR 

AM 

79  .  1 

50 

.3 

64. 

7 

1.6 

92 

17 

42 

13 

60 

2 

0 

0 

1 . 

61 

.92 

5 1 

23 

•  0 

0 

4 

2 

Q 

FA  I RF I  ELD  POL  ICE  STA 

78.8 

52 

I  2 

65, 

5 

93 

16 

43 

13 

34 

2 

0 

0 

64 

60 

22 

•  0 

0 

1 

1 

Q 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

AM 

72. 8M 

41 

i9M 

57. 

4M 

1.6 

84 

18+ 

32 

13  + 

249 

0 

0 

2 

0 

ll 

70 

.  46 

•  0 

0 

FOLSOM  DAM 

AM 

81.6 

53 

i8 

67. 

7 

95 

17 

47 

12  + 

33 

3 

0 

0 

0 

93 

78 

23 

•  0 

0 

2 

1 

Q 

uKAbb  vALLt" 

AM 

75.4 

49 

.8 

62. 

6 

1.3 

86 

18+ 

38 

13 

94 

0 

0 

0 

0 

z. 

07 

.17 

1  • 

09 

23 

•  0 

0 

3 

2 

HAT  CREEK  PH  1 

AM 

77. OM 

39 

i5M 

58. 

3M 

0.3 

88 

18+ 

30 

13 

212 

0 

0 

3 

0 

1. 

80 

.60 

89 

11 

•  0 

0 

3 

2 

JESS  VALLEY 

71.2 

39 

•  0 

55, 

1 

6.0 

80 

17 

28 

13 

302 

0 

0 

6 

0 

1 1 

68 

.26 

1. 

21 

1 1 

»0 

0 

3 

1 

1 

LAN  bSHOK t 

81.0 

49 

•  0 

65. 

0 

94 

16 

40 

13 

62 

4 

0 

0 

0 

2i 

09 

1  . 

46 

11 

•  0 

0 

3 

1 

1 

LAKE  SPAULOING 

66.6 

36 

■  4 

51. 

5 

1.1 

77 

19+ 

27 

13 

411 

0 

0 

6 

0 

2i 

20 

1.21 

1 1 

01 

23 

•  0 

31 

1 

4 

2 

1 

LAKE  SPAULDING  DAM 

67.9 

39 

■  7 

53. 

8 

78 

17+ 

31 

13 

339 

0 

0 

1 

0 

ll 

95 

90 

23 

•  0 

3 

2 

LAS  PLUMAS 

82.3 

57 

>  0 

69. 

7 

2.3 

92 

21  + 

45 

12 

21 

3 

0 

0 

0 

1. 

24 

.43 

62 

22 

•  0 

0 

3 

1 

MANZANITA  LAKE  // 

AM 

63.8 

37 

■  5 

50, 

7 

75 

18 

28 

13 

437 

0 

0 

4 

0 

2i 

10 

80 

12 

•  5 

1 

12 

5 

2 

0 

MAR YSV I LLE 

AM 

83.0 

54 

■  5 

68. 

8 

1.9 

96 

17 

"4  8 

3 

22 

3 

0 

0 

0 

88 

.07 

59 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MC  CLOUD 

AM 

74,9 

38 

■  9 

56. 

9 

3.7 

88 

17 

28 

13 

246 

0 

0 

4 

0 

ll 

29 

1.01 

63 

11 

•  0 

0 

3 

1 

0 

MINERAL 

AM 

67.3 

34 

■  9 

51. 

1 

1.9 

80 

17 

28 

13 

427 

0 

0 

10 

0 

ll 

80 

,51 

78 

12 

•  0 

0 

3 

2 

MONTICELLO  DAM 

AM 

80.3 

51 

i5 

65. 

9 

94 

17 

46 

14+ 

41 

3 

0 

0 

0 

52 

39 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

*^OUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

71.9 

42 

0 

57. 

0 

3.5 

84 

16 

30 

13 

244 

0 

0 

1 

0 

1, 

39 

,28 

85 

11 

•  0 

0 

4 

1 

0 

NEVADA  CITY 

AM 

74.  1 

43 

I  7 

58. 

9 

3.2 

84 

18+ 

32 

13 

186 

0 

0 

1 

0 

1. 

81 

,40 

89 

23 

•  0 

0 

3 

2 

0 

3RL AND 

AM 

83.5 

52 

1  5 

68. 

0 

0.4 

96 

17 

44 

1 

30 

3 

0 

0 

0 

1, 

60 

,89 

67 

12 

•  0 

0 

3 

2 

0 

3R0VILLE  1  WSW 

AH 

84,2 

53 

,7 

69. 

0 

95 

18+ 

44 

13 

24 

4 

0 

0 

0 

1. 

10 

60 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DROVILLE  7  SE 

AM 

81.5 

49 

0 

65. 

3 

0.5 

93 

18 

40 

13 

48 

2 

0 

0 

0 

1. 

30 

,04 

65 

23 

•  0 

0 

3 

2 

0 

=ARADISE 

AM 

79.0 

51 

.3 

65. 

2 

91 

17 

42 

13 

59 

2 

0 

0 

0 

1. 

67 

76 

23 

•  0 

0 

3 

2 

0 

=LACERVILLE 

AH 

77.6 

46 

•  2 

61. 

9 

3.3 

89 

17 

35 

13 

108 

0 

0 

0 

0 

1. 

32 

.62 

96 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

'LACERVILLE  IFG 

AM 

74.0 

51 

.7 

62. 

9 

86 

IB 

39 

12 

98 

0 

0 

0 

0 

1. 

29 

83 

23 

•  0 

0 

1 

0 

'ORTOLA 

73.7 

34 

■  3 

54. 

0 

4.4 

84 

17 

25 

13 

334 

0 

0 

11 

0 

39 

.48 

26 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

3UINCY  RS 

AM 

77,6 

37 

i8 

57. 

7 

3.2 

88 

17+ 

29 

13 

218 

0 

0 

6 

0 

67 

1.23 

33 

11 

•  0 

0 

4 

0 

0 

'ED  BLUFF  WB   AP  R 

82.8 

55 

0 

68. 

9 

0.9 

97 

16 

47 

13 

24 

5 

0 

0 

0 

1. 

49 

.43 

93 

11 

•  0 

0 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MAY  1958 


Slation 

Temperature 

Precipitation 

Average 

3 
0 

Average 

i 

E 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

a. 

D 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

r  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1     10  or  More  1 

j    50  or  More  j 

100 

or  More 

o  > 

h£ 

REDDING  FIRE   STA  2 

83 

.7 

56 

.7 

70»2 

3.4 

95 

16 

48 

13 

16 

5 

0 

0 

0 

1.76 

.07 

.73 

11 

0 

3 

2 

0 

ROCKLIN 

AM 

83 

•  0 

49 

t8 

66.4 

0.7 

97 

17 

40 

1 

43 

3 

0 

0 

0 

.69 

- 

.22 

.65 

23 

!o 

0 

1 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

8  0 

•  9 

52 

•  9 

16 

3 1 

3 

0 

0 

•  22 

1 

1 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

81 

tO 

53 

.6 

67.3 

2.3 

96 

16 

47 

3 

27 

3 

0 

0 

0 

.72 

.15 

.65 

22 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

•  1 

•  2 

17 

4 

0 

0 

2.30 

SIERRA  CITY 

AM 

Tt 

•  4 

43 

•  1 

58.8 

86 

18 

35 

13 

192 

0 

0 

0 

0 

.76 

.45 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

72 

.5M 

38 

•  3M 

55. 4M 

4.8 

82 

18 

27 

14+ 

289 

0 

0 

6 

0 

.32 

- 

.60 

.16 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

82 

•  6 

50 

•  6 

66.6 

1.8 

95 

16 

42 

13 

29 

3 

0 

0 

0 

1.02 

.37 

•  48 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

72 

•  4 

45 

•  3 

58.9 

83 

34 

13 

191 

0 

0 

0 

0 

2.09 

•  80 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

77 

.7M 

56 

.OM 

66. 9M 

91 

10 

47 

12 

34 

1 

0 

0 

0 

2.11 

1^08 

12 

•  0 

0 

3 

2 

1 

57 

,  7 

29 

1 6 

43.7 

2.3 

69 

20 

13 

653 

0 

0 

23 

0 

1.54 

- 

.33 

.71 

23 

5.0 

112 

1 

3 

2 

0 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

91 

16 

30 

1 

2 

0 

1 

0 

1.16 

- 

.01 

•  68 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

V  At.  A  V  I  1_L  t 

82 

,  7 

51 

•  8 

67.3 

3.3 

95 

16  + 

44 

3 

24 

3 

0 

0 

0 

.51 

.38 

.48 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA  PH 

78 

•  0 

50 

•  8 

64.4 

88 

18+ 

40 

13 

69 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.86 

1.49 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

WALNUT  GROVE 

81 

,  7 

51 

•  4 

66.6 

93 

16 

39 

12 

16 

3 

0 

0 

0 

.72 

.72 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

WILLIAMS 

AM 

86 

•  0 

52 

.7 

69.4 

98 

17 

42 

13 

18 

8 

0 

0 

0 

.79 

.52 

23 

.0 

0 

1 

0 

WILLOWS 

AM 

82 

•  1 

53 

.5 

67.8 

0.9 

93 

17 

45 

1 

25 

3 

0 

0 

0 

1.40 

.77 

.68 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

WINTERS 

AM 

84 

■  9 

54 

.6 

69.8 

97 

17 

46 

13 

20 

10 

0 

0 

0 

.81 

.61 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

8  3 

.7 

5 1 

.7 

67.7 

1.2 

98 

17 

4  5 

3 

0 

0 

.70 

.01 

DIVISION 

62  .  2 

1.37 

NORTHEAST    INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

69 

t9 

33 

■  0 

51.5 

4.2 

79 

20  + 

22 

1 

414 

0 

0 

13 

0 

.40 

- 

.54 

•  27 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT 

70 

•  8 

30 

•  7 

50.8 

79 

19 

21 

1 

433 

0 

0 

21 

0 

.19 

.10 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDARV 1 LLE 

AM 

7i, 

.  6M 

46 

•  6M 

60. 6M 

6.1 

86 

22+ 

34 

13  + 

149 

0 

0 

0 

0 

.46 

- 

.54 

.23 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

AM 

66 

.6 

31 

■  6 

49.1 

77 

18 

21 

1 

481 

0 

0 

16 

0 

.42 

.20 

23 

•  0 

37 

1 

3 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

76 

•  4 

41 

,2 

58.8 

86 

22+ 

30 

13 

193 

0 

0 

2 

0 

•  28 

.22 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

76 

■  0 

41 

•  1 

58.6 

4.2 

85 

18  + 

29 

13 

194 

0 

0 

2 

0 

.38 

- 

.78 

.36 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

73 

,5 

40 

•  8 

57.2 

2.9 

85 

1 9 

29 

12 

239 

0 

0 

1 

0 

.73 

- 

.89 

.30 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONO  LAKE 

71 

.7 

41 

•  5 

56.6 

79 

19+ 

36 

7  + 

255 

0 

0 

0 

0 

.38 

.17 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

64 

a  1 

31 

•  4 

47.8 

76 

17 

22 

1 

529 

0 

0 

16 

0 

.61 

.39 

23 

•  0 

45 

1 

3 

0 

0 

SUSANVILLE  AP 

76 

•  6 

38 

.5 

57,6 

1.5 

87 

17 

26 

13 

224 

0 

0 

4 

0 

.44 

- 

.60 

.35 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE 

AM 

61 

•  4 

34 

.0 

47.7 

2.0 

73 

19 

27 

13+ 

530 

0 

0 

11 

0 

.51 

- 

.59 

.32 

23 

T 

33 

1 

2 

0 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

66 

•  6M 

31 

t9M 

49. 3M 

1.4 

77 

18 

24 

13 

479 

0 

0 

15 

0 

•  46 

- 

.66 

.17 

11 

•  0 

3 

0 

0 

WOODFORDS 

72 

•  6 

43 

•  2 

57.9 

5.2 

31 

21 

35 

13+ 

213 

0 

0 

0 

0 

.31 

- 

.55 

.31 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

54.1 

.43 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

73 

.3 

44 

.5 

58.9 

0.5 

90 

15 

36 

16+ 

182 

1 

0 

0 

0 

.41 

- 

1.05 

•  34 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY  R 

68 

>0 

53 

•  2 

60.6 

3.0 

90 

15 

47 

12 

137 

1 

0 

0 

0 

.29 

.62 

.19 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURLINGAME 

70 

•  7 

51 

•  4 

61.1 

85 

16 

43 

13 

128 

0 

0 

0 

0 

•  22 

.11 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

74 

t  5M 

62 

.9 

63. 7M 

90 

16+ 

46 

13 

60 

2 

0 

0 

0 

•  73 

.27 

.57 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

GILROY 

AM 

78 

•  4M 

49 

,7M 

64.  IM 

96 

16 

39 

13 

68 

1 

0 

0 

0 

.37 

.22 

23 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

64 

•  5 

50 

•  6 

57.6 

2.6 

70 

29 

37 

23 

220 

0 

0 

0 

0 

•  68 

•  00 

.40 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

HOLL ISTER 

73 

•  3 

48 

.3 

60.8 

0.2 

93 

15 

39 

13 

130 

1 

0 

0 

0 

•  52 

•  08 

.52 

22 

•  0 

0 

1 

1 

0 

KING  CITY 

79 

t6M 

48 

•  OM 

63. 8M 

1.7 

93 

15 

35 

13 

58 

2 

0 

0 

0 

1.11 

.87 

.79 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

L I VERMORE 

AM 

77 

.  2 

50 

•  1 

63.7 

2.3 

95 

16 

41 

13 

78 

2 

0 

0 

0 

.66 

.15 

.56 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

LOS  GATOS 

78 

•  9 

51 

•  2 

65.1 

5.0 

94 

15 

44 

13 

46 

1 

0 

0 

0 

.49 

.33 

.40 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

AM 

76 

•  0 

51 

■  4 

63.7 

91 

16 

43 

13+ 

73 

1 

0 

0 

0 

.53 

.45 

23 

■  0 

0 

1 

0 

0 

MONTEREY 

68 

•  6 

49 

,7 

59.2 

84 

15 

45 

14+ 

175 

0 

0 

0 

0 

.56 

.53 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

75 

.0 

48 

•  2 

61  .6 

87 

17 

40 

13  + 

120 

0 

0 

0 

0 

.86 

.52 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

65 

.  2M 

45 

.7M 

55. 5M 

2.7 

78 

4 

28 

12 

292 

0 

0 

1 

0 

.28 

- 

.95 

.28 

22 

■  0 

0 

1 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

81 

■  8 

47 

■  4 

64.6 

93 

16 

39 

13 

43 

3 

0 

0 

0 

.27 

.27 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

AM 

M 

M 

M 

89 

16 

41 

13 

0 

0 

0 

0 

.63 

.43 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND 

74 

.  7M 

50 

•  4M 

62. 6M 

4.1 

94 

15 

44 

13 

88 

1 

0 

0 

Q 

■  62 

.22 

.45 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP  R 

69 

.7 

54 

•  0 

61.9 

3.5 

91 

15 

48 

14+ 

101 

1 

0 

0 

0 

.36 

.25 

.25 

22 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

72 

•  6 

47 

.2 

59.9 

90 

15 

40 

14  + 

152 

1 

0 

0 

0 

.79 

.50 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

PALO  ALTO  CI TY  HALL 

73 

.2 

52 

•  1 

62.7 

92 

16 

41 

13 

96 

1 

0 

0 

0 

.46 

.27 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

PASO  ROBLES 

81 

.6 

44 

■  7 

63.2 

1.8 

95 

16 

35 

13 

85 

5 

0 

0 

0 

.37 

- 

.06 

.31 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

81 

•  6 

47 

•  8 

64.7 

95 

16 

38 

13 

53 

3 

0 

0 

0 

•  63 

.37 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

PINNACLES  NM 

81 

#3 

44 

•  8 

63.1 

1.5 

93 

17 

33 

13 

76 

4 

0 

0 

0 

1.04 

.78 

1 .04 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

PISMO  BEACH 

68 

•  1 

48 

•  6 

58.4 

80 

29 

41 

1 3 

1 98 

0 

0 

0 

0 

.25 

.  25 

22 

i 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

59 

.9M 

49 

•  6 

54. 8M 

2.0 

68 

27 

45 

14 

306 

0 

0 

0 

0 

•  71 

.36 

.69 

22 

•  0 

0 

1 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

75 

.8 

48 

•  4 

62.1 

93 

15 

39 

14 

103 

1 

0 

0 

0 

•  61 

.  45 

2  3 

PRIEST  VALLEY 

78 

•  0 

40 

.9 

59.5 

90 

17  + 

30 

13 

175 

2 

0 

2 

0 

•  28 

- 

.31 

.28 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

7  5 

.6 

50 

•  0 

6  2.6 

1.7 

9  0 

16  + 

41 

1 

84 

0 

.30 

.15 

.11 

2  2 

Q 

RICHMOND 

AM 

69 

.2 

54 

•  4 

61.8 

90 

16 

47 

12 

109 

1 

0 

0 

0 

.81 

.72 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

66 

•  8 

53 

•  8 

60.3 

90 

16 

47 

12 

150 

0 

.70 

.54 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

73 

•  3 

48 

.6 

61.0 

89 

16  + 

37 

14 

125 

0 

0 

0 

0 

.66 

.56 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

SALINAS   2  E 

71 

•  1 

50 

•  1 

60.6 

91 

15 

39 

13 

134 

0 

.49 

•  49 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

70 

•  8 

53 

■  9 

62.4 

5.  8 

91 

15 

46 

14 

90 

1 

0 

0 

0 

.33 

- 

.07 

.20 

22 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

65 

•  2 

53 

1 8 

59.5 

2.4 

87 

1  5 

49 

13  + 

171 

0 

0 

0 

0 

•  88 

•  29 

.74 

22 

.0 

0 

1 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

66 

•  4 

47 

.5 

57.0 

81 

15 

38 

14 

?42 

0 

0 

0 

0 

.43 

.18 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

75 

53 

■  5 

64.5 

3.1 

92 

1  5 

45 

13 

50 

1 

0 

0 

0 

•  53 

.10 

.46 

22 

.0 

0 

0 

° 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

72 

.1 

49 

■  6 

60.9 

2.4 

87 

23 

45 

13  + 

1 29 

0 

0 

0 

0 

•  23 

.  29 

.  12 

22 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

72 

50 

61.9 

0.5 

91 

15 

44 

14 

104 

1 

0 

0 

0 

.09 

.49 

.08 

22 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

76 

.5 

52 

■  5 

64.5 

4.9 

93 

15 

44 

13  + 

55 

2 

0 

0 

0 

.53 

.00 

.48 

22 

•  0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

72 

•  8 

49 

•  1 

61.0 

2.5 

88 

15 

41 

3 

123 

0 

0 

0 

0 

•  43 

.54 

•  42 

22 

•  0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK 

AM 

76 

•  1 

50 

.6 

63.4 

1.8 

90 

16 

42 

14 

74 

1 

0 

0 

0 

.81 

.23 

.63 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

68 

•  4 

49 

•  9 

59.2 

0.9 

91 

16 

42 

13 

180 

1 

0 

0 

0 

.57 

.04 

.46 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

61.4 

.54 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

77 

•  9 

50 

•  0 

64.0 

-  1.8 

91 

15 

40 

12 

69 

1 

0 

0 

0 

.62 

.20 

.59 

22 

.0 

0 

1 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

80 

.1 

49 

•  1 

64.6 

93 

16 

41 

14  + 

60 

2 

0 

0 

0 

•  60 

•  52 

23 

•  0 

0 

1 

0 

ASH  MTN 

AM 

80 

.6 

54 

•  9 

67.8 

2.0 

90 

18+ 

45 

13 

40 

2 

0 

0 

0 

1.48 

.31 

1.33 

12 

.0 

0 

2 

AUBERRY 

81 

•  7 

51 

.5 

66.6 

4.0 

90 

18  + 

40 

13 

40 

0 

0 

0 

1.48 

.65 

.89 

11 

.0 

0 

3 

l\ 

AVENAL  9  SSE 

AM 

84 

•  8 

54 

•  2 

69.5 

97 

18 

44 

3 

23 

7 

0 

0 

0 

1.24 

.59 

12 

.0 

0 

2 

0  1 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 

85 

t5 

58 

.5 

72.0 

1.8 

96 

16 

49 

13 

12 

8 

0 

0 

0 

•  88 

.53 

•  81 

11 

.0 

0 

1 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

68 

•  1 

48 

•  3 

58.2 

2.5 

77 

18 

37 

13 

206 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.75 

1.06 

11 

•  0 

0 

3 

2 

1 

BUTTONWILLOW 

AM 

85 

.5 

57 

■  2 

71.4 

1.9 

.  96 

17 

48 

13 

15 

7 

0 

0 

0 

.62 

•  39 

.35 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MAY  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

E 
E 

D 

2 

o  E 

^  1 
<  2 

Average 

Departure 

From  Long 

Means 

Highcsi 

Dale 

3 

& 

8 

0) 

a. 
a 

N 

o  of  Days 

Total 

1 

a 

From  Long 

Term  Means 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

Max  Depth 

1    on  Ground  j 

Dote 

10  or  More 

1     SO  or  More  1 

o2 
—  o 

°  I 
^  < 

°  0 

^  o 
ol 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

68 

tS 

40.9 

54 

9 

0 

.7 

80 

18  + 

30 

13 

3.13 

0 

0 

2 

0 

2 

52 

.28 

.87 

12 

.0 

0 

4 

3 

0 

CAMP  PARDEE 

AM 

81 

.5 

52.3 

66 

9 

1 

.  5 

96 

17 

45 

13 

37 

3 

0 

0 

0 

1 

05 

.26 

.84 

23 

,0 

0 

2 

1 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

82 

.3 

49.6 

66 

0 

93 

18 

40 

13 

46 

3 

0 

0 

0 

83 

.39 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

71 

.3 

44.3 

57. 

8 

83 

18 

35 

13 

219 

0 

0 

0 

0 

1 

72 

.81 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

COALINEA 

85 

•  4 

54.0 

69 

7 

2 

.2 

95 

17  + 

43 

13 

19 

7 

0 

0 

0 

72 

.48 

•  58 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

86 

•  5 

56.4 

71 

5 

97 

17 

45 

13 

15 

12 

0 

0 

0 

30 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

OENAIR 

84 

<  5 

51  .5 

68 

0 

2 

.9 

95 

16 

44 

13 

20 

5 

0 

0 

0 

61 

.13 

.40 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

75 

•  1 

41  .5 

68 

3 

2 

.  9 

88 

19 

32 

13 

200 

0 

0 

1 

0 

1 

20 

.03 

.42 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

ELECTRA  PH 

84 

•  0 

50.1 

67 

1 

2 

.  6 

94 

17  + 

42 

13 

24 

5 

0 

0 

0 

1 

12 

.03 

.56 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

FIVE  POINTS   5  SSW 

89 

•  6 

63.1 

71 

4 

98 

18 

44 

13  + 

11 

19 

0 

0 

0 

49 

.40 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO  WB  AP  R 

84 

•  4 

55.4 

69. 

9 

1 

.0 

94 

17  + 

46 

13 

18 

6 

0 

0 

0 

79 

.5! 

•  54 

11 

•  0 

0 

2 

1 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

87 

■  3 

50.3 

68. 

8 

0 

.  8 

99 

17 

41 

13 

23 

15 

0 

0 

° 

67 

.29 

•  45 

12 

•  0 

0 

2 

0 

GIANT  FOREST 

AM 

61 

•  5 

35,5 

48. 

6 

- 

0 

.  1 

73 

18 

31 

14+ 

502 

^ 

0 

6 

2 

84 

1 

.24 

1  ^73 

12 

T 

35 

3  + 

4 

2 

1 

GLENNVILLE 

77 

•  0 

40.7 

58. 

9 

84 

17  + 

32 

13 

185 

0 

0 

1 

0 

1 

46 

•  90 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

60 

•  4 

35,8 

48. 

1 

1 

.  5 

70 

18 

30 

13 

514 

0 

0 

4 

0 

1 

94 

.24 

.98 

12 

5  . 0 

63 

1 

4 

1 

HANFORD 

86 

.4M 

54.5 

70. 

5M 

3 

.1 

94 

18  + 

45 

13 

12 

7 

0 

0 

0 

24 

.08 

•  12 

22  + 

.0 

0 

2 

0 

c 

HETCH  HETCHY 

AM 

75 

•  4M 

44.5 

60. 

OM 

3 

.  5 

85 

18+ 

36 

13 

163 

0 

0 

0 

0 

1 

34 

.55 

•  92 

1  2 

.0 

0 

2 

1 

c 

HUNTINGTON  LAKE 

59 

•  7 

34.3 

47. 

0 

2 

.  1 

69 

20 

26 

1  3 

552 

0 

0 

8 

0 

1 

36 

.09 

.68 

1 1 

4.0 

51 

1 

3 

1 

0 

IDR  lA 

78 

•  8 

51.5 

65. 

2 

0 

,5 

88 

17 

40 

13  + 

57 

0 

0 

0 

0 

32 

.16 

•  32 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

87 

•  7 

61.8 

74. 

8 

4 

.3 

99 

17+ 

6  0 

13 

10 

12 

0 

0 

0 

47 

.13 

.31 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

85 

.7 

52.9 

69, 

3 

95 

19+ 

41 

1 

32 

9 

0 

0 

0 

37 

•  21 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

88 

•  2 

57.5 

72, 

9 

99 

17 

44 

7 

13 

15 

0 

0 

0 

1. 

52 

.78 

11 

.0 

0 

3 

2 

0 

KETTLEMAN  STA 

88 

•  4 

58.9 

73. 

7 

5 

.  2 

99 

17 

50 

4 

4 

15 

0 

0 

0 

1 

53 

1 

.39 

1  .45 

11 

•  0 

0 

I 

1 

1 

LE  GRAND 

84 

•  4 

52.0 

68. 

2 

2 

.  9 

94 

16 

42 

13 

20 

4 

0 

0 

0 

27 

- 

.19 

.26 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEMON  COVE 

88 

t4 

55.7 

72. 

1 

3 

.7 

99 

16 

46 

13 

13 

17 

0 

0 

0 

1 

09 

.41 

.70 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

LINDSAY 

87 

>s 

53.2 

70. 

4 

3 

.0 

96 

17  + 

45 

13 

10 

14 

0 

0 

0 

1 

16 

.70 

.90 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

LODI 

80 

•  6 

49.9 

65. 

3 

2 

.  1 

96 

16 

40 

13  + 

45 

2 

0 

0 

0 

91 

.14 

.89 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

LOS  BANOS 

85 

.8 

52.6 

69. 

2 

1 

.7 

97 

16 

44 

13 

17 

11 

0 

0 

0 

27 

- 

.10 

.24 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

AM 

88 

.3 

53.8 

71. 

1 

5 

.7 

98 

18+ 

44 

13 

13 

18 

0 

0 

0 

63 

.27 

•  34 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

75 

•  4 

52.2 

63. 

8 

88 

16  + 

44 

12  + 

60 

0 

0 

0 

0 

65 

.65 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

MARICOPA 

86 

.2 

59.9 

73. 

1 

2 

.0 

96 

16 

49 

13 

12 

10 

0 

0 

0 

37 

.03 

.37 

11 

.0 

0 

1 

^ 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

86 

•  0 

52.7 

69. 

4 

3 

.  0 

95 

16 

44 

13 

16 

5 

0 

0 

0 

70 

.21 

•  36 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIDDLEWATER 

87 

■  8 

56.4 

72. 

1 

3 

.  1 

96 

17  + 

45 

13 

7 

9 

0 

0 

0 

42 

.17 

•  26 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

84 

•  I 

52.4 

68. 

3 

3 

.1 

97 

15 

44 

13 

20 

4 

0 

0 

0 

1 

17 

.69 

•  82 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEWMAN 

89 

•  BM 

53.  3M 

71 . 

6M 

5 

.0 

97 

17  + 

45 

1  2 

2 

16 

0 

0 

0 

87 

.46 

•  67 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

78 

•  6 

47.5 

53. 

1 

4 

.0 

87 

17 

39 

28  + 

78 

0 

0 

0 

0 

1 

51 

.17 

.  86 

11 

•  0 

0 

2 

2 

0 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

AM 

83 

•  0 

50.8 

66. 

9 

2 

.  7 

95 

17+ 

44 

6  + 

29 

3 

0 

0 

0 

65 

.03 

•  66 

23 

.0 

0 

1 

G 

ORANGE  COVE 

AM 

86 

•  2 

53.5 

69. 

9 

2 

.  6 

98 

19 

43 

13 

20 

9 

0 

0 

^ 

33 

.05 

•  28 

12 

.0 

0 

0 

c 

PANOCHE  JUNCTION 

88 

•  9M 

53  »4M 

71  . 

2M 

2 

•  4 

99 

1  7 

44 

3 

8 

17 

0 

0 

0 

.0 

0 

PORTERVILLE 

AM 

86 

•  7 

54.9 

70. 

8 

2 

,2 

97 

17 

45 

13 

16 

1 1 

0 

0 

0 

23 

.29 

•  10 

11 

.0 

0 

0 

POSEY  3  E 

69 

•  5 

40.9 

55  . 

2 

77 

?.0  + 

31 

1 1 

296 

0 

0 

1 

0 

89 

t  6  0 

12 

•  0 

0 

1 

^' 

SALT   SPRINGS  PH 

74 

•  6 

49.4 

62  . 

0 

84 

18  + 

38 

13 

109 

0 

0 

0 

0 

1 . 

99 

.3;! 

•  77 

1 1 

•  0 

u 

3 

SONORA 

AM 

8  1 

•  1 

48  .6 

64  , 

9 

I 

.  9 

98 

1  7 

40 

6 

68 

3 

0 

0 

0 

1 , 

1  5 

•  2  ? 

*  5  :> 

23 

•  0 

1 

'' 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

71 

■  4 

39.8 

56. 

6 

02 

19 

J  2 

I  6 

282 

0 

0 

1 

0 

1 . 

<Ji 

.  0 

STOCKTON  CAA  AP 

81 

■  3 

52.7 

67. 

0 

94 

16+ 

4  5 

13 

25 

3 

0 

0 

0 

76 

.73 

22 

•  0 

0 

1 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

80 

■  5 

49.6 

66. 

1 

1 

.  0 

93 

17 

40 

3 

53 

2 

0 

0 

0 

74 

.  15 

•  67 

23 

•  0 

0 

1 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

83 

■  8 

51.8 

67. 

8 

95 

16  + 

44 

14  + 

17 

3 

0 

0 

0 

64 

.61 

22 

.0 

0 

1 

0 

TEHACHAP I 

76 

•  1 

43.5 

59. 

8 

1 

.6 

90 

17 

37 

26  + 

163 

1 

0 

0 

0 

14 

- 

•  30 

.11 

11 

•  0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

84 

,7 

55.7 

70. 

2 

2 

.  9 

94 

16 

45 

13 

23 

6 

0 

0 

0 

50 

.11 

.25 

11 

.0 

0 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

84 

•  5 

52.2 

68. 

4 

2 

,7 

93 

18  + 

48 

2  + 

13 

4 

0 

0 

0 

1. 

30 

.43 

.67 

11 

.0 

0 

1 

0 

TIGER  CREEK  PH 

77 

■  9 

47  .7 

62. 

8 

3 

.3 

88 

18  + 

38 

1 3 

80 

0 

0 

0 

0 

1. 

48 

.33 

.60 

23 

.0 

0 

1 

0 

TRACY  CARBONA 

AM 

82 

•  3 

50.8 

66, 

6 

95 

17+ 

42 

8  + 

36 

3 

0 

0 

0 

77 

.20 

.75 

23 

.0 

0 

1 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

80 

,  7 

52,6 

66, 

7 

95 

17+ 

44 

2 

26 

3 

0 

0 

0 

57 

•  67 

22 

.0 

0 

1 

0 

VISALIA 

AM 

86 

>9 

56.0 

71, 

5 

4 

.2 

97 

17 

48 

13 

14 

11 

0 

0 

0 

32 

- 

.08 

•  16 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

WASCO 

AM 

86 

■  4 

57,4 

71, 

9 

3 

.  5 

95 

18+ 

47 

13 

10 

11 

0 

0 

0 

71 

.40 

.40 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

74 

•  8 

45.0 

59. 

9 

3 

.  4 

81 

17  + 

37 

13 

154 

0 

0 

0 

0 

99 

* 

.47 

•  68 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

66. 

0 

95 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE   1  W 

83 

•  0 

48.5 

65. 

8 

94 

29+ 

41 

13 

42 

8 

0 

0 

0 

36 

.  34 

11 

.0 

u 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

68 

>  2 

51.7 

60. 

0 

- 

0 

.8 

75 

27 

45 

12  + 

145 

0 

0 

0 

0 

16 

.Oil 

.  16 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

81 

•  4 

48.9 

65. 

2 

2 

,  2 

94 

30 

42 

14  + 

68 

7 

0 

0 

0 

29 

.40 

•  23 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

AM 

78 

i7 

M 

M 

90 

27 

1 

0 

0 

0 

38 

.55 

.23 

12 

•  0 

0 

2 

u 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

63 

•  6 

38.2 

50. 

9 

1 

,8 

74 

23 

26 

13 

431 

0 

0 

4 

0 

1. 

DO 

.29 

.60 

12 

T 

0 

3 

1 

0 

BONITA 

77 

•  1 

55.1 

66. 

1 

3 

,6 

90 

22 

47 

13 

18 

1 

0 

0 

0 

60 

,21 

.59 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

BURBANK  WB  AP  R 

78 

•  0 

56.0 

67, 

0 

3 

,  0 

88 

4 

49 

13 

29 

0 

0 

0 

0 

T 

.27 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NM  R 

67 

■  9 

56,8 

62. 

4 

75 

30 

51 

12 

77 

0 

0 

0 

0 

56 

•  65 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

CACHUMA  DAM 

AM 

77 

•  7 

48,6 

63. 

2 

90 

16 

39 

13 

83 

1 

0 

0 

0 

42 

.  17 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMPO 

81 

•  8 

42,8 

62. 

3 

93 

29+ 

35 

31 

99 

5 

0 

0 

0 

60 

.03 

•  60 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

83 

•  6 

50.3 

67. 

0 

94 

28 

42 

13  + 

32 

8 

0 

0 

0 

01 

•  01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

AM 

68 

•  6M 

56, 5M 

62. 

6M 

1 

.  9 

78 

23 

51 

14  + 

73 

0 

0 

0 

0 

57 

.26 

.  50 

12 

.  0 

0 

1 

1 

0 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

79 

•  9 

51,5 

65. 

7 

3 

,  7 

89 

28+ 

44 

13 

45 

0 

0 

0 

0 

34 

•  30 

•  26 

12 

.  0 

0 

1 

0 

CORONA 

82 

•  0 

51  .9 

67. 

0 

2 

.8 

90 

28  + 

44 

13 

27 

3 

0 

0 

0 

03 

•  27 

.03 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

71 

•  4 

54,5 

63. 

0 

1 

.0 

77 

29  + 

49 

13 

64 

0 

0 

0 

0 

00 

.08 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

AM 

79 

•  5 

44.2 

61. 

9 

92 

22 

37 

3 

114 

3 

0 

0 

0 

92 

.53 

1 1 

.0 

0 

3 

I 

0 

CUYAMACA 

AM 

72 

•  7 

47,0 

59. 

9 

6 

.0 

82 

22 

34 

14  + 

188 

0 

0 

0 

0 

85 

.74 

.73 

12 

« 0 

0 

2 

1 

0 

EL  CAJON  2  E 

81 

•  0 

51,5 

66. 

3 

3 

.  3 

92 

28  + 

43 

13 

32 

4 

0 

0 

0 

22 

.23 

•  22 

11 

•  0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

AM 

82 

•  5 

51,8 

67. 

2 

1 

,5 

95 

29 

45 

16  + 

29 

8 

0 

0 

0 

24 

.09 

.23 

1  2 

•  0 

0 

0 

^ 

ELSINORE 

85 

.5 

51  ,4 

68. 

5 

3 

,4 

96 

23 

46 

14  + 

27 

16 

0 

0 

0 

12 

•  18 

.09 

U 

.0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

79 

.5 

52.5 

65. 

0 

2 

,  7 

89 

22 

43 

13 

32 

0 

0 

0 

0 

25 

.29 

.25 

1 1 

.  u 

0 

u 

0 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

81 

•  3M 

50.9M 

66. 

IM 

3 

•  6 

91 

22  + 

42 

13 

36 

0 

0 

0 

30 

•  23 

.  30 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

83 

•  0 

54.6 

68. 

8 

5 

,2 

94 

21 

48 

13 

23 

6 

0 

0 

0 

02 

.60 

•  02 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

AM 

77 

•  7 

44.2 

61  . 

0 

91 

20 

36 

13 

132 

1 

0 

0 

0 

29 

•  22 

12 

.  0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  RS 

76 

•  5M 

42.  OM 

59. 

3M 

7 

.7 

86 

28 

28 

13 

176 

0 

0 

0 

26 

.76 

•  14 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

75 

•  0 

41  .8 

58. 

4 

87 

20 

32 

13 

204 

0 

0 

1 

0 

35 

.35 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

71 

•  2M 

49, 4M 

60. 

3M 

2 

,  2 

75 

26  + 

41 

19 

140 

0 

0 

0 

0 

19 

- 

•  07 

•  15 

11 

,0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

76 

•  6 

55.5 

66. 

1 

2 

.7 

88 

22 

49 

13 

23 

0 

0 

0 

0 

28 

.12 

•  28 

11 

,0 

0 

0 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

68 

•  6 

48,8 

58. 

7 

78 

15 

37 

13 

189 

0 

0 

0 

0 

22 

,0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

76 

i7 

57,5 

67. 

1 

3 

.8 

86 

28 

54 

14 

11 

0 

0 

0 

0 

11 

.12 

.11 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

LONG  BEACH  CAA  AP. 

75 

.5 

56.3 

65. 

9 

84 

28 

49 

13 

22 

0 

0 

0 

0 

02 

•  02 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

73 

.6 

59,1 

66. 

4 

4 

.  3 

79 

28 

64 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

01 

.29 

•  01 

11 

•  b 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

77 

•  4 

58.6 

68. 

0 

3 

.2 

87 

28 

54 

13 

13 

0 

0 

0 

0 

04 

.22 

.03 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  2 

79 

>5 

52.9 

66. 

2 

3 

,3 

90 

29 

43 

13  + 

83 

1 

0 

0 

0 

58 

.45 

•  46 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

MT  WILSON  FC   338B  // 

68 

•  9 

49.8 

59. 

4 

4 

.2 

78 

19+ 

36 

13+ 

174 

0 

0 

0 

0 

06 

.35 

.05 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

66 

•  9 

56,5 

61. 

7 

0 

.0 

70 

29 

60 

13 

97 

0 

0 

0 

0 

02 

.30 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Stulion  lii.iex 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maxirnum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

Si 
& 

Degree  Days 

No  0 

Days 

Total 

1    Departure  1 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

Total 

1    Max  Depth  1 

on  Ground 

Dale 

I     10  or  More  1 

o 
S 
o 

1  00 

or  More 

90-  or  1 
Above 

°  0 

^  o 

hi 

NORTH  HOLLYWOOD 

79i3 

54,4 

66.9 

4.4 

89 

4 

46 

13 

30 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

67.5 

55,8 

61.7 

77 

22 

48 

13 

100 

0 

0 

0 

0 

.38 

.37 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

OJAI 

SI, 3 

48,8 

65.1 

3.7 

91 

4 

42 

13+ 

58 

3 

0 

0 

0 

.05 

- 

.41 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

76  .4 

49,0 

62.7 

3.4 

89 

17 

36 

13 

110 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.56 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

OXNARD 

71,3 

52,9 

62.1 

3.0 

78 

28 

48 

14+ 

83 

0 

0 

0 

0 

.01 

.19 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

72,0 

49.0 

60.5 

82 

20  + 

35 

15  + 

162 

0 

0 

0 

0 

.44 

.44 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ' 

PASADENA 

79.1 

54.3 

66.7 

4.1 

89 

4 

47 

13 

32 

0 

0 

0 

0 

T 

.51 

T 

22+ 

.0 

0 

0 

0 

0  i 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

M 

M 

M 

.10 

.10 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0  ■ 

POMONA 

81.2 

50,5 

65.9 

3.1 

92 

28 

42 

13 

40 

3 

0 

0 

0 

.08 

■ 

.42 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

°  1 

RAMONA  SPAULOING 

82  ,9 

45,9 

64.4 

94 

28 

34 

13 

55 

9 

0 

0 

0 

.14 

.12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 ! 

REDLANDS 

84.7 

53,6 

69.2 

5.3 

95 

28 

45 

13 

25 

15 

0 

0 

0 

.23 

■ 

.39 

.15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

82.4 

52.7 

67.6 

3.  1 

92 

28+ 

46 

13 

20 

5 

0 

0 

0 

.24 

.14 

.23 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ; 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

83.3 

52.5 

67.9 

95 

29 

44 

13 

31 

13 

0 

0 

0 

.18 

.16 

12 

.0 

0 

1 

0 

0  i 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

76  .9 

52.4 

64.7 

1 .  8 

89 

22 

45 

13+ 

87 

0 

0 

0 

0 

.21 

.54 

.14 

12 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

85  ,0 

54.2 

69.6 

5.3 

97 

28 

46 

13 

21 

16 

0 

0 

0 

.54 

.03 

.49 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  i 

SANDBERG  WB  //R 

69.9 

49.9 

59.9 

3.2 

81 

17 

38 

13+ 

165 

0 

0 

0 

0 

.28 

.03 

.26 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

SAN  DIEGO  WR  AP  R 

72.4 

59.4 

65.9 

2.7 

80 

22 

54 

13 

11 

0 

0 

0 

0 

.40 

.14 

.34 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  t 

SAN  FERNANDO 

81.8 

51,6 

66.7 

2.8 

92 

28 

44 

1  3 

38 

5 

0 

0 

0 

.01 

.43 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  i 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

80.9 

53.8 

67.4 

3.0 

90 

28+ 

46 

13 

21 

2 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

11  + 

.0 

0 

0 

0 

°.\ 

SAN  JACINTO 

86.0 

48.7 

67.4 

2.9 

96 

28 

38 

13 

30 

19 

0 

0 

0 

.08 

.34 

.08 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  s 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

77.1 

48.4 

62.8 

88 

16 

36 

1 3 

91 

0 

0 

0 

0 

.80 

•  28 

23 

.0 

0 

4 

0 

0  ! 

SAN  PEDRO 

69.5 

57,6 

63.6 

2.0 

74 

30  + 

54 

1 3 

45 

0 

0 

0 

.51 

.26 

.51 

11 

.0 

0 

1 

1 

oS 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

77.2 

55.5 

66.4 

3.1 

85 

28 

49 

13 

15 

0 

0 

0 

0 

T 

.38 

T 

11 

,0 

0 

0 

0 

0  ! 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

78.5 

51,4 

65.0 

3.0 

89 

29 

40 

7 

94 

0 

0 

0 

.61 

- 

.45 

•  37 

12 

,0 

0 

2 

0 

o| 

SANTA  BARBARA 

73.2 

53.6 

63.4 

3.4 

82 

27 

47 

13 

58 

0 

0 

0 

0 

.33 

.09 

.33 

22 

.0 

0 

1 

0 

0  ; 

SANTA  BARBARA  CaA  AP 

70.1 

52.4 

61.3 

1.1 

83 

28 

45 

1 3 

115 

0 

0 

0 

0 

.47 

.23 

.41 

22 

.0 

0 

1 

0 

° 

SANTA  MARIA 

AM 

70.2 

49.  1 

59.7 

0.8 

86 

16 

40 

13 

167 

0 

0 

0 

0 

.20 

.20 

.20 

22 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

68,8 

48.3 

58.6 

0.9 

82 

15 

37 

13 

194 

0 

0 

0 

0 

.21 

* 

.11 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

SANTA  MONICA  PIER 

68, 9M 

56.2 

62  .6M 

0.5 

74 

29+ 

49 

27 

78 

0 

0 

0 

0 

.15 

.08 

.15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ' 

SANTA  PAULA 

AM 

M 

M 

M 

86 

29 

42 

15  + 

0 

0 

0 

0 

.00 

.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  i 

SIERRA  MADRE   1  N 

78  ,  IM 

50. 9M 

64. 5M 

1.8 

90 

28+ 

46 

13 

71 

2 

0 

0 

0 

.00 

,85 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  ' 

SUNLAND 

82,9 

51.6 

67.3 

94 

28 

45 

13 

44 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

n 

TORRANCE 

73  ,6M 

55. 2M 

64. 4M 

3.0 

78 

29+ 

29 

0 

0 

0 

.03 

,06 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  , 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

78  ,  8 

52.3 

65.6 

2.4 

86 

4 

41 

14 

27 

0 

0 

0 

.15 

,27 

.12 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

UCLA 

72  .0 

55.6 

63.8 

1.7 

83 

27 

51 

13 

62 

0 

0 

0 

T 

,12 

T 

11 

,0 

0 

0 

0 

0  ' 

UPLAND 

78.4 

53.3 

65.9 

5.7 

89 

24 

46 

13+ 

58 

0 

0 

0 

0 

.16 

■  54 

.16 

■12 

,0 

0 

1 

0 

0  \ 

VISTA 

74.9 

52.4 

63.7 

84 

22 

45 

13  + 

52 

0 

0 

0 

0 

.19 

.19 

11 

,0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

80.9 

42.7 

61  .8 

3.2 

91 

20 

35 

14+ 

106 

1 

0 

0 

0 

.38 

.10 

.13 

11 

,0 

0 

3 

0 

0  ' 

YORBA  LINDA 

83.3 

52.4 

67.9 

4.6 

93 

4 

45 

1  3 

12 

4 

0 

0 

0 

T 

■ 

.37 

T 

11 

,0 

0 

0 

0 

°\ 

DIVISION 

64.2 

.24 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

1 

I 
( 

BACKUS  RANCH 

87.6 

53.4 

70.5 

3.4 

96 

19+ 

39 

12 

23 

18 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

12+ 

,0 

0 

0 

0 

°J 

BAKER  9  NNW 

AM 

96.2 

65.9 

81.1 

105 

22+ 

54 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

.39 

.39 

11 

,0 

0 

1 

0 

0| 

BARSTOW 

91.5 

56.4 

74.0 

5.3 

102 

26+ 

44 

13 

13 

22 

0 

0 

0 

.07 

■ 

.02 

.07 

10 

,0 

0 

0 

0 

0  1 

BEAUMONT  1  E 

81.0 

48.4 

64.7 

3.4 

91 

28 

38 

13 

75 

5 

0 

0 

0 

.27 

■ 

.33 

.14 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

84,2 

45.1 

64.7 

2.1 

91 

19+ 

37 

12 

51 

4 

0 

0 

0 

.08 

■ 

.12 

.08 

12 

,0 

0 

0 

0 

°l 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

62,0 

37.9 

50.0 

71 

20 

23 

13 

460 

0 

0 

5 

0 

.88 

.63 

23 

2 

1 

BLYTHE 

100,5 

65.6 

83.1 

6.9 

112 

28 

57 

13  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.11 

.08 

.09 

11 

,0 

0 

0 

0 

"1 

BLYTHE  CAA  AP 

99,7 

70.4 

85.1  . 

112 

28 

58 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

95,0 

60,9 

78.0 

105 

29 

52 

14+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.09 

.05 

11 

,0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

97,6 

63,3 

80.5 

3.1 

110 

29 

53 

13  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.08 

.04 

.08 

11 

,0 

0 

0 

0 

0  ' 

CANTIL 

90,0 

52.5 

71.3 

99 

18+ 

42 

1 

11 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0' 

COW  CREEK 

104,8 

75.5 

90.2 

3.5 

112 

23  + 

6P 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

.16 

.06 

.16 

11 

,0 

0 

1 

0 

oi 

DAGGETT  CAA  AP 

92,0 

60,0 

76.0 

102 

19 

47 

13 

4 

23 

0 

0 

0 

.09 

.09 

.09 

10 

,0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

80,  IM 

42, 9M 

61. 5M 

86 

19+ 

34 

13 

113 

0 

0 

0 

0 

.52 

.21 

12 

,0 

0 

2 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

95,2 

72,5 

83.9 

3.8 

107 

29 

57 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

100,0 

61  ,6 

80.8 

2.5 

112 

30 

52 

13 

0 

27 

0 

0 

0 

.12 

.12 

.10 

11 

.0 

0 

1 

0 

o! 

FAIRMONT 

AM 

77,1 

51.9 

64.5 

1.8 

89 

18 

43 

12 

79 

0 

0 

0 

0 

.22 

.10 

.15 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 : 

GREENLAND  RANCH 

103, 4M 

75, 5M 

89. 5M 

5.2 

111 

31  + 

63 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0. 

HA  I  WEE 

AM 

80,9 

53.6 

67.3 

0.9 

88 

31  + 

46 

12+ 

40 

0 

0 

0 

0 

.06 

.10 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0  [ 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

AM 

94.6 

64.  1 

79.4 

3.3 

108 

29 

51 

12 

2 

20 

0 

0 

0 

.16 

.13 

.08 

11  + 

.0 

0 

0 

0 

o] 

IMPERIAL 

98.4 

66.8 

82.6 

5.1 

109 

28 

54 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

.13 

.11 

.13 

10 

.0 

0 

1 

0 

0' 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

92 

19 

42 

1 

0 

0 

0 

T 

.13 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

« 1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

99.  1 

70.6 

84.9 

5.8 

113 

29 

57 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

.04 

.00 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0; 

INYOKERN 

89,8 

51. 8M 

70. 8M 

97 

29+ 

44 

13+ 

7 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0' 

IRON  MTN 

AM 

98,4 

71.4 

84.9 

4.5 

109 

29+ 

57 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.14 

.13 

.14 

11 

.0 

0 

1 

0 

'J 

LAKE  ARROWHEAD 

69.1 

44.4 

56.8 

1.9 

78 

17 

32 

14  + 

249 

0 

0 

2 

0 

.88 

.35 

.62 

11 

•  0 

0 

2 

1 

LANCASTER 

85.8 

50.1 

68.0 

97 

22 

42 

13  + 

3-4 

10 

0 

0 

0 

.17 

.17 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

83.4 

50.9 

67.2 

3.6 

94 

17 

38 

12 

45 

5 

0 

0 

0 

.02 

.14 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

°\ 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

89.0 

50.5 

69.8 

98 

19 

40 

14 

23 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o{ 

MECCA   3  SE 

AM 

96.7 

67.9 

82.3 

5.2 

111 

29 

53 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

.35 

.32 

.35 

11 

.0 

0 

1 

0 

o: 

MITCHELL  CAVERNS 

82.3 

62.3 

72.3 

92 

28 

47 

12  + 

28 

6 

0 

0 

0 

.58 

.38 

11 

,0 

0 

2 

0 

0' 

MOUNTAIN  PASS 

80,1 

53.0 

66.6 

88 

28  + 

41 

13 

63 

0 

0 

0 

0 

.83 

.69 

11 

,0 

0 

2 

I 

0! 

NEEDLES  CAA  AP 

98.9 

69.2 

84.1 

5.1 

110 

28 

57 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

.66 

.58 

.64 

11 

,0 

0 

1 

1 

0: 

palmdale 

86.3 

51.4 

68.9 

3.8 

97 

17 

39 

13 

27 

11 

0 

0 

0 

.28 

.16 

.28 

1 

,0 

0 

1 

0 

0' 

PALMDALE  CAA  AP 

84.9 

50.8 

67.9 

94 

19+ 

38 

13 

31 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

ol 

PALM  SPRINGS 

99.4 

59,9 

79,7 

3.2 

110 

17 

48 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

.07 

.01 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

99.2 

72,9 

86.1 

4.9 

111 

29 

59 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.21 

.19 

.16 

11 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

85,3 

55,5 

70.4 

2.2 

94 

19+ 

43 

13 

27 

7 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  i 

SQUIRREL   INN  2 

67,5 

44.6 

56.1 

3.5 

77 

28 

32 

14+ 

269 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.28 

1.02 

11 

.0 

0 

2 

1 

1. 

TABLE  MOUNTAIN 

64.2 

44.6 

54.4 

2.8 

72 

29+ 

28 

12 

321 

0 

0 

3 

0 

.10 

.13 

.10 

11 

T 

T 

15+ 

1 

0 

THERMAL  CAA  AP 

98,8 

69,6 

84.2 

111 

28 

57 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

.11 

.11 

10 

,0 

0 

1 

0 

SI 

TRONA 

AM 

92.1 

50.5 

76.3 

2.9 

100 

22  + 

52 

13  + 

1 

23 

0 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

94,4 

62,2 

78.3 

5.1 

104 

28  + 

50 

12 

1 

23 

0 

0 

0 

.16 

.15 

.16 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALVERMO  RS 

83, 5M 

44. 7M 

64.  IM 

3.2 

90 

28+ 

31 

13 

74 

3 

0 

1 

0 

.20 

.01 

.20 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

84.7 

49.2 

67.0 

2.9 

95 

18 

39 

13 

41 

8 

0 

0 

0 

.26 

.22 

.25 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

51.3 

25.9 

38.6 

59 

30+ 

6 

13 

809 

0 

0 

24 

0 

.94 

.65 

13 

11,5 

12 

13+ 

3 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

39.7 

23.2 

31.5 

46 

IB 

14 

12 

1032 

0 

0 

31 

D 

.79 

.48 

13 

8.5 

33 

1 

3 

0 

DIVISION 

72.0 

.24 

Preapilation 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
MAY  1958 


Station 

■3 

Day  of  month 

1   1  2  3 

4      5  1  6 

7  I  8  9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19  I  20  21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28    29  30 

31 

«CTO«  'esconoido  FC2>ieE 

U>IH  RS 

4LIS0  CN  FC  4*6 
ALPINE  1  « 

.17 

1.9a 

1.91 

T 

.38 

.17 

T 
T 

■  34 

1.16 

.02 

.31 

■  33 

W13 

.09 

T 

T 

•  07 

ALTAOENA 
AITURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWIft  PAC  UNION  COL 
ANTIOCT  1  E 

.00 
1.09 
.24 
.87 
■  62 

■  80 

■  12 

■  09 

.03 

.14 

■  OS 

.06 
.80 
.59 

.02 

.  11 

ANTtOCH  PUMP  PLT  3 
ARCOVO  SECO  RS  EC  508  C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAMEIH  1 
AUBERRY 

.80 
■  00 

i^4a 

.00 
1.48 

.01 
.69 

■  03 
1.39 
.46 

.05 
.13 

.52 
.14 

AUeURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  «  SSE 
AZUSA  FC  143 
BACKUS  RANCH 

1.18 
.16 

1.24 
.07 

T 

.09 

T 

■  09 

■  96 

■  02 

*  13 
.16 
.99 

T 

.07 

■  96 

.02 

SAICER  •  NNV 

BAKERSFIELD  HB  AP  R 
BALCM  PH 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAH 

.3a 
■  aa 

2.07 

.aa 
.2a 

.01 

■  39 

■  81 
1^34 

■  06 

.03 

■  99 

■  29 

.04 
.17 

BARSTOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPINO  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEL  AIR  FC  10 

.07 
.39 
.38 
.27 
.00 

.06 
.10 

.08 
.01 

■  14 

■  04 

■  06 

■  la 

■  23 
.07 

BEN  LOMOND 

BfNSONS  FERRY 

BERKELEY  R 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

.41 
.81 
.2< 
.7S 
1.91 

■  07 

.10 

■  07 
.79 

.34 
.06 

■  19 

■  44 

■  19 

.75 

.28 
.42 

.08 

.01 

•  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  1 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  BS 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

i.oe 

2.20 

■  11 

■  17 

■  4« 

.23 

T 

.02 
.02 

.02 

1.06 
.01 
.17 

.81 
.06 

.04 

.30 
.28 

.21 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  48  OE 
BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MTN  2  S 
SLUE  CANYON  US  AP  //R 

.00 

.ot 

.88 
.39 

i.ai 

T 

.10 

T 

.09 
.92 

.08 
.11 

.29 

T 

.30 
.79 

.63 
.04 

.06 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
8LYTHE 

BLYTHt  CAA  AP 

BOCA 

BONITA 

2.3a 
.11 

.02 
.4C 
.60 

■  02 

T 

.08 
.09 
.02 
.27 
.99 

.12 
.01 

1.25 
.01 

.71 

.12 

•  01 

•  22 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

.1! 
.00 

■  28 

■  21 
2^18 

.02 

■  09 

■  04 

T 

■  06 

■  07 
.05 

■  20 

■  21 

1.17 

.99 

BRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRIDCEPORT 

■  3< 

■  0! 

■  OO 

T 

.10 

■  OS 

T 

■  10 

.06 

T 

.21 

T 

.07 

BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLAROS  BAR  PH 
BURBANK  FIRE  OEP  FC  226E 

1^72 
1.07 
1.41 
1.66 

T 

■  28 

■  27 

'•V: 
■  43 
.9< 

.02 

1.12 
.16 

.  33 
.68 
.96 
.80 

■  12 

T 

•  18 

BURBANK  WB  AP  t 

BURLINGAME 

BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 

T 

.22 
1.67 
.60 
.62 

T 

T 

.11 
.68 

.24 

.96 
.06 
.39 

T 

T 

■  09 

•  03 
T 

■  06 

■  27 

■  91 

■  03 

■  16 

T 

CASAZOM 

CMRILLO  NH  R 
CACMUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEKICO  2  NE 

.09 
.96 
.42 
2.9? 
.14 

.02 
.01 
.06 

T 

■  19 

.03 
.99 

.72 

.09 
.61 

T 

.17 

■  10 

■  67 

.26 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BALDY  FC  89  F 

CAMfO 

CAMP  PARDEE 

•  86 
1.29 
.28 
.60 
1.09 

.01 

■  03 

.80 
.23 
.90 
.02 

.Oi 
.08 
.04 
.01 

.Oi 

T 

.04 
.10 

.80 
.25 

.84 

.01 

T 

T 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 

•  la 
i.ao 

1.02 
.01 
.00 

T 

.40 
.78 
.01 

.0: 

.47 
.11 

.18 

T 

■  94 

.09 
.13 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CAZADERO 

CECILVIILE  SAWYER 
CEOARVILLE 

1.07 
.83 
.20 

1.90 
.4« 

.14 
.06 
.98 
.23 

.3< 

.04 
•  19 

.10 

.11 
.12 
.28 

■  56 

■  19 

T 

■  12 

.11 

T 

.02 
T 

■  17 

•  21 

•  04 

CENTERVtLLE  PH 
CHALLENGE  RS 

CHATSHORTH  HEYNEMANN  RCH 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 

1.76 
1.33 
.OC 
.00 
1.72 

T 

I'o 

.37 

•  4: 

■  81 

.41 

.66 

■  69 

■  12 

.02 
.01 

CNESTER 

CrnCO  EXP  STATION 
CtWLA  VISTA 
CISCO  RS 

CLAREMOHT  POMONA  COLLEGE 

1.9! 

1.9a 

•  97 
1.62 
.94 

■  06 

.82 
.07 

.03 

■  Oi 
.90 
.89 
.29 

T 

.66 

■  22 

■  02 

.77 

.11 

CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HI91LANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 
COALINGA  14  NN 

.67 
.«0 
■  47 
.72 
.3< 

■  09 
•  01 

T 

.11 

.98 
.06 

T 

.09 
.01 

.06 
.12 
.06 
.13 
.33 

.98 
.62 
.35 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSN 

T 

1.71 

1.3< 
■  8< 

T 

.39 
.33 
.17 

1.04 
.26 
.96 

.09 

.69 
■  63 

".30 
.39 
.59 

.07 

CONCORD  3  E 
CORCORAN  IRRI6  OIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

.61 

.3( 
.81 
1.74 
.0! 

.01 

.29 
.03 

.1< 
.2< 
.0< 
.93 

■  10 
•  09 
• 

•  43 

T 

•  84 

.92 

COVELO 

COVINA  TEM»LE  FC  ie3 
COW  CREEK 

1.91 
.0* 
.11 

T 

.01 

.92 

T 

.16 

.03 

•  40 

.98 

.01 

.02  .04 

5m  i«t«r«ne«  BOtmrn  toll<r«lB«  StattOB  Ii 


-  141  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 
13  I  14  1  15 


25     26  27 


COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283e 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAWA 

CUYAMACA 

DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DENAIR 
OE  SA9LA 
DESCANSO  RS 
D08RINS  COLGATE 
OONNER  memorial   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
OUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTHO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESC ONDIDO 

ESCONDIOO  CHURCH  RCH 

EUREKA  WR  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELO  POLICE  5TA 

FA IRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FTNLEY  5  SW 

FIVE  POINTS    5  SSW 
FOLSOM  DAM 
FONT  ANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

F0PE5TH1LL  RS 
FORT  6IDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT    JONES  RS 

FORT  ROSS 
FORWARD  MI LL 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WR  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARR0UE5  RCH 
FULLERTON  DAM 
FUILERTON  HILLCREST  RES 
GARPERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

6ASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 

GrnR/iLTAP  DAM 
61 LROV 

GLENDALF  STAPtNHORST 
GLENOORA  W£ST 
GLENNVILLE 

GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 

GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELANO  RS 
GUEKNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF    MOON  RAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 

HAMILTON  AFP    I  E 
HANFORO 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 

HARR I  SON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLFBR16HT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 

HAYFORK  RS 
HEALDSeURG 
HEALOSeURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 
HOflERGS 

HODGES  HAM 
HOEGEES  FC 
HOLLtSTER 


1*31 
•  66 

1.53 


1.57 
1.53 


.17  .26 

.58  .sg 

.89  .52 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MAY  1958 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1   2  3 

4 

5  1  6 

7  1   8   1  9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17  [  18 

19  j  20  j 

21 

22  1 

23  [ 

24 

25  26 

27 

28 

29  1  30 

31 

HOPLANO  LARGO  STA 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

lOVLLWILD  RS 
IMPERIAL 

.2 
1>3 
.3 
,2 
.1 

.01 

.03 
.13 

.03 
.68 

T 

.14 

.  1 

.  3 

.OS 

.  10 
.30 
.32 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 

T 
.0 

T 
T 
1.6 

T 

T 
T 

.04 
.30 

T 

.43 

.85 

.01 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  tfYNOLA 

.1' 
1.6< 
.5 

.3 

T 

T 

.14 
1.21 

.35 

.2C 

.33 
.IC 

T 

.18 

.2; 

.02 

T 

JUNCAL  0AM 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KERLINGER 

KERN  RIVER  PH  1 

.9 

.9S 
.81 
.8- 
.41 

.02 
.08 

.13 

.2C 

.0« 

.31 

.51 
.05 
.06 
.01 
.03 

.69 
.63 
.81 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STA 

KING  cm 

KLAMATH  K 

.31 
1.5' 

1.11 

1.6] 

T 

.78 
1.45 
.06 
.05 

.le 

.63 
.01 

.21 

.11 
.07 
.26 
.65 

.79 
.  32 

.04 

.22 

•  33 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

.01 
.71 

,li 

•  2! 

.8e 

.04 
.03 

.01 

.15 
.06 
.62 

.15 

.23 

.06 
.16 

.56 

LAKE  CITY 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDIN6 
LAKE  SPAULDIN6  DAM 

.73 
2.0< 

.27 
2.2C 
1.99 

.02 

.30 
1.45 
.04 
.60 
.54 

.21 

.21 
.44 
.42 

T 

.45 

T 
T 

T 

1.01 
.90 

.  16 

.  15 
.09 

T 

.07 

T 

•  12 

LA  HESA 
LANCASTER 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LEBEC 

.28 
.17 
1.04 
1.24 
.56 

.17 

.19 

.28 

.22 
.44 

.58 

•  IC 

•  28 

.62 

.  24 
.08 
.09 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEWM  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 

.00 
.27 

i.og 

1  .1! 
.14 

T 

.70 
.90 

.02 
.31 
.17 
.14 

.25 
.08 
•  08 

T 

LIVERMORE 

LLAMO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.66 

.02 
.29 
.91 
.22 

.02 
.01 

T 

.12 

T 

.01 

.16 

.10 

.89 
.21 

.56 

.02 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  CAA  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP  F 

LOS   ANGELES  WB  CITY  ( 

.43 
.11 
.02 
.01 
.04 

.01 

.11 
.02 
.01 
•  03 

T 
T 

.43 

LOS  SANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  ♦  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

.27 
.62 
.49 
.97 
.46 

.08 

•  10 

•  16 

T 

.13 

.06  .24 

.31 

.03 

.62 
.40 

.30 

.24 

.01 
.05 

.02 

.03 

.03 

LUCERNE  VALLEY  2  W 
LYTLE  CREEK  PH 
Lrn-E  CREEK  RS 
MADERA 

MAO  RIVER  RS 

.0< 
.31 
.1< 
■  63 
1.64 

.03 

•  12 

•  10 
.01 
.17 

.16 

.34 
.01 

.12 

T 

.  16 
1.31 

.05 

•  10 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANZANITA  LAKE  // 

MARCH  FtELD 

MARICOPA 

MARIPOSA 

.65 
2.10 
.36 
.37 
1.67 

T 

T 

.66 
•  36 
.37 
.15 

.80 
1.36 

.17 

.65 
•  12 

.32 
.04 

.  15 

T 

MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARVSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 

.61 
.53 
.88 
1.39 
1.29 

.17 

.12 
.79 
•  63 

.14 
.03 
.02 
.25 
.06 

•  06 

•  05 
.14 
.10 

.41 
.45 
.59 
.12 
.26 

.01 
.02 

.32 

MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

1.86 
.35 
.73 
.70 
.39 

.28 
.35 

T 

1.40 

.63 
.36 

.05 

.10 
.32 
.39 

.  13 

T 

.02 

MEYERS  INSPECTION  STA 
MIDOLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

.89 
.42 
.58 

1.80 
1.49 

.01  T 

.09 

.23 
.26 
.46 
.60 
.01 

.17 
.12 
.02 
.78 
.01 

.06 

.04 
1.03 

.45 

.36 
.37 

T 

.07 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTEREY 

.58 
1.17 
.05 
.38 
.56 

T 

.20 

.38 

•  35 

•  09 

•  16 

•  03 

.17 

.82 

.05 
.53 

T 

MONTICELLO  DAM 
MOOfiPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

.92 
.00 
.97 
.34 
.83 

.23 

T 

.14 

T 

.11 
.69 

.04 

.09 
.28 

•  39 
.29 

T 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBROfI  RS 

1.37 
.86 
.28 
1.71 
1.91 

.24 

1.07 
1.14 

.35 
•  21 

T 

.13 
.28 

•  76 

•  52 

•  10 

•  12 

.02 

.22 
.22 

.32 
.03 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  3386  // 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  OAM 
NAPA 

1.39 
.06 
.62 
.27 
.99 

T 

.85 
.09 

.01 
.14 

.10 

.07 

.05 
.27 
.07 

•  13 

•  43 

•  82 

.20 

.14 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

1.14 
.66 
.62 

1.81 
.6} 

.42 

.02 

.64 
.20 
.11 

•  09 

T 

•  77 

•  08 

1.00 
.12 

.05 

.  89 
.43 

.04 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

.87 
.02 
.91 
.08 

.02  T 

.20 

T 

.19 
.08 

.67 
.06 

.66 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKOALE  WOODWARD  OAM 

1.91 

T 

.96 

T 
T 

.96 

T 

.86 

T 

•  01 

.01 

.07 
.56 

DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
MAY  1958 


Station 

0 

Day  of  month 

1  '1   2  1  3 

4   1  5 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28    29  30 

31 

OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND 

OAKLAND  W8  AP  C 
OAKVILLF  1  WNW 
OCCIDENTAL 

,7- 

'.■>t 
•  7! 
.6C 

•  13 

•  15 

.11 

.03 
.09 

•  04 

T 

•  49 

•  25 

•  13 

•  05 

•  32 

•  02 

•  63 

•  46 

•  09 

•  02 

.17 

OCEANSlDE  PENDLETON 

OCOT I LLO 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

.3E 

.0! 
.OC 
1.36 

•  01 

T 

T 

.37 
.10 

.76 

T 

.30 

T 

•  OS 

•  30 

T 

T 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CP  PARK 

ORINDA  aOWMAN 

ORLAND 

.02 

1 

.75 
1.6C 

.02 

•  05 
.19 
.36 

•  28 
.67 

•  05 

•  31 

•  SO 

•  38 

•  14 

•  55 

•  41 

T  T 

.14 

.20 

ORLEANS 

OROV I LLE  1  WSW 
OROVILLE  7  5E 
OROVILLE  RRIOGE 
OXNARD 

1.43 

1.3C 
1.17 
.01 

.04 
.15 
.  15 
.14 

T 

.35 
.50 
.42 

•  06 

T 

•  SS 

•  01 

•  IS 

•  60 

•  6S 

•  61 

•  05 

•  32 

.03 

•  20 

OZENA 

P AC  1 F  I C  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMOALE 

.93 

«oe 

.26 

.28 

.28 
.08 

T 

.47 
.54 

•  46 

•  16 

•  64 

•  38 

•  15 

PALMOALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  0B5Y  R 

.00 
•  07 
.'.6 
.79 

.07 

T 

T 

.14 
•  44 

.10 

•  09 

•  65 

•  27 

PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

.0( 

1.67 
.21 

•  03 

•  25 

•  16 

.62 
.05 

.05 

•  42 

•  75 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  R0BLE5 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

.78 

T 

1>«3 
.37 
.63 

T 
T 

.02 

.45 

T 

.05 
.22 

.03 

i.oe 

.01 
.02 

•  25 

T 

•  31 

•  37 

•  05 

•  55 

PATTIWAV 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEORA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

1 .1« 
2.47 

•  46 
1.44 

•  21 

.43 
.18 

.05 
.10 
.04 
.92 

T 

.34 
2.02 

.45 
.03 

T 

•  04 

•  19 

•  12 

•  07 

•  33 

T 

•  30 

T 

•  20 

T 

PINNACLES  NM 
P 1 SMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

U04 

^•34 
.66 
1.32 

1.40 

T 

.15 

.45 
.  12 

.18 

1^04 
•  25 

T 

.08 

•  30 

•  46 

•  96 

•  01 

•  03 

.ig 

PLACERVIULE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  8LANCAS 

1.29 

.82 
.10 
.71 

.20 
•  11 

T 

.43 
•  11 
.03 

•  02 

•  03 
.10 

•  69 

•  83 
1^36 
.62 

•  •OS 
•  03 

T 

POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  OEPOT 
PORTERVILLE 
PORTO LA 
POSEY  3  E 

.08 

.23 
.39 
.89 

T 

.03 

T 

•  10 

•  26 

•  13 

.05 

•  11 

•  07 

•  05 
.60 

.06 

•  09 

•  08 
.10 

•  45 

•  06 

POTTER  VALLEY  PH 
PR lEST  VALLEY 
QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULDTNG 
RANCHITA 

1.27 

•  67 
.14 
.43 

.01 

T 

.01 

•  41 

T 

•  33 

•  12 

.12 
.43 

•  71 

•  28 

T 

•  04 
.10 

•  11 

•  12 

RANOSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANOS 
REDWOOD  CITY 

.00 

l!76 
.23 
.30 

T 

T 

•  03 

T 

•  93 

•  73 

•  19 

•  10 

.  16 

•  69 

•  08 

•  37 

•  32 

•  11 

T 

•  09 

.02 

REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

.96 

.81 
.70 
•  24 
.18 

•  06 

•  07 

•  23 

•  02 

•  07 

•  09 
.01 
.  16 

•  83 

•  02 
.07 

•  72 

•  54 

ROCKLIN 
ROUND  MOUNTAIN 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WS  CITY  R 
SAGEHEN  CREEK 

•  69 

.76 

.72 
.40 

•  04 

•  07 

•  04 

•  02 

T 

•  25 

T 
T 

- 

.01 

•  70 

•  6S 

•  OS 

•  65 

•  23 

•  10 

•  90 

SAINT  HELENA 

S A  I  NT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  CAA  AP 

•  86 

.66 

•  49 

•  32 

T 

•  02 
.29 
.07 

T 

1.26 

T 

•  07 

•  58 

•  55 

•  49 

•  45 

•  26 

•  65 

•  04 

SALINAS  DAM 
SALSTPUEDE5  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

•  49 

1  ,M 
.21 

•  14 

•  01 

T 

.03 
.93 

•  77 
.17 

•  07 

.01 
.54 
•  14 

•  03 

•  27 

•  24 

•  «4 

.79 

•  01 

•  66 

.17 

.09 

san  bernardino  co  hosp 
San  clemente  dam 
sanoberg  ptl  sta  fc130b 
sandber6  wb  //r 
san  diego  wb  ap  r 

.34 

'•it 
.28 
•  40 

•  02 

•  34 

T 

.01 

T 

T 

T 

•  49 

•  29 

•  28 

•  34 

.02 
.04 

.06 

T 

•  24 

T 

•  28 

SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 
SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB   AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

•  13 

•  33 

•  88 
.10 

T 

•  01 

.09 

T 

•  01 

•  11 

•  13 
.01 

.19 
.03 

T  ^02 
T  •Ol 

•  20 

•  74 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 

•  19 

•  43 
.08 

•  93 

T 
T 

T 

T 
T 

•  14 

.08 
.07 

.  19 

T 

T 

.18 
•  46 

•  11 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 

•  23 

.09 
.31 
.40 

T 

.02 
.03 

.01 
.12 

•  12 

•  20 

•  08 

•  06 

•  10 

•  28 

•  01 

•  31 

SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 

T 

.61 
.08 

•  33 

•  47 

•  05 

.05 

T 

T 

T 

•  19 

•  06 

.37 
.03 

•  33 
.41 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

.53 

•  53 

•  43 

.01 

•  12 

•  05 

•  01 

.40 

•  48 

•  42 

T 
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O  (UQOIl 

•a 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4   1   5   1  6 

7      8  1  9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

1  16 

17  1  18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29 

30 

31 

SANTA  Ft  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP 

T 
■  4 
,3 
.2 

1  .2 

T 

2 
9 

0 

1  T 

T 

T 

.0 

T 
T 

7 

.02 

.05 
.04 

7 

T 

.30 
.30 
.20 
.21 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

T 
.1 

•  4 

.1 

9 
0 
9 

1  .03 

T 

.15 

.0 
.0 

4 
B 

.08 

.  32 

■  01 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWVEftS  BAR  RS 

searsville  lake 
•Sepulveoa  OAM 

•  9 
1.7 
1,1 

■  3 

•  0 

1  .32 

8 

2 

2 

D 

.89 

•  1 

•  1 

•  0 

•  1 

9 
1 
1 
1 

T 

.25 
.06 

•  44 

.80 
.15 

T 

.13 

.21 
.06 

SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MAORE  1  N 

2.3 
T 

1.2 
.7 
.0 

9 

T 
) 

3 

.91 

T 

■  12 
.31 

•  9 

.2 
.4 

3 
i 

>  T 

.05 

.51 
.87 

T 

•  38 

SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SKAGGS  SPOS  LAS  LOMAS 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

.3 
.0 
,1 

l.l 

! 
> 
1 

!  .12 

.  18 
.05 

.07 

.0 

.0 
.4 
.1 

I 

! 

.01 
.15 

.05 

.09 
.  12 
.76 

.01 

T 

SMITH  RIVER  3  HNH 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOLEIMD 
SOMlS  3  NE 
SOMIS  3  NH 

.0 
,3 

•  0( 

•  0< 

.07 

.0 

*  15 

.23 
.  18 

.  11 

.03 

•  48 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECtCELS  HWV  SRIDGE 

.7( 
1.1' 
1  .0 

.0' 
.91 

.07 
.22 

•  04 

.4 

1.0 

.0 

.  36 
.03 

r 

.  15 

.25 

.50 

.34 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  INN  1 
SQUIRREL  INN  2 
STOCKTON  CAA  AP 

l.K 
.91 
1.0' 
1.11 
.7« 

T 

•  09 

.23 
.12 
.71 

1.02 
.03 

.8« 
.U 
.3C 
•  IC 

.73 

.11 
.  39 

T 

STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONVFORO  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

.74 
.«< 
1  .41 
1.02 
2.0« 

T 

.01 
.54 
.48 
.80 

•  o: 

.13 
.0« 
.3« 

.05 
.61 
.35 
.42 
.uo 

.67 
.02 
•  46 

.  48 

.03 
.02 

SUMLANO 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SU5ANVILLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 

T 

.01 
.Sfi 

•  44 

•  10 

.02 

T 

T 

.01 
.92 
.39 
.10 

.16 
.03 

7 

.12 

.04 

.07 

TAMOE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL  CAA  AP 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

.91 
.14 

.11 
1.30 

.03 

T 

.11 

.15 
.11 
.25 

.67 

.04 
.10 
.42 

.15 

.20 

.32 
.01 

TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TOfTRANCE 
TRACY  CARSONA 
TRACV  PUMPING  PLANT 

1 .4a 

.00 
.01 
•  77 
.97 

.39 
.03 

.33 

7 

.10 

.01 
.67 

.6  0 
.76 

■  06 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //H 
TURLOCK 

TURNTABLE  CHEEK 

.OC 
.4< 

1  .78 
.92 

2.11 

.01 

.17 
1.14 

.45 

.13 
.01 
.34 
1.08 

.05 

.16 
.19 
.23 
.50 

.16 

.27 
.08 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
THIN  LAKES 
UKIAH 
UKIAH  4  W 

.19 
.19 

.94 
.94 

•  03 

.16 

.54 
•  09 
.13 

.12 
.29 
.04 

7 

.40 
.09 

.71 
.05 
.38 

.04 
.27 

.03 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

T 
T 

1.37 
1.19 

T 
7 

.24 
.27 

7 

•  16 

.84 
.66 

.29 
.11 

•  10  . 

UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  ME 
VALYERMO  RS 

VAN  NUTS  CITY  WHSE  FC  15 

1.00 
.91 
.39 
.20 
.00 

•  02 
.20 

•  03 

.02 

.03 
.19 

.17 

.43 
.48 

.42 

•  15  . 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  PATROL  STA  FC120 
VINTON 
VISALIA 

.00 
.29 

.34 
.32 

.29 
.22 

.01 

.34 
.16 

.11 

T 

.05 

T 

VISTA 

VOLCAMOVILLE 
VOLUtERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 

.19 
1.74 

2.94 
.93 

.19 
.26 

•  92 
U49 

•  08 

.42 
.78 

.71 

7 

.S2 

.98 
.52 
.48 
.03 

.06 

T 

.26 

.19 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102e 

.99 

.91 

.72 

T 

T 

.19 
.13 
.19 

.04 
•  05 
.06 
.72 

.46 
.63 
.39 
T 

WARMER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEED  1  S 

WESTHAVEN 

.39 
.71 
.97 
1.90 
1.91 

.10 

.09 

•  13 

•  40 

.70 

1 

.10 
.22 

7 

.22 
.45 

.02 

.04 
.11 

.06 

.03 
.46 
.21 

.20 

.15 

•  32  . 

WEST  POINT  3  SW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

1.11 
.99 

•  79 
1.03 

T 

.29 

7 

.19 
.04 
.04 

.19 

.10 
.17 
.11 

.69  7 
.48 

.  56 

.34 

.03 

.39 

.10 
.  85 

.  02 

T 

.12  1 

WHITTIER  FC  lOfl  C 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

.00 
.79 

.81 
.21 

7 

. 

.20 

7 

•  22 
.98 
.05 
.16 

.04 

•  15 
.05 

•  52 
.61 

.01  I 

WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIBMTS 
VORSA  LINDA 
YOSEMITE  NP 

•  31 

•  70 

•  23 

T 

•  99 

.31 
.04 

7 

•  68 

T 

.03 
.31 

7 

T 

.06 
.15 

T 

.60 

•  05 

VREKA 

.57 

•  01 

.04 

.  19 

.04 

T 

•  29  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1958 


ADIN  RS 
ALDERPOI NT 


Day    Of  Month 


43     50  45 


78      66  72 


73  80  83 
33     40  42 

77      78  63 


16     17     18     19     20     21     22    23    24     25     26     27     28     29     30  31 


90  95  90 
48      51  49 


42     44  39 

82     84  67 

48      50  52 


85  73 
54  55 


A  LP I NE    1  W 

MIN 

51 

52 

51 

44 

48 

43 

7  3 

48 

77 
51 

54 

52 

45 

7  3 
45 

76 
41 

64 
43 

86 
46 

86 
45 

90 
50 

89 
49 

85 
48 

82 

50 

91 
48 

92 
47 

89 
51 

68 
50 

92 
49 

90 
49 

87 
46 

94 
49 

94 
52 

85 
50 

62 
52 

33.0 
48.5 

ALTUR AS  R S 

MIN 

73 

29 

28 

76 
31 

62 
34 

78 
35 

75 

38 

6  4 

30 

73 
36 

80 
38 

66 
35 

79 
38 

57 
35 

55 
27 

56 
33 

7  3 
37 

80 
37 

84 
42 

88 
43 

80 
41 

81 
46 

61 

36 

84 
47 

79 
43 

76 

42 

60 
45 

83 
43 

83 
42 

76 
36 

75 
36 

76 
40 

74 
40 

76.6 
37.6 

ANGW I N   PAC   UNION  COL 

MIN 

48 

41 

42 

51 

74 

43 

41 

77 
41 

74 

40 

71 
51 

59 
46 

5  1 
42 

62 
38 

70 
41 

78 
47 

57 

88 
58 

85 
51 

78 
49 

60 
46 

76 
46 

75 
51 

70 
49 

78 
53 

83 
46 

62 
53 

73 
47 

76 
51 

75 
44 

78 
49 

77 
46 

77 
47 

75.4 
47.1 

ANT  I OCH   1  E 

MAX 

MIN 

79 
44 

72 
43 

78 
41 

80 
43 

78 
43 

42 

8  1 
51 

78 
44 

75 
45 

69 
54 

62 

51 

67 
40 

75 
41 

83 
42 

91 
48 

85 

58 

86 
55 

79 

59 

80 
55 

80 
52 

79 
49 

70 

56 

75 
52 

77 

53 

79 
55 

77 

56 

79 
55 

80 
57 

83 
55 

79 
53 

76 
53 

77.9 
50.0 

AN'TIOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 
MIN 

83 
42 

81 
48 

70 
41 

81 
43 

85 
45 

83 
43 

64 

47 

64 
42 

60 
44 

78 
54 

67 

47 

63 
42 

59 
43 

78 
41 

a  5 

48 

93 
55 

91 
51 

87 
54 

84 

53 

69 
53 

83 
46 

63 
57 

66 
54 

75 
53 

77 
52 

80 
53 

76 
52 

79 
52 

81 
51 

34 
57 

31 
58 

30.1 
49.1 

ASH  MTM 

MAX 
MIN 

70 
52 

60 
55 

79 
52 

79 

53 

85 
57 

86 
55 

82 
56 

82 
57 

82 
58 

65 
52 

66 
51 

57 
47 

63 
45 

72 
49 

82 
51 

87 

60 

90 
64 

90 
59 

88 
57 

84 
61 

64 
56 

38 
56 

71 
54 

83 
52 

84 
53 

84 
53 

85 
53 

81 
54 

81 
59 

32 
58 

35 
59 

80.6  1 
54.9  - 

AUBERR V 

MAX 
MIN 

78 

50 

78 
46 

78 
45 

64 

50 

6  3 
58 

84 

53 

8  2 
52 

8  2 
50 

85 
53 

63 
49 

60 
41 

6  3 
45 

75 
40 

61 
46 

85 
58 

90 
52 

90 
62 

90 
54 

63 
53 

86 
59 

65 
56 

85 
55 

86 
52 

60 
52 

84 
46 

83 
48 

83 
47 

80 
52 

82 
52 

83 
57 

33 
52 

81.7 
51.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

83 
46 

83 
45 

72 

79 
45 

85 
47 

62 
49 

82 
51 

84 
52 

82 
53 

83 
51 

63 

50 

55 
45 

66 
43 

75 
44 

84 

50 

89 
57 

92 
51 

91 
61 

82 
54 

85 

56 

85 
56 

85 

58 

73 

55 

76 
57 

79 
54 

82 
54 

82 

52 

76 

50 

81 
51 

83 
54 

62 
52 

ao.i 

51.5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

67 
54 

65 
52 

66 
49 

69 
50 

65 

50 

66 
53 

67 
54 

68 
53 

65 
54 

65 
46 

68 
47 

69 
46 

65 
49 

70 
50 

67 

50 

68 
52 

65 

50 

69 
52 

65 
54 

66 
53 

69 

52 

73 
54 

72 
52 

69 
51 

67 

50 

70 
54 

76 
53 

72 
54 

63 
53 

70 
58 

71 
54 

68. 2 
51.7 

AVENAL   9  SSE 

MAX 
MIN 

80 
48 

86 
45 

82 
44 

86 

52 

92 

56 

90 
51 

86 

50 

89 
52 

86 
50 

62 
58 

74 
54 

63 
51 

70 
45 

74 
46 

86 
56 

95 
57 

93 

60 

97 
56 

89 
60 

88 
65 

92 
57 

9  3 

60 

80 
60 

61 
54 

81 
54 

87 
54 

86 
55 

85 
59 

85 
56 

39 
56 

81 

55 

84.8 
54.2 

MIN 

51 

61 

48 

46 

50 

46 

56 

63 

53 

46 

43 

39 

49 

45 

47 

93 
57 

95 
66 

95 
52 

96 
62 

94 

55 

95 
51 

90 

6  0 

84 

56 

88 
49 

90 
52 

90 
48 

90 
50 

91 
54 

90 
62 

92 
61 

90 
60 

87.6 
53.4 

BAKER   9  NNW 

MAX 
MIN 

65 
56 

88 
61 

91 

59 

95 
62 

98 
54 

100 
63 

95 

67 

92 
62 

96 
67 

97 
65 

86 
60 

75 
57 

8U 
54 

85 
60 

90 
64 

95 
67 

100 
67 

103 
69 

105 
70 

105 
71 

103 
73 

105 
67 

102 
73 

101 
70 

100 
71 

102 
66 

103 
72 

103 
71 

103 
68 

95 
74 

101 
71 

96.2 
65.9 

8AKERSFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
55 

84 

57 

81 

53 

89 
57 

90 
59 

85 

59 

86 
57 

85 
58 

68 
61 

70 
56 

68 
54 

70 
54 

75 
49 

85 
55 

92 

60 

96 

63 

93 
55 

88 
63 

86 
59 

90 
53 

93 

52 

85 

64 

91 
50 

85 

56 

91 
56 

39 
59 

85 

59 

35 
58 

38 
59 

89 
61 

83 
60 

85.5 
58.5 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

63 
45 

67 

50 

69 
46 

80 
45 

89 
48 

86 
46 

78 

49 

69 

50 

73 
52 

73 
52 

68 
48 

63 
49 

66 
42 

75 
42 

85 
46 

86 
46 

85 

50 

89 
50 

88 
48 

86 
53 

92 

50 

90 
47 

90 
51 

37 
52 

88 
51 

90 
51 

90 
51 

86 
50 

92 
51 

94 

53 

32 
49 

81.4 
48.9 

6ARST0W 

MAX 
MIN 

83 
46 

87 
55 

89 
51 

94 

53 

94 
55 

92 
56 

89 
59 

90 
53 

93 

58 

92 
53 

68 
51 

73 
49 

78 
44 

66 

50 

69 
53 

96 
57 

98 

61 

98 
62 

99 
57 

102 
64 

99 
65 

95 

60 

93 
62 

90 
59 

95 
56 

102 
56 

96 
57 

97 
57 

94 

60 

93 
62 

91 
65 

91.6 
56.4 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

MIN 

62 

60 

55 

77 

81 

77 

87 

68 

70 

69 

63 

53 

64 

72 

84 

82 

87 

88 

66 

88 

86 

68 

69 

89 

88 

83 

90 

67 

89 

37 

87 

78.7 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

61 

48 

64 

49 

79 

50 

88 
45 

88 
48 

79 
49 

68 
48 

72 
46 

70 
49 

64 
49 

59 
46 

67 
46 

74 

38 

85 
41 

68 
49 

86 
49 

90 
50 

66 
50 

89 
46 

87 

53 

90 
51 

90 
47 

87 
52 

88 
49 

88 
48 

90 
49 

88 
49 

91 
49 

88 
50 

84 

53 

79 
50 

81.0 
48.4 

BEN  LOMONO 

MAX 
MIN 

69 
40 

72 
41 

74 

40 

72 
39 

76 
43 

73 

45 

72 

42 

70 
39 

70 
41 

56 
44 

58 
43 

60 
43 

70 
36 

76 
40 

90 
45 

78 
36 

79 

50 

80 
46 

31 
45 

73 

50 

75 

50 

75 
49 

73 

50 

74 

48 

74 

49 

75 
46 

74 
46 

77 
46 

78 
46 

74 
51 

73 
48 

73.3 
44.5 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

62 

50 

61 
51 

68 
51 

64 

50 

65 
51 

68 
51 

64 

50 

6  2 

50 

63 
49 

62 
49 

58 
50 

64 
47 

69 
48 

76 
49 

90 
54 

72 

56 

66 
54 

69 
54 

69 
56 

66 

56 

68 
54 

69 
57 

70 
57 

69 
56 

70 
57 

71 
57 

70 
60 

73 
56 

74 
56 

69 
55 

66 
56 

68.0 
53.2 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

82 
49 

77 
48 

83 
47 

66 
50 

61 
46 

65 
50 

84 

51 

62 
48 

61 
49 

72 
52 

6  0 
50 

7  0 
46 

76 
46 

85 
47 

93 

50 

96 
56 

91 
56 

80 
57 

87 
54 

83 

56 

84 

52 

74 

56 

77 
55 

81 
54 

82 

55 

61 
53 

76 
56 

34 
52 

86 
55 

62 
56 

77 
58 

81.3 
52.0 

BIG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

85 
38 

86 
40 

37 

90 

83 
40 

81 
41 

88 
40 

92 
42 

96 
47 

83 
49 

6  3 
45 

71 

39 

81 
40 

87 
41 

94 
45 

98 
46 

96 
50 

86 
47 

89 
48 

86 
52 

93 
55 

71 
53 

76 
50 

82 
46 

82 
59 

38 
59 

79 
52 

64 
46 

36 
46 

87 
49 

85. 1 
46.3 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 
MIN 

53 

33 

59 
34 

60 
33 

64 
34 

63 

35 

59 
36 

61 

33 

65 

36 

66 

39 

56 
37 

41 

29 

42 
29 

55 
26 

61 
32 

55 
35 

67 
37 

70 
39 

68 
40 

70 
40 

70 
47 

70 
46 

66 
40 

74 
46 

66 
43 

66 
46 

66 
44 

70 
4C 

71 
45 

69 
40 

68 
46 

66 
40 

63.6 
36*2 

BIG  CREEK   PH  1 

MAX 
MIN 

63 

63 
45 

66 
47 

76 
51 

72 

52 

70 
49 

67 

45 

68 
49 

73 
52 

72 
42 

50 
38 

46 
38 

56 
37 

66 
46 

70 
50 

75 

53 

76 
54 

77 
54 

73 
51 

73 
55 

73 

53 

72 

51 

69 
48 

66 
46 

71 
51 

71 
51 

69 
47 

64 
48 

66 
48 

69 
49 

68 
52 

68.1 
48.3 

BISHOP   WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
36 

81 
42 

64 
41 

84 
43 

85 
42 

84 
45 

86 
43 

86 
42 

86 
45 

82 
45 

69 
49 

70 
37 

74 

38 

60 
41 

83 
43 

67 
46 

90 
48 

91 
48 

91 
49 

89 
51 

90 
46 

80 
46 

64 
42 

33 
49 

86 
56 

87 
43 

38 
48 

87 
43 

86 
43 

89 
48 

86 
58 

84.2 
45.1 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

47 
27 

54 
31 

59 
35 

52 
38 

66 

38 

62 

35 

63 
37 

67 

35 

67 
37 

67 
39 

60 
37 

45 

27 

48 

23 

53 
31 

60 
35 

64 
40 

67 
42 

68 
43 

70 
45 

71 

45 

66 
47 

66 
42 

56 
37 

63 
39 

64 

40 

67 
40 

65 
46 

61 
40 

67 
40 

67 
39 

59 
43 

62.0' 
37.9 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
46 

59 
43 

63 
43 

63 
48 

56 
46 

56 
44 

64 
46 

68 
47 

70 
54 

56 
40 

41 
33 

44 
34 

56 
33 

63 
44 

72 
51 

74 

55 

75 
57 

65 
48 

69 
47 

70 
52 

70 

50 

63 
44 

56 
46 

60 
45 

64 
47 

65 
46 

59 
42 

62 
41 

63 
48 

64 
45 

5S 
UA 

62.2 
45.5 

8LYTHE 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 
60 

95 
61 

104 
61 

105 
62 

100 
66 

90 
65 

92 
62 

94 
63 

87 
64 

81 
64 

86 
57 

89 
57 

95 
59 

100 
59 

103 
61 

108 
64 

108 
65 

108 
67 

110 
72 

106 
74 

106 

70 

106 
70 

107 

70 

107 
71 

108 
69 

109 
75 

112 
67 

106 
72 

104 
77 

109 
69 

100.5 
65.6 

BLYTHE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
62 

91 
63 

95 
63 

100 
67 

105 
69 

100 
71 

89 
67 

91 
65 

94 
64 

90 
67 

82 
65 

86 
58 

89 
62 

91 
63 

97 
67 

102 

68 

105 
71 

107 
73 

108 
75 

107 

75 

105 
79 

106 
73 

106 
77 

106 
77 

107 
77 

107 
78 

IOC 
82 

112 
78 

109 
80 

106 
77 

101 
69 

99.7 
70.4 

BOCA 

MAX 
MIN 

62 
22 

66 

24 

66 
27 

70 
30 

73 
31 

69 

30 

6  3 

23 

70 
32 

74 
32 

■  76 
34 

77 

40 

45 

33 

54 
27 

63 
30 

69 
34 

73 
35 

76 
36 

79 
37 

76 
37 

79 
38 

75 
35 

78 
39 

68 

39 

69 
37 

73 

38 

74 

37 

74 

32 

68 
32 

69 
33 

70 
35 

68 
34 

69.9 
33.0 

SONITA 

MAX 
MIN 

69 

52 

71 

56 

76 

54 

88 

51 

75 
59 

72 

58 

69 
57 

73 
58 

72 
56 

72 
57 

71 
53 

75 
55 

72 
47 

77 
48 

77 
50 

76 
52 

79 
60 

78 
59 

75 
55 

76 
59 

78 
62 

90 
53 

83 
55 

81 
54 

80 
53 

63 
51 

83 
52 

83 
60 

82 
53 

78 
63 

75 
61 

77.1 
55.1 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

84 

53 

86 
55 

89 

52 

91 

56 

96 
56 

100 
65 

96 

53 

87 
53 

89 
55 

90 
62 

78 
61 

76 
54 

80 
53 

87 
52 

91 
55 

97 

58 

100 
61 

102 
56 

103 
60 

103 
66 

101 
62 

104 
58 

103 
70 

95 

7C 

101 

75 

100 
66 

104 
75 

103 
61 

105 
68 

101 
74 

97 

70 

95.0 
60.9 

BOWMAN  0AM 

MAX 
MIN 

65 
35 

64 

35 

67 

35 

70 
39 

69 

37 

62 
34 

68 

35 

68 
39 

72 
44 

71 

39 

48 
34 

49 
35 

50 
32 

60 
35 

62 
32 

75 
34 

75 

36 

78 

40 

79 
40 

72 
42 

74 

42 

66 
43 

60 
43 

65 
42 

67 
41 

67 
42 

66 

3C 

65 

38 

66 
40 

66 

40 

64 
42 

66.1 
38.2 

BRAWL EY  2  SW 

MAX 
MIN 

86 
53 

88 
57 

86 
57 

92 

58 

99 
54 

103 
65 

99 
56 

89 
57 

89 
60 

93 
61 

76 

58 

79 
54 

84 
53 

87 
54 

94 

60 

96 
62 

102 
66 

106 
69 

107 
66 

105 
65 

104 
67 

106 
62 

105 
73 

105 
72 

105 
71 

106 
73 

lOS 
75 

105 
68 

110 
69 

108 
72 

102 
64 

97.6 
63.3 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

64 

21 

67 

25 

71 
24 

73 

28 

69 

29 

69 

26 

69 

23 

72 
25 

74 

29 

71 

30 

60 
36 

57 
29 

62 
33 

67 
27 

73 

30 

76 
32 

76 

33 

77 
36 

79 
32 

73 
36 

78 

30 

71 

37 

70 
30 

72 
2? 

74 
34 

74 

30 

71 

3C 

7-6 
28 

74 

33 

70 
42 

64 
42 

70.8 
30.7 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

87 
43 

80 
46 

84 
46 

87 
46 

65 
47 

88 
48 

89 
49 

68 
50 

6C 
47 

69 
42 

11 

83 
46 

92 
52 

95 
56 

93 
65 

84 

53 

88 

55 

90 
52 

86 

58 

68 
55 

7< 

57 

81 
54 

34 

52 

6' 
5« 

79 
52 

84 
53 

85 
55 

69 
60 

82.8 
51.4 

BUR8ANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

56 

69 
56 

74 

55 

86 
53 

83 
56 

76 
56 

67 
57 

69 
58 

55 
55 

66 
55 

66 
53 

71 
52 

73 
49 

66 
52 

85 
55 

83 
55 

81 
57 

80 
56 

82 
57 

82 
59 

83 
55 

67 
56 

31 
61 

8C 
5E 

31 
53 

83 
65 

e: 

5< 

87 
56 

84 
58 

79 
61 

76 
60 

78.0 
56.0 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

71 
47 

65 
51 

68 
52 

68 
45 

65 

50 

72 
46 

70 
45 

66 
51 

67 
48 

66 
52 

64 
48 

62 
5C 

68 
43 

72 
44 

83 
49 

85 
55 

73 
47 

74 

52 

73 
55 

66 

55 

72 
54 

71 

57 

73 
56 

7; 

5! 

73 
53 

74 

48 

7< 

6C 

73 
54 

69 
53 

67 
67 

68 
57 

70.7 
51.4 

80  83 
52  50 


72  73  75  73 
36      46     46  47 


55     54  55 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  caltorn.a 

MAY  1958 


Station 

Day 

01  Month 

D 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Aver 

BURNEY 

MAX 

73 

7  5 

72 

7  5 

74 

68 

67 

82 

85 

85 

77 

78 

78 

73 

MIN 

34 

33 

35 

30 

37 

35 

29 

36 

3< 

41 

47 

4C 

28 

3C 

36 

37 

40 

44 

44 

45 

41 

52 

38 

4' 

40 

40 

3' 

35 

33 

43 

29 

37 

.8 

BUTTONWI LLOW 

MAX 

80 

86 

65 

80 

90 

91 

65 

67 

8" 

87 

71 

6  5 

70 

75 

85 

92 

96 

94 

89 

88 

90 

93 

85 

88 

85 

89 

8  = 

66 

88 

8S 

85 

MIN 

52 

52 

52 

54 

55 

58 

57 

54 

5t 

56 

54 

53 

48 

53 

57 

61 

62 

61 

61 

66 

61 

62 

58 

56 

58 

65 

6e 

60 

58 

61 

62 

57 

'.2 

CABRILLO  NM 

MAX 

63 

66 

67 

68 

65 

66 

64 

65 

6C 

6£ 

67 

6  = 

66 

68 

68 

69 

68 

66 

67 

6  5 

74 

69 

69 

7- 

67 

MIN 

55 

57 

56 

58 

59 

57 

54 

58 

5£ 

58 

56 

51 

54 

54 

53 

54 

58 

54 

60 

57 

60 

61 

55 

61 

58 

56 

5" 

59 

55 

58 

6( 

56 

.8 

CACHUMA  DAM 

MAX 

73 

69 

7C 

74 

85 

76 

74 

78 

6S 

63 

69 

6£ 

67 

76 

90 

87 

82 

80 

82 

76 

87 

77 

77 

81 

77 

MIN 

50 

49 

47 

46 

47 

48 

47 

49 

45 

49 

50 

46 

39 

42 

47 

48 

51 

46 

53 

54 

46 

54 

53 

51 

51 

46 

4t 

52 

51 

53 

5! 

48 

.6 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

64 

68 

66 

68 

78 

72 

7  0 

72 

72 

76 

52 

44 

60 

6  0 

72 

78 

80 

80 

74 

74 

74 

74 

64 

64 

70 

72 

70 

64 

70 

70 

70 

68 

MIN 

32 

34 

39 

41 

42 

40 

38 

40 

44 

42 

42 

3? 

30 

34 

40 

44 

46 

46 

46 

48 

44 

46 

40 

38 

42 

44 

4C 

40 

42 

42 

44 

40 

!9 

CALLAHAN  RS 

MAX 

81 

83 

80 

82 

83 

77 

83 

86 

8£ 

88 

79 

64 

7  3 

77 

84 

90 

87 

86 

80 

81 

89 

8  0 

70 

73 

68 

82 

77 

75 

82 

7  9 

74 

80 

MIN 

30 

32 

29 

32 

38 

31 

31 

35 

36 

31 

45 

36 

26 

32 

33 

38 

40 

44 

43 

40 

44 

49 

44 

40 

40 

40 

41 

42 

39 

41 

47 

37 

.8 

CAMPO 

MAX 

69 

70 

80 

87 

89 

80 

73 

72 

73 

69 

63 

66 

74 

81 

84 

87 

90 

87 

84 

92 

90 

89 

86 

88 

88 

89 

87 

93 

93 

83 

80 

81 

MIN 

40 

50 

40 

41 

42 

38 

36 

47 

45 

50 

39 

49 

39 

38 

40 

42 

43 

42 

43 

43 

46 

40 

45 

46 

45 

44 

46 

42 

45 

45 

35 

42 

!e 

CAMP  PARDEE 

MAX 

80 

84 

72 

79 

85 

82 

83 

85 

82 

64 

62 

66 

93 

95 

91 

84 

89 

87 

66 

74 

78 

80 

82 

80 

84 

84 

81 

MIN 

48 

46 

48 

49 

49 

50 

51 

50 

53 

54 

50 

46 

45 

47 

66 

61 

56 

58 

53 

54 

51 

56 

56 

56 

54 

54 

55 

62 

53 

56 

5; 

52 

'.3 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

78 

70 

8 1 

93 

91 

85 

76 

73 

70 

92 

90 

89 

88 

88 

90 

69 

85 

84 

85 

91 

87 

80 

83 

MIN 

52 

55 

52 

46 

49 

42 

53 

55 

50 

53 

47 

4: 

42 

46 

49 

50 

56 

51 

50 

65 

50 

54 

53 

52 

45 

46 

4C 

50 

51 

54 

56 

50 

.3 

CANTIL 

MAX 

85 

86 

90 

92 

93 

89 

9  0 

92 

93 

79 

70 

7  ] 

88 

96 

99 

99 

96 

97 

96 

93 

90 

91 

93 

94 

94 

92 

9  0 

89 

90 

MIN 

42 

45 

48 

47 

54 

53 

52 

55 

54 

52 

46 

56 

45 

47 

43 

52 

67 

56 

56 

61 

55 

56 

50 

49 

47 

49 

48 

62 

65 

64 

63 

52 

.6 

CANYON  DAM 

MAX 

69 

70 

74 

66 

75 

74 

79 

77 

62 

6  2 

62 

68 

74 

78 

82 

80 

79 

78 

76 

68 

68 

71 

72 

68 

70 

69 

69 

72 

71 

,  g 

MIN 

31 

32 

36 

34 

32 

33 

37 

34 

42 

38 

32 

34 

38 

40 

43 

41 

41 

42 

49 

40 

46 

40 

41 

39 

40 

35 

40 

38 

38 

1 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

77 

80 

76 

79 

86 

85 

82 

84 

83 

89 

66 

66 

68 

7  5 

90 

92 

93 

85 

86 

88 

89 

79 

82 

81 

85 

85 

8 1 

82 

8  5 

85 

62 

MIN 

46 

43 

44 

48 

51 

47 

45 

45 

51 

53 

48 

44 

40 

46 

48 

53 

54 

52 

51 

57 

54 

57 

54 

53 

51 

50 

53 

48 

48 

51 

63 

49 

.6 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

80 

80 

79 

76 

76 

75 

62 

83 

84 

82 

6  5 

64 

85 

85 

78 

78 

79 

81 

77 

7  0 

73 

79 

79 

70 

78 

77 

MIN 

37 

39 

33 

37 

42 

39 

37 

38 

42 

45 

45 

36 

32 

36 

36 

43 

46 

46 

48 

43 

43 

51 

48 

42 

41 

44 

41 

48 

41 

41 

4< 

41 

Is 

CEOARVILLE 

MAX 

67 

70 

68 

74 

79 

72 

69 

76 

74 

80 

45 

64 

64 

7  0 

77 

80 

83 

86 

81 

84 

86 

80 

80 

81 

81 

83 

77 

72 

74 

72 

74 

.  6 

MIN 

41 

40 

38 

42 

47 

41 

45 

48 

44 

45 

34 

34 

39 

45 

48 

50 

51 

49 

55 

50 

57 

49 

50 

51 

51 

51 

45 

47 

53 

57 

46 

.6 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

85 

78 

84 

38 

85 

86 

89 

88 

90 

72 

62 

66 

78 

84 

9  2 

94 

93 

85 

88 

88 

88 

78 

79 

83 

86 

78 

78 

86 

86 

87 

79 

83 

MIN 

44 

46 

43 

48 

50 

45 

47 

47 

50 

52 

52 

50 

42 

48 

49 

54 

56 

56 

52 

55 

55 

56 

50 

53 

55 

52 

50 

49 

50 

54 

53 

50 

.4 

CHERRY  VALLEY  0AM 

MAX 

61 

69 

76 

74 

77 

75 

73 

75 

76 

80 

61 

44 

50 

62 

69 

79 

81 

63 

76 

77 

76 

79 

65 

69 

71 

74 

75 

69 

72 

70 

73 

71 

MIN 

39 

41 

41 

41 

45 

43 

42 

43 

47 

45 

42 

37 

35 

39 

45 

47 

48 

51 

47 

60 

48 

48 

48 

47 

45 

45 

45 

43 

45 

44 

46 

44 

3 

CHESTER 

MAX 

72 

72 

73 

75 

73 

70 

74 

79 

81 

82 

76 

69 

76 

79 

74 

63 

71 

75 

74 

70 

70 

73 

72 

68 

72 

MIN 

25 

29 

28 

29 

30 

29 

27 

30 

32 

32 

37 

36 

25 

29 

32 

34 

37 

41 

36 

39 

36 

45 

38 

45 

38 

37 

35 

33 

32 

38 

36 

33 

9 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

83 

75 

84 

87 

83 

85 

87 

87 

66 

85 

56 

66 

77 

83 

92 

94 

92 

85 

88 

87 

86 

84 

76 

82 

85 

84 

6; 

83 

85 

86 

83 

83 

2 

MIN 

44 

48 

46 

51 

53 

49 

45 

54 

52 

56 

64 

60 

42 

47 

49 

57 

61 

59 

57 

58 

57 

64 

52 

60 

56 

55 

57 

54 

54 

60 

57 

5 

CHULA  VISTA 

MAX 

64 

65 

71 

67 

66 

64 

68 

67 

6€ 

68 

66 

67 

68 

69 

67 

67 

69 

78 

72 

72 

72 

71 

7  1 

66 

MIN 

55 

58 

53 

60 

58 

59 

61 

55 

56 

51 

51 

54 

56 

59 

61 

61 

56 

59 

54 

55 

53 

56 

60 

56 

5 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

64 

65 

78 

89 

83 

79 

73 

71 

68 

68 

64 

85 

87 

83 

85 

84 

86 

84 

86 

86 

83 

83 

86 

86 

86 

89 

87 

8  2 

78 

79 

g 

MIN 

54 

54 

54 

49 

52 

50 

52 

53 

48 

54 

50 

49 

44 

49 

51 

51 

52 

52 

50 

54 

51 

52 

56 

52 

49 

52 

49 

51 

54 

54 

56 

51 

5 

CLARKSBURG 

MAX 

84 

79 

67 

80 

86 

78 

83 

85 

79 

71 

62 

69 

69 

85 

92 

94 

86 

76 

86 

79 

81 

70 

75 

80 

77 

80 

77 

84 

85 

78 

78 

MIN 

49 

51 

46 

50 

51 

46 

49 

50 

50 

53 

48 

48 

43 

47 

50 

56 

54 

56 

54 

56 

53 

57 

54 

55 

55 

53 

57 

63 

54 

55 

55 

51 

9 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

80 

63 

78 

81 

63 

01 

6 1 

83 

85 

78 

65 

67 

76 

82 

89 

89 

90 

77 

85 

83 

82 

66 

74 

78 

78 

78 

73 

79 

81 

82 

78 

MIN 

39 

44 

44 

41 

41 

45 

42 

42 

45 

47 

52 

41 

39 

40 

41 

41 

52 

59 

49 

51 

47 

52 

54 

49 

49 

46 

49 

49 

52 

65 

60 

46 

7 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

85 

76 

72 

84 

63 

80 

66 

93 

90 

86 

79 

85 

60 

81 

67 

75 

79 

78 

80 

76 

82 

85 

84 

79 

MIN 

40 

42 

40 

47 

47 

49 

51 

46 

47 

48 

51 

43 

45 

46 

52 

57 

52 

50 

53 

52 

51 

51 

56 

55 

53 

48 

52 

49 

56 

56 

55 

49 

6 

COALINGA 

MAX 

87 

82 

81 

89 

90 

85 

88 

66 

86 

71 

66 

70 

76 

95 

95 

94 

94 

86 

93 

85 

80 

84 

86 

86 

64 

84 

88 

89 

87 

85 

MIN 

51 

48 

45 

52 

52 

52 

51 

50 

56 

57 

52 

49 

43 

48 

55 

60 

60 

59 

56 

56 

56 

59 

69 

67 

55 

54 

55 

56 

56 

59 

56 

64 

0 

COLFAX 

MAX 

78 

78 

77 

81 

80 

81 

81 

78 

83 

78 

56 

60 

78 

87 

89 

85 

81 

83 

83 

79 

70 

75 

79 

78 

76 

77 

78 

79 

74 

76 

0 

MIN 

51 

51 

49 

52 

55 

56 

52 

53 

53 

49 

46 

42 

39 

47 

54 

58 

61 

56 

53 

59 

58 

5J 

52 

54 

54 

53 

60 

50 

51 

52 

49 

52 

0 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

85 

81 

83 

87 

65 

85 

89 

87 

88 

64 

7  0 

79 

85 

95 

94 

90 

89 

89 

89 

84 

78 

83 

85 

86 

82 

88 

87 

69 

84 

65 

0 

MIN 

48 

49 

47 

51 

50 

48 

49 

51 

52 

54 

53 

50 

46 

46 

61 

56 

66 

57 

55 

56 

53 

59 

55 

56 

55 

55 

56 

54 

56 

56 

56 

63 

2 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 

81 

87 

84 

83 

90 

90 

87 

87 

78 

94 

97 

96 

89 

89 

92 

93 

86 

87 

87 

91 

90 

66 

66 

90 

91 

86 

5 

MIN 

51 

50 

49 

52 

57 

55 

52 

53 

58 

61 

55 

52 

45 

52 

57 

60 

62 

59 

60 

61 

60 

62 

60 

58 

58 

57 

57 

69 

57 

60 

58 

66 

4 

CORONA 

MAX 

69 

68 

79 

90 

86 

80 

76 

74 

85 

86 

87 

86 

82 

87 

83 

86 

86 

87 

90 

88 

90 

88 

8  5 

81 

82 

0 

MIN 

54 

57 

55 

49 

51 

54 

49 

56 

52 

49 

49 

50 

44 

47 

50 

52 

53 

51 

50 

57 

56 

50 

67 

53 

50 

51 

50 

49 

51 

57 

55 

51 

9 

COVELO 

MAX 

84 

83 

80 

82 

84 

80 

79 

86 

86 

69 

60 

69 

91 

88 

79 

83 

82 

84 

68 

74 

76 

80 

77 

73 

78 

80 

77 

79 

MIN 

38 

39 

37 

40 

42 

37 

39 

39 

42 

45 

50 

44 

36 

37 

41 

45 

49 

46 

42 

50 

43 

51 

51 

48 

47 

47 

45 

43 

45 

46 

60 

43 

7 

COW  CREEK 

MAX 

97 

99 

101 

105 

107 

106 

108 

112 

112 

111 

112 

111 

112 

112 

106 

108 

111 

109 

108 

110 

110 

111 

104 

MIN 

65 

68 

74 

71 

72 

eo 

"■71 

'eo 

'75 

"■63 

60 

63 

67 

69 

'70 

74 

76 

80 

83 

82 

82 

83 

79 

80 

85 

80 

79 

80 

80 

87 

82 

75. 

5 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

65 

58 

61 

60 

61 

61 

56 

61 

62 

60 

60 

67 

7 1 

83 

72 

68 

66 

64 

60 

7  1 

71 

68 

68 

68 

68 

66 

66 

64. 

9 

MIN 

43 

49 

41 

42 

43 

40 

40 

49 

43 

52 

50 

39 

36 

39 

43 

47 

52 

47 

55 

55 

54 

52 

50 

49 

48 

51 

49 

50 

50 

46. 

6 

CROCKETT 

MAX 

75 

68 

72 

77 

78 

78 

76 

74 

69 

74 

90 

78 

76 

74 

73 

73 

72 

7  1 

75 

75 

74 

73 

78 

80 

71 

74. 

5 

MIN 

51 

52 

48 

47 

51 

48 

51 

50 

50 

55 

53 

48 

46 

50 

52 

56 

52 

55 

54 

54 

55 

56 

58 

55 

56 

56 

60 

56 

57 

52 

57 

52. 

9 

CULVER  CITY 

MAX 

68 

69 

67 

72 

70 

73 

69 

67 

67 

69 

66 

6  7 

69 

75 

75 

70 

72 

70 

72 

72 

68 

73 

76 

73 

71 

73 

74 

77 

77 

76 

73 

71. 

4 

MIN 

56 

58 

54 

51 

56 

55 

57 

57 

54 

53 

62 

51 

49 

61 

55 

51 

57 

57 

58 

58 

55 

55 

58 

55 

51 

53 

52 

63 

55 

56 

57 

54. 

5 

CUYAMA 

MAX 

72 

76 

78 

77 

86 

87 

61 

80 

63 

64 

62 

64 

82 

87 

90 

90 

82 

84 

86 

92 

78 

82 

81 

81 

82 

80 

78 

82 

85 

79. 

5 

MIN 

41 

40 

37 

43 

45 

43 

40 

41 

40 

42 

48 

40 

39 

41 

47 

48 

49 

45 

50 

52 

45 

53 

47 

48 

43 

41 

41 

42 

48 

47 

45 

44. 

2 

CUYAMACA 

MAX 

50 

62 

56 

74 

78 

79 

7  0 

56 

66 

70 

75 

80 

81 

77 

81 

81 

82 

81 

76 

80 

80 

81 

78 

81 

8 1 

72 

72. 

MIN 

36 

40 

39 

42 

44 

50 

41 

38 

40 

42 

39 

40 

34 

34 

42 

45 

53 

56 

53 

51 

52 

53 

55 

55 

56 

52 

55 

57 

56 

55 

61 

47. 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

86 

86 

90 

96 

95 

93 

95 

98 

99 

102 

98 

98 

96 

98 

95 

96 

98 

99 

98 

95 

95 

92 

92. 

0 

MIN 

52 

57 

53 

56 

61 

59 

59 

56 

62 

55 

54 

53 

47 

54 

56 

61 

66 

67 

65 

66 

62 

62 

67 

63 

64 

61 

62 

61 

52 

67 

68 

0 

5AVIS  AGR  COLLEGE 

MAX 

86 

64 

73 

93 

95 

94 

83 

88 

86 

86 

69 

77 

81 

84 

82 

79 

85 

88 

85 

82. 

3 

MIN 

46 

48 

45 

48 

49 

48 

51 

49 

49 

53 

48 

46 

48 

46 

57 

60 

54 

57 

53 

56 

53 

58 

57 

56 

55 

53 

56 

52 

55 

56 

67 

52. 

2 

JEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

76 

78 

80 

79 

80 

79 

80 

80 

78 

76 

78 

68 

72 

76 

82 

65 

86 

86 

84 

85 

83 

83 

82 

83 

61 

83 

80. 

1 

MIN 

35 

40 

42 

41 

41 

46 

41 

48 

38 

37 

38 

34 

38 

39 

44 

44 

44 

50 

47 

48 

57 

44 

45 

46 

45 

44 

42. 

9 

5EER  CREEK  PH 

MAX 

72 

71 

74 

77 

75 

71 

74 

76 

80 

76 

56 

60 

65 

73 

80 

82 

84 

76 

79 

79 

78 

72 

65 

69 

72 

74 

68 

72 

72 

74 

67 

72. 

7 

MIN 

33 

34 

34 

37 

39 

35 

34 

38 

39 

46 

46 

39 

31 

36 

36 

41 

45 

46 

43 

46 

45 

46 

46 

46 

44 

43 

40 

39 

40 

40 

44 

40. 

4 

See  Referenct  Notes  FoUovnng  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Slahon 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DENA I R 

MAX 

87 

78 

81 

88 

8: 

8E 

84 

61 

7£ 

6C 

6i 

79 

81 

94 

90 

86 

68 

90 

78 

60 

83 

66 

86 

84 

85 

67 

36 

83 

64 

5 

MIN 

51 

54 

60 

55 

56 

55 

56 

53 

6  0 

55 

55 

54 

53 

53 

54 

■  53 

53 

51 

61 

5 

DE  SABLA 

MAX 

74 

75 

73 

75 

76 

74 

75 

75 

78 

70 

63 

53 

65 

72 

80 

62 

82 

81 

76 

76 

78 

76 

77 

62 

74 

75 

73 

72 

72 

65 

73 

4 

MIN 

45 

4  3 

44 

49 

45 

45 

48 

50 

40 

42 

42 

36 

42 

45 

51 

53 

52 

49 

51 

52 

52 

48 

46 

46 

46 

46 

47 

45 

48 

46 

5 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

83 

77 

83 

81 

82 

83 

85 

83 

68 

62 

74 

82 

86 

93 

91 

87 

83 

65 

86 

84 

77 

83 

60 

79 

79 

81 

5 

MIN 

51 

48 

48 

53 

5; 

50 

5  1 

46 

40 

47 

52 

57 

57 

54 

52 

56 

56 

57 

55 

53 

52 

61 

53 

51 

7 

DONNER  MEMORIAL 

ST  PK 

MAX 

60 

60 

63 

66 

70 

65 

60 

67 

70 

73 

72 

42 

51 

62 

67 

72 

75 

77 

70 

75 

72 

75 

66 

65 

64 

71 

69 

65 

67 

67 

68 

66 

6 

MIN 

25 

2  7 

28 

2i 

2  5 

2  a 

29 

30 

30 

32 

25 

29 

32 

31 

33 

34 

35 

36 

33 

38 

41 

40 

37 

34 

35 

33 

34 

34 

37 

31 

6 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

74 

75 

72 

77 

80 

75 

72 

ec 

82 

86 

5E 

52 

56 

6t 

75 

65 

67 

86 

77 

80 

80 

82 

71 

65 

72 

75 

75 

69 

73 

74 

75 

74 

5 

MIN 

4] 

43 

45 

45 

43 

47 

46 

48 

36 

43 

48 

43 

41 

41 

41 

43 

44 

41 

2 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

65 

73 

73 

75 

80 

75 

67 

72 

76 

82 

82 

52 

60 

67 

74 

76 

83 

86 

86 

84 

81 

66 

75 

79 

78 

84 

83 

75 

77 

79 

77 

76 

4 

MIN 

37 

36 

3  2 

40 

39 

30 

34 

40 

42 

45 

48 

44 

47 

44 

48 

44 

45 

47 

46 

41 

40 

40 

43 

47 

41 

2 

DUDLEYS 

MAX 

73 

72 

76 

78 

76 

75 

77 

75 

80 

73 

57 

56 

67 

76 

60 

84 

84 

78 

88 

61 

80 

72 

71 

72 

77 

77 

72 

74 

75 

77 

71 

75 

1 

MIN 

37 

38 

36 

42 

4£ 

46 

45 

32 

37 

41 

45 

46 

46 

44 

47 

44 

48 

51 

50 

43 

41 

38 

40 

40 

40 

42 

41 

5 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

70 

69 

73 

67 

72 

69 

66 

66 

65 

73 

61 

89 

77 

76 

71 

72 

69 

75 

74 

74 

77 

77 

72 

8 

MIN 

47 

43 

49 

46 

47 

47 

42 

42 

43 

48 

53 

50 

52 

51 

5  5 

55 

49 

50 

62 

51 

52 

48 

7 

EAGLE  MTN 

MAX 

84 

85 

36 

92 

95 

99 

95 

89 

90 

91 

82 

76 

81 

84 

69 

94 

loo 

102 

103 

104 

102 

104 

102 

100 

101 

100 

102 

105 

107 

106 

101 

95 

2 

MIN 

66 

63 

65 

66 

73 

73 

73 

66 

66 

70 

65 

57 

61 

63 

66 

72 

77 

77 

76 

76 

80 

78 

79 

78 

77 

78 

30 

82 

79 

60 

78 

72 

.5 

EAST   PARK  RES 

MAX 

79 

80 

73 

80 

82 

80 

60 

83 

84 

87 

66 

60 

60 

74 

79 

89 

92 

9  0 

82 

64 

63 

85 

66 

73 

78 

81 

80 

76 

60 

62 

65 

79 

1 

MIN 

46 

46 

45 

47 

48 

49 

45 

48 

49 

53 

53 

50 

42 

45 

47 

52 

56 

45 

47 

55 

52 

56 

50 

55 

53 

52 

56 

48 

52 

55 

60 

50 

3 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

70 

66 

81 

92 

64 

66 

71 

76 

75 

70 

70 

72 

76 

85 

84 

64 

89 

66 

84 

77 

89 

92 

86 

85 

66 

86 

84 

92 

91 

79 

60 

81 

0 

MIN 

55 

56 

49 

47 

55 

55 

5  3 

56 

59 

55 

50 

49 

43 

45 

44 

51 

57 

55 

49 

49 

52 

46 

52 

53 

50 

49 

50 

47 

49 

57 

59 

51 

5 

EL  CAPITAN  0AM 

MAX 

68 

73 

70 

82 

93 

85 

79 

72 

75 

73 

66 

69 

74 

76 

66 

86 

86 

93 

88 

85 

81 

91 

92 

69 

87 

90 

90 

86 

95 

92 

61 

32 

5 

MIN 

54 

54 

51 

45 

46 

54 

54 

55 

56 

55 

49 

49 

47 

49 

45 

50 

56 

51 

48 

51 

58 

49 

56 

53 

51 

50 

50 

50 

57 

55 

58 

51 

8 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

90 

89 

92 

101 

104 

10  2 

90 

90 

93 

92 

82 

87 

69 

94 

98 

102 

1  07 

107 

105 

104 

106 

107 

106 

106 

107 

106 

106 

111 

111 

112 

104 

100 

0 

MIN 

55 

56 

59 

59 

63 

5  3 

5  3 

58 

64 

60 

57 

52 

54 

57 

59 

63 

63 

62 

65 

65 

64 

70 

68 

68 

69 

72 

66 

67 

73 

64 

61 

6 

ELECTRA  PH 

MAX 

84 

82 

80 

86 

86 

84 

85 

84 

85 

85 

66 

67 

76 

86 

92 

94 

94 

92 

66 

90 

69 

85 

76 

60 

84 

64 

35 

82 

66 

84 

84 

34 

0 

MIN 

46 

44 

46 

48 

49 

46 

44 

46 

51 

54 

52 

47 

42 

45 

50 

53 

54 

52 

50 

54 

52 

56 

57 

55 

52 

52 

51 

50 

51 

50 

54 

50 

1 

ELK  VALLEY 

MAX 

79 

73 

74 

78 

73 

71 

77 

81 

85 

74 

55 

63 

74 

78 

88 

91 

86 

81 

79 

81 

64 

74 

72 

75 

81 

72 

70 

70 

74 

69 

62 

75 

6 

MIN 

35 

37 

33 

36 

44 

37 

3  5 

37 

41 

44 

46 

36 

30 

35 

38 

42 

46 

46 

49 

45 

43 

49 

52 

47 

48 

45 

45 

45 

40 

48 

49 

42 

0 

ELSINORE 

MAX 

72 

69 

83 

93 

92 

84 

06 

78 

76 

70 

67 

72 

69 

88 

92 

92 

93 

94 

92 

87 

92 

92 

96 

90 

90 

92 

91 

95 

90 

86 

84 

86 

5 

MIN 

54 

55 

54 

50 

50 

51 

52 

54 

52 

55 

51 

47 

45 

45 

50 

49 

50 

50 

50 

54 

53 

51 

55 

53 

50 

51 

51 

49 

53 

66 

54 

51 

>« 

ESCONDIDO 

MAX 

69 

69 

77 

67 

81 

77 

70 

74 

75 

66 

70 

73 

75 

81 

82 

80 

66 

82 

81 

80 

65 

69 

83 

64 

82 

64 

85 

68 

37 

79 

80 

79.5 

MIN 

55 

55 

54 

49 

52 

54 

5  5 

54 

56 

52 

5  2 

45 

45 

48 

53 

57 

55 

49 

57 

57 

51 

52 

52 

50 

50 

53 

54 

52 

57 

56 

52 

•  5 

ESCONDIDO  CHURCH 

RCH 

MAX 

72 

75 

82 

91 

82 

80 

74 

75 

72 

71 

69 

75 

79 

85 

85 

83 

69 

67 

84 

89 

90 

91 

89 

81 

3 

MIN 

57 

52 

52 

57 

54 

51 

5  0 

52 

54 

51 

49 

45 

42 

45 

47 

49 

54 

51 

48 

55 

52 

63 

51 

50 

9 

EUREKA   WB  CITY 

MAX 

55 

57 

57 

56 

57 

57 

54 

57 

56 

59 

53 

54 

57 

62 

59 

69 

61 

69 

62 

59 

56 

63 

62 

62 

59 

63 

67 

66 

63 

62 

63 

59 

9 

MIN 

50 

51 

47 

50 

51 

45 

5  0 

5  0 

49 

51 

49 

45 

40 

45 

45 

47 

50 

50 

53 

52 

54 

64 

55 

53 

53 

56 

52 

53 

64 

55 

54 

50 

•  4 

FAIRFIELD  POLICE 

STA 

MAX 

78 

71 

75 

82 

80 

79 

79 

77 

72 

67 

62 

70 

76 

64 

92 

93 

86 

81 

60 

60 

80 

76 

75 

78 

79 

78 

77 

30 

81 

86 

39 

78 

8 

MIN 

47 

50 

54 

49 

49 

49 

50 

48 

50 

59 

55 

44 

43 

47 

49 

55 

54 

54 

53 

55 

52 

56 

54 

56 

55 

57 

56 

52 

56 

55 

54 

52 

2 

FAIRMONT 

MAX 

70 

75 

65 

81 

81 

60 

75 

74 

77 

69 

61 

56 

62 

73 

79 

82 

88 

89 

62 

65 

83 

85 

81 

76 

79 

79 

80 

79 

64 

80 

76 

77 

1 

MIN 

45 

49 

48 

5  1 

53 

55 

4  6 

47 

47 

48 

4  5 

50 

57 

63 

60 

57 

56 

59 

60 

53 

62 

52 

54 

61 

52 

51 

55 

56 

51 

9 

FALL  RIVER  MILLS 

INTAKE 

MAX 

70 

72 

70 

74 

70 

66 

74 

60 

84 

66 

54 

66 

74 

80 

64 

64 

76 

76 

80 

72 

66 

74 

74 

68 

66 

72 

■e 

MIN 

3  2 

38 

4  0 

36 

46 

34 

48 

42 

46 

40 

34 

40 

42 

46 

46 

50 

46 

54 

42 

46 

44 

44 

40 

40 

*l 

•  9 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

83 

85 

82 

92 

91 

88 

91 

90 

92 

90 

72 

62 

79 

88 

91 

97 

97 

96 

90 

94 

96 

95 

66 

87 

92 

89 

94 

97 

69 

91 

90 

89 

■  6 

MIN 

49 

47 

44 

50 

49 

49 

5  0 

46 

55 

58 

50 

44 

44 

50 

55 

56 

60 

55 

60 

60 

55 

6  0 

59 

54 

51 

55 

56 

59 

54 

57 

55 

53 

>1 

FOLSOM  DAM 

MAX 

85 

83 

72 

82 

87 

63 

85 

67 

82 

84 

65 

59 

65 

72 

84 

93 

95 

93 

84 

88 

86 

85 

75 

78 

63 

82 

83 

78 

84 

64 

83 

81 

•  6 

MIN 

49 

47 

50 

5  0 

50 

47 

6  0 

63 

57 

56 

5  5 

56 

54 

57 

57 

57 

66 

56 

5  5 

55 

5" 

55 

55 

53 

■  8 

FONTANA  KAISER 

MAX 

66 

67 

82 

80 

89 

85 

77 

73 

70 

70 

69 

72 

76 

89 

92 

88 

89 

88 

86 

83 

94 

89 

66 

87 

91 

91 

88 

92 

90 

65 

66 

S3 

■  0 

MIN 

55 

54 

55 

52 

52 

52 

54 

55 

53 

54 

56 

5  2 

46 

51 

57 

53 

52 

55 

53 

56 

60 

56 

60 

66 

55 

56 

55 

55 

57 

55 

56 

5* 

•  6 

FOREST  GLEN 

MAX 

76 

78 

78 

80 

84 

78 

77 

83 

85 

90 

74 

56 

66 

75 

82 

90 

69 

90 

60 

83 

61 

84 

70 

70 

65 

78 

76 

71 

80 

80 

80 

79 

1 

MIN 

33 

36 

31 

35 

38 

32 

35 

35 

38 

42 

46 

36 

37 

37 

37 

40 

45 

45 

41 

44 

45 

50 

50 

47 

44 

45 

47 

43 

44 

41 

45 

40 

8 

FORT  BIDWELL 

MAX 

69 

76 

77 

78 

76 

65 

78 

73 

81 

64 

68 

58 

65 

72 

79 

80 

65 

85 

82 

80 

64 

80 

76 

75 

60 

83 

77 

72 

72 

75 

66 

76 

0 

MIN 

32 

36 

40 

37 

40 

36 

40 

40 

42 

42 

47 

33 

29 

34 

38 

39 

47 

47 

47 

47 

40 

46 

45 

46 

45 

47 

46 

44 

40 

40 

Al 

*1 

1 

FOPT  BRAGG 

MAX 

70 

60 

60 

63 

61 

61 

60 

60 

63 

56 

64 

60 

58 

59 

60 

66 

62 

65 

62 

64 

64 

65 

65 

66 

72 

65 

68 

69 

68 

65 

66 

63 

5 

MIN 

45 

48 

44 

43 

47 

44 

43 

47 

45 

48 

50 

47 

40 

44 

46 

53 

51 

52 

54 

52 

54 

54 

55 

54 

53 

46 

51 

51 

56 

55 

55 

49 

3 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

60 

61 

62 

61 

62 

61 

60 

60 

57 

60 

60 

60 

60 

59 

65 

58 

65 

66 

63 

61 

63 

63 

65 

65 

63 

64 

67 

67 

67 

66 

60 

62«3 

MIN 

41 

45 

39 

39 

47 

43 

4  0 

43 

41 

51 

50 

43 

37 

39 

39 

46 

50 

47 

52 

52 

53 

59 

55 

51 

48 

44 

48 

47 

55 

55 

52 

4fi 

8 

FORT  JONES  RS 

MAX 

79 

80 

SO 

80 

80 

75 

79 

62 

86 

87 

84 

62 

70 

78 

84 

89 

88 

87 

60 

81 

85 

84 

75 

75 

82 

82 

78 

7e 

7f 

82 

.  78 

80 

2 

MIN 

32 

24 

32 

34 

42 

33 

3  5 

38 

39 

42 

49 

36 

30 

34 

36 

40 

49 

46 

45 

48 

47 

45 

41 

40 

41 

40 

39 

5 

FORT  ROSS 

MAX 

64 

65 

68 

66 

70 

70 

66 

62 

60 

67 

66 

68 

66 

68 

75 

70 

66 

71 

70 

66 

68 

66 

74 

74 

7C 

76 

76 

7« 

7< 

73 

72 

69 

2 

MIN 

48 

43 

40 

42 

44 

42 

41 

46 

51 

47 

40 

40 

40 

43 

52 

50 

50 

47 

9 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

84 

82 

8  0 

88 

69 

66 

87 

84 

87 

66 

66 

67 

76 

86 

92 

94 

94 

87 

89 

90 

91 

83 

86 

85 

67 

86 

83 

84 

66 

87 

82 

64 

4 

MIN 

53 

50 

48 

53 

55 

54 

53 

5  0 

56 

57 

53 

51 

46 

5  1 

55 

59 

60 

59 

56 

61 

59 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

58 

56 

57 

57 

55 

4 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

82 

85 

83 

83 

91 

91 

87 

88 

87 

91 

69 

68 

71 

60 

91 

95 

99 

98 

90 

92 

93 

94 

84 

89 

89 

91 

90 

36 

87 

92 

90 

87 

3 

MIN 

47 

44 

43 

46 

49 

47 

46 

46 

50 

51 

52 

50 

41 

45 

49 

54 

55 

55 

53 

57 

53 

59 

53 

56 

52 

49 

50 

53 

48 

32 

53 

50 

3 

GIANT  FOREST 

MAX 

48 

59 

6  0 

67 

68 

68 

62 

62 

67 

69 

57 

37 

42 

53 

62 

66 

67 

73 

65 

66 

69 

69 

51 

60 

61 

65 

68 

64 

57 

63 

63 

61 

5 

MIN 

32 

32 

33 

34 

35 

34 

34 

34 

35 

33 

34 

32 

31 

31 

34 

36 

37 

38 

36 

37 

39 

4  0 

38 

35 

38 

39 

38 

37 

37 

38 

41 

35 

5 

GILROY 

MAX 

77 

79 

67 

80 

86 

75 

8  1 

79 

74 

70 

70 

67 

64 

79 

87 

95 

86 

87 

81 

85 

79 

63 

73 

76 

80 

80 

78 

76 

78«4 

MIN 

46 

49 

51 

43 

49 

46 

44 

52 

46 

5  5 

46 

44 

39 

43 

46 

50 

53 

46 

54 

53 

54 

56 

35 

58 

55 

47 

66 

51 

49 

7 

GLENNVILLE 

MAX 

70 

72 

75 

80 

82 

77 

74 

77 

80 

75 

54 

59 

67 

76 

79 

84 

84 

82 

80 

83 

83 

83 

80 

81 

82 

63 

78 

75 

79 

78 

73 

77 

0 

MIN 

35 

36 

37 

39 

42 

42 

3  6 

40 

42 

41 

44 

36 

37 

43 

45 

47 

44 

50 

42 

42 

39 

36 

36 

40 

41 

42 

40 

7 

GRANT  GROVE 

MAX 

50 

58 

58 

66 

61 

63 

60 

61 

64 

68 

58 

39 

42 

52 

60 

64 

66 

70 

64 

69 

68 

67 

52 

60 

61 

63 

65 

62 

56 

62 

60 

6i) 

4 

MIN 

32 

33 

34 

36 

36 

36 

33 

34 

36 

35 

33 

32 

30 

31 

35 

36 

38 

40 

35 

37 

39 

40 

39 

35 

37 

37 

39 

37 

37 

36 

41 

35 

6 

GRASS  VALLEY 

MAX 

76 

70 

78 

76 

80 

76 

75 

76 

77 

61 

68 

51 

57 

67 

77 

83 

86 

86 

78 

79 

60 

82 

70 

70 

74 

78 

77 

70 

75 

75 

78 

75 

MIN 

48 

47 

47 

49 

47 

46 

48 

50 

52 

48 

47 

42 

38 

45 

49 

56 

58 

56 

51 

57 

55 

56 

52 

52 

52 

50 

50 

47 

49 

52 

49 

49 

GRATON   1  W 

MAX 

70 

65 

78 

76 

71 

75 

75 

67 

63 

65 

62 

66 

73 

80 

90 

82 

78 

74 

78 

73 

76 

65 

71 

73 

74 

73 

73 

77 

80 

76 

73 

73 

41 

MIN 

44 

46 

40 

41 

45 

42 

41 

44 

45 

50 

45 

36 

39 

36 

43 

49 

48 

46 

52 

50 

42 

51 

56 

53 

56 

44 

54 

47 

47 

46 

50 

46 

3' 

See  Relerence  Notes  FoLowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.forn.a 


Station 

Day 

01  Month 

age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

6REENLAN0  RANCH 

MAX 

95 

96 

IOC 

104 

105 

105 

102 

101 

10' 

103 

67 

6< 

91 

95 

101 

105 

111 

110 

110 

111 

109 

106 

loe 

107 

108 

108 

107 

106 

109 

111 

103 

MIN 

65 

63 

7; 

70 

71 

81 

73 

72 

7 

70 

64 

6' 

66 

67 

71 

78 

86 

84 

81 

84 

81 

7t 

79 

81 

82 

61 

61 

86 

82 

75 

I5 

HAIWEE 

MAX 

64 

76 

ec 

79 

62 

62 

62 

62 

8. 

63 

76 

6< 

66 

74 

78 

81 

66 

88 

86 

86 

86 

66 

82 

8C 

79 

82 

83 

85 

68 

88 

86 

60 

.9 

MIN 

46 

48 

5C 

51 

52 

54 

54 

54 

5< 

54 

47 

4i 

47 

48 

48 

50 

54 

59 

60 

62 

58 

59 

56 

52 

53 

56 

58 

57 

52 

56 

64 

53 

.6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

59 

61 

61 

64 

62 

6S 

63 

57 

6C 

65 

66 

5< 

60 

64 

65 

69 

61 

63 

66 

66 

67 

65 

66 

67 

67 

68 

65 

69 

70 

66 

68 

64 

.5 

MIN 

46 

48 

52 

51 

52 

51 

47 

51 

4£ 

49 

47 

5C 

42 

43 

46 

52 

50 

52 

53 

57 

54 

54 

37 

5« 

52 

50 

56 

53 

57 

57 

56 

50 

.6 

HAMILTON  AFB 

MAX 

67 

63 

73 

69 

70 

74 

69 

65 

6" 

63 

60 

63 

71 

76 

87 

73 

72 

74 

74 

73 

74 

66 

73 

7« 

75 

77 

73 

75 

75 

72 

74 

71 

.4 

MIN 

".e 

49 

45 

40 

48 

45 

46 

47 

45 

50 

49 

4< 

43 

46 

49 

51 

53 

53 

49 

56 

57 

56 

51 

49 

54 

52 

51 

52 

54 

49 

.6 

HAMILTON  AFB   1  E 

MAX 

75 

66 

7C 

73 

70 

71 

75 

72 

72 

66 

64 

6* 

72 

80 

68 

89 

73 

75 

74 

74 

76 

75 

75 

7S 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

74 

74 

.0 

MIN 

47 

4C 

41 

41 

41 

42 

45 

42 

46 

48 

41 

40 

40 

46 

50 

47 

51 

49 

47 

52 

56 

53 

51 

46 

52 

48 

47 

51 

54 

46 

.7 

HANFORD 

MAX 

06 

65 

62 

87 

69 

66 

67 

86 

86 

67 

68 

7l 

77 

85 

92 

94 

94 

94 

87 

90 

91 

66 

85 

91 

85 

86 

85 

86 

89 

87 

86 

.4 

MIN 

49 

47 

47 

51 

56 

52 

51 

49 

5C 

59 

54 

52 

45 

53 

53 

61 

61 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

54 

54 

57 

57 

61 

57 

54 

.5 

HAPPV  CAMP  RS 

MAX 

65 

85 

64 

66 

85 

79 

85 

69 

93 

91 

79 

77 

86 

92 

95 

96 

97 

66 

87 

91 

91 

80 

82 

86 

90 

89 

78 

82 

81 

78 

86 

.3 

MIN 

36 

41 

36 

41 

46 

39 

40 

43 

47 

48 

38 

34 

40 

43 

50 

50 

50 

52 

53 

53 

50 

50 

48 

48 

53 

46 

47 

52 

45 

.8 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

74 

76 

77 

60 

78 

71 

79 

84 

86 

72 

52 

59 

71 

76 

63 

67 

86 

62 

81 

64 

76 

69 

78 

80 

81 

73 

75 

79 

77 

0 

MIN 

31 

36 

37 

34 

38 

32 

36 

39 

42 

47 

40 

30 

33 

36 

42 

43 

46 

42 

52 

42 

46 

43 

42 

39 

36 

37 

44 

39 

.5 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

63 

63 

65 

91 

97 

99 

94 

66 

68 

66 

79 

74 

81 

85 

69 

95 

100 

103 

103 

103 

101 

102 

102 

100 

100 

100 

102 

104 

108 

104 

101 

94 

6 

MIN 

62 

53 

60 

57 

60 

64 

60 

61 

63 

62 

59 

51 

60 

54 

59 

66 

66 

69 

72 

66 

70 

70 

68 

68 

71 

72 

71 

76 

65 

64 

1 

HEALDSBURS 

MAX 

70 

70 

81 

61 

76 

82 

61 

74 

69 

68 

62 

73 

79 

64 

96 

68 

62 

77 

63 

79 

80 

67 

76 

78 

78 

79 

76 

65 

65 

84 

78 

76 

1 

MIN 

43 

51 

42 

44 

49 

43 

44 

46 

46 

52 

47 

40 

41 

42 

48 

50 

53 

54 

53 

53 

58 

55 

52 

48 

53 

44 

52 

50 

53 

48 

9 

HENSHAW  0AM 

MAX 

59 

64 

62 

77 

84 

64 

77 

65 

70 

70 

62 

56 

65 

71 

82 

86 

83 

65 

64 

91 

82 

85 

86 

84 

87 

85 

86 

82 

88 

87 

77 

77 

.7 

MIN 

48 

41 

46 

42 

43 

42 

43 

44 

46 

48 

42 

39 

36 

42 

43 

44 

46 

46 

43 

49 

48 

42 

45 

46 

47 

45 

46 

45 

47 

45 

41 

44 

2 

HETCH  HETCHV 

MAX 

73 

73 

74 

77 

82 

76 

76 

77 

79 

82 

64 

46 

57 

66 

76 

85 

84 

85 

78 

81 

81 

63 

72 

75 

75 

77 

75 

4 

MIN 

36 

42 

43 

44 

46 

43 

41 

44 

45 

46 

45 

40 

36 

40 

45 

47 

54 

49 

44 

48 

45 

51 

48 

50 

45 

44 

44 

44 

40 

44 

46 

44 

5 

HOLLISTER 

MAX 

70 

63 

73 

70 

68 

75 

68 

66 

64 

67 

65 

59 

71 

66 

93 

77 

80 

77 

80 

73 

76 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

79 

75 

78 

75 

73 

3 

MIN 

46 

46 

49 

41 

47 

42 

44 

49 

45 

52 

44 

44 

39 

42 

50 

50 

45 

51 

51 

53 

55 

55 

56 

50 

45 

56 

51 

49 

48 

52 

48 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

54 

53 

60 

62 

62 

57 

56 

61 

65 

62 

53 

41 

53 

57 

64 

66 

67 

63 

67 

69 

66 

63 

55 

58 

63 

62 

62 

56 

57 

58 

58 

59 

7 

MIN 

30 

31 

32 

34 

36 

33 

29 

33 

38 

36 

32 

29 

26 

31 

35 

37 

36 

41 

38 

36 

35 

33 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

38 

34 

3 

IDRtA 

MAX 

79 

75 

75 

82 

63 

79 

62 

81 

83 

78 

64 

62 

70 

80 

86 

87 

68 

67 

82 

82 

85 

81 

70 

75 

78 

78 

73 

79 

81 

80 

78 

78 

6 

MIN 

51 

53 

47 

52 

55 

54 

53 

53 

57 

48 

47 

40 

40 

48 

55 

56 

58 

55 

53 

57 

56 

52 

48 

46 

52 

55 

48 

51 

52 

55 

48 

51 

5 

lOYLLWILD  RS 

MAX 

61 

62 

73 

78 

79 

80 

75 

76 

74 

68 

60 

64 

74 

78 

81 

62 

63 

83 

61 

80 

79 

80 

81 

82 

62 

65 

61 

62 

76 

76 

5 

MIN 

36 

33 

38 

39 

44 

44 

34 

38 

41 

40 

40 

28 

37 

44 

45 

51 

50 

43 

45 

44 

43 

45 

45 

46 

49 

48 

42 

42 

0 

IMPERIAL 

MAX 

69 

89 

91 

99 

102 

100 

93 

90 

92 

89 

61 

66 

87 

94 

97 

101 

105 

106 

105 

103 

106 

105 

104 

104 

104 

104 

106 

109 

108 

101 

101 

98 

4 

MIN 

60 

59 

59 

64 

69 

70 

63 

59 

61 

64 

62 

57 

54 

60 

64 

66 

72 

72 

71 

67 

71 

67 

71 

73 

77 

74 

76 

71 

73 

76 

70 

66 

6 

INDEPENDENCE 

MAX 

69 

60 

85 

66 

65 

85 

87 

68 

72 

78 

81 

85 

92 

91 

89 

90 

89 

87 

86 

89 

89 

MIN 

42 

47 

47 

49 

52 

53 

59 

43 

46 

45 

47 

52 

54 

54 

54 

54 

59 

52 

55 

49 

50 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

67 

91 

90 

93 

101 

103 

101 

93 

90 

90 

78 

79 

66 

91 

97 

102 

107 

111 

110 

105 

102 

104 

106 

105 

104 

107 

108 

108 

113 

106 

104 

99 

1 

MIN 

64 

65 

61 

60 

72 

76 

64 

64 

63 

63 

62 

57 

62 

61 

66 

72 

80 

78 

76 

78 

75 

76 

76 

75 

76 

79 

80 

78 

62 

70 

70 

6 

INYOKERN 

MAX 

83 

87 

69 

90 

90 

89 

89 

90 

91 

69 

64 

74 

78 

69 

89 

93 

96 

97 

95 

94 

95 

92 

87 

89 

90 

91 

92 

92 

97 

92 

90 

89 

8 

MIN 

55 

46 

49 

44 

59 

50 

52 

51 

56 

51 

44 

47 

47 

50 

56 

57 

54 

63 

51 

50 

49 

54 

53 

54 

56 

47 

51 

6 

IRON  MTN 

MAX 

86 

87 

90 

95 

100 

103 

99 

91 

93 

94 

87 

76 

85 

87 

91 

96 

101 

105 

106 

107 

106 

107 

105 

106 

105 

105 

106 

109 

109 

104 

104 

98 

4 

MIN 

62 

63 

64 

67 

70 

71 

69 

63 

65 

69 

62 

57 

60 

66 

71 

69 

73 

73 

77 

78 

76 

74 

80 

80 

80 

76 

79 

82 

80 

76 

76 

71 

4 

JESS  VALLEY 

MAX 

66 

72 

71 

73 

70 

65 

66 

75 

79 

74 

66 

52 

62 

69 

73 

76 

60 

78 

74 

76 

78 

77 

74 

70 

74 

76 

73 

68 

69 

66 

60 

71 

2 

MIN 

32 

32 

35 

35 

38 

35 

30 

38 

40 

42 

36 

32 

28 

32 

36 

42 

47 

40 

46 

42 

47 

43 

44 

44 

43 

42 

39 

37 

45 

44 

39 

0 

JOICE  ISLAND 

MAX 

70 

70 

64 

78 

61 

71 

76 

77 

66 

63 

60 

66 

75 

90 

86 

80 

75 

78 

74 

78 

66 

78 

80 

75 

74 

74 

1 

MIN 

50 

53 

46 

52 

52 

51 

55 

51 

54 

53 

50 

47 

48 

50 

50 

58 

54 

56 

56 

56 

54 

57 

56 

66 

56 

58 

53 

6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

62 

61 

74 

61 

60 

71 

62 

66 

67 

63 

52 

60 

67 

78 

80 

81 

62 

80 

80 

67 

63 

81 

79 

83 

84 

84 

62 

65 

84 

74 

73 

75 

0 

MIN 

42 

48 

36 

41 

44 

40 

35 

43 

34 

35 

36 

41 

32 

39 

44 

45 

45 

45 

44 

46 

43 

41 

45 

47 

45 

45 

44 

50 

48 

36 

35 

41 

6 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

84 

86 

82 

89 

89 

92 

89 

89 

90 

88 

69 

68 

75 

88 

93 

99 

99 

92 

88 

91 

93 

86 

91 

87 

93 

90 

67 

86 

87 

92 

86 

87. 

7 

MIN 

57 

56 

57 

61 

62 

67 

67 

61 

64 

59 

53 

54 

50 

57 

64 

67 

67 

66 

64 

66 

66 

66 

64 

61 

62 

61 

61 

62 

62 

64 

63 

61. 

8 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

77 

79 

65 

89 

86 

85 

82 

67 

89 

86 

61 

65 

76 

85 

86 

92 

95 

89 

95 

92 

92 

91 

69 

88 

90 

91 

90 

86 

66 

86 

82 

85. 

7 

MIN 

41 

45 

48 

55 

60 

57 

56 

54 

50 

48 

51 

46 

42 

44 

56 

60 

62 

61 

52 

52 

59 

53 

58 

54 

52 

59 

47 

46 

52 

56 

57 

52. 

9 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

82 

68 

65 

66 

90 

94 

68 

90 

90 

86 

68 

64 

70 

77 

66 

94 

99 

98 

92 

91 

94 

97 

87 

85 

88 

92 

92 

67 

67 

92 

92 

88. 

2 

MIN 

50 

48 

50 

52 

62 

56 

44 

52 

59 

60 

53 

52 

46 

54 

59 

62 

65 

57 

51 

66 

59 

59 

56 

59 

58 

65 

65 

67 

64 

66 

5 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

68 

62 

84 

92 

92 

68 

90 

69 

91 

83 

76 

70 

76 

86 

94 

96 

99 

92 

91 

94 

97 

86 

85 

88 

90 

91 

88 

87 

90 

92 

66 

88. 

4 

MIN 

55 

59 

51 

50 

59 

56 

57 

58 

59 

61 

53 

52 

54 

58 

66 

64 

67 

64 

61 

64 

60 

61 

63 

56 

60 

56 

58 

59 

61 

61 

58 

56. 

9 

KING  CITY 

MAX 

76 

72 

74 

63 

76 

79 

77 

71 

77 

74 

71 

65 

79 

89 

93 

92 

85 

83 

86 

79 

85 

76 

77 

61 

83 

63 

61 

81 

80 

80 

79. 

6 

MIN 

46 

50 

42 

43 

49 

48 

44 

50 

46 

53 

42 

49 

35 

40 

44 

48 

57 

44 

53 

50 

48 

56 

53 

50 

49 

46 

52 

52 

49 

51 

48 . 

0 

KLAMATH 

MAX 

60 

60 

64 

60 

63 

67 

61 

61 

64 

61 

57 

59 

60 

63 

65 

65 

62 

69 

66 

65 

64 

72 

65 

64 

62 

65 

68 

59 

66 

66 

66 

64. 

5 

MIN 

47 

50 

42 

44 

51 

44 

44 

51 

46 

51 

50 

41 

37 

40 

45 

47 

^' 

48 

54 

47 

54 

52 

55 

50 

54 

54 

47 

49 

50 

53 

54 

48. 

5 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

66 

70 

70 

72 

70 

69 

68 

70 

70 

69 

75 

72 

70 

69 

71 

71 

69 

75 

72 

71 

76 

76 

74 

72 

71 

72 

71. 

2 

MIN 

53 

57 

53 

49 

49 

50 

49 

47 

45 

44 

45 

44 

45 

44 

45 

41 

46 

53 

53 

56 

55 

53 

54 

51 

49. 

4 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

65 

67 

66 

72 

73 

65 

70 

73 

69 

61 

47 

50 

62 

69 

72 

75 

76 

72 

77 

72 

72 

73 

69 

70 

72 

72 

71 

76 

72 

68 

71 

69. 

1 

MIN 

40 

37 

38 

45 

47 

50 

38 

42 

47 

43 

37 

42 

32 

32 

42 

44 

45 

44 

46 

52 

48 

47 

49 

50 

49 

49 

52 

47 

47 

47 

47 

44. 

4 

LAKE  CITY 

MAX 

6S 

69 

72 

72 

71 

72 

58 

66 

73 

78 

79 

51 

53 

61 

71 

74 

76 

79 

85 

79 

64 

83 

80 

74 

79 

61 

81 

77 

79 

81 

76 

7.3. 

5 

MIN 

34 

33 

40 

38 

36 

34 

36 

40 

43 

42 

40 

29 

33 

34 

39 

41 

41 

42 

45 

48 

41 

54 

43 

44 

47 

45 

46 

46 

46 

43 

41 

40. 

6 

LAKESHORE 

MAX 

76 

76 

63 

84 

82 

60 

86 

87 

92 

70 

60 

62 

78 

60 

90 

94 

90 

82 

84 

66 

88 

80 

78 

80 

84 

62 

76 

60 

84 

60 

72 

4^' 

0 

MIN 

42 

44 

44 

46 

48 

49 

90 

47 

50 

52 

44 

44 

40 

42 

46 

50 

52 

52 

52 

54 

56 

50 

53 

50 

50 

50 

53 

50 

52 

55 

0 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

62 

62 

66 

68 

68 

62 

66 

70 

72 

71 

45 

45 

59 

65 

72 

76 

77 

77 

77 

72 

74 

70 

61 

64 

68 

67 

66 

65 

66 

67 

65 

66. 

6 

MIN 

30 

32 

31 

34 

34 

31 

30 

33 

39 

35 

36 

34 

27 

34 

35 

38 

41 

39 

43 

41 

43 

43 

42 

40 

39 

37 

35 

37 

36 

39 

36. 

4 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

62 

63 

67 

70 

69 

65 

69 

72 

77 

76 

47 

47 

61 

67 

77 

76 

78 

76 

74 

74 

74 

72 

61 

62 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

67 

67. 

9 

MIN 

35 

37 

37 

40 

37 

37 

36 

39 

43 

41 

37 

35 

31 

38 

41 

35 

39 

41 

45 

41 

40 

44 

44 

45 

41 

39 

42 

40 

42 

7 

LA  MESA 

MAX 

68 

66 

75 

85 

77 

76 

67 

71 

70 

70 

69 

71 

72 

78 

78 

76 

81 

79 

77 

78 

81 

88 

61 

78 

81 

81 

8C 

85 

85 

76 

74 

76. 

6 

MIN 

55 

56 

54 

54 

51 

54 

55 

57 

59 

57 

54 

55 

49 

50 

52 

56 

57 

56 

55 

58 

60 

53 

58 

57 

54 

55 

55 

55 

58 

61 

59 

55. 

5 

LANCASTER 

MAX 

76 

60 

86 

66 

66 

63 

83 

68 

69 

69 

66 

69 

60 

86 

90 

94 

96 

93 

95 

93 

92 

97 

89 

83 

66 

90 

86 

90 

85 

86 

63 

65. 

8 

42 

43 

48 

44 

46 

51 

52 

50 

51 

46 

48 

47 

42 

44 

49 

51 

55 

51 

51 

52 

48 

50 

51 

49 

60 

50. 

1 

LAS  PLUMAS 

MAX 

84 

61 

80 

64 

84 

62 

84 

62 

86 

82 

63 

64 

74 

81 

69 

92 

90 

88 

84 

86 

92 

82 

76 

80 

84 

64 

61 

80 

82 

86 

84 

62. 

3 

MIN 

55 

50 

48 

56 

58 

54 

56 

58 

59 

56 

54 

45 

48 

53 

56 

63 

66 

58 

60 

63 

62 

61 

64 

58 

59 

60 

57 

56 

68 

60 

55 

57. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

!9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LE  GRAND 

83 

80 

80 

88 

85 

84 

87 

84 

86 

84 

70 

69 

77 

84 

89 

94 

93 

91 

85 

87 

91 

86 

85 

83 

87 

87 

83 

83 

85 

84 

82 

84 

MIN 

48 

45 

45 

49 

51 

48 

46 

46 

52 

54 

52 

47 

42 

46 

49 

53 

58 

56 

55 

64 

52 

0 

MAX 

■  86 

87 

88 

92 

91 

88 

88 

86 

91 

66 

66 

72 

80 

94 

95 

95 

94 

95 

94 

64 

90 

9C 

91 

91 

88 

67 

91 

92 

88 

88 

4 

MIN 

55 

51 

48 

57 

57 

55 

5  3 

54 

57 

56 

53 

5  3 

46 

55 

6  0 

60 

60 

55 

7 

LINDSAY 

MAX 

86 

85 

62 

91 

91 

87 

88 

88 

90 

76 

69 

71 

77 

88 

93 

91 

91 

93 

94 

91 

89 

87 

8C 

90 

87 

87 

91 

91 

86 

67 

5 

MIN 

50 

47 

47 

52 

54 

54 

5  0 

5  1 

54 

56 

52 

54 

46 

51 

53 

56 

58 

61 

53 

54 

53 

2 

LIVERMORE 

MAX 

81 

70 

66 

70 

76 

76 

82 

78 

73 

75 

70 

62 

65 

67 

61 

87 

85 

80 

75 

81 

72 

81 

82 

77 

78 

77 

79 

81 

78 

77 

2 

MIN 

46 

47 

47 

46 

48 

45 

47 

50 

47 

50 

49 

4" 

41 

42 

49 

54 

51 

" 

^' 

54 

50 

1 

LLANO    SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

76 

78 

83 

87 

85 

83 

82 

86 

86 

72 

64 

68 

75 

79 

64 

90 

92 

90 

85 

89 

85 

83 

85 

84 

86 

89 

90 

86 

85 

83 

83 

MIN 

46 

52 

48 

50 

55 

50 

53 

52 

54 

42 

42 

38 

39 

49 

51 

58 

59 

54 

59 

56 

54 

6 1 

49 

51 

50 

4? 

61 

52 

56 

50 

9 

LOO  I 

MAX 

83 

71 

80 

86 

81 

85 

85 

79 

78 

65 

64 

70 

78 

85 

93 

95 

89 

84 

86 

83 

86 

70 

76 

79 

81 

81 

79 

82 

84 

81 

78 

80 

6 

MIN 

44 

45 

44 

46 

47 

40 

4  9 

46 

50 

52 

48 

48 

40 

44 

50 

54 

53 

5] 

5 1 

62 

49 

9 

lompoc  sewage  plant 

MAX 

63 

66 

64 

67 

64 

63 

63 

63 

62 

71 

70 

67 

67 

71 

78 

68 

68 

67 

67 

71 

72 

76 

74 

71 

76 

72 

73 

71 

68 

69 

68 

6 

MIN 

50 

51 

42 

48 

50 

51 

5  1 

52 

46 

46 

46 

49 

37 

42 

46 

53 

43 

44 

46 

54 

50 

50 

63 

5  ] 

5S 

55 

46 

8 

LONG  BE^ACH 

MAX 

70 

70 

77 

84 

78 

75 

68 

71 

68 

70 

66 

73 

75 

81 

79 

79 

71 

73 

79 

84 

83 

81 

82 

84 

81 

86 

82 

81 

72 

76 

7 

MIN 

56 

59 

59 

56 

57 

58 

58 

59 

58 

58 

56 

55 

55 

54 

57 

58 

59 

61 

68 

58 

58 

61 

57 

5 

LONG   BEACH  CAA  AP 

MAX 

70 

69 

73 

82 

76 

68 

68 

71 

70 

70 

68 

70 

75 

80 

78 

78 

74 

75 

77 

81 

80 

8C 

82 

83 

78 

84 

82 

72 

74 

75 

5 

MIN 

58 

58 

58 

55 

56 

55 

56 

59 

56 

56 

54 

63 

49 

53 

56 

53 

58 

61 

56 

58 

60 

66 

3 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

70 

71 

72 

75 

73 

75 

71 

70 

66 

72 

71 

73 

73 

76 

73 

74 

74 

74 

72 

76 

77 

7: 

75 

76 

76 

79 

77 

77 

75 

73 

6 

MIN 

61 

61 

6  0 

57 

59 

56 

60 

6  0 

60 

58 

57 

56 

54 

57 

60 

60 

59 

61 

62 

58 

56 

59 

60 

60 

61 

61 

69 

1 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

MAX 

69 

68 

73 

84 

79 

77 

67 

69 

67 

69 

67 

73 

75 

83 

84 

79 

61 

82 

79 

80 

82 

81 

81 

83 

81 

87 

86 

80 

78 

77 

4 

MIN 

60 

58 

56 

59 

58 

58 

60 

59 

54 

59 

60 

59 

61 

61 

61 

61 

56 

6 

LOS  BANGS 

MAX 

90 

77 

83 

90 

87 

87 

90 

85 

84 

71 

72 

70 

80 

88 

96 

90 

91 

90 

90 

75 

85 

85 

88 

88 

86 

88 

90 

87 

84 

65 

8 

MIN 

49 

50 

46 

50 

53 

50 

5  0 

49 

52 

53 

52 

45 

44 

45 

53 

55 

56 

54 

58 

60 

56 

55 

56 

55 

52 

6 

LOS  GATOS 

MAX 

81 

75 

60 

82 

78 

81 

76 

78 

71 

70 

64 

65 

78 

86 

94 

83 

81 

79 

82 

75 

75 

7t 

80 

77 

79 

81 

80 

80 

80 

76 

9 

MIN 

49 

52 

45 

46 

46 

48 

47 

47 

48 

48 

46 

47 

44 

4E 

63 

59 

53 

49 

5] 

50 

49 

51 

2 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

79 

82 

86 

90 

91 

89 

85 

89 

88 

87 

70 

71 

79 

83 

87 

94 

98 

97 

96 

93 

91 

91 

89 

94 

95 

97 

94 

92 

94 

89 

0 

MIN 

49 

48 

43 

42 

47 

58 

50 

47 

48 

48 

44 

46 

41 

40 

44 

49 

53 

52 

56 

54 

60 

54 

61 

6] 

55 

50 

5 

MADERA 

MAX 

83 

90 

85 

85 

93 

92 

90 

92 

91 

91 

77 

69 

71 

61 

90 

98 

92 

93 

92 

94 

82 

87 

88 

89 

90 

87 

89 

91 

91 

88 

3 

MIN 

52 

48 

46 

52 

53 

49 

5  1 

48 

55 

56 

54 

49 

44 

49 

49 

57 

58 

59 

59 

56 

54 

64 

53 

8 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

76 

65 

75 

79 

79 

77 

78 

76 

73 

67 

63 

65 

73 

80 

88 

71 

78 

78 

77 

74 

75 

74 

7! 

75 

73 

76 

78 

76 

71 

75 

4 

MIN 

51 

49 

44 

49 

50 

45 

45 

54 

44 

49 

47 

56 

57 

5; 

^* 

50 

64 

69 

52 

2 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

59 

65 

64 

65 

66 

64 

59 

66 

71 

72 

61 

40 

42 

58 

65 

75 

68 

70 

67 

72 

61 

5! 

6C 

68 

70 

60 

66 

65 

67 

63 

6 

MIN 

32 

34 

34 

^' 

43 

39 

40 

28 

32 

38 

41 

43 

39 

38 

36 

37 

5 

MARICOPA 

MAX 

88 

86 

81 

89 

90 

86 

89 

88 

89 

72 

66 

70 

74 

86 

93 

89 

88 

90 

94 

83 

92 

86 

9; 

9C 

b; 

8< 

8< 

90 

84 

86 

2 

MIN 

58 

59 

54 

59 

62 

59 

5  9 

59 

62 

55 

54 

54 

49 

57 

64 

65 

66 

63 

62 

59 

9 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

78 

73 

66 

72 

76 

74 

81 

80 

74 

68 

67 

61 

67 

74 

83 

82 

78 

80 

77 

77 

71 

75 

77 

7S 

7e 

77 

79 

83 

79 

76 

0 

MIN 

49 

45 

49 

46 

46 

54 

43 

43 

44 

49 

54 

53 

63 

64 

65 

56 

51 

4 

MARYSVILLE 

MAX 

81 

85 

76 

83 

87 

85 

85 

88 

85 

86 

70 

60 

70 

78 

85 

94 

85 

88 

87 

86 

76 

78 

83 

85 

84 

79 

84 

86 

86 

63 

0 

MIN 

50 

50 

48 

5  2 

52 

50 

5  1 

5  1 

54 

55 

53 

5  0 

49 

50 

57 

60 

58 

56 

56 

61 

58 

58 

55 

51 

66 

57 

54 

5 

MC  CLOUD 

MAX 

75 

77 

74 

77 

78 

75 

68 

79 

82 

67 

58 

52 

58 

70 

76 

87 

75 

79 

78 

81 

73 

69 

72 

79 

78 

69 

72 

78 

75 

74 

9 

MIN 

31 

33 

33 

33 

38 

31 

33 

35 

39 

40 

46 

33 

26 

30 

35 

38 

41 

45 

44 

42 

42 

49 

47 

45 

4] 

39 

3£ 

4( 

3C 

44 

4? 

38 

9 

MECCA    3  SE 

MAX 

91 

86 

65 

89 

98 

103 

95 

86 

86 

66 

78 

79 

86 

86 

93 

110 

105 

103 

100 

103 

102 

102 

104 

104 

103 

107 

111 

109 

104 

96 

i7 

MIN 

58 

65 

6  0 

62 

70 

70 

62 

61 

60 

63 

58 

53 

60 

61 

66 

68 

76 

74 

69 

68 

76 

7- 

80 

76 

6G 

67 

9 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

86 

89 

86 

88 

89 

66 

67 

86 

86 

78 

69 

70 

79 

86 

93 

94 

91 

68 

89 

90 

89 

85 

84 

86 

87 

87 

84 

87 

86 

86 

66 

■  0 

MIN 

47 

49 

46 

50 

55 

49 

4  8 

49 

4? 

55 

5  1 

46 

44 

45 

53 

57 

56 

59 

66 

52 

61 

58 

60 

54 

5' 

6; 

54 

52 

•  7 

MIOOLEWATER 

MAX 

86 

86 

81 

89 

91 

89 

88 

69 

87 

79 

77 

75 

75 

85 

96 

95 

89 

92 

93 

93 

88 

84 

89 

89 

89 

88 

89 

90 

69 

87 

■  6 

MIN 

53 

53 

5  0 

55 

57 

56 

56 

5  3 

53 

60 

52 

51 

45 

62 

60 

63 

63 

61 

59 

64 

56 

61 

58 

5: 

60 

64 

5T 

5' 

62 

5S 

56 

•  4 

MILL  CREEK  2 

MAX 

59 

60 

76 

85 

85 

83 

77 

68 

70 

68 

60 

63 

68 

82 

84 

86 

66 

86 

85 

86 

86 

85 

88 

86 

87 

88 

SO 

85 

62 

79 

,5 

MIN 

48 

46 

43 

56 

61 

57 

43 

48 

47 

49 

47 

46 

43 

50 

59 

55 

55 

59 

69 

60 

56 

58 

54 

56 

67 

5( 

51 

63 

51 

41 

52 

■  9 

MINERAL 

MAX 

64 

67 

68 

69 

71 

69 

64 

69 

75 

78 

57 

45 

46 

60 

66 

78 

71 

73 

73 

75 

63 

63 

66 

71 

69 

64 

66 

65 

66 

67 

,3 

MIN 

29 

30 

32 

30 

33 

32 

3  0 

31 

3  1 

34 

42 

35 

26 

32 

34 

36 

38 

39 

39 

43 

39 

36 

3: 

3( 

39 

36 

34 

•  9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

71 

76 

79 

8* 

83 

82 

78 

60 

80 

79 

62 

63 

70 

76 

82 

90 

90 

87 

90 

87 

86 

8( 

86 

ee 

90 

92 

Sf 

at 

83 

62 

i3 

MIN 

^' 

54 

63 

68 

64 

58 

58 

59 

47 

47 

49 

64 

58 

64 

67 

69 

66 

66 

68 

67 

72 

»« 

59 

«2 

•  3 

MODESTO 

MAX 

88 

77 

82 

90 

85 

85 

88 

83 

85 

66 

70 

70 

79 

89 

96 

93 

88 

89 

88 

89 

71 

81 

82 

86 

87 

84 

85 

87 

63 

82 

84 

,1 

MIN 

48 

49 

48 

50 

49 

54 

49 

50 

46 

65 

58 

56 

56 

54 

5S 

64 

53 

55 

55 

54 

55 

54 

52 

•4 

MONO  LAKE 

MAX 

64 

68 

71 

74 

72 

71 

70 

73 

75 

72 

60 

58 

64 

69 

72 

76 

79 

77 

79 

75 

69 

6« 

70 

75 

73 

75 

74 

76 

77 

75 

73 

71 

,7 

MIN 

36 

36 

39 

38 

39 

36 

41 

44 

42 

38 

37 

39 

41 

42 

44 

46 

45 

44 

43 

44 

45 

43 

42 

4* 

*' 

43 

** 

41 

>S 

MONTEREY 

MAX 

65 

62 

64 

65 

64 

65 

57 

64 

66 

67 

67 

61 

66 

74 

84 

70 

75 

69 

69 

71 

70 

70 

72 

7: 

72 

73 

72 

69 

70 

71 

66 

6 

MIN 

46 

47 

47 

49 

47 

49 

48 

48 

48 

50 

48 

47 

45 

45 

49 

50 

50 

50 

64 

53 

54 

49 

53 

62 

6C 

54 

51 

49 

7 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

83 

82 

73 

83 

84 

61 

83 

84 

84 

82 

65 

59 

69 

78 

85 

92 

79 

87 

84 

83 

68 

73 

8C 

60 

78 

76 

83 

66 

82 

80 

■  3 

MIN 

47 

50 

46 

49 

47 

48 

5  1 

47 

52 

53 

50 

46 

45 

46 

49 

55 

55 

59 

51 

56 

55 

6] 

55 

55 

56 

51 

•  9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

69 

75 

76 

81 

82 

78 

78 

78 

81 

76 

58 

60 

66 

74 

76 

88 

88 

86 

88 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

St 

61 

83 

80 

60 

1 

MIN 

43 

50 

50 

49 

47 

49 

56 

48 

45 

42 

41 

45 

47 

53 

54 

61 

58 

56 

54 

56 

60 

69 

60 

58 

53 

0 

MT  DIABLO  NORTH  GATt 

MAX 

72 

70 

79 

80 

80 

73 

70 

74 

73 

72 

72 

70 

61 

82 

80 

84 

76 

80 

74 

77 

65 

73 

74 

74 

76 

70 

72 

74 

79 

75 

0 

MIN 

43 

47 

42 

43 

43 

43 

42 

45 

43 

44 

43 

40 

40 

45 

49 

60 

59 

54 

50 

52 

62 

56 

51 

50 

51 

52 

51 

50 

62 

54 

46 

48 

2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

69 

66 

67 

78 

66 

72 

71 

71 

69 

50 

44 

49 

69 

76 

66 

68 

67 

69 

57 

59 

62 

61 

62 

62 

64 

64 

61 

65 

2 

MIN 

50 

41 

45 

5 1 

50 

5  1 

5  2 

41 

37 

33 

28 

46 

64 

56 

61 

46 

46 

54 

49 

46 

41 

40 

44 

44 

42 

4E 

43 

42 

45 

7 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

70 

73 

72 

75 

70 

61 

72 

76 

81 

78 

45 

51 

64 

72 

76 

76 

79 

72 

67 

69 

78 

76 

69 

69 

72 

74 

70 

MIN 

26 

23 

33 

34 

35 

43 

27 

23 

28 

33 

37 

35 

45 

35 

41 

4C 

41 

40 

36 

•  37 

43 

45 

34 

2 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

73 

73 

73 

75 

73 

64 

75 

78 

82 

61 

61 

56 

67 

73 

80 

74 

76 

76 

79 

70 

67 

70 

76 

75 

67 

70 

74 

72 

62 

71 

9 

MIN 

38 

36 

39 

37 

4 1 

40 

3  5 

42 

44 

43 

41 

34 

30 

35 

39 

45 

46 

50 

44 

45 

46 

5  0 

47 

45 

44 

41 

44 

46 

45 

45 

44 

42 

0 

MT  WILSON  FC  3386 

MAX 

67 

65 

68 

73 

73 

67 

67 

74 

70 

61 

45 

44 

59 

68 

71 

78 

74 

76 

75 

74 

72 

69 

67 

69 

71 

70 

7S 

73 

70 

71 

66 

9 

MIN 

42 

42 

45 

54 

55 

51 

47 

47 

52 

39 

36 

36 

36 

48 

52 

66 

59 

55 

54 

67 

56 

55 

51 

47 

50 

54 

51 

5* 

57 

55 

52 

49 

8 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

a£ 

80 

81 

86 

64 

84 

85 

83 

78 

69 

■  70 

67 

78 

86 

90 

93 

92 

86 

87 

83 

83 

75 

75 

79 

79 

76 

80 

86 

87 

66 

83 

81 

e 

MIN 

45 

47 

42 

46 

47 

44 

43 

49 

46 

48 

49 

49 

39 

45 

48 

49 

49 

46 

49 

51 

47 

55 

63 

49 

47 

44 

47 

49 

49 

46 

49 

47 

4 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

73 

73 

70 

75 

72 

73 

74 

69 

63 

6S 

76 

85 

93 

85 

80 

77 

78 

73 

76 

69 

74 

76 

77 

75 

74 

71 

79 

77 

76 

75 

2 

MIN 

42 

44 

41 

41 

46 

45 

44 

43 

45 

47 

41 

40 

40 

46 

54 

45 

49 

54 

52 

49 

64 

57 

56 

52 

61 

50 

50 

48 

51 

51 

47 

6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  'V/.T,lt 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NEEDLES  CAA  AP 

86 

91 

9: 

100 

101 

100 

92 

97 

91 

94 

79 

8; 

86 

90 

95 

97 

103 

106 

107 

105 

105 

106 

104 

10 

105 

106 

10- 

110 

106 

104 

101 

98 

.9 

I^IN 

73 

68 

64 

tt 

67 

61 

5" 

60 

67 

63 

63 

66 

67 

71 

73 

79 

73 

76 

It 

77 

74 

76 

75 

83 

81 

7' 

69 

•  2 

NEVADA  C I  TV 

75 

75 

74 

74 

78 

77 

74 

76 

It 

82 

58 

6; 

56 

66 

75 

82 

84 

84 

78 

78 

80 

81 

70 

7C 

73 

77 

76 

70 

73 

74 

71 

.1 

MIN 

36 

37 

40 

43 

49 

48 

4i 

32 

39 

43 

49 

48 

45 

49 

49 

49 

50 

5C 

46 

45 

44 

41 

43 

43 

5C 

43 

■  7 

NEWARK 

71 

70 

70 

72 

72 

66 

66 

7; 

64 

78 

81 

89 

79 

71 

70 

73 

73 

75 

75 

74 

76 

MIN 

44 

44 

51 

4e 

4£ 

41 

46 

44 

49 

54 

65 

58 

57 

50 

51 

50 

52 

NEWMAN 

91 

88 

82 

92 

86 

89 

89 

89 

87 

81 

90 

96 

97 

97 

96 

92 

94 

90 

85 

9C 

92 

9C 

87 

69 

9C 

89 

.8 

MIN 

46 

53 

48 

55 

56 

45 

46 

49 

56 

68 

56 

59 

66 

60 

57 

5« 

54 

56 

65 

56 

53 

53 

.3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

65 

66 

6i 

67 

65 

66 

68 

65 

65 

67 

66 

6e 

65 

69 

65 

65 

65 

68 

67 

67 

66 

69 

68 

67 

66 

66 

68 

69 

70 

69 

69 

66 

.9 

MIN 

59 

58 

58 

58 

57 

54 

6« 

50 

51 

57 

57 

58 

56 

58 

69 

58 

62 

68 

56 

51 

64 

55 

53 

58 

57 

61 

56 

.5 

NORTH  FORIC  RS 

73 

75 

76 

75 

82 

81 

78 

79 

84 

78 

57 

6C 

78 

82 

83 

86 

37 

82 

80 

83 

83 

84 

70 

76 

81 

82 

82 

78 

79 

80 

61 

78 

.6 

MIN 

47 

48 

49 

43 

51 

46 

44 

35 

48 

49 

49 

53 

62 

52 

51 

48 

61 

61 

50 

45 

49 

48 

44 

39 

49 

50 

6C 

47 

.5 

U/^DTM   uni  1  VWAAn 
PRJK  1  n  nui_t.Tfruwu 

69 

69 

75 

89 

84 

83 

70 

70 

67 

69 

68 

7C 

74 

87 

87 

63 

81 

31 

83 

63 

63 

87 

82 

81 

83 

84 

83 

87 

85 

63 

79 

79 

.3 

MIN 

54 

57 

58 

53 

51 

52 

61 

46 

50 

54 

53 

56 

57 

54 

56 

54 

57 

59 

56 

51 

52 

51 

66 

56 

58 

60 

54 

.4 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

79 

84 

75 

79 

86 

86 

83 

65 

81 

83 

66 

67 

78 

77 

87 

95 

95 

92 

86 

87 

86 

87 

80 

81 

83 

85 

85 

62 

83 

66 

85 

63 

.0 

MIN 

46 

44 

48 

47 

50 

52 

49 

48 

45 

47 

48 

55 

54 

56 

52 

61 

54 

55 

53 

63 

55 

53 

46 

62 

52 

50 

.6 

OAKLAND 

70 

60 

71 

75 

77 

74 

70 

70 

66 

57 

64 

76 

83 

94 

83 

83 

77 

78 

75 

76 

70 

76 

74 

76 

77 

79 

80 

76 

76 

75 

74 

.7 

MIN 

45 

48 

46 

48 

46 

51 

47 

45 

44 

46 

52 

51 

54 

63 

52 

65 

54 

55 

53 

61 

56 

53 

53 

53 

53 

50 

.4 

OAVI  Akin    UQ  AO 

64 

59 

71 

66 

62 

71 

63 

64 

66 

66 

59 

63 

71 

81 

91 

77 

71 

74 

68 

68 

69 

69 

73 

72 

72 

73 

73 

74 

70 

68 

70 

,7 

MIN 

51 

48 

51 

52 

56 

62 

50 

48 

48 

52 

56 

55 

54 

57 

56 

56 

58 

67 

58 

58 

54 

61 

56 

65 

58 

59 

54 

.0 

OCEANS  IDE  PENt5LET0N 

65 

65 

68 

68 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

67 

67 

68 

66 

66 

77 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

69 

67 

.5 

MIN 

56 

57 

57 

51 

51 

59 

59 

59 

57 

57 

55 

53 

48 

51 

52 

56 

58 

58 

58 

60 

60 

57 

56 

56 

65 

53 

52 

63 

56 

69 

62 

56 

.8 

7? 

69 

7« 

91 

89 

82 

70 

72 

66 

70 

67 

74 

78 

88 

89 

89 

85 

85 

87 

85 

90 

81 

85 

85 

85 

67 

61 

90 

89 

84 

60 

81 

.3 

MIN 

42 

50 

54 

50 

50 

47 

44 

42 

46 

46 

52 

52 

49 

51 

53 

60 

67 

53 

49 

46 

46 

47 

51 

53 

53 

51 

48 

.8 

60 

64 

75 

81 

78 

78 

75 

71 

74 

69 

48 

65 

75 

74 

81 

65 

89 

85 

85 

82 

84 

80 

74 

78 

80 

31 

81 

85 

80 

77 

75 

76 

4 

MIN 

50 

48 

39 

54 

47 

43 

38 

36 

40 

58 

54 

56 

56 

54 

64 

63 

66 

56 

48 

48 

52 

49 

52 

53 

53 

50 

49 

0 

ORANGE  COVE 

62 

85 

84 

82 

90 

90 

87 

88 

87 

88 

70 

66 

69 

77 

88 

93 

96 

96 

98 

89 

91 

92 

67 

87 

86 

89 

68 

85 

64 

86 

91 

86 

2 

MIN 

52 

50 

50 

55 

56 

53 

51 

43 

49 

53 

57 

57 

59 

57 

61 

57 

61 

55 

53 

57 

52 

54 

53 

56 

67 

62 

53 

.6 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

70 

67 

62 

62 

61 

64 

61 

63 

66 

67 

62 

60 

62 

70 

74 

60 

74 

68 

67 

65 

64 

73 

64 

66 

64 

67 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

5 

MIN 

42 

41 

41 

4 1 

50 

38 

39 

45 

44 

51 

49 

37 

34 

37 

41 

50 

46 

54 

48 

46 

52 

54 

60 

53 

50 

44 

48 

47 

48 

53 

45 

7 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

69 

69 

76 

80 

67 

78 

74 

65 

66 

63 

59 

64 

74 

82 

90 

66 

79 

73 

74 

70 

74 

70 

68 

74 

72 

71 

71 

75 

75 

72 

70 

72 

6 

MIN 

45 

46 

48 

43 

49 

44 

44 

40 

40 

42 

42 

60 

49 

49 

61 

46 

53 

50 

50 

47 

46 

56 

46 

61 

53 

55 

47 

2 

OR  LA  NO 

MAX 

86 

85 

77 

86 

88 

85 

85 

88 

89 

89 

70 

58 

66 

79 

84 

94 

96 

93 

86 

87 

88 

89 

71 

78 

83 

85 

65 

80 

64 

87 

87 

63 

5 

MIN 

49 

52 

52 

52 

54 

53 

49 

46 

47 

51 

57 

69 

53 

52 

57 

55 

62 

54 

56 

53 

65 

57 

51 

53 

67 

56 

62 

6 

ORLEANS 

MAX 

85 

81 

80 

86 

77 

80 

84 

88 

95 

81 

68 

69 

80 

85 

92 

96 

93 

84 

35 

89 

90 

76 

77 

83 

87 

84 

76 

79 

82 

76 

71 

82 

5 

MiN 

4  0 

43 

42 

43 

44 

48 

53 

43 

36 

40 

43 

46 

50 

5  0 

50 

48 

50 

53 

66 

53 

52 

50 

46 

55 

48 

48 

51 

46 

6 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

85 

85 

77 

84 

68 

85 

85 

88 

87 

87 

68 

63 

70 

79 

86 

92 

95 

95 

92 

89 

68 

69 

79 

80 

84 

86 

65 

80 

85 

86 

87 

84 

2 

MIN 

49 

49 

49 

52 

53 

56 

53 

49 

44 

50 

52 

61 

59 

5  7 

53 

67 

57 

62 

64 

57 

57 

54 

54 

53 

54 

59 

57 

63 

7 

OftOVILLE  7  SE 

83 

83 

75 

80 

65 

84 

82 

85 

85 

84 

67 

57 

67 

75 

83 

69 

91 

93 

86 

85 

88 

86 

75 

78 

81 

85 

84 

81 

82 

84 

86 

81 

5 

MIN 

51 

45 

45 

48 

52 

51 

45 

40 

44 

48 

50 

53 

50 

52 

51 

56 

61 

54 

52 

52 

50 

49 

50 

52 

49 

49 

0 

nvMABn 

UAPJAPtU 

68 

68 

72 

7* 

70 

69 

67 

68 

66 

67 

70 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

73 

74 

74 

73 

74 

75 

73 

76 

76 

73 

73 

71 

3 

MIN 

56 

54 

55 

57 

53 

50 

52 

64 

48 

48 

54 

54 

52 

66 

55 

56 

55 

54 

50 

50 

50 

50 

54 

64 

54 

52 

9 

PALMDALE 

79 

76 

86 

88 

87 

88 

83 

87 

84 

76 

68 

70 

81 

87 

90 

93 

97 

91 

95 

92 

93 

91 

89 

87 

90 

91 

88 

90 

89 

66 

62 

86 

3 

MIN 

46 

45 

49 

53 

52 

50 

54 

47 

41 

48 

39 

46 

50 

64 

52 

60 

52 

59 

60 

49 

49 

47 

51 

49 

51 

58 

57 

51 

4 

PALMDALE  CAA  AP 

78 

75 

84 

87 

88 

83 

83 

87 

84 

69 

65 

69 

77 

84 

88 

93 

94 

92 

94 

93 

92 

66 

82 

87 

88 

90 

87 

91 

89 

87 

83 

84 

9 

MIN 

55 

51 

52 

53 

49 

49 

48 

38 

45 

46 

60 

51 

56 

49 

58 

56 

49 

49 

49 

47 

49 

49 

58 

57 

50 

6 

Palm  springs 

MAX 

89 

87 

93 

101 

106 

102 

93 

90 

92 

90 

75 

83 

91 

95 

102 

105 

110 

106 

107 

103 

106 

107 

104 

108 

105 

107 

105 

109 

105 

103 

101 

99 

4 

MIN 

56 

54 

5  3 

56 

59 

62 

52 

54 

57 

57 

56 

48 

49 

54 

61 

62 

63 

64 

62 

67 

64 

61 

62 

68 

64 

63 

65 

63 

69 

72 

60 

59 

9 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

72 

67 

64 

74 

70 

69 

70 

69 

67 

74 

66 

61 

65 

73 

82 

92 

77 

72 

78 

73 

70 

78 

74 

74 

74 

78 

79 

78 

76 

78 

74 

73 

2 

MIN 

45 

46 

48 

52 

68 

48 

50 

41 

44 

50 

54 

60 

66 

56 

58 

53 

59 

54 

60 

61 

53 

50 

64 

65 

52. 

1 

'ALOMAR  MTN  OBSY 

60 

65 

72 

76 

76 

75 

68 

74 

75 

72 

55 

42 

47 

68 

76 

76 

80 

76 

82 

82 

78 

77 

75 

73 

73 

77 

76 

78 

79 

76 

71 

72 

0 

MIN 

50 

45 

43 

49 

41 

37 

35 

40 

37 

35 

53 

55 

66 

56 

58 

68 

65 

57 

54 

53 

56 

57 

56 

56 

63 

50 

49. 

0 

PAIurt^HP  illM^TI/Mtl 
fMdm.nc  JUNt  1  l\jTi 

90 

89 

83 

91 

90 

87 

91 

90 

90 

88 

68 

82 

80 

89 

98 

98 

99 

90 

87 

91 

93 

92 

90 

69 

90 

91 

86 

86. 

9 

MIN 

45 

54 

48 

56 

56 

54 

47 

46 

47 

60 

68 

58 

59 

57 

56 

55 

62 

55 

53 

58 

53 

53. 

4 

PARADI SE 

MAX 

83 

81 

74 

82 

83 

80 

82 

82 

84 

83 

61 

51 

61 

73 

81 

89 

91 

90 

80 

85 

64 

84 

74 

74 

80 

82 

60 

72 

61 

81 

61 

0 

MIN 

60 

49 

48 

52 

54 

61 

49 

45 

42 

47 

47 

60 

56 

55 

52 

51 

57 

50 

54 

53 

53 

54 

50 

50 

57 

50 

51 1 

3 

PARKER  RESERVOIR 

88 

89 

88 

95 

101 

103 

98 

90 

97 

95 

94 

78 

83 

88 

92 

98 

101 

106 

108 

109 

107 

108 

105 

105 

106 

106 

107 

109 

111 

107 

103 

99i 

2 

MIN 

73 

73 

68 

67 

69 

66 

69 

62 

70 

69 

76 

79 

80 

86 

79 

78 

78 

77 

79 

80 

79 

79 

80 

74 

72. 

9 

PASADENA 

64 

65 

75 

89 

88 

83 

74 

70 

69 

67 

67 

71 

74 

85 

86 

83 

82 

82 

84 

83 

83 

82 

80 

82 

83 

84 

83 

88 

85 

82 

78 

79. 

1 

MIN 

53 

55 

55 

52 

66 

62 

60 

47 

62 

54 

54 

54 

58 

53 

66 

60 

55 

52 

53 

54 

56 

58 

57 

56 

64. 

3 

PASO  R06LES 

MAX 

83 

«9 

83 

89 

85 

82 

80 

70 

67 

69 

71 

69 

76 

88 

92 

95 

91 

65 

90 

65 

87 

74 

76 

79 

60 

79 

82 

92 

89 

87 

86 

61 . 

6 

HIN 

43 

40 

49 

45 

41 

45 

48 

35 

42 

44 

46 

42 

47 

50 

45 

46 

49 

46 

44 

40 

44 

47 

51 

47 

47 

44. 

7 

Paso  rosles  caa  ap 

83 

69 

80 

89 

64 

82 

80 

73 

69 

71 

69 

68 

77 

66 

91 

95 

93 

67 

89 

85 

87 

75 

78 

84 

60 

80 

63 

86 

88 

36 

84 

81  ■ 

6 

MIN 

47 

42 

49 

47 

53 

50 

46 

38 

43 

47 

49 

46 

50 

51 

5  1 

56 

52 

49 

47 

44 

46 

52 

52 

51 

51 

47. 

8 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

71 

63 

76 

7S 

71 

78 

75 

71 

69 

67 

62 

69 

75 

82 

92 

92 

75 

77 

76 

74 

79 

73 

74 

76 

75 

78 

76 

75 

76 

75 

73 

9 

MIN 

41 

41 

47 

49 

52 

48 

37 

38 

39 

43 

50 

60 

51 

65 

52 

49 

53 

56 

53 

55 

47 

45 

49 

50 

46 

52 

47! 

5 

DTbfMA^l  PC  AID 

83 

77 

S3 

85 

85 

83 

84 

83 

80 

72 

66 

62 

72 

86 

92 

92 

93 

92 

85 

84 

86 

79 

75 

73 

80 

81 

61 

81 

63 

82 

80 

81. 

3 

MIN 

42 

43 

47 

44 

36 

36 

44 

44 

53 

42 

43 

33 

41 

47 

49 

46 

45 

46 

46 

46 

65 

50 

49 

47 

44 

47 

49 

46 

43 

50 

44. 

8 

PISMO  BEACH 

MAX 

64 

60 

66 

65 

67 

62 

64 

63 

61 

70 

66 

65 

72 

73 

70 

65 

60 

70 

72 

68 

69 

71 

72 

68 

67 

70 

70 

79 

80 

73 

70 

68. 

1 

MIN 

49 

42 

46 

47 

49 

48 

48 

47 

48 

46 

48 

41 

42 

45 

53 

46 

46 

55 

46 

6  0 

52 

53 

50 

46 

60 

52 

52 

62 

53 

48* 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

77 

79 

72 

77 

81 

79 

79 

81 

78 

82 

75 

52 

60 

74 

80 

86 

89 

88 

60 

83 

83 

83 

73 

73 

76 

79 

79 

75 

77 

79 

76 

77. 

6 

MIN 

40 

40 

39 

44 

46 

42 

40 

44 

45 

49 

48 

41 

35 

42 

47 

48 

54 

54 

47 

51 

60 

54 

54 

52 

49 

48 

47 

44 

45 

47 

46 

46. 

2 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

75 

77 

71 

75 

79 

78 

77 

78 

76 

80 

53 

47 

56 

67 

77 

84 

85 

86 

77 

80 

80 

80 

70 

67 

72 

76 

75 

70 

74 

75 

76 

74. 

0 

MIN 

51 

52 

49 

53 

34 

51 

53 

56 

54 

45 

43 

39 

41 

48 

57 

56 

61 

56 

52 

58 

58 

55 

51 

51 

54 

52 

50 

48 

63 

53 

47 

51. 

7 

POINT  ARENA 

MAX 

60 

59 

62 

63 

64 

63 

63 

59 

66 

68 

64 

60 

60 

64 

67 

74 

66 

68 

69 

68 

69 

68 

66 

68 

67 

69 

68 

69 

72 

68 

70 

65. 

5 

MIN 

43 

47 

42 

42 

48 

50 

44 

36 

41 

42 

49 

50 

5 1 

51 

52 

45 

53 

48 

54 

54 

49 

47. 

6 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

MIN 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PT   PIEDRAS  PLANCAS 

MAX 

56 

57 

5t 

58 

56 

57 

57 

58 

57 

58 

64 

6: 

5E 

5i 

58 

57 

69 

59 

67 

64 

62 

64 

66 

66 

62 

60 

61 

62 

59 

9 

MIN 

50 

47 

50 

47 

5  0 

46 

47 

50 

50 

51 

52 

49 

54 

53 

47 

50 

50 

54 

54 

52 

50 

49 

49 

6 

POMONA 

MAX 

65 

64 

60 

90 

87 

79 

71 

72 

70 

70 

66 

7: 

77 

8" 

66 

65 

64 

86 

66 

64 

88 

66 

86 

87 

86 

90 

88 

92 

67 

81 

80 

81 

2 

MIN 

54 

47 

46 

53 

53 

54 

4E 

56 

50 

51 

53 

50 

49 

56 

52 

50 

55 

50 

47 

48 

47 

46 

50 

50 

65 

50 

5 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

79 

74 

65 

78 

78 

75 

75 

79 

72 

72 

66 

6C 

66 

75 

93 

85 

82 

60 

77 

77 

77 

78 

67 

75 

76 

77 

76 

76 

78 

62 

SO 

75 

8 

MIN 

42 

46 

45 

4  3 

47 

46 

42 

43 

44 

47 

48 

44 

40 

39 

49 

51 

52 

51 

55 

54 

49 

50 

5  3 

52 

51 

51 

54 

51 

52 

64 

64 

48 

4 

PORTERVILLE 

MAX 

81 

85 

86 

88 

90 

91 

66 

88 

67 

90 

69 

68 

71 

77 

87 

93 

97 

96 

89 

69 

92 

95 

86 

89 

67 

90 

89 

66 

66 

90 

91 

66 

7 

MIN 

53 

49 

51 

50 

54 

53 

5  3 

54 

57 

56 

54 

54 

45 

50 

51 

56 

60 

61 

58 

62 

69 

60 

67 

54 

57 

53 

54 

54 

56 

57 

56 

54 

9 

PORTOLA 

MAX 

6a 

70 

79 

74 

75 

68 

72 

78 

80 

77 

62 

64 

66 

71 

78 

60 

84 

60 

81 

79 

61 

76 

70 

74 

76 

75 

73 

71 

72 

72 

70 

73 

7 

MIN 

26 

28 

26 

29 

33 

27 

2  8 

3  2 

34 

34 

41 

35 

25 

30 

33 

35 

39 

40 

37 

40 

37 

44 

41 

45 

39 

37 

34 

31 

31 

33 

38 

34 

3 

POSEY   3  E 

MAX 

63 

64 

68 

75 

72 

71 

66 

70 

76 

63 

52 

4! 

60 

67 

72 

76 

77 

77 

76 

77 

74 

71 

72 

68 

74 

75 

72 

67 

71 

69 

69 

69 

5 

MIN 

37 

38 

39 

4  0 

41 

42 

37 

44 

47 

48 

47 

46 

45 

43 

42 

38 

39 

44 

39 

41 

42 

44 

42 

40 

9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

84 

83 

81 

86 

63 

85 

69 

86 

67 

66 

62 

89 

94 

93 

9  0 

84 

62 

73 

77 

60 

76 

81 

77 

82 

3 

MIN 

41 

36 

41 

4  1 

40 

45 

61 

6  1 

3E 

36 

4  3 

47 

50 

47 

45 

5  5 

54 

49 

49 

46 

46 

49 

46 

4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

78 

74 

76 

64 

80 

61 

81 

77 

71 

62 

61 

63 

74 

82 

85 

90 

90 

85 

83 

67 

65 

68 

72 

79 

78 

78 

78 

72 

83 

80 

78 

78 

0 

MIN 

37 

31 

33 

39 

40 

35 

35 

35 

40 

50 

48 

42 

30 

35 

36 

45 

45 

45 

45 

50 

42 

44 

46 

43 

41 

38 

40 

44 

43 

44 

46 

40 

9 

OUINCY  RS 

MAX 

75 

77 

80 

81 

76 

72 

80 

66 

88 

75 

55 

56 

70 

78 

87 

88 

88 

80 

85 

64 

85 

78 

70 

76 

80 

78 

75 

77 

77 

76 

70 

77 

6 

MIN 

30 

33 

32 

33 

36 

31 

3  1 

37 

37 

38 

48 

4] 

29 

32 

35 

36 

40 

47 

40 

40 

39 

46 

47 

35 

46 

42 

38 

35 

34 

39 

42 

37 

8 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

67 

69 

81 

91 

91 

81 

70 

75 

72 

57 

66 

73 

77 

87 

87 

86 

91 

69 

87 

83 

92 

92 

89 

88 

91 

90 

66 

94 

92 

82 

83 

62 

9 

MIN 

52 

53 

47 

49 

39 

46 

5  1 

5  1 

54 

52 

43 

39 

34 

38 

42 

42 

47 

44 

42 

51 

52 

41 

47 

46 

44 

44 

44 

43 

45 

47 

53 

45 

9 

RANDSBURG 

MAX 

79 

81 

85 

87 

67 

84 

88 

87 

86 

75 

66 

68 

77 

61 

64 

91 

94 

93 

94 

91 

93 

89 

84 

86 

87 

90 

68 

88 

67 

68 

84 

65 

3 

MIN 

46 

51 

46 

53 

59 

55 

5  5 

54 

55 

46 

46 

45 

43 

51 

56 

59 

61 

61 

57 

66 

60 

61 

61 

56 

59 

56 

56 

68 

56 

62 

67 

55 

5 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

83 

76 

85 

86 

63 

62 

69 

90 

68 

69 

58 

63 

79 

83 

92 

97 

92 

85 

88 

88 

90 

73 

78 

82 

86 

85 

79 

85 

87 

65 

60 

82 

8 

MIN 

48 

52 

49 

51 

54 

53 

52 

52 

56 

55 

53 

49 

47 

46 

64 

59 

62 

58 

55 

61 

60 

57 

55 

58 

56 

59 

59 

56 

58 

61 

58 

55 

0 

REDDING  FIRE  5TA  2 

MAX 

66 

84 

83 

64 

61 

83 

83 

87 

92 

87 

66 

62 

77 

80 

90 

95 

94 

90 

86 

89 

85 

77 

81 

66 

86 

67 

84 

81 

83 

84 

81 

83 

7 

MIN 

53 

50 

55 

52 

56 

57 

59 

63 

51 

54 

50 

48 

63 

57 

61 

60 

56 

60 

62 

61 

54 

57 

64 

59 

59 

59 

58 

57 

59 

69 

56 

7 

REDLANOS 

MAX 

70 

66 

83 

94 

93 

65 

74 

75 

73 

68 

62 

72 

78 

92 

94 

90 

93 

92 

91 

85 

94 

93 

86 

69 

94 

93 

90 

95 

91 

67 

81 

84 

7 

MIN 

54 

54 

54 

49 

54 

53 

5  3 

54 

56 

56 

53 

62 

45 

46 

53 

52 

53 

55 

54 

56 

56 

54 

58 

66 

53 

54 

53 

64 

54 

68 

55 

53 

6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

75 

71 

75 

75 

74 

78 

76 

72 

69 

66 

66 

65 

76 

81 

90 

90 

78 

79 

76 

74 

76 

75 

74 

76 

75 

78 

79 

76 

77 

73 

76 

76 

6 

MIN 

41 

48 

43 

45 

44 

44 

46 

45 

50 

52 

48 

48 

42 

44 

50 

55 

55 

52 

54 

55 

54 

57 

54 

57 

52 

49 

59 

52 

50 

62 

64 

50 

0 

RICHMOND 

MAX 

67 

63 

62 

70 

66 

62 

69 

61 

61 

62 

64 

56 

63 

72 

79 

90 

69 

66 

70 

73 

68 

6  8 

69 

69 

70 

71 

78 

79 

77 

75 

72 

69 

2 

MIN 

52 

53 

5  0 

53 

53 

53 

5  3 

52 

51 

52 

53 

47 

50 

52 

62 

57 

55 

58 

56 

57 

56 

57 

58 

61 

57 

56 

51 

57 

59 

57 

69 

54 

4 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

63 

60 

61 

65 

61 

60 

65 

61 

60 

62 

64 

63 

61 

66 

79 

90 

65 

65 

68 

68 

66 

65 

67 

69 

70 

70 

70 

75 

70 

71 

69 

66 

6 

MIN 

51 

52 

49 

53 

52 

52 

5  1 

52 

50 

51 

50 

47 

50 

50 

61 

57 

54 

56 

57 

56 

55 

55 

58 

60 

56 

55 

60 

58 

56 

57 

57 

53 

6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

69 

68 

61 

92 

87 

61 

75 

74 

73 

70 

68 

73 

77 

90 

92 

86 

67 

87 

68 

82 

67 

68 

85 

86 

88 

91 

67 

92 

66 

63 

60 

62 

4 

MIN 

55 

56 

56 

49 

51 

52 

54 

54 

61 

54 

51 

52 

46 

47 

51 

51 

52 

53 

51 

56 

65 

5  1 

56 

64 

51 

61 

50 

50 

52 

56 

55 

52 

7 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

70 

70 

67 

82 

93 

90 

84 

72 

76 

72 

69 

64 

74 

79 

91 

93 

67 

89 

90 

90 

82 

90 

90 

87 

67 

91 

92 

90 

96 

92 

85 

83 

•  3 

MIN 

55 

55 

50 

46 

53 

51 

54 

55 

64 

66 

50 

53 

44 

47 

52 

52 

50 

53 

52 

55 

65 

5  1 

57 

53 

51 

61 

51 

61 

54 

57 

.  56 

52 

5 

ROCKLIN 

MAX 

85 

83 

73 

61 

86 

85 

66 

80 

87 

84 

66 

59 

70 

76 

66 

92 

97 

95 

66 

69 

86 

88 

76 

79 

85 

85 

66 

62 

85 

65 

86 

83 

0 

MIN 

40 

48 

46 

45 

49 

48 

4  3 

43 

46 

60 

61 

46 

42 

44 

46 

52 

54 

56 

51 

51 

54 

53 

53 

55 

66 

53 

54 

51 

60 

62 

55 

49 

8 

SACRAMENTO  W3  AP 

MAX 

81 

70 

61 

86 

80 

83 

66 

81 

77 

65 

61 

6e 

78 

85 

92 

95 

92 

63 

86 

65 

66 

72 

79 

61 

83 

82 

79 

64 

85 

82 

61 

80 

9 

MIN 

49 

5 1 

46 

51 

48 

5  2 

5  0 

55 

47 

57 

59 

55 

55 

55 

57 

53 

56 

66 

57 

56 

64 

5" 

54 

55 

55 

55 

52 

9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

62 

72 

81 

66 

61 

64 

66 

63 

78 

65 

60 

70 

78 

84 

92 

96 

91 

63 

67 

84 

86 

72 

78 

81 

82 

81 

78 

64 

86 

62 

60 

81 

0 

MIN 

52 

50 

47 

53 

51 

49 

52 

5  0 

52 

64 

50 

49 

6  0 

57 

60 

65 

56 

56 

57 

63 

56 

66 

58 

55 

55 

57 

55 

57 

56 

55 

53 

6 

SAINT  HELENA 

MAX 

61 

73 

62 

82 

77 

83 

81 

77 

73 

64 

60 

71 

77 

85 

93 

90 

66 

78 

66 

61 

82 

69 

74 

77 

78 

76 

76 

60 

63 

61 

75 

78 

4 

MIN 

45 

49 

46 

42 

47 

49 

4  5 

47 

45 

54 

46 

39 

39 

40 

45 

49 

49 

48 

56 

50 

47 

54 

58 

54 

51 

47 

54 

47 

51 

48 

65 

48 

2 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

74 

62 

76 

78 

71 

78 

73 

67 

67 

65 

64 

62 

73 

81 

89 

89 

84 

76 

77 

71 

74 

70 

72 

72 

73 

73 

72 

75 

74 

70 

71 

73 

3 

MIN 

48 

48 

48 

43 

*»7 

4  7 

46 

47 

51 

45 

37 

42 

49 

51 

53 

51 

53 

51 

53 

60 

50 

52 

50 

61 

46 

53 

54 

54 

48 

6 

SALINAS  2  E 

MAX 

65 

63 

66 

68 

65 

71 

66 

64 

64 

68 

66 

61 

70 

77 

91 

72 

74 

76 

74 

69 

73 

75 

73 

72 

73 

75 

76 

75 

74 

73 

73 

71 

1 

MIN 

47 

46 

49 

49 

51 

50 

49 

50 

50 

54 

48 

5C 

49 

51 

53 

48 

52 

54 

53 

56 

57 

52 

50 

46 

46 

53 

52 

53 

52 

50 

1 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

73 

73 

76 

80 

80 

75 

77 

60 

62 

60 

58 

54 

64 

72 

62 

82 

84 

84 

79 

76 

61 

76 

66 

70 

73 

74 

72 

72 

72 

73 

70 

74 

6 

MIN 

47 

48 

50 

49 

54 

51 

48 

52 

49 

46 

44 

42 

38 

44 

48 

50 

58 

52 

64 

55 

65 

53 

62 

60 

60 

52 

46 

48 

49 

49 

49 

49 

4 

SALYER  RS 

MAX 

85 

62 

65 

85 

66 

75 

79 

63 

69 

95 

53 

69 

60 

86 

92 

95 

95 

85 

88 

90 

91 

82 

74 

79 

83 

79 

71 

76 

60 

62 

6 

MIN 

41 

40 

38 

35 

42 

43 

4  1 

42 

42 

50 

60 

45 

37 

40 

44 

46 

46 

46 

46 

49 

49 

56 

55 

52 

54 

49 

47 

52 

49 

50 

47 

46 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

59 

57 

74 

66 

86 

82 

73 

63 

65 

63 

60 

63 

69 

80 

84 

83 

83 

82 

62 

80 

79 

89 

83 

82 

82 

64 

86 

66 

86 

61 

75 

76 

9 

MIN 

50 

50 

50 

55 

57 

53 

46 

49 

48 

5 1 

49 

45 

45 

50 

59 

54 

64 

56 

54 

56 

53 

5  5 

57 

55 

52 

56 

65 

53 

55 

65 

47 

52 

4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

66 

66 

83 

94 

92 

84 

73 

75 

73 

70 

65 

72 

77 

91 

94 

91 

93 

92 

92 

86 

93 

93 

69 

90 

94 

95 

92 

97 

95 

87 

62 

65 

0 

MIN 

55 

56 

56 

49 

53 

53 

56 

56 

55 

57 

52 

64 

46 

48 

52 

52 

54 

56 

54 

58 

56 

54 

59 

55 

53 

53 

53 

53 

54 

69 

58 

54 

2 

SANDBERG  WB 

MAX 

64 

63 

73 

76 

74 

71 

67 

69 

64 

53 

48 

51 

66 

73 

76 

60 

81 

77 

78 

74 

76 

72 

68 

71 

72 

74 

73 

68 

74 

73 

66 

69 

9 

MIN 

45 

50 

46 

53 

57 

52 

48 

5  1 

44 

41 

39 

38 

36 

49 

55 

56 

61 

66 

50 

57 

56 

5  3 

49 

48 

51 

54 

46 

47 

50 

52 

49 

49 

9 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

66 

66 

71 

77 

72 

69 

67 

69 

69 

71 

69 

70 

70 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

73 

80 

77 

74 

74 

75 

75 

77 

78 

71 

71 

72 

4 

MIN 

60 

59 

59 

59 

60 

59 

59 

60 

62 

60 

57 

69 

64 

55 

66 

60 

61 

60 

61 

61 

60 

58 

63 

60 

59 

56 

59 

56 

69 

62 

61 

59 

4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

71 

70 

78 

91 

90 

85 

71 

72 

69 

67 

66 

67 

76 

86 

90 

91 

86 

86 

67 

87 

89 

88 

65 

64 

85 

87 

87 

92 

88 

83 

79 

81 

8 

MIN 

54 

56 

49 

48 

50 

49 

55 

56 

5 1 

55 

47 

50 

51 

57 

52 

51 

50 

51 

55 

55 

51 

45 

57 

47 

54 

54 

53 

56 

51 

6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

70 

61 

73 

70 

64 

73 

66 

66 

69 

66 

60 

64 

72 

79 

91 

76 

72 

74 

68 

70 

72 

71 

73 

72 

72 

74 

74 

73 

70 

69 

71 

70 

8 

MIN 

49 

53 

53 

48 

53 

46 

49 

50 

50 

54 

62 

51 

47 

46 

53 

57 

54 

54 

57 

57 

56 

59 

60 

60 

56 

52 

60 

57 

56 

59 

59 

53 

9 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

56 

57 

66 

62 

59 

65 

56 

58 

62 

63 

57 

61 

66 

73 

87 

66 

62 

67 

66 

63 

66 

68 

68 

68 

67 

69 

69 

69 

66 

65 

67 

65 

2 

MIN 

50 

51 

50 

51 

51 

50 

50 

49 

49 

64 

61 

49 

49 

51 

57 

54 

53 

66 

54 

55 

54 

59 

59 

58 

57 

57 

61 

69 

67 

66 

56 

53 

8 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

67 

67 

77 

90 

87 

84 

75 

73 

71 

70 

70 

74 

77 

87 

S6 

62 

64 

63 

86 

65 

65 

S3 

61 

84 

86 

87 

85 

90 

88 

86 

60 

80 

9 

MIN 

55 

56 

51 

51 

53 

53 

56 

54 

53 

55 

53 

61 

46 

40 

53 

55 

57 

55 

56 

59 

54 

5  5 

51 

54 

51 

62 

52 

66 

54 

66 

59 

53 

8 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

64 

62 

61 

61 

61 

66 

59 

60 

62 

66 

61 

58 

63 

73 

81 

74 

66 

72 

69 

65 

69 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

69 

64 

66 

69 

66 

4 

MIN 

41 

50 

49 

46 

45 

50 

40 

49 

46 

47 

47 

50 

56 

50 

47 

5 

SAN  JACINTO 

MAX 

67 

67 

90 

92 

93 

84 

73 

77 

76 

71 

68 

77 

79 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

90 

94 

96 

90 

92 

94 

95 

92 

96 

90 

85 

85 

86 

0 

MIN 

53 

54 

42 

44 

47 

48 

54 

54 

50 

55 

62 

43 

36 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

49 

51 

47 

52 

52 

46 

47 

47 

48 

51 

53 

54 

48 

7 

SAN  JOSE 

MAX 

72 

74 

73 

67 

64 

67 

74 

83 

92 

81 

80 

75 

7  3 

76 

60 

78 

75 

73 

75 

4 

MIN 

49 

52 

47 

48 

53 

50 

49 

53 

61 

58 

50 

50 

45 

49 

53 

59 

54 

55 

58 

57 

66 

56 

58 

59 

55 

53 

59 

se 

54 

94 

57 

53 

5 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

67 

66 

62 

70 

74 

69 

69 

63 

64 

59 

67 

70 

65 

75 

60 

62 

74 

71 

75 

73 

71 

80 

87 

74 

73 

75 

76 

7* 

7» 

77 

73 

72, 

1 

MIN 

49 

49 

46 

45 

47 

50 

48 

50 

47 

46 

52 

51 

45 

46 

49 

52 

51 

47 

48 

63 

49 

51 

52 

55 

60 

47 

48 

53 

S6 

S2 

52 

49  > 

e 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  '''j:yT,lt 


Day 

Ol  Month 

Di 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

•Jt, 

69 

7c 

73 

85 

77 

74 

66 

6t 

70 

88 

86 

84 

8 1 

82 

84 

77.1 

MIN 

49 

4« 

45 

46 

48 

47 

51 

4 

4S 

51 

4' 

36 

37 

43 

49 

51 

46 

50 

63 

48 

54 

54 

5: 

51 

46 

4: 

49 

52 

55 

52 

SAN  MATEO 

MAX 

70 

64 

74 

72 

69 

75 

71 

70 

6d 

69 

64 

6 ; 

74 

79 

91 

89 

75 

75 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

75 

74 

75 

74 

72 

70 

73 

72.8 

MIN 

48 

50 

5C 

47 

49 

48 

47 

49 

4e 

52 

48 

4£ 

45 

44 

60 

55 

51 

52 

53 

53 

52 

56 

53 

57 

52 

50 

55 

63 

53 

56 

65 

SAN  PEDRO 

MAX 

66 

67 

67 

69 

70 

68 

68 

67 

61 

70 

67 

67 

66 

7 1 

7  0 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

7; 

74 

74 

74 

7' 

69.5 

MIN 

58 

59 

58 

56 

56 

56 

57 

56 

5' 

58 

56 

57 

64 

56 

67 

58 

58 

57 

56 

60 

59 

58 

61 

6C 

56 

67 

5e 

58 

68 

58 

60 

SAN  RAFAEL 

MAX 

79 

68 

76 

77 

76 

78 

79 

76 

67 

65 

64 

65 

74 

82 

9  1 

90 

78 

77 

78 

75 

76 

75 

74 

75 

78 

78 

74 

76 

80 

75 

75 

76.8 

MIN 

46 

51 

46 

46 

45 

47 

47 

49 

4t 

51 

50 

4« 

44 

45 

51 

55 

51 

50 

50 

54 

49 

55 

57 

58 

53 

51 

56 

65 

56 

54 

53 

SANTA    ANA   FIRE  STA 

MAX 

69 

70 

76 

82 

79 

78 

68 

72 

7C 

70 

68 

7e 

74 

82 

82 

78 

77 

78 

78 

60 

78 

75 

82 

8C 

81 

84 

82 

85 

84 

77 

76 

77.2 

MIN 

57 

56 

58 

52 

55 

58 

58 

68 

52 

58 

56 

54 

49 

50 

54 

53 

58 

57 

57 

60 

58 

55 

57 

55 

50 

50 

55 

55 

55 

68 

60 

66.6 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

58 

58 

76 

83 

85 

84 

78 

66 

7C 

68 

60 

6' 

66 

80 

86 

84 

86 

85 

84 

82 

85 

36 

87 

86 

86 

63 

36 

86 

39 

83 

77 

78.5 

MIN 

49 

46 

42 

55 

57 

53 

4  0 

60 

47 

48 

47 

45 

41 

48 

54 

53 

54 

66 

53 

57 

55 

54 

57 

63 

55 

66 

57 

54 

56 

56 

47 

51.4 

SANTA  BARBARA 

MAX 

69 

67 

69 

78 

76 

69 

63 

67 

61 

71 

70 

7; 

72 

76 

72 

73 

72 

74 

75 

77 

75 

76 

77 

76 

77 

77 

32 

30 

80 

76 

72 

73.2 

MIN 

53 

56 

49 

48 

51 

54 

53 

67 

62 

56 

54 

49 

47 

50 

55 

56 

57 

56 

54 

57 

63 

59 

55 

55 

52 

51 

52 

54 

65 

55 

56 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

63 

65 

67 

71 

73 

66 

63 

65 

6: 

68 

68 

7C 

68 

70 

69 

68 

68 

76 

72 

71 

72 

70 

73 

72 

70 

73 

75 

83 

78 

77 

70 

70.1 

MIN 

51 

52 

48 

47 

52 

52 

53 

53 

52 

63 

62 

49 

45 

50 

53 

56 

54 

60 

55 

55 

64 

59 

57 

55 

52 

49 

51 

55 

50 

66 

55 

52  .4 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

76 

71 

75 

75 

72 

77 

75 

74 

73 

69 

65 

67 

83 

93 

92 

82 

81 

73 

74 

78 

74 

78 

78 

77 

79 

6C 

77 

74 

73 

75 

76.5 

MIN 

48 

52 

44 

45 

53 

47 

46 

52 

52 

57 

48 

48 

44 

46 

51 

57 

54 

53 

61 

57 

57 

in 

65 

68 

56 

52 

57 

64 

62 

52 

60 

52.5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

64 

65 

65 

7  2 

68 

67 

65 

7  2 

68 

64 

62 

72 

73 

75 

81 

70 

72 

75 

71 

73 

76 

76 

76 

83 

81 

78 

76 

72.8 

MIN 

46 

50 

41 

49 

51 

51 

43 

44 

45 

63 

45 

42 

43 

43 

45 

51 

63 

65 

51 

54 

51 

55 

58 

56 

53 

51 

65 

49 

47 

47 

46 

SANTA  MARIA 

MAX 

66 

64 

66 

66 

68 

67 

6  7 

6 1 

62 

6 1 

70 

69 

86 

73 

70 

70 

70 

70 

76 

76 

75 

72 

72 

74 

73 

75 

79 

70 

70.2 

MIN 

49 

49 

43 

50 

46 

42 

49 

51 

50 

49 

51 

41 

40 

43 

52 

58 

52 

47 

52 

52 

46 

61 

52 

48 

43 

48 

62 

56 

61 

52 

51 

SANTA   MARIA   MB  AP 

MAX 

62 

63 

66 

68 

66 

65 

69 

64 

61 

67 

67 

6] 

70 

77 

82 

69 

66 

69 

68 

67 

76 

76 

74 

71 

73 

76 

72 

72 

69 

67 

69 

68.8 

MIN 

49 

43 

41 

43 

50 

50 

50 

50 

46 

48 

60 

43 

37 

43 

46 

53 

51 

45 

52 

48 

45 

56 

52 

61 

48 

48 

48 

53 

49 

64 

65 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

67 

66 

68 

72 

72 

67 

67 

65 

65 

66 

6' 

65 

64 

67 

64 

•69 

74 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

68.9 

MIN 

58 

60 

57 

54 

54 

61 

59 

59 

56 

54 

55 

51 

52 

54 

53 

56 

56 

52 

60 

60 

67 

59 

55 

57 

56 

56 

49 

51 

69 

61 

61 

SANTA  PAULA 

MAX 

72 

68 

82 

79 

76 

66 

72 

71 

73 

81 

64 

78 

78 

78 

80 

82 

80 

30 

82 

81 

86 

MIN 

46 

54 

45 

47 

46 

61 

53 

47 

45 

42 

42 

51 

50 

52 

48 

43 

46 

46 

46 

52 

54 

SANTA  ROSA 

MAX 

73 

66 

66 

77 

75 

73 

77 

76 

70 

71 

66 

63 

71 

75 

8  3 

93 

83 

77 

76 

77 

73 

77 

67 

74 

76 

74 

76 

75 

80 

81 

79 

74.8 

MIN 

47 

48 

34 

42 

46 

43 

43 

47 

48 

44 

39 

41 

40 

44 

51 

51 

48 

54 

53 

51 

53 

56 

53 

53 

46 

52 

48 

50 

48 

51 

47.4 

SCOT  I A 

MAX 

76 

61 

62 

62 

64 

57 

61 

56 

67 

70 

62 

52 

57 

65 

7  0 

78 

84 

70 

79 

67 

68 

65 

71 

65 

70 

65 

70 

73 

72 

68 

67 

66.9 

MIN 

41 

50 

45 

47 

51 

41 

50 

60 

48 

50 

49 

40 

39 

42 

47 

51 

49 

50 

50 

52 

54 

54 

65 

52 

54 

54 

52 

51 

52 

53 

54 

SHASTA  DAM 

MAX 

82 

60 

78 

83 

84 

83 

77 

66 

89 

92 

63 

55 

63 

77 

80 

90 

96 

91 

82 

85 

85 

88 

78 

73 

80 

85 

83 

78 

80 

32 

84 

81.1 

MIN 

55 

54 

54 

55 

57 

56 

58 

68 

62 

55 

52 

48 

49 

62 

50 

60 

63 

62 

59 

61 

62 

62 

56 

59 

59 

69 

53 

59 

60 

61 

67 

57.2 

SIERRA  CITY 

MAX 

70 

72 

74 

76 

80 

75 

72 

77 

81 

83 

65 

52 

69 

7  5 

81 

85 

86 

78 

82 

80 

63 

71 

70 

73 

75 

76 

69 

74 

73 

75 

74.4 

MIN 

39 

40 

40 

43 

40 

36 

40 

44 

48 

42 

45 

39 

35 

3S 

44 

47 

49 

49 

44 

46 

47 

48 

46 

45 

46 

45 

41 

40 

43 

43 

41 

43.1 

SIERRA  MADRE  1  N 

MAX 

61 

63 

90 

88 

85 

7  0 

7 1 

67 

66 

66 

67 

74 

87 

84 

83 

82 

84 

83 

86 

63 

80 

90 

30 

79 

78.1 

MIN 

50 

52 

50 

53 

49 

61 

52 

50 

51 

49 

49 

46 

47 

48 

49 

51 

62 

52 

53 

52 

53 

64 

54 

54 

50.9 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

65 

69 

70 

72 

74 

70 

70 

7  2 

76 

78 

72 

53 

54 

76 

77 

81 

82 

76 

80 

78 

8  0 

70 

74 

74 

75 

76 

68 

70 

72 

72.6 

MIN 

28 

35 

34 

34 

37 

32 

32 

38 

39 

42 

45 

32 

27 

27 

42 

45 

46 

44 

40 

42 

42 

45 

45 

41 

38 

36 

38 

38 

41 

38.3 

SONOMA 

MAX 

76 

65 

72 

80 

75 

81 

81 

77 

71 

67 

62 

70 

78 

86 

94 

92 

84 

79 

80 

78 

81 

76 

78 

79 

79 

79 

77 

78 

82 

76 

75 

77.6 

MIN 

45 

50 

48 

37 

44 

43 

42 

41 

47 

51 

43 

36 

38 

39 

42 

49 

48 

47 

52 

49 

48 

53 

66 

52 

51 

43 

54 

45 

47 

47 

50 

46.4 

SONORA 

MAX 

78 

81 

78 

79 

66 

84 

82 

63 

83 

85 

63 

60 

64 

77 

84 

90 

98 

93 

84 

86 

87 

86 

75 

76 

80 

34 

83 

78 

81 

82 

84 

81.1 

MIN 

46 

44 

46 

50 

42 

40 

46 

50 

44 

51 

42 

44 

42 

46 

50 

44 

58 

58 

42 

48 

46 

60 

58 

56 

53 

43 

52 

50 

50 

61 

54 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

65 

68 

71 

75 

73 

72 

73 

73 

76 

68 

60 

60 

71 

70 

75 

80 

80 

75 

82 

73 

75 

71 

75 

69 

69 

71 

72 

70 

70 

72 

70 

71.4 

MIN 

34 

35 

35 

37 

40 

39 

35 

39 

40 

41 

37 

35 

37 

36 

32 

44 

45 

46 

43 

41 

43 

43 

44 

44 

44 

42 

40 

39 

40 

41 

43 

39.8 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

57 

58 

63 

65 

61 

57 

62 

66 

69 

67 

49 

42 

58 

64 

69 

73 

76 

71 

74 

69 

74 

63 

64 

67 

69 

68 

62 

66 

64 

64 

68 

64.1 

MIN 

22 

25 

24 

27 

28 

27 

24 

28 

29 

30 

36 

39 

23 

26 

29 

31 

33 

33 

32 

35 

32 

36 

38 

37 

35 

33 

40 

33 

34 

34 

40 

31.4 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

61 

64 

67 

70 

69 

65 

6  5 

7  0 

69 

60 

49 

49 

60 

66 

69 

70 

73 

70 

76 

70 

72 

71 

65 

70 

71 

72 

71 

77 

70 

71 

70 

67.5 

MIN 

41 

43 

47 

51 

52 

51 

42 

46 

62 

43 

35 

40 

32 

32 

40 

40 

42 

41 

44 

50 

47 

45 

46 

49 

49 

48 

50 

47 

45 

43 

46 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 

85 

72 

SO 

86 

63 

83 

8  6 

80 

68 

70 

78 

87 

94 

94 

90 

86 

86 

83 

86 

72 

78 

80 

82 

83 

79 

82 

84 

30 

79 

31.3 

MIN 

47 

48 

48 

49 

50 

47 

53 

50 

52 

54 

51 

49 

45 

49 

55 

58 

66 

56 

55 

56 

53 

57 

55 

55 

66 

66 

56 

55 

56 

55 

55 

52.7 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

81 

83 

73 

79 

85 

81 

82 

84 

79 

80 

61 

66 

70 

76 

85 

92 

93 

89 

84 

84 

34 

85 

72 

79 

79 

81 

82 

80 

82 

84 

83 

80.5 

MIN 

42 

47 

40 

44 

48 

44 

49 

48 

44 

52 

50 

47 

42 

44 

47 

55 

54 

54 

65 

50 

50 

57 

53 

54 

64 

61 

52 

52 

54 

50 

54 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

85 

34 

82 

87 

87 

85 

87 

86 

82 

80 

66 

69 

79 

88 

95 

96 

92 

89 

87 

84 

86 

83 

73 

30 

83 

84 

81 

84 

86 

85 

73 

83.8 

MIN 

46 

50 

48 

47 

51 

46 

49 

49 

49 

52 

50 

47 

44 

44 

50 

59 

56 

56 

55 

57 

53 

59 

54 

53 

55 

53 

53 

53 

54 

56 

57 

51.8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

81 

80 

82 

83 

81 

81 

85 

86 

89 

85 

63 

6 1 

77 

82 

90 

95 

92 

89 

85 

86 

87 

82 

77 

80 

86 

84 

61 

83 

86 

86 

78 

82.6 

MIN 

44 

46 

44 

47 

49 

48 

47 

48 

52 

52 

54 

49 

42 

43 

49 

52 

66 

54 

50 

47 

54 

60 

56 

64 

53 

52 

52 

49 

52 

54 

60 

50  .6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

72 

73 

75 

77 

72 

70 

74 

77 

81 

60 

5  0 

60 

71 

76 

80 

83 

83 

83 

83 

77 

78 

68 

67 

6£ 

72 

73 

63 

70 

70 

71 

73 

72.4 

MIN 

41 

41 

41 

42 

42 

41 

42 

43 

52 

49 

42 

40 

34 

45 

45 

60 

50 

49 

48 

61 

50 

50 

49 

49 

48 

48 

44 

43 

44 

44 

46 

SUNLAND 

MAX 

70 

71 

8  0 

92 

91 

81 

70 

74 

66 

64 

63 

74 

79 

68 

92 

91 

93 

90 

90 

67 

91 

91 

86 

65 

86 

89 

89 

94 

88 

84 

83 

82.9 

MIN 

52 

56 

48 

50 

57 

59 

47 

54 

48 

52 

46 

49 

45 

53 

54 

51 

51 

52 

55 

52 

51 

54 

53 

50 

47 

47 

46 

63 

56 

53 

54 

51.6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

74 

75 

78 

81 

75 

69 

76 

60 

83 

84 

53 

70 

65 

73 

80 

83 

87 

78 

83 

84 

86 

72 

73 

79 

79 

82 

72 

76 

76 

78 

72 

76.6 

MIN 

31 

34 

34 

33 

30 

34 

34 

36 

40 

39 

41 

39 

26 

30 

35 

38 

43 

53 

41 

46 

42 

50 

40 

48 

42 

38 

38 

37 

36 

42 

42 

38.6 

TABLE  MTN 

MAX 

50 

62 

63 

65 

64 

66 

6  5 

63 

41 

47 

64 

70 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

65 

65 

65 

63 

63 

72 

72 

70 

67 

64.2 

MIN 

34 

37 

43 

47 

47 

43 

44 

45 

43 

38 

30 

28 

32 

40 

45 

49 

60 

53 

50 

54 

52 

50 

47 

46 

46 

49 

48 

50 

49 

49 

46 

44.6 

TAHOE 

MAX 

51 

56 

96 

59 

63 

61 

58 

63 

64 

67 

42 

5 1 

53 

57 

61 

59 

61 

73 

67 

69 

70 

58 

66 

67 

69 

69 

64 

65 

61 

65 

61.4 

MIN 

27 

29 

29 

31 

31 

31 

29 

32 

33 

33 

36 

31 

27 

30 

33 

34 

35 

37 

37 

38 

35 

40 

39 

39 

38 

37 

37 

36 

37 

37 

37 

TEHACHAPI 

MAX 

67 

70 

72 

62 

83 

72 

7  I 

77 

83 

65 

77 

82 

86 

90 

85 

89 

82 

85 

75 

80 

81 

32 

87 

73 

69 

74 

68 

63 

76.1 

MIN 

42 

45 

42 

37 

42 

46 

47 

47 

43 

40 

40 

41 

37 

37 

40 

43 

46 

54 

45 

49 

42 

52 

45 

38 

37 

38 

41 

46 

49 

50 

46 

TEJON  RANCHO 

MAX 

81 

81 

73 

92 

94 

92 

90 

86 

69 

91 

88 

69 

84 

93 

88 

66 

62 

85 

87 

84.7 

MIN 

55 

56 

47 

56 

58 

56 

55 

56 

56 

47 

51 

47 

45 

Is 

61 

67 

68 

60 

64 

60 

58 

58 

57 

50 

54 

52 

50 

58 

54 

56 

55 

55.7 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

90 

90 

105 

108 

108 

106 

103 

106 

105 

.06 

[05 

106 

107 

107 

111 

101 

105 

100 

96.8 

MIN 

62 

66 

61 

^63 

^68 

74 

64 

65 

63 

64 

60 

57 

62 

60 

■^62 

69 

76 

80 

77 

74 

77 

72 

77 

73 

74 

73 

81 

77 

78 

77 

71 

69.6 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

79 

83 

83 

84 

88 

88 

84 

86 

85 

85 

70 

64 

80 

86 

86 

90 

93 

93 

87 

87 

88 

91 

80 

84 

84 

87 

85 

33 

83 

87 

87 

84.6 

MIN 

48 

48 

49 

49 

51 

52 

60 

52 

52 

50 

52 

50 

49 

52 

52 

54 

55 

67 

67 

59 

55 

56 

52 

50 

61 

60 

50 

52 

64 

54 

57 

52.2 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

77 

76 

77 

82 

82 

78 

79 

80 

82 

80 

61 

68 

69 

77 

84 

87 

88 

88 

81 

32 

82 

80 

69 

76 

78 

78 

76 

73 

76 

73 

78 

77.9 

MIN 

42 

44 

46 

48 

48 

46 

43 

46 

48 

49 

48 

44 

38 

44 

48 

50 

53 

48 

50 

62 

51 

61 

54 

52 

50 

49 

46 

45 

48 

48 

50 

47.7 

.  See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  cal>fo.n,. 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

'  70 
56 

70 
58 

72 
55 

75 
5  1 

74 
51 

74 

54 

72 
5  1 

69 

58 

7C 
56 

72 
54 

53 

74 

57 

73 
57 

75 
5  2 

75 

59 

71 

55 

75 
59 

75 
57 

74 

58 

74 
54 

74 
53 

74 

53 

76 
53 

78 
55 

77 
55 

74 

60 

73.6 
55.2 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MiN 

82 
48 

85 
46 

73 
43 

81 
46 

87 
48 

80 
42 

85 

45 

87 
42 

81 
49 

83 
53 

68 

50 

65 
48 

70 
44 

80 
47 

87 

50 

95 
59 

95 
55 

92 

85 

66 

85 

66 

72 

78 

8; 

84 

83 

82 
53 

S3 
5  5 

34 
5  3 

82 
57 

82.3 
50.8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

82 

50 

76 
44 

80 
45 

86 
48 

84 

48 

84 

48 

64 

54 

76 
51 

78 
49 

69 
56 

64 
50 

68 
49 

79 
49 

85 
49 

94 
51 

95 
59 

95 
55 

32 

87 

79 

64 

73 

77 

78 

31 

82 

3C 

e; 

8! 

78 
5 1 

77 
53 

30.7 
52.6 

TRONA 

MAX 
MIN 

79 
5^* 

85 
56 

88 
55 

92 

59 

97 
59 

94 

62 

92 
68 

90 
61 

92 
65 

92 
60 

82 
54 

75 
52 

78 
62 

82 
55 

33 
56 

91 

60 

97 

63 

100 

100 

100 

98 

100 

97 

94 

9'; 

9e 

96 
6  ■ 

9" 

9- 

96 

96 
5  7 

92.1 
60.5 

TRUCKEE  RS 

MAX 
MIN 

59 
25 

62 

27 

63 

26 

66 

29 

70 
30 

66 

29 

62 
26 

67 

27 

70 
31 

72 
31 

73 
31 

42 
31 

55 
24 

60 
28 

66 
31 

75 
34 

77 

72 

75 

74 

65 

66 

6i 

7C 

71 

65 
34 

66 
33 

67 

67 
33 

66.6 
31.9 

TULELAKE 

MAX 
MiN 

74 

32 

75 

33 

73 
34 

77 
31 

76 
41 

67 
33 

73 

3  0 

79 
36 

82 
40 

82 
41 

72 
41 

54 
32 

64 
28 

73 
32 

77 
37 

83 
40 

84 
44 

84 

60 

81 

83 

82 

72 

7C 

8( 

80 

78 
41 

70 
38 

75 
34 

75 
42 

70 
46 

75.6 
38.8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

80 
53 

77 
52 

75 
53 

79 
5  5 

81 

56 

80 
56 

74 

6  7 

81 
56 

80 
59 

91 
55 

66 
51 

56 
47 

60 
46 

72 
52 

76 
56 

84 

59 

89 
61 

87 

76 

81 

60 

62 
61 

85 

75 

It 

It 

82 

79 
55 

74 
53 

7; 

81 
57 

77.7 
56.0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

69 
54 

71 

5  5 

80 
5  7 

86 
5  0 

82 
56 

77 
55 

72 
56 

71 

5  5 

72 

50 

72 
58 

70 
50 

73 
52 

75 

50 

82 
41 

81 
45 

80 
46 

76 

53 

80 

79 

81 

82 
55 

32 
5  0 

84 
53 

84 
54 

8; 

85 
46 

8f 

36 
50 

83 
50 

60 
54 

76 
51 

78.8 
52.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

88 

56 

86 

54 

93 
55 

96 
64 

98 
68 

96 
55 

88 

62 

93 

58 

94 
58 

77 
58 

72 
55 

30 
50 

32 
52 

89 
51 

94 
56 

98 
66 

102 
69 

102 

100 

100 

102 

101 

96 

IOC 

IOC 

98 
63 

104 
6£ 

104 
6? 

95 
67 

96 
72 

99 
63 

94.4 
62.2 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

50 
2  1 

53 

61 

61 

60 

51 

60 

63 
26 

66 

32 

61 

30 

51 
29 

45 
27 

54 

20 

56 
28 

62 
3  1 

69 

31 

66 
31 

64 

63 

59 

62 

60 

56 

51 

5< 

56 

2? 

56 
35 

57 
31 

55 
28 

53 
26 

51 
38 

57.7 
29.6 

UKIAH 

l-iAX 
MIN 

62 
44 

84 
41 

82 

80 

80 
48 

82 

85 
4  5 

87 
42 

82 

72 
53 

63 
52 

72 
40 

79 
40 

85 
43 

93 
46 

96 
51 

91 
51 

82 

85 

37 

64 

78 

77 

79 
51 

81 

85 

76 
49 

78 
4£ 

30 
5] 

60 
4? 

75 
52 

81.4 
47.9 

UCLA 

MAX 
MIN 

64 

56 

66 

57 

66 

54 

76 

55 

71 

53 

72 
55 

67 
5  7 

67 
55 

65 
54 

67 
53 

65 
52 

66 

53 

67 
51 

76 
54 

77 
52 

68 
54 

73 
57 

70 

74 

74 

59 

70 
54 

79 

5  8 

75 
6  1 

73 
56 

72 
53 

78 
54 

83 
57 

82 
58 

62 
61 

74 
57 

73 
60 

72.0 
55.6 

UPLAND 

MAX 
MIN 

64 
51 

62 
51 

73 

52 

88 
57 

84 

57 

74 

52 

66 

5  0 

66 
51 

66 

4£ 

65 
53 

62 

50 

66 
46 

72 
46 

83 
49 

86 
57 

82 
51 

85 
52 

32 

83 
53 

81 

86 
63 

83 

83 
57 

89 
53 

36 
50 

87 
5  2 

87 

53 

68 
56 

85 
59 

80 
58 

76 
54 

73.4 
53.3 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 
MIN 

84 

30 

81 
38 

82 

36 

81 

39 

84 
38 

85 
37 

86 
36 

87 
36 

75 
35 

31 
38 

37 
40 

91 
44 

89 

78 
5  3 

73 

52 

80 
39 

76 
45 

78 
42 

80 
45 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

85 
47 

75 

50 

83 
44 

88 
48 

84 

50 

85 
45 

87 

5  0 

83 
49 

80 
49 

69 
56 

65 
47 

69 
46 

79 
46 

87 
46 

95 
51 

95 
57 

93 
55 

34 

88 

36 

37 

70 

79 

82 

3: 

33 
5  3 

79 
56 

85 
5 1 

88 
55 

85 
5  5 

60 
55 

82.7 
51. e 

VALYERMO  RS 

MAX 
MIN 

76 
40 

78 
43 

83 

86 

88 
48 

85 
46 

35 
42 

46 

76 
40 

67 
43 

66 
37 

73 
31 

80 
33 

88 
44 

90 

50 

89 

90 

83 

89 

83 

85 

83 
42 

83 
43 

83 
46 

87 

90 
46 

88 
44 

87 
46 

84 
53 

83.5 
44.7 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

73 

78 

80 

85 

87 

86 

52 

83 

84 
46 

S£ 

66 
52 

73 
48 

63 
45 

63 
39 

76 
43 

84 
46 

89 
49 

92 
54 

95 

92 

94 

89 

91 

90 

64 

8; 

86 

61 

6? 

9; 

9C 

8£ 

64.7 
49.2 

VISALIA 

MAX 
MIN 

33 
55 

87 

85 

81 

90 

91 

88 

89 
54 

89 

90 

70 
53 

63 
52 

70 
48 

79 
51 

38 
57 

95 

59 

97 

59 

96 

90 

90 

92 

93 

87 

8£ 

e: 

8« 

6E 

8t 

6- 

6< 

91 

86.9 
56.0 

VISTA 

MAX 
MIN 

69 
45 

66 

55 

73 
54 

80 
48 

78 
54 

73 

55 

70 
59 

73 
57 

70 
54 

67 
54 

72 
51 

70 
48 

72 
45 

76 
46 

77 
48 

72 
51 

76 

56 

75 

55 

75 
55 

60 
56 

77 
57 

84 

52 

79 
54 

75 
51 

78 
52 

78 
48 

74 
49 

31 
49 

30 
51 

75 
59 

75 
.  57 

74.9 
52.4 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

76 

50 

79 

48 

78 
46 

79 
49 

81 

50 

78 
45 

80 
57 

82 

52 

86 

55 

37 
51 

60 
49 

55 
45 

70 
40 

75 
48 

83 
50 

88 
56 

83 
53 

88 
55 

31 

5  2 

62 
58 

82 

56 

80 
5  5 

67 
42 

72 
52 

78 

52 

79 

52 

78 

50 

74 
48 

72 
52 

60 
54 

80 
4S 

78.0 
50.8 

WALNUT  CREEK 

MAX 
MIN 

80 
49 

76 

50 

64 
48 

80 
47 

83 

50 

70 
48 

80 
49 

76 
46 

72 
49 

70 
49 

65 
49 

59 
45 

63 
43 

75 
42 

63 
46 

90 
55 

69 

53 

83 
53 

79 

52 

79 
55 

75 

52 

78 
5  6 

70 
54 

75 
55 

75 
54 

75 
50 

77 
55 

74 

50 

79 
52 

79 
55 

75 
56 

76.1 
50.6 

WALNUT  GROVE 

MAX 
MIN 

83 
47 

73 
50 

80 
45 

85 

49 

61 

50 

34 
47 

84 

5  0 

81 
49 

75 
49 

76 
50 

76 

50 

34 
39 

79 
46 

65 
44 

90 
51  , 

93 
57 

90 
55 

81 

65 

65 

82 
53 

30 

78 
53 

7? 

79 

5; 

8C 

78 
54 

82 
55 

85 

80 

79 
56 

81.7 
51.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 
48 

65 
48 

79 
41 

86 

40 

65 

42 

81 

40 

75 
36 

73 
46 

74 

36 

71 
49 

62 
42 

64 
41 

73 
35 

31 
35 

85 
42 

86 
44 

86 
46 

86 
45 

87 
43 

91 
42 

88 
42 

87 

4 1 

84 
47 

87 
45 

66 
45 

89 
44 

85 
4] 

89 
44 

88 
45 

34 

5  0 

87 
40 

80.9 
42.7 

WASCO 

MAX 

MIN 

81 

54 

86 

51 

86 

53 

82 
54 

89 

60 

91 
57 

86 
55 

86 
55 

87 
55 

69 
57 

71 
54 

66 
55 

72 
47 

77 
55 

67 
59 

93 
61 

95 
62 

95 
63 

69 
60 

69 
65 

90 
61 

94 
63 

86 

6  0 

90 
5£ 

65 
57 

90 
56 

90 
5? 

86 
53 

66 

59 

90 
60 

90 
60 

36.4 
57.4 

WAT50NVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

62 

61 

60 

65 

65 

63 

65 

62 

5  0 

62 

64 
51 

67 
45 

63 
49 

59 
42 

71 
45 

78 
47 

91 
52 

66 
52 

68 
49 

72 
54 

73 

53 

67 

52 

70 
5  5 

70 
52 

70 
52 

70 
57 

70 
49 

71 

55 

72 
52 

77 

50 

73 
55 

72 
51 

68.4 
49.9 

WEED   1  S 

MAX 
MIN 

70 
3  3 

75 
34 

73 

30 

74 

33 

82 
45 

73 
29 

65 

3  1 

76 
37 

80 
39 

33 
44 

63 
46 

47 

35 

57 
26 

68 
28 

72 
37 

80 
41 

84 
47 

76 

5 1 

72 
54 

74 

51 

75 

49 

78 
54 

71 
48 

70 
44 

68 
4] 

75 
46 

75 
4] 

67 
4" 

69 
37 

75 
39 

73 
42 

72.3 
40.6 

WHEELER 

MAX 
MIN 

62 

58 

64 

61 

65 

65 

60 

59 

57 

61 

62 

59 

58 
43 

55 
43 

70 
45 

65 

52 

58 

50 

65 
48 

62 
53 

60 

50 

60 
52 

64 

53 

65 
54 

65 
51 

61 
52 

64 
4S 

66 

6] 

65 
50 

65 
52 

64 

5  0 

64 
54 

62.2 
46.5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

41 

45 

49 

51 

52 

49 

50 

51 

54 

53 
24 

48 

25 

33 
12 

34 
6 

48 
17 

47 
21 

49 
26 

56 
29 

58 
31 

57 
34 

56 

30 

59 
35 

57 

3  0 

51 
34 

52 
32 

52 
33 

54 

33 

55 
34 

56 
27 

56 
28 

59 
31 

58 
35 

51.3 
25.9 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

36 
1 5 

36 

19 

40 
24 

42 

25 

43 

24 

43 

24 

41 

1  9 

40 

23 

43 
21 

45 
25 

38 

20 

36 
14 

36 
15 

40 
21 

41 

26 

40 
22 

42 

25 

46 
27 

42 
26 

42 

30 

36 
27 

40 
26 

34 

24 

36 
21 

35 
24 

37 
24 

38 
26 

40 
26 

42 

25 

42 
24 

39 
25 

39.7 
23.2 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

83 
43 

87 
44 

86 
45 

36 

83 
45 

86 

50 

34 

4  8 

33 
52 

87 
53 

90 
55 

77 
49 

66 
50 

73 
42 

79 
52 

84 
53 

95 
58 

96 
60 

90 

91 

90 

68 

88 

81 

88 

6! 

88 
56 

6E 

86 
56 

9] 
5' 

86 

92 
55 

66.0 
52.7 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

86 
45 

84 
48 

76 
46 

83 
49 

86 
53 

84 

50 

36 

50 

87 
53 

85 
53 

37 
55 

72 
54 

56 
50 

67 
47 

79 
48 

81 
52 

92 
57 

93 
56 

91 

60 
52 

84 

58 

86 
56 

66 
6 1 

73 
56 

77 
58 

6: 

84 
56 

63 
5? 

60 
SO 

62 
54 

a' 

86 
57 

S2.1 
53.5 

WINTERS 

MAX 
MIN 

89 

87 

79 

84 

50 

89 
57 

86 

50 

67 

5  3 

90 
5  0 

90 
51 

87 
56 

68 

53 

66 
47 

72 
46 

34 
46 

90 
53 

96 
60 

97 
57 

94 
64 

86 
59 

90 
57 

90 
53 

87 

58 

72 
56 

80 
58 

61 
57 

66 
59 

65 
58 

80 
56 

61 
5" 

90 
57 

90 
67 

84.9 
54.6 

WOOOFORDS 

MAX 
MIN 

67 

69 

74 

74 

72 
42 

69 
43 

69 
36 

73 
4  1 

77 
43 

77 
44 

60 
40 

56 

35 

62 
35 

69 
37 

74 
41 

76 
43 

60 
46 

60 

60 

77 
51 

81 

71 

53 

73 

75 
43 

7S 

77 

71 
49 

73 

73 
45 

72 
44 

71 
46 

72.6 
43.2 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

88 

87 

76 

85 

88 
48 

84 

86 

4  9 

89 
49 

85 

50 

36 
54 

66 

50 

63 
48 

70 
45 

79 
45 

36 
56 

95 
58 

96 
54 

95 

55 

64 

52 

89 

55 

86 

52 

87 

58 

73 
57 

77 
56 

82 
54 

84 
53 

83 
54 

79 
52 

86 
55 

88 
55 

87 
56 

83.7 
51.7 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

67 
57 

69 
57 

82 
54 

93 
49 

86 
48 

81 
54 

75 

56 

77 
5 1 

68 
56 

73 
56 

76 

76 

81 

90 

87 

86 

50 

86 

57 

67 

86 

65 

67 

69 

89 

87 

8{ 

92 

89 

92 

8i 

S4 

63 

83.3 
52.4 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

73 
41 

75 
44 

77 
45 

80 
47 

78 

46 

77 
44 

76 
44 

76 
46 

31 
47 

67 
45 

53 
41 

56 
39 

69 
37 

75 
43 

79 
47 

61 
49 

81 
51 

77 
46 

76 
44 

78 
46 

78 
45 

66 
48 

74 
45 

75 
45 

77 
4» 

78 
4A 

76 
43 

76 
43 

75 

45 

77 
47 

75 
«« 

74.8 
45.0 

YREKA 

MAX 
MIN 

73 
38 

73 
39 

79 

38 

77 

38 

80 
46 

76 
37 

70 
37 

79 
45 

83 
46 

87 
48 

82 
48 

55 
39 

61 
32 

71 
38 

79 
41 

81 
47 

89 
49 

80 
53 

82 
48 

82 
49 

83 
50 

69 
54 

60 
47 

73 
44 

75 
49 

85 
46 

85 
46 

77 
50 

73 
40 

78 
46 

83 
50 

78.1 
44.5 

See  Reference  Notes  FoUowmg  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORMIA 
MAT  1958 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

,  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

EVAP 



.28 

.28 

.28 

.22 

.30 

.29 

.30 

.30 

.28 

.27 

.15 

,10 

,19 

.23 

.30 

.31 

.37 

" 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

pVAP 

,30 

.45 

.48 

.33 

.45 

.45 

.60 

.45 

.45 

.60 

.22 

.03 

,30 

.30 

.30 

.45 

.60 

.60 

.45 

.45 

.60 

.47 

.45 

.  54 

.  50 

.60 

.60 

.'45 

.45 

.45 

.  58 

13 . 95 

WIND 

EVAP 

,25 

.44 

.38 

.29 

.42 

.30 

.51 

.46 

.43 

,24 

,20 

.23 

,31 

.34 

.35 

.36 

,  52 

.58 

.39 

.37 

.  41 

.48 

.  31 

.31 

.42 

.40 

.  43 

.48 

.  51 

.35 

.56 

12 . 03 

WIND 

89 

130 

78 

37 

26 

22 

111 

115 

43 

27 

30 

41 

84 

45 

20 

21 

62 

72 

80 

15 

19 

81 

40 

21 

28 

32 

43 

115 

143 

55 

96 

1821 

MAX 

81 

84 

87 

84 

86 

85 

84 

89 

87 

77 

71 

74 

83 

86 

87 

92 

92 

91 

92 

89 

90 

87 

84 

89 

85 

86 

85 

88 

84 

90 

87 

85.7 

MIN 

50 

51 

48 

52 

57 

54 

53 

53 

54 

54 

48 

47 

45 

50 

54 

56 

58 

57 

56 

59 

55 

55 

55 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

55 

56 

53,2 

EVAP 

,31 

.  30 

.25 

.29 

.25 

.29 

.30 

.29 

,29 

,19 

,09 

.12 

,27 

.29 

.30 

.33 

,39 

.35 

.33 

.38 

.39 

.12 

.22 

.27 

.31 

.30 

.31 

.33 

.25 

.  53 

.33 

8.97 

WIND 

66 

78 

25 

47 

40 

37 

53 

32 

71 

81 

54 

26 

56 

23 

29 

49 

34 

74 

35 

59 

50 

40 

45 

26 

76 

47 

79 

44 

40 

100 

87 

1603 

UAX 

86 

81 

87 

90 

83 

89 

86 

85 

83 

64 

62 

80 

86 

88 

94 

94 

91 

87 

92 

88 

85 

81 

82 

84 

87 

87 

84 

90 

89 

89 

83 

85.1 

HIN 

55 

53 

53 

56 

56 

54 

57 

55 

55 

57 

52 

49 

51 

52 

54 

61 

60 

58 

57 

59 

57 

60 

58 

57 

58 

55 

56 

55 

58 

59 

56 

55.9 

EVAP 

,27 

.28 

.27 

.25 

.29 

.30 

.33 

.26 

,26 

.31 

,23 

.02 

,24 

.21 

.26 

.26 

.28 

.33 

.30 

.30 

.25 

.29 

.12 

.25 

.29 

.30 

.33 

.34 

.30 

,23 

.31 

8.26 

WIND 

60 

63 

66 

48 

62 

88 

90 

47 

39 

55 

80 

58 

66 

40 

46 

42 

43 

53 

65 

54 

53 

54 

44 

57 

49 

54 

52 

81 

51 

52 

65 

1777 

EVAP 

.15 

.22 

.20 

.28 

.25 

.21 

.20 

.25 

,27 

.19 

,15 

.15 

,18 

.21 

.27 

.30 

.30 

.20 

.33 

.30 

.21 

.05 

.11 

.30 

.30 

.30 

.39 

.20 

.27 

.30 

.30 

7.34 

WIND 

62 

70 

89 

78 

92 

63 

97 

80 

77 

97 

53 

109 

46 

64 

54 

71 

89 

60 

97 

93 

53 

29 

48 

85 

71 

52 

63 

79 

123 

108 

120 

2372 

UAX 

I! 

79 

81 

81 

78 

81 

81 

78 

78 

76 

71 

75 

80 

82 

90 

92 

84 

85 

85 

80 

82 

81 

82 

86 

86 

87 

86 

86 

86 

86 

80 

82.1 

UIN 

52 

53 

52 

49 

52 

50 

50 

53 

52 

52 

52 

52 

48 

49 

51 

59 

55 

55 

57 

56 

49 

60 

57 

56 

56 

54 

61 

58 

54 

56 

56 

53.7 

EVAP 

.16 

.08 

.19 

.17 

.24 

.22 

.21 

.11 

,09 

.18 

,18 

,15 

,18 

.24 

.26 

,27 

.29 

.28 

.30 

.26 

.24 

.30 

.14 

.23 

.28 

.30 

.33 

.30 

.31 

,26 

.26 

7.01 

WIND 

30 

28 

36 

34 

40 

30 

31 

24 

10 

98 

49 

18 

49 

33 

31 

38 

36 

46 

66 

50 

39 

79 

49 

48 

46 

46 

50 

64 

62 

31 

61 

1352 

EVAP 

.19 

.22 

.16 

.13 

,22 

.22 

.26 

.32 

,22 

.26 

,08 

.06 

.16 

.19 

.29 

,29 

.29 

.32 

.26 

.29 

.29 

.17 

,04 

.16 

.26 

.26 

.29 

.26 

.29 

.22 

.32 

6.99 

WIND 

16 

19 

20 

13 

12 

21 

21 

38 

28 

39 

23 

25 

23 

24 

24 

22 

23 

31 

31 

24 

28 

33 

37 

28 

33 

31 

35 

34 

30 

26 

38 

830 

EVAP 

.26 

.26 

.23 

.27 

.28 

« 

« 

.40 

.14 

.20 

.25 

.26 

* 

♦ 

.81 

.28 

.27 

.24 

* 

,85 

.34 

.25 

.25 

.41 

,32 

B  7.54 

WIND 

* 

85 

* 

42 

30 

25 

17 

29 

32 

* 

« 

172 

23 

3 

16 

17 

* 

126 

17 

30 

* 

47 

* 

* 

87 

57 

28 

15 

73 

51 

1022 

EVAP 

.23 

.15 

.65 

.24 

.25 

.21 

.25 

* 

,39 

.26 

,27 

.25 

,25 

,20 

* 

* 

.76 

.23 

.17 

.26 

.26 

♦ 

* 

.84 

.31 

.24 

.27 

.20 

^,25 

7.39 

WIND 

83 

125 

* 

* 

322 

102 

92 

87 

74 

* 

136 

77 

100 

98 

92 

88 

* 

* 

355 

95 

95 

112 

88 

* 

* 

369 

109 

90 

110 

104 

^89 

3092 

UAX 

78 

73 

- 

82 

82 

82 

72 

81 

- 

77 

79 

81 

80 

82 

81 

83 

82 

77 

83 

85 

~ 

83 

82 

79 

84 

81 

~ 

80.  4 

MIN 

57 

57 

56 

60 

57 

56 

57 

56 

57 

53 

52 

54 

58 

60 

61 

61 

58 

60 

56 

57 

55 

57 

58 

57.1 

EVAP 

.33 

.45 

.47 

.  46 

.54 

.51 

.60 

,45 

.42 

.75 

.41 

.45 

.42 

.49 

,45 

.45 

* 

.94 

.70 

.74 

.54 

.72 

.76 

.75 

.74 

.71 

.74 

.68 

.70 

.88 

,73 

17,98 

WIND 

27 

15 

24 

14 

23 

58 

64 

28 

29 

109 

105 

104 

39 

43 

37 

3 

* 

19 

33 

65 

27 

33 

131 

79 

126 

37 

109 

78 

71 

128 

68 

1726 

UAX 

90 

92 

94 

94 

91 

92 

93 

95 

93 

92 

85 

89 

89 

90 

93 

93 

- 

98 

99 

96 

96 

93 

94 

92 

93 

95 

87 

92 

91 

96 

99 

92.9 

UIN 

50 

62 

64 

71 

66 

66 

62 

75 

74 

65 

76 

60 

60 

64 

65 

75 

72 

70 

70 

72 

72 

71 

69 

74 

74 

67 

66 

70 

71 

73 

68.2 

EVAP 

,32 

.29 

.24 

.22 

.27 

.27 

.27 

.33 

.24 

.26 

.15 

.09 

.18 

.24 

,25 

.33 

.34 

.35 

.28 

.31 

.33 

.29 

.06 

.17 

.27 

.31 

.31 

.27 

.28 

.31 

,35 

8.18 

WIND 

33 

72 

53 

25 

35 

48 

25 

49 

19 

39 

36 

72 

25 

20 

18 

35 

21 

42 

36 

28 

37 

29 

11 

14 

25 

34 

39 

40 

18 

35 

67 

1080 

EVAP 

.21 

.24 

* 

.66 

.18 

.23 

.27 

.17 

* 

* 

.37 

.23 

.27 

,30 

.21 

* 

.82 

.33 

.23 

.17 

.03 

• 

* 

.68 

.25 

.26 

.26 

.27 

^,23 

6.87 

WIND 

70 

150 

♦ 

* 

254 

91 

61 

91 

60 

* 

* 

272 

50 

61 

47 

45 

* 

* 

313 

93 

118 

74 

27 

* 

* 

251 

79 

97 

98 

27 

^147 

2576 

MAX 

79 

77 

83 

78 

80 

79 

76 

72 

79 

84 

87 

88 

86 

84 

82 

80 

72 

_ 

85 

82 

82 

85 

84 

81.1 

MIN 

50 

51 

46 

51 

52 

50 

51 

46 

48 

47 

49 

53 

S3 

55 

53 

53 

57 

53 

53 

54 

56 

56 

_ 

51.7 

EVAP 

.23 

.30 

.34 

♦ 

.60 

.40 

.25 

.28 

.30 

.41 

♦ 

.25 

,24 

.25 

.30 

.27 

.40 

♦ 

.15 

,30 

.32 

.37 

.11 

* 

.55 

.38 

.30 

.35 

* 

,66 

B  8.59 

WIND 

41 

93 

86 

« 

137 

133 

47 

48 

55 

74 

* 

254 

102 

49 

62 

57 

54 

* 

177 

63 

68 

101 

81 

65 

140 

107 

128 

62 

193 

2479 

EVAP 

.30 

.  32 

.25 

.24 

.26 

.30 

.  31 

,34 

.26 

.29 

.00 

.06 

,17 

.26 

.36 

.37 

.40 

.38 

.30 

.34 

.33 

.32 

.09 

.15 

.20 

.30 

.34 

.30 

.30 

.28 

,36 

8.48 

WIND 

32 

73 

69 

27 

35 

50 

56 

53 

38 

86 

56 

82 

60 

43 

85 

72 

40 

58 

41 

44 

57 

60 

52 

37 

41 

54 

63 

44 

40 

52 

89 

1689 

EVAP 

.26 

.35 

.35 

.27 

.30 

.36 

.36 

,42 

.33 

.35 

.17 

.08 

,25 

.27 

,35 

.38 

.42 

.45 

.45 

.37 

.35 

.47 

.26 

.38 

.38 

.42 

.41 

.43 

.42 

.38 

,49 

10.93 

WIND 

31 

42 

47 

39 

25 

39 

44 

52 

50 

52 

50 

38 

57 

34 

27 

37 

33 

39 

67 

35 

34 

73 

71 

59 

40 

51 

50 

59 

64 

41 

73 

1453 

UAX 

87 

88 

85 

86 

92 

90 

87 

88 

88 

87 

69 

69 

79 

85 

90 

91 

94 

95 

88 

92 

92 

91 

76 

90 

91 

91 

8S 

89 

87 

87 

8£ 

87 . 2 

UIN 

55 

54 

54 

54 

58 

58 

56 

56 

56 

57 

57 

54 

50 

50 

61 

60 

63 

61 

59 

61 

63 

61 

61 

61 

60 

58 

58 

59 

58 

57 

59 

57.7 

EVAP 

.23 

.15 

.23 

.21 

.23 

.21 

.30 

.18 

.25 

.22 

.07 

.15 

.21 

.22 

,29 

.30 

.28 

.30 

.28 

.28 

.28 

.17 

.24 

.28 

.25 

.34 

.26 

.35 

.33 

.33 

.34 

7.76 

WIND 

28 

75 

52 

45 

52 

79 

39 

108 

72 

69 

74 

81 

50 

65 

47 

56 

64 

70 

102 

93 

88 

54 

52 

103 

68 

64 

78 

102 

101 

116 

192 

2339 

MAX 

85 

85 

83 

85 

86 

80 

82 

81 

78 

77 

66 

77 

82 

86 

90 

91 

85 

85 

85 

85 

82 

81 

86 

85 

86 

87 

84 

81 

85 

86 

79 

83.1 

MIN 

56 

55 

47 

50 

53 

48 

52 

52 

51 

52 

51 

46 

48 

46 

50 

58 

55 

54 

54 

55 

51 

57 

59 

56 

55 

53 

59 

55 

54 

55 

53 

52.9 

EVAP 

.20 

,15 

,28 

.22 

.27 

.22 

.25 

.26 

.21 

.17 

.05 

.17 

.02 

.20 

,24 

.24 

.25 

.29 

.23 

.27 

.27 

.21 

.00 

.12 

.23 

.30 

.25 

.24 

.23 

.20 

.21 

6.45 

WIND 

EVAP 

.04 

* 

* 

* 

♦ 

* 

* 

* 

!.70 

* 

.41 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

* 

* 

* 

1.26 

* 

* 

.64 

- 

WIND 

95 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

890 

* 

410 

« 

* 

* 

50 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

675 

* 

* 

* 

* 

390 

* 

• 

297 

2807 

EVAP 

.35 

.41 

.30 

.30 

.43 

.45 

.45 

.45 

.39 

.36 

.48 

,33 

.15 

.30 

,38 

.45 

.50 

.53 

.39 

.37 

.45 

.41 

.45 

.45 

.40 

.40 

.45 

.37 

.45 

.45 

.32 

12.37 

WIND 

57 

64 

49 

70 

61 

69 

65 

72 

54 

114 

63 

44 

53 

53 

58 

73 

* 

136 

51 

58 

62 

72 

86 

91 

62 

64 

78 

73 

85 

62 

68 

2067 

EVAP 

.21 

.20 

.20 

.26 

.19 

.20 

.20 

.18 

.22 

.13 

.12 

.14 

.13 

,17 

.24 

.29 

.29 

.20 

.16 

.22 

.16 

.15 

.21 

.23 

.22 

.24 

.24 

.26 

.23 

.13 

B  6.22 

WIND 

15 

13 

Q 

7 

10 

14 

3 

3 

5 

6 

19 

5 

9 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

12 

6 

9 

9 

11 

20 

9 

11 

19 

12 

243 

EVAP 

,18 

.27 

.24 

.31 

.30 

.30 

,34 

.28 

.37 

.29 

.01 

.07 

.15 

.25 

.33 

.37 

.37 

.38 

.22 

.30 

.30 

.29 

.15 

.09 

.28 

.25 

.32 

.25 

.29 

.27 

.36 

8.18 

WIND 

EVAP 

.34 

.29 

.  22 

.25 

.32 

.26 

,35 

.33 

.28 

,20 

.11 

.12 

.25 

.30 

.27 

.34 

.38 

.39 

.32 

.37 

.28 

,20 

,10 

.25 

.36 

.26 

.27 

.34 

.24 

.35 

.39 

8.73 

WIND 

65 

78 

57 

42 

67 

67 

67 

80 

72 

91 

82 

107 

54 

44 

40 

44 

78 

124 

86 

96 

76 

70 

27 

55 

78 

56 

76 

96 

60 

76 

107 

2218 

EVAP 

.35 

.25 

.25 

.23 

.36 

.35 

.28 

.28 

.30 

.19 

,15 

.15 

.30 

.24 

.30 

.37 

.45 

.45 

.19 

.43 

.26 

,13 

.12 

.33 

.24 

.39 

.34 

.26 

.30 

.30 

.15 

8.69 

WIND  1188 

191 

89 

106  1207 

145 

158 

126 

216 

206 

201 

62 

246 

84 

101 

129 

268 

242 

191 

268 

196 

109 

153 

37 

132 

163 

143 

148 

124 

100 

161 

4890 

UAX 

80 

74 

82 

84 

84 

83 

82 

79 

79 

75 

63 

76 

82 

82 

89 

88 

85 

85 

83 

83 

82 

79 

87 

87 

83 

83 

84 

82 

83 

84 

81 

81.7 

UIN 

51 

50 

48 

53 

52 

50 

54 

51 

51 

52 

50 

46 

50 

50 

56 

58 

55 

55 

58 

57 

53 

59 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

56 

57 

55 

53.7 

EVAP 

.23 

.26 

.20 

.20 

.26 

.22 

.23 

,25 

.20 

.27 

,10 

,05 

.18 

.24 

.23 

.24 

.27 

.32 

.30 

.30 

.28 

,34 

.  03 

.12 

.23 

.28 

.28 

.25 

.26 

.27 

.32 

7.21 

WIND 

1 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

34 

16 

3 

8 

1 

2 

0 

1 

3 

21 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

2 

6 

1 

0 

29 

150 

UAX 

87 

86 

83 

90 

90 

88 

90 

90 

90 

85 

66 

60 

79 

89 

88 

94 

97 

96 

89 

93 

91 

87 

70 

77 

90 

88 

88 

85 

91 

93 

90 

86.5 

UIN 

53 

54 

46 

54 

55 

51 

56 

55 

55 

54 

52 

50 

51 

54 

55 

56 

62 

59 

57 

58 

58 

59 

58 

58 

59 

56 

57 

55 

55 

60 

56 

55.4 

EVAP 

.28 

.20 

.22 

.24 

.24 

.25 

.25 

.24 

.21 

.20 

.20 

.17 

.21 

.27 

.33 

.27 

.29 

.28 

.26 

.30 

.26 

.09 

.22 

.25 

.25 

.22 

.20 

.28 

.28 

.28 

.26 

7.50 

WIND 

EVAP 

.22 

.21 

♦ 

.51 

.25 

.22 

.23 

.19 

♦ 

* 

.38 

.10 

.25 

.24 

.26 

* 

* 

.70 

.28 

.21 

.18 

.05 

* 

* 

.81 

.26 

.27 

.28 

• 

^.50 

6.60 

WIND 

37 

36 

* 

• 

83 

34 

36 

39 

34 

• 

* 

85 

12 

27 

28 

31 

* 

105 

43 

55 

28 

17 

127 

44 

61 

42 

^105 

1109 

EVAP 

.35 

.31 

.14 

.21 

.41 

.43 

.30 

,40 

.18 

.38 

.01 

.10 

.29 

.28 

.32 

.36 

.41 

.41 

.25 

.37 

.38 

* 

.16 

.29 

.42 

.31 

.26 

.31 

.32 

.32 

.39 

9.07 

WIND 

25 

48 

64 

41 

46 

54 

55 

70 

55 

82 

41 

47 

30 

32 

23 

32 

60 

82 

83 

76 

94 

158 

7 

37 

28 

58 

49 

51 

72 

54 

102 

1756 

EVAP 

.30 

,23 

* 

* 

.61 

.23 

.33 

,28 

,22 

* 

,55 

.10 

.15 

.30 

.36 

* 

* 

.86 

.24 

.25 

.26 

.09 

* 

* 

.55 

.23 

.19 

.26 

« 

^,36 

6.95 

WIND 

EVAP 

.12 

,10 

.09 

.22 

,27 

.27 

.25 

,18 

,17 

,13 

.12 

,  05 

29 

.27 

.25 

.23 

.29 

.31 

.28 

.32 

.24 

.28 

6 . 99 

WIND 

EVAP 

.30 

.26 

.21 

.23 

.36 

.25 

.34 

,30 

,32 

.20 

,03 

.09 

.18 

.23 

.33 

.32 

.28 

.22 

.31 

.24 

.20 

.04 

.11 

.22 

.21 

.21 

.17 

.14 

.22 

.11 

B  6.85 

WIND 

EVAP 

.23 

.25 

.25 

.26 

,26 

.29 

.32 

.31 

,28 

.34 

.10 

,04 

.14 

.26 

.27 

.28 

,32 

.28 

.24 

.28 

.23 

.29 

.13 

.18 

.22 

.28 

.28 

.18 

.20 

.17 

.27 

7.48 

WIND 

47 

1 

38 

41 

44 

46 

53 

82 

58 

49 

73 

34 

67 

54 

63 

57 

48 

56 

38 

25 

47 

42 

33 

35 

51 

38 

44 

30 

24 

38 

38 

40 

1433 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AVENAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 

BERRYESSA  LAKE 

BOCA 

BURLING  AME 

CACHUUA  DAU 
CAMP  PARDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 


DAVIS  AGR  COLLEGE 
DUTTONS  LANDING 

FALL  RIVER  UILLS  INTAKE 
FOLSOU  DAU 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HAMILTON  AFB  1  E 

HETCH  HETCHT 
JOICE  ISLAND 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
LAKE SHORE 

LAKE  SPAULDING  DAU 
LODI 

HANDEVILLE  ISLAND 

UONTICELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAEDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SHASTA  DAU 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
HAY  1958 


Day  of  month 


dtabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0? 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.30 

.40 

.22 

.30 

.30 

.32 

.24 

.12 

.15 

.30 

.21 

.28 

.38 

.40 

.45 

.30 

.45 

.30 

.08 

.13 

.18 

.32 

.34 

.30 

.30 

.30 

.40 

.45 

9.12 

WIND 

70 

50 

50 

65 

55 

85 

70 

130 

95 

2135 

UAX 

86 

78 

86 

90 

83 

86 

86 

86 

85 

68 

65 

76 

86 

90 

95 

95 

92 

86 

91 

88 

90 

65 

84 

91 

91 

91 

87 

87 

88 

85 

83 

85.2 

KIN 

46 

51 

50 

56 

54 

50 

56 

51 

55 

56 

52 

48 

50 

53 

59 

61 

58 

56 

57 

58 

56 

61 

58 

59 

58 

56 

58 

56 

57 

47 

55 

54.8 

TABOE 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.16 

.09 

.18 

.20 

.21 

.19 

.21 

.18 

.19 

.18 

WIND 

65 

48 

43 

49 

39 

45 

51 

40 

54 

40 

39 

27 

39 

44 

41 

36 

39 

43 

59 

45 

41 

17 

15 

17 

16 

20 

18 

19 

18 

14 

34 

1115 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.45 

.40 

.30 

.34 

.58 

.25 

.45 

.45 

.45 

.19 

.15 

.23 

.30 

.37 

.45 

.45 

.72 

.51 

.45 

.40 

.41 

.22 

.14 

.28 

.37 

.45 

.38 

.40 

.41 

.50 

.45 

11.90 

WIND 

174 

241 

189 

94 

42 

80 

184 

152 

156 

147 

218 

325 

285 

5331 

TULELAKE 

EVAP 

.29 

.00 

.33 

.24 

.28 

.22 

.25 

.29 

.34 

.15 

.29 

.16 

.24 

.21 

.26 

.34 

.24 

.30 

.33 

.38 

.30 

.30 

.34 

.41 

.24 

.32 

.41 

.18 

.24 

.26 

.18 

8.32 

WIND 

TtniNTABLE  CREEK 

EVAP 

.16 

.34 

.20 

.22 

.21 

.28 

.33 

.22 

.14 

.35 

.05 

.02 

.16 

.22 

.20 

.23 

.22 

.27 

.16 

.32 

.27 

.14 

.24 

.13 

.08 

.23 

.22 

.20 

.24 

* 

.49 

6.54 

WIND 

79 

24 

48 

41 

55 

75 

97 

51 

50 

52 

37 

75 

62 

58 

44 

47 

52 

30 

52 

33 

40 

40 

60 

54 

30 

45 

42 

52 

35 

* 

107 

1567 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.30 

.15 

.25 

.20 

.25 

.25 

.20 

.30 

.30 

.15 

.15 

.15 

.15 

.30 

.25 

.30 

.40 

.45 

.25 

.30 

.35 

* 

.47 

.10 

.25 

.40 

.30 

.30 

.30 

.40 

.30 

8.22 

WIND 

50 

114 

48 

23 

72 

39 

39 

73 

76 

20 

102 

30 

24 

19 

30 

34 

99 

112 

69 

106 

103 

49 

0 

20 

137 

77 

76 

73 

72 

90 

119 

1995 

4  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

MAXIMUM  AND  HINIHUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDSD  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


btanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BLUE  CANTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

39 

37 

36 

32 

29 

26 

23 

21 

18 

13 

9 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

32 

30 

27 

24 

T 
21 

T 
22 

21 

18 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRAFT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

63 

60 

59 

57 

52 

50 

48 

43 

39 

35 

T 
33 

3.0 

36 

2.0 

32 

30 

24 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HDHTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

51 

49 

48 

46 

41 

37 

34 

30 

26 

22 

1.0 

21 

3.0 
21 

19 

17 

13 

9 

5 

LAKE  SPADLDIXG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

51 

49 

47 

42 

38 

34 

30 

25 

21 

16 

13 

11 

1 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1 

SqUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

45 

43 

41 

38 

35 

32 

29 

24 

22 

20 

18 

17 

15 

12 

7 

TABLE  HOUKTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T«HOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

30 

27 

25 

23 

20 

18 

15 

10 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

112 

110 

108 

105 

102 

100 

98 

95 

93 

91 

3.0 

92 

2.0 

92 

T 
90 

88 

85 

81 

77 

74 

71 

67 

64 

62 

57 

53 

50 

47 

45 

42 

38 

35 

32 

WHITE  MODNTAIM  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

2.0 
4 

1.5 
4 

8.0 
12 

T 

6 

5 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

32 

31 

30 

28 

27 

27 

26 

25 

25 

0.5 

25 

2.0 

27 

5.0 

32 

30 

29 

28 

26 

25 

24 

22 

21 

20 

1.0 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

7 

6 

See  reference  notes  following  Station  In4ez. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
HAT  1958 


Day  of  month 


Depth  In  Soil 


'  !  2 


8      9     10  !  11     12     13    14     IS     16     17     18    19    20  |  21  i  22    23  ,  24    25    26    27    28  {  29    30  31 


4  Incties  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


1.5  Inches  (d) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  laches 


UAX  86  87  I  85  88  91  90 \  89 
HIN      63    64  I  64    66    67    66  66 


UAX 
UIN 


71  70  73  77 
70    69    68  71 


UAX  60  60  61  61  62 
UIN      60    60    60    61  61 


li :30P 

59  - 

56  - 

56  - 

56  - 

56  - 

56  - 

55  - 

55  - 

55  - 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


91  91  89  76  67  80  86  89  1  93  I  96  96  93  95  94  92  75  85  93  94  94  91  95 
67 1   68     69    64    60    63     64    67  |  72  |  72     72    72     73     72     73    68  1   69    72     72     72'  70  i  72 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIHENT  STATION 


78  77 
75  74 


62  62 
62  62 


72 

72 

70 

73 

76 

77 

78 

80 

81 

81 

80 

81 

82 

82 

72 

70 

67 

67 

70 

73 

74 

75 

77 

77 

78 

77 

78 

78 

62 

62 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

61 

61 

61 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

SAN  DIMA3  TANBARK  FLAT 
10:2SA 


83  84  84 1  85  84  85  84  78.3 
78    78  1  so!  81     82    81     81  74.7 


66  65 
63  63 


66  66  67  67  63.4 
63    64    65    67  62.3 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROK  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  IRRIGATION  WATER  ON  18-IKCH  DEPTH  AT  7-OOA  H 
MAY  12  TO  7:00A.M.   MAY  14.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

t)« 
> 

Percent  of 
hme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

JO 

_  a 

°M 

&1 

e- 
co 
(X 

o 
o 

■» 

LO:OOA  PST 

t:OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

60-I0' 

10-49 

66 -OS 

100-1,99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

17 

8.0 

++31 

N 

23 

67 

48 

30 

49 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

3.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

19 

13 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

3.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.3 

26 

WSW 

22 

50 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

6 

3.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

24 

3.7 

++18 

WNW 

22 

80 

54 

47 

74 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.7 

EUREKA  WB  CITY 

6.4 

27 

SW 

27 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

8 

45 

7.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

32 

6.6 

24 

s 

22 

78 

49 

28 

56 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

88 

3.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

29 

7.5 

++28 

w 

22 

82 

60 

60 

77 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

5.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

48 

37 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

6 

3.7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WSW 

28 

9.0 

++25 

WSW 

11 

83 

67 

55 

77 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

4.7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

20 

7.9 

25 

S£ 

18 

73 

47 

32 

62 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

85 

3.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

26 

9.2 

31 

SE 

9 

84 

54 

40 

67 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

89 

3.4 

SANDBERG  WB 

13.1 

++35 

SW 

5 

41 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

3.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

14 

7.5 

22 

S 

11 

85 

65 

63 

80 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

65 

4.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

12.2 

31 

SW 

9 

82 

65 

59 

77 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

4.6 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

9.7 

26 

w 

7 

78t 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

72 

SAN  JOSE 

NW 

41 

5.1 

17 

NW 

30+ 

56 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

76 

2.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

5.4 

++28 

WNW 

28 

93 

65 

63 

90 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

5.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     TOIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reteience  note!  following  Station  Index. 
-   157  - 


MAY  1958 


-  158  - 


MAY  1958 


HAT  1958 


-  160  - 


MAY  1958 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1  EVAP. 

j  SPECIAL  j 

ACTON  eSCONDIOO  FCZfilBE 

LOS  ANGELES 

2920 

5F 

J  C  FASSOLO 

ADIN  RANGER  STATION 

002' 

MODOC 

2 

41  12 

120  57 

*103 

5f 

51 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

006« 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

375 

9« 

ALDERPOINT 

HUMBOLDT 

*0  11 

123  36 

*35 

9^ 

MRS  CORA  C  QLSEN 

ALISO  CANYON  FC  4*6 

Oil! 

LOS  ANGELES 

n 

3*  19 

116  33 

2367 

5( 

C 

J  SPRECHER 

ALPINE  1  W 

oua 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

1700 

4P 

ERNEST  W  WRIGHT 

ALTADENA 

01<-A 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  08 

1125 

5P 

RU8I0  CANON  L+W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

2; 

*1  29 

120  32 

4365 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

SAN  BERDlNO 

3*  33 

115  45 

620 

C 

NAT  CHLORIDE  OF  AM 

ANGIOLA 

02011 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 

ANOWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA 

38  35 

122  26 

1815 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCM   1  E 

oL' 

CONTRA  COSTA 

2; 

38  00 

121  *7 

46 

6P 

6P 

EDWARD  C  JENNINGS 

ANTIOCH  PUMPINO  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

21 

37  59 

121  ** 

60 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0S35 

RIVERSIDE 

33  33 

116  *0 

3915 

SA 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

30 

34  52 

119  21 

4600 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

ARBOYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

2* 

36  1* 

121  29 

600 

ARROYO  SECO  ftS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

< 

36  29 

118  50 

8A 

6A 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

035S 

ORANGE 

33  55 

117  53 

350 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

i: 

38  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  OUTRA 

ATWELL  CCC  CAMP 

TULARE 

36  26 

118  40 

6*00 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

037! 

FRESNO 

21 

37  05 

119  29 

2003 

4P 

UNION  ELEM  SCHOOL 

AUQURN 

0393 

PLACER 

1 

38  5* 

1297 

7A 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  20 

0 

8A 

HARBOR  MASTER 

AVENAL  9  5SE 

0398 

KINGS 

10 

35  5* 

120  03 

550 

BA 

8A 

TIDEWATER  OIL  CO 

A?USA  FC  I'.S 

0*10 

LOS  ANGELES 

26 

34  OB 

117  5* 

607 

CORNELIUS  Smith 

BACKUS  RANCH 

0<>1( 

KERN 

lie  11 

26*5 

5P 

SP 

GEORGE  L  TURCOTT 

BADGER 

0*22 

TULARE 

< 

36  38 

3030 

BADGER  PASS 

0*25 

MARIPOSA 

1* 

37  40 

7300 

VAR 

S 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0*36 

SAN  BERDINO 

6 

35  16 

116  0* 

9*0 

L  E  METMENY 

BAKER  0  NNW 

0*37 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

1045 

BA 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

0<.*2 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

493 

MID 

MID 

i:  J 

flALCH  POWER  HOUSE 

0**9 

FRESNO 

11 

3ft  55 

119  05 

1720 

5P 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*68 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

bapneson  park 

0509 

ORANGE 

26 

33  66 

117  51 

600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARRETT  0AM 

051* 

SAN  DIEGO 

33 

32  *1 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BARSTOW 

0519 

SAN  BERDINO 

I* 

117  01 

2142 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

SATES  RIDGE 

05*3 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  5* 

5300 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEAUMONT 

H  IVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2580 

BEAUMONT    IRfilG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

3  3  59 

116  68 

30*5 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  1  € 

060* 

RIVERSIDE 

33  56 

116  57 

2600 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

3- 

36  00 

6500 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

BEN  LOMOND 

067* 

122  06 

5P 

MRS   NELSON    T  SHAW 

BENSONS  FERRY 

0682 

SAN  JOAQUIN 

1( 

38  15 

121  26 

17 

DAVID  P  CAMERON  JR 

BERKELEY 

0693 

37  52 

122  15 

8P 

BERRVesSA  LAKE 

07  05 

23 

38  33 

122  14 

5P 

SP 

DONALD  G  COOK 

8ESWICK   7  S 

0715 

SISK 1  YOU 

12 

*1  52 

122  14 

6140 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731 

21 

41  07 

121  08 

4130 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

*0  45 

123  15 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

07*2 

SAN  BERDINO 

3*  1* 

116  58 

6815 

5P 

C  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

BIG  CREEK  PH  NO  I 

075S 

27 

37  12 

119  15 

4928 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

BIG  OALTON  DAM  FC223B-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

3*  10 

117  *9 

1575 

5P 

BIG  PINE  CREEK 

19 

37  08 

118  28 

OEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

3*  23 

117  *1 

6960 

5P 

HOWARD  RuWE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121  *7 

220 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  dam  FCfiO-E 

079E 

LOS  ANGELES 

i; 

3*  18 

IIB  11 

2315 

5P 

D  J  ROBERTSON 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAI 

0818 

LOS  ANGELES 

13i 

34  11 

lie  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

U 

37  06 

llB  3* 

11040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WS  AIRPORT 

0822 

INYO 

37  22 

116  22 

4108 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082* 

INYO 

116  43 

9390 

lOA 

lOA 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MTN  2  S 

0850 

' 

37  n 

122  09 

2331 

3P 

BLACKS  MOUNTAIN 

21 

40  46 

121  12 

7  200 

S 

0  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKS  MOUNTAIN  WRANCH 

0870 

LASSEN 

21 

121  15 

5600 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

( 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  Lake  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

»BLYTHE 

092* 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  36 

266 

tf 

0  W  MAL^GREN 

092  5 

5 

33  37 

114  43 

STATE  DI V  OF  FSTRY 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 

0927 

»  IVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

BOCA 

0931 

NEVADA 

39  23 

120  06 

5532 

6A 

6A 

HAROLD  M  PA8ST 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

117  02 

105 

5P 

5P 

R  M  ALLEN 

BORREGO  DESERT  PARK 

0903 

SAN  DIEGO 

t 

33  16 

116  26 

850 

aA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  IT 

116  21 

625 

BA 

SA 

DI  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRU2 

37  08 

122  12 

2200 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

6 

32  40 

3*00 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

3*  35 

iia  21 

3000 

MID 

BOWMAN  DAM 

1018 

8 

39  27 

120  *0 

53*7 

5P 

5P 

NEVADA  IRRIG  DIST 

103* 

35  52 

120  *8 

ALBERT  C  R I  ST 

BRAWLEY  2  SW 

10*8 

IMPERIAL 

6 

32  57 

115  33 

-100 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SrSK lYOU 

122  08 

5759 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8REA  BERRY  AND  IMPERIAL 

105* 

ORANGE 

2( 

33  55 

117  5* 

350 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8REA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  5* 

350 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

eA 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  *7 

325 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BR IDGEPORT 

1072 

3a 

36  15 

119  14 

6470 

6P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  5TA 

1076 

38 

36  16 

119  17 

6550 

1080 

HUMBOLDT 

40  31 

123  49 

2050 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

2: 

36  46 

122  09 

350 

9A 

BRUSH  CREEK   RANGER  STA 

1130 

eUTTE 

39  *1 

121  20 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

*600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

11*2 

MONTEREY 

21 

35  48 

121  05 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

8 

39  54 

121  12 

5200 

MRS  FAV£  D  MC  HUGH 

6UENA  VISTA 

117( 

SAN  BENITO 

2( 

m  11 

16*0 

RULLAROS  BAR  PWR  HOUSE 

IIBC 

YUBA 

t 

39  25 

121  09 

17*0 

BURBANK  FIRE  D6P  FC?26B 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

lie  16 

660 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

iBURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  22 

699 

MID 

MlO 

U  S  HEATHER  BUREAU 

BURL INGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

CITY  OF   BURL INGAME 

8URNEY 

1214 

SHASTA 

21 

*0  53 

121  40 

3127 

6A 

8A 

RUTH  C  ESTES 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRf  COSTA 

4 

37  52 

122  06 

560 

eA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTONWILLOW 

12** 

KERN 

IQ 

35  24 

119  28 

268 

SA 

BA 

eUENA  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

125( 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

116  47 

1815 

SP 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  *0 

117  1* 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

1253 

SWTA  BARBARA 

32 

3*  35 

119  59 

781 

8A 

BA 

8A 

c 

U  S  6UR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

6 

34  23 

117  34 

4760 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

12771 

CALAVERAS 

Z 

38  17 

120  19 

4696 

SA 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PkS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

1288 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

1 

36  52 

lie  41 

2975 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALI STOGA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

365 

JOSEPH  J   SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  *a 

3136 

5P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMARILLO  2  SE 

133( 

VENTURA 

33 

34  12 

119  01 

123 

ADOHR  FARMS 

CAMARILLO  «  NNW 

I33Bi 

VENTURA 

33 

34  16 

119  05 

352 

ROBERT  S  GRETHER 

CAMP  AN6ELUS 

1369 

SAN  BEROINO 

26 

34  09 

116  59 

5600 

JOSEPH  HOLT 

CAMP  BALOY  FC  95  F 

1373 

LOS  ANGELES 

26 

117  *0 

4300 

SA, 

: 

HERBERT  STONE 

1*2* 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  26 

2612 

3P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1*2S 

CALAVERAS 

38  15 

120  51 

656 

BA 

SA 

6A 

: 

E  BAT  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTER 

1*33 

SIERRA 

B 

39  36 

120  34 

5565 

VARl 

S| 

U  S  FOREST  SERVICE 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  ^I 

IZD  41 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

YUBA 

8 

39  27 

121  03 

27*5 

ai 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  WI5H0N 

1470 

TULARE 

36  11 

118  *0 

3600 

JESS  L  BURLESON 

CANBY  RANGER  STATION 

l*7a 

21 

41  27 

120  52 

4312 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

canoga  park  pierce  col 

1*84 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

1  18  3* 

79* 

4P 

4P 

PIERCE  JR  COLLEGE 

1*86 

KERN 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

( 

*0  10 

121  05 

4555 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

33  56 

117  *e 

1775 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

33  57 

117  48 

1175 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

i5ea 

MAR  I POSA 

27 

37  2* 

120  03 

1*25 

1602 

22 

36  3? 

123  07 

1040 

5P 

MRS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

1606 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

12 

123  03 

3000 

6P 

KENNETH  R  JACOBSON 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

36  47 

118  *0 

4650 

2P 

2P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEOARVILLE 

161* 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

*672 

eA 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

23 

39  *7 

121  *0 

522 

8P 

8P 

P  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

39  29 

121  1* 

2575 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

116  3« 

1000 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATSWORTH  FC  2'-  0 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

lie  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATMAV 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1692 

LOS  ANGELES 

13 

3*  1* 

116  37 

969 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  56 

119  55 

4765 

BA. 

9A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CISCO  RANGER  STATION 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLAYTON   1  SW 


clearlake  highlands 
cloverdale  3  sse 
cloveroale  11  w 
clover  meadows  6s 
coalinga 
coalinga  1  se 
coalinga  1*  nw 
colhys  fc  53  d 
colo  springs  camp 


COLEMAN  FIS 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

CONCORD  3  E 

CONCORD  1  SE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRH 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  BANC! 
CORONA 

CORRALITOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 


:iTY  1  I 


KE  EAST  PINE 


CRESCENT 


CULVER  Cr 

CUMMINGS 

CUNNINGHAf 


CUYAMA  RANGER  STATIOI 
DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT  CAA  AIRPORT 
DAVIS  AGR  COLLEGE 


Dc  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STATIOI 
DIAMOND  BAH  HORSE  CA-^P 
DOBBINS  COLGATE  FORESA- 


DOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STATIO 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 

EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  126  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  *  SSE 
E5CONOID0 

ESCONDIOO  CHURCH  RANCH 

ETIWANDA 

ETNA 

lEUREKA  WB  C ITY 
EKCHEOUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAl RMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAK 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 


-INLEY  ■ 

=■1 


NNE 


STA 


EY   1  W 
F INLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESThILL  ranger  STA 
FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER 
FORT  ROSS 
FORWARD  MILL 
FREEDOM  6  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RANCl 
FULLERTON  CREEK  NO  5 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 


2334  NEVADA 


PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 
YOLO 

CONTRA  COSTA 


SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

LOS  ANGEI 

MONTEREY 


COST, 


COLUSA 
CONTR 
CONTR 
KINGS 
LAKE 
TEHAMA 
RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOC I  NO 
MENOOC I  NO 
LOS  ANGELES 
INYO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 

DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
LAKE 

SNTA  BARBARA 


STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SISK I  YOU 


TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
IMPERIAL 
AMADOR 

LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 
SOLANO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


3038  AMADOR 


LAKE 

LAKE 

FRESNO 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 


6  SISKIYOU 
12  SISKIYOU 
91  SONOMA 
14  SHASTA 
32|  SANTA  CRUZ 
SHASTA 
257|  FRESNO 
FRESNO 


3279  ORANGE 
3292  ORANGE 
32B5  ORANGE 
3268  ORANGE 
3320  HUMBOLDT 
3338  ELDORADO 
335t|  del  NORTE 
MONO 
ELDORADO 
338*J  ELDORADO 


39  52 
32  51 
26|  33  59 


23  36  58 
11  36  21 
27  37  16 


22  09 

20  56 

21  11 


21  23 
17  59 
20  51 


22  IB 
15  26 
22  31 


21  26 

21  15 

22  27 


23  20 
20  50 
20  06 


22  43 

22  51 

23  15 


23  48 
20  51 
23  56 

19  06 

20  51 
20  48 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT  INTRO  GRDN 
ARTHUR  A  HARTMAN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  ; 
WESTERN  SALT  COmPAN' 
U  S  FOREST  S 
F  P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  C( 
HENRY  J  KAISER  CO 


MRS  VERA 


I  GUST 


ARTINO  MUZZIN 
FRANK  S  ORNBAUN 
U  S  FOREST  SERV 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
E  R  5HINN 
U  5  FOREST  SERV 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  ♦  E  COMPANY 
8ERNERD  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
MRS  JEANETTE  M  HALE 

EDWARD  J  CORDES 
FRANKLIN  K  REED 
JAMESON  COMPANY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 

The  cal-ore  PWR  CO 


L  J  BURNETT 
CULVER  CITY 
0  A  BUTLER 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 

JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

COOL  Water  ranch 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HERMAN  L  L0REN2EN 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
P  G  +  E  COMPANY 

DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
W  F  MOORE 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CARL  WHITEFIELD 
STUART  T  PRICKETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 
W  0  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  G  HUNT 
U  S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  U' 


WU  ASSN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWI N  R  CUNNI NGHAM 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  G  +  E  COMPANY 

E  E  STUDLEY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 


CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 


us  soil  con  service 
p  g  ♦  e  company 
georgia  pacific  corp 
mrs  lisa  ferguson 
wentworth  lynch 
u  s  forest  service 
otis  b  boaroman 

walter  l  begley 
mrs  hilda  k  graham 
raymond  thomas  ranch 
so  calif  edison  co 
u  s  bur  reclamation 
roland  w  getchell 
kaiser  steel  corp 
mrs  b  e  eslick 
u  s  forest  service 

L  J  FEE 

CAL-WEST  RR  +  NAV  CO 

U  S  WB  OBSERVER 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

ALVA  J  FORWARD 

MRS  ANNA  E  DRAGICH 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  OEPT 


MRS  I 


AST 


KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CI 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 


162  - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM 
GILROY 
GILROY  fl  NE 
GILHOV  1*  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC  295Cj  2 
GLENOORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLE 
GLENNVILLE  FULTON  RS 

■gOJ-O  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  2  NNE 
6RAT0N  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

RIZ2LY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
6R0VELAN0  2 
SROVELAND  BANGER  ST* 
GUERNEVILLE 

lAINES  CANYON 
LOWER  FC  36if 

lAINES  CANVON 
UPPER  FC  36  7 

lAIWEE 

lALF  MOON  SAY  2  NNW 
lAMlLTON  BRANCH  PH 
lAMlLTON  AIR  FORCE  BASI 
lAMILTON  AFB   1  E 
lANFORO 
HANSEN  0AM 

PY  CAMP  RftNGER  ST* 
RIS  GAGING  STATION 
RISON  GULCH  RS 

RY  L  ENGLEBRIGHT  DA^ 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  RS 
■  CREEK 


3*91 

3502 
3529 

3SS1 
3571 
3572 
357e 
3603 
361*1 

3621 


iRBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
ANGELES 
KERN 
KERN 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 

NEVADA 

NEVADA 


3S  59 
S  3ft  34 

3J  3*  31 
37  00 
37  0? 

09 


39  10 
36  33 
39  09 


CONTRA  COSIA 
TUOLUMNE 
TUOLUMNE 
SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

MARIN 

MARIN 

KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 

A  BARBARA 
SHASTA 


visroi 


ANCH 


HAVFIELO  PUMPING  PLANT 
lAVFORK  RANGER  STAT 
HAYWARD 
HEALOSeuRG 
HEAL0SBUR6  2  E 

HEMET 

HEMET  RESERVOIR 
HENSHAW  0AM 
HERNANDEZ    2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 
HILTS 
HOSERGS 
HOOGES  DAM 

HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOOPA 

2  SE 
HOPLAND  a  NE 
HOPLAND  LARGO  STATION 
HORSE  CANYON 
HORSE  CORRAL  MEADOW 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
HYAMPOM 
IDRIA 

lOYLLWlLD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 


COST 


INYOKERN  Al 
IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 


MITAGE 


JULIA 

JUL  r. 


lYNOLA 


,STA 
SHASTA 
CONTRA 
RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEDA 

SONOMA 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  01  EGO 
SAN  BENITO 
'  BENITO 
TUOLUMNE 
LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 

SAN  DIEGO 

ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUM90L0T 
LAKE 

MENDOCINO 

\  BARBARA 
FRESNO 

,UIS  08PO 


SAN  BENITO 


KERN 

KERN 
PLACER 
SAN  6ER0IN0 
ELDORADO 
MOOOC 
TULARE 
SOLANO 
I  DIEGO 


SAN 
SNTA 


tIEGO 
BARBAl 


AISER  MEADOWS 


KEE  I 


■NCH 


KELLOGG 
KELSEVVILLE 
KELSEYVILLE  A  SW 
KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO 
(KERN  RIVER  PH  NO  I 
R  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  1  S5W 
KETTLEMAN  STATION 
KING  CITY 
KLAMATH 

■  AND  10  SSE 
KNIGHTS  LANDING 


KY8URZ  STl 


IWBERl 


I  CRESCENT*  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 

YETTE  FIRE  STATION 

ILAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 

i  HONDA 
LAKE  ALPINE 

ARROWHEAD 
AKE  CITY 

LEANOR 
AKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABRINA 
LAKE5H0RE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 

lKE  SPAULDING  DAI 
LAKE  WOHLFORD 

I  MESA 

1  MESA   1  NE 
LANCASTER 

1   PANZA  RllNCH 
\  PORTE 

.AS  Plumas 

LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  ' 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LEWIS  CR  KINGS  CAi 
LINDSAY 


FRESNO 

1  BERDIN 
SONOMA 
UKE 


KERN 

KINGS 

KINGS 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLOT 

YOLO 

ELDORADO 

ANGELES 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST* 


SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROlNO 

MODOC 

TUOLUMNE 


ANGELES 
MEPCEO 
TULARE 
FRESNO 
TULARE 


38  iiO 
38  59 
38  56 


36  00 

36  0*. 

36  12 

41  32 


121  3* 

121  26 

121  20 

lis  16 


39  12 
39  U 
38  26 
36  27 


38  36 
37  52 
37  50 
37  49 

34  16 
34  16 

36  06 

37  Z9 
40  16 


117  57 
122  27 

121  05 

122  31 


118  Z4 

123  23 

120  25 

122  58 


121  33 

122  06 
115  36 


121  24 
123  41 
123  39 
123  00 
123  07 

119  51 

lie  46 

120  22 


122  40 

122  50 

122  53 

122  33 


WEATHER  BUREAU 
GENE  J  BALAZ 

A  BARBARA  WTR  DEP 
GILftOY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 

RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRV  ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 


US  t 


SERVICE 


1754 
2825 
3135 


CARL  E  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
OUANE  J  COX 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

tTR  +  PWR  DEPT 
lATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
.  AIR  FORCE 
(  ELDER 
STATE  01 V  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
■  S  FOREST  SERVICE 
G       E  COMPANY 
W  HIRSCHKIND 
METRO  WATEK  DISTRICT 
I  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABBIE  S  ORENNAN 
Y  FIRE  DEPARTMENT 
IVERSEN 

lake  hemet  water  co 
elmer  6  jackson 
;ta  irrig  dist 

;  D  LEY 


MRS 


,KERS 


HETCH  HETCH' 

JR  A  ANDERSON 
■  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

I  DIEGO  WATER  OEPT 

G  ROBINSON 

'  OF  HOLLISTER 
ARTHUR  W  hOLSWORTh 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 

.  RUDD 
MRS  S  LOUISE  RICE 

AHFORO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES 


NEW 


RIA 


4300 
ISOO 
1385 
1480 


I  S  FOREST  SER> 
IMPERIAL  IRRIG  0 1  ST 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
US  BUR  OF  PLANT  INO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


E  ROSE 
METRO  WATER  DEPT 

WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANTRALL 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWlN 
2EN0S  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 

;alIF  EDISON  CO 
=S  OF  ENGINEERS 
RUTH  F  RUBINOW 
JOSEPH  J  GLEBE 
IRS  KAREN  V  BACCI 
tICHARD  fi  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT  T  LOFBERG 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

*  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

lAROLO  DEL  PONTE 

■  LEE  EMERSON 
TERRY  fl  GOTTEN 
HARRY  STEVENSON 
MRS  E  BYRD 
ROSS  R  SANBORN 
LAFAYETTE  FIRE  DEPT 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 

CHARLES  F  CATLiN 

hetch  hetchy  wtr  sup 
leonard  m  miller 
irs  willie  greene 
i  s  soil  con  service 

:alif  elec  power  co 
i  s  bur  reclamation 
helix  irrig  dist 

*  e  company 

*  e  company 
3N0ID0  MTL  WTR  CO 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

CLOSED  7/1/56 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
JOHN  S  BOWMAN 

L  0  ROURKE 
.  *  E  COMPANY 
lARO  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

CO  FIRE  WARDEN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
LAWEAH  LEMON  CO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
RANK  OE  CHAINE 


STATION 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

live  oak  canyon  fc  230c 
livermore 

llano  shawnee  hills  i 

lockwood 

lockhood  mesa 

LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD 

LONE  TREE  CANYON 


LOS  8AN0S  ARSURUA  RANCI 


LOST  MILLS 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVC 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUS 

LYTLE  CREEK  RANGER  ST* 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MANZANITA  MOUNTAIN 
MARCH  FIELD 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ   3  S 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARySVILLE 

MATHER 

MC  CARTMY   POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTi  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  ST* 

CHIGAN  BLUFF 

DDLETOWN 

lODLEWATER 
ILFORD  LAUFMAN  RS 

CREEK  NO  2 
ILL  CREEK  INTAKE 


1  NEPAL  KING 

NDA   SPENGLER  RANCH 
ITCHELL  CAVERNS 
TCHELL  MEADOW 

MODESTO 
MODESTO  2 
mOJA  VE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK    2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
MOORPflRK   1  SSE 

MOORPARK  3  SE 

MOORPARK   3  NNW 

MORENA  DAM 

MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL  BOSSAN*  fiCI 

MORGAN  HILL  SCS 

MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  P*SS 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  0IA6L0  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  ME6R0N  RANGER  ST  i 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT   TAMALPAIS    1  S 
MOUNT  WILSON  FC   338  S 

MUIR  WOODS 


MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

•NAPA  STATE  HOSP: 


NEVADA  CITY 

NEWBURY  PARK  2  WNW 
NEWQURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 
nEWHALL  U  S  ranger  STA 
(NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
(NORTH  HOLLYWOOD 
NOVATO  B  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND 

iOAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE   1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 

lOCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLAN' 
OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 
OJAI 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ALAMEDA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 
SNTA 


SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 

SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 


SAN  JOAQUIN 


SNTA  BARBARA 


KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 
CONTRA  COS' 
CONTRA  CDS' 
CONTRA  COS' 
YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISK lYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

ELDORADO 

PLACER 

LAKE 


KERN 

TULARE 

MONO 

SISK lYOU 

MONTEREY 

SHAST* 

NAPA 

VENTURA 

VENTURA 


SANTA  CLARA 
SANT*  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 


CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISK lYOU 
SISK I  YOU 
SANTA  CRUZ 
SISK  lYOU 
SISK lYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 

NEVADA 

ALAMEDA 

VENTURA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STAN ISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 


MAOER. 


SISKIYOU 
ALAMEDA 
ALAMEDA 


San  DIEGO 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


21   37  37 
37|  38  11 
33  46 


119  20 

120  28 

lie  03 

121  23 
120  01 
116  12 

lie  09 


33  56 

34  03 
37  03 

27j  36  53 


35  37 
37|  36  01 
32  37 


19|  37 

38  02 
40  32 


121  99 

122  02 
119  48 


122  08 

122  06 

122  08 

121  35 


120  29 
120  52 
120  01 


122  28 
121  54 
121  56 


lie  51 

118  5* 

116  32 

121  37 

121  47 

121  39 

116  34 

115  32 


120  53 
122  17 
12?  16 


118  35 

121  02 

122  02 
118  57 
U8  56 

lie  32 

lie  31 

121  01 


117  24 
117  21 

116  08 
120  2* 
119  15 

117  51 
122  37 


CORPS  OF  ENGINEERS 

■  ELDER 
INDEPENDENT  WHSE  CO 
E  *  EBERLE 


101   SEWAGE  TREAT  PL 
I  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
WTR  *  PWR  OEPT 

EDWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  fl  GEWE 


MID  MIC 
MIC  MIO 
SP  6A 


'   S  W£A 


HER  BUREAU 


HER  I 


ANCH 


(REAU 


MENT 


Y  FIRE  DEPAI 
LEON  S  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 


IRVIN 


-lEGO  1 


Kl  NS 


DEPT 


5850 
3125 
1533 


2735 
8000 
6520 
2640 


STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 


CORPS  OF  ENGINEERS 


RESOURCES 


!ISS  I 
DEPT  1 
JESSE  FIERRO 

SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  AIR  FORCE 

lANKLlNE  OIL  COMPANY 

irs  ga8r1elle  wilson 
:loise  b  Fairbanks 

lARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

FIRE  DEPARTMENT 
J  BANTTARI 
CITY    SAN  FRANCISCO 


RADIO  STATION  KRFM 


;|  OEPT  '^ATER  RESOURCES 
NK  F  MOITOZA 

Y  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 

CEY  HOT  SPRINGS 
TE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
TATE  OIV  OF  FSTRY 

INION  OIL  CO  OF  CAL 
I  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDI  SDN  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 

NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lAROLO  R  CHACE 
CAL  OIV  BEACH  t  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO    IRRIG  DIST 

Y  OF  MODESTO 
N  CO  fIRE  DEPT 


ROBERT  W  JOHNSON 
AARON  SMITH 
US  SUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

EVERETT  RANCH 
GEORGE  H  MERRUEN 
DIEGO  WATER  CO 
THELMA  F  DOWNER 
LEONARD  A  BOSSANA 

SOIL  CON  SERVICE 
CORPS'  OF  ENGINEERS 

=A5S  SERVICE  STA 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DIV  BEACH  +  PARK 


AL  OIV  BEACH  *  PARK 

I  S  WB  OBSERVER 

EWIS  D  PARSONS 

■  S  FOREST  SERVICE 

ACK   1  SCHELL 

lEPT  WATER  RESOURCES 

I  S  WEATHER  BUREAU 

AL  OIV   8EACM   *  PARK 

I  S  we  OBSERVER 


SERVICE 
J  OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONTEREY  CO  FCWCD 

S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 

.SONITE  CORPORATION 
NEEDLES 


CIVIL 


AERO  ADM 
OEPT 


rAncho  sierra 


NEWPORT  HARBOR  DEPT 
IRS  NELLIE  WEae 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 

.  FOREST  SERVICE 
FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 

^  JOAQUIN   IR  DIST 


U  S  MARINE  CORPS 
CITY  OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'A  L  GREEN 
I  UNFD  SCHOOL  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDDE  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbbnVE.n 

1    TEMP.  1 

1  PHECIP 

5 

j  SPECIAL  j 

ORANGe  COVE 

FRESNO 

! 

37 

119  16 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  AS5N 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUM60L0T 

41 

CAL  DIV  BEACH  ■»  PARK 

CONTRA  COSTA 

7P 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

ORLAND 

45 

122  12 

254 

8A 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE  1  WSH 

BUTTE 

CITY  OF  OROVILLE 

ALBERT  E  PALMER 

orovilLe  bridge 

ROBERT  E  SKINNER 

OROV I LLE  ranger  STAT I Of 

BUTTE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

MARIPOSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

6569 

VENTURA 

33 

34 

11 

119  10 

45 

4P 

8; 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

VENTURA 

WHEATLEVS  RANCH 

MERCEO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ELDORADO 

FLOYD  R  POOLE 

PACOlMA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

20 

lie  24 

IS  00 

5P 

E  K  BARR 

PAICtNES  OHRHALL  RANCH 

36 

121  22 

920 

12i< 

JOHN  P  OHfiWALL 

LOS  ANGELES 

35 

116  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE   1 RR I G  DIST 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  CA*  AIRPOPT 

LOS  ANGELES 

lie  OS 

2517 

MID 

MID 

US  CIVIL  AERO  ADM 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

116  32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITV  HALL 

66<>6 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122  oe 

23 

8A 

ENGINEERING  DEPT 

OfiSQ 

24 

36 

21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

SAN  DIEGO 

21 

116  51 

5560 

IP 

MID 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  ft3( 

666: 

LOS  ANGELES 

3; 

33 

118  23 

210 

9P 

R  W  HIATT 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  SERG 

PANOCHE  JUNCTION 

FRESNO 

27 

33 

120  29 

500 

it 

5R 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUTTE 

1710 

6A 

PARADISE  FIRE  DIST 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38 

03 

119  40 

7700 

VAR 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BERD1N0 

34 

114  10 

738 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELO 

MONTEREY 

53 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELD  S  NNW 

670a 

FRESNO 

36 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

PASADENA 

6710 

LOS  ANGELES 

i; 

34 

09 

118  09 

^664 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  ranger  STATtO^ 

4736 

TEHAMA 

23 

39 

S3 

122  33 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  R08LES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

35 

36 

120  41 

700 

5P 

5P' 

LESTER  M  FRENCH 

PASO  R08LES  3  NNW 

673a 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120  43 

815 

HARRY  e  WERNER 

PASO  R09LES  CAA  AIRPORT 

674: 

SN  LUIS  OBPO 

35 

40 

120  38 

803 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

675* 

10 

34 

56 

119  Zt 

3668 

7A 

HUDSON  RANCH 

TEHAMA 

23 

20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6761 

TULARE 

36 

36 

116  40 

9700 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PENOOLA  GUARD  STATION 

6791 

SNTA  BARBARA 

3; 

34 

31 

119  34 

1620 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA   1  N 

6629 

SONOMA 

i: 

36 

15 

122  38 

30 

VICTOR  E  CHAIX 

PIEORA 

6eS7 

FRESNO 

u 

36 

46 

119  23 

580 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

0691 

LOS  ANGELES 

29 

34 

40 

116  26 

3275 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121  11 

1300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

35 

08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

6946 

SHASTA 

2\ 

40 

59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

LAKE 

56 

122  52 

1550 

eA 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

696( 

ELDORADO 

38 

120  46 

1690 

eA 

SA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

ELDORADO 

1 

36 

6A 

SA 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE   1  V 

6963 

ELDORADO 

1 

38 

44 

120  49 

1765 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLEASANT  HILL  1  NW 

CONTRA  COSTA 

37 

57 

122  05 

LOUIS  M  BAUMFALK 

PLYMOUTH 

AMADOR 

1( 

38 

29 

120  51 

1096 

eA 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

55 

123  42 

197 

8A 

eA 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120  40 

64 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POIN''  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35 

121  17 

32 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

LOS  ANGELES 

26 

117  46 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAM50N 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

CONTRA  COSTA 

122  01 

6A 

8A 

U  5  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

9 

36 

119  01 

393 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

PLUMAS 

e 

48 

120  26 

4836 

4P 

t  C  BALDWIN 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

118  34 

7000 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

TULARE 

4920 

WILLIAM  R  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

1] 

07 

lie  54 

8215 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTHERO  SECO 

7109 

VENTURA 

29 

38 

119  26 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123  07 

1020 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39 

123  04 

1100 

RUSSELL  £  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOC I  NO 

22 

39 

22 

123  08 

1014 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117  04 

440 

BA 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

PRADO  DAM 

7123 

R  IVER5I0E 

2a 

33 

53 

117  38 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

24 

11 

140  4  2 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

717( 

TULARE 

10 

07 

118  32 

7200 

VAR 

s 

CORPS  Of  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

8 

39 

56 

120  57 

3409 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUINN  RANGER  STATION 

7!0S| 

TULARE 

10 

36 

20 

116  35 

8300 

VAH 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116  51 

1470 

LOUIS  6  SPAULOING 

RANCHITA 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDSeuRG 

7253 

KERN 

15 

35 

22 

117  39 

3S70 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RAYWOOD  FLATS 

7279 

SAN  8ERDIN0 

6 

34 

03 

116  49 

6620 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  W6  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122  15 

341 

MID 

MlO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

SHASTA 

23 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

729( 

SHASTA 

23 

40 

35 

122  24 

577 

5P 

5P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

SAN  BERDINO 

2Q 

34 

03 

117  11 

1318 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITV 

733( 

SAN  MATEO 

37 

29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

39 

16 

123  12 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

737( 

SACRAMENTO 

36 

42 

121  10 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

IRICHMONO 

CONTRA  COSTA 

56 

122  21 

55 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND   FIELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  20 

10 

6A 

5P 

5P 

RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

RIVERSIDE 

2E 

33 

57 

117  24 

620 

5P 

5Pi 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

R 1 VERSIDE 

2f 

58 

117  20 

1045 

8A 

eA 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

120  30 

6250 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

INYO 

1! 

37 

27 

118  44 

9700 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

HOCK  LIN 

7516 

PLACER 

38 

121  14 

239 

6A 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

z; 

19 

lie  52 

10000 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35 

58 

118  21 

9000 

VAR 

Si 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN 

7580 

SHASTA 

23 

40 

121  57 

2010 

7A 

LLOVD  D  COMPTON 

RUNNING  SPRINGS 

76O0 

SAN  BERDINO 

12 

117  05 

6000 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

3T 

36 

119  51 

7900 

VAR 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

763( 

SACRAMENTO 

23 

36 

31 

121  30 

17 

MID 

MiO 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

763; 

SACRAMENTO 

23 

36 

35 

121  30 

25 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

10 

122  48 

3850 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

39 

26 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  t.  WSW 

NAPA 

i: 

30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

764! 

NAPA 

23 

36 

34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39 

122  00 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

50, 

122  06 

625 

5P 

9P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

36 

121  39 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

766! 

MONTEREY 

24 

36 

121  36 

MIO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

35 

20 

120  30 

1350 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SNTA  BARBARA 

250 

5P 

JOE  CA8RAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

3P 

3P 

s 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

769E 

TRIN ITY 

53 

123  35 

623 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  3  S 

CALAVERAS 

It 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

OS 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

36 

26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  *  TEL  CO 

SAND6ERG  PATROL 

STATION  FC  130  ft 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANiERG  MB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34 

118  44 

4517 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ISAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

117  10 

19 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

77S1 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117  46 

2720 

:g 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

20 

37 

01 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

77)i 

LOS  ANGELES 

34 

116  28 

965 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

i; 

lie  30 

12*6 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCI SCO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

37 

122  30 

18 

CITY  SAN  FRANCISCO 

tSAH  FRANCI SCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37 

122  23 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  FRANCISCO 

37 

122  25 

52 

MID 

MID 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

2( 

34 

09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC*?5F1E| 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

12 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34 

116  06 

400 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

16 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33 

48 

116  59 

1530 

7P 

TP 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7613 

RIVERSIDE 

33 

33 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  PEDRO 
I  RAFAEL 
I  RAMON  1  SSW 


FIRE  STATION 


BARBAl 
BARBAi 
CLARA 


SANTA  MON 


WB  AIRPORT 


SANTA  ROSA 

SANTA  5USANA  4  NNE 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

'SCOTIA 

SEARSVlLLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  S 
SEPULVEOA  DAM 

SHASTA  DAM 


CIT 


5IERI 
SIERRA  MADRE   1  N 
SIERRAVILLE  RANGER  STi 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SIMI   3  E 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAI 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAO 

SOMESBAR  1  W 
SOMIS  2  NNW 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SOMIS  5  WNW 
SONOMA 
SONORA 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE  I 


SPADRA  PACIFIC 
COLONY  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SPPINGVILLE  RANGER  STA 

SPPINGVILLE  TULE 
HEADWORKS 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL   INN  2 

STATE  LAKES 
STATUM  MEADOW 
5TAVT0N  MINE 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 
STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PAR 


RANGER  ST* 


TABLE  MOUNTAIN 


TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 
THERMAL  CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH, 
THREE  RIVERS  EDISON  PH 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSI 
TOPANGA  RANGER  STA  FC  i 
TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 

TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
THONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
rUSTiN  IRVINE  RANCH 
TWENTVNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 
UKIAH  4W 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

T 


SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 


LOS  ANGELES 
MARIN 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 


120  40 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
VENTURA 

SONOMA 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 


LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ELDORADO 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 
MONTEREY 
PLUMAS 
SACRAMENTO 
DEL  NORTE 


40  29 

37  24 

38  21 


SIDE 


flIPf 


HUMBOLDT 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 

TUOLUMNE 
SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
INYO 


FRESNO 
FRESNO 
MERCEO 
BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
GLENN 

SHASTA 
YUBA 

LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTUI 


.ASSEN 
ASSEN 


SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 


AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


9138  ORANGE 


'  52 


122  20 

119  28 

118  1« 

122  32 

121  59 


120  26 
120  12 
120  27 


124  06 

122  14 

122  50 

118  28 


1025 
2105 
2169 


36  05 
39  52 

38  28 
41  57 
33  52 

37  50 

39  19 


123  27 
120  23 
123  00 


34  03 
36  36 
36  10 
36  08 


lie  39 

120  14  6226 
117  15 

117  14  5723 

118  35  10200 
118  55 

121  13 


30  39  10 
39  12 
35  08 


120  09 
120  22 
118  27 


lie  50 

lie  51 

116  53 


41  00 
Oj  35  ■ 
36   39  20 


lie  09 
121  28 

lie  17 


2295 
1695 
5982 
4600 


E  0  aiLLWILLER 

M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 


CAPLAN 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 

I  CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TV  STATION  KEYT 

1/  OF  SANTA  CLARA 
ROBEnT  E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ARENCE  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICH 


LL  OIL  CO 

CLARENCE  S  NEWBERRY 
CERRO  VIEJO  RANCH 
A  VNEZ  HIGH  SCML 
PS  OF  ENGINEERS 
PWR  t  LIGHT  DEPT 
FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 


.USTIN  CLAI 


,  BUR  RECLi 


TION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNER 
HARRY  M  fiOEBER 
MISS  E  MC  KINNEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SIMI   FIRE  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JOHN  K  LEITHOLD 
CALIF  DIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MA8EL  VAN  VLECK 
WILLIAM  M  RILEY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 

M  JACOBSEN 

EARL  S  BELLMAN 

RICHARD  BARD  JR 

LAWTON  INVESTMENT  CO 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

JOHN  OE  BON I 

LAURENCE  W  DICKEY 
'  G  *  E  COMPANY 
I  S  COAST  GUARD 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
ALIF  ELEC  POWER  CO 


!  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

I  S  FOREST  SERVICE 

'  G  *  E  COMPANY 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

EDGAR  L  KEISTER 

LEROY  KEMP 

:  CORPS  OF  ENGINEERS 
'\  CORPS  OF  ENGINEERS 
IANAR  B  KNOX 
TATE  DIV  OF  FSTRY 
ITY  OF  STOCKTON 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
I  S  FOREST  SEI 
ORLANO  UNIT  Wl 


SOPER- 


SSN 

'ATER  RESOURCES 
■WHEELER  CO 
T  STEVENS 
V  BEACH  +  PARK 
R  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA* 

'  OF  SUSANVILLE 
DAVID  6ARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FORESTRY 

*  FIRE  DEPARTMENT 
ARTHUR  E  FROOENBERG 
DEPT  1 


COWAI 


N  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  DEWEY 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HILLSDALE  RANCH 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
*  E  COMPANY 
CO  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  DEPT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
S  BUR  RECLAMATION 
S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
I  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE  W  U  ASSN 

WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 

CARL  A  PEARSON 
I  S  BUR  RECLAMATION 
HE  IRVINE  COMPANY 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
I  G  t  E  COMPANY 
;ITY  FIRE  DEPARTMENT 
lARJORIE  S  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

S 

1 

'UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

UCLA 

UPLAND 

915- 

SAN  SEROINO 

26 

3A  oe 

117  40 

;b*o 

6P 

ROBERT  BEARD 

9\tl 

23 

39  11 

123  02 

1920 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

WESLEY  C  ROSCOE 

: 

C  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TAES  PINOS 

SAN  BENITO 

ELDON  F  A  NCHE  R 

MRS  AMY  CURTIS 

villLLEY  CENTER  3  NE 

SAN  DIEGO 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATION 

925: 

LOS  ANGELES 

1! 

3*  27 

117  51 

3700 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3*  11 

ROY  PINKERTON 

VA( 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

6A 

: 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  PATROL 

STATION  FC  120 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

VINTON 

PLUMAS 

FRANK  OOTTA 

VISALIA 

9361 

TULARE 

( 

36  20 

119  le 

354 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

93T8 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

117  13 

570 

5P 

5f 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

ELDORADO 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMER  S 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

CALAVERAS 

5P 

JAMES  A  FOWLER 

MALHAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

BA 

WESLEY  G  STEELE 

WALNUT  CREEK 

CONTRA  COSTA 

RAY   I  WHITTEMORE 

MALNUT  CREEK  3  ENE 

CONTRA  COSTA 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  1.  E 

CONTRA  COSTA 

MRS  ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9*2f 

SACRAMENTO 

23 

38  U 

121  31 

23 

9P 

PAUL  LACKAS 

STATION  FC  102  6 

LOS  ANGELES 

117 

48B 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

WARNERS  RESORT  CO 

KERN  CO  FSTRY  •  F  0 

HASIOJA  PATTERSON  PANCh 

: 

WILBUR  E  Patterson 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

6A 

WAWONA  RANGER  STATION 

us  NAT  Park  SERVICE 

neaverville  ranger  STA 

TRIN ITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

SISKIYOU 

CHESTER  1  KIMREY 

WELDON  1  WSW 

9512 

ic 

35  40 

lie  18 

2660 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

^h  *2 

119  40 

6500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HESTHAVEN 

BOSTON  LAND  COMPANY 

WEST  POINT   3  $W 

CALAVERAS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

THOMAS  A  FERGUSON 

MENOOC 1  NO 

5P 

PACIFIC  COAST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

VENTURA 

KENNETH  P  SHELDON 

WHEELER  SPRINGS  ^  N 

ROSCOE  G  WiLBER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MONO 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

6 

37  35 

ue  14 

2470 

8A 

UNIVERSI TY  OF  CALIF 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  3A 

121  09 

393 

EDMOND  E  PAYEN 

WMITTIER  CITY  HALL 

LOS  ANGELES 

K   R  WARREN 

WILL  lAMS 

9677 

23 

39  04 

122  09 

66 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STAT  1  ON 

9665 

MCNDOCI NO 

7 

30  21 

123  19 

1000 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

9699 

23 

39  3? 

122  12 

140 

8A 

eA 

WINCHESTER 

9722 

R IVER5 IDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

97*2 

YOLO 

23 

38  32 

121  56 

135 

8A 

BA 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFOflO  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

ue  27 

2700 

S5 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

ue  54 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9775 

3 

38  47 

U9  49 

5671 

5P 

5P 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

VOLO 

23 

38  41 

121  46 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

9B1« 

SANTA  CLARA 

37  OB 

121  57 

1600 

8A 

MRS  HAZEL  J  BARSNESS 

WRIGHTS  LAKE 

9616 

ELDORADO 

1 

38  51 

120  14 

6600 

VAR 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORBA  LINDA 

26 

33  53 

117  49 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

YORK VI LLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

C 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MAPIPOSA 

I* 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

5P 

C  H 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

9S66 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  36 

2631 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATON 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


NEW  STATIONS 


J      1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     fl  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,     11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     1*  MERCED,       15  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 
17  NORTH  COAST,     IB  N.E. INTERIOR,     19  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS.     25  SAN  DIEOO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     2S  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA  MARIA 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNE2,     33  SOUTH  COAST,     3*  STANISUUS,     39  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may ' be  obtained  by  writing  to  the     Weather  Bureau  State  Cliraatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months     will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too     late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard     Weather  Bureau     type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise     shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  In  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the     "Climatological  Data"     Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the     "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  ii 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

R    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
Table  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication   'Substation  History'   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  Issues  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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CALIFORNIA   -  JUNE  1958 


June  1958  brought  to  a  close  one  of  the  wettest  seasons 
of  record  in  northern  and  central  California.  The  greatest 
seasonal  anomalies  (July  1957  -  June  1958)  occurred  in  the 
lower  San  Joaquin  and  Sacramento  Valleys  where  seasonal  to- 
tals were  about  double  the  normal  amounts.  In  the  San  Joaquin 
Valley  it  was  the  wettest  season  at  many  long-record  sta- 
tions --  Stockton  dating  back  to  1867,  Newman  to  1889,  and 
Fresno  to  1878.  In  the  upper  San  Joaquin  and  upper  Sacra- 
mento Valleys  it  was  generally  the  second  wettest  season  of 
record  and  the  greatest  since  the  record  1940-1941  season. 
Although  there  were  several  seasons  with  more  rain  at  Sac 
ramento  the  amount  received  in  the  first  six  months  of  1958 
was  the  greatest  since  records  began  in  1849.  In  the  cen- 
tral coastal  area  it  was  generally  the  wettest  season  since 
1889-90. 

Thunderstorms  were  unusually  frequent  in  northern  Cali- 
fornia during  June,  thunderstorms  having  been  observed  on 
eight  days  at  Blue  Canyon  for  the  greatest  number  recorded 
in  any  previous  month.  At  Red  Bluff  thunderstorms  occurred 
on  five  days  with  distant  lightning  on  five  others  as  com- 
pared to  an  annual  average  of  five  days  with  thunderstorms. 
It  was  unusually  warm  along  the  entire  coast  --  the  third 
warmest  June  of  record  at  Los  Angeles  and  Eureka,  and  the 
second  at  San  Francisco. 

STORM  DATA  -  A  Low  developing  aloft  and  moving  eastward 
across  central  California  on  the  10th  and  11th  set  off  nu- 
merous and  locally  severe  thunderstorms  in  northern  Cali- 
fornia. On  the  10th  heavy  hail  was  observed  at  Cordes  about 
17  miles  southeast  of  Lakeport ,  and  hail  was  reported  ac- 
cumulating like  snow  on  Cobb  Mountain;  1-1/2  Inches  of  rain 
fell  in  a  sudden  downpour  at  Rutherford,  Napa  County,  turn- 
ing streets  into  rivers, and  1.15  inches  fell  in  40  minutes 
at  Oakville  1  WNW  about  2  p.m.  as  lightning  disrupted  power 
service.  The  morning  of  the  11th,  3  to  4  inches  of  hail  ac- 
cumulated on  Highway  50  between  Pollock  Pines  and  Strawberry  . 
On  the  12th  lightning  caused  many  power  outages  in  Yuba  and 
Sutter  Counties,  and  the  accompanying  1.10  inches  which  fell 


at  Marysville  in  a  few  hours  near  noon  was  the  heaviest 
June  24-hour  rainfall  since  records  began  in  1871.  Precip- 
itation was  sufficiently  heavy  between  the  North  Fork  of  the 
American  River  and  the  North  Fork  of  the  Feather  to  produce 
runoff  into  these  streams,  unusual  for  June.  Hall  fell  at 
St.  Marys  College,  and  there  was  lightning  damage  to  power- 
lines  on  Hatchet  Mountain. 

Another  upper  Low  over  northern  California  caused  scat- 
tered thunderstorms  on  the  17th  -  19th  which  were  unusual- 
ly severe  in  the  Fort  Bragg  coastal  area  where  power  systems, 
six  private  homes,  and  the  Union  Lumber  Company  powerhouse 
were  struck  by  lightning  between  7  p.m.  and  9  p.m.  on  the 
18th.  This  storm  caused  several  thousand  dollars  damage 
and  was  described  by  the  older  residents  of  Fort  Bragg  as 
the  most  severe  of  memory.  At  Upper  Lake  Ranger  Stationi 
lightning  strikes  started  5  fires  on  the  18th  and  8  on  thei 
19th.  In  the  Klamath  National  Forest,  Siskiyou  County,; 
there  were  24  lightning  strike  fires,  and  communication  and 
power  services  were  interrupted.  Mo th bal 1 -s ize  hail  fell 
at  Squaw  Valley. 

Locally  severe  thunderstorms  again  occurred  in  the  north- 
ern mountains  on  the  22d  and  23d.  At  Mt .  Shasta  14  trans- 
formers were  damaged  by  lightning  early  on  the  23d,  and 
2  to  3  inches  of  hail  were  reported  in  the  Warner  Mountains, 
Modoc  County. 

The  effect  of  weather  on  crops  in  California  can  be  found' 
in  the  California  Weekly  Weather  and  Crop  Bulletin  prepared! 
Jointly  by  the  California  Crop  and  Livestock  Reporting  Serv- 
ice in  Sacramento  and  the  U.  S.  Weather  Bureau  State  Cli- 
matologist,   San  Francisco. 

Robert  F.  Dale 

State  Cllmatologi St 

U.   S.   Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


*********♦*+♦♦♦♦♦*♦»•*♦ 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  121°  on  the  27th  at  Cow  Creek  and  the  28th  at  Greenland  Ranch. 

Lowest  Temperature  13°  on  the  3d  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Precipitation  6.54  inches  at  Pit  River  Power  House  5. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at   176  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  4.04  inches  on  the  2d  at  Shasta  Dam. 
Greatest  Total  Snowfall  5.0  inches  at  White  Mountain  2. 
Deepest  Snow  on  Ground  30  Inches  on  the  1st  at  Twin  Lakes. 

r 
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AST   PARK   RESERVOI R 

A  M 

83 

•  ^ 

54 

69 

1 

1 

•  6 

97 

1 7+ 

■57* 

36 

Q 

36 

•  12 

2  6 

Q 

ATDCTCI  Pi    Pni    TTF  '^Ti 

83 

•  3M 

55 

•  2  M 

69 , 

3M 

97 

1  5 

4  5 

3 

33 

2 1 

13 

'  n 

0 

ALL   RIVER  MiL[_S  INTAKE 

AM 

73 

•  4M 

47 

•  3M 

60. 

4M 

1 

•  8 

90 

2  2 

40 

30 

176 

Q 

51 

1? 

1  2 

* 

1 

3L50M  DAM 

AM 

84 

•  2 

56 

•  8 

70 

5 

99 

1 6 

5  1 

1 3 

9 

1  0 

1 . 

26 

81 

*  n 

0 

RASS  VALLEY 

A  M 

77 

•  6 

53 

65, 

5 

3 

•  4 

90 

1  7+ 

45 

3 

78 

68 

.02 

31 

12 

* ; 

0 

0 

AT   CREEK  PH  1 

78 

•  7M 

44 

*ft 

61 , 

7M 

2 

.  4 

92 

2  2+ 

1  34 

0 

0 

0 

2 . 

85 

2 

•  0  5 

99 

1 2 

•  ^ 

1^ 

0 

,  ESS  VALLEY 

68 

41 

*Q 

55 

2 

0 

•  5 

84 

2  2 

^7 

293 

Q 

Q 

Q 

4 

1 4 

2 

.62 

1 

7 

A  If  cpnPT 

82 

•  ^ 

49 

• 

65 

Q 

95 

16 

A7 

56 

0 

98 

.71 

54 

.0 

0 

2 

1 

0 

*  Q 
• 

1  5 

AQ 

1  0 

0 

2 , 

92 

19 

2 

.  0 

0 

2 

1 

4i^c   "^DAni  rtTMi^ 

N  C      riKAUUL*!  IN  1.1 

69 

42 

56 

3 

1 

.1 

81 

257 

^ 

2, 

46 

1 

.26 

1 . 

02 

2 

.0 

0 

2 

1 

■*^C     dKAULI-'I'NU  L'AI'i 

70 

• 

46 

58 

2 

81 

2  3  + 

^  c 

212 

2, 

21 

85 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

45  PLUMAS 

86 

59 

73 

1 

2 

•  1 

08 

1 5 

n 

4 

14 

0 

0 

0 

1  i 

10 

•  49 

33 

1 2 

•  0 

0 

0 

0 

4NZANITA  LAKE  // 

AM 

64 

*a 

40 

52 

a 

83 

1  8 

32 

1  ^ 

362 

0 

0 

2 

0 

6, 

09 

2i 

60 

2.0 

2 

12 

1 0 

3 

1  P  V  C  \/  T  1  1  F 

85 

'  Q 

58 

72. 

3 

2 

99 

16 

5  2 

0 

2 

10 

0 

0 

0 

1. 

20 

.96 

1. 

10 

17 

.0 

0 

1 

1 

AM 

75 

• 

44 

•  5 

60 

1 

0 

•  4 

93 

2  2+ 

3  5 

183 

5 

0 

0 

0 

4. 

55 

3 

•  08 

1 . 

44 

2 

•  0 

0 

9 

2 

2 

r  Al  C  D  A  1 
I  IN t  K  AL. 

AM 

67 

•  8 

40 

•  6 

54 

2 

1 

•  7 

81 

16 

34 

13  + 

317 

0 

0 

0 

0 

5. 

03 

3 

.65 

2. 

66 

12 

•  0 

0 

8 

1 

1 

JIN  1   lt_C.I_l_U     L'Ai  1 

AM 

84 

•  0 

55 

•  9 

70 

0 

99 

3 

14 

9 

0 

0 

0 

34 

21 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

)UNT   SHASTA   WB   CITY  //R 

72 

•  8 

46 

•  9 

59 

9 

0 

.  1 

89 

17+ 

38 

4 

183 

0 

0 

0 

0 

1, 

79 

•  44 

55 

2 

•  0 

0 

5 

1 

0 

iVADA  CITY 

AM 

76 

7 

47 

7 

62 

2 

0 

•  6 

89 

16 

4  0 

13  + 

116 

0 

0 

0 

0 

79 

•  15 

31 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

iLAlMD 

AM 

86 

•  8 

58 

•  0 

72 

4 

4 

•  0 

100 

16 

52 

13  + 

4 

11 

0 

0 

0 

66 

•  32 

26 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

?OVILLE  1  WSW 

AM 

87 

•  4 

58 

•  4 

72 

9 

101 

16 

50 

4 

3 

12 

0 

0 

0 

81 

38 

11 

•  0 

0 

3 

0 

0 

JOVILLE  7  SE 

AM 

85 

•  3 

54 

.0 

69 

7 

3 

■  6 

98 

17+ 

48 

4 

13 

11 

0 

0 

0 

97 

.55 

55 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

VRADISE 

AM 

81 

•  8 

55 

•  5 

68 

7 

96 

26 

49 

14  + 

40 

9 

0 

0 

0 

1. 

64 

69 

13 

•  0 

0 

5 

1 

0 

-ACERVILLE 

AM 

81 

.1 

50 

•  3 

65 

7 

0 

,7 

93 

17+ 

42 

13 

54 

6 

0 

0 

0 

1, 

05 

•  49 

51 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

.ACERVILLE  IFG 

AM 

76 

,7 

55 

.5 

66 

1 

90 

17 

44 

3 

77 

1 

0 

0 

0 

1. 

06 

60 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JUNE  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation  ! 

2 

3 

1 
E 

Average 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Lowest 

Degree  Days 

No,  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days  i 

Max 

Min. 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

10  or  More 

1     50  or  More  | 

£ 

gl 

5  t 
g  < 

o  I 

h  £ 

PORTOLA 

74 

•  6 

39 

•  1 

56.9 

0.5 

90 

21 

30 

4 

243 

1 

0 

3 

0 

1.05 

.56 

•  56 

12 

•  0 

0 

3 

1 

0 

QUINCV  RS 

61*5 

0.5 

93 

2  2+ 

34 

141 

0 

0 

1.75 

•  94 

•  72 

13 

•  0 

0 

4 

2 

0 

RED   RLUFF  WB  AP 

Rfi 

• 

61 

• 

74  «  0 

2.0 

102 

1 5 

55 

0 

1  0 

0 

0 

1.06 

.60 

•  41 

9 

•  0 

0 

3 

0 

REDDING  FIPE  STA  2 

ft! 

c,i 

* 

74.4 

_ 

0.6 

100 

1 7+ 

52 

5 

1  ^ 

3.85 

2.99 

1.01 

2 

•  0 

0 

7 

3 

^  ■■ 

ROC  KLIN 

AM 

sf 

^7 

70.5 

- 

2.4 

100 

16 

47 

10 

•  35 

.12 

.15 

12 

.0 

0 

2 

0 

i 

Sacramento  wb  ap 

^7 

70.8 

0.5 

100 

1  5 

52 

3 

1 

7 

.23 

i  12 

•  17 

8 

.0 

0 

1 

0 

bALKAMtNIU    WD    1,1  II 

p 

8  3 

*  A 

•  4 

70.7 

0.5 

99 

1  5 

52 

3 

2 

^ 

.27 

.13 

•  21 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

AM 

8  3 

•  0 

72.2 

99 

1 7 

51 

4+ 

17 

9 

0 

0 

0 

6.10 

4^04 

2 

•  0 

0 

6 

2 

1 

AM 

46 

•  ^ 

61.0 

89 

23+ 

40 

3+ 

158 

0 

0 

0 

0 

2.36 

•  56 

13 

•  0 

0 

8 

1 

AM 

si 

5  7.8 

1.0 

8  8 

22 

3  2 

23  0 

0 

0 

1 

0 

1.26 

.69 

•  44 

1 3 

•  0 

0 

4 

^ 

0  . 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

• 

70.5 

1.9 

99 

16 

45 

19 

13 

0 

0 

0 

.  85 

.48 

•  32 

1 2 

•  0 

0 

3 

0  1 

STRAWBERRY  VALLEY 

61.3 

86 

22  + 

41 

142 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.72 

12 

■  0 

0 

3 

1 

0  : 

AM 

80 

*  ^ 

59 

69.9 

93 

17 

51 

3  + 

30 

3 

0 

0 

0 

4  •  94 

2  .49 

2 

.  0 

0 

6 

3 

1  ■ 

TVMN  LAKES 

58 

•  2 

35 

•  9 

4  7.1 

1.9 

7 1 

22 

26 

3 

532 

Q 

Q 

g 

0 

2.51 

1.25 

.  52 

16 

3.0 

30 

1 

8 

1 

0 

UPPER  LAKE  RS 

83 

.  2M 

47 

.5M 

65  •  4M 

0.5 

94 

14 

41 

3 

53 

1 0 

Q 

0 

.85 

.  52 

.30 

1 

.0 

0 

3 

^ 

0  , 

vacavillE 

86 

.6 

56 

•  4 

71.5 

2.2 

102 

25 

50 

13 

3 

*  10 

.04 

.10 

8 

.  0 

0 

1 

0 

VOLTA  PH 

80 

.3 

55 

.6 

6  8.0 

93 

17 

46 

3 

47 

4.35 

3  .  34 

2.14 

12 

.  0 

0 

5 

3 

^ 

WALNUT  GROVE 

83 

.3 

55 

•  8 

69.6 

98 

}t 

5 1 

3 

1 

.13 

•  08 

2 

•  0 

0 

0 

WILLIAMS 

AM 

89 

.0 

56 

•  9 

7  3.0 

103 

1 7 

5  2 

3 

6 

14 

0 

0 

.  87 

.48 

11 

.  0 

0 

2 

0 

WILLOWS 

AM 

8  5 

,  7 

57 

,  7 

71.7 

3.1 

99 

26+ 

5  1 

7 

6 

1  3 

•  10 

.14 

•  06 

2 

.  0 

0 

0 

WINTERS 

AM 

73.2 

101 

26+ 

5  1 

1  \ 

0 

1  5 

•  13 

.11 

13 

.  0 

0 

1 

0 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

flft 

'  7 
* 

71  .  3 

1.9 

101 

16 

49 

8 

13 

_ 

T 

_ 

•  22 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0  '1 

DIVISION 

65.8 

1.74 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

7  0 

36 

•  8 

53.7 

0.6 

86 

23 

27 

28 

331 

0 

0 

7 

0 

.45 

.15 

.25 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT 

7  2 

^7 

54.6 

84 

26+ 

27 

30+ 

308 

0 

0 

7 

0 

1.18 

•  61 

13 

•  3 

0 

3 

1 

0 

CEDARVILLE 

AM 

60.  6M 

1.8 

90 

23+ 

38 

177 

2 

0 

0 

0 

2.30 

1.56 

•  64 

12 

'  ^ 

6 

1 

0 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

AM 

68 

'  ^ 

37 

9 

5  3.1 

84 

22 

31 

^ 

348 

0 

0 

2 

0 

1.34 

•  62 

18 

•  0 

4 

1 

0  1 

DOYLE  5  SSE 

AM 

77 

.3 

46 

•  3 

61.8 

92 

23+ 

35 

4 

142 

3 

0 

0 

1.34 

•  62 

12 

•  0 

0 

4 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

75 

•  0 

44 

•  6 

59.8 

2.4 

91 

22 

37 

30 

170 

^ 

2  •  07 

1*15 

•  50 

19 

1 

0 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

39 

9  + 

0 

*  A 

MONO  LAKE 

74 

•  8 

44 

.3 

59.6 

87 

26 

36 

3 

181 

•  ^1 

.22 

1  2 

*  n 

2 

- 

0  I 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

65 

•  9 

39 

ll 

52.5 

80 

22 

29 

4 

366 

0 

2 

1.61 

.  36 

18 

*  n 

•  ^ 

Q 

SUSANVILLE  AP 

77 

•  5 

43 

i8 

60.7 

1.7 

93 

23 

3  2 

5 

1  54 

2.39 

1.80 

1  .44 

1 3 

0 

1 

]_ 

TAHOE 

AM 

51*8 

1.2 

76 

27 

31 

3 

386 

0 

.  75 

•  1  3 

.23 

19 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

5  2  .  6  M 

3.7 

82 

23  + 

27 

^« 

373 

0 

1.37 

•  99 

.75 

18 

• 

3 

0 

WOODFORDS 

• 

* 

59.8 

0.  4 

87 

22 

37 

179 

.67 

•  22 

.28 

1 3 

.  0 

3 

0 

DIVISION 

56.  7 

1 .32 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

77 

,  7 

48 

6  3.1 

1.1 

90 

44 

- 

70 

Q 

Q 

.  36 

•  12 

•  20 

2 

'  z. 

2 

- 

0  ! 

BERKELEY 

R 

^t. 

64.5 

3.8 

80 

27 

49 

21 

1? 

Q 

Q 

•  24 

•  05 

.  20 

8 

•  0 

0 

1 

0  ' 

BURLINGAME 

79 

*n 

63.7 

79 

25+ 

47 

29 

45 

•  53 

•  45 

2 

•  0 

0 

1 

0 

CROCKETT 

AM 

7n 

'  1 

*  ]^ 

C.7 

^7 

67.7 

96 

25 

54 

1  6  + 

8 

3 

0 

J: 

•  28 

•  12 

•  25 

9 

•  0 

0 

1 

0  ; 

GI LROY 

AM 

R1 

»4M 

te. 

67  .OM 

95 

26 

46 

20 

^ 

0 

0 

^ 

•  08 

•  08 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

AM 

1 

61  .7 

4.6 

74 

47 

92 

0 

0 

•  71 

•  51 

•  36 

9 

•  0 

0 

3 

^ 

0  i 

HOLLISTER 

Sn 

63.3 

1.3 

88 

25+ 

44 

30 

59 

0 

0 

0 

0 

.03 

•  07 

♦  03 

2 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

KING  CITY 

3  1 

1  6M 

65.6M 

0.1 

91 

25 

44 

1  3 

23 

2 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

LI VERMORE 

AM 

80 

SA 

Q 
^ 

67.9 

1  .  1 

97 

16 

49 

1  3 

10 

6 

0 

0 

0 

•  41 

.29 

•  33 

13 

.0 

0 

1 

0 

LOS  GATOS 

8  1 

*  o 
1  9 

c7 

54 

2 

68.  1 

3.0 

96 

15 

49 

28 

8 

6 

0 

0 

0 

.15 

.05 

•  06 

12 

.0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

81 

•  1 

56 

9 

69.0 

97 

16 

51 

1 4 

1 

4 

0 

0 

0 

•  44 

•  23 

13 

.0 

0 

2 

0 

MONTEREY 

7 1 

1  2 

5  2 

6 

61.9 

79 

14 

48 

27 

84 

0 

0 

0 

•  35 

•  22 

11 

.  0 

0 

1 

Q 

MOUNT   DIABLO   NORTH  GATE 

AM 

76 

■  1 

5 1 

3 

63.7 

93 

16 

42 

30 

86 

0 

0 

0 

•  29 

•  10 

12 

.  0 

0 

1 

MOUNT  HAMILTON 

66 

1  2 

48 

9 

57.6 

3.4 

81 

16 

36 

3 

245 

0 

0 

0 

0 

.47 

.17 

•  26 

2 

.0 

0 

2 

0 

NACTMIENTO  DAM 

85 

•  6M 

49 

8M 

67  •7M 

98 

25 

45 

13 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

NEWARK 

AM 

75 

1  2M 

55 

5M 

65  •4M 

88 

15 

48 

29 

0 

0 

0 

0 

•  10 

.0 

0 

0 

0 

OAKLAND 

» 6M 

53 

9M 

6  5.  BM 

3.8 

88 

15 

49 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

7  2 

>  6 

5  7 

9 

65.3 

3.7 

85 

15 

53 

30 

18 

0 

0 

0 

0 

•  20 

.05 

•  17 

2 

.  0 

0 

1 

° 

ORINDA  BOWMAN 

7  5 

•  5 

53 

1 

64.3 

93 

1  5 

47 

4+ 

44 

3 

0 

0 

0 

•  1 0 

.06 

8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1  3 

56 

^ 

66.5 

89 

26 

50 

30 

19 

0 

0 

° 

•  1  5 

•  06 

3 

*  n 

Q 

PASO  ROBLES 

3 

67.1 

0.3 

100 

26 

43 

3 

2  0 

^ 

•  00 

.07 

*n 

0 

0 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

86 

*  1 

sn 

68  .4 

1 00 

26 

44 

30 

5 

•  00 

*n 

- 

0 

0 

PINNACLES  NM 

66.5 

1.0 

97 

25 

41 

1 3 

41 

•  07 

.06 

.07 

2 

Q 

0  i 

PISMO  BEACH 

_ 

* 

sn 

61.8 

90 

26+ 

42 

11  + 

103 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PT   PTEDRAS  BLANCAS 

67 

56.9 

2.3 

69 

48 

29+ 

236 

Q 

•  00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT    CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

AM 

79 

53 

66.6 

95 

16 

48 

4 

19 

0 

0 

•  37 

•  20 

g 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

83 

1  5 

44 

9 

64.2 

95 

38 

4  + 

70 

0 

.04 

- 

.03 

•  04 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

79 

,  1 

55 

67.1 

2.0 

91 

49 

7 

2 

0 

0 

0 

.20 

.08 

•  12 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND 

AM 

72 

»  5 

58 

4 

65.5 

86 

53 

27 

15 

0 

0 

0 

0 

.40 

•  37 

8 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

7  Q 

» 8 

5  8 

64.4 

79 

30 

55 

22 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

76 

1  2 

53 

64.7 

94 

1 5 

41 

f 

46 

3 

0 

0 

0 

•  49 

•  33 

12 

.  0 

^ 

2 

^ 

0 

SALINAS  2  E 

7  3 

5 

5  ? 

63.0 

80 

21 

41 

1 1 

57 

0 

0 

0 

0 

•  07 

•  03 

11 

.  0 

0 

0 

0  ;l 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

7  3 

^ 

65.3 

5.6 

83 

14 

51 

14 

0 

0 

0 

0 

•  35 

•  22 

•  31 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0  ; 

SAN   FRANCISCO  FOB 

R 

67 

8 

57 

1 

62.5 

3.4 

75 

14 

53 

30+ 

73 

0 

0 

0 

0 

.09 

- 

•  06 

•  06 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

68 

.7 

51 

1 

14 

28 

0 

0 

0 

0 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

77 

0 

57 

1 

67.1 

1.8 

90 

1  5 

53 

1 3 

5 

1 

0 

0 

0 

.41 

•  31 

•  26 

2 

•  0 

0 

2 

0 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

74 

9 

52t 

5 

63.7 

1.7 

86 

26 

47 

30 

46 

0 

0 

n 

0 

.00 

•  12 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

75 

3 

54, 

4 

64.9 

1.8 

86 

25+ 

49 

30 

26 

0 

0 

0 

0 

•  77 

•  64 

•  75 

2 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

78 

3 

56, 

4 

67.4 

3.8 

92 

15 

53 

3  0+ 

6 

I 

Q 

0 

0 

•  11 

.01 

•  07 

2 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

7  6 

3 

50 

3 

63.3 

1.5 

89 

14 

45 

29 

57 

0 

0 

0 

0 

•  18 

.04 

•  11 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  CREEK 

AM 

78 

2 

54 1 

8 

66*5 

1.1 

96 

16 

48 

3 

21 

4 

0 

0 

0 

.43 

.33 

.21 

13 

•  0 

0 

2 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

7  1 

5 

53  • 

2 

62.4 

1.6 

80 

26+ 

48 

28 

81 

0 

0 

0 

0 

.15 

.03 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.  7 

.25 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH   1  E 

81 

8 

55. 

3 

68.6 

4.1 

94 

25 

49 

14+ 

5 

4 

0 

0 

0 

.36 

.25 

.22 

2 

•  0 

0 

2 

0 

0  1 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

85 

1 

54. 

0 

69.6 

99 

16 

49 

3 

9 

12 

0 

0 

0 

.26 

.22 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

ASH  MTN 

88 

IM 

58i 

5 

73.3M 

1.0 

102 

13 

50 

9 

5 

16 

0 

0 

0 

.27 

.03 

•  21 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

AUBERRY 

85 

0 

52. 

8 

68.9 

2.6 

95 

23 

43 

13 

42 

14 

0 

0 

0 

•  14 

.02 

•  14 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0  i: 

AVENAL  9  SSE 

AM 

89 

9M 

57. 

7M 

7  3.BM 

106 

22 

48 

13 

1 

15 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0  \ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JUNE  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation 

0 
< 

E 
E 
g 
2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highesi 

a 

3 

B 
& 

No  oi  Days 

[2 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Days 

Max 

Min 

Total 

J2 
a 

Q 
2 

on  Ground 

Si 

& 

10  or  More 

50  or  More 

o 

gS 

—  0 

Degree 

1 
g  < 

°  o 

°  o 

BAKERSFIELO  WP  AP  R 

68 

•  6 

62  2 

75  4 

100 

15 

55 

13  + 

14 

0 

0 

0 

J 

09 

11  + 

^ 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

69 

•  9 

52  i  1 

61  ,0 

2.7 

81 

27 

39 

3 

1  56 

0 

0 

0 

0 

1.64 

1,21 

1,02 

3 

.  0 

0 

3 

1 

1 

PUTTnMWILLOW 

AM 

90 

•  1 

60.8 

75.6 

0.  0 

102 

27  + 

54 

27  + 

0 

15 

0 

0 

0 

,00 

_ 

•  03 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  RIG  TREES 

AM 

69 

•  0 

44.  5 

56.8 

_ 

4.9 

82 

23 

36 

13  + 

250 

0 

0 

0 

0 

1  ,46 

.90 

.  65 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAMP  PARDEE 

AM 

84 

■  6 

56.2 

70.4 

_ 

1  .  5 

99 

16 

50 

13 

6 

10 

0 

0 

0 

,01 

.28 

.01 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

AM 

85 

.2 

52.7 

69.0 

97 

28  + 

44 

4 

28 

10 

0 

0 

0 

,05 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

72 

.7 

47.6 

60.2 

85 

27+ 

39 

13+ 

170 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1  .06 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

COALINGA 

88 

•  6 

57.2 

72.9 

2.7 

100 

26 

49 

3 

1 

16 

0 

0 

0 

T 

_ 

.08 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCnRAtg  IRRIG  DIST 

AM 

90 

•  4 

59.8 

75.1 

102 

16 

52 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

OENAIR 

87 

.0 

55.5 

71.3 

_ 

0.3 

100 

15 

50 

10  + 

1 

13 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.07 

•  01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

78 

•  2 

43.6 

60.9 

0.9 

90 

26+ 

37 

30+ 

143 

2 

0 

0 

0 

1.05 

.72 

•  63 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

ELECTRA  PH 

87 

•  1 

54.2 

70.7 

_ 

0.9 

100 

15 

48 

13  + 

4 

13 

0 

0 

0 

.  28 

.07 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FIVE  POINTS   5  SSW 

91 

•  6 

56.  1 

73.9 

102 

26  + 

47 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FRESMO  WB  AP  R 

87 

>1 

58.  3 

72,7 

3.0 

99 

15 

51 

13  + 

1 

13 

0 

0 

0 

,02 

_ 

.09 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

91 

•  0 

53.4 

72,2 

2.5 

103 

27+ 

45 

13  + 

5 

17 

0 

0 

0 

.07 

.03 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

6IAMT  FOREST 

AM 

62 

•  3 

41.6 

52,0 

_ 

4 .  3 

79 

27 

34 

14+ 

384 

0 

0 

0 

0 

.83 

.13 

.  64 

3 

0 

2 

1 

0 

GLENNVI LLE 

82 

.3M 

44.  IM 

63, 2M 

95 

26 

32 

4 

86 

3 

0 

1 

0 

,05 

.06 

1  2 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

62 

.2 

40.  8 

51.5 

1.9 

77 

27 

32 

13 

397 

0 

0 

1 

0 

,77 

,30 

,63 

3 

.u 

0 

3 

1 

0 

HANFORO 

88 

■  9M 

56.  2 

72. 6M 

2.4 

99 

16 

50 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

,00 

_ 

,09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

76 

I  IM 

46.8m 

61  ,5M 

_ 

2.1 

69 

17 

39 

4+ 

144 

0 

0 

0 

0 

2,62 

2.10 

1.47 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

HUNT INGTON  LAKE 

61 

>0 

38.5 

49,8 

_ 

3.5 

73 

27 

30 

13 

449 

0 

0 

1 

0 

1.82 

1  .37 

1  .46 

3 

0 

3 

1 

1 

IDRIA 

81 

.9 

53.9 

67,9 

4.9 

94 

26 

42 

10 

60 

5 

0 

0 

0 

.02 

_ 

.04 

•  02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

90 

•  4 

64.7 

77,6 

_ 

1,1 

101 

17+ 

56 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

.03 

_ 

.08 

•  03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

88 

•  2 

56.2 

72,2 

102 

26 

46 

6 

4 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  c 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

AM 

91 

.3 

60.7 

76.0 

104 

27+ 

52 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

91 

•  5 

62.8 

77.2 

1,9 

103 

26 

52 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

.07 

.00 

•  07 

2 

,0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

86 

.6 

55.3 

71.0 

_ 

2.3 

98 

26 

49 

4 

1 

12 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

91 

i3 

57.9 

74.6 

_ 

1.2 

104 

26 

51 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

.05 

.09 

.05 

3 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

89 

.9 

56.8 

73.4 

_ 

1  .  0 

101 

26  + 

48 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

,02 

_ 

.09 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

83 

•  0 

54.1 

68.6 

_ 

0.4 

98 

15 

49 

3 

7 

5 

0 

0 

0 

,45 

.30 

•  21 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  RANOS 

88 

.2 

55.5 

71.9 

2,0 

102 

15 

49 

4  + 

0 

15 

0 

0 

0 

,04 

_ 

.02 

.04 

3 

,0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

AM 

91 

•  1 

57.1 

74.1 

1,2 

103 

16 

50 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

.03 

- 

,02 

.03 

3 

,0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

79 

.8 

57.7 

68.8 

92 

16+ 

48 

3 

14 

4 

0 

0 

0 

,25 

.16 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

MARICOPA 

90 

•  0 

64.5 

77.3 

_ 

1,6 

102 

16 

55 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

,00 

- 

.10 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STA  2 

88 

•  3 

56. IM 

72. 2M 

- 

1.9 

99 

15 

50 

13  + 

0 

15 

0 

0 

0 

,27 

.17 

.27 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

MIDDLEWATER 

90 

.2 

59.6 

74.9 

_ 

2.0 

102 

27+ 

51 

11  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

87 

.1 

55.5 

71.3 

0.3 

101 

15 

51 

29+ 

2 

12 

0 

0 

0 

T 

_ 

.11 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN 

91 

.4M 

55. 9M 

73. 7M 

_ 

0.7 

102 

15 

51 

8+ 

0 

18 

0 

0 

0 

.22 

.17 

.20 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

81 

•  6 

50.  5 

66.1 

1  .  7 

94 

27 

41 

13 

70 

8 

0 

0 

0 

.00 

•  24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

85 

.9 

55.0 

70.5 

1  .  5 

100 

16 

49 

21 

5 

11 

0 

0 

0 

T 

_ 

.12 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

88 

•  3 

56.3 

72.3 

_ 

1 .  5 

99 

27+ 

48 

13 

2 

15 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

92 

.  7M 

58. IM 

75. 4M 

- 

0.9 

102 

27+ 

50 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

.15 

•  11 

.15 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTERVILLE 

AM 

89 

•  6 

58.4 

74.0 

2.2 

102 

27 

50 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

.02 

,07 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

71 

•  5 

43.3 

57.4 

85 

26 

35 

13 

234 

0 

0 

0 

0 

.09 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

73 

.7 

51.5 

62.6 

84 

26+ 

43 

3 

126 

0 

0 

0 

0 

1 .51 

.67 

.49 

3 

,0 

0 

4 

0 

0 

SONORA 

AM 

83 

•  8 

54.1 

69.0 

- 

1.4 

96 

17+ 

46 

13  + 

34 

11 

0 

0 

0 

•  57 

•  28 

.38 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

73 

•  2 

41  .8 

57.5 

90 

29 

31 

9 

224 

1 

0 

1 

0 

,54 

.  36 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  CAA  AP 

83 

•  9 

56.  1 

70.0 

99 

15 

51 

3 

4 

6 

0 

0 

0 

.15 

.12 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

AM 

83 

.3 

54.4 

68.9 

_ 

1.3 

98 

16 

50 

13  + 

8 

5 

0 

0 

0 

,19 

.09 

.10 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

85 

.9 

55.4 

70.7 

100 

15 

49 

3 

5 

11 

0 

0 

0 

,28 

.14 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEHACHAPI 

75 

i6 

48.2 

61.9 

6,  5 

89 

21  + 

37 

4 

121 

0 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

88 

.0 

59.4 

73.7 

1.6 

100 

26+ 

49 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

_ 

.11 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

86 

•  9 

55,5 

71.2 

1.6 

99 

27 

4  7 

4 

7 

13 

0 

0 

0 

.25 

.06 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

riGER  CREEK  PH 

79 

.8 

50.  3 

65.1 

_ 

1  •  0 

92 

16 

43 

4 

79 

4 

0 

0 

0 

2.25 

1  .59 

.82 

11 

.0 

0 

3 

3 

0 

iTRACY  CARPONA 

AM 

84 

•  4 

55.8 

70.1 

100 

16 

50 

29  + 

13 

9 

0 

0 

0 

.20 

.06 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

82 

.8 

57.  3 

70,1 

100 

15 

50 

6  + 

4 

6 

0 

0 

0 

,15 

.05 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

ylSALIA 

AM 

89 

•  7 

59.  1 

74,4 

0.1 

101 

27 

5  3 

13  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

_ 

,07 

.00 

.c 

0 

0 

0 

0 

<ASCO 

AM 

90 

•  0 

60.9 

75.5 

_ 

0.5 

101 

17 

53 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

.01 

.04 

•  01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

I'OSEMITE  NP 

76 

I  2 

48,3 

62.3 

1.1 

87 

27+ 

40 

9+ 

129 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.60 

.30 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

69. 1 

.35 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ILPINE   1  W 

86 

•  1 

50.0 

68,1 

98 

27 

44 

30+ 

13 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALON  PLEASURE  PIER 

AM 

72 

.2 

55.0 

63,6 

0,7 

78 

22+ 

51 

6 

45 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5ARRETT  DAM 

AM 

85 

•  4 

50.8 

6  8,1 

0,5 

96 

28 

44 

5 

17 

9 

0 

0 

0 

T 

_ 

.06 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IIG  REAR  LAKE  DAM 

67 

.8 

40.4 

54,1 

1,2 

82 

25 

32 

19 

321 

0 

0 

1 

0 

T 

_ 

.16 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

!ONITA 

76 

.7 

57.6 

67,2 

1,7 

83 

22 

51 

4 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.05 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

iURBANK  WB  AP  R 

80 

•  8 

58.5 

69,7 

2.2 

90 

27 

55 

13  + 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

:abrillo  nm  r 

71 

•  4 

59  •  5 

65,5 

76 

25 

56 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

:achuma  dam 

AM 

81 

•  9 

49.6 

65.8 

92 

15 

44 

13  + 

24 

4 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ampo 

85 

■  6 

44.  0 

64.6 

99 

27 

35 

9  + 

78 

11 

0 

0 

0 

.09 

.00 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

:anoga  park  pierce  col 

87 

•  4 

51.9 

69.7 

97 

27 

47 

7 

2 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:hula  vista 

AM 

69 

.  7M 

59. 9M 

64. 8M 

1.6 

72 

24+ 

55 

14+ 

19 

0 

0 

0 

0 

,00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:laremont  POMONA  college 

83 

.2 

52.9 

66.1 

0  •  4 

92 

27 

48 

13  + 

14 

5 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

xrona 

85 

,7 

54.6 

70.2 

0.8 

97 

19 

49 

13  + 

1 

8 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

:ULVER  CITY 

73 

.6 

56,6 

65.1 

0.5 

78 

5 

53 

20+ 

14 

0 

0 

0 

0 

,00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:UYAMA 

AM 

84 

•  6 

48,6 

66.6 

97 

17 

39 

13 

40 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:UYAMACA 

AM 

76 

a  5 

50,1 

63.3 

0.4 

91 

27 

41 

9  + 

119 

3 

0 

0 

0 

,16 

.09 

.18 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

;l  CAJON  2  E 

83 

.2 

54,  5 

68.9 

1.4 

92 

27 

49 

14 

1 

2 

0 

0 

0 

T 

_ 

.09 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

:l  capitan  dam 

AM 

85 

•  8 

53,5 

69.7 

0.3 

97 

28 

49 

30+ 

1 

9 

0 

0 

0 

,00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:lsinore 

90 

•  0 

53, 3M 

71. 7M 

0.1 

102 

29+ 

47 

7  + 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:SC0NDID0 

83 

.3 

55.1 

69.2 

1.1 

93 

27 

50 

12  + 

0 

2 

0 

0 

0 

,00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ONTANA  kaiser 

86 

.5 

57.7 

72.1 

3.2 

99 

27 

51 

7 

0 

12 

0 

0 

0 

,00 

.07 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IENSHAW  DA" 

AM 

82 

.5 

45. B 

64.2 

96 

29+ 

38 

5 

85 

6 

0 

0 

0 

+00 

+00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DYllWILO  RS 

80 

.4M 

42. 2M 

61. 3M 

0.8 

91 

27+ 

33 

7 

144 

3 

0 

0 

0 

.00 

.06 

,00- 

.0 

0 

0 

0 

0 

lULIAM  WYNOLA 

77 

•  6 

43.9 

60.8 

94 

26 

36 

13  + 

154 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

AGUNA  BEACH 

73 

•  OM 

53. IM 

63. IM 

1.8 

79 

22 

50 

14+ 

56 

0 

0 

0 

0 

,00 

.08 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

A  MESA 

76 

.7 

58.1 

67.4 

1.5 

85 

22 

54 

6+ 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

.11 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

OMPOC  SEWAGE  PLANT 

70 

t8 

49.7 

60.3 

76 

4 

42 

28 

135 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

ONG  BEACH 

76 

.7 

59.3 

68.0 

2.0 

87 

22 

55 

7+ 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ONG  BEACH  CAA  AP 

78 

•  6 

58.8 

68.7 

87 

22 

55 

13  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OS  ANGELES  WB  AP  R 

76 

•  9 

60,8 

68.9 

4.  2 

81 

4 

58 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

'    OS  ANGELES  WB  CITY  R 

80 

.8 

61.2 

71,0 

3.2 

87 

23 

56 

13+ 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'    ILL  CREEK  2 

84 

.3 

55.2 

69.6 

0.6 

97 

28 

43 

6 

33 

9 

0 

0 

0 

,00 

,19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

'  iT  WILSON  FC   i3'>°  // 
0 

71 

.2 

52.7 

62.0 

0.1 

88 

25 

39 

13 

157 

0 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI 
JUNE  195 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1    Departure  ] 

From  Long 

Term  Means 

Highest 

0 
D 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

1     10  or  More  1 

90-  or 
Above 

o  > 

^  1) 
"■^ 

o  > 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

70.3 

59.1 

64,7 

0 

.6 

73 

23 

56 

14  + 

18 

0 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

16 

.0 

0 

0 

NORTH  HOLLYWOOD 

81.8 

57.1 

69,5 

4 

.  1 

91 

27 

53 

13  + 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

69.9 

58.8 

64,4 

72 

25  + 

53 

7 

30 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

OJAI 

85.3 

50.6 

68,0 

1 

.6 

94 

22 

47 

20+ 

10 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

OXNARD 

73. A 

53.3 

63,4 

2 

.  3 

76 

23  + 

50 

23  + 

43 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

PALT'AR  MTN  OBSY  R 

74,9 

52.5 

63,7 

89 

26+ 

40 

13  + 

120 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

16 

.0 

0 

0 

PASADENA 

82.3 

57,2 

69.8 

2 

.  7 

90 

27+ 

52 

7 

0 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

M 

M 

M 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

POMONA 

84.7 

52.9 

68,8 

0 

.9 

92 

28  + 

47 

13+ 

5 

7 

0 

0 

0 

T 

- 

.13 

T 

16 

.0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

87.0 

46.3 

66,7 

100 

27 

36 

30 

27 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

REDLANDS 

89.1 

55.3 

72,2 

1 

,8 

101 

28 

49 

0 

17 

0 

0 

0 

.01 

- 

.09 

.01 

16 

.0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

86.1 

54.4 

70,3 

0 

,  4 

96 

27 

48 

7 

2 

11 

0 

0 

0 

.07 

.03 

.07 

16 

.0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

87.6 

54.4 

71,0 

98 

28 

48 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

.06 

.06 

15 

.0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  (inUTH 

80.3 

54.5 

67,4 

- 

1 

.1 

92 

28 

46 

6 

45 

2 

0 

0 

0 

.03 

- 

.08 

.03 

16 

.0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

90.6 

56.1 

73,4 

3 

.2 

104 

27 

50 

7 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

73.8 

52,2 

63.0 

- 

1,8 

89 

26 

42 

13  + 

134 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

73.6 

62,3 

68.0 

2 

.  4 

78 

22 

59 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

15 

.0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

84.9 

53,8 

69.4 

1 

,  4 

95 

28  + 

49 

7 

4 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

84.2 

56.8 

70.5 

2 

,  4 

90 

28+ 

50 

4 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

90.9 

50.6 

70.8 

- 

0 

,  3 

103 

28+ 

43 

8 

5 

17 

0 

0 

0 

,00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

81.  9M 

48.  IM 

65. OM 

90 

29+ 

42 

13 

40 

3 

0 

■  0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

SAN  PFDRO 

72.4 

6  0,0 

2.0 

22 

5  8 

15+ 

5 

0 

0 

,00 

.  04 

.00 

0 

SANTA   ANA  FIRE  STA 

79.6 

58.3 

69,0 

1 

.9 

87 

23 

54 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

16 

.0 

0 

0 

SANTA  ANA   RIVER  PH  1 

83.3 

53.5 

68.4 

0 

,  6 

96 

28 

44 

13  + 

50 

7 

0 

0 

0 

,00 

.  14 

,00 

.  0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.5 

54,6 

65.6 

3 

.  0 

84 

22 

52 

2  0+ 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

,00 

.0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

2 

.  1 

7 

3  3 

Q 

.  02 

SANTA  MARIA 

AM 

73.9 

50.4 

62.2 

0 

,  7 

85 

5 

41 

19 

88 

0 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.07 

,00 

.0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WP  AP  R 

70.5 

50,2 

60.4 

0 

,  3 

79 

4 

45 

30+ 

132 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.14 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

71,4 

57,6 

64.5 

0 

.  1 

76 

25 

53 

8 

31 

0 

0 

0 

0 

,00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

79. OM 

52, 8M 

65. 9M 

84 

2  3 

47 

6 

14 

0 

0 

0 

,00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

SIERRA  MADRE   1  N 

85, OM 

54. Bm 

69. 9M 

2 

.4 

92 

27 

50 

7 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

SUNLAND 

88,1 

51,6 

69,9 

100 

27 

.  45 

6 

6 

15 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

TORRANCE 

76.2 

57,5 

66,9 

2 

.9 

81 

23 

53 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

,00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

81.4 

53,8 

67.6 

0 

.  5 

88 

22 

47 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

UCLA 

74.5 

58,2 

66.4 

1 

.9 

80 

23+ 

54 

7 

8 

0 

0 

c 

0 

,00 

- 

,10 

.00 

.0 

0 

0 

UPLAND 

81.6 

54,7 

68.2 

1 

.5 

93 

29+ 

46 

5 

17 

6 

0 

0 

0 

.07 

.07 

.07 

16 

.0 

0 

0 

VISTA 

78.2 

55.1 

66,7 

84 

20 

50 

14+ 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

85.2 

44.1 

64,7 

- 

1 

.  1 

100 

26+ 

36 

13  + 

87 

9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

86.3 

53.6 

70.0 

2 

.  4 

94 

22 

49 

14+ 

0 

7 

0 

0 

0 

.05 

.01 

.05 

16 

.0 

0 

0 

DIVISION 

66.9 

.01 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

90.5 

56.3 

73.4 

- 

1 

,  7 

105 

26 

45 

4 

7 

16 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

101.5 

70.5 

86.0 

112 

29+ 

61 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

BARSTOW 

94.  3M 

61,3 

77. 8M 

0 

,2 

105 

27+ 

53 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

,00 

.0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

86.6 

50,6 

68.6 

0 

■  2 

99 

28+ 

43 

5 

27 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

88.5 

49.  5 

69,0 

- 

0 

.  4 

101 

27 

41 

12 

16 

15 

0 

0 

0 

.14 

.04 

.12 

13 

.0 

0 

1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

65.2 

40.5 

52,9 

79 

27  + 

28 

13 

359 

0 

0 

4 

0 

.07 

.04 

13 

.0 

0 

0 

BLYTHE 

103.8 

71.0 

87,4 

3 

■  3 

112 

28  + 

62 

12+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

104.0 

74.8 

89,4 

116 

28 

62 

12 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

99.2 

63.7 

81,5 

113 

29 

54 

7  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

102.1 

67.2 

84,7 

- 

Q 

113 

29 

57 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

,02 

.00 

.0 

0 

0 

CANTIL 

93.8 

61  .3 

77.6 

108 

26 

46 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

COW  CREEK 

109.7 

81.1 

95.4 

0 

.6 

121 

27 

71 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

96.0 

64.7 

80.4 

110 

27 

55 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

84.  4M 

54. 5M 

69. 5M 

98 

27 

22 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

99.7 

76.8 

88.3 

0 

.8 

111 

29 

67 

13  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

103,4 

67.1 

85.3 

0 

.0 

112 

28 

54 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

79.8 

56.  5 

68.2 

- 

2 

.  8 

97 

26 

48 

6 

50 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

108.2 

81.3 

94.8 

1 

.  1 

121 

28 

70 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

HAIWFE 

AM 

87.3 

58.  8 

73.1 

- 

1 

.0 

100 

22 

50 

13  + 

1 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

99.  1 

67.8 

83.5 

0 

•  9 

110 

29 

58 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

IMPERIAL 

101.9 

70.  3 

86.1 

1 

.2 

112 

28 

61 

10+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

103 

28 

46 

13 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

,0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

103. IM 

72.4 

87. 8M 

0 

.  5 

113 

29 

66 

14+ 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

17 

.0 

0 

0 

INYOKERN 

93.4 

M 

M 

106 

26 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

103.2 

76.6 

89.9 

1 

6 

115 

29 

66 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

71.3 

48.2 

59.8 

- 

0 

8 

86 

25 

38 

7 

170 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

LANCASTER 

88.5 

56.0 

72,3 

104 

26 

46 

6 

6 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

86.8 

54,3 

70,6 

- 

0 

,  Q 

100 

27+ 

44 

6 

22 

13 

0 

0 

0 

.02 

- 

.06 

.02 

16 

.0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

93.5 

55,7 

74.6 

106 

27 

46 

9+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

99  .  8 

67,2 

1 

.  3 

30 

0 

0 

.09 

.08 

09 

2  2 

.  0 

Q 

Q 

MITCHELL  CAVERNS 

87.8 

66. 2M 

77. OM 

98 

21 

'  51 

13 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

85.7 

58.0 

71.9 

102 

27 

44 

13 

10 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

103.9 

75.4 

89,7 

2 

3 

113 

28+ 

63 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

,0 

0 

0 

PALMDALE 

88.9 

55,9 

72,4 

0 

1 

105 

26 

47 

4 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

,0 

0 

0 

PALMOALE  CAA  AP 

88.0 

56,4 

72,2 

103 

26 

44 

4 

4 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

103.1 

63,1 

83,1 

1 

8 

114 

28 

55 

8+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.03 

.02 

,03 

21 

.0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

103.2 

77,6 

90,4 

1 

7 

113 

28 

68 

14+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

RANDSPURG 

89.1 

59,1 

74.1 

1 

7 

103 

50 

13  + 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

69.  5 

52,3 

60.9 

0 

3 

83 

26 

37 

13 

163 

0 

0 

0 

0 

.00 

,20 

.00 

.0 

0 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

69.0 

47,7 

58.4 

1 

6 

82 

26 

33 

13 

214 

0 

0 

0 

0 

.14 

.06 

.14 

16 

.0 

0 

1 

THERMAL  CAA  AP 

103.1 

71,9 

87.5 

111 

28+ 

60 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

TRONA 

AM 

96.9 

64,4 

80.7 

0 

6 

109 

29+ 

45 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

,09 

.00 

.0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

100.0 

65.3 

82.7 

1 

8 

111 

28+ 

56 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

.05 

,05 

.05 

21 

.0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

87.2 

46.  3 

66.8 

0 

5 

99 

27+ 

36 

12 

49 

13 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

16 

.0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

88.4 

53.9 

71.2 

1 

0 

103 

27 

45 

7  + 

7 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

58.1 

29.8 

44.0 

72 

27+ 

19 

7 

620 

0 

0 

19 

0 

T 

T 

15  + 

T 

T 

7+ 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

42.0 

24,2 

33.1 

54 

28+ 

13 

3 

946 

0 

3 

28 

0 

.48 

.27 

13 

5.0 

5 

1 

2 

DIVISION 

76.2 

.03 

Preapitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1956 


Station 

■d 

Day  oi  month 

O 
H 

1  1 

2 

3 

4  1 

5   1  6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22     23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

ACTON  esCONDIOO  FCZfllBE 

ADIN  RS 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  FC 

ALPINE   1  W 

•  OC 
3.2C 
1.41 

•  00 

T 

i06 

•  51 
.13 

.03 

.  16 
.10 

.  26 
.20 

.01 
.10 

.  33 
.30 

.01 

.25 

.91 

•  01 

.11 

T 

•  02 

•  15 

ALTADENA 
ALTURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
4NT10CH  1  E 

.00 
2.75 
T 

.36 

.05 
T 

•  01 

T 

.11 
.22 

•  84 

•  17 

•  08 

T 

T 

.56 

.03 

.  11 
.05 

.10 
.16 

.01 

.36 

.01 
.11 

T 

.02 

.22 

.28 

.03  .0"? 

.46 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ARROYO  SECO  RS  FC  508 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AU9ERRV 

C 

,26 
.00 
.27 
.01 
.14 

.03 
.21 
.14 

.01 

.06 

.22 

.01 

T 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  FC  1*3 
BACKUS  RANCH 

.88 
.00 
.04 
.02 
.00 

T 

.13 

T 

.11 

.  26 

.36 
•  04 

T 

•  02 

BAKER  9  NNW 
RAKERSFIELD  We  AP 
6ALCH  PH 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 

.00 

T 

.10 
•  00 

T 

T 

.10 

T 

BARSTOW 
BEAUMONT 
BEAUMONT   1  E 
REL  AIR  FC  10 
REN  LOMOND 

.00 

.00 
.00 
.00 
.36 

.20 

.14 

T 

.02 

BENSONS  FERRY 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

R 

.56 
.24 
.21 
2.15 

T 

.02 

.05 

.02 
.38 

•  03 

•  73 

T 

.01 

.  13 

•  20 
.09 
.54 

.  26 

•  08 

.46 

T 

.10 

BIG  CREEK  PH  1 
BIG  DALTON  DAM  FC  223 
BIG  PINES  PARK   FC  B3 
BIG  5UR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  '»6 

BE 
DE 

1  .64 
.01 
.15 
.11 
.00 

.27 

1.02 

T 

.03 

.28 

.04 
.11 

•  01 

•  15 

BISHOP  WB  AP  R 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MTN  2  S 

BLACKS  MTN  BRANCH 

BLUE  CANYON  Wp  AP  //R 

.14 
.07 
.B6 
2,53 
1.90 

T 
T 

.26 
.07 
1.26 

.09 
.03 

.14 

T 

.18 
.  11 
.  22 

.02 

.  19 

T 

T 

.14 
.04 

.02 

T 

.19 
1.29 
.33 

•  12 
.04 

.19 

T  T 

.02 

.03 

.42 

•  10 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 

BOCA 

RONITA 

1  .77 
.00 

T 

.45 
T 

.56 
.05 

.01  .34 

.22 

.30 
.05 

.  34 

T 

.25 

T 

.10 

T 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
-BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

T 

.02 
.08 
.00 
2.81 

* 

• 

1.21 

• 

• 

.51 

1.09 

T 

.08 

RRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
RREA  DAM 
BRIDGEPORT 

.00 
.00 
T 

.03 
1.18 

.39 

.61 

T 

T 

.03 
.15 

T 

.03 

BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLAPDS  BAR  PH 
flURBANK  FIRE  DEP   FC  226B 
BURBANK  WB  AP  R 

.25 
3.02 
.46 
.00 

T 

T 

.26 

.02 

.24 
•  18 

•  02 

.04 

.  16 
•  29 
.03 

.  28 

T 

T 

,09 
.91 
.21 

T 

.57 

.42 

.03 

BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

.53 
3.06 
.44 
•  00 
.00 

.45 

T 

.04 

•  05 

T 

.40 

T 

.03 
.71 
T 

.72 

T 

T 

1.02 

.06 

.04     .28     .  19 

•  04 

CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

T 

.00 
1.46 

.79 

T 

.22 

.56 

T 

T 

.02 

T 

.44 

.10 

.25 

T 

.65 

.17 

.01 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BALDY  FC  95  F 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1.26 
.02 
.09 
.01 
.00 

•  05 

.30 

.16 
.01 

.03 

.19 

.  12 

T 

.13 

.13 

.09 

.02 

.17 

T 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I  L 
CANYON  DAM 

.58 
2.14 

•  00 

•  00 
2.74 

T 

.03 

T 

.14 

.18 
.54 

.29 

.04 

.10 

• 

T 

.10 

.10 
.08 

.03 
T 

.03 
.25 

.08 
.  36 

1  .96 

.12 
T 

T 

.04 

T 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CA?ADFRO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 

.05 
2.35 
2.72 
2.30 
2.52 

.47 
.13 

.06 

•  80 

.04 
.17 

.05 

.20 
.47 
.08 

.12 

.13 

T 

.37 

.75 
•  41 

.  14 

.03 
.21 

.  24 

.30 
.15 
.09 

.07 
•  15 

.64 
1.63 

.01 

... 

.36 
.02 
.02 

.17 

T 

.16 

.13 

.03 

.48 

.02 

CHALLENGE  RS 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCM 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

1.39 

•  00 

•  00 
1  .41 
3.87 

.07 
T 

•  20 

•  30 

1.06 
.20 

T 

•  06 

.09 
.09 

.  35 

T 

.15 

.05 

.01 

.47 

.08 

.22 
2.17 

.59 
.03 

.06  .04 

T 

.12 

T 

.08 

T           .  14 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CISCO  RS 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

1^97 
.21 
.00 

.00 

.36 
.34 

.05 
.09 

1.06 

•  05 
.07 

.70 

.  17 

.02 

•  31 

•  11 

•  03 

1.07 
.44 

.03 

.05 

.04 

.07 

CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 
COALINGA  14  NW 

.10 
.77 
•  99 

.00 

•  02 
.36 

•  45 

T 

T 

T 

T 

•  08 
.30 
.36 

T 
T 
T 

T 

.02 

.11 
.12 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSW 

•  00 
1.09 
.58 

•  12 

T 
T 

.12 

.07 

•  10 
T 

1.05 
.01 

.01 
.04 

1.32 

T 

•  01 
.57 

.80 
.08 

.26 
T 

.11 

.02 

CONCORD  3  E 
CORCORAN   IHRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

.15 

T 

1.58 
1.15 
T 

T 

•  03 
T 

•  OS 

.01 

.65 
.77 

T 

.08 
.12 

.38 
•  10 

.51 

.03 
.04 

T 

.04 

.07 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COM  CREEK 

•  85 

T 

•  00 

•  26 

•  01 

.03 

•  08 

.10 

.15 

T 

.17 

.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1959 


Station 

Dar  of  month 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  6 

7  1 

8 

9 

10 

n 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  29 

30 

31 

COVOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC?83S 

.0( 
1 .5( 

*2e 
•oc 

.54 
.57 

T 

•  3C 
.0 

.37 
•  43 

.03 

.27 
.25 

T 

T 

.03 

CULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUVAMA 
CUVAMACA 

•oc 

1.57 

*0C 
.16 

T 

.60 
.27 

.0« 

•  le 

T 

.42 

.3C 
.15 

.07 

.14 

T 

.18 

•  07 

T 

DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PM 
DELANO 

.0(3 

•  03 

1.83 

•  OC 

T 

•  29 

T 

.65 

•  02 
.12 

T 

.34 

.3G 

.01 

.07  .06 

DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 
OOBRINS  COLGATE 
DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 

.01 
4.04 

.42 
1  .34 

.40 
.21 

.19 

.12 
.14 

T 

.02 

.05 
.08 

.56 
.06 

.08 
.07 

2.61 
.18 

.06 
.14 

T 

.62 

.09 

•  12 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

OOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

.00 
1  .37 

.00 
1.05 

.13 
.05 

.47 
.06 

.32 

.04 

T 

T 

.04 
.01 

T 

.  17 
.01 

T 

.12 
.63 

.09 
.62 

.OS 

.39  .04 
.17  T 

T 

T 

.39 

T 

DUNNIGAN 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDI NG 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

.09 
2.94 

•  OC 
.36 

.07 

1.52 
.02 

.03 

.43 

.12 

T 
T 

.06 

T 

.16 

T 

•  02 
.06 
.33 

.26 

T 

T 

.07 
•  42 

.07 

T 

.04 

T 

.02 

•  02 

.04 

EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECT RA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

T 

•  00 

,2i 
.00 

.06 

.01 

.01 

.16 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELSINORE 
ESCONDIDO 

2.27 
.64 

.00 
.00 

.14 

T 

.02 

.04 

.47 

.26 

T 

.06 

.33 

•  10 

.06 

.16 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

.71 
.05 

.00 
2.51 

T 

T 
T 

.05 
•  45 

T 

.02 

.12 

.66 

T 

1.19 

.21 

•  09 

.12 

• 

.02 

FIODLETOWN  LYNCH  RCH 

FINLEY  1  W 

FINLEY  9  SW 

Five  POINTS  5  SSW 

FOLSOM  DAM 

.33 
.74 

.00 
1.26 

.06 

.47 
.44 

.14 

.06 
.04 

.01 

.01 

.21 
.19 

.03 
.13 

.02 

.30 
.61 

T 

.14 

.03 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIDWELL 

•  00 
.00 
1  •  74 
1.36 
2.07 

T 

•  60 
.26 
.05 

.04 
•  28 
.45 

T 

.38 
.15 

•  19 

.49 

.09 

•  18 
.20 

.08 

T 

.40 
.20 

.24 

T 

T 

T 

.12 
.50 

•  05 

.10 

T 

.20 

FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT    JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

1  .20 
1  .24 

1.65 
2.40 

.35 

.40 

.06 

•  30 
.24 
.30 
.47 
.60 

.17 
T 

•  30 
.02 
.31 

T 
T 

T 

.17 
.61 

.01 
.49 
.56 
.19 

•  20 

•  24 

•  28 
.  12 
.36 

.09 

.20 

T 

.19 

.12 
.02 

.93 
.28 
2.24 
.04 
.04 

•  02 

.02 

.02 

.29 

T 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLEPTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

.02 
.07 

.02 
.10 

•  02 

.07 

.09 

T 

.10 

.02 

GARBEPVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

.32 
.92 

.48 
.96 

.17 

■  29 
.29 

•  36 
.02 

•  24 

•  13 
.16 

.02 

•  23 

.26 

.  34 
.02 

.  17 

.11 

.08 

.07 

.22 
.16 

.09 

.04     .06  .04 
.14 

.04 

•  03 

.04 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 

1  .39 
•  B3 

.08 
.00 

.39 

•  44 

•  54 

•  08 

•  04 

.  29 

.05 
.25 

T 

.22 

GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

.02 
.05 

.77 
.66 

.40 
.04 

.41 
.53 
.10 

T 

T 

•  12 
.06 

.49 

T 

.05 
.43 
.10 
.31 

.17 

•  02 

.14 

T 

GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENV I EW 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELANO  RS 

1.03 
.00 

.47 
.99 

•  17 
.05 

.18 

.30 
•  04 
.03 

T 

•  45 

•  42 

.10 

.03 
.22 

.60 

•  35 
.36 

•  03 

•  20 
.02 

.01 
.07 

.02 

.01 
.06 

T 

.60 

T 

.04 

.02 

GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

1.36 
.00 

oOO 
•  71 

•  87 
.13 

T 

•  22 

•  24 

.24 
•  36 

T 

•  01 

HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 

.35 

•  42 

•  00 
4^00 

.13 

.02 
.09 

1.06 

.72 

.12  .31 

.13 

.  33 
.37 

•  11 

T 

.94 

.11 

T 

.72 

•  05 

HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 

.00 
2.43 

4,15 

2.65 

•  34 

•  10 

•  22 
.27 
.06 

T 

.01 

•  35 
.05 

T 

.23 

.50 
•  24 

•  38 

1.00 
.75 

.19 

.10 
.01 

•  09 

.04 

1.49 
.99 

•  46 

.02 

.14 

•  79 

T 

•  01 

.15 

.10 

.19 

.30 
.14 

.36 
.17 

.02 
.03 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

.00 
.41 

.77 
.00 

.13 

.39 
•  43 

•  09 

.04 
.11 

.21 
•  06 

.  12 

.05 

.03 

.05 

.01 

.04 

•  04 

T 

.26 
T 

.01 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

.00 

T 

.65 
3.7« 

T 

.04 
.35 
•  84 

1.47 

T 

.12 

.07 

.03 

.15 

T 

.  18 
1.46 

T 

.07 

.48 

T 

T 

.38 
.06 

•  30 

•  12 

.99 

.47 

•  04 

T 

HOBERGS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HOPLAND  LARGO  STA 

1  .46 

•  00 

•  04 

•  03 

•  64 

1.22 

.03 
•  31 

T 

.14 

.04 

.04 
T 

.03 

.22 
•  20 

.04 

T 

T 

T 

•  04 

.06 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDVLLWILD  RS 

I. 62 
.02 
.00 

.15 

T 

L.46 

.02 

.02 

T 

•  14 

.09 

T 
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Station 

3 

Day  oi  month 

1  1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  IS 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

llfPERIAL 

INMPEMDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

iNVOttERN 

INYOKERN  ARWITASE 

.00 
.00 

T 

.00 
.00 

7 

IOWA  HILL 
IRON  HTN 
JESS  VALLEY 
JO  ICE  ISLAND 
JULIAN  tfVNOLA 

1.20 
.00 

*.1« 
■  » 

T 

.09 

1.04 

.06 

.14 

.23 

7 

.76 

.71 
.32 

7 

7 

7  7 

.03 

.91 

.01 

T 

.09 

■  18 

JUNCAL  DAM 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENT FIELD 
KERLINGER 

.00 
1.61 
.40 
.00 
.29 

7 

.66 

.21 
.10 

7 

•  02 
.09 
.02 
.12 

.08 
.02 
.30 

.73 
.12 
.24 

7 

.03 

.09 
.06 

7 

.13 

7 

7 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSM 
KETTLEHAN  ST A 

.00 
.03 
.00 

T 

.07 

.07 

7 

■  03 

KING  CITY 

KLAMATH  R 

LA  CRESCENTA  FC  ?51 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 

.00 
.86 
.00 
.27 
.00 

.20 

T 

.10 
.01 

•  16 

.37 

T 

.03 

.03 

.20 

.09 

T 

7 

LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 
LAKE SHORE 

.90 
.00 

.98 
2.92 

T 

.94 

.27 

.11 
.03 
1.19 

.90 
.08 
.21 

.32 

T 

.11 
.29 

7 

7 

.24 
.61 

7 

.09 

.12 

.16 

.12 
.09 

7 

.01 

.02 

.10 
.03 
.08 

.11 

.02 

•  06 

7 

- 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAH 
LA  MESA 
LANCASTER 

.00 
2.40 
2.21 

T 

.00 

1.02 
.89 

.42 
.43 

.01 

.26 
.17 

.16 
.19 

.01 

7 
7 

.99 
.93 

.01  7 

.01     .01  7 

T 

T 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  9 
LE  GRAND 

2.12 
1.10 
.00 
.00 
.00 

.18 

.13 

.01 

.01 

.21 

.18 

.33 

.05 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HTLLS  RCH 

.09 
.02 
.04 
.41 
.02 

.02 
.08 

7 

.33 

■  04 

•  02 

LOCK WOOD 
LOCKHOOO  MESA 
LOO  I 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

.00 
.00 
.49 
.04 
.30 

7 

7 

.10 

.21 

7 

.04 
.11 

.02 

.04 

.16 

.04 
.07 

LONG  BEACH 

LONG  BEAC>^  CAA  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

.00 
.00 
.00 

T 

.00 

7 

- 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  AR6URUA  RCH 

LOS  6AT0S 

LOS  GATOS  V  SH 

LOS  PRIETOS  RS 

.04 
.00 
.19 
.99 
.00 

7 

.01 
.16 

.01 

.03 
.01 

.02 

.  19 

.03 

.09 

.05 

.06 
.03 

.02 

.03 

- 

LUCERNE  VALLEY  2  W 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADERA 

MAO  RIVER  RS 

.00 
.01 
.00 
.03 
1.76 

.62 

.03 
.32 

.10 

.04 

.21 

•  31 

.10 

.01 

•01 

•oa 

.05 

HANDEVILLE  ISLAND 

MANZANITA  LAKE  // 

MARCH  FIELD 

MARICOPA 

MARIPOSA 

.29 

6.09 

T 

.00 
.00 

.21 

.49 

.10 

7 

7 

.01 

.23 

.98 

.49 

.02 

2>60 

.28  7 

7 

.02 

.  74 

.06 

.30 

.04 

7 

*T 

MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 

.26 
.44 

1.20 
1.89 
4.59 

.02 

.01 
.12 
1.44 

.01 
.00 
.43 

.10 

.23 

.06 

.19 
.07 

.  13 

.06 

.28 

.01 

.01 

7 

.56 
.30 

.09 
.23 
1.10 

7 

.33 

1.12 

.06 

•  19 

MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 

.17 
.09 
.19 
.27 
.07 

• 

.17 

.19 
.27 
.07 

T 

.09 

MEYERS  INSPECTION  STA 

MIOOLETOWN 

MIODLEWATER 

MILL  CREEK  2 

MINERAL 

1.96 
.64 

.00 
.00 
9,03 

.91 
.37 

.41 

.04 

•  03 

7 

.01 
.19 

.  12 
.31 

.04 

.05 

2.66 

.22  .05 

.42 

7 

7 

.28 

T 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

.78 
.00 

7 

.00 
.41 

.22 

.01 

■  23 

.01 

7 

.17 

.22 

■  02 

MONTEREY 
MONTICEUO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORONGO  VftLLEY 
MOUNTAIN  PASS 

.39 
.34 
.00 
.00 
.00 

.04 

.02 

.07 

.21 

7 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  SATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RS 

.97 
.29 
.47 
2.66 
2.14 

.13 
.09 

.02 
.26 
.43 
.46 

.08 

.96 
•  47 

•  07 

.03 
7 

.99 
.12 

.09 
.21 

.07 

.10 
.21 

.03 

■  06 

7 

.17 

.03 

.90 
.40 

.02 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC  3386  // 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

1.79 

.00 

T 

.88 

•  99 

.02 

7 

•  19 

.31 

T 

.09 

.02 

.02 
•  >2 

.02 
.08 
.97 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

.37 
.00 
.00 
.79 
.10 

.04 
.02 

.oe 

.06 

.oe 

.01 

.91 

7 

•  29 

.04 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

.oc 

.22 
.09 
.36 
.00 

.20 
.01 

.02 

.03 

.03 

.01 

■  28 

•  09 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.00 
.00 

7 

7 
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Station 

-3 

Day  of  month 

2 

3 

4   {   5  6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1  14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19     20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

OkK  KNOLt.  RS 
OAKLAND 

OAKLAND  WB  AP  H 
OAKVILte  I  WNW 
OCCIDENTAL 

2. 75 

.20 
1*96 
1.23 

.04 
.01 
T 

.19 
.26 
.17 
.03 
.91 

.66 

.01 

.03 

.13  .07 
T 

.06 

.26 
.02 

.32 

.03 
.21 
.12 

.  15 

.06 
•  48 

T 

1.15 

.02 
•  12 

.69  .08 

T 

•10  ,04 
T 

OCEANSIDE  PENDLETON 

OCOTILLO 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

T 

.10 
.00 
.01 
2.64 

.33 

.91 

.23 

.14 

.37 

.25 

•  01 

•  10 

T 

T 

T 

ORANGE  COVE 

ORICK  PPAIRIE  CR  PAP«C 

OPINDA  eOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

.00 
.61 
.10 
.66 
1.92 

.01 
.34 

.03 
.10 
,66 

.34 

.01  .11 
.50 

.06 
.15 

.06 
T 

.08 

.  12 
.10 

.09 

T 

.26 

.18 

_  T 

,06 

.01 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNARD 
OZENA 

.61 
.97 
.95 
.00 
.00 

,02 
.01 

-10 
.22 
.  13 

.38 
.20 
.34 

.08 
.00 

.23 
.55 
.29 

.09 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE  CAA  AP 

2.3'^ 
.00 
.05 
.00 
.00 

.11 

1.6« 

T 

.10 

•  29 

T 

.OS 

il9  T 

.03 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VERDES  EST   FC  '*3  C 

.03 
.15 
.00 
.01 
.00 

.02 

.06 

.03 

.04 

T 

.01 

.03 

PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 

.05 
.15 
1.64 
.00 
.01 

.0! 
.15 
.25 

.07 

.01 

.13 

.02 

.37 
.01 

.69 

.10 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATTIWAY 

.00 
1.37 
.00 
.00 
.00 

.27 

.07 

.42 

.04 

.05 

.06 

.05  .41 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
P  lEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PI5M0  BEACH 

.32 
.00 
.00 
.07 
.00 

T 

.07 

.29 

.03 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 

6.54 
.51 
1.05 
1.06 
.67 

1.75 
.2* 
.26 
.16 
.21 

.60 
.09 
.14 
.14 
.06 

.03 

T 

.36 

.69 
.37 

1.'.5 
.09 
c06 
.06 
.21 

.03 

T 

.63 

.51 
.60 

.09 
.06 
.10 

T 
T 

.15 

.10 

.02 

.75 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVtLLE 

.00 
*00 

T 

.37 
.02 

.07 
.02 

.20 

.10 

T 

PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

1 .05 
.09 
2.88 

T 

.04 

.01 

.25 
.04 

.06 

.01 

T 

.16 

.10 
.23 

.45 

.06 
1.69 

.56 
.03 

.05 

.09 

T 

.02 

.12 

.05  T 
.06 

QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 
RANOSBURG 
RAYWOOO  FLATS 

1.75 
.00 
.00 
.00 
.00 

.16 

.16 

.01 

.04 

.59 

.72 

.03 

.04 

RED  BLUFF  HB  AP  R 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

1.06 
3.85 
.01 
.20 
1.20 

.01 
.06 

T 
T 

.31 

1.01 

.12 
.23 

.35 
.03 

T 

.50 

.17 

.23 

.05 
.14 

.41 

1.00 

T 

T 
T 

.74 

.01 
.44 

.09 

.01 

.09 
.23 

.04  .01 
.01 

•  01 

.02 

R ICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS   E  S  R 
ROCKL  IN 

.40 

.07 
.06 
.35 

.01 
.05 

- 

.37 

•  13 
.  10 

.03 
.15 

T 

.05 

,06 

.07 

SACRAMENTO  HB  AP  R 
SACRAMENTO  WQ  CITY  R 
5AGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 

.23 
.27 
?.10 
.S.3 
.20 

T 
T 
T 

.03 

.02 

T 

.53 

.07 

.04 

.01 

T 

.05 

.17 
.21 
.01 
.46 

T 

.40 

T 
T 
T 
T 

■  04 
.06 
.26 

T 

.OS 

T 
T 

T 

1.2G 
T 

.05 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

.49 
.07 
.06 
.00 
.00 

T 

.13 
.01 
.02 

.03 
.02 
.02 

.03 
.02 

.33 
.01 

T 

T 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYEP  PS 

SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

1  .51 
2.56 
.29 
.03 
.00 

.26 
.10 
.01 

.49 
.03 

1.12 

.  04 
.  16 

.26 
.68 

.02 
.40 

.02 

.28 
.04 
.04 

.07 
.24 

.05 

•  03 

.01 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANOBERG  We  //R 
SAN  DIEGO  we  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

.14 
.00 
.00 

T 
T 

.03 

.11 

T 

T 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  W6  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  0AM  FC<.25BE 

.00 
.35 
.09 
.03 

T 

T 
T 

.31 
.01 

.04 
.06 

T 
T 

.03 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

.00 
.99 
.00 
.41 
.00 

T 

T 

.37 
.26 

.09 

T 

.01 
.10 

.27 
.05 

.03 

.01 

.14 

T 

.05 

.01 

.01 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

.00 
.77 
.00 
.56 
T 

.79 
.05 

.02 
.51 

T 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

.02 
.00 
.00 
•  00 

.02 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  OAM 

.11 
.IB 

T 

.01 

.07 

.07 

.03 
.11 

T 

1 
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Station 

•3 

Day  of  month 

1 

2  1 

3 

4  1 

5  I  6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  H  1 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1 

24 

25    26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 

•  00 
*00 

•  00 

.00 

T 

T 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  0AM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 

*00 

•  00 

•  44 

•  00 

•  05 

.09 

.20 

.06 

.03 

T 

T 

•  01 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

3.31 
1.83 
.30 

6.10 

•  12 

•  02 

.06 

1,07 
.19 
.18 

4.04 

.48 
.55 
.06 

.47 

•  05 

.02 

•  23 
.02 

.31 

.71 
•  01 

.04 

•  14 
1.05 
.  14 

.78 

.21 
.01 

T 

.23 

T 

.05 
.02 

.14 

.02 

T 

•  16 

T  T 

.08 

SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MADRE  1  N 
SIERRAVILLE  RS 

T 

1.95 
2*36 

1  .26 

.12 
.49 

.22 

.23 
.43 

.07 

.21 

.26 
.05 

.  15 
.  19 

1  .25 

.20 
.16 

.56 
.44 

T 
T 

T 

•  IB 

.10 
•  30 

SIGNAL  MILL  FC  *15 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOMIS  3  NW 

.00 
1.39 
.84 

•  00 

•  04 

.75 
•  37 

.28 

.  15 

.  23 
•  06 

.01 

.25 

• 

•  og 

SONOMA 
50N0RA 

SO  ENTRANCE  YOSEmITE  NP 
SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  nwy  BRIDGE 

1^14 
.57 
.54 

.13 

•  04 

T 

.02 
.02 

.10 
.01 

.01 

.30 

T 

.30 

.01 

.50 

T 

•  02 
.15 

.07 
.36 

.01 

•  36 

•  08 

•  02 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SOUI RREL  I NN  2 
STIRLING  CITY  RS 

.00 
1  .61 

T 

2.97 

.32 
.92 

.07 
.05 

.19 
.30 

T 

.02 
1.30 

.30 
•  39 

T 

•  03 

.36 

•  32 

•  05 

STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

.15 
.19 

•  28 

•  89 

T 

.12 

T 

.11 
.03 
.02 

.10 

T 

•  16 

.03 
•  03 

.01 
.  29 

.08 

.03 

T 

.14 
.32 

•  08 

•  03 

•  23 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SU5ANA  KNOLLS 
SUSANVI LLE 
SUSANVILLE  AP 

1^17 

•  00 

•  00 

2.39 

•  03 

.05 

•  02 

.27 

.17 

.09 

.01 

.02 
.03 

T 

.13 

.06 
.38 

.72 

1.41 
.24 

•  61 

.26 

.01 

T 

.22 

Table  mountain 

TAHOE 

tehachapi 

TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 

•  14 
.75 
.00 

T 

.02 

•  10 
T 

.06 

.06 

T 

.03 

.11 

•  !<. 

•  11 

.03 

.23 

T 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 

•  29 
2.25 

•  00 

•  20 

•  06 

•  01 

.19 
.64 

.08 

T 

.02 
.05 

.82 

.06 
.71 

T 

•  06 

TRACV  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //ft 
TURLOCK 

•  19 
.00 
1.37 

T 

.11 

.05 

.09 
.08 

T 

.08 
.22 

•  18 

.02 

.05 

.05 
.02 

.10 

.01 

.05 

•  2« 

.75 

.11 
.37 

.57 

.01 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 

UKIAH 

4.94 
•  02 
.09 

l!25 

2.49 

.06 
•  52 

.86 
•  45 

.13 

.09 

.03 

T 

.18 

.41 
.40 

.99 

.12 
.19 

.20 
.01 

.02 

.01 

.20 

•  13 

•  02 

•  «1 

.52 

.16 

•  14 

•  05 

T 

UKIAH  4  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 

1 .64 

.00 
.00 

1.17 

T 

.04 

.22 
.32 

.04 

T 

.35 

.05 

.  15 
.30 

.57 
.  15 

.06 
.06 

.15 

•  07 

.25 
.10 

UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

.85 

1.12 
.10 

T 

.30 

•  11 
■  8S 

.06 

.28 

.04 
.10 

.05 
.18 

.05 

.02 

T 

T 

VAN  NUY5  CITY  WH5E  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  Patrol  sta  fci2o 

VINTON 

.00 
.00 
.00 

1.23 

.03 

•  06 

T 

•  02 

•  22 

.35 

•  05 

•  02 

/ 

VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
V0LLMER5 
VOLTA  PH 

.00 
.00 
1.12 

4.35 

•  04 

.42 
.95 

.01 

•  23 

•  50 

•  32 

.04 

T  .01 

.21 

.53 
.67 

•  18 
.46 
.98 

T 

.13 

T 

.08 
.35 
2.14 

•  21 

.03 

•  01 

.C 
.07 

-' 

WALLACE 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  *  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

.34 
.43 
.16 

•  03 

•  04 

•  04 

•  08 

•  12 

•  14 
.02 

.04 

T 
T 

.04 
.04 

.18 
.05 

T 

•  21 

•  08 

•  03 

T 

WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

.00 
•  01 
.19 

2  .06 
3^3fc 

•  14 

.02 
1.06 
.52 

•  06 
.27 

1.02 

.14 

.04 

T 

.17 
.01 

.03 
.26 
.04 

T 

.  26 
.  04 

.01 
.05 

T 

.01 

T 

1  .04 

.0^ 

.10 

.01 
.12 

•  02 

•  02 

.06 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  2 

•  06 
1^77 

.94 

•  48 

.06 

.50 
.60 

.06 
.36 

•  04 

.03 

T 

T 

.09 

.09 

.51 

T 

.40 

T 
T 

T  T 
.27 

T 

.10 

.07 

•  07 

T 

WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  C 
WILLIAMS 

WINTERS 

.66 

•  00 
.87 

•  10 
.13 

•  10 

.03 
.06 

•  05 
.01 

.01 

.26 

.06 

.0< 

.48 

T 

.11 
.28 

.12 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WR  IGHTS 
YORBA  LINDA 

.00 
.67 

T 

•  45 

.05 

.01 
.15 

T 

T 

T 

.18 

T 

.02 

.04 
.12 

.28 

T 

•  03 

•  10 

.13 

T 

YOSEMITE  NP 
YREKA 

1.13 
2^79 

.13 
.12 

.30 
•  26 

.81 

.10 

T 

T 

.22 

.  IC 

.27 

.28 
.01 

.22 

.18 
.47 

•  02 

T 

•  08 

.06 

.02 

.23 

r«(*r*ikc«  not**  Iollo«t&g  Btatloa  Intel. 
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Season  of 


1957  -  19&8 


December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

7»0 

T 

T 

15.5 

- 

- 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

0.0 

T 

T 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

- 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11. 0 

39.  5 

- 

58.5 

68.0 

T 

_ 

- 

200.0 

2«9 

6>  0 

36.5 

40.5 

102.0 

0.0 

- 

T 

25.0 

_ 

51  .0 

. 

0.0 

0.0 

T 

T 

T 

1.0 

2.2 

_ 

_ 

23.2 

22.0 

- 

0.0 

0.8 

29»9 

55.7 

66.2 

128.3 

73.3 

M2.9 

T 

0.0 

0.0 

23.0 

35.  0 

56.0 

3*. 5 

175.6 

0.0 

0.0 

0.0 

_ 

_ 
0.0 

~ 

50.  0 

d'l.O 

0.0 

0.0 

_ 

_ 

0.0 

8.1 

10.0 

12.1 

27.6 

17,0 

0.3 

86.5 

T 

T 

2.0 

- 

0.0 

T 

2«0 

- 

- 

36.0 

- 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

7.0 

- 

16.0 

2.5 

0.0 

0.0 

T 

T 

0.0 

0.0 

10.3 

11.5 

7.7 

63.2 

52.4 

145  .4 

0.0 

0.0 

6.0 

0.6 

0.8 

3.0 

0.1 

10.5 

18. 0 

T 

5.0 

5.0 

0,0 

0.0 

T 

- 

18.2 

3.0 

- 

0  ,0 

18.0 

18.5 

22tO 

50.5 

36.0 

148,0 

0.0 

T 

3.6 

5.3 

4.  5 

10.5 

T 

0.0 

2.3 

6.0 

10.3 

0.0 

July 


AuguBt 


September 


ACTON  ESCONOIOO  FC261 
ADIN  RS 
ALAMO  1  N 
ALDERPOINT 
ALISO  CN  FC  446 

ALPINE  1  W 
ALTADENA 
ALTURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

ANTIOCH  1  E 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

ARROVO  SECO  R5  FC  50B 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 

AZUSA  FC  143 
BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 

BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  1  E 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BENS0N5  FERRV 
BERKELEY 

BERRYE5SA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  I 

BIG  DAUTON  DAM  FC  223 

BIG  PINES  PARK  FC  83 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP   UNION  CARBIDE 

BLACK  MTN   2  S 
BLACKS  MTN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AP 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLTTHE 

BLYTHE  CAA  AP 

BOCA 

BONITA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 

BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 

BREA  BERRY  IMPERIAL 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE  4  NNW 

BROOKS   FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLARDS  BAR  PH 
BURBANK   FIRE   OEP   FC    26  8 
BURBANK  WB  AP 

BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  HEYNEMANN 


S«e  referenc.  ootee  followlog  St.tlon  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of        1957  -  1958 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 

March 

April 

May 

June 

Total 

0.0 

33  5 

52  0 

29  5 

154.0 

0.0 

0.0 

0.0 

73 

12  .0 

9  1  »  0 

T 

391  .5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

- 

- 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

0.0 

5-0 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0  «0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31*0 

0  aO 

T 

T 

" 

" 

32  .0 

0.0 

4.0 

47,0 

52.5 

0.0 

0.0 

1.5 

5.0 

61  •  5 

92  •  5 

7  0.5 

0.0 

3  •  5 

14«  5 

3.6 

11  .0 

3.2 

25.5 

0.0 

4«  0 

11.0 

15  .0 

0.0 

0  .0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

T 

T 

1.0 

0.0 

0.0 

- 

0.0 

0.0 

0.0 

4*0 

T 

4.0 

3<6 

T 

5.5 

" 

5.5 

2.5 

_ 

0«0 

0  .0 

0.0 

- 

- 

23.0 

- 

5.0 

16«0 

4.0 

OaO 

0«0 

2 . 0 

0.3 

0.0 

1.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRV  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 

CHULA  VISTA 
CISCO  RS 

CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

C0ALIN5A  14  NW 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
CORCORAN  IRRIG  DIST 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA   TEMPLE  FC  193 

COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC263B 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FCIO 
DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RS 

OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCIZBB 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONOIDO 

ESCONDIOO   CHURCH  RCH 
EUREKA   WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

i  FAIRMONT 
FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

I  FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FIDDLETOWN   LYNCH  RCH 

FINLEY   1  w 
,  FINLEY  5  SW 
I  FIVE  POINTS   5  SSW 

FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORT  B I  DWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FORWARD  MILL 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  CREEK  5 

FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HILLCREST  RES 


15.3 
16.5 


22.5 
19.5 


2.5 
3.0 


See  refereni 
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Season  of 

1957  - 

1958 

CALIFORNIA 

station 

July 

August 

September 

October 

Novemter 

December 

January 

February 

MarcJi 

April 

May 

Total 

GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

- 

- 

- 

- 

0.5 
1.5 

2.0 

T 

20.5 

0.0 
2.5 

T 

22.0 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

6ILR0Y   14  ENE 

■ 

22.0 

29.0 

35.0 

31.0 

93.0 
0.2 

57.0 

T 
" 

T 

2T3.0 
0.2 
0.0 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 

410 

33.0 

30.0 

34.5 

38.0 

112.0 

72.0 

5.0 

0.0 
0.0 

328.5 

GRASS  VALLEY 
GRATON  I  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 

- 

0.2 

- 

T 

- 

T 

9.0 
~ 

■ 

0.0 

GRIZZLY  PEAK 
GRCVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  367 
HAINES  CYN  UPPER  FC  364 

- 

- 

3.0 

0.0 

0.0 
0.0 

HAIWEE 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON   AFB    1  E 
HANFORD 

T 

T 
T 

1.0 

1.0 
0.0 
0.0 
0.0 

T 

HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

- 

- 

- 

T 

9.0 

le.o 

2.0 
2.0 

T 
T 

- 

T 

- 

- 

11. 0 
0.0 

0.0 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT   CREEK   PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 

0.5 

1.7 
1.5 

1.0 

31.5 
2.5 

7.0 

T 

52.8 
10.0 

27.0 
1.0 

16.0 
OaO 

0.0 

HEALDSBUR6  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ    2  NW 
HETCH  HETCHY 

2.0 

23.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  0AM 

H0EGEE5  FC  60A 

3.0 

-_ 

- 

- 

- 

15.0 

0.0 

0.0 
0.0 

HOLLISTER 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

_ 

5.0 

19.0 

29.0 

51.0 

78.0 

117.5 

77.0 

_ 
4.0 

_ 

T 

0.0 

0.0 
3S0.5 
0.0 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

2.0 

- 

35.5 

28.0 

0.0 

0.0 
0.0 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 

9.0 

3.5 

5.0 
14.8 

3.0 
6.7 

2.0 
5.6 

0.7 
15.5 

2.5 

0.0 

0.0 
40.5 

JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

1.0 

8.0 
3.0 

0.0 
9.0 
3.0 

0.0 

KELSEYVILLE 

KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN   RIVER    INTAKE  3 
KERN   RIVER   PH  1 

T 

6.0 

T 

T 

12.0 

20.0 

0.0 

0.0 
0.0 
38.0 
0.0 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 
KLAMATH 

7.0 

7.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

KNIGHTS  LANDING 
LA  CRESCENTA   FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 

- 

- 

- 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKEPORT 
LAKESHORE 

T 
5.0 

0.5 
3.0 

3.0 
1.0 

2.0 

3.0 

30.5 
37.0 

1.0 

19.0 
9.0 

96.0 

0.0 
4.0 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE   SPAULOING  DAM 
LA  MESA 
LA  MESA  1  NE 

0.5 

4.3 

30.8 

40.5 

49.0 

108.5 

0.0 
0.0 

LANCASTER 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

30.0 

36.0 

0.0 
0.0 

8««  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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Season  ol       1957  -  1958  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

LEBEC 

LECHUZ*  PT  STA  FC  352 
LE  GR4ND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

LIVE  OAK  CANYON  FC  23 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  fiCH 

LOCKWOOD 

LOCKWOOD  MESA 

- 

10. S 

T 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  CAA  AP 

T 

0.0 
0.0 
OiO 

T 

LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0*0 

LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LYTLE  CREEK  PH 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

LYTLE  CREEK  RS 
MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 

1 1  •  3 

T 
3.8 

3.0 
20.5 

3.0 
39.  0 

4.5 

65.  0 

0.5 
19.3 
52.0 

0,5 

2*0 

5.0 
0.0 

0.0 

MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

'..0 
3.0 

13.0 

18.0 

6.0 
3.0 

30,0 

29.3 
36.5 

0.0 
102.5 

MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 

10.0 

35.0 

'•9.0 

36.5 

55.5 

52.0 

T 

0.0 
0.0 
0.0 

242.0 

MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 

1.3 

3.1 

7.2 

28.6 

23.9 

T 

61.3 

47.0 
T 

0.0 

T 

172.4 
0.0 

MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 

\ 

MOORPARK   1  SSE 
MORGAN  HILL    2  E 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BRECKENRIDGE 

T 

'•.0 

7.0 

11.0 

18.0 

3.0 
26.0 

18.0 

0.0 
3.0 
84.0 
0.0 

3.0 

T 

T 

T 

0.0 
0.0 

T 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RS 

2  •O 

T 
T 
T 

4.0 

0.6 

T 
1.5 

- 

12.3 

15.0 

T 

15.0 

MOUNT   SHASTA    WB  CITY 
MT  WILSON  FC  33eB 
MUIR  WOODS 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 

T 
1.0 

3.0 

T 

17.9 
2.0 

31.2 

19.8 
1.0 

42.5 
19.0 

48.6 
21.0 

163.0 
44.0 
0.0 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

0.0 
0.0 
0.0 

NEWARK 

NEWBURY  PARK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32 
NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

- 

0.0 

0.0 
0.0 

NICOLAUS 
NILAND 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  0AM 

- 

T 

- 

- 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND 
OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 

1.1 

l.O 

2.1 
0.0 
0.0 
0.0 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

OCOTILLO 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

T 

0.0 

T 
0.0 
0.0 
0.0 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

T 

T 

T 

0.5 

18.5 

T 

16.5 
T 

0.0 

T 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol       195  7  -  1958 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE  1  W5W 
OROVILLE  7  SE 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0,0 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM   FC   33  AE 

T 

0.5 

16.0 

37.5 

0.0 
0.0 

0.0 

PAICIN6S  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1.0 

T 

0.0 

1.0 
0.0 
0.0 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES   EST  FC  4 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

1.0 

T 

3.0 

T 

11.0 

14.0 

T 

29.0 
0.0 
0.0 
0.0 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADE  NA 
PASKENTA  RS 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATTIWAY 

PAYNES  CREEK 

PENDOLA  GS 

T 

17.0 

3.0 

0.0 
0.0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 

2.5 

0.0 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 

PIT    RIVER   PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE   I FG 
PLYMOUTH 

T 

- 

- 

4.2 

0.5 
1.5 

15.0 

0.0 
0.5 
16.5 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

- 

- 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

T 

2.8 

10. 0 

- 

1.0 

38.5 

33.0 

0.0 
0.0 

PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHI TA 
RANDSBURG 

- 

- 

- 

- 

- 

0.3 

- 

6.0 

T 

21.0 
5.0 

8.0 

T 

RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANOS 
REDWOOD  CITY 

13.5 

12.2 

7.0 

9.5 

- 

41.4 

T 

- 

0.0 

T 
0.0 
0.0 

REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

ROC  KLIN 

ROUND  MOUNTAIN 
SACRAMENTO   WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAGEHEN  CREEK 

- 

- 

5<a 

9.5 

- 

3'>.0 

61.0 

61.0 

- 

90.0 

60.0 

- 

0.0 

0.0 
0.0 
320.5 

SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN  ^ 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS   CAA  AP 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 
SALYER  RS 
SAN  ANDREAS   3  S 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

7.0 

6.0 

36.0 

59.0 

T 

0.0 

109.0 
0.0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL   STA  FC13 
SANDBERG  WB 

0.5 

0.2 

4.6 

11.3 

13.6 

0.0 
0.0 
0.0 

30.2 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRAN   ACAD  OF  SCIENCE 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL   DAM  FC'.25 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO   3  SE 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

0.0 
0.0 
0.0 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of       1957  -  1958  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

SANTA  ANA   RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  PC  4 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

3.0 

0.0 
0.0 

CO 
0.0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA   MARGARITA    2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA   14  ENE 
SANTA  MARIA  KB  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

- 

- 

- 

- 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 

9.3 

0.  5 

3.1 

T 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 

0.0 
0.0 

0.0 

SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MADRE   1  N 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 

3«5 

T 
3.4 

9.0 
7.0 

16.0 
14.5 

16.0 
15.0 

65.0 
53.4 

46.  1 
23.5 

0.0 
152.1 

0.0 
120.3 

0.0 

5KAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE   6  SE 
SMITH  RIVER    3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.0 

0.0 
0.0 

SODA  SPRINGS 
SOLEOAD 
SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS   3  NW 

7.0 

16.0 

57.0 

92.0 

104.0 

149.0 

- 

- 

- 

0.0 
0.0 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SP4DRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

3.0 

8.0 

_ 

13.5 

T 

67.5 

0.2 
64.0 

0.0 
0.2 

0.0 
0.0 

SPRINGVILLE  7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL  INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STIRLING  CITY  RS 

T 

16.0 
T 
2.0 

50.0 
T 
2.0 

55.5 

63.0 
1.0 
1.0 

26.0 
32.0 

72.0 
10.0 
31.0 

37.0 
68.0 

STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

0.0 
0.0 

CO 

CO 
0.0 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

T 

0.5 
0.9 

0.2 

4.5 
3.5 

0.6 

6.5 
4.1 

0.5 

1.5 
1.8 

36.0 

19.1 
17.4 

49.0 

5.1 
4.0 

86.3 
CO 
0.0 
36.2 
31.7 

SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

4>0 
0.5 

12.0 
7.0 
3.0 

6.0 
37.5 

1.0 
46.0 

T 

32.0 
49.5 
1.0 

46.0 
77.5 
11.5 
2.0 

45.0 
75.5 
6.5 

T 
T 

146.0 

293.5 
22.0 
2.0 

TENNANT 

THERMAL   CAA  AP 
THOUSAND  OAKS    2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

8.0 

10.5 

- 

0.0 

0.0 
18.5 

TOPANGA   RS   FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

0.0 
0.0 
0.0 

CO 

0.0 

TRUCKEE  RS 
TULELAKE 
TULELAKE   5  WSW 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

3.0 

12.0 

40.0 

43.0 

40.  7 

86.5 
4.8 

76.5 
3.5 

301  .7 

CO 
0.0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UK  I  AH 
UKIAH  4  W 

4,5 

33.0 

49.0 

65.5 

93.6 

130.0 

91.0 
1.0 

5.0 

3.0 

0.0 
0.0 
479.6 
0.0 
1.0 

UNION  OIL   STEARNS  ABS  PL 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

0.0 
0.0 

0.0 

UPPER  MATTOLE 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  NE 

0.0 
0.0 
0.0 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of       1957  -  1958 


Station 

Inly 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

May 

Total 

VALYERMO  RS 

VftN  NUYS  CITY   WHSE  FC 

VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   PATROL   STA  FC 

- 
2.3 

0.0 
0.0 

2.3 

VINTON 

VISALIA 

VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

T 

3.5 

T 

10.0 

T 

11.0 

9.0 
1.0 

20.0 

11.0 
3.5 

21.0 
29.0 

74.5 
0.0 

41  .0 

VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT   CREEK   4  E 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   PATROL   STA  FCl 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHEELER 

1.5 

T 

- 

2.0 

6.5 

T 

3.5 

1.5 

0.0 
3.5 

WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER   FC    106  C 
WILLIAMS 

1«0 

T 
5.0 

13i5 
34.0 

15.0 
17.5 

13.5 

a. 8 

15.0 
15.0 

22.0 
25.  0 

33.5 
26.5 

27.5 
14.0 

11.5 
8.5 

T 
5.0 

151.5 
160.3 
0.0 
0.0 
0.0 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFOPO  HEIGHTS 
WOOnFOROS 
WOODLAND  1  WNW 

6.0 

9.0 

15.0 

14.5 

22.5 

31.0 

46.0 

0.0 
0.0 

144.0 
0.0 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

0.5 
2.9 

4.0 
2.0 

4.0 

6.0 

T 

16.0 
0.3 

27.5 

0.0 
58. 0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  I95B 


Day    Ol  Month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

AD  I N  R  S 

MAX 

67 

62 

58 

76 

59 

65 

69 

67 

72 

79 

65 

90 

86 

88 

75 

91 

69 

78 

74 

81 

83 

80 

79 

82 

71 

76 

MIN 

41 

42 

40 

35 

44 

45 

38 

43 

41 

45 

47 

50 

55 

48 

54 

44 

55 

53 

45 

46 

51 

44 

37 

46 

35 

45 

!o 

ALDERPOI NT 

MAX 

73 

8  0 

76 

73 

60 

80 

80 

81 

.7 

MIN 

54 

51 

5C 

49 

51 

56 

54 

53 

52 

66 

58 

55 

55 

52 

52 

5? 

55 

58 

5S 

58 

55 

55 

60 

51 

59 

48 

51 

52 

5C 

50 

53 

•  7 

ALPINE   1  W 

MAX 

80 

91 

9  3 

9  2 

89 

90 

86 

96 

95 

87 

86 

1 

MIN 

45 

47 

50 

47 

44 

50 

46 

49 

46 

48 

49 

51 

46 

46 

48 

56 

53 

53 

49 

48 

57 

57 

56 

49 

49 

51 

54 

56 

53 

44 

50 

0 

ALTURAS  RS 

MAX 

62 

86 

94 

77 

75 

81 

86 

74 

78 

62 

76 

2 

MIN 

43 

39 

42 

35 

40 

46 

38 

40 

43 

38 

44 

42 

41 

43 

45 

40 

51 

43 

56 

41 

44 

52 

49 

43 

42 

45 

46 

43 

40 

36 

43 

1 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

80 

91 

86 

86 

80 

82 

76 

6 

MIN 

46 

50 

42 

50 

49 

42 

46 

49 

45 

49 

53 

46 

49 

59 

56 

52 

51 

52 

52 

50 

51 

52 

49 

50 

58 

54 

4; 

61 

54 

50 

50 

5 

ANTIOCH    1  E 

MAX 

74 

90 

6E 

65 

8  5 

8 1 

8 

MIN 

55 

50 

62 

59 

51 

55 

55 

51 

52 

52 

56 

49 

49 

58 

60 

59 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

5! 

60 

57 

59 

60 

55 

54 

55 

.3 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

79 

95 

93 

98 

8: 

83 

97 

92 

90 

91 

82 

85 

1 

MIN 

57 

56 

49 

52 

59 

51 

51 

55 

51 

62 

56 

57 

51 

53 

58 

57 

58 

54 

53 

52 

52 

53 

51 

56 

56 

55 

52 

57 

55 

51 

54 

0 

ASH  MTN 

MAX 

94 

94 

93 

90 

93 

100 

99 

94 

96 

8- 

68 

MIN 

56 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

5C 

54 

53 

54 

62 

62 

64 

66 

55 

65 

61 

61 

64 

63 

65 

60 

61 

64 

66 

65 

63 

55 

56 

5 

AUBERRY 

MAX 

91 

9  2 

9  5 

92 

91 

93 

92 

91 

91 

85 

85 

0 

MIN 

49 

45 

45 

46 

54 

47 

44 

46 

49 

47 

45 

46 

43 

64 

60 

60 

60 

61 

54 

56 

59 

59 

60 

60 

57 

60 

60 

52 

54 

52 

52 

8 

AUBURN 

MAX 

79 

76 

7 1 

76 

77 

76 

76 

67 

96 

96 

89 

80 

90 

62 

83 

0 

MIN 

53 

56 

50 

50 

52 

56 

51 

52 

52 

50 

51 

53 

49 

50 

63 

65 

61 

59 

54 

54 

57 

58 

57 

54 

56 

60 

5: 

55 

54 

66 

54 

8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

72 

76 

7  5 

73 

72 

2 

MIN 

54 

55 

56 

53 

52 

61 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

54 

57 

56 

55 

64 

53 

53 

65 

57 

58 

55 

57 

60 

61 

5< 

58 

55 

56 

55 

0 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

8  1 

81 

82 

83 

84 

8 1 

81 

84 

79 

79 

94 

1  00 

96 

85 

91 

9  5 

101 

97 

90 

89 

9 

MIN 

56 

57 

51 

55 

62 

54 

57 

51 

57 

53 

58 

57 

48 

54 

65 

63 

64 

56 

58 

62 

59 

62 

5? 

61 

62 

63 

59 

60 

51 

57 

7 

BACKUS  RANCH 

MAX 

89 

65 

84 

8  0 

77 

82 

84 

79 

81 

83 

94 

97 

95 

97 

93 

90 

95 

97 

100 

96 

88 

102 

105 

104 

103 

93 

94 

90 

MIN 

51 

49 

48 

45 

55 

46 

46 

49 

57 

51 

46 

49 

51 

48 

57 

63 

64 

71 

61 

55 

57 

67 

61 

64 

69 

62 

70 

66 

54 

53 

56 

3 

BAKER  9  NNW 

MAX 

106 

101 

5 

MIN 

67 

6S 

63 

61 

66 

63 

66 

63 

66 

67 

68 

64 

62 

64 

69 

75 

82 

81 

72 

75 

73 

78 

82 

7  = 

71 

75 

7S 

77 

76 

67 

70 

5 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

81 

67 

86 

6 

MIN 

59 

59 

57 

55 

61 

60 

58 

59 

57 

56 

61 

61 

55 

59 

65 

68 

70 

69 

63 

63 

66 

68 

67 

62 

63 

65 

67 

65 

66 

61 

62 

2 

BARRETT  0AM 

MAX 

82 

93 

92 

85 

4 

MIN 

47 

48 

53 

47 

44 

48 

45 

48 

46 

52 

51 

51 

51 

47 

50 

54 

55 

56 

50 

50 

55 

59 

55 

4? 

50 

54 

54 

55 

53 

47 

50 

8 

BAR  STOW 

MAX 

96 

101 

98 

98 

103 

102 

10  5 

105 

94 

3 

MIN 

57 

59 

56 

53 

56 

54 

55 

57 

57 

60 

57 

58 

54 

57 

61 

66 

68 

67 

65 

61 

62 

68 

70 

67 

63 

67 

69 

68 

65 

63 

61 

3 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

78 

78 

78 

80 

78 

93 

88 

86 

6 

MIN 

46 

46 

46 

44 

43 

48 

45 

45 

47 

47 

50 

50 

49 

48 

51 

59 

55 

55 

60 

48 

55 

58 

55 

51 

53 

55 

6C 

57 

53 

50 

50 

6 

BEN  LOMOND 

MAX 

72 

73 

75 

76 

78 

76 

74 

75 

68 

70 

79 

75 

77 

7 

MIN 

49 

50 

49 

47 

44 

45 

45 

46- 

46 

47 

48 

46 

45 

44 

52 

55 

54 

54 

52 

50 

48 

49 

50 

51 

50 

49 

45 

46 

47 

47 

48 

5 

BERKELEY 

MAX 

76 

76 

72 

0 

MIN 

57 

60 

54 

55 

59 

60 

59 

58 

58 

55 

59 

57 

55 

56 

58 

57 

59 

59 

59 

59 

57 

58 

59 

59 

49 

56 

53 

56 

53 

54 

56 

9 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

78 

83 

8  3 

93 

88 

84 

3 

MIN 

55 

56 

55 

52 

56 

55 

52 

55 

54 

53 

57 

65 

52 

56 

57 

61 

58 

58 

58 

57 

57 

56 

57 

57 

60 

57 

56 

60 

55 

55 

56 

1 

BIG  BAR  RS 

MAX 

99 

102 

8  3 

65 

1 

MIN 

47 

52 

46 

46 

50 

53 

53 

51 

54 

53 

52 

51 

45 

49 

51 

50 

53 

55 

60 

57 

55 

55 

55 

52 

52 

53 

51 

45 

46 

44 

51 

2 

316  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

70 

69 

67 

8 

MIN 

39 

42 

33 

37 

37 

36 

33 

33 

36 

35 

39 

33 

34 

36 

35 

54 

44 

48 

32 

34 

46 

46 

46 

47 

43 

47 

45 

47 

46 

44 

40 

4 

3IG  CREEK   PH  1 

MAX 

63 

56 

62 

73 

80 

70 

69 

9 

MIN 

48 

49 

39 

46 

51 

44 

47 

46 

45 

48 

45 

45 

41 

51 

66 

60 

60 

61 

56 

53 

56 

62 

60 

56 

55 

60 

60 

57 

54 

49 

52 

1 

3ISH0P  WB  AP 

MAX 

82 

89 

88 

5 

MIN 

47 

49 

48 

43 

54 

45 

42 

47 

44 

47 

61 

41 

43 

47 

48 

51 

53 

56 

57 

52 

52 

54 

58 

52 

55 

55 

51 

54 

44 

45 

49 

5 

ilSHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

58 

57 

58 

65 

66 

58 

59 

50 

50 

56 

73 

7  0 

61 

65 

2 

MIN 

39 

35 

30 

36 

40 

40 

33 

33 

35 

37 

36 

32 

28 

31 

41 

42 

46 

46 

45 

44 

42 

50 

50 

46 

43 

49 

52 

48 

47 

40 

40 

5 

SLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

66 

64. 

8 

MIN 

42 

37 

34 

44 

44 

41 

40 

39 

39 

43 

41 

38 

42 

51 

57 

60 

62 

56 

55 

54 

56 

60 

51 

49 

55 

56 

55 

52 

49 

46 

48. 

3 

!LYTHE 

MAX 

108 

110 

'77 

107 

103. 

8 

MIN 

66 

66 

65 

62 

67 

68 

64 

63 

65 

67 

69 

62 

63 

63 

72 

77 

77 

80 

74 

75 

82 

81 

80 

S5 

^71 

^73 

74 

79 

73 

71. 

0 

ILYTHE  CAA  AP 

MAX 

101 

96 

102 

104 

109 

113 

106 

110 

108 

104. 

0 

MIN 

69 

71 

66 

68 

69 

72 

69 

65 

67 

68 

69 

62 

66 

^69 

%3 

80 

62 

82 

84 

79 

83 

82 

85 

80 

78 

76 

77 

84 

^84 

77 

74. 

8 

lOCA 

MAX 

67 

70. 

5 

MIN 

36 

35 

32 

30 

34 

37 

32 

39 

31 

41 

36 

40 

39 

37 

36 

36 

38 

40 

43 

38 

42 

44 

44 

35 

36 

39 

41 

27 

32 

32 

36. 

8 

ONITA 

MAX 

75 

76. 

7 

MIN 

53 

52 

55 

51 

54 

60 

52 

59 

52 

56 

56 

59 

57 

62 

60 

64 

63 

62 

57 

58 

59 

56 

58 

63 

56 

63 

54 

61 

62 

61 

57. 

6 

ORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

^79 

105 

99. 

2 

MIN 

57 

65 

65 

58 

54 

56 

54 

65 

69 

56 

65 

61 

65 

57 

61 

66 

68 

70 

65 

58 

^71 

^72 

70 

61 

66 

69 

68 

64 

56 

63. 

7 

OWMAN  DAM 

MAX 

61 

66 

68. 

4 

MIN 

41 

40 

33 

41 

44 

42 

40 

40 

40 

41 

42 

35 

40 

47 

53 

54 

51 

54 

49 

51 

52 

54 

55 

46 

46 

52 

51 

46 

45 

45 

45. 

7 

RAWLEY   2  SW 

MAX 

101 

101 

99 

97 

96 

97 

93 

103 

111 

110 

109 

113 

110 

102. 

1 

MIN 

62 

60 

66 

66 

61 

66 

57 

62 

61 

59 

62 

59 

61 

61 

67 

75 

74 

74 

71 

73 

77 

75 

74 

72 

67 

69 

70 

74 

72 

70 

67. 

2 

RI06EP0RT 

MAX 

63 

75 

73 

68 

65 

62 

68 

6  3 

79 

80 

82 

78 

76 

81 

78 

84 

79 

80 

73 

73 

72. 

5 

MIN 

41 

37 

35 

27 

35 

38 

27 

35 

29 

31 

39 

33 

32 

33 

37 

36 

40 

42 

42 

40 

41 

42 

48 

36 

35 

39 

52 

32 

40 

27 

36. 

7 

ROOKS  FARNHAM  RCH 

81 

81 

89 

87  • 

8 

MIN 

55 

57 

52 

52 

55 

55 

50 

51 

54 

52 

47 

55 

60 

58 

59 

57 

57 

62 

57 

55 

59 

59 

58 

54 

63 

57 

55. 

8 

JRBANK  WB  AP 

MAX 

75 

74 

78 

80 

76 

76 

75 

77 

77 

75 

73 

74 

77 

87 

84 

87 

83 

85 

81 

85 

85 

86 

85 

61 

84 

83 

90 

69 

79 

81 

60. 

8 

MIN 

55 

59 

57 

57 

59 

57 

55 

57 

57 

59 

57 

58 

55 

56 

57 

58 

60 

59 

60 

57 

58 

62 

61 

61 

59 

64 

61 

61 

60 

56 

56. 

5 

JRLINGAME 

MAX 

72 

70 

69 

71 

70 

74 

73 

72 

70 

70 

68 

64 

72 

77 

79 

73 

76 

70 

66 

68 

74 

76 

74 

70 

79 

77 

73 

73 

66 

71 

72. 

0 

MIN 

57 

59 

52 

53 

57 

56 

55 

58 

57 

59 

59 

54 

50 

52 

56 

54 

60 

57 

59 

56 

58 

53 

53 

57 

54 

59 

53 

52 

47 

49 

55. 

3 

JRNEY 

MAX 

66 

69 

65 

61 

78 

72 

66 

63 

61 

68 

71 

69 

69 

77 

83 

68 

91 

90 

87 

74 

86 

89 

88 

76 

78 

84 

83 

77 

80 

73 

76. 

1 

MIN 

41 

47 

46 

32 

41 

48 

37 

46 

47 

39 

45 

45 

41 

41 

44 

43 

49 

47 

53 

49 

46 

49 

57 

46 

45 

44 

41 

37 

47 

36 

44. 

3 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


-  185  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1956 


Day     01  Monlh 


BUTTONWI LLOW 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO   EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARL4KE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE   3  SSE 


COLUSA  1  SSW 


CORCORAN   IRRIG  DIST 


COW  CREEK 


CRESCENT  CITY  1  N 


CULVER  CITY 


DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS   AGP  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69  71 
57  56 


78  76 
55  48 


66  60 
<>4  42 


72  65 
40  44 


60  79 
37  38 


79  79 
55  59 


79  77 

50  52 


86  81 
64  58 


64  58 
39  39 


80  79 
50  51 


65  64 
41  45 


66  7  0 
45  44 


80  75 
54  56 


69  64 
46  46 


64  62 

36  43 


79  75 
58  59 


69  68 

57  59 


76  75 
51  50 


77  74 

56  57 


73  69 
54  50 


75  73 
53  53 


83  80 
57  59 


73  67  67 

51  52  46 

76  79 

56  56 


Be  65 
58  57 


80  81 

52  52 


72  70 
46  52 


108  103 
80  78 


67  65 
50  49 


72  70 
55  58 


71  74 

54  57 


78  60 
47  41 


73  70 
50  47 


91  86 
61  62 


82  79 
57  59 


68  60 
42  47 


62  80 
55  55 


79     89  87 


69  70  70 
60     61  57 


44     55  48 


60  60  64 
36     46  44 


75  75  73 
37      44  49 


80  83  79 
36     35  39 


78     85  80 


61  82  81 
50     52  49 


94  90  84 
46      55  53 


70  70  73 
35     37  36 


75  65  80 
44     55  51 


75     71  69 


54  72  75 
36     46  47 


85  82  77 
47      53  55 


61  74  67 
40     48  46 


73     72  65 

33      36  36 


50     59  59 


55     57  61 


79  80  77 
51      52  50 


75  84  78 
51      59  54 


60  75  70 
48     55  50 


74  84  75 
54      54  53 


85     85  81 


80  75  72 
52     55  50 


67     83  79 


80  89  86 
55     62  55 


84  81  80 
51      54  54 


72  61  76 
44     49  52 


105  106  106 


72  73  67 
49     52  56 


55     58  55 


76     76  74 

54     58  55 


73     61  81 


71  77  75 
41      44  48 


80  85  80 
59     56  54 


72  71  63 
36     43  48 


83     83  63 


71  70  74 
58      56  58 


78     76  79 


56  56  59 
41      38  39 


67  64  63 
48     47  48 


78      76  80 


54     54  55 


8  0  8  0  82 
47      53  49 


86  80  85 
56      64  64 


49     45  47 


63     67  66 


76  71  79 
49     52  52 


66  63  58 
43     41  42 


60  54  62 
37     42  43 


79  72  79 
54     59  55 


77      76  78 

48     50  50 


76  74  71 
54     56  53 


67      65  74 

50     54  56 


72      78  73 


79  80  81 
53      50  53 


72  81 
54  53 


79  82 
53  51 


67  69  66 
63     49  54 


106  103  103 
78     73  76 


5  5     56  56 


74  73  68 
56      57  58 


71  72  71 
64     56  56 


76  76  78 
41      47  49 


68  64  65 
43     42  41 


87  86  89 
62      60  64 


60  79  72 
54      56  51 


55      52  53 


10      11       12      13  14 


82  85  61 
57     61  59 


72  71  70 
59     59  58 


78  76  74 
51     62  65 


62  59  59 
41     43  41 


78  74  75 
46     36  49 


77  80  79 
52     56  56 


67  65  55 
42     43  38 


77  77  76 
47     49  51 


72  74  77 
44     39  39 


66  67  64 
44     48  41 


78  75  72 
50     66  66 


66     65  53 


61  80  73 
52     60  63 


69  69 
62  69 


77  77  75 
51     50  49 


76  79  76 
53     57  57 


74     74  66 


55     59  66 


83  79  71 

53  50  54 

83  83  81 

55  61  56 

60  77  78 

61  61  64 

71 


77 

66  65 

102  103  103 

78  77  79 

71  68  66 

53  53  52 

75  76  77 
69  60  58 

73  71  73 

66  65  56 

76  82  76 
46  45  51 

68  71  66 

43  44  42 

91  85  87 

64  58  61 

82  85  80 

62  58 

II  u 

66  60  58 

40  46  46 

82  78  76 

50  56  66 


70  72  70 
68     56  59 


81  89  92 

41  40  40 

73  82  92 

50  56  67 

86  96  92 

48  50  61 


73     61  91 


89  89 
46  49 


58  66 
44  47 


SO  94  101 
66     60  66 


49  66  76 
39     46  61 


91  67 
61  52 


93  98 
67  63 


87  93 
66  63 


96  100 
62  60 


64  99 
66  63 


74  85  94 
44     46  50 


66  70  74 
49     47  50 


74  85  93 
55     54  69 


75  74 
63  57 


75     77  69 


66  74  81 
45     42  42 


70  81  86 
38     44  46 


16     17     18  19 


102  101  98 
66     64  66 


69  71  72 
61     61  61 


52     63  50 


50  52  54 

96  96  84 

48  50  54 

90  91  90 

56  51  51 

99  96  88 

64  58  56 

94  95  96 

50  64  49 

100  103  100 

60  64  69 

82  84  65 

47  46  41 

97  97  92 
60  60  62 

93  92  96 

49  61  53 

80  85  86 

52  58  52 

99  96  88 

60  58  59 

84  85  85 

54  56  56 

86  85  84 

43  46  42 

97  94  92 

62  63  61 

72  70  70 


91     86  87 

57     56  54 

98     86  80 

59     58  58 

93     92  87 

57     59  58 

98  83  60 
54     67  56 

99  96  94 
63     62  64 

91  91 

65  63 

95  ee 


92 
68 

101 

63     58  56 

102  101  97 
67     67  65 

90  88  91 
61     57  56 


96  96 

51  50 

112  114 

82  89 

70  61 


95 
54 

114 

67 

63 

53  56  66 

95     76  74 

54  60  60 

72  72  74 
56     57  57 

93     97  93 

50  52  51 

85     79  81 

60     57  60 

97  102  100 
70     70  70 

100     94  91 

68     59  58 

89     90  69 

51  66  57 

85  84  80 
48     48  46 

98  90  86 

60     59  57 


73  71 

59  60 


99     96  95 


72  73  74 
61     61  61 


8  5  86  82 
49     62  51 


76     82  74 

30     50  42 


91 
57 


79  70 
43  39 


69  68 
42  56 


49  42 
9  0  84 


87  92 

60  60 


97  100 
67  58 


93 
65 

91 

58     56  55 

95  93  92 
55     54  64 

105  97  94 
69     70  68 


76  8* 

46  50 


87  88 
64  58 


88  94 
48  50 


83  87 
48  52 


96  95 
58  62 


78  78 

46  52 


59     58  51 


83  81 
51  49 


60     61  55 


87  83 
48  60 


97  94 
63  56 


108  106 
98  64 


80  78 
48  42 


88  77 
49  4S 


96  93 
60  94 


63  82 
41  43 


91  87 
48  39 


92  99  83 
96     53  99 


93  88 
98  90 


96  102  96 
69     72  65 


75  70 
41  40 


61  75  78 
41     *e  40 


74  76  44 
48     40  42 


93  85  87 
52     52  5* 


83  83  81 
50    48  43 


84  74 
54  41 


86  88 
63  57 


78  87 

56  66 


90  92 
59  53 


61  86 
68  66 


90  96 
59  62 


87  89 
58  62 


95  98 

53  61 


91  92 
61  63 


81  90 
54  56 


96     92  86 

63     60  60 


89  85 
58  53 


84  81 
57  57 


84  84 
53  56 


90  90 
67  59 


84 

58 


97  92  89 

58  56  66 

99  96  94 

65  62  60 

91  91  86 

60  67 

91  91 

51  52  50 


87  92 
59  56 


97  85 
60  55 


94  85 
92  52 


96  90 
53  55 


100  96 
63  60 


95  92 
63  59 


96  101 
66  65 


91  64  84 
57     52  51 


go  81  S8 
55     55  54 


78  83 
51  60 


90  78 
55  55 


9  5  93  8  9 
60     55  52 


96  98  90 
59     60  56 


93  86  87 
60     59  53 


92  86 
53  50 


88  SO 
90  43 


111  113 

62  83 


72  82 
67  67 


9  0     64  86 


76  73 
53  64 


87  66 
47  49 


74  81 

47  66 


98  99 
63  66 


87  94 

56  58 


117 

89 

65 
57 

76 

59  60  69]  59 
76     76  73 


119  121 
84  94 


120  lie  111 
89     83  79 


89  76 
65  57 


76  75 
62  63 


74  72  73 
60     61  57 


99  93  91 
51     53  61 


81     83  61 


57 
103 


90  91  66 
52     43  43 


90  90  80 
60     61  51 


104 
74|  65 


108  110 
70  73 


76  81  83 
51     44  50 


90  94 

56  59 


90  94  91 
66     56  57 


86  92  90  69 
54     47      69  59 


65  80  75  84 
5  1      54      44  45 


56     57  57 


84  SO 
49  40 


95  91 
60  56 


99  96 
67  67 


94  86 
55  56 


76  74 
41  42 


94  9  0 
52  52 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1958 


 .  

Station 

Day 

0(  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ii  DE  SABLA 

MAX 

68 

71 

61 

73 

73 

67 

67 

64 

66 

70 

71 

70 

75 

80 

84 

86 

78 

81 

84 

76 

84 

85 

84 

81 

75 

9 

MIN 

49 

50 

45 

43 

49 

49 

45 

47 

46 

44 

60 

48 

46 

50 

57 

56 

55 

56 

56 

54 

57 

53 

56 

56 

50 

49 

50 

5 

?  DOBBINS  COLGATE 

MAX 

75 

83 

61 

78 

63 

78 

79 

76 

70 

81 

97 

93 

91 

86 

89 

9  0 

86 

91 

94 

91 

90 

83 

9 

MIN 

51 

52 

54 

56 

54 

55 

50 

55 

55 

48 

60 

65 

61 

59 

63 

64 

56 

60 

64 

55 

53 

56 

7 

DOHNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

62 

57 

52 

55 

70 

67 

57 

57 

50 

62 

63 

56 

48 

63 

72 

74 

61 

80 

79 

73 

78 

64 

83 

72 

71 

81 

61 

77 

77 

67 

68 

3 

MIN 

36 

38 

34 

31 

35 

40 

36 

38 

38 

39 

37 

41 

39 

35 

35 

36 

38 

41 

40 

36 

42 

45 

45 

36 

36 

42 

42 

36 

37 

32 

37 

9 

;  DONNIEVILLE  RS 

MAX 

69 

69 

63 

64 

76 

72 

65 

65 

67 

58 

68 

63 

56 

77 

85 

88 

88 

96 

84 

60 

84 

84 

89 

82 

68 

89 

67 

82 

82 

74 

76 

2 

MIN 

42 

49 

42 

38 

44 

47 

44 

47 

46 

41 

45 

50 

44 

45 

46 

49 

50 

48 

48 

46 

52 

51 

57 

54 

42 

61 

44 

41 

42 

44 

46 

4 

DOYLE  6  SSE 

MAX 

71 

71 

67 

63 

80 

60 

68 

66 

62 

71 

74 

62 

55 

71 

78 

66 

89 

90 

87 

61 

85 

92 

92 

81 

80 

65 

69 

83 

65 

76 

77 

3 

MIN 

44 

43 

40 

35 

42 

44 

38 

43 

47 

47 

45 

39 

41 

43 

46 

48 

53 

55 

47 

46 

51 

57 

58 

47 

50 

52 

56 

44 

43 

45 

45 

3 

DUDLEYS 

MAX 

70 

68 

68 

78 

73 

69 

66 

67 

70 

70 

66 

63 

73 

90 

88 

66 

62 

82 

61 

82 

67 

88 

83 

82 

88 

90 

87 

82 

84 

80 

76 

2 

MIN 

40 

40 

37 

42 

45 

42 

39 

38 

37 

36 

44 

40 

40 

43 

49 

50 

53 

55 

47 

46 

47 

49 

48 

41 

41 

48 

46 

43 

44 

37 

43 

6 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

74 

72 

72 

80 

70 

74 

72 

74 

74 

85 

74 

74 

64 

73 

79 

76 

78 

88 

80 

85 

MIN 

53 

52 

51 

57 

65 

50 

52 

66 

51 

58 

57 

66 

58 

67 

56 

56 

55 

55 

52 

61 

EAGLE  HTN 

MAX 

97 

95 

94 

91 

97 

96 

97 

95 

93 

94 

94 

92 

69 

91 

99 

103 

101 

106 

106 

102 

101 

100 

105 

107 

105 

106 

106 

109 

111 

105 

99 

7 

MIN 

72 

73 

68 

70 

74 

69 

73 

70 

69 

74 

73 

67 

67 

68 

76 

80 

84 

67 

83 

79 

63 

84 

88 

81 

62 

S3 

84 

85 

82 

75 

76 

8 

EAST  PARK  RES 

MAX 

76 

75 

74 

70 

81 

76 

75 

74 

63 

72 

78 

72 

70 

85 

92 

97 

97 

96 

90 

64 

93 

93 

93 

67 

86 

96 

93 

88 

90 

82 

83 

2 

MIN 

56 

52 

47 

50 

52 

50 

47 

50 

55 

56 

56 

60 

46 

55 

57 

57 

56 

63 

66 

59 

62 

60 

56 

56 

66 

59 

50 

52 

69 

52 

54 

9 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

80 

79 

80 

80 

79 

81 

79 

78 

78 

76 

75 

79 

62 

84 

86 

88 

64 

87 

87 

86 

87 

91 

66 

84 

85 

82 

92 

88 

85 

83 

83 

2 

MIN 

50 

53 

52 

51 

55 

59 

51 

53 

50 

57 

55 

54 

54 

49 

56 

59 

56 

58 

52 

55 

56 

56 

62 

61 

55 

66 

61 

57 

55 

56 

54 

6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

83 

8 1 

81 

82 

80 

62 

82 

79 

78 

61 

80 

78 

80 

84 

88 

90 

90 

88 

90 

89 

69 

9  0 

94 

91 

88 

90 

87 

97 

94 

87 

85 

8 

MIN 

49 

53 

53 

53 

53 

56 

50 

55 

49 

56 

56 

56 

53 

56 

55 

52 

52 

54 

51 

50 

62 

56 

66 

53 

55 

59 

53 

56 

66 

49 

53 

5 

EL  CENTRO  2  SSB 

MAX 

105 

98 

95 

102 

102 

101 

96 

95 

98 

98 

98 

94 

96 

104 

'02 

104 

108 

110 

107 

102 

103 

107 

111 

109 

108 

108 

110 

112 

110 

108 

103 

4 

MIN 

64 

64 

66 

63 

62 

59 

64 

64 

60 

55 

54 

64 

56 

60 

69 

76 

76 

71 

75 

69 

79 

77 

75 

71 

65 

68 

67 

70 

73 

75 

67 

1 

ELECTRA  PH 

MAX 

80 

79 

77 

66 

86 

78 

77 

77 

78 

80 

81 

72 

82 

93 

100 

69 

86 

90 

92 

94 

91 

65 

96 

96 

96 

95 

94 

89 

87 

1 

MIN 

54 

55 

51 

49 

53 

57 

51 

53 

64 

48 

66 

56 

48 

it 

59 

60 

56 

68 

63 

53 

54 

57 

55 

52 

64 

62 

52 

62 

52 

54 

54 

2 

ELK  VALLEY 

MAX 

68 

62 

62 

75 

74 

64 

64 

64 

66 

74 

72 

70 

76 

82 

87 

94 

92 

92 

74 

67 

94 

94 

62 

77 

86 

61 

73 

74 

73 

71 

76 

6 

MIN 

42 

47 

48 

48 

45 

64 

46 

49 

49 

51 

43 

45 

40 

42 

48 

48 

64 

54 

55 

52 

52 

52 

53 

50 

46 

50 

49 

44 

44 

40 

46 

1 

ELSINORE 

MAX 

82 

81 

83 

64 

85 

82 

80 

80 

82 

81 

75 

80 

85 

95 

96 

96 

95 

95 

90 

93 

94 

96 

97 

97 

9' 

99 

102 

102 

102 

92 

90 

0 

MIN 

50 

50 

53 

50 

47 

52 

47 

49 

60 

51 

62 

51 

50 

60 

51 

61 

68 

56 

54 

62 

60 

56 

53 

53 

57 

58 

58 

56 

62 

53 

3 

ESCONOIOO 

MAX 

80 

79 

79 

80 

80 

76 

77 

77 

80 

78 

76 

79 

81 

86 

85 

84 

84 

86 

87 

88 

67 

88 

89 

86 

87 

85 

93 

90 

85 

86 

83 

3 

MIN 

55 

56 

57 

50 

55 

64 

53 

62 

51 

57 

55 

50 

54 

51 

67 

60 

60 

56 

52 

56 

55 

68 

65 

58 

56 

56 

57 

56 

58 

51 

55 

1 

EUREKA  HB  CITY 

MAX 

67 

63 

63 

66 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

64 

62 

62 

62 

64 

60 

61 

61 

64 

65 

63 

63 

66 

66 

63 

63 

62 

62 

62 

66 

63 

7 

MIN 

52 

52 

48 

50 

57 

56 

56 

54 

57 

57 

55 

55 

64 

53 

53 

54 

55 

56 

58 

57 

57 

56 

57 

59 

57 

57 

56 

50 

63 

55 

54 

8 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

73 

74 

75 

64 

82 

76 

65 

85 

76 

77 

76 

75 

86 

93 

97 

91 

69 

76 

77 

84 

83 

85 

84 

80 

96 

93 

89 

91 

63 

3 

MIN 

54 

58 

50 

52 

58 

66 

52 

61 

53 

54 

58 

55 

52 

62 

58 

56 

58 

58 

57 

56 

67 

57 

57 

56 

57 

56 

45 

52 

55 

2 

FAIRMONT 

MAX 

75 

72 

69 

68 

78 

74 

72 

70 

70 

74 

70 

64 

68 

80 

87 

86 

65 

88 

85 

81 

83 

66 

90 

87 

7< 

97 

96 

92 

89 

60 

79 

6 

MIN 

52 

52 

49 

49 

51 

48 

50 

51 

61 

63 

51 

51 

49 

50 

66 

62 

61 

62 

62 

58 

56 

61 

66 

62 

65 

64 

64 

66 

60 

60 

56 

5 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 

66 

60 

58 

76 

72 

62 

62 

64 

66 

64 

64 

74 

84 

88 

66 

84 

70 

82 

90 

74 

74 

62 

60 

76 

76 

73 

4 

MIN 

46 

46 

40 

44 

50 

40 

46 

44 

48 

46 

46 

46 

50 

54 

50 

56 

46 

50 

54 

46 

48 

60 

50 

44 

40 

47 

3 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

86 

86 

62 

66 

87 

65 

63 

85 

83 

86 

82 

80 

86 

95 

100 

102 

100 

97 

94 

94 

93 

99 

100 

94 

96 

102 

100 

97 

97 

90 

91 

6 

MIN 

54 

67 

47 

51 

58 

65 

67 

62 

65 

52 

55 

55 

50 

55 

59 

61 

62 

60 

56 

56 

60 

60 

58 

56 

55 

63 

62 

56 

65 

51 

56 

1 

FOLSOM  DAM 

MAX 

80 

82 

74 

76 

85 

79 

78 

79 

69 

79 

82 

76 

69 

63 

91 

99 

96 

87 

78 

83 

92 

90 

91 

64 

86 

96 

92 

91 

93 

64 

84 

2 

MIN 

54 

54 

54 

53 

56 

55 

56 

55 

65 

56 

57 

66 

51 

57 

66 

64 

59 

67 

64 

57 

58 

59 

57 

57 

58 

64 

56 

56 

55 

56 

66 

6 

FONTANA  KAISER 

MAX 

80 

78 

60 

84 

82 

60 

79 

76 

60 

80 

76 

77 

83 

95 

92 

94 

88 

90 

87 

90 

92 

95 

92 

87 

89 

91 

99 

96 

93 

88 

86 

5 

MIN 

55 

55 

57 

55 

53 

65 

51 

56 

62 

56 

53 

57 

53 

56 

67 

62 

60 

59 

58 

57 

61 

62 

62 

57 

61 

59 

69 

62 

56 

62 

67 

7 

FOREST  GLEN 

MAX 

77 

72 

65 

68 

78 

78 

70 

70 

70 

72 

75 

75 

70 

62 

88 

96 

90 

79 

89 

92 

95 

84 

67 

89 

84 

76 

82 

76 

60 

5 

MIN 

45 

45 

43 

41 

45 

51 

48 

51 

46 

48 

43 

45 

40 

41 

47 

47 

50 

60 

57 

56 

50 

50 

51 

49 

50 

60 

43 

41 

40 

38 

46 

6 

IFORT  BIDWELL 

MAX 

67 

67 

65 

74 

77 

70 

70 

67 

64 

69 

70 

57 

66 

77 

82 

67 

78 

63 

68 

91 

84 

75 

77 

65 

73 

75 

73 

70 

75 

0 

MIN 

40 

43 

38 

40 

46 

45 

41 

47 

42 

39 

42 

42 

43 

42 

45 

47 

60 

45 

55 

46 

51 

50 

54 

45 

44 

46 

47 

41 

45 

37 

44 

6 

FORT  BRAGG 

MAX 

69 

70 

65 

67 

70 

70 

70 

69 

72 

69 

67 

67 

69 

66 

68 

67 

67 

64 

66 

67 

64 

70 

70 

70 

68 

69 

67 

67 

64 

64 

67 

7 

MIN 

51 

55 

51 

51 

54 

55 

64 

56 

57 

56 

55 

55 

49 

50 

52 

51 

52 

56 

56 

57 

56 

57 

53 

59 

53 

56 

54 

53 

61 

51 

53 

9 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

68 

67 

65 

66 

66 

67 

67 

71 

67 

70 

68 

66 

67 

65 

65 

62 

63 

64 

65 

64 

67 

66 

68 

69 

67 

68 

67 

65 

67 

66 

66 

5 

MIN 

47 

53 

48 

49 

50 

55 

51 

57 

56 

52 

63 

54 

46 

46 

47 

50 

55 

56 

56 

56 

56 

53 

49 

56 

49 

55 

53 

51 

51 

46 

51 

9 

1  FORT  JONES  RS 

MAX 

68 

63 

61 

74 

76 

71 

68 

65 

67 

74 

75 

74 

74 

84 

89 

94 

95 

93 

93 

64 

91 

94 

94 

80 

85 

87 

84 

76 

77 

74 

79 

6 

MIN 

41 

47 

46 

40 

40 

48 

49 

39 

49 

47 

41 

46 

41 

44 

48 

49 

52 

51 

55 

51 

51 

65 

56 

46 

48 

48 

47 

40 

42 

38 

46 

6 

IFORT  ROSS 

MAX 

70 

70 

72 

74 

73 

76 

70 

70 

73 

76 

74 

72 

74 

73 

78 

71 

68 

66 

72 

72 

66 

74 

76 

78 

78 

75 

76 

74 

73 

74 

73 

0 

MIN 

50 

52 

50 

52 

53 

54 

63 

66 

53 

52 

54 

46 

49 

60 

50 

54 

57 

56 

56 

56 

62 

57 

56 

53 

50 

49 

4« 

48 

47 

48 

52 

0 

1^  FRESNO  WB  AP 

MAX 

82 

80 

77 

85 

83 

79 

80 

80 

60 

80 

77 

77 

61 

93 

99 

98 

94 

9  0 

68 

90 

96 

95 

9  0 

89 

93 

98 

92 

95 

87 

87 

1 

MIN 

56 

59 

51 

53 

60 

56 

66 

55 

56 

55 

56 

67 

51 

56 

62 

65 

64 

62 

58 

58 

63 

63 

61 

58 

58 

64 

63 

58 

5! 

53 

58 

3 

I'FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

85 

85 

84 

81 

90 

88 

84 

83 

83 

83 

64 

82 

79 

85 

97 

103 

102 

97 

95 

92 

95 

100 

100 

96 

92 

96 

103 

95 

98 

91 

91 

0 

MIN 

51 

55 

46 

45 

55 

53 

5  1 

49 

50 

49 

54 

52 

46 

49 

59 

61 

59 

60 

54 

53 

68 

60 

54 

52 

52 

59 

58 

54 

57 

47 

53 

4 

1' GIANT  FOREST 

MAX 

57 

57 

52 

45 

63 

55 

53 

42 

48 

60 

61 

50 

47 

64 

69 

74 

74 

73 

70 

67 

68 

73 

74 

71 

66 

74 

79 

74 

73 

65 

62 

3 

j 

MIN 

39 

36 

35 

35 

36 

37 

36 

36 

36 

37 

39 

35 

34 

34 

43 

48 

49 

50 

46 

45 

45 

47 

49 

46 

44  44 

50 

47 

45 

40 

41 

6 

t  GILROY 

MAX 

76 

78 

64 

74 

77 

75 

74 

76 

75 

67 

74 

82 

93 

91 

83 

81 

79 

81 

85 

81 

66 

82 

82 

96 

89 

89 

93 

78 

81 

4 

j. 

MIN 

49 

50 

54 

55 

5  0 

55 

56 

52 

46 

57 

47 

49 

55 

54 

56 

55 

53 

53 

58 

52 

58 

52 

51 

55 

50 

52 

49 

46 

52 

5 

IGLENNVILLE 

MAX 

71 

65 

66 

77 

7  0 

72 

90 

89 

86 

84 

85 

89 

90 

86 

84 

67 

95 

89 

69 

80 

82 

3 

MIN 

41 

37 

44 

32 

61 

4C 

35 

3< 

44 

49 

47 

47 

45 

45 

45 

50 

48 

44 

44  44 

44 

43 

4; 

38 

44 

1 

1  GRANT  GROVE 

MAX 

60 

55 

49 

50 

64 

58 

55 

46 

50 

55 

51 

60 

48 

55 

71 

73 

71 

70 

67 

67 

72 

73 

67 

66 

72 

77 

72 

70 

62 

62 

2 

H 

MIN 

38 

37 

3  3 

34 

37 

37 

37 

36 

35 

37 

37 

35 

32 

34 

43 

47 

48 

49 

49 

42 

46 

47 

48 

44 

38 

45 

49 

47 

44 

40 

40 

8 

I  GRASS  VALLEY 

MAX 

71 

72 

64 

66 

78 

74 

7  0 

69 

64 

72 

72 

64 

62 

75 

90 

go 

88 

61 

80 

65 

67 

87 

80 

60 

89 

86 

84 

85 

76 

77 

5 

MIN 

50 

49 

45 

47 

52 

51 

47 

49 

49 

47 

53 

46 

46 

53 

61 

60 

60 

60 

53 

55 

60 

61 

60 

56 

55 

63 

55 

55 

51 

51 

53 

1; 

IIGRATON  1  W 

MAX 

7C 

71 

72 

81 

73 

71 

70 

69 

73 

60 

76 

76 

62 

90 

91 

76 

72 

70 

72 

82 

72 

77 

77 

82 

92 

87 

88 

87 

85 

85 

78 

MIN 

5C 

60 

4f 

S" 

50 

48 

50 

53 

53 

57 

56 

57 

50 

55 

56 

49 

62 

52 

49 

46 

50 

45 

48 

51 

2 

li'GREENLAND  RANCH 

MAX 

1 04 

1 03 

99 

105 

105 

9S 

99 

99 

102 

10] 

97 

98 

106 

110 

113 

109 

110 

112 

116 

116 

115 

113 

116 

120 

121 

119 

110 

106 

2 

MIN 

80 

78 

74 

78 

81 

76 

79 

73 

75 

78 

78 

78 

70 

76 

74 

60 

66 

87 

84 

81 

86 

87 

90 

87 

87 

84 

95 

90 

86 

78 

81 

3 

1'HAIHEE 

MAX 

86 

80 

78 

80 

82 

60 

81 

77 

80 

61 

82 

77 

78 

79 

84 

90 

90 

92 

89 

99 

96 

1  00 

94 

92 

94 

94 

97 

99 

97 

86 

87 

3 

l| 

MIN 

60 

60 

57 

54 

52 

56 

60 

52 

52 

52 

54 

64 

50 

52 

58 

62 

64 

64 

61 

56 

60 

66 

70 

62 

67 

64 

68 

62 

66 

58 

58 

6 

lelerence  Nc 

tes  FoLowing  Staticn 

-  187  - 


DAILY  TEMPERATURES  cal,fo«n,* 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HALF  MOON  BAV  2  NNW 

MAX 
M I  N 

55 

59 

54 

52 

56 

69 

56 

7  0 
56 

66 
57 

66 
56 

70 
56 

66 
59 

64 
57 

66 
62 

64 

51 

70 
52 

64 

56 

66 

56 

69 

55 

68 
54 

70 
58 

66 

57 

67 
54 

71 
59 

73 
56 

72 
66 

71 
56 

66 
64 

70 
47 

66 
64 

64 

60 

68 
55 

3 
1 

HAMILTON  AFB 

MAX 

70 

71 

73 

79 

72 

79 

72 

69 

70 

75 

73 

73 

80 

87 

86 

79 

76 

70 

70 

76 

75 

78 

76 

76 

92 

79 

86 

84 

75 

62 

76 

7 

MIN 

54 

56 

52 

53 

56 

54 

55 

67 

57 

56 

67 

54 

54 

54 

56 

56 

58 

58 

67 

55 

56 

66 

57 

58 

66 

66 

54 

52 

51 

62 

55 

2 

HAMILTON  AFB    1  E 

MAX 

74 

71 

71 

79 

78 

74 

73 

70 

73 

75 

74 

71 

76 

83 

88 

61 

79 

73 

72 

74 

76 

75 

80 

75 

91 

90 

61 

86 

65 

81 

77 

■  6 

MIN 

51 

57 

48 

51 

50 

54 

50 

54 

56 

53 

52 

52 

49 

50 

53 

52 

55 

54 

56 

51 

64 

54 

48 

57 

52 

57 

50 

52 

50 

48 

52 

•  3 

HANFORD 

MAX 

84 

83 

79 

85 

85 

64 

61 

82 

82 

61 

60 

80 

62 

92 

98 

99 

95 

93 

91 

93 

95 

93 

93 

91 

93 

98 

97 

96 

93 

8B«9 

MIN 

55 

54 

53 

53 

59 

54 

56 

55 

58 

65 

56 

54 

50 

57 

61 

61 

61 

61 

57 

56 

61 

61 

60 

53 

66 

60 

62 

51 

55 

62 

56 

•  2 

HAPPY   CAMP  PS 

MAX 

75 

67 

65 

81 

82 

70 

70 

71 

73 

80 

80 

77 

83 

91 

95 

100 

100 

101 

94 

90 

100 

101 

97 

83 

92 

90 

84 

82 

81 

76 

84 

•  4 

MIN 

46 

51 

50 

47 

51 

54 

53 

53 

53 

51 

47 

50 

44 

48 

54 

55 

59 

58 

60 

60 

57 

61 

55 

53 

53 

63 

49 

46 

47 

45 

52 

•  2 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

70 

66 

64 

81 

77 

70 

70 

70 

68 

71 

72 

69 

78 

66 

92 

88 

90 

60 

68 

92 

90 

60 

79 

86 

36 

80 

83 

76 

MIN 

42 

44 

34 

40 

46 

40 

46 

46 

40 

45 

44 

41 

42 

44 

51 

46 

53 

45 

47 

52 

51 

46 

45 

46 

46 

40 

48 

39 

44 

!6 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

97 

95 

93 

92 

96 

97 

96 

92 

90 

93 

94 

90 

89 

92 

100 

102 

102 

107 

104 

102 

99 

99 

104 

107 

106 

107 

107 

108 

110 

105 

99 

•  1 

62 

64 

65 

58 

63 

59 

64 

62 

61 

61 

60 

59 

63 

66 

69 

75 

73 

80 

74 

66 

77 

76 

75 

70 

70 

69 

75 

76 

77 

66 

67 

>e 

HEALDSBURG 

MAX 

72 

74 

75 

85 

78 

75 

74 

71 

76 

80 

79 

77 

86 

96 

98 

81 

76 

76 

76 

86 

78 

84 

83 

87 

96 

94 

84 

91 

83 

89 

82 

•  3 

MIN 

51 

55 

49 

52 

55 

55 

63 

57 

54 

56 

69 

62 

53 

53 

58 

56 

56 

58 

60 

57 

57 

58 

53 

53 

66 

53 

57 

61 

56 

66 

55 

•  8 

HENSHAW  DAM 

MAX 

77 

76 

74 

76 

77 

81 

75 

72 

73 

75 

75 

70 

73 

81 

89 

90 

67 

86 

67 

82 

86 

85 

91 

87 

66 

90 

95 

96 

96 

66 

62 

.5 

MIN 

46 

42 

48 

44 

36 

43 

40 

41 

44 

40 

39 

46 

40 

43 

41 

63 

52 

53 

46 

43 

52 

55 

50 

45 

48 

63 

62 

60 

46 

40 

45 

.8 

HETCH  HETCHY 

MAX 

64 

63 

67 

79 

73 

66 

64 

60 

70 

69 

60 

66 

73 

81 

88 

89 

85 

81 

88 

80 

85 

86 

80 

80 

SS 

88 

86 

83 

76 

76 

>1 

MIN 

46 

39 

39 

45 

47 

41 

44 

42 

43 

44 

45 

40 

44 

50 

52 

57 

53 

52 

47 

50 

53 

54 

47 

48 

49 

62 

48 

43 

43 

46 

•  8 

HOLLl 5TER 

MAX 

70 

72 

75 

83 

69 

74 

71 

71 

73 

71 

65 

68 

77 

88 

83 

72 

73 

73 

74 

60 

75 

76 

76 

78 

88 

79 

84 

84 

73 

78 

75 

•  8 

MIN 

51 

51 

49 

49 

52 

53 

50 

53 

56 

63 

57 

56 

46 

47 

54 

53 

54 

49 

49 

49 

50 

49 

56 

52 

50 

53 

47 

46 

46 

44 

50 

.8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

55 

54 

48 

62 

60 

53 

60 

45 

53 

52 

49 

60 

53 

66 

70 

71 

67 

68 

62 

64 

71 

71 

68 

66 

66 

72 

73 

67 

66 

60 

61 

•  0 

35 

35 

33 

34 

38 

35 

33 

35 

33 

35 

35 

33 

30 

37 

37 

44 

45 

47 

42 

38 

44 

46 

45 

41 

40 

44 

45 

40 

41 

34 

38 

.5 

IDRIA 

MAX 

74 

79 

72 

78 

77 

70 

69 

78 

72 

72 

70 

68 

77 

85 

91 

93 

90 

88 

85 

84 

88 

89 

89 

85 

89 

94 

90 

89 

89 

82 

81 

.9 

49 

48 

43 

47 

57 

47 

47 

43 

45 

42 

47 

47 

46 

54 

61 

65 

67 

61 

58 

58 

61 

65 

60 

57 

56 

64 

59 

57 

66 

60 

53>9 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

73 

72 

76 

76 

72 

70 

71 

69 

74 

84 

85 

85 

82 

83 

62 

80 

86 

87 

66 

91 

91 

69 

85 

81 

80 

.4 

39 

35 

34 

39 

33 

34 

35 

36 

34 

37 

44 

54 

49 

37 

36 

53 

53 

48 

46 

46 

50 

60 

46 

39 

42 

•  2 

IMPERIAL 

MAX 

99 

97 

94 

100 

101 

99 

96 

95 

97 

97 

94 

94 

94 

101 

101 

103 

107 

108 

106 

101 

101 

105 

110 

108 

106 

106 

109 

112 

10« 

107 

101 

.9 

69 

62 

67 

67 

64 

65 

63 

61 

65 

61 

66 

65 

65 

65 

72 

77 

77 

79 

78 

73 

79 

79 

78 

76 

69 

70 

71 

73 

74 

77 

70 

•  3 

INDEPENDENCE 

MAX 

84 

62 

87 

85 

86 

86 

85 

83 

60 

93 

94 

97 

94 

94 

98 

99 

99 

96 

101 

103 

MIN 

56 

54 

56 

48 

47 

57 

52 

47 

46 

50 

65 

67 

65 

60 

57 

60 

60 

62 

64 

64 

INDIO   US  DATE  GARDEN 

MAX 

102 

98 

97 

100 

102 

100 

97 

95 

99 

98 

93 

94 

97 

103 

106 

106 

112 

112 

108 

101 

102 

107 

111 

108 

106 

107 

108 

113 

109 

103 

•  1 

M I  N 

68 

71 

67 

70 

68 

69 

66 

66 

70 

71 

69 

66 

66 

66 

70 

74 

81 

81 

80 

74 

74 

80 

85 

79 

77 

73 

77 

68 

74 

69 

72 

.4 

INYOKERN 

MAX 

86 

82 

86 

92 

96 

89 

83 

81 

89 

87 

80 

62 

86 

93 

98  • 

96 

101 

97 

97 

97 

98 

102 

96 

100 

103 

106 

105 

103 

95 

93 

93 

i4 

52 

48 

54 

57 

57 

66 

65 

60 

59 

56 

60 

69 

56 

62 

60 

68 

53 

IRON  MTN 

MAX 

100 

99 

95 

94 

102 

104 

1  06 

97 

94 

96 

98 

96 

92 

92 

102 

106 

107 

110 

109 

107 

108 

104 

108 

ill 

107 

110 

111 

114 

116 

109 

103 

.2 

MIN 

71 

75 

71 

66 

71 

70 

73 

72 

73 

75 

73 

69 

70 

68 

74 

77 

83 

89 

63 

79 

83 

83 

68 

85 

78 

78 

SI 

83 

78 

79 

76 

.6 

JESS  VALLEY 

MAX 

63 

60 

50 

66 

70 

64 

62 

56 

58 

62 

56 

54 

64 

70 

77 

80 

78 

76 

73 

74 

60 

S4 

74 

66 

72 

76 

74 

72 

72 

66 

68 

.5 

M  I  N 

38 

42 

42 

32 

40 

42 

40 

42 

42 

35 

40 

37 

42 

40 

42 

47 

50 

46 

40 

40 

48 

50 

52 

44 

42 

50 

42 

36 

40 

34 

41 

.9 

JOICE  ISLAND 

MAX 

82 

70 

72 

72 

70 

73 

74 

74 

71 

62 

90 

93 

78 

74 

70 

72 

SO 

75 

79 

76 

77 

92 

77 

.0 

MIN 

59 

57 

56 

58 

56 

66 

5« 

57 

65 

57 

60 

67 

59 

59 

59 

58 

58 

66 

69 

68 

60 

57 

57 

.8 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

71 

69 

73 

72 

73 

70 

66 

69 

70 

70 

64 

70 

74 

85 

64 

82 

83 

62 

76 

76 

81 

86 

83 

79 

a: 

94 

90 

89 

SO 

80 

77 

.6 

M I  N 

39 

39 

43 

39 

38 

37 

36 

46 

42 

38 

40 

40 

36 

44 

47 

65 

51 

52 

43 

40 

48 

52 

51 

42 

46 

52 

51 

49 

43 

43 

.9 

KENTFIELO 

MAX 

72 

74 

81 

74 

73 

70 

73 

77 

75 

72 

63 

90 

90 

80 

73 

71 

72 

82 

76 

81 

76 

77 

93 

S2 

86 

90 

76 

78 

.5 

47 

51 

52 

53 

55 

57 

65 

57 

55 

50 

50 

65 

54 

58 

56 

59 

56 

54 

56 

69 

67 

52 

51 

52 

52 

S3 

53 

.9 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

84 

84 

82 

87 

87 

87 

82 

81 

82 

83 

60 

60 

61 

98 

100 

101 

101 

97 

93 

92 

97 

98 

98 

69 

92 

100 

97 

98 

93 

89 

90 

.4 

60 

60 

57 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

61 

60 

61 

56 

63 

71 

73 

71 

70 

66 

67 

71 

70 

72 

66 

66 

71 

71 

70 

67 

64 

.7 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

79 

79 

79 

86 

67 

87 

85 

74 

79 

79 

77 

72 

80 

92 

97 

96 

95 

92 

92 

92 

98 

96 

92 

90 

96 

102 

97 

96 

93 

86 

88.2 

MIN 

51 

49 

59 

58 

53 

46 

48 

56 

51 

51 

53 

51 

49 

50 

S3 

65 

64 

56 

58 

60 

64 

66 

69 

56 

66 

54 

61 

56 

59 

63 

56 

•  2 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

65 

87 

82 

82 

90 

88 

82 

81 

66 

85 

85 

62 

84 

84 

97 

103 

104 

100 

96 

93 

96 

98 

98 

91 

94 

98 

104 

96 

99 

91.3 

MIN 

53 

62 

55 

54 

63 

57 

62 

67 

67 

55 

59 

58 

52 

58 

65 

70 

61 

66 

62 

56 

66 

65 

66 

61 

62 

71 

65 

64 

61 

sl 

60 

.7 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

88 

81 

82 

89 

88 

83 

84 

83 

84 

66 

63 

82 

85 

96 

102 

102 

99 

97 

93 

94 

100 

100 

95 

92 

97 

103 

96 

98 

93 

93 

91 

.5 

MIN 

60 

61 

52 

59 

63 

63 

60 

56 

58 

57 

56 

61 

58 

68 

72 

72 

68 

65 

60 

60 

70 

74 

64 

60 

62 

76 

64 

64 

62 

62 

■  8 

K I NG  CITY 

MAX 

60 

76 

78 

86 

85 

81 

76 

77 

78 

79 

76 

63 

90 

87 

80 

78 

78 

84 

80 

84 

80 

81 

91 

84 

66 

87 

76 

83 

81 

.6 

MIN 

51 

49 

50 

46 

51 

45 

46 

47 

48 

49 

53 

44 

46 

57 

56 

52 

48 

47 

45 

51 

67 

48 

47 

55 

53 

47 

50 

46 

49 

iS 

KLAMATH 

MAX 

67 

65 

66 

70 

68 

67 

69 

69 

68 

72 

70 

68 

71 

'1 

72 

71 

67 

63 

69 

68 

71 

65 

68 

70 

67 

66 

69 

70 

70 

66 

68 

.5 

MIN 

50 

54 

49 

49 

50 

56 

53 

52 

55 

63 

63 

47 

49 

48 

52 

63 

55 

56 

57 

56 

58 

58 

57 

57 

63 

68 

49 

47 

47 

*' 

52 

.7 

LAGUNA  BEACH 

70 

71 

72 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

72 

72 

75 

76 

75 

79 

76 

74 

73 

74 

75 

76 

73 

■  0 

MIN 

53 

53 

53 

51 

51 

50 

54 

53 

64 

63 

56 

60 

50 

55 

56 

56 

53 

52 

63 

54 

64 

64 

53 

61 

51 

S3 

•  1 

LAKE  ARROWHEAD 

72 

65 

67 

69 

67 

64 

60 

59 

63 

65 

59 

56 

68 

76 

76 

74 

79 

74 

69 

73 

74 

77 

77 

78 

86 

63 

62 

S2 

74 

70 

71 

■  3 

MIN 

49 

43 

40 

42 

46 

47 

38 

40 

43 

44 

45 

43 

39 

44 

50 

60 

56 

53 

47 

43 

56 

59 

54 

61 

47 

61 

60 

57 

69 

49 

48 

•  2 

LAKE  CITY 

MAX 

76 

71 

73 

55 

71 

74 

67 

66 

61 

64 

65 

66 

59 

67 

73 

81 

66 

83 

84 

73 

MIN 

41 

43 

42 

39 

48 

46 

42 

41 

39 

43 

46 

41 

45 

46 

46 

50 

56 

49 

55 

46 

LAKEPORT 

70 

70 

70 

80 

81 

68 

68 

65 

71 

74 

80 

74 

64 

94 

94 

95 

90 

90 

64 

90 

91 

9  0 

68 

87 

93 

86 

64 

86 

81 

62 

82 

>0 

MIN 

48 

'48 

42 

46 

47 

47 

48 

50 

50 

49 

49 

48 

45 

49 

49 

46 

52 

57 

54 

54 

54 

53 

61 

49 

61 

62 

60 

60 

60 

49 

i7 

LAKESHORE 

MAX 

74 

70 

70 

84 

80 

66 

74 

70 

74 

64 

74 

79 

87 

94 

98 

94 

92 

92 

88 

96 

90 

91 

84 

83 

93 

90 

66 

89 

83 

83 

83 

9 

MIN 

55 

53 

52 

50 

52 

55 

52 

54 

55 

60 

50 

56 

49 

56 

59 

56 

59 

60 

60 

56 

56 

62 

62 

56 

58 

67 

66 

60 

61 

51 

55 

>6 

LAKE  SPAULDING 

61 

58 

58 

70 

66 

60 

66 

50 

59 

60 

60 

63 

66 

73 

79 

80 

80 

78 

73 

78 

78 

81 

78 

70 

79 

78 

77 

76 

72 

78 

69 

6 

MIN 

38 

41 

34 

37 

41 

43 

40 

40 

36 

39 

39 

38 

38 

43 

41 

46 

46 

51 

46 

42 

48 

50 

62 

5X 

41 

47 

45 

42 

42 

48 

42 

>9 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

61 

59 

52 

70 

70 

63 

58 

52 

61 

62 

57 

67 

67 

73 

78 

81 

81 

81 

75 

76 

78 

81 

81 

75 

74 

71 

70 

■  2 

MIN 

38 

35 

36 

41 

45 

43 

42 

42 

41 

42 

43 

39 

41 

46 

45 

51 

51 

53 

61 

48 

53 

54 

66 

61 

53 

5I 

61 

45 

48 

48 

46 

2 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

75 
56 

75 
57 

75 
58 

74 

54 

73 
54 

76 
54 

74 

55 

72 

58 

73 

55 

72 
60 

71 
59 

74 

56 

76 
57 

56 

79 
60 

60 
62 

78 
61 

6  0 
62 

79 
59 

78 
58 

82 

60 

66 
60 

59 

61 

60 

62 

83 
66 

79 
66 

80 
59 

76 
59 

76.7 
58.1 

LANCASTER 

MAX 

82 

78 

79 

87 

85 

60 

77 

82 

79 

74 

77 

75 

83 

93 

96 

95 

96 

91 

69 

93 

95 

98 

96 

89 

103 

104 

100 

99 

90 

90 

88 

S 

MIN 

56 

56 

52 

48 

49 

46 

53 

54 

54 

51 

52 

50 

49 

48 

51 

62 

65 

64 

60 

57 

54 

63 

62 

63 

64 

55 

62 

61 

60 

60 

56 

0 

LAS  PLUMAS 

MAX 

81 

76 

76 

64 

61 

78 

77 

72 

77 

60 

78 

72 

86 

93 

98 

97 

96 

94 

66 

91 

93 

94 

92 

86 

96 

97 

94 

91 

92 

86 

86 

4 

MIN 

58 

56 

54 

54 

62 

59 

56 

57 

53 

46 

57 

63 

54 

61 

67 

68 

64 

62 

60 

63 

70 

67 

62 

59 

63 

68 

62 

68 

58 

68 

59 

7 

See  Relerence  Nolea  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LE  GRAND 

MAX 

80 

80 

78 

84 

83 

80 

60 

79 

80 

80 

78 

77 

82 

92 

91 

97 

90 

87 

86 

89 

94 

93 

91 

87 

92 

98 

95 

94 

91 

89 

86. 

6 

MIN 

55 

58 

50 

49 

56 

63 

56 

52 

66 

50 

66 

65 

50 

56 

67 

58 

60 

57 

66 

56 

59 

59 

58 

57 

54 

61 

60 

56 

51 

5  0 

55  • 

3 

LEMON  COVE 

MAX 

101 

101 

98 

9  3 

99 

9  8 

94 

94 

91 

104 

99 

93 

91 

91t 

3 

MIN 

54 

55 

54 

52 

59 

56 

55 

54 

62 

63 

57 

56 

51 

60 

66 

66 

63 

64 

59 

58 

69 

62 

59 

58 

57 

69 

61 

56 

52 

59 

57  • 

9 

LINDSAY 

MAX 

85 

101 

101 

97 

101 

92 

69 

89. 

9 

MIN 

53 

53 

53 

48 

57 

54 

54 

52 

52 

54 

57 

56 

50 

54 

69 

65 

63 

63 

67 

58 

60 

62 

61 

57 

5( 

61 

60 

56 

57 

59 

56* 

6 

LIVERMORE 

MAX 

83 

7  5 

74 

72 

7  2 

71 

7 1 

95 

96 

97 

63 

8  0 

96 

6 1 

91 

92 

80, 

8 

MIN 

54 

56 

54 

51 

54 

55 

54 

55 

56 

57 

58 

56 

49 

50 

55 

66 

58 

59 

57 

57 

57 

55 

56 

59 

5' 

56 

54 

5; 

50 

50 

54* 

■ 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

81 

75 

79 

93 

92 

93 

100 

1 00 

90 

89 

86. 

8 

MIN 

48 

51 

48 

48 

49 

44 

47 

49 

51 

48 

46 

45 

45 

52 

59 

62 

63 

63 

58 

56 

56 

62 

65 

59 

6; 

65 

62 

60 

53 

62 

54. 

3 

LODI 

MAX 

83 

92 

98 

89 

81 

90 

83 

88 

63. 

0 

MIN 

54 

56 

49 

51 

57 

52 

53 

54 

50 

50 

53 

56 

60 

55 

55 

60 

59 

67 

67 

54 

56 

55 

56 

55 

5< 

59 

50 

53 

62 

51 

54. 

1 

LOMPOC  SEKA6E  PLANT 

MAX 

71 

72 

71 

71 

70 

7 1 

73 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

72 

75 

73 

72 

70 

70 

71 

6€ 

66 

65 

70. 

8 

MIN 

53 

52 

47 

44 

68 

47 

44 

45 

50 

48 

57 

57 

47 

49 

53 

68 

58 

45 

51 

45 

47 

45 

63 

47 

47 

52 

53 

42 

53 

44 

49. 

7 

LONG  BEACH 

MAX 

71 

78 

75 

71 

75 

73 

72 

72 

75 

72 

79 

78 

78 

80 

79 

8  0 

77 

81 

83 

87 

83 

75 

74 

73 

84 

80 

70 

78 

76. 

7 

MIN 

67 

56 

58 

55 

60 

59 

65 

57 

57 

68 

59 

59 

56 

59 

59 

59 

60 

59 

60 

66 

60 

61 

64 

60 

62 

64 

64 

62 

63 

60 

59 

3 

LONG  BEACH  CAA  AP 

MAX 

75 

78 

81 

75 

8 1 

83 

82 

84 

87 

84 

80 

79 

76 

84 

61 

78 

82 

78. 

6 

MIN 

55 

55 

58 

56 

60 

59 

55 

56 

57 

58 

58 

57 

55 

5< 

59 

59 

62 

58 

60 

56 

58 

62 

59 

60 

62 

65 

,  64 

63 

62 

60 

56 

LOS  ANGELES  KB  AP 

MAX 

76 

76 

76 

79 

74 

74 

76 

78 

80 

79 

77 

78 

76. 

9 

MIN 

59 

59 

60 

60 

61 

60 

58 

60 

60 

59 

60 

60 

59 

60 

59 

59 

61 

61 

62 

60 

61 

62 

64 

62 

64 

65 

63 

63 

63 

6  1 

60 

6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

76 

77 

77 

79 

77 

78 

77 

80 

76 

74 

76 

86 

82 

84 

81 

84 

84 

81 

81 

80 

8 

MIN 

60 

60 

59 

59 

60 

60 

58 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

61 

60 

59 

62 

62 

62 

61 

62 

64 

64 

62 

63 

56 

66 

63 

64 

63 

61 

2 

LOS  BANOS 

MAX 

102 

97 

93 

91 

91 

98 

98 

83 

91 

88 

2 

MIN 

57 

59 

49 

49 

59 

50 

57 

51 

52 

64 

66 

56 

54 

6« 

59 

61 

58 

57 

54 

55 

60 

67 

56 

54 

54 

63 

55 

5! 

55 

53 

56 

5 

LOS  GATOS 

MAX 

75 

75 

76 

85 

80 

78 

73 

73 

76 

74 

72 

72 

87 

92 

96 

91 

84 

82 

78 

80 

82 

83 

82 

81 

95 

91 

87 

91 

80 

85 

81 

9 

MIN 

54 

53 

53 

51 

56 

55 

51 

56 

51 

61 

69 

66 

51 

60 

61 

57 

59 

58 

54 

55 

61 

56 

59 

55 

55 

51 

60 

49 

51 

50 

54 

2 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

89 

62 

65 

91 

84 

80 

85 

94 

99 

94 

99 

96 

95 

102 

104 

102 

99 

96 

93 

5 

MIN 

48 

53 

52 

48 

46 

56 

54 

48 

46 

53 

55 

53 

53 

58 

61 

63 

59 

60 

55 

60 

68 

65 

62 

60 

63 

57 

'57 

56 

55 

57 

55 

7 

HADERA 

MAX 

82 

82 

98 

103 

100 

94 

97 

101 

96 

91 

91 

1 

MIN 

54 

59 

51 

50 

59 

55 

56 

54 

54 

54 

57 

58 

51 

61 

60 

61 

62 

60 

58 

57 

60 

60 

69 

57 

55 

6  3 

'59 

55 

66 

52 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

7  3 

72 

72 

73 

92 

92 

78 

91 

90 

84 

87 

79 

8 

MIN 

55 

56 

48 

60 

56 

50 

55 

53 

53 

57 

66 

57 

51 

6^ 

60 

61 

61 

69 

68 

57 

59 

59 

57 

68 

59 

68 

52 

66 

65 

51 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

67 

74 

78 

68 

77 

78 

70 

65 

64 

9 

MIN 

37 

38 

33 

36 

39 

42 

34 

37 

39 

34 

33 

32 

32 

4C 

45 

47 

48 

47 

47 

41 

51 

49 

47 

41 

44 

47 

40 

39 

43 

37 

MARICOPA 

MAX 

99 

102 

98 

96 

92 

93 

98 

97 

94 

91 

94 

101 

96 

96 

89 

90 

0 

MIN 

58 

60 

60 

55 

65 

57 

63 

62 

63 

5e 

6C 

64 

5? 

61 

73 

73 

73 

72 

65 

65 

67 

67 

71 

66 

64 

7 1 

67 

67 

67 

62 

64 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

92 

97 

83 

75 

63 

85 

7^ 

61 

95 

85 

87 

92 

68 

81 

MIN 

57 

60 

55 

54 

59 

59 

57 

56 

57 

5« 

58 

56 

52 

51 

58 

58 

60 

58 

59 

57 

58 

59 

69 

58 

57 

55 

57 

67 

55 

55 

56 

MARYSVILLE 

MAX 

81 

80 

95 

99 

98 

92 

93 

89 

89 

98 

91 

93 

86 

66 

9 

MIN 

57 

59 

55 

57 

58 

57 

55 

5; 

55 

56 

6C 

57 

5< 

61 

64 

65 

61 

59 

57 

59 

63 

60 

59 

58 

62 

66 

5t 

60 

57 

68 

56 

6 

MC  CLOUD 

MAX 

63 

59 

65 

76 

84 

88 

93 

90 

79 

85 

75 

79 

72 

75 

7 

MIN 

41 

44 

44 

35 

42 

49 

45 

45 

46 

3' 

3? 

44 

31 

42 

46 

46 

51 

48 

56 

39 

49 

52 

57 

43 

46 

45 

4f 

38 

47 

36 

44 

5 

MECCA  3  SE 

MAX 

95 

99 

101 

103 

100 

103 

107 

107 

104 

^7] 

105 

106 

109 

99 

8 

MIN 

63 

67 

68 

67 

59 

63 

67 

61 

65 

6: 

61 

65 

62 

65 

66 

69 

72 

72 

^73 

66 

78 

73 

76 

68 

68 

72 

73 

63 

68 

67 

2 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

94 

99 

98 

98 

95 

95 

97 

95 

90 

89 

88 

3 

MIN 

56 

51 

50 

6C 

54 

56 

53 

55 

5; 

66 

56 

5t 

51 

62 

62 

62 

58 

60 

58 

59 

61 

58 

51 

65 

55 

60 

56 

62 

62 

66 

1 

MIDDLEHATER 

MAX 

81 

81 

93 

99 

102 

99 

95 

102 

99 

91 

89 

90 

2 

MIN 

51 

51 

52 

54 

61 

55 

60 

65 

57 

56 

51 

63 

5: 

68 

67 

66 

63 

62 

63 

64 

66 

63 

62 

6: 

63 

6( 

6! 

65 

60 

67 

59 

' 

MILL  CREEK  2 

MAX 

90 

90 

90 

88 

89 

93 

92 

97 

94 

89 

84 

3 

MIN 

53 

47 

48 

51 

55 

43 

4£ 

4e 

47 

5C 

4! 

48 

4( 

68 

64 

62 

59 

59 

61 

56 

60 

62 

62 

61 

68 

61 

61 

68 

56 

53 

MINERAL 

MAX 

61 

65 

72 

80 

80 

68 

79 

69 

78 

78 

72 

75 

65 

67 

•  8 

MIN 

31 

43 

37 

34 

4C 

42 

36 

41 

42 

3< 

41 

35 

34 

39 

43 

45 

44 

45 

45 

40 

41 

46 

51 

41 

41 

44 

39 

39 

40 

37 

40 

16 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

82 

80 

88 

89 

90 

94 

91 

95 

95 

96 

97 

94 

89 

87 

8 

MIN 

60 

55 

62 

66 

62 

61 

57 

6f 

61 

51 

62 

71 

69 

68 

72 

70 

66 

68 

72 

76 

72 

76 

76 

76 

72 

63 

66 

.2 

MODESTO 

MAX 

81 

7fi 

88 

81 

81 

8  0 

81 

83 

78 

94 

101 

99 

90 

91 

86 

99 

94 

90 

96 

83 

91 

67 

.1 

MIN 

55 

56 

52 

53 

60 

54 

57 

62 

52 

51 

54 

58 

51 

56 

60 

61 

58 

57 

55 

55 

58 

57 

57 

5( 

57 

60  56 

54 

51 

52 

55 

*  5 

MONO  LAKE 

MAX 

7C 

65 

66 

74 

6? 

6  5 

67 

62 

69 

80 

78 

81 

79 

79 

86 

85 

85 

67 

86 

83 

76 

75 

74 

6 

MIN 

45 

43 

36 

39 

41 

42 

40 

3f 

39 

41 

43 

41 

it 

41 

43 

42 

45 

47 

48 

49 

51 

51 

51 

50 

52 

53  52 

50 

39 

40 

44 

MONTEREY 

MAX 

6C 

71 

72 

75 

6? 

7  ] 

73 

64  69 

68 

79 

70 

69 

72 

72 

71 

74 

75 

73 

73 

73 

7C 

69 

68 

68 

69 

71 

.2 

MIN 

53 

54 

51 

51 

54 

54 

53 

53 

54 

5' 

66 

63 

53 

52 

53 

54 

55 

52 

50 

61 

55 

52 

66 

52 

53 

5  3  48 

49 

61 

50 

52 

.6 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

7' 

73 

72 

77 

87 

7; 

80  75 

73  86 

94 

99 

95 

87 

78 

86 

92 

91 

99 

84 

85 

96 

89 

93 

91 

87 

84 

.0 

MIN 

55 

54 

49 

52 

55 

55 

5; 

58 

53 

5: 

55 

53 

61 

55 

60 

61 

57 

58 

58 

56 

60 

57 

54 

68 

60 

61 

57 

57 

56 

67 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

78 

76 

76 

8' 

86 

82 

76 

7: 

78  77 

76 

87 

91 

90 

91 

9 1 

90 

69 

89 

93 

9  0 

88 

94 

97 

102 

94 

87 

66 

65 

.7 

MlN 

54 

54 

51 

52 

63 

53 

59 

5C 

63 

5; 

52  50 

44  52 

53 

61 

60 

63 

63 

65 

64 

66 

64 

54 

59 

64  65 

69 

67 

60 

58 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

7( 

70 

6? 

76 

78 

69 

66 

65 

68  65 

62 

81 

82 

93 

85 

78 

72 

73 

82 

81 

8 1 

72 

77 

92  80 

85 

87 

74 

76 

.1 

MIN 

52 

48 

46 

50 

52 

51 

49 

49 

48 

41 

5  0  48 

48 

64 

64 

65 

62 

49 

49 

50 

52 

52 

49 

62 

53 

65 

62 

51 

48 

42 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

5E 

5] 

6" 

58 

56 

50  53 

51 

47 

69 

74 

80 

81 

78 

74 

70 

-f\ 

74 

74 

69 

70 

80 

7; 

76 

76 

62 

71 

66 

•  2 

MIN 

42 

39 

36 

4< 

42 

40 

40 

40  40 

4( 

41 

39 

40  63 

60 

64 

64 

59 

55 

52 

59 

59 

54 

53 

56 

58 

53 

51 

42 

62 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

58 

63 

61 

55 

70 

71 

65 

59 

61 

64  68 

60  70 

76 

81 

86 

85 

69 

79 

67 

91 

7r 

69 

76  82 

62 

72 

61 

70 

.8 

MIN 

37 

41 

42 

35 

40 

45 

Ui 

45 

43 

43 

36  42 

34  40 

44 

45 

50 

44 

55 

43 

46 

52 

55 

41 

41 

44  45 

33 

44 

31 

42 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

64 

62 

58 

7] 

62 

64 

69     69  61 

70  79 

84 

89 

89 

87 

76 

74 

80 

79  68 

73 

67 

70 

72 

.8 

MIN 

40  44 

42 

3f 

44 

4£ 

4; 

45 

46 

47     45  39 

45  46 

55 

51 

54 

52 

52 

47 

59 

56 

48 

43 

50 

48  49 

45 

46 

40 

46 

.9 

MT  WILSON  FC  3388 

MAX 

67 

60 

6G 

6" 

65 

60  61 

62     56  59 

65  75 

77 

75 

79 

76 

73 

78 

78 

77 

8t 

8 

i 

ee 

82 

83 

74 

72 

71 

2 

MIN 

49 

47 

41 

49 

47 

46 

4: 

41 

46 

44     43  40 

39  53 

58 

61 

61 

62 

54 

51 

57 

61 

62 

56 

62 

66  64 

65 

69 

52 

52 

.7 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

78 

76 

80 

8! 

7( 

7£ 

78 

77 

81 

79     76  76 

85  93 

93 

91 

89 

84 

88 

84 

91 

92 

98 

97 

96 

95 

90 

90 

85 

■  6 

MIN 

49 

52 

49 

48  49 

49  5 

60 

46  53 

55 

54 

52 

46 

48 

52 

51 

49 

50 

5  0  48 

60 

49 

49 

49 

•  8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

74 

76 

73 

79 

81 

80 

74  71 

76 

72 

79  75 

80  90 

91 

80 

76 

72 

76 

78 

79 

82 

79 

79 

94 

90  87 

86 

81 

83 

79 

■  8 

MIN 

51 

51 

49 

50 

51 

50 

49 

51 

60 

49     5  2  54 

50  51 

52 

55 

59 

57 

54 

55 

56 

67 

52 

55 

54 

54  49 

64 

50 

51 

52 

.4 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

rage 

Station 

J 

2 

3 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NEEDLES   CAA  AP 

MAX 
MIN 

100 
72 

97 
74 

95 
67 

104 
68 

104 

73 

103 
74 

98 
73 

95 
69 

97 
68 

98 

70 

97 
73 

92 
67 

95 
68 

102 
63 

106 
69 

104 
76 

110 
62 

110 
83 

108 

60 

104 
81 

105 
83 

109 
83 

112 
87 

108 
84 

111 

76 

112 
77 

1 13 

80 

113 
85 

110 
81 

105 
77 

103i 
75. 

9 
4 

NEVADA  CITY 

MA« 
MIN 

72 
"•5 

71 

67 

66 

77 

74 

68 

70 

62 

71 
41 

73 

5  0 

65 
49 

57 

40 

75 
46 

63 
49 

51 

88 
52 

53 

53 

48 

53 

53 

55 

48 

47 

62 

47 

43 

42 

75 
44 

76. 
47. 

7 

NEWARK 

MAX 

75 

74 

73 

80 

75 

76 
5  3 

72 
59 

73 
62 

69 
58 

69 
51 

88 

60 

78 
60 

73 
59 

72 
59 

71 

56 

58 

69 

5! 

52 

52 

48 

82 

75 
55 

5 

NEWMAN 

MAX 

84 

81 

89 

85 

88 

86 

85 

65 

83 

80 

90 

97 

102 

99 

95 

92 

93 

^65 

97 

91 

60 

53 

52 

5  1 

53 

58 

56 

53 

59 

62 

59 

68 

55 

56 

57 

56 

65 

6< 

54 

it 

53 

55 

« 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

69 

70 

69 

69 

70 

72 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

69 

72 

69 

67 

69 

71 

70 

71 

73 

t\ 

71 

70 

3 

60 

56 

57 

58 

57 

59 

58 

60 

56 

56 

62 

58 

68 

58 

58 

67 

58 

60 

60 

65 

61 

64 

63 

6: 

60 

69 

1 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

76 

71 

73 

72 

81 

75 

73 

69 

75 

73 

75 

70 

67 

75 

89 

92 

92 

83 

81 

M  I  N 

50 

44 

43 

51 

46 

47 

47 

46 

46 

45 

45 

41 

48 

52 

54 

59 

69 

54 

64 

56 

56 

56 

51 

5! 

56 

57 

5; 

51 

46 

50 

5 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

75 

75 

77 

80 

77 

76 

74 

76 

75 

77 

73 

75 

77 

87 

64 

86 

63 

88 

81 

57 

56 

55 

58 

53 

56 

54 

56 

54 

57 

57 

53 

55 

56 

57 

56 

58 

59 

56 

66 

60 

60 

68 

5f 

63 

62 

61 

5! 

57 

57 

1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

80 

80 

76 

77 

86 

81 

81 

80 

74 

81 

82 

78 

76 

85 

93 

100 

95 

66 

90 

97 

94 

9! 

04 

85 

5  3 

5  3 

5 1 

50 

54 

56 

51 

60 

65 

61 

58 

56 

55 

55 

49 

57 

56 

54 

52 

62 

52 

51 

61 

57 

55 

0 

OAKLAND 

MAX 

74 

74 

76 

82 

74 

76 

77 

69 

73 

70 

69 

76 

81 

66 

86 

74 

73 

87 

84 

8! 

83 

77 

6 

56 

54 

51 

56 

52 

52 

58 

54 

57 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

66 

64  54 

50 

61 

52 

49 

53 

9 

OAKLAND  W8  AP 

MAX 

70 

70 

71 

80 

70 

73 

71 

67 

70 

66 

68 

70 

74 

62 

65 

75 

71 

68 

70 

70 

71 

73 

7^ 

71 

81 

69 

7? 

79 

70 

73 

72 

6 

MIN 

56 

55 

61 

59 

6  1 

59 

57 

55 

59 

57 

54 

55 

59 

59 

60 

60 

61 

60 

58 

60 

60 

60 

56 

56 

55 

56 

55 

53 

57 

■  9 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

MAX 

69 

69 

70 

70 

68 

66 

68 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

71 

7] 

71 

70 

69 

MIN 

55 

59 

56 

55 

56 

57 

53 

57 

56 

56 

60 

58 

58 

55 

58 

61 

62 

62 

62 

57 

58 

60 

59 

60 

62 

63 

63 

63 

61 

61 

58 

>S 

OJAl 

MAX 

77 

80 

80 

83 

79 

80 

60 

79 

82 

7S 

73 

79 

82 

93 

90 

90 

90 

90 

89 

87 

85 

85 

■  3 

M I  N 

51 

50 

47 

49 

49 

47 

48 

49 

50 

51 

50 

49 

47 

50 

49 

51 

52 

53 

53 

47 

49 

52 

54 

54 

53 

54 

5S 

5^ 

51 

50 

50 

■  6 

ORANGE  COVE 

MAX 

64 

84 

83 

79 

87 

84 

81 

80 

82 

83 

81 

60 

78 

61 

95 

98 

99 

93 

90 

91 

95 

93 

91 

93 

95 

95 

88 

88 

.3 

MIN 

53 

55 

49 

51 

57 

55 

52 

53 

53 

52 

56 

56 

48 

56 

56 

61 

65 

63 

57 

68 

62 

63 

61 

56 

56 

61 

6C 

56 

55 

52 

5« 

•  3 

ORICK    PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

69 

67 

69 

73 

73 

65 

68 

70 

69 

72 

70 

71 

65 

76 

65 

76 

65 

71 

71 

67 

66 

69 

69 

MIN 

47 

52 

45 

44 

49 

54 

53 

5  1 

56 

52 

47 

46 

47 

45 

49 

51 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

59 

57 

47 

4J 

44 

44 

51 

!o 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

72 

69 

TO 

80 

70 

72 

70 

67 

70 

70 

71 

72 

78 

90 

93 

63 

69 

73 

7  3 

72 

92 

83 

87 

8! 

75 

80 

75 

■  5 

MIN 

53 

57 

47 

47 

56 

56 

53 

56 

53 

49 

58 

55 

50 

51 

53 

53 

58 

56 

57 

56 

55 

51 

57 

56 

50 

54 

49 

48 

50 

50 

53 

•  1 

ORLAND 

MAX 

80 

81 

77 

77 

86 

82 

77 

79 

72 

81 

83 

76 

72 

69 

96 

100 

98 

94 

89 

87 

97 

95 

96 

8? 

88 

99 

96 

91 

93 

8S 

86 

.8 

MIN 

58 

57 

54 

56 

54 

56 

52 

54 

56 

52 

58 

56 

52 

58 

64 

61 

63 

60 

58 

59 

63 

61 

55 

56 

62 

63 

57 

66 

57 

61 

58 

>0 

ORLEANS 

MAX 

72 

66 

70 

83 

80 

68 

67 

73 

74 

80 

72 

77 

64 

93 

99 

98 

93 

86 

94 

100 

95 

79 

64 

93 

76 

79 

82 

78 

74 

82 

•  3 

MIN 

53 

54 

49 

49 

49 

56 

55 

54 

56 

56 

54 

52 

49 

51 

54 

56 

57 

54 

56 

56 

56 

63 

54 

59 

52 

53 

49 

48 

47 

46 

53 

•  2 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

81 

80 

77 

78 

86 

88 

79 

80 

74 

80 

83 

76 

73 

88 

96 

101 

100 

95 

87 

86 

94 

97 

95 

8^ 

9C 

99 

9< 

92 

93 

86 

87 

•  4 

MIN 

57 

59 

56 

50 

56 

59 

55 

59 

54 

54 

58 

56 

54 

52 

65 

68 

62 

60 

58 

■  59 

66 

63 

59 

59 

61 

63 

59 

55 

57 

58 

58 

•  4 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

80 

81 

75 

75 

84 

82 

78 

72 

72 

80 

80 

75 

72 

65 

95 

98 

98 

93 

87 

86 

92 

9  0 

94 

86 

88  95 

9" 

90 

93 

84 

85 

•  3 

MIN 

50 

55 

52 

48 

52 

55 

50 

54 

50 

50 

54 

55 

54 

51 

56 

60 

56 

55 

55 

65 

58 

54 

56 

55 

68     6  0 

S3 

SI 

54 

53 

54 

•  0 

Oxnard 

MAX 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

73 

70 

74 

73 

74 

74 

73 

74 

76 

73 

73 

74 

74 

74 

76 

74 

75  74 

73 

74  73 

73 

73.4 

MIN 

54 

52 

52 

54 

57 

53 

53 

52 

52 

53 

51 

54 

57 

56 

57 

51 

54 

52 

53 

50 

52 

50 

50 

54 

53  56 

57 

56 

54 

51 

53 

.3 

PALMOALE 

MAX 

80 

78 

81 

88 

84 

81 

82 

81 

81 

78 

76 

76 

84 

87 

90 

98 

94 

90 

94 

96 

96 

94 

95 

103 

105 

101 

99 

8« 

90 

SS 

.9 

MIN 

54 

54 

50 

47 

51 

49 

49 

50 

54 

54 

54 

53 

49 

50 

51 

51 

65 

63 

64 

60 

55 

57 

69 

65 

57  60 

65 

62 

58 

56 

55 

■  9 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

81 

77 

82 

87 

82 

79 

77 

77 

82 

78 

72 

76 

81 

92 

95 

91 

88 

92 

95 

97 

94 

93 

101 

103 

101 

99  8« 

91 

88 

•  0 

MIN 

56 

56 

53 

44 

51 

49 

51 

55 

55 

55 

54 

55 

51 

50 

56 

62 

66 

63 

61 

54 

52 

65 

67 

66 

56  59 

57 

60  60 

S3 

5«.4 

PALM  SPRINGS 

98 

96 

97 

102 

101 

97 

95 

94 

96 

97 

94 

96 

104 

106 

106 

109 

108 

105 

102 

109 

110 

106 

110  108 

112 

114  112 

105 

103 

•  1 

MIN 

59 

59 

60 

60 

58 

56 

55 

55 

57 

56 

57 

57 

58 

62 

63 

72 

70 

72 

63 

60 

71 

73 

71 

66 

66  69 

69 

71 

68 

59 

63 

•  1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

75 

76 

73 

73 

81 

75 

74 

77 

73 

72 

72 

70 

69 

83 

67 

75 

73 

74 

76 

72 

77 

75 

76  89 

75 

83 

84 

71 

76 

•  3 

MIN 

56 

61 

52 

51 

57 

55 

53 

60 

61 

52 

62 

56 

51 

54 

59 

63 

62 

59 

56 

55 

61 

66 

60 

67 

53  57 

57 

57  52 

50 

5Sa6 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

69 

67 

65 

71 

70 

70 

66 

64 

65 

68 

66 

63 

62 

81 

QO 

77 

76 

79 

80 

81 

81 

78 

89  89 

86 

85 

85 

77 

74. « 

MIN 

50 

47 

40 

49 

52 

48 

43 

40 

42 

44 

45 

40 

40 

52 

57 

60 

60 

59 

53 

48 

58 

61 

60 

56 

58  63 

64 

67  62 

57 

52 

•  5 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

85 

81 

80 

88 

88 

86 

80 

88 

94 

100 

101 

96 

93 

93 

97 

97 

96 

93 

97  102 

102 

97 

95 

94 

92 

.7 

MIN 

53 

58 

52 

59 

60 

50 

51 

58 

56 

58 

63 

64 

60 

59 

55 

63 

59 

58 

55 

61 

66 

59 

65  53 

58 

58 

•  1 

PARaD I SE 

75 

75 

7  0 

72 

81 

76 

70 

73 

64 

76 

77 

69 

67 

83 

92 

9* 

92 

83 

85 

91 

92 

93 

83 

85  96 

89 

90  88 

81 

81 

.8 

MIN 

52 

52 

49 

50 

56 

54 

50 

50 

50 

49 

55 

52 

49 

49 

65 

64 

62 

60 

55 

54 

66 

62 

61 

54 

6] 

64 

55 

S5  55 

54 

53 

•  5 

PARKER   RESERVOI R 

99 

99 

97 

95 

104 

105 

102 

97 

93 

96 

97 

96 

94 

94 

102 

107 

106 

110 

109 

107 

102 

104 

107 

111 

107  110 

112 

113  112 

109 

103 

.2 

MIN 

72 

71 

70 

72 

76 

77 

70 

70 

70 

73 

74 

68 

70 

68 

77 

80 

81 

85 

85 

60 

85 

83 

88 

84 

79  83 

84 

89  04 

SO 

77 

•  6 

P A  S ADE  NA 

76 

76 

77 

79 

78 

77 

77 

77 

78 

76 

75 

75 

77 

90 

67 

86 

84 

85 

85 

88 

88 

85 

85  86 

90 

89  87 

82 

■2 

•  3 

MIN 

53 

57 

57 

55 

58 

57 

52 

58 

55 

65 

56 

57 

53 

56 

58 

57 

58 

56 

58 

56 

58 

60 

60 

57 

58  63 

62 

60  5« 

5« 

57 

•  2 

PASO  R06LES 

82 

77 

81 

87 

80 

79 

78 

79 

83 

81 

75 

75 

65 

95 

92 

82 

61 

86 

83 

90 

88 

92 

99  100 

97 

96  92 

89 

85 

.8 

MIN 

47 

49 

43 

46 

51 

45 

45 

44 

47 

46 

50 

52 

44 

47 

51 

50 

51 

50 

45 

46 

49 

49 

50 

47 

51 

55 

53 

SO  48 

47 

48 

.3 

PASO  ROBL ES   CAA  AP 

60 

8  0 

79 

82 

80 

76 

75 

85 

94 

92 

86 

85 

83 

68 

85 

91 

91 

92 

99  100 

96 

«8  85 

90 

S« 

•  1 

MIN 

49 

50 

46 

46 

53 

46 

50 

47 

52 

49 

53 

53 

45 

48 

54 

52 

55 

55 

49 

49 

52 

52 

64 

51 

50  58 

54 

51 

SO 

44 

50 

•  6 

petaluma  fire  STA  2 

75 

7  2 

71 

77 

78 

74 

84 

89 

96 

71 

70 

79 

74 

77 

76 

75 

94  86 

86 

86 

78 

82 

79 

•  0 

MIN 

50 

56 

47 

52 

55 

52 

51 

55 

52 

50 

57 

54 

49 

49 

62 

57 

59 

56 

58 

56 

57 

58 

53 

55 

52  55 

50 

52 

53 

48 

SS 

•  4 

PINNACLES  NM 

75 

83 

81 

74 

75 

76 

76 

74 

71 

65 

65 

90 

94 

93 

91 

89 

84 

88 

89 

90 

89 

89 

97  94 

94 

93  86 

86 

84 

.1 

MIN 

49 

48 

44 

45 

50 

46 

45 

42 

47 

59 

54 

52 

41 

46 

59 

51 

54 

50 

47 

48 

52 

47 

49 

4C 

47  54 

4( 

5C 

47 

47 

48 

•  « 

p I smo  beach 

72 

7  0 

76 

76 

71 

70 

7  0 

70 

76 

74 

66 

73 

73 

71 

72 

76 

70 

70 

70 

71 

71 

77 

90  90 

76 

76 

71 

73 

73 

•  2 

MIN 

53 

54 

50 

49 

48 

50 

49 

47 

47 

42 

42 

46 

49 

50 

52 

53 

58 

49 

54 

50 

54 

52 

55 

51 

53  52 

50 

51 

51 

48 

50 

•  3 

PLACERVl LL  E 

MAX 

76 

74 

72 

71 

65 

79 

88 

93 

93 

89 

82 

82 

87 

90 

89 

83 

83 

92 

92 

89 

90 

SO 

SI 

•  1 

MIN 

48 

49 

47 

44 

48 

52 

47 

50 

49 

45 

53 

51 

42 

49 

53 

55 

55 

57 

51 

64 

56 

51 

65 

48 

48  56 

48 

47 

45 

4« 

SO 

•  3 

PLACERVILLE   I fg 

72 

71 

65 

66 

78 

72 

69 

69 

64 

70 

71 

68 

58 

72 

83 

89 

90 

85 

78 

78 

83 

86 

85 

79 

79  87 

87 

8! 

86 

76 

76 

.7 

MIN 

51 

51 

44 

48 

55 

50 

50 

49 

50 

48 

52 

48 

47 

55 

63 

67 

68 

61 

57 

58 

61 

63 

59 

53 

59  64 

60 

62 

55 

58 

55 

.5 

POINT  ARENA 

MAX 

74 

67 

72 

69 

76 

71 

70 

66 

67 

72 

72 

69 

71 

66 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

75 

74  70 

69 

«7 

66 

68 

70 

.2 

MIN 

48 

53 

49 

49 

54 

52 

51 

55 

55 

53 

55 

54 

tE 

1? 

u 

56 

56 

54 

55 

57 

51 

56 

52 

55 

52 

49  50 

48 

52 

•  6 

POINT    APGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 
MIN 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

62 

61 

61 

61 

65 

64 

65 

69 

63 

64 

63 

60 

63 

56 

65 

66 

64 

63 

63 

62 

«8 

64 

62 

61 

59  58 

57 

56  58 

56 

62 

•  0 

MIN 

51 

54 

49 

49 

52 

51 

53 

50 

54 

51 

52 

54 

52 

51 

52 

55 

56 

54 

51 

51 

54 

52 

55 

50 

51 

52 

49 

48 

48 

49 

51 

.7 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1958 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1 3 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POMONA 

MAX 

79 

76 

80 

82 

80 

60 

80 

76 

61 

79 

77 

78 

81 

92 

88 

91 

86 

90 

86 

88 

65 

91 

90 

86 

87 

88 

92 

92 

86 

87 

MIN 

50 

51 

55 

50 

54 

49 

47 

51 

49 

49 

49 

56 

47 

49 

53 

56 

53 

52 

51 

55 

55 

54 

53 

64 

60 

50 

56 

59 

51 

52 

9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

75 

76 

75 

75 

63 

73 

76 

75 

71 

75 

74 

76 

74 

85 

92 

95 

82 

79 

73 

75 

82 

76 

82 

78 

80 

94 

83 

67 

90 

82 

79 

MIN 

55 

59 

50 

48 

50 

53 

50 

55 

50 

52 

53 

52 

50 

51 

51 

55 

59 

55 

57 

54 

56 

55 

53 

56 

53 

52 

53 

52 

53  • 

4 

PORTERVI LLE 

MAX 

85 

85 

85 

60 

67 

85 

83 

82 

82 

84 

84 

82 

80 

83 

94 

99 

100 

97 

96 

91 

91 

97 

96 

94 

90 

94 

102 

96 

96 

90 

MIN 

55 

54 

55 

50 

61 

57 

54 

53 

53 

55 

59 

59 

51 

65 

61 

55 

59 

61 

62 

55 

63 

53 

59 

64 

54 

52 

56 

55 

53' 

4 

MAX 

65 

S3 

57 

76 

75 

66 

64 

59 

66 

67 

52 

55 

68 

75 

33 

87 

86 

79 

63 

81 

90 

se 

85 

75 

62 

84 

81 

83 

61 

72 

MIN 

36 

42 

32 

30 

32 

36 

36 

38 

41 

36 

42 

39 

41 

36 

39 

41 

44 

42 

40 

39 

46 

45 

49 

38 

40 

43 

42 

34 

37 

36 

39i 

1 

POSEY  3  E 

MAX 

64 

63 

60 

69 

69 

64 

61 

60 

53 

64 

62 

58 

54 

74 

SO 

61 

79 

73 

76 

76 

79 

81 

79 

75 

79 

85 

82 

79 

77 

71 

MIN 

40 

39 

42 

36 

42 

37 

4  1 

39 

38 

41 

39 

43 

35 

40 

45 

59 

39 

40 

39 

45 

61 

48 

46 

45 

43 

58 

54 

46 

41 

43 

3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

74 

60 

62 

79 

69 

65 

76 

73 

84 

92 

95 

87 

82 

69 

91 

91 

92 

93 

85 

85 

85 

83 

MIN 

46 

47 

50 

62 

49 

53 

53 

52 

46 

51 

54 

55 

57 

57 

57 

54 

51 

53 

47 

48 

47 

61 

5 

MAX 

75 

76 

75 

83 

76 

76 

76 

75 

77 

75 

73 

58 

81 

89 

95 

90 

90 

85 

85 

88 

68 

91 

85 

88 

94 

95 

93 

94 

62 

84 

MIN 

43 

43 

38 

38 

50 

41 

46 

39 

40 

40 

48 

50 

40 

44 

47 

46 

46 

50 

45 

45 

46 

45 

45 

43 

44 

47 

50 

50 

49 

44 

44 

9 

UU  I       T  Ko 

70 

68 

61 

80 

79 

72 

66 

62 

70 

73 

72 

55 

76 

65 

90 

92 

92 

89 

84 

91 

93 

93 

33 

80 

39 

87 

85 

65 

64 

76 

79 

MIN 

39 

46 

39 

34 

40 

43 

42 

43 

45 

35 

46 

43 

45 

45 

42 

45 

50 

44 

49 

48 

56 

40 

43 

45 

40 

35 

36 

40 

43 

2 

RADlONA  SPAULOING 

MAX 

82 

81 

82 

81 

83 

81 

78 

79 

82 

81 

76 

80 

84 

91 

90 

92 

90 

92 

91 

90 

89 

95 

95 

90 

91 

89 

100 

97 

90 

88 

87 

MIN 

42 

51 

52 

43 

43 

48 

39 

47 

42 

49 

46 

49 

43 

42 

44 

45 

50 

44 

42 

52 

55 

50 

43 

44 

51 

49 

51 

48 

35 

46 

3 

RANDSBURG 

MAX 

81 

77 

82 

88 

66 

82 

77 

82 

83 

84 

74 

75 

81 

90 

95 

94 

97 

93 

93 

94 

95 

98 

94 

93 

99 

103 

101 

99 

92 

90 

89 

1 

MIN 

58 

54 

52 

50 

54 

50 

54 

52 

50 

53 

53 

52 

50 

58 

61 

69 

61 

50 

59 

67 

71 

65 

54 

64 

58 

56 

66 

69 

59 

1 

RED  BLU^F  MB  AP 

MAX 

79 

76 

75 

85 

62 

76 

78 

73 

78 

84 

75 

76 

69 

95 

102 

100 

95 

ee 

83 

97 

95 

97 

87 

88 

95 

95 

89 

93 

37 

87 

MIN 

60 

55 

55 

56 

60 

58 

56 

57 

56 

57 

61 

56 

55 

62 

67 

66 

65 

62 

62 

57 

66 

54 

60 

66 

56 

52 

65 

63 

63 

61 

2 

U1_HJL  1  IJ1_    CtDC    CT  A  9 

74 

68 

73 

82 

85 

80 

81 

71 

78 

81 

84 

79 

88 

92 

100 

96 

100 

94 

92 

95 

97 

93 

96 

86 

96 

93 

94 

69 

97 

83 

MIN 

58 

57 

52 

56 

60 

59 

54 

57 

55 

56 

59 

57 

56 

63 

70 

68 

68 

66 

64 

50 

66 

58 

57 

62 

67 

67 

62 

56 

56 

59 

61 

5 

82 

81 

82 

66 

86 

62 

82 

79 

83 

62 

77 

81 

34 

98 

96 

94 

94 

94 

90 

94 

90 

98 

97 

92 

92 

95 

100 

101 

90 

90 

89 

1 

MIN 

53 

52 

56 

53 

49 

54 

49 

53 

51 

52 

63 

57 

51 

63 

55 

61 

58 

56 

56 

54 

58 

61 

59 

56 

53 

59 

59 

52 

56 

52 

55 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

75 

72 

73 

61 

76 

75 

76 

73 

75 

74 

72 

71 

32 

88 

90 

89 

79 

75 

75 

76 

77 

30 

79 

75 

91 

89 

63 

88 

77 

63 

79 

I 

MIN 

53 

60 

51 

51 

55 

56 

52 

56 

59 

54 

61 

57 

50 

52 

56 

60 

51 

67 

56 

54 

58 

56 

57 

56 

53 

56 

50 

54 

52 

49 

55 

1 

R ICHMOND 

MAX 

70 

68 

72 

70 

76 

68 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

78 

75 

69 

66 

67 

69 

73 

67 

72 

74 

81 

65 

76 

81 

74 

73 

72 

MIN 

58 

60 

55 

56 

62 

61 

62 

60 

58 

59 

61 

55 

67 

58 

59 

59 

59 

60 

58 

57 

59 

60 

59 

52 

56 

53 

58 

55 

56 

58 

4 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

69 

67 

70 

72 

75 

69 

72 

70 

67 

70 

69 

69 

72 

59 

72 

73 

68 

69 

57 

70 

70 

56 

72 

72 

73 

76 

69 

75 

70 

79 

70 

MIN 

57 

60 

55 

57 

59 

60 

59 

59 

59 

58 

60 

57 

68 

56 

68 

50 

56 

60 

57 

56 

60 

50 

59 

59 

57 

55 

56 

55 

66 

98 

0 

RIVERS  IDE  FI RE  STA  3 

MAX 

79 

79 

81 

62 

82 

60 

79 

79 

81 

60 

77 

79 

84 

94 

91 

92 

89 

90 

89 

90 

90 

93 

92 

87 

88 

90 

96 

95 

39 

87 

66 

I 

MIN 

52 

50 

54 

51 

53 

55 

48 

52 

51 

51 

51 

56 

51 

51 

53 

60 

56 

54 

53 

58 

56 

57 

54 

56 

59 

51 

59 

59 

52 

54 

4 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

81 

82 

81 

63 

84 

64 

81 

81 

61 

83 

82 

77 

60 

33 

95 

94 

93 

90 

92 

89 

92 

93 

95 

95 

90 

90 

92 

96 

97 

69 

87 

MIN 

51 

50 

54 

52 

52 

55 

48 

55 

51 

52 

50 

57 

50 

52 

53 

56 

54 

53 

56 

59 

57 

55 

57 

58 

60 

59 

57 

52 

54 

4 

ROCKLI  N 

MAX 

82 

78 

76 

78 

87 

80 

79 

61 

70 

SO 

83 

75 

70 

35 

94 

100 

98 

91 

83 

87 

94 

97 

94 

90 

86 

98 

94 

92 

95 

66 

66 

2 

MIN 

55 

55 

54 

50 

50 

56 

52 

52 

54 

54 

55 

56 

47 

48 

55 

57 

57 

56 

57 

59 

56 

58 

55 

58 

57 

52 

52 

54 

54 

8 

SACRAMENTO  HB  AP 

MAX 

78 

75 

78 

84 

78 

79 

76 

71 

79 

83 

78 

72 

38 

93 

100 

90 

85 

78 

82 

90 

88 

90 

66 

85 

96  88 

89 

93 

65 

89 

64 

3 

MIN 

58 

57 

52 

57 

56 

55 

55 

56 

53 

54 

57 

57 

53 

59 

64 

61 

58 

57 

55 

56 

58 

57 

58 

59  61 

55 

60 

56 

57 

57 

2 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

77 

75 

78 

85 

78 

77 

77 

70 

78 

82 

77 

72 

87 

94 

99 

90 

86 

78 

63 

90 

87 

89 

65 

85 

97  88 

86 

92 

64 

89 

63 

g 

MIN 

57 

56 

52 

56 

59 

56 

55 

57 

54 

65 

57 

55 

54 

60 

65 

61 

58 

57 

57 

58 

58 

57 

58 

6C 

62 

56 

60 

66 

57 

57 

4 

CATUT    MP!  PUA 

69 

72 

75 

64 

74 

72 

71 

57 

73 

77 

75 

72 

85 

92 

97 

86 

78 

74 

80 

68 

82 

84 

60 

84 

95 

88 

93 

90 

Si 

67 

81 

MIN 

49 

56 

45 

51 

51 

56 

46 

57 

53 

52 

59 

52 

49 

52 

56 

59 

60 

54 

56 

59 

49 

52 

54  53 

54 

It 

47 

50 

53 

9 

71 

67 

70 

71 

67 

72 

70 

68 

72 

70 

70 

70 

79 

90 

94 

89 

76 

59 

70 

75 

72 

75 

75 

73 

92 

87 

86 

87 

79 

81 

76 

MIN 

53 

57 

56 

56 

54 

53 

47 

56 

57 

52 

57 

64 

49 

50 

62 

50 

55 

56 

55 

54 

57 

55 

56 

50  63 

52 

49 

41 

50 

53 

1 

71 

73 

74 

79 

73 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

69 

70 

79 

75 

71 

72 

72 

72 

74 

80 

75 

73 

74 

79  74 

74 

73 

68 

70 

MIN 

55 

52 

52 

46 

55 

53 

52 

55 

46 

50 

41 

42 

60 

44 

64 

56 

55 

54 

55 

57 

53 

58 

55 

52 

55 

52 

48 

55 

51 

52 

•  5 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

6« 

61 

60 

74 

74 

68 

61 

60 

64 

54 

62 

56 

55 

78 

83 

84 

62 

82 

78 

80 

83 

82 

80 

77 

83 

84 

83 

62 

76 

75 

MIN 

48 

47 

43 

44 

52 

49 

48 

45 

48 

44 

48 

46 

44 

48 

56 

58 

52 

55 

55 

52 

57 

58 

58 

53 

53 

57 

54 

58 

50 

53 

51 

5 

SALYER  RS 

72 

75 

66 

7J 

65 

80 

70 

56 

70 

73 

80 

76 

74 

62 

93 

98 

98 

98 

91 

80 

93 

99 

76 

87 

92 

79 

81 

72 

81 

MIN 

50 

49 

48 

47 

50 

54 

54 

53 

55 

55 

52 

53 

48 

60 

53 

57 

55 

57 

55 

56 

55 

56  53 

46 

46 

45 

52 

3 

SAN  ANTONIO  CN  MOLTTH 

MAX 

66 

72 

72 

78 

76 

75 

72 

71 

74 

72 

71 

70 

75 

37 

86 

87 

87 

84 

83 

83 

64 

88 

87 

82 

8" 

65 

91 

92 

89 

81 

80 

MIN 

51 

50 

52 

52 

51 

46 

48 

50 

49 

51 

49 

50 

48 

55 

55 

62 

58 

57 

55 

58 

59 

61 

57 

54  59 

60 

64  58 

56 

54 

5 

SAN  BERNARDI NO  CO  HOSP 

83 

81 

S3 

87 

88 

83 

61 

80 

64 

63 

79 

82 

85 

99 

97 

98 

98 

95 

91 

95 

96 

99 

96 

93 

94  97 

104 

102 

91 

92 

MIN 

54 

54 

58 

53 

51 

55 

50 

53 

52 

53 

55 

59 

51 

62 

56 

63 

59 

59 

56 

55 

58 

62 

59 

56 

59  59 

59 

62 

56  52 

56 

1 

CAAinnCD/Z  WD 

67 

61 

S3 

72 

68 

66 

60 

63 

54 

65 

59 

63 

67 

81 

30 

80 

83 

60 

75 

78 

80 

85 

82 

72 

ee 

69 

87 

85 

77 

75 

MIN 

4« 

45 

42 

47 

47 

45 

45 

44 

45 

44 

44 

44 

42 

55 

50 

52 

61 

57 

54 

57 

6  I 

59 

52 

55  62 

54 

59 

55 

61 

52 

2 

SA  N  D 1  EGO  W  B  A  P 

71 

73 

74 

72 

72 

74 

72 

72 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

74 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

73 

73  72 

75 

74     74  74 

MIN 

60 

61 

62 

59 

52 

62 

60 

62 

60 

63 

62 

52 

62 

60 

63 

53 

63 

62 

63 

64 

54 

64 

64     6  3 

51 

64     53  52 

62 

•  3 

SAN  FERNANDO 

78 

76 

82 

60 

77 

79 

76 

SO 

80 

78 

74 

75 

84 

93 

89 

90 

92 

91 

67 

68 

89 

92 

90 

86 

3E 

90 

96 

95 

86 

85 

MIN 

51 

53 

51 

51 

55 

51 

49 

53 

51 

52 

51 

51 

50 

51 

52 

" 

55 

54 

51 

52 

56 

55 

59 

54     5  0 

63 

57 

58  58 

53 

is 

CAM    CDAAl^tC/~n    WD  AD 

71 

72 

72 

80 

69 

74 

71 

69 

73 

70 

57 

57 

76 

33 

30 

78 

72 

70 

71 

71 

73 

75 

72 

73 

32 

68 

75 

78 

66 

75 

MIN 

58 

59 

55 

56 

59 

58 

56 

60 

60 

60 

60 

66 

53 

54 

67 

60 

59 

61 

50 

69 

56 

60 

59 

56  57 

55 

54  55 

51 

57 

4 

SA  N  FRANC  I  SCO  FOB 

68 

67 

67 

74 

67 

68 

68 

67 

57 

55 

67 

65 

57 

75 

72 

66 

65 

66 

66 

55 

65 

68 

68 

68 

74  55 

73 

69 

63 

65 

57 

»8 

MIN 

57 

59 

57 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

56 

55 

54 

57 

59 

59 

58 

57 

55 

59 

58 

5? 

57  55 

54 

53 

53 

53 

57 

>1 

San  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

78 

78 

80 

84 

81 

79 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

80 

90 

35 

89 

86 

88 

67 

87 

87 

90 

90 

87 

87  87 

90 

9C 

86 

85 

84 

2 

MIN 

54 

56 

56 

50 

57 

56 

53 

56 

54 

55 

55 

56 

53 

54 

59 

57 

58 

66 

58 

55 

55 

69 

59 

57 

59  62 

64 

61 

63  57 

56 

8 

CAM  fz.oaz.noin   ■a  cc 

SAN    OKCOVJKIU  J 

69 

70 

69 

71 

69 

71 

69 

68 

58 

67 

63 

54 

65 

76 

74 

70 

70 

68 

59 

57 

58 

71 

70 

69 

70  59 

69 

57 

52 

68 

68 

MIN 

49 

57 

50 

45 

50 

50 

49 

52 

56 

55 

57 

65 

49 

46 

48 

60 

47 

49 

56 

48 

55 

50 

51 

55 

53 

41 

46  50 

51 

1 

San  jacinto 

84 

81 

84 

63 

67 

84 

85 

81 

85 

65 

60 

81 

86 

97 

97 

96 

95 

95 

91 

95 

95 

99 

97 

94 

98  100 

103 

103 

93 

92 

90 

MIN 

55 

46 

52 

47 

45 

49 

45 

43 

46 

45 

47 

54 

53 

47 

48 

52 

^' 

54 

49 

49 

54 

66 

54 

49 

52 

55 

56 

53 

5C 

44 

50 

■  6 

SAN  JOSE 

MAX 

75 

73 

75 

62 

76 

77 

73 

73 

70 

74 

69 

68 

SO 

87 

90 

80 

77 

73 

74 

75 

77 

78 

75 

75 

8E 

75 

81 

85 

74  80 

77 

lO 

MIN 

57 

60 

54 

55 

56 

57 

65 

58 

59 

54 

61 

58 

53 

54 

51 

59 

62 

60 

55 

56 

60 

60 

60 

58 

55  57 

54 

56 

54  64 

67 

1 

S«N  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

75 

70 

74 

73 

61 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

70 

76 

SI 

76 

76 

72 

72 

73 

75 

74 

75 

73 

74  86 

60 

62 

76  70 

74 

9 

MIN 

52 

54 

50 

55 

57 

51 

50 

49 

53 

52 

56 

53 

51 

52 

51 

53 

58 

53 

54 

52 

54 

63 

56 

52 

55  51 

51 

5C 

5C 

47 

52 

5 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

76 

76 

78 

79 

60 

76 

78 

77 

78 

60 

77 

75 

73 

81 

90 

66 

88 

64 

62 

64 

86 

67 

82 

82  89 

88 

9C 

90  60 

81 

9 

MIN 

49 

48 

49 

43 

45 

50 

45 

45 

46 

52 

46 

45 

42 

47 

47 

50 

54 

50 

50 

50 

45 

55 

54 

46  45 

49 

46 

51 

49 

48 

1 

Se«  Reler«nce  Noles  ToUowing  Station  Index 
-  191  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  MATEO 

MAX 

76 

75 

63 

8 1 

82 

72 

7  8 

75. 

3 

MIN 

11 

57 

56 

52 

56 

56 

55 

51 

56 

58 

55 

55 

51 

51 

56 

56 

58 

55 

52 

56 

56 

54 

51 

57 

54 

54 

52 

54 

53 

49 

SAN  PEDRO 

MAX 

69 

7  2 

69 

72 

72 

72 

7  1 

7  3 

72 

72 

70 

71 

71 

7  2 

70 

69 

70 

76 

75 

73 

73 

78 

77 

74 

75 

74 

73 

72 

71 

74 

72. 

4 

MIN 

58 

58 

59 

59 

61 

58 

58 

58 

59 

60 

59 

59 

58 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

60 

60 

61 

62 

62 

63 

64 

63 

60 

63 

61 

60. 

0 

SAN  RAFAEL 

MAX 

73 

71 

73 

81 

79 

72 

72 

69 

72 

75 

74 

72 

62 

90 

90 

91 

75 

72 

71 

81 

77 

60 

80 

75 

94 

90 

84 

87 

83 

84 

79. 

0 

M  N 

54 

53 

51 

54 

56 

56 

5  5 

54 

54 

56 

60 

55 

52 

59 

59 

56 

59 

59 

59 

56 

62 

57 

60 

58 

56 

55 

55 

60 

59 

51 

66. 

4 

SANTA    ANA   FIRE  5TA 

MA  X 

75 

78 

81 

79 

77 

76 

76 

73 

76 

77 

76 

76 

78 

62 

60 

82 

79 

32 

81 

80 

61 

86 

67 

32 

81 

82 

82 

80 

79 

80 

79. 

6 

MIN 

55 

55 

55 

55 

59 

58 

55 

57 

55 

56 

58 

54 

56 

56 

61 

59 

59 

58 

53 

56 

59 

59 

62 

60 

61 

64 

64 

63 

63 

60 

SANTA    ANA   RIVER   PH  1 

MAX 

76 

74 

73 

77 

80 

78 

75 

74 

76 

75 

73 

71 

73 

68 

90 

90 

89 

89 

87 

67 

87 

91 

89 

66 

88 

94 

94 

96 

95 

86 

83. 

3 

MIN 

49 

47 

47 

49 

51 

44 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

44 

55 

56 

63 

60 

56 

59 

53 

57 

62 

61 

57 

55 

63 

61 

61 

56 

51 

SANTA  BARBARA 

MAX 

73 

74 

76 

75 

73 

73 

6  1 

78 

75 

74 

7  8 

8  0 

77 

79 

7  3 

■'3 

73 

76 

75 

79 

76 

84 

79 

77 

77 

74 

76 

73 

74 

77 

76. 

5 

54 

53 

54 

52 

58 

52 

57 

53 

54 

54 

53 

54 

62 

54 

54 

57 

55 

57 

56 

52 

53 

53 

57 

55 

56 

57 

57 

54 

53 

65 

SANTA   BARBARA  CAA  AP 

MAX 

74 

70 

75 

72 

70 

70 

82 

74 

72 

71 

79 

31 

77 

74 

66 

69 

74 

80 

77 

75 

74 

8  1 

76 

74 

73 

72 

70 

71 

78 

73 

74. 

2 

54 

54 

56 

53 

56 

51 

55 

53 

54 

54 

56 

59 

51 

54 

55 

56 

54 

54 

56 

51 

53 

53 

57 

56 

53 

57 

56 

55 

50 

55 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

72 

74 

75 

83 

77 

75 

74 

76 

75 

74 

71 

72 

81 

86 

92 

34 

78 

75 

74 

75 

77 

78 

76 

75 

86 

84 

81 

86 

81 

78 

78 

3 

55 

54 

58 

58 

55 

54 

56 

54 

56 

53 

55 

56 

56 

60 

58 

57 

58 

58 

57 

55 

59 

61 

57 

60 

58 

57 

55 

57 

53 

53 

56 

SANTA  CRUZ 

MAX 

69 

71 

74 

71 

77 

73 

74 

71 

74 

73 

74 

73 

75 

89 

72 

69 

73 

77 

60 

81 

74 

78 

30 

63 

87 

82 

61 

82 

76 

77 

76 

3 

52 

49 

48 

48 

54 

54 

49 

54 

53 

52 

48 

53 

46 

48 

53 

57 

51 

50 

49 

49 

47 

54 

52 

51 

50 

53 

46 

48 

46 

47 

60 

3 

SANTA  MARIA 

MAX 

74 

73 

72 

75 

85 

73 

73 

78 

74 

73 

73 

71 

71 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

73 

9 

4? 

50 

53 

55 

56 

48 

48 

48 

48 

55 

52 

43 

42 

53 

54 

59 

49 

41 

47 

52 

59 

54 

54 

54 

52 

56 

52 

46 

46 

50 

SANTA    MARIA   WB  AP 

MAX 

69 

72 

71 

79 

72 

71 

69 

72 

70 

68 

68 

69 

70 

73 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

73 

71 

71 

70 

66 

64 

70 

5 

53 

52 

46 

45 

54 

50 

47 

47 

49 

48 

57 

52 

46 

47 

53 

56 

56 

49 

52 

49 

52 

49 

54 

49 

49 

51 

50 

46 

52 

45 

50 

2 

SANTA    MONICA  PIER 

MAX 

67 

70 

70 

70 

72 

69 

69 

70 

71 

75 

68 

69 

70 

71 

74 

70 

68 

70 

71 

72 

74 

72 

74 

73 

76 

75 

75 

73 

72 

71 

71 

* 

57 

55 

58 

56 

59 

56 

57 

53 

56 

59 

56 

56 

57 

54 

6U 

58 

56 

56 

56 

54 

58 

58 

61 

60 

56 

60 

62 

63 

65 

57 

57 

SANTA  PAULA 

MAX 

76 

76 

73 

80 

76 

76 

76 

76 

77 

74 

75 

76 

80 

82 

76 

78 

80 

60 

60 

81 

61 

64 

62 

61 

82 

62 

82 

82 

79 

79 

0 

48 

56 

54 

55 

47 

52 

52 

53 

53 

49 

52 

50 

55 

43 

57 

54 

54 

54 

50 

52 

54 

54 

54 

55 

55 

56 

65 

54 

60 

52 

SANTA  ROSA 

MAX 

74 

72 

74 

74 

83 

75 

75 

73 

70 

75 

30 

79 

78 

82 

90 

94 

76 

70 

72 

75 

60 

75 

76 

79 

82 

94 

85 

91 

86 

65 

79 

2 

49 

53 

47 

50 

56 

55 

52 

55 

50 

50 

56 

51 

49 

51 

54 

55 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

50 

50 

54 

53 

49 

53 

47 

50 

52 

7 

SCOTIA 

MAX 

67 

72 

64 

66 

75 

69 

72 

71 

69 

65 

68 

67 

65 

66 

67 

62 

79 

68 

62 

70 

74 

75 

67 

71 

72 

72 

63 

67 

66 

65 

69 

3 

M  1 N 

50 

54 

50 

49 

51 

56 

52 

54 

56 

58 

57 

55 

55 

52 

52 

54 

56 

56 

57 

53 

57 

57 

57 

58 

54 

57 

56 

53 

54 

55 

64 

7 

SHASTA  DAM 

MAX 

74 

71 

74 

74 

84 

82 

70 

74 

66 

76 

83 

76 

77 

85 

93 

95 

99 

95 

90 

75 

93 

93 

93 

86 

65 

39 

93 

65 

88 

82 

83 

3 

MIN 

51 

53 

51 

51 

60 

60 

53 

54 

55 

55 

59 

56 

57 

62 

67 

69 

73 

69 

64 

62 

66 

69 

66 

62 

67 

67 

62 

66 

64 

61 

61 

0 

SIERRA  CITV 

MAX 

69 

67 

62 

60 

72 

74 

65 

63 

53 

67 

66 

60 

56 

73 

80 

34 

39 

89 

86 

31 

87 

67 

69 

87 

76  88 

86 

63 

83 

73 

75 

3 

40 

45 

40 

41 

45 

44 

42 

43 

42 

43 

43 

46 

47 

47 

50 

55 

52 

54 

49 

48 

50 

57 

49 

45 

51 

53 

47 

44 

43 

43 

46 

6 

SIERRA   MADRE    1  N 

MAX 

76 

76 

77 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

75 

71 

79 

91 

90 

84 

67 

85 

86 

66 

90 

69 

83 

67 

85 

92 

83 

86 

0 

52 

52 

52 

53 

52 

57 

50 

51 

52 

51 

56 

54 

53 

53 

55 

55 

57 

59 

61 

62 

57 

56 

61 

55 

53 

64 

6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

65 

66 

58 

60 

77 

74 

63 

62 

56 

66 

69 

62 

54 

69 

75 

83 

66 

63 

76 

77 

82 

68 

87 

76 

79 

80 

83 

60 

80 

71 

73 

0 

M  IN 

42 

42 

34 

32 

39 

38 

36 

41 

37 

41 

4U 

46 

39 

42 

42 

47 

52 

43 

44 

42 

53 

52 

55 

40 

44 

47 

50 

36 

41 

39 

5 

SONOMA 

MAX 

T5 

72 

76 

34 

78 

74 

72 

70 

75 

76 

78 

76 

66 

92 

95 

89 

78 

72 

74 

65 

79 

83 

30 

79 

95 

90 

90 

91 

63 

85 

81 

1 

M  I  N 

48 

56 

45 

48 

52 

51 

48 

57 

47 

43 

55 

51 

48 

51 

54 

54 

59 

59 

59 

53 

54 

58 

54 

48 

52 

51 

50 

50 

47 

47 

51 

8 

SONORA 

MAX 

78 

75 

73 

74 

84 

79 

74 

74 

72 

76 

76 

74 

67 

81 

90 

96 

96 

93 

87 

66 

90 

9  3 

95 

86 

38 

94 

96 

92 

93 

83 

83 

6 

54 

53 

46 

48 

52 

52 

50 

49 

48 

48 

52 

54 

46 

51 

57 

61 

62 

62 

57 

57 

61 

61 

60 

52 

54 

59 

57 

56 

52 

61 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

63 

60 

64 

73 

70 

65 

60 

C  0 

66 

64 

60 

52 

65 

76 

82 

62 

80 

82 

75 

79 

80 

82 

30 

76 

62 

86 

84 

81 

90 

76 

73 

2 

M  I  N 

39 

34 

33 

35 

44 

42 

38 

36 

31 

38 

40 

41 

42 

41 

41 

41 

45 

51 

47 

44 

43 

48 

43 

44 

45 

45 

46 

45 

45 

37 

SOUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

55 

50 

51 

67 

63 

55 

53 

47 

61 

63 

54 

50 

62 

70 

75 

76 

78 

76 

70 

76 

78 

80 

69 

69 

77 

77 

71 

73 

65 

67 

65 

9 

M  I  N 

36 

39 

34 

29 

36 

42 

37 

38 

39 

39 

39 

38 

4U 

34 

33 

40 

40 

41 

41 

36 

44 

45 

46 

36 

37 

42 

54 

31 

48 

33 

^ 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

62 

59 

68 

69 

67 

62 

60 

60 

60 

59 

57 

56 

67 

74 

74 

75 

76 

73 

67 

72 

73 

76 

73 

75 

62 

83 

82 

79 

78 

67 

69 

5 

49 

46 

40 

43 

50 

46 

4  5 

42 

46 

45 

46 

42 

37 

49 

59 

55 

57 

58 

56 

50 

59 

61 

59 

56 

57 

66 

64 

66 

60 

59 

^ 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

79 

74 

77 

86 

78 

78 

77 

72 

76 

60 

79 

73 

85 

92 

99 

92 

85 

6  1 

62 

89 

88 

87 

84 

85 

97 

91 

89 

94 

60  68 

63 

9 

57 

56 

51 

54 

59 

57 

5  5 

53 

52 

55 

56 

56 

52 

58 

63 

61 

59 

56 

55 

55 

57 

57 

55 

57 

58 

59 

55 

58 

54  54 

56 

STOCKTON  FIRE  STA  <r 

MAX 

78 

82 

74 

77 

85 

78 

80 

78 

74 

77 

81 

60 

76 

82 

91 

96 

89 

62 

84 

78 

68 

82 

66 

63 

63 

96 

93 

66 

92 

63 

63 

3 

50 

57 

50 

52 

57 

53 

54 

53 

51 

53 

56 

53 

50 

56 

54 

60 

59 

57 

55 

52 

56 

52 

52 

59 

56 

68 

54 

66 

55 

52 

64 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

79 

73 

79 

85 

84 

76 

76 

71 

78 

79 

80 

76 

87 

93 

100 

98 

92 

84 

60 

92 

89 

89 

69 

33 

98  97 

91 

95 

92 

90 

65 

9 

M  I  N 

57 

57 

49 

52 

60 

51 

55 

52 

50 

53 

58 

57 

51 

55 

60 

58 

56 

58 

55 

56 

57 

57 

57 

55 

55  60 

55 

56 

56 

53 

56 

.4 

STONY   GORGE  RESERVOIR 

MAX 

78 

77 

75 

85 

34 

77 

75 

68 

74 

82 

76 

73 

38 

94 

97 

99 

97 

95 

67 

95 

95 

97 

91 

86 

97 

96 

94 

91 

ee 

85 

66 

5 

MIN 

55 

50 

45 

49 

53 

49 

47 

53 

54 

52 

56 

53 

48 

54 

59 

60 

60 

62 

63 

59 

59 

51 

54 

53 

57 

53 

53 

52 

61 

51 

54 

5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

58 

61 

57 

73 

70 

60 

58 

60 

67 

68 

65 

56 

72 

80 

85 

36 

85 

79 

76 

62 

65 

86 

78 

76 

35  63 

82 

81 

77 

75 

73 

9 

MIN 

45 

44 

41 

43 

47 

45 

44 

45 

46 

43 

46 

44 

45 

50 

52 

57 

55 

56 

54 

50 

54 

55 

52 

49 

52 

52 

50 

48 

41 

47 

46 

SUNLAND 

MAX 

81 

80 

83 

82 

80 

82 

80 

82 

64 

60 

73 

73 

86 

94 

94 

93 

94 

96 

92 

92 

91 

96 

96 

93 

95 

98 

100 

97 

65  87 

86 

1 

MIN 

48 

50 

49 

49 

49 

45 

46 

50 

48 

49 

51 

52 

46 

57 

51 

53 

57 

53 

58 

54 

50 

55 

59 

52 

5C 

51 

51 

55 

56  53 

51 

.6 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

72 

72 

69 

63 

76 

79 

72 

71 

68 

72 

72 

61 

56 

71 

76 

83 

86 

90 

86 

80 

83 

90 

93 

80 

6C 

83 

38 

63 

35 

64 

77 

.5 

M  I  N 

42 

38 

43 

38 

32 

39 

45 

36 

37 

47 

35 

44 

37 

48 

41 

43 

42 

52 

46 

46 

46 

50 

57 

62 

46 

44 

45 

48 

37 

46 

43 

TABLE  MTN 

MAX 

62 

62 

63 

64 

65 

64 

60 

61 

62 

65 

62 

61 

60 

72 

74 

66 

72 

72 

70 

73 

73 

76 

73 

74 

79 

82 

81 

77 

71 

71 

69 

0 

MIN 

46 

42 

35 

42 

48 

42 

38 

36 

36 

45 

40 

35 

33 

45 

53 

49 

53 

54 

51 

50 

54 

56 

54 

52 

59 

60 

56 

60 

55 

49 

47 

7 

TAHOE 

MAX 

62 

60 

55 

52 

62 

64 

59 

57 

51 

61 

64 

57 

51 

56 

62 

66 

72 

69 

71 

70 

71 

73 

75 

71 

69 

67 

76 

73 

72 

66 

64 

6 

MIN 

35 

37 

31 

32 

37 

42 

37 

33 

36 

40 

39 

4U 

36 

37 

36 

41 

41 

42 

41 

39 

45 

45 

46 

36 

4C 

43 

47 

34 

44     3  5 

39 

0 

TEHACHAPI 

MAX 

70 

66 

63 

32 

77 

67 

62 

64 

66 

66 

65 

64 

66 

85 

89 

69 

83 

80 

76 

79 

89 

82 

79 

75 

61 

38 

80 

83 

76 

73 

76 

6 

M  I  N 

47 

47 

44 

37 

42 

45 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

41 

36 

45 

49 

52 

55 

55 

52 

43 

55 

56 

53 

54  43 

59 

53 

58 

47 

48 

2 

TEJON  RANCHO 

MAX 

84 

82 

77 

84 

38 

33 

73 

79 

79 

61 

80 

73 

80 

91 

96 

100 

95 

93 

90 

90 

91 

95 

93 

90 

92 

100 

96 

95 

90 

87 

68 

0 

MIN 

53 

54 

55 

49 

59 

51 

53 

56 

58 

53 

57 

59 

54 

59 

66 

70 

66 

62 

57 

58 

63 

66 

63 

58 

60 

72 

63 

63 

61 

66 

59 

THERMAL   CAA  AP 

MAX 

ion 

99 

96 

101 

lul 

101 

93 

96 

97 

96 

95 

94 

96 

104 

105 

105 

110 

110 

105 

101 

101 

107 

111 

109 

109 

109 

109 

111 

110 

106 

103 

1 

M  I  N 

67 

69 

69 

68 

60 

71 

66 

66 

68 

70 

70 

62 

66 

67 

72 

75 

61 

83 

81 

75 

76 

76 

65 

78 

78 

71 

71 

72 

76 

66 

71 

9 

THREE   RIV  EDISON   PH  2 

MAX 

83 

84 

81 

78 

80 

62 

6  0 

73 

30 

78 

61 

97 

96 

94 

93 

66 

9 1 

9  0 

93 

90 

69 

96 

93  38 

86 

9 

MIN 

55 

53 

55 

47 

55 

52 

54 

50 

50 

53 

52 

52 

49 

52 

55 

57 

60 

62 

56 

57 

60 

60 

60 

53 

56 

59 

6; 

6( 

59 

54 

65 

5 

TIGER   CREEK  PH 

MAX 

71 

72 

70 

53 

74 

83 

90 

92 

90 

87 

82 

33 

66 

68 

67 

80 

69 

90 

89 

83 

88 

81 

79 

8 

MIN 

49 

48 

43 

49 

54 

48 

46 

46 

45 

45 

46 

44 

49 

53 

55 

56 

56 

54 

53 

56 

57 

55 

50 

50 

56 

52 

51 

49 

47 

50 

3 

TORRANCE 

MAX 

74 

74 

74 

79 

78 

74 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

76 

76 

74 

76 

78 

75 

78 

76 

60 

31 

78 

78 

60 

78 

77 

75 

74 

76 

2 

MIN 

54 

55 

57 

55 

59 

59 

54 

57 

56 

57 

55 

57 

53 

56 

58 

58 

57 

56 

67 

54 

55 

57 

60 

56 

60 

62 

65 

62 

62 

61 

57 

5 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACV  CARBONA 

60 

80 

72 

79 

87 

79 

80 

60 

72 

78 

79 

80 

78 

89 

93 

100 

97 

92 

87 

83 

89 

90 

90 

84 

85 

97 

85 

90 

96 

M*N 

58 

50 

57 

6 1 

52 

54 

5  5 

54 

54 

58 

59 

54 

56 

61 

62 

59 

56 

56 

54 

58 

58 

54 

53 

66 

61 

53 

58 

50 

51 

55* 

8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

78 

75 

77 

85 

78 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

74 

86 

94 

100 

93 

63 

77 

78 

86 

84 

66 

76 

79 

96 

85 

90 

94 

82 

89 

82 

MIN 

57 

55 

50 

56 

59 

50 

56 

56 

5  3 

58 

59 

56 

54 

61 

60 

57 

59 

59 

60 

59 

6  0 

5  5 

60 

62 

6  0 

67 

65 

53 

56 

57 

3 

TRONA 

MAX 

95 

91 

87 

95 

95 

93 

91 

87 

88 

92 

91 

85 

87 

87 

96 

102 

100 

103 

101 

101 

100 

101 

105 

102 

103 

105 

108 

109 

109 

96 

96 

g 

MIN 

62 

64 

45 

56 

59 

59 

62 

61 

62 

60 

61 

59 

60 

6  5 

69 

74 

7  0 

70 

66 

66 

68 

69 

70 

68 

66 

74 

71 

74 

67 

64 

4 

TRUCKEE  RS 

MAX 

58 

58 

55 

66 

70 

66 

58 

56 

52 

61 

62 

64 

55 

62 

71 

77 

80 

61 

76 

72 

75 

82 

82 

72 

70 

76 

78 

76 

75 

MIN 

36 

34 

3  1 

29 

31 

40 

32 

36 

32 

30 

37 

42 

27 

34 

35 

40 

41 

39 

36 

44 

46 

46 

36 

36 

42 

46 

29 

42 

32 

36 

6 

TULELAKE 

MAX 

65 

65 

55 

72 

74 

73 

67 

62 

65 

70 

71 

66 

73 

78 

83 

89 

89 

88 

85 

80 

90 

92 

89 

78 

76 

63 

80 

73 

74 

7  0 

MIN 

An 

43 

42 

36 

41 

49 

4  1 

4  2 

42 

4 1 

4 1 

40 

41 

4  1 

46 

44 

48 

44 

56 

42 

47 

5  1 

46 

43 

42 

44 

46 

36 

45 

31 

43 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

69 

73 

65 

67 

79 

77 

69 

72 

66 

70 

79 

72 

75 

82 

89 

92 

93 

91 

68 

76 

89 

68 

89 

83 

62 

89 

87 

83 

86 

80 

80 

MIN 

57 

51 

5 1 

53 

58 

57 

5  4 

53 

53 

5  5 

5  7 

54 

55 

61 

68 

66 

67 

67 

63 

63 

64 

6  7 

66 

61 

66 

65 

60 

61 

62 

68 

59 

7 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

79 

80 

83 

61 

78 

77 

79 

80 

79 

78 

77 

77 

80 

84 

84 

64 

80 

84 

83 

83 

64 

88 

85 

80 

83 

63 

64 

82 

81 

MIN 

51 

5 1 

46 

5  7 

52 

50 

50 

54 

52 

48 

5  0 

52 

47 

51 

69 

58 

62 

52 

6  1 

50 

56 

56 

57 

62 

63 

60 

60 

62 

62 

62 

53 

8 

TWENTYNINE  PALI»^S 

MAX 

96 

93 

92 

96 

96 

96 

94 

93 

94 

95 

92 

89 

91 

99 

103 

99 

107 

107 

103 

102 

96 

107 

108 

105 

108 

110 

111 

111 

105 

100 

100 

MIN 

63 

63 

59 

56 

59 

60 

60 

56 

62 

6  1 

65 

58 

57 

67 

63 

70 

7  3 

77 

69 

67 

62 

7  1 

74 

70 

70 

71 

71 

74 

66 

62 

65 

3 

TWIN  LAKES 

MAX 

46 

45 

41 

56 

57 

51 

45 

39 

50 

51 

49 

39 

54 

60 

67 

69 

69 

67 

63 

63 

66 

71 

66 

61 

70 

69 

67 

66 

63 

5  9 

68 

MIN 

35 

35 

26 

30 

34 

36 

3  1 

34 

3 1 

34 

33 

32 

37 

4U 

40 

37 

43 

38 

30 

38 

40 

43 

34 

36 

39 

62 

32 

45 

28 

36 

9 

UK  I  AH 

MAX 

72 

71 

64 

65 

77 

70 

70 

68 

72 

79 

80 

73 

87 

96 

100 

99 

89 

84 

82 

89 

88 

69 

81 

63 

95 

85 

82 

86 

76 

62 

81 

9 

MIN 

49 

54 

48 

49 

^' 

56 

54 

54 

50 

54 

68 

57 

67 

57 

56 

58 

67 

5  7 

67 

59 

54 

54 

54 

51 

64 

50 

64 

0 

UCLA 

MAX 

70 

71 

72 

80 

73 

71 

79 

76 

71 

72 

69 

70 

72 

77 

72 

75 

74 

78 

76 

78 

76 

80 

80 

74 

77 

76 

77 

74 

72 

74 

5 

MIN 

55 

58 

56 

58 

53 

68 

56 

57 

58 

59 

60 

57 

58 

59 

6  3 

59 

60 

6  3 

6  3 

61 

59 

66 

56 

2 

UPLAND 

MAX 

75 

75 

75 

79 

77 

76 

75 

75 

77 

75 

71 

73 

78 

91 

87 

90 

81 

81 

82 

85 

85 

90 

88 

84 

85 

60 

93 

91 

93 

81 

MIN 

55 

54 

50 

52 

46 

48 

58 

57 

50 

51 

50 

54 

43 

64 

55 

57 

63 

62 

60 

58 

59 

56 

57 

52 

59 

61 

58 

51 

54 

7 

UPPER  LAKE  RS 

73 

80 

80 

71 

71 

71 

76 

72 

84 

94 

93 

92 

92 

69 

90 

90 

90 

92 

62 

86 

81 

80 

83 

2 

MIN 

41 

45 

46 

43 

52 

52 

49 

50 

43 

47 

6U 

50 

52 

54 

46 

50 

47 

44 

43 

46 

43 

47 

5 

VACAV I LLE 

MAX 

79 

78 

79 

86 

76 

60 

77 

70 

79 

82 

78 

76 

89 

96 

100 

95 

90 

63 

86 

93 

90 

94 

88 

69 

102 

91 

94 

94 

69 

90 

86 

MIN 

56 

59 

54 

53 

60 

57 

5  1 

56 

51 

53 

59 

55 

50 

67 

61 

60 

58 

56 

58 

58 

59 

59 

68 

67 

60 

52 

56 

55 

55 

56 

4 

VALYERMO  RS 

MAX 

83 

82 

77 

84 

83 

63 

62 

75 

61 

82 

78 

77 

77 

87 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

89 

94 

96 

91 

96 

99 

99 

97 

94  88 

87 

2 

MIN 

41 

45 

45 

39 

4  3 

39 

40 

44 

41 

43 

44 

36 

42 

4  5 

46 

56 

56 

5  3 

48 

43 

49 

6  3 

67 

49 

47 

54 

53 

49 

44 

42 

46 

3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

88 

83 

79 

83 

86 

83 

81 

78 

80 

83 

81 

76 

77 

83 

91 

94 

91 

97 

91 

86 

94 

92 

97 

94 

93 

100 

103 

98 

98 

90 

68 

4 

MIN 

56 

50 

5  0 

45 

50 

50 

4  5 

5  0 

48 

53 

5  1 

5  1 

50 

49 

54 

67 

60 

60 

54 

53 

65 

6  1 

60 

57 

53 

57 

60 

57 

58 

52 

53 

9 

VISALIA 

MAX 

85 

85 

63 

61 

88 

85 

83 

63 

82 

83 

83 

82 

80 

83 

94 

100 

100 

97 

95 

90 

92 

97 

97 

94 

91 

94 

101 

96 

97 

90 

89 

7 

MIN 

57 

57 

54 

53 

59 

57 

5  5 

56 

57 

57 

59 

59 

53 

60 

61 

64 

64 

64 

69 

59 

62 

6  5 

62 

59 

6] 

64 

63 

56 

59 

57 

59 

1 

VISTA 

MAX 

76 

77 

76 

77 

78 

74 

76 

76 

77 

76 

75 

75 

77 

80 

77 

60 

77 

78 

79 

84 

78 

62 

83 

79 

82 

8; 

81 

78 

77 

76 

78 

2 

MIN 

54 

52 

^' 

50 

53 

^' 

54 

53 

5  3 

60 

59 

61 

59 

68 

56 

55 

6  5 

5  5 

60 

65 

59 

51 

68 

57 

55 

1 

VOLTA  PH 

MAX 

74 

72 

65 

76 

77 

74 

69 

65 

69 

73 

67 

69 

77 

84 

90 

92 

93 

90 

85 

86 

87 

90 

90 

81 

87 

89 

89 

84 

84 

79 

80 

3 

MIN 

46 

54 

48 

48 

54 

49 

64 

63 

63 

60 

58 

55 

61 

63 

6  2 

55 

62 

6 1 

52 

59 

56 

57 

65 

6 

WALNUT  CREEK 

MAX 

74 

72 

71 

74 

62 

72 

77 

72 

71 

74 

74 

77 

74 

84 

92 

96 

60 

74 

71 

72 

79 

77 

76 

74 

74 

95 

78 

89 

91 

79 

76 

2 

MIN 

55 

51 

48 

50 

59 

55 

5  1 

58 

52 

51 

59 

56 

51 

52 

67 

59 

67 

58 

58 

57 

68 

58 

59 

64 

56 

51 

53 

51 

53 

54 

8 

WALNUT  GROVE 

MAX 

77 

74 

77 

84 

82 

77 

78 

74 

78 

80 

80 

75 

86 

92 

98 

67 

67 

79 

76 

87 

87 

34 

80 

81 

95 

96 

88 

90 

82 

65 

83 

3 

MIN 

57 

57 

51 

54 

59 

54 

5  5 

56 

53 

52 

55 

56 

52 

54 

60 

59 

58 

66 

62 

57 

56 

67 

58 

58 

57 

60 

66 

67 

52 

64 

65 

8 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

77 

76 

79 

79 

82 

80 

76 

73 

76 

77 

75 

73 

81 

90 

90 

89 

90 

89 

86 

88 

68 

92 

69 

67 

100 

100 

97 

97 

94 

66 

85 

2 

MiN 

41 

40 

44 

41 

36 

38 

38 

38 

39 

40 

40 

44 

36 

38 

42 

42 

52 

52 

44 

40 

58 

65 

60 

46 

44 

50 

58 

52 

46 

39 

44 

1 

WASCO 

MAX 

85 

87 

80 

60 

87 

86 

82 

82 

63 

84 

84 

83 

83 

83 

94 

99 

101 

96 

95 

92 

92 

96 

97 

94 

92 

96 

100 

96 

96 

90 

90 

0 

MIN 

57 

59 

56 

55 

62 

59 

5  7 

58 

59 

58 

62 

61 

53 

67 

64 

67 

65 

64 

62 

62 

64 

66 

67 

62 

62 

64 

64 

62 

63 

57 

60 

9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

70 

68 

69 

70 

80 

67 

70 

69 

69 

72 

70 

65 

70 

69 

79 

67 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

74 

77 

80 

74 

77 

73 

75 

71 

5 

MIN 

5? 

58 

49 

49 

58 

55 

5  1 

55 

5  5 

50 

56 

57 

50 

49 

63 

57 

58 

64 

52 

5l 

58 

5  6 

56 

63 

6] 

53 

60 

48 

50 

60 

53 

2 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

71 

65 

66 

69 

79 

76 

62 

77 

66 

70 

76 

78 

74 

82 

66 

93 

96 

96 

96 

79 

90 

95 

94 

86 

65 

92 

89 

78 

84 

31 

Ml  N 

45 

49 

52 

51 

54 

51 

5  1 

54 

56 

55 

54 

56 

40 

46 

63 

52 

50 

53 

59 

50 

49 

5  5 

5  1 

46 

49 

50 

46 

42 

44 

50 

4 

WEED  1  S 

MAX 

59 

62 

60 

58 

73 

70 

58 

63 

62 

62 

70 

72 

63 

71 

79 

84 

69 

90 

88 

72 

86 

90 

86 

70 

75 

80 

79 

69 

72 

74 

72 

MIN 

39 

42 

42 

38 

42 

49 

43 

46 

47 

47 

37 

40 

40 

40 

45 

54 

50 

48 

45 

46 

62 

60 

42 

42 

46 

49 

35 

39 

32 

44 

5 

WHEELER 

MAX 

65 

66 

66 

65 

66 

68 

67 

67 

67 

69 

68 

67 

68 

67 

74 

70 

62 

62 

63 

64 

66 

65 

67 

66 

70 

71 

70 

72 

70 

68 

67 

MIN 

51 

56 

50 

52 

52 

57 

52 

56 

55 

54 

57 

50 

52 

54 

51 

5  2 

56 

56 

56 

57 

54 

56 

52 

57 

55 

52 

54 

54 

53 

54 

53 

8 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

56 

53 

50 

50 

54 

55 

54 

53 

49 

54 

53 

45 

49 

52 

63 

60 

62 

56 

63 

63 

62 

65 

72 

66 

62 

65 

72 

70 

67 

60 

66 

MIN 

31 

29 

21 

24 

35 

30 

19 

26 

26 

26 

24 

26 

24 

25 

29 

32 

36 

35 

33 

30 

3  1 

3  6 

36 

34 

27 

36 

36 

33 

34 

31 

29 

6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

39 

35 

34 

37 

40 

39 

36 

36 

33 

36 

37 

30 

31 

31 

39 

42 

46 

43 

47 

47 

48 

60 

51 

49 

44 

50 

54 

54 

50 

60 

42 

0 

MIN 

2? 

16 

13 

19 

26 

20 

18 

15 

20 

22 

1  6 

15 

16 

1  8 

24 

31 

30 

3  0 

28 

29 

31 

33 

34 

32 

30 

29 

29 

28 

25 

23 

24 

2 

WI LL I AMS 

MAX 

87 

84 

79 

86 

87 

86 

73 

70 

71 

63 

81 

60 

87 

93 

99 

102 

103 

96 

87 

88 

96 

96 

101 

92 

91 

98 

97 

96 

91 

68 

89 

0 

MI-N 

57 

56 

52 

57 

59 

55 

53 

54 

56 

54 

54 

54 

59 

61 

6 1 

60 

66 

58 

56 

54 

67 

5  6 

56 

57 

63 

64 

56 

56 

54 

64 

56 

9 

WI LLOWS 

MAX 

79 

81 

75 

76 

84 

81 

77 

76 

70 

79 

80 

75 

74 

90 

96 

99 

98 

92 

87 

87 

93 

94 

94 

90 

e: 

95 

93 

92 

91 

85 

85 

MIN 

60 

57 

52 

53 

55 

56 

5  1 

55 

55 

.  54 

59 

57 

52 

59 

63 

63 

63 

58 

5  4 

58 

66 

62 

56 

57 

58 

57 

7 

WINTERS 

MAX 

79 

71 

79 

82 

69 

83 

60 

77 

75 

83 

63 

79 

78 

92 

96 

101 

100 

94 

86 

92 

96 

95 

94 

89 

92 

101 

95 

94 

94 

90 

87 

MIN 

59 

58 

54 

57 

60 

57 

57 

55 

56 

53 

57 

55 

51 

69 

66 

61 

61 

60 

57 

68 

61 

5  9 

59 

60 

62 

6  2 

68 

6  5 

59 

57 

56 

4 

WOODFORDS 

MAX 

65 

61 

62 

75 

73 

69 

65 

59 

66 

69 

64 

55 

62 

72 

80 

63 

80 

76 

77 

79 

65 

67 

77 

76 

82 

86 

83 

61 

75 

74 

73 

MIN 

42 

41 

39 

38 

49 

46 

39 

37 

40 

42 

44 

43 

40 

43 

43 

50 

49 

52 

48 

44 

63 

5  6 

59 

46 

46 

52 

65 

46 

55 

41 

46 

2 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

84 

82 

75 

81 

86 

81 

78 

79 

72 

62 

63 

79 

74 

90 

96 

101 

96 

93 

87 

90 

95 

94 

95 

91 

89 

97 

94 

89 

92 

86 

86 

g 

MIN 

56 

59 

50 

55 

56 

55 

53 

56 

51 

54 

56 

54 

49 

57 

6 1 

59 

58 

67 

65 

56 

59 

56 

60 

53 

6  3 

54 

63 

55 

7 

YORBA  LINDA 

MAX 

82 

82 

84 

85 

82 

82 

82 

83 

63 

83 

79 

82 

84 

92 

89 

91 

86 

90 

86 

89 

68 

94 

92 

87 

88 

87 

92 

90 

86  88 

86 

3 

MIN 

50 

50 

55 

50 

59 

52 

49 

51 

51 

50 

50 

50 

49 

57 

59 

54 

52 

61 

51 

54 

55 

54 

53 

63 

6 1 

61 

62 

56 

55 

53 

6 

YOSEMITE  NP 

MAX 

71 

63 

67 

77 

70 

70 

65 

57 

74 

69 

59 

63 

71 

60 

83 

64 

65 

85 

81 

81 

85 

66 

82 

62 

85 

87 

67 

85 

73 

80 

76 

2 

MIN 

46 

47 

40 

40 

47 

44 

42 

42 

40 

44 

47 

46 

41 

45 

52 

54 

55 

54 

54 

47 

55 

54 

56 

52 

55 

53 

51 

53 

46 

46 

46 

3 

YREKA 

MAX 

63 

61 

65 

59 

72 

74 

68 

71 

65 

61 

73 

74 

68 

77 

85 

90 

94 

96 

94 

77 

89 

95 

95 

81 

79 

86 

87 

71 

77 

72 

77 

2 

MIN 

45 

49 

47 

43 

51 

51 

50 

51 

51 

50 

45 

45 

43 

49 

64 

56 

67 

56 

59 

52 

57 

62 

61 

49 

51 

53 

52 

44 

46 

42 

50 

6 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

ADIN  RS 

Al 

83 

119 

569 

807 

626 

890 

678 

899 

226 

168 

ALDERPOINT 

1 

7 

18 

216 

481 

593 

600 

392 

509 

3  06 

57 

17 

3197 

ALPINE  1  W 

0 

0 

0 

lie 

326 

298 

388 

279 

406 

195 

42 

13 

2065 

ALTURAS  RS 

34 

98 

118 

590 

874 

920 

933 

686 

902 

626 

239 

179 

6198 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

87 

ANTIOCH   1  e 

0 

3 

1 

128 

402 

593 

591 

338 

479 

2  06 

69 

5 

2815 

ANTIOCH  PUMP    PLT  3 

0 

7 

5 

112 

384 

606 

613 

323 

446 

201 

60 

9 

2768 

ASH  MTN 

0 

0 

0 

87 

356 

536 

519 

357 

513 

240 

40 

5 

2653 

AUBERRV 

0 

6 

3 

166 

460 

567 

582 

46  0 

592 

360 

40 

42 

3298 

A  UBURN 

51 

21 

AVALON  PLEASURE  PIER 

64 

20 

36 

105 

228 

241 

279 

247 

334 

162 

145 

46 

1926 

AVENAL  9'  55E 

0 

0 

0 

64 

368 

616 

549 

314 

438 

189 

23 

1 

2561 

BACKUS  RANCH 

0 

0 

3 

154 

464 

568 

576 

374 

571 

236 

23 

7 

2976 

BAKER   9  NNW 

0 

0 

0 

36 

342 

508 

472 

213 

273 

87 

0 

0 

1931 

BAKERSFIELD  WB  AP 

304 

535 

337 

2115 

BARRETT  DAM 

0 

4 

12 

166 

418 

417 

533 

364 

508 

2  54 

68 

17 

2761 

BARSTOW 

0 

0 

125 

431 

576 

538 

298 

441 

160 

13 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

403 

584 

BEAUMONT  1  E 

0 

1 

2 

165 

431 

385 

469 

388 

567 

303 

75 

27 

2813 

2840 

BEN  LOMONO 

525 

BERKELEY 

73 

60 

27 

103 

284 

433 

411 

264 

402 

227 

137 

21 

2442 

BERRVESSA  LAKE 

548 

529 

315 

466 

201 

25 

8 

RIG  BAR  RS 

1 

6 

33 

294 

580 

701 

596 

342 

49 

35 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

70 

146 

357 

741 

954 

993 

1061 

884 

1143 

853 

431 

321 

7944 

2  4 

598 

678 

610 

870 

5  59 

206 

156 

4766 

BISHOP  WB  AP 

0 

3 

9 

337 

625 

740 

774 

572 

707 

377 

51 

16 

4211 

4222 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

111 

145 

257 

716 

895 

880 

1220 

820 

460 

3  59 

BLUE  CANYON  WB  AP 

21 

86 

128 

541 

689 

735 

833 

788 

1019 

707 

339 

264 

8150 

5719 

8LYTHE 

0 

0 

0 

3 

194 

276 

282 

106 

149 

36 

0 

0 

1046 

BLYTHE  CAA  AP 

0 

175 

251 

276 

111 

152 

38 

0 

0 

1007 

BOCA 

187 

340 

337 

696 

927 

1119 

1271 

909 

1207 

861 

414 

331 

8599 

BONITA 

0 

0 

0 

34 

206 

207 

270 

177 

274 

115 

18 

8 

1309 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

0 

0 

0 

16 

223 

282 

263 

14  0 

223 

76 

0 

0 

1223 

BOWMAN  DAM 

25 

84 

114 

564 

721 

765 

823 

755 

976 

679 

391 

2  39 

6136 

BRAWLEY  2  SW 

131 

23  0 

1 26 

181 

60 

0 

BRiriGEPORT 

159 

222 

346 

708 

963 

10  59 

1092 

898 

1112 

632 

433 

308 

8132 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

0 

2 

8 

173 

451 

351 

506 

236 

37 

8 

BURBANK   WB  AP 

0 

0 

0 

48 

200 

206 

242 

196 

318 

116 

29 

0 

1357 

1808 

BURLINGAME 

53 

100 

39 

146 

352 

485 

465 

271 

429 

276 

128 

46 

27B9 

B  URNE V 

599 

164 

BUTTONWI LLOW 

0 

0 

0 

102 

411 

617 

601 

301 

398 

142 

15 

0 

2587 

CABRILLO  NM 

0 

0 

3 

51 

156 

155 

200 

201 

270 

150 

77 

6 

1271 

CACHUMA  DAM 

1 

2 

8 

94 

273 

319 

400 

287 

436 

214 

83 

24 

21*3 

CALAVERAS  BIG  TREES 

39 

93 

146 

539 

695 

714 

772 

685 

908 

6  56 

313 

250 

5810 

CALLAHAN  RS 

5 

52 

88 

582 

836 

9  38 

961 

641 

616 

5  59 

171 

110 

5749 

CAMPO 

0 

15 

29 

260 

495 

439 

566 

421 

582 

356 

99 

78 

3338 

CAMP  PARDEE 

0 

1 

2 

122 

371 

594 

575 

323 

474 

232 

37 

6 

2737 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

0 

2 

1 

78 

265 

255 

272 

229 

387 

154 

32 

2 

1677 

CANTIL 

434 

561 

528 

304 

447 

170 

11 

0 

CANYON  0AM 

110 

163 

579 

6681 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

0 

5 

4 

161 

455 

631 

593 

364 

526 

313 

46 

28 

3126 

CECILVILLE  SAWYER 

18 

47 

77 

484 

660 

758 

789 

591 

788 

524 

174 

124 

6034 

CEDAR  GROVE 

14 

110 

496 

CEDARVILLE 

2 

28 

63 

526 

866 

905 

1009 

686 

895 

6  39 

149 

177 

SMS 

CENTERVILLE  PH 

554 

CHERRY  VALLEY  DAM 

2 

29 

68 

446 

642 

655 

742 

670 

880 

565 

219 

170 

6078 

CHESTER 

206 

610 

841 

966 

1024 

788 

970 

691 

349 

252 

CHICO  EXP  STATION 

0 

3 

4 

167 

450 

631 

606 

314 

468 

205 

27 

2 

2877 

CHULA  VISTA 

0 

1 

3 

70 

225 

296 

218 

307 

158 

73 

19 

CLAREMONT   POMONA  COL 

91 

272 

176 

]L4 

1913 

CLARKSBURG 

0 

3 

11 

147 

431 

615 

614 

328 

459 

201 

50 

9 

2868 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

0 

3 

18 

257 

633 

355 

90 

39 

CLOVERDALE  3  SSE 

5 

7 

6 

125 

322 

561 

518 

336 

458 

214 

69 

15 

2626 

COALINGA 

1 

0 

80 

364 

5  76 

562 

295 

425 

177 

19 

1 

3  J 

3335 

COLUSA   1  SSW 

0 

0 

7 

177 

461 

642 

618 

312 

453 

171 

13 

5 

2859 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

0 

0 

0 

82 

412 

632 

617 

305 

411 

167 

15 

0 

25*1 

CORONA 

0 

0 

4 

47 

268 

260 

298 

233 

355 

140 

27 

1 

16J3 

COVELO 

49 

356 

587 

719 

742 

496 

643 

407 

115 

59 

COW  CREEK 

964 

CRESCENT  CITY  1  N 

217 

202 

154 

258 

413 

496 

43  0 

326 

511 

398 

277 

133 

3815 

CROCKETT 

15 

5 

2 

75 

290 

508 

465 

254 

387 

177 

60 

8 

224« 

CULVER  CITY 

0 

1 

1 

34 

182 

163 

218 

174 

276 

122 

64 

14 

1249 

CUYAMA 

0 

19 

31 

284 

490 

532 

603 

417 

563 

114 

40 

C  UYAMAC  A 

30 

87 

415 

690 

672 

731 

188 

119 

4800 

DAGGETT   CAA  AP 

0 

0 

0 

88 

370 

486 

46  6 

257 

384 

133 

4 

0 

2187 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

0 

2 

5 

119 

357 

597 

601 

310 

441 

180 

38 

6 

2656 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

0 

12 

472 

795 

683 

806 

460 

113 

22 

DEER  CREEK  PH 

28 

97 

120 

514 

774 

92  0 

649 

831 

602 

255 

178 

DENA I R 

425 

612 

578 

296 

1 94 

20 

1 

2660 

DE  SABLA 

0 

7 

46 

344 

552 

623 

653 

534 

724 

410 

154 

103 

4150 

DOBBINS  COLGATE 

0 

9 

166 

397 

580 

390 

534 

306 

31 

14 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

188 

265 

267 

674 

927 

1059 

1169 

884 

1132 

644 

481 

348 

8238 

OOWNIEVILLE  RS 

13 

68 

103 

469 

714 

855 

838 

653 

810 

546 

219 

145 

5435 

DOYLE   3  SSE 

74 

5  26 

860 

909 

DUDLEYS 

e 

55 

96 

396 

639 

680 

729 

562 

739 

523 

200 

143 

4770 

DUTTONS  LANDING 

39 

42 

154 

333 

256 

135 

EAGLE  MTN 

0 

0 

0 

14 

175 

233 

262 

1*3 

221 

51 

0 

0 

1099 

EAST   PARK  RESERVOIR 

0 

5 

28 

257 

485 

628 

653 

419 

696 

323 

60 

36 

3490 

EL  CAJON  2  E 

92 

300 

306 

374 

249 

1895 

EL  CAPITAN  OAM 

0 

0 

0 

52 

219 

203 

276 

187 

316 

124 

29 

1 

1407 

EL  CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

1 

174 

270 

276 

101 

158 

SO 

0 

0 

1030 

ELECTRA  PH 

0 

3 

1 

120 

395 

553 

557 

306 

460 

251 

24 

4 

2674 

ELK  VALLEY 

38 

102 

96 

476 

698 

749 

745 

532 

703 

486 

187 

120 

4932 

ELSINORE 

0 

2 

0 

92 

327 

351 

442 

288 

419 

175 

27 

2 

2126 

ESCONDIDO 

0 

0 

0 

93 

310 

304 

391 

273 

378 

1S3 

32 

0 

1934 

E5CONDI0O  CHURCH  RCH 

0 

0 

0 

63 

246 

194 

269 

213 

337 

138 

36 

EUREKA  WB  CITY 

254 

200 

167 

267 

397 

465 

420 

307 

628 

404 

295 

165 

3869 

4632 

See  referencA  Dot«a  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NomAjL 
July-Juno 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

0 

0 

371 

563 

553 

296 

452 

207 

34 

3 

FAIRMONT 

0 

6 

1  0 

2  24 

477 

549 

569 

443 

649 

334 

79 

50 

3390 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

23 

129 

149 

515 

810 

697 

944 

692 

678 

605 

249 

176 

6067 

FIVE  POINTS   5  SSW 

622 

586 

319 

393 

155 

11 

0 

F0L50M  DAM 

0 

0 

1 

73 

316 

564 

564 

269 

410 

183 

33 

9 

2422 

FONTANA  KAISER 

0 

34 

201 

199 

239 

217 

336 

134 

23 

0 

1383 

FOREST  GLEN 

6 

36 

60 

440 

715 

827 

630 

563 

761 

521 

158 

98 

5015 

FORT  RIDWELL 

28 

60 

121 

570 

865 

913 

1000 

661 

661 

596 

194 

170 

6059 

FORT  BRAGG 

246 

244 

169 

203 

359 

465 

437 

315 

476 

375 

259 

1 19 

3667 

FORT  BRAGG  AVN 

308 

305 

230 

250 

399 

475 

455 

321 

486 

396 

317 

168 

4110 

FORT  JONES  RS 

12 

56 

80 

5  03 

766 

900 

884 

561 

761 

526 

162 

123 

5353 

FORT  ROSS 

154 

165 

113 

185 

311 

416 

392 

262 

402 

318 

203 

74 

3015 

FRESNO  WB  AP 

0 

0 

0 

79 

386 

6  04 

566 

309 

402 

183 

18 

1 

2550 

2532 

FRIANT   GOVT  CAMP 

0 

2 

0 

91 

394 

606 

590 

349 

468 

232 

23 

5 

2762 

GIANT  FOREST 

81 

143 

230 

656 

939 

995 

1026 

861 

1064 

763 

502 

384 

7684 

GILROV 

'* 

5 

5 

112 

366 

519 

552 

290 

424 

225 

66 

20 

2592 

GLENNV ILLE 

4 

29 

66 

378 

587 

6  29 

693 

514 

713 

467 

185 

86 

4351 

GRANT  GROVE 

116 

187 

286 

699 

842 

641 

921 

830 

1112 

801 

514 

397 

75*6 

GRASS  VALLEV 

0 

15 

37 

331 

492 

576 

618 

531 

688 

396 

94 

78 

3856 

GRATON   1  W 

33 

40 

66 

234 

459 

603 

574 

336 

508 

269 

156 

37 

3317 

GREENLAND  RANCH 

0 

0 

75 

20 

0 

0 

HAIWEE 

0 

1 

4 

252 

581 

697 

691 

499 

639 

314 

40 

1 

3719 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

184 

191 

129 

163 

308 

365 

379 

29  3 

399 

294 

22  0 

92 

3017 

HAMILTON  AFB 

7 

20 

5 

137 

377 

539 

512 

28  8 

424 

201 

136 

16 

2662 

HAMILTON  AFB   1  E 

46 

61 

43 

172 

419 

555 

543 

312 

484 

270 

144 

29 

3078 

HANFORO 

1 

0 

63 

404 

607 

580 

297 

393 

159 

12 

0 

HAPPY  CAMP  RS 

0 

6 

20 

338 

606 

746 

742 

489 

592 

364 

38 

37 

3980 

HAT   CREEK   PH  1 

14 

100 

157 

499 

792 

893 

944 

655 

635 

559 

212 

134 

5  794 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

34 

253 

319 

321 

166 

305 

75 

2 

0 

1495 

HEALOSBURG 

4 

14 

9 

142 

372 

562 

516 

297 

442 

184 

70 

6 

2620 

HENSHAW  DAM 

2 

18 

49 

270 

506 

510 

609 

455 

624 

366 

132 

85 

3628 

HETCH  HETCHY 

1 

26 

63 

403 

62  1 

713 

764 

618 

769 

470 

163 

144 

4775 

HOLLISTER 

8 

11 

0 

65 

279 

425 

420 

220 

377 

235 

130 

-  59 

2229 

HUNTINGTON  LAKE 

104 

154 

275 

734 

874 

836 

974 

693 

1197 

886 

552 

449 

7978 

lORIA 

0 

14 

40 

300 

533 

547 

602 

464 

663 

341 

57 

60 

3641 

IDYLLWILD  RS 

7 

47 

84 

42  5 

64, 
643 

69  5 

62  0 

573 

1 76 

144 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

0 

140 

215 

222 

92 

133 

37 

0 

0 

839 

INDEPENDENCE 

0 

0 

231 

514 

2  77 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

9 

159 

204 

222 

92 

160 

48 

0 

0 

894 

INYOKERN 

0 

0 

1 

139 

463 

592 

545 

361 

447 

197 

7 

IRON  MTN 

0 

0 

0 

12 

202 

2  76 

309 

155 

210 

45 

0 

0 

1209 

JESS  VALLEY 

101 

170 

155 

629 

67  3 

873 

949 

745 

976 

701 

302 

293 

6767 

JOICE  ISLAND 

6 

10 

407 

607 

580 

325 

451 

212 

75 

4 

JULIAN  WYNOLA 

24 

47 

101 

377 

586 

630 

514 

667 

423 

204 

154 

KENTFIELD 

31 

60 

38 

182 

426 

559 

569 

325 

461 

22 

KERN   RIVER  PH  1 

0 

0 

33 

242 

455 

444 

207 

327 

123 

1  0 

0 

KERN  RIVER   PH  3 

0 

0 

0 

167 

429 

500 

545 

398 

528 

264 

32 

4 

2867 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

0 

0 

0 

40 

324 

KETTLEMAN  STA 

0 

0 

0 

28 

266 

491 

460 

209 

352 

123 

4 

0 

1925 

KING  CITY 

0 

28 

9 

119 

355 

466 

475 

238 

409 

209 

58 

23 

2391 

KLAMATH 

166 

150 

125 

273 

44  7 

519 

tno 

3  57 

543 

3846 

LAGUNA  BEACH 

0 

0 

66 

231 

241 

155 

LAKE  ARROWHEAD 

12 

51 

92 

478 

735 

749 

626 

857 

547 

249 

170 

5352 

LAKE  CITY 

6  40 

901 

736 

966 

690 

239 

LAKE  ELEANOR 

89 

LAKEPORT 

0 

10 

34 

310 

504 

6  36 

673 

439 

606 

352 

95 

56 

3717 

LAKE5H0RE 

0 

2 

22 

221 

457 

592 

611 

465 

589 

297 

52 

16 

3326 

LAKE  5PAULDING 

110 

197 

184 

579 

744 

829 

88  0 

769 

971 

733 

411 

257 

6664 

5  25 

339 

212 

LA  MESA 

0 

0 

0 

48 

202 

170 

24  5 

196 

311 

134 

23 

3 

1332 

LANCASTER 

0 

0 

1 

247 

549 

674 

665 

407 

568 

263 

34 

P 

3414 

LAS  PLUMAS 

0 

0 

0 

96 

333 

544 

499 

308 

425 

156 

21 

4 

2386 

LE  GRAND 

0 

0 

0 

92 

395 

601 

570 

307 

410 

198 

20 

1 

2594 

LEMON  COVE 

5  59 

533 

266 

368 

133 

13 

0 

22B0 

LINDSAY 

0 

1 

0 

95 

386 

573 

547 

303 

398 

170 

10 

0 

24B5 

LIVERMORE 

0 

10 

2 

104 

392 

5  26 

520 

78 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

0 

1 

6 

246 

496 

519 

546 

42  0 

636 

302 

45 

79 

3241 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 

0 

6 

7 

180 

426 

605 

573 

312 

456 

217 

45 

7 

2836 

0 

13  5 

2 

72 
6 

141 

91 

316 
244 

346 
240 

363 
266 

246 
234 

369 
345 

241 
139 

169 
11 

135 
1 

2679 
1599 

LONG  BEACH  CAA  AP 

21 1 

114 

22 

88? 

LOS   ANGELES   WB  AP 

0 

0 

0 

16 

143 

1  33 

74 

70 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

0 

0 

0 

16 

131 

112 

164 

130 

246 

694 

1451 

LOS  BANOS 

0 

79 

363 

568 

564 

2  90 

393 

143 

17 

0 

2437 

LOS  GATOS 

0 

9 

3 

102 

321 

481 

433 

278 

423 

196 

46 

8 

2300 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

4 

4 

309 

630 

425 

81 

MADERA 

0 

0 

0 

105 

376 

604 

584 

30 1 

378 

1 3 

2526 

MANDEVILLE  ISLAND 

1 

17 

12 

124 

374 

569 

59  1  . 

310 

185 

14 

2696 

MANZANITA  LAKE 

229 

724 

678 

942 

1049 

903 

1177 

628 

437 

362 

7851 

MARICOPA 

0 

0 

0 

42 

332 

523 

502 

231 

354 

123 

12 

0 

2119 

MARTINEZ   FIRE  STA 

3 

7 

3 

112 

370 

542 

5  57 

296 

425 

207 

2596 

MARYSV I LLE 

0 

0 

6  00 

5  7  2 

29  0 

411 

1  65 

22 

2 

2548 

MC  CLOUD 

44 

109 

121 

558 

755 

8  29 

897 

710 

690 

622 

246 

1B3 

5964 

9 

197 

300 

289 

123 

177 

49 

0 

0 

1144 

MERCED  FIRE  STA  2 

0 

1 

0 

118 

413 

619 

528 

289 

412 

171 

15 

0 

2566 

MIDOLEWATER 

0 

0 

0 

75 

393 

594 

558 

415 

175 

2523 

MILL  CREEK  2 

0 

8 

13 

164 

374 

307 

388 

342 

546 

265 

63 

33 

2523 

MINERAL 

133 

218 

210 

638 

612 

696 

1006 

758 
2  79 

427 
26 

317 

0 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

0 

1 

2 

116 

406 

603 

561 

279 

403 

160 

20 

2 

2553 

MONO  LAKE 

4 

23 

120 

543 

811 

941 

MONTEREY 

133 

141 

45 

96 

237 

316 

339 

259 

393 

276 

175 

64 

2496 

MONTICELLO  DAM 
MOUNTAIN  PASS 

0 

6 

4 

347 

665 

543 
677 

563 
737 

328 
540 

509 
744 

381 

10 

4194 

MT  BRECKENRIDGE 

46 

104 

201 

676 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 

9 
16 

27 
66 

45 
126 

209 
416 

394 
551 

451 
563 

491 
673 

424 

669 

609 
900 

307 
535 

120 
292 

86 
245 

3172 
5062 

MOUNT  HEBRON  RS 

147 

206 

217 

671 

959 

940 

1035 

717 

932 

690 

382 

266 

7162 

8e«  reference  notaa  follo'lne  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of        1957  -  1958  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MmruMl 

Joly-JuBa 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

29 

91 

125 

571 

792 

854 

906 

686 

882 

587 

2*4 

183 

9952 

5913 

MT   WILSON  FC  338B 

2 

34 

47 

397 

552 

498 

616 

657 

882 

488 

174 

157 

4*1* 

NiCIMIENTO  DAM 

1 

4 

0 

97 

333 

490 

490 

257 

43* 

203 

43 

13 

2365 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

9 

33 

367 

517 

535 

306 

4*2 

240 

113 

20 

neeoles  caa  ap 

0 

0 

0 

13 

260 

332 

341 

173 

23* 

61 

0 

0 

1*14 

NEVADA  CITY 

3 

51 

92 

449 

671 

730 

783 

574 

758 

496 

18« 

116 

4911 

NE WA  RK 

1  7 

97 

464 

269 

297 

nfwman 

0 

0 

0 

44 

319 

585 

559 

283 

367 

142 

2 

0 

2301 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

1 

0 

7 

58 

202 

211 

244 

194 

280 

129 

97 

16 

14*1 

NORTH  FORK  RS 

5 

8 

25 

293 

544 

582 

651 

528 

683 

420 

76 

70 

3087 

NORTH  HOLLYWOOD 

0 

0 

1 

59 

187 

229 

188 

316 

133 

30 

0 

OAK DALE   WOODWARD  DAM 

0 

0 

2 

118 

418 

641 

604 

365 

475 

255 

29 

5 

2912 

OAKLAND 

6 

13 

2 

85 

291 

441 

415 

286 

421 

212 

68 

1« 

2275 

OAKLAND  WB  AP 

14 

34 

8 

97 

337 

496 

455 

265 

410 

226 

101 

16 

2461 

3163 

OCEA N S I OE  PE NDL ETON 

I 

25 

90 

252 

247 

293 

218 

3*1 

171 

100 

30 

1771 

OJA  I 

0 

1 

0 

87 

284 

298 

355 

249 

403 

162 

58 

10 

1907 

0 

23 

46 

416 

681 

628 

692 

576 

808 

110 

OPANGE  COVE 

0 

1 

0 

87 

377 

591 

562 

325 

436 

201 

20 

2 

2602 

ORICK    PRAIPIE  CR  PAPK 

179 

145 

109 

292 

504 

556 

531 

382 

569 

4*3 

268 

133 

4111 

ORINDA  BOWMAN 

28 

3  7 

29 

191 

451 

586 

578 

365 

521 

305 

152 

4* 

3277 

ORLA  NO 

0 

0 

10 

168 

404 

623 

613 

373 

473 

200 

30 

4 

2898 

ORL  EAN  S 

0 

1 

21 

265 

534 

652 

642 

419 

525 

279 

52 

30 

3*20 

OROVILLE  1  WSW 

0 

0 

2 

157 

418 

619 

582 

308 

456 

205 

2* 

3 

2774 

OROVILLE  7  SE 

0 

5 

10 

217 

481 

657 

674 

385 

516 

285 

46 

13 

3293 

4 

27 

66 

156 

191 

179 

300 

150 

83 

43 

PALMDALE 

0 

0 

0 

155 

439 

516 

546 

356 

512 

2*9 

27 

0 

2800 

PALMDALE  CAA  AP 

0 

0 

0 

2  06 

518 

6  26 

623 

406 

660 

286 

31 

4 

3260 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

10 

201 

253 

251 

138 

228 

67 

0 

0 

11*8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6 

23 

17 

113 

326 

498 

470 

249 

41 1 

2  32 

96 

19 

2*60 

PALOMAR  MTN  OBSY 

0 

24 

31 

364 

556 

484 

609 

523 

839 

461 

162 

120 

*173 

PANOCHE   JUNCT I  ON 

0 

0 

0 

40 

320 

578 

564 

258 

456 

178 

8 

0 

2402 

PARADl SE 

0 

2 

21 

200 

4*6 

586 

555 

454 

692 

278 

59 

40 

3233 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

6 

196 

282 

291 

134 

171 

45 

0 

0 

1125 

PASADENA 

0 

0 

0 

47 

215 

197 

267 

192 

320 

135 

32 

0 

1*05 

PASO  ROBLES 

6 

7 

7 

159 

413 

548 

529 

296 

457 

206 

85 

20 

2732 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

5 

5 

2 

147 

432 

565 

543 

318 

485 

230 

53 

5 

2790 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

20 

6 

137 

392 

545 

527 

305 

473 

251 

120 

17 

2797 

PINNACLES  NM 

0 

5 

11 

159 

393 

487 

522 

3*6 

542 

261 

76 

41 

28*5 

PISMO  BEACH 

68 

136 

96 

125 

272 

269 

277 

227 

362 

175 

196 

103 

2308 

PLACERV I LLE 

0 

19 

42 

331 

591 

701 

725 

493 

661 

413 

108 

54 

*128 

PLACERVILLE  IFG 

0 

12 

39 

269 

487 

532 

602 

478 

658 

359 

98 

77 

3611 

POINT  ARENA 

222 

385 

474 

444 

329 

475 

361 

264 

102 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

237 

29  5 

159 

189 

268 

281 

307 

264 

399 

362 

306 

236 

3303 

POMONA 

0 

0 

0 

75 

304 

306 

365 

257 

384 

164 

40 

5 

1900 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEP 

5 

8 

9 

168 

451 

589 

600 

343 

512 

254 

103 

19 

3061 

PORTERV I LLE 

0 

0 

0 

58 

342 

5  58 

547 

268 

379 

161 

15 

0 

2328 

PORTOLA 

88 

207 

195 

603 

832 

986 

1024 

764 

965 

696 

334 

243 

6939 

POSEY  3  E 

15 

61 

114 

502 

681 

679 

771 

6*3 

900 

625 

296 

2  34 

5521 

POTTER  VALLEY  PH 

0 

12 

27 

2  46 

457 

568 

572 

398 

559 

66 

27 

PRIEST  VALLEY 

317 

176 

70 

QUINCY  RS 

37 

125 

116 

463 

773 

875 

868 

637 

801 

537 

218 

141 

5591 

RAMON A   SPAULD I NG 

0 

1 

3 

131 

365 

295 

427 

309 

449 

231 

55 

27 

2293 

RAND5RURG 

0 

0 

3 

163 

510 

527 

535 

418 

585 

266 

27 

2 

3056 

RED  BLUFF  WB  AP 

0 

0 

10 

149 

403 

616 

580 

355 

469 

193 

24 

0 

2801 

25*6 

REDDING  FIRE   STA  2 

0 

0 

1  0 

112 

336 

552 

521 

363 

444 

170 

16 

5 

2529 

REDLANDS 

0 

0 

0 

77 

289 

286 

340 

257 

385 

150 

25 

0 

1809 

DFnuArtn  ^"  I  TV 

6 

110 

316 

471 

4*0 

250 

390 

205 

84 

7 

2285 

RICHMOND 

64 

53 

15 

66 

281 

440 

*18 

2*1 

381 

192 

109 

15 

2275 

RICHMOND  FIELD  STA 

111 

90 

29 

94 

320 

474 

450 

267 

406 

223 

160 

22 

2636 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

0 

0 

52 

274 

252 

319 

2*0 

350 

146 

20 

2 

1657 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

0 

0 

0 

61 

267 

243 

31* 

251 

372 

166 

31 

0 

1695 

ROC  KL I N 

0 

0 

2 

173 

473 

647 

617 

332 

505 

262 

43 

10 

3064 

SACRAMENTO  WB  AP 

0 

1 

2 

120 

393 

602 

590 

305 

435 

167 

31 

1 

26*7 

2822 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

0 

3 

102 

361 

579 

554 

266 

410 

171 

27 

2 

2*95 

2600 

SAINT  HELENA 

0 

12 

14 

185 

398 

543 

537 

325 

500 

233 

69 

27 

2643 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

11 

14 

15 

209 

474 

618 

613 

366 

5*5 

295 

125 

46 

3333 

SALINAS   2  E 

134 

57 

SALINAS  CAA  AP 

76 

90 

28 

72 

209 

311 

SALT   SPRINGS  PH 

0 

1  6 

29 

2  91 

485 

5  20 

525 

714 

4  06 

109 

126 

3798 

SALYER  RS 

0 

12 

30 

563 

681 

655 

436 

5*7 

337 

74 

45 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

0 

3 

18 

154 

325 

244 

346 

335 

523 

246 

87 

46 

2325 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

60 

272 

262 

307 

236 

338 

139 

21 

0 

1635 

SANDBEPG  WB 

0 

25 

43 

404 

609 

6  06 

685 

581 

802 

501 

166 

134 

4565 

*2*3 

SAN  DIEGO  we  AP 

0 

0 

0 

8  ' 

126 

117 

170 

122 

221 

79 

11 

0 

854 

1574 

SAN  FERNANDO 

1 

0 

62 

195 

175 

251 

228 

360 

149 

38 

4 

1463 

SAN  FRAN  ACAO  OF  SCIENCE 

190 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

45 

74 

22 

110 

319 

468 

446 

262 

393 

211 

90 

14 

2454 

SAN  FRANCISCO  FOB 

162 

165 

66 

81 

239 

413 

373 

2*2 

359 

235 

171 

73 

2549 

3421 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

32 

217 

182 

260 

193 

307 

116 

21 

0 

1328 

3069 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

193 

127 

194 

347 

394 

42  8 

298 

466 

353 

2*2 

148 

3403 

SAN  JACINTO 

0 

0 

3 

125 

372 

386 

485 

321 

439 

224 

30 

5 

2390 

SAN  JOSE 

0 

6 

1 

70 

292 

440 

400 

224 

377 

201 

50 

5 

2066 

2410 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

8 

23 

25 

105 

239 

265 

306 

228 

382 

191 

129 

46 

19*7 

SAN  MARCOS  RANCH 

1 

3 

16 

163 

377 

392 

474 

334 

472 

263 

91 

40 

2626 

SAN  MATEO 

2  7 

39 

16 

102 

312 

453 

435 

264 

404 

238 

10* 

26 

2*20 

SAN  PEDRO 

1 

0 

0 

41 

173 

177 

224 

176 

267 

106 

45 

5 

1215 

SAN  RAFAEL 

14 

14 

9 

113 

332 

478 

455 

274 

423 

198 

70 

15 

2396 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

0 

0 

0 

31 

172 

195 

211 

179 

261 

117 

16 

0 

1181 

SANTA   ANA    RIVER   PH  1 

0 

6 

17 

175 

347 

344 

393 

337 

635 

275 

94 

50 

2573 

SANTA  BARBARA 

1 

0 

0 

56 

194 

201 

240 

175 

301 

109 

58 

8 

13*3 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

8 

2 

30 

114 

282 

297 

321 

224 

361 

157 

115 

33 

19** 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

87 

466 

43  1 

238 

409 

206 

2219 

SANTA  CRUZ 

59 

77 

45 

133 

339 

430 

449 

307 

448 

2  5* 

123 

57 

2721 

SANTA  MARIA 

34 

78 

56 

112 

293 

301 

367 

293 

397 

211 

167 

68 

2397 

SANTA  MARIA   WB  AP 

55 

90 

53 

137 

317 

324 

387 

263 

421 

253 

194 

132 

26*6 

2  934 

SANTA   MONICA  PIER 

0 

0 

9 

66 

210 

170 

184 

170 

258 

106 

78 

31 

1282 

SANTA  PAULA 

0 

51 

200 

147 

238 

197 

1*9 

14 

SANTA  ROSA 

16 

16 

16 

176 

409 

566 

666 

318 

486 

242 

124 

24 

2959 

See  refereace  notes  following  StatioD  lDae&. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

130 

1^ 

46  5 

309 

516 

364 

207 

92 

3349 

0 

180 

5  53 

43  6 

525 

227 

29 

17 

2911 

SIERRA  CITY 

53 

67 

455 

637 

728 

747 

673 

846 

563 

192 

158 

5126 

SIERRA   MADRE    1  N 

1 

78 

151 

300 

317 

417 

183 

71 

9 

SIERRAVILLE  RS 

95 

214 

183 

606 

870 

983 

1073 

740 

974 

672 

289 

230 

6929 

sUI 'A  Sr'KirNO^ 

791 

1213 

97  3 

1253 

SONOMA 

576 

314 

469 

251 

100 

24 

2945 

50N0RA 

4 

8 

169 

440 

562 

593 

40  5 

553 

316 

58 

34 

3142 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 

20 

58 

140 

500 

702 

729 

779 

692 

934 

644 

282 

224 

5704 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

150 

215 

298 

721 

967 

1058 

1160 

919 

1136 

926 

529 

366 

8445 

_ 

45 

81 

488 

700 

76 

652 

927 

556 

269 

163 

5338 

STOCKTON  CAA  AP 

577 

299 

426 

177 

25 

4 

26X5 

STOCKTON  FlRE   STA  4 

171 

452 

646 

609 

326 

444 

213 

53 

6 

2932 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

0 

4 

1 

118 

388 

571 

556 

284 

421 

149 

17 

5 

2514 

STONV  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

15 

207 

460 

618 

617 

402 

560 

270 

29 

19 

3187 

STRAWBERRY  VALLEY 

2 

40 

63 

459 

603 

585 

531 

191 

1^2 

4949 

C  1  IMl  A  Mri 

8  5 

2  05 

401 

172 

44 

6 

1652 

SUSANV I LL  E  A  P 

24 

89 

139 

871 

1013 

669 

918 

615 

224 

154 

6227 

TABLE  MOUNTAIN 

149 

629 

827 

746 

884 

792 

1056 

667 

321 

214 

TAHOE 

181 

237 

290 

702 

940 

1026 

1088 

907 

1146 

900 

530 

388 

6335 

39 

73 

_  . 

680 

544 

728 

476 

163 

121 

4456 

TE JON  RANCHO 

138 

615 

275 

A17 

186 

23 

0 

2472 

THERMAL   CAA  AP 

178 

246 

242 

106 

167 

43 

0 

0 

986 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

0 

0 

1 

105 

367 

533 

490 

318 

456 

221 

13 

7 

2511 

TIGER  CREEK  PH 

0 

10 

22 

2  64 

522 

614 

655 

46  7 

638 

375 

80 

79 

3746 

TORRANCE 

■■ 

238 

162 

249 

105 

29 

3 

1167 

TRACY  CARBONA 

614 

34  0 

433 

196 

36 

13 

2743 

TRACY  PUMP IN6  PLANT 

79 

344 

570 

309 

452 

175 

26 

4 

2543 

TRONA 

0 

0 

0 

56 

360 

603 

530 

29  0 

384 

140 

1 

0 

2384 

TRUCKEE  RS 

160 

250 

260 

730 

959 

1105 

1224 

900 

1155 

880 

479 

373 

8475 

Till  Fl  a  IC  F 

13  9 

144 

614 

86  3 

95fl 

979 

694 

913 

6  59 

23  3 

186 

6451 

^60 

548 

446 

528 

2  58 

34 

•  30 

2945 

TUST In   IRVINE  RANCH 

238 

240 

248 

166 

301 

135 

27 

5 

1442 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

64 

278 

381 

400 

233 

369 

103 

1 

0 

1819 

TWIN  LAKES 

249 

347 

825 

966 

10  36 

1108 

994 

1292 

1022 

653 

632 

196 

383 

550 

646 

342 

510 

2  57 

40 

30 

2865 

I  r  1 

1 1-^ 

155 

200 

286 

124 

62 

8 

1180 

UPLA  ND 

113 

254 

203 

269 

276 

441 

2  00 

68 

17 

1864 

UPPER   LAKE  RS 

1 

440 

53 

VACAVILLE 

0 

2 

0 

131 

396 

613 

600 

336 

456 

173 

24 

3 

2733 

VALYcRMO  RS 

574 

6  34 

470 

479 

671 

393 

74 

49 

3051 

VICTORVI LLE   PUMP  PLAN 

502 

616 

397 

576 

291 

41 

7 

3232 

V  I  SAL  I A 

0 

0 

0 

67 

33  0 

549 

526 

263 

360 

141 

14 

0 

2250 

VISTA 

0 

0 

46 

172 

168 

•  198 

229 

330 

155 

52 

7 

VOLTA  PH 

0 

0 

15 

282 

464 

564 

583 

461 

637 

316 

69 

47 

3438 

WALNUT  CkEEK 

142 

42  0 

570 

577 

309 

74 

2839 

WALNUT  GROVE 

186 

16 

2623 

WARNER  SPRINGS 

1 

1  7 

33 

2  54 

512 

486 

576 

466 

697 

375 

106 

87 

3670 

WASCO 

0 

0 

0 

55 

341 

586 

574 

261 

353 

135 

10 

0 

2315 

WATSONVILLE  WATERWORK 

139 

74 

153 

344 

439 

459 

301 

438 

261 

180 

81 

WEAVERVILLE  RS 

f  1 

4ft 

393 

671 

806 

608 

lOZ 

4662 

WEED  1  S 

101 

161 

627 

665 

946 

680 

258 

219 

6606 

WHEELER 

186 

18  2 

198 

489 

382 

289 

1 26 

WHITE  MOUNTAIN  1 

461 

476 

622 

1043 

1229 

12  59 

1380 

1234 

1613 

1217 

809 

620 

11965 

WHITE   MOUNTAIN  2 

623 

628 

755 

1209 

1383 

1390 

1473 

1213 

1569 

1275 

1032 

946 

13496 

W ILL  I AMS 

149 

398 

606 

637 

345 

481 

209 

18 

WILLOWS 

0 

1 

7 

159 

391 

608 

622 

348 

478 

200 

25 

6 

2845 

WINTERS 

0 

0 

3 

84 

329 

668 

585 

296 

429 

1  59 

20 

0 

2473 

WOODFORDS 

5 

36 

101 

527 

620 

6  36 

937 

712 

966 

646 

213 

179 

5978 

WOODLAND   1  WNW 

0 

1 

7 

140 

376 

606 

625 

321 

468 

191 

29 

8 

2771 

YORBA  LINDA 

0 

0 

0 

32 

207 

189 

250 

174 

330 

113 

12 

0 

1307 

YOSEMITE  NP 

1 

20 

47 

401 

684 

833 

614 

619 

776 

470 

154 

129 

4948 

YREKA 

4 

29 

72 

526 

766 

866 

905 

596 

757 

485 

129 

116 

5251 

Normal 

July-June 


8««  reference  notes  follovlng  StKtton  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND  cau.forn.a 

JUNE  19S8 


Station 

Day  of  month 

3  -  p 

0  0  s 

H  < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.48 

.45 

.45 

.45 

.45 

.60 

.40 

.44 

.45 

.30 

•  60 

.34 

.45 

.90 

.60 

•  75 

.75 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

•  60 

.60 

.60 

.60 

.60 

.60 

16.06 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 

45 
86 
54 

.45 

85 
83 
53 

.39 

130 
79 
50 

.38 
94 
86 
48 

.42 

53 
85 
51 

.38 

58 
84 
51 

.41 

101 
83 
51 

.40 

98 
73 
49 

.43 

147 
85 
51 

.37 
85 
81 
53 

•  36 

69 
84 
52 

.34 

63 
85 
51 

.47 

91 
84 
49 

.29 

53 
88 
48 

•  46 

48 
92 
59 

.54 

49 
90 
58 

•  53 
66 
91 
60 

.58 

115 
90 
56 

.56 

112 
84 
58 

.47 
59 
89 
58 

.46 
41 
90 
66 

.53 
63 
90 
62 

.51 
51 
92 
60 

.74 

162 
83 
58 

.58 

143 
95 
57 

.62 

87 
94 
58 

.64 

111 
93 
62 

.71 

118 
93 
62 

.49 

48 
88 
58 

.51 

79 
89 
53 

14.29 

87^0 
54^8 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

70 
78 
55 

.28 

80 
78 
58 

.28 

63 
80 
58 

.32 

44 
90 
52 

.30 

68 
85 
58 

.22 

65 
82 
58 

.28 
55 
82 
55 

.11 

37 
72 
58 

.24 

56 
82 
56 

.29 

22 
85 
56 

•  20 
91 
81 
60 

.23 

47 
SO 
57 

•  30 

38 
93 
55 

•  43 

49 
98 
59 

•  47 

45 
98 
60 

.40 

58 
92 
64 

.39 

81 
88 
61 

.35 
68 
89 
61 

.31 

98 
87 
60 

•  37 

63 
92 
60 

.47 
93 
92 
61 

•  44 
61 
92 
61 

.41 
88 
86 
58 

.36 
77 
91 
68 

.45 
54 
97 
62 

.42 
56 
96 
58 

.39 

74 
94 
57 

.40 

47 
94 
61 

.39 
60 
92 
67 

.41 

87 
91 
57 

10.12 
1895 
87^9 
58.4 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.35 

79 

.21 
88 

.12 

62 

.19 

64 

.28 

46 

.25 

52 

•  20 

10 

.10 

105 

.15 

49 

.25 

57 

•  24 

40 

.10 

63 

•  01 

35 

.18 

41 

•  23 

34 

.28 

31 

.30 

55 

.23 

48 

.13 

39 

•  28 

34 

.23 

37 

•  30 

20 

.26 

47 

.40 

72 

.33 

60 

.29 

33 

.44 

79 

.42 
80 

.38 

56 

.36 

78 

7.49 
1594 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

120 
79 
58 

.23 

128 
87 
61 

.19 

10 
88 
56 

.25 

103 
85 
55 

.19 

67 
84 
58 

.27 

61 
82 
58 

.23 

49 
82 
59 

.18 
48 

79 
59 

.20 

97 
87 
59 

.20 

143 
79 
56 

.15 

61 
76 
56 

.28 

239 
73 
56 

.22 

103 
83 
53 

.30 

53 
87 
56 

.34 

98 
87 
59 

.30 

93 
88 
58 

.29 

66 
89 
61 

.21 
89 
82 
58 

.26 
112 
79 
59 

•  30 

110 
80 
59 

.26 

88 
83 
60 

•  24 

20 
85 
59 

.30 

138 
85 
62 

.27 
133 
80 
59 

.30 

95 
87 
56 

.30 

127 
96 
58 

.24 

165 

.30 

100 

.45 

194 

.26 

121 

7.69 
3031 

58.0 

CACHUMA  DAM 

WIND 

.25 

52 

.29 

61 

.30 

78 

.33 

66 

.29 

39 

.28 

48 

.30 

70 

.34 

92 

.33 

77 

.30 

70 

.33 

220 

.30 

33 

•  35 

37 

.29 

29 

.33 

31 

.30 

46 

.30 

35 

•  31 

41 

•  33 

53 

•  27 

53 

•  27 

43 

•  29 

37 

.32 

33 

.30 

58 

.30 

49 

.29 
44 

•  31 
* 

.33 

72 

•  36 

45 

•  30 

53 

1665 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

.26 

42 

.29 

34 

.23 

47 

.22 

26 

.29 

27 

.22 

34 

.26 

36 

.26 

38 

.10 

24 

.26 

38 

.29 

37 

•  22 

42 

•  16 

32 

.19 

29 

•  29 

26 

.38 

29 

.38 

36 

•  29 

37 

•  29 

36 

•  22 

31 

•  29 

34 

•  32 
38 

.32 

35 

.32 
41 

.29 

37 

.35 

35 

•  42 

38 

.32 

30 

.42 

38 

.29 

34 

8.44 

1041 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.16 

45 

.18 

58 

.18 

50 

.21 

15 

.30 

24 

.30 

98 

* 

« 
* 

.58 

160 

.25 

23 

.20 

47 

•  18 

67 

•  14 

17 

• 
• 

* 
* 

.97 

58 

.28 

34 

.37 

51 

* 

.63 

70 

« 

.68 

48 

.40 

58 

.33 

70 

.32 
28 

.44 

42 

•  38 

66 

* 
* 

* 

.96 

74 

8.44 
1202 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

(S.25 
6  89 
84 
59 

.28 

100 
82 
59 

.28 

103 
84 
60 

.30 

115 
83 
56 

.25 

85 
84 
58 

.27 

99 
83 
60 

* 

* 

* 

.86 

333 
84 
58 

•  29 

102 
84 
59 

.29 

88 
84 
61 

•  27 

107 
84 
60 

.30 

120 
84 
59 

* 
♦ 

« 
* 

.82 

282 
85 
57 

.23 

138 
82 
63 

.27 

126 
83 
64 

.28 

103 
86 
63 

.29 

100 
86 
62 

* 
* 

* 
* 

.83 

287 
86 
62 

.25 

86 
87 
62 

.29 

S3 
86 
63 

.31 

lie 

86 
63 

•  21 

76 
82 
62 

* 
* 

* 
« 

.69 
228 

se 

62 

8.11 

84.3 
60.5 

COW  CREEK 

EVAP 
WIND 

MIN 

.80 

104 
90 
65 

.81 

140 
92 
65 

.68 

124 
86 
63 

.49 

l'» 
95 
65 

.75 

73 
90 
66 

.83 

129 
89 
62 

.85 

134 
92 
78 

.66 

105 
93 
59 

.56 

48 
94 
75 

•  75 

92 
91 
65 

.90 

190 
81 
65 

•  60 

99 
90 
69 

.70 

111 
93 
59 

.62 

41 
97 
71 

.60 

11 
99 
71 

.45 

4 

100 
72 

.60 

16 
102 
74 

.60 

51 
102 
86 

.66 

51 
98 
70 

.82 

82 
98 
68 

•  76 

26 
99 
70 

.60 

63 
113 
75 

.83 

12 

.87 

82 

.75 

29 

.47 

2 

.90 

60 

•  90 

67 

1.05 

127 

.86 

151 

21.71 
2258 
94.7 
66.8 

WIND 

.29 
30 

.29 

64 

.18 

50 

.24 

30 

.31 
19 

.29 

75 

.20 

26 

.26 

34 

.13 

42 

.28 

32 

•  28 

64 

•  33 

86 

.19 

51 

.32 

32 

.30 

16 

.36 

21 

.43 

69 

.37 

68 

.36 

77 

.31 

45 

•  32 

42 

.39 

58 

.39 

60 

.36 
60 

.31 
34 

.40 
48 

.44 

97 

.39 
68 

.43 

77 

.33 
46 

9.47 
1521 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 

MIN 

♦ 

b.50 

^295 
82 
55 

.20 

77 
83 
54 

.25 
59 
85 
55 

.31 

100 
84 
58 

.21 

103 
75 
58 

♦ 

* 

.56 

255 
83 
56 

.24 

146 
80 
55 

.26 

67 
82 
56 

♦ 

•  37 

186 
79 
56 

* 

« 
« 

.97 

192 
89 
58 

.26 

164 
82 
59 

.24 

200 
82 
58 

.22 

209 
77 
58 

•  24 

139 
82 
57 

* 
« 

* 

• 

.79 

383 
86 
57 

.33 

210 
84 
56 

.31 

114 
66 
5S 

.34 

92 
91 
57 

.31 

117 
83 
55 

« 

« 
« 

U03 
312 
95 
54 

7^94 
3420 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 
WIND 

• 

.60 

237 

.22 

107 

.15 

117 

.30 

72 

.42 

124 

•  27 

136 

* 
* 

.36 

136 

.10 

30 

.15 
59 

126 

.15 

65 

.30 
.33 

« 
* 

.67 
.78 

.30 
.56 

.30 
.25 

.30 
.75 

.21 
.36 

•  30 
.31 

« 
* 

.72 

150 

.26 

65 

.30 

72 

.44 
31 

.45 
48 

.42 
140 

* 
* 

.62 

153 

B  8.60 
2202 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.36 

69 

.27 

52 

.21 

62 

.28 

51 

.34 

38 

.30 

64 

.25 

48 

.39 

52 

.05 

33 

.30 

63 

.35 

56 

•  18 

69 

•  13 

56 

.30 

39 

.38 

66 

.38 

34 

.37 

66 

.35 

86 

.32 
110 

.33 

71 

•  38 

53 

.45 
66 

.32 
94 

•  37 
108 

.34 
56 

.42 
49 

.47 
90 

•  42 

66 

.47 

79 

.33 

64 

9.  81 
1910 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.44 

87 
58 

.36 

84 
58 

.33 

85 
55 

.39 

84 
54 

.38 

90 
55 

.33 

87 
57 

.38 

83 
57 

.40 

83 
56 

•  37 

86 
56 

.47 

85 
55 

.39 

86 
56 

•  29 

84 
58 

.37 

83 
53 

.38 

88 
53 

.44 

93 
61 

.54 

95 
63 

.53 

53 
94 
67 

.57 

94 
65 

.55 

71 
91 
61 

.45 

62 
91 
60 

.43 

52 
90 
60 

.48 

41 
94 
67 

.52 

59 
95 
65 

•  61 

71 
92 
60 

.60 

75 
68 
61 

.46 

43 
93 
61 

65 
97 
62 

.50 

■'5 
88 
60 

.55 
58 
92 
60 

.50 

77 
89 
56 

13^41 

89^0 
59.0 

HAMILTON  AFB  1  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

101 
79 
55 

.20 

91 
75 
58 

.15 

78 
76 
52 

.29 

81 
86 
55 

.28 

78 
77 
54 

.29 

75 
81 
57 

.24 

73 
81 
57 

.19 

73 
74 
58 

•  23 
104 
77 
59 

.25 

105 
82 
55 

.28 

95 
81 
53 

•  32 

122 
78 
53 

.19 

128 
85 
54 

.27 

53 
92 
57 

.33 

52 
92 
60 

.30 
55 
93 
61 

.28 

56 
89 
61 

.26 

66 
82 
59 

.15 

73 
75 
57 

.22 

38 
86 
56 

.28 

38 
88 
61 

.21 
60 
85 
61 

.35 

113 
89 
60 

.42 

195 
84 
58 

•  28 

69 
93 
58 

.28 

79 
92 
60 

•  28 

46 
90 

67 

.28 

60 
91 
68 

.46 

97 
92 
56 

.29 
83 
87 
53 

8.10 
2449 
84.4 
67.1 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.17 

.20 

.21 

•  15 

.10 

.05 

.17 

.23 

.18 

.20 

.28 

.30 

.29 

.24 

.25 

•  27 

.29 

.28 

.30 

.26 

•  31 

•  29 

.31 

.28 

•  25 

B  7.03 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
« 

.43 

198 

* 
* 

.57 

90 

♦ 
* 

* 

« 

« 
♦ 

« 

« 
* 

1^51 
500 

* 

« 
« 

* 

« 
« 

* 
* 

1.41 
980 

* 
« 

* 

* 
« 

* 
* 

« 
* 

* 
* 

1.63 

720 
88 

* 

• 

* 

• 
* 

« 
« 

1^20 
505 
94 

62 

6^75 
2993 

- 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 
WIND 

.45 
68 

.41 

93 

.33 

69 

.39 

76 

.41 

68 

.43 

82 

.40 

67 

.36 

75 

.43 

67 

•  34 

69 

•  39 

68 

•  30 

68 

.34 

79 

.35 

52 

.42 

50 

.55 

63 

.60 

74 

.50 

59 

.45 

71 

.45 

57 

•  42 

53 

.45 

62 

•  46 

62 

.55 

81 

.45 

71 

•  45 

56 

•  56 

71 

.57 

67 

•  46 

55 

•  51 

62 

13^17 
2035 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.11 

9 

.07 

5 

.11 

15 

.18 

6 

.15 

3 

.12 

19 

.19 

10 

.21 

9 

.02 

5 

.17 

4 

•  26 

33 

•  19 

8 

.23 
10 

.25 

12 

.28 

7 

.25 

11 

.25 

12 

.29 

14 

.09 
8 

.21 

3 

.24 

11 

.25 

3 

•  18 

25 

•  34 

13 

.25 

10 

•  29 

15 

•  18 

15 

.30 

20 

.27 

13 

.25 

13 

6, 18 
341 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.26 

.11 

.07 

.24 

.28 

.24 

•  15 

•  04 

.14 

.21 

.11 

•  OS 

.11 

.25 

.30 

.41 

.44 

•  56 

.37 

.32 

•  41 

.39 

•  42 

•  37 

•  38 

•  38 

•  43 

.42 

•  39 

.36 

8^e4 

LODI 

EVAP 
WIND 

.25 

74 

.23 

59 

.20 

72 

.31 

61 

.32 

82 

.21 

59 

•  24 

89 

.23 

62 

.20 

56 

.26 

79 

•  23 

53 

.24 

107 

.15 

41 

.31 

39 

.35 

33 

•  45 

86 

.39 

137 

.31 

133 

.30 

132 

.26 

91 

.35 
88 

.36 

65 

•  39 

130 

.31 

117 

•  33 

61 

•  41 

66 

•  38 

82 

.34 

69 

•  40 
80 

.35 

62 

9.08 
2375 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 

166 
82 
57 

.19 

77 
79 
62 

.23 

84 
83 
53 

.24 

100 
90 

57 

.38 
167 
87 
58 

.13 

53 
83 
56 

.35 

81 
58 

.10 

75 

57 

.27 

84 

57 

.25 

83 
56 

.17 

82 
59 

.16 

SO 

58 

.15 

91 
57 

.38 

95 
60 

.17 

95 
65 

•  45 

95 
62 

.36 

86 
60 

.30 

83 
59 

.37 

203 
83 
57 

.27 

109 
89 
58 

.27 

122 
88 
61 

.30 

206 
86 
60 

•  43 

255 
85 
69 

.26 

164 
86 
58 

.17 

63 
96 
61 

.45 

123 
93 
64 

•  26 

76 
87 
60 

.18 

67 
90 
63 

•  30 

50 
92 
58 

30 
86 
98 
62 

8.23 

3569 
86.9 
58.7 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
11 
87 
56 

.21 
20 
SO 
58 

.16 

17 
77 
52 

.17 

5 
79 
54 

.28 

6 
92 
59 

.25 

38 
83 
57 

.23 

10 
83 
56 

.19 

25 
77 
58 

.08 

17 
74 
55 

.23 

19 
87 
58 

.14 

11 
82 
60 

.17 

25 
82 
57 

.11 

11 
78 
56 

.26 

11 
90 
58 

•  28 
8 
94 
63 

.33 
10 
98 
65 

.33 

21 
97 
62 

.30 
27 
93 
54 

.26 
37 
82 
60 

.24 
20 
92 
61 

.30 

20 
95 
64 

.31 

23 
96 
62 

.35 
33 
93 
59 

.33 

52 
90 
58 

.30 

21 
92 
60 

•  34 
16 
99 
64 

•  39 

41 
93 
68 

.32 
14 
96 
60 

.40 
34 
95 
57 

.32 

23 
93 
60 

7.84 
626 
88.3 
58.7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

•  24 

•  26 

•  29 

•  24 

•  28 

.29 

.26 

.24 

.27 

.26 

.29 

.30 

.29 

.35 

.36 

.33 

.33 

.30 

.27 

8.51 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

* 
• 

^104 

•  13 

45 

.38 

45 

•  2  9 

46 

.  20 

43 

« 
» 

* 

* 

108 

72 

48 

74 

84 

* 

.  62 

127 

.33 

43 

.23 

65 

.22 

60 

.23 

53 

* 

* 

.70 
186 

•  23 

12 

.26 

60 

.30 

46 

•  27 

72 

* 

• 

.  90 
176 

7.46 

1566 

OAKDALE  WOODWARO  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 

70 

.25 

37 

.  31 

82 

.25 

61 

.24 

38 

•  30 

49 

.  41 

65 

•  32 

66 

.05 

37 

74 

63 

49 

'73 

3I 

"32 

el 

47 

.28 

142 

.41 

88 

•  36 

81 

.38 

62 

.43 
34 

.41 

151 

•  31 

79 

.45 

62 

•  36 

40 

96 

.49 

80 

.65 

74 

.30 

75 

BIO. 30 

2012 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

6a9 

.10 

.19 

.23 

.18 

« 

« 

.38 

.18 

.15 

.19 

.03 

* 

.90 

.38 

.25 

.24 

•  30 

* 

* 

•  82 

•  28 

.30 

•  28 

•  33 

* 

• 

.99 

7.19 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.23 

.22 

.25 

.26 

.26 

•  27 

.28 

.28 

.22 

•  28 

.27 

.21 

•  31 

.31 

.28 

•  29 

.27 

.31 

.33 

•  31 

.33 

•  30 

.36 

.38 

.31 

.29 

.29 

.30 

.34 

.29 

8.65 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.25 

.03 

.09 

.19 

.22 

.11 

.06 

.04 

.07 

•  12 

•  08 

.05 

•  OS 

.11 

.28 

•  26 

.34 

.24 

.24 

•  26 

.20 

•  25 

.27 

.29 

.30 

.25 

.19 

.37 

.30 

.34 

5.88 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

40 

20 

.06 

34 

.15 

66 

.27 

50 

•  07 

30 

.05 

25 

.17 

20 

.06 

18 

•  17 
35 

.23 

35 

.20 

46 

.26 

50 

.31 

62 

.38 

86 

•  39 

58 

.36 

56 

.34 

40 

.33 

41 

.12 

46 

.20 

40 

.22 

34 

.28 

24 

.34 

35 

.33 

56 

.35 

62 

.40 

41 

.37 

66 

.36 

52 

.28 

62 

B  7.55 
1320 

See  reteieocd  notes  loUowing  Station  Index. 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1956 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  R  P 

(2  °4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.15 

.24 

.30 

.30 

.30 

.22 

.15 

.19 

.30 

.24 

.29 

.18 

.37 

.35 

.45 

.39 

.45 

.39 

.35 

.36 

.45 

.45 

.38 

.32 

.54 

.40 

.37 

.45 

.36 

9.99 

WIND 

125 

70 

55 

65 

90 

60 

95 

45 

50 

100 

65 

115 

55 

50 

35 

60 

120 

150 

140 

120 

80 

105 

160 

145 

60 

115 

105 

40 

150 

80 

2705 

MAX 

82 

80 

86 

90 

78 

82 

80 

72 

82 

85 

83 

73 

92 

96 

96 

95 

89 

64 

87 

93 

91 

92 

87 

88 

97 

88 

93 

96 

82 

90 

87.0 

MIN 

58 

61 

54 

56 

60 

56 

57 

57 

56 

56 

58 

57 

55 

60 

65 

63 

60 

57 

56 

58 

60 

69 

57 

57 

59 

62 

55 

56 

56 

55 

58.2 

TAHOE 

EVAP 

.17 

.15 

.08 

.11 

.17 

.13 

.07 

.09 

.04 

.16 

.18 

.10 

.04 

.  11 

.  17 

.19 

.16 

.  14 

.  13 

.18 

.18 

.20 

.21 

.24 

.17 

.22 

.  22 

.26 

.21 

.22 

4.70 

WIND 

8 

10 

13 

20 

8 

9 

10 

7 

4 

8 

7 

4 

7 

3 

0 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

3 

3 

9 

6 

9 

12 

6 

7 

6 

202 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.*0 

.30 

.25 

.39 

.42 

.41 

.35 

.31 

.30 

.45 

.30 

.35 

.30 

.46 

.  51 

.64 

.56 

.53 

.52 

.49 

.48 

.60 

.  50 

.49 

.  38 

.68 

.45 

.59 

.60 

.56 

13.56 

WIND 

209 

109 

75 

100 

234 

118 

163 

123 

150 

225 

202 

269 

124 

101 

87 

239 

310 

337 

310 

265 

271 

288 

337 

294 

131 

277 

231 

108 

345 

203 

6235 

TULELAKE 

EVAP 

.14 

.23 

.33 

.11 

.25 

.26 

.27 

.25 

.16 

.18 

.30 

.31 

.20 

.32 

.33 

.37 

.40 

.26 

.23 

.20 

.29 

.26 

.16 

.24 

.36 

.33 

.32 

.18 

.25 

B  7.75 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.10 

.07 

.  14 

.17 

.23 

.04 

.06 

.19 

.07 

.23 

.30 

.15 

.33 

.23 

.34 

.23 

.24 

.22 

.07 

.30 

.29 

.24 

.20 

.25 

.31 

.22 

.31 

.33 

.37 

B  6.44 

WIND 

47 

46 

53 

87 

66 

60 

24 

47 

32 

34 

44 

89 

51 

69 

64 

74 

36 

36 

48 

55 

47 

26 

38 

35 

52 

70 

38 

76 

86 

29 

1559 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.40 

.08 

.30 

.30 

.30 

.20 

.30 

.20 

.25 

.30 

.15 

.05 

.30 

.40 

.45 

.30 

.30 

.30 

.45 

.30 

.30 

.45 

.30 

.35 

.30 

.45 

.25 

.35 

.30 

.30 

8.98 

WIND 

94 

30 

71 

49 

104 

52 

125 

27 

33 

70 

46 

75 

29 

38 

32 

74 

131 

,149 

129 

95 

90 

120 

132 

120 

46 

87 

67 

47 

71 

37 

2270 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
0  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


btabon 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

28 

2.0 

27 

25 

22 

IS 

T 

16 

1.0 
16 

14 

12 

10 

T 

8 

4 

WHITE  MOUNTAIN  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

0.5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 

1.0 

T 

0.5 

I 
I 

I 

1 

t 


I 
i 

! 
i) 
) 
J 

» 
!t 
,) 
,1 

SI 


S! 

See  teieienoe  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JTIKE  1958 


Depth  In  Soli 

Day  of  month 

t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  \  26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

 1 

4  Inches  (a) 

MAX 
MIN 

95 
74 

91 
74 

84 
68 

92 
71 

93 
72 

86 
70 

87 
70 

88 
71 

80 
67 

91 
70 

91 
73 

88 
70 

81 
68 

93 
73 

97 
77 

101 
77 

99 
78 

98 
77 

95 
76 

97 
76 

99 
78 

99 
78 

100 
77 

99 
77 

98 

100 

97 
76 

95 
77 

98 
75 

96 
76 

93.6 
74.1 

RIVERSIDE  CITRDS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 

±£i  Jincties   \o } 

HIN 

83 
80 

83 
79 

84 
79 

84 
80 

84 
80 

84 
81 

83 
80 

82 
80 

83 
79 

84 
80 

82 
80 

83 
79 

83 
79 

84 
80 

86 
82 

84 
82 

86 
83 

87 
84 

87 
84 

87 
84 

87 
84 

89 
86 

89 
86 

89 
87 

87 

89 
86 

90 
87 

90 
87 

90 
88 

89 
84 

85.8 
82.6 

18  Inches  (c) 

UAX 
MIN 

67 
66 

68 
66 

67 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
63 

64 
64 

65 
64 

65 
65 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

66 
66 

67 
66 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

71 
70 

70 
68 

69 
67 

68 

69 

69 

69 
68 

67.1 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
MIN 

80 
69 

80 
68 

80 
68 

78 
70 

81 
68 

89 
69 

74 

69 

79 
68 

80 
68 

72 
70 

74 

66 

78 
66 

80 
68 

80 
70 

76 
70 

80 
70 

80 
70 

80 
69 

82 
70 

78 
70 

82 
68 

82 
68 

82 
70 

82 
70 

SO 
71 

81 
70 

80 
68 

76 
70 

80 
68 

70 

79.6 
69.0 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

12:50P 

3:25P 

10:3SA 

10:4 

DA 

1.5  Inches  (e) 

- 

4.5  Inches 

- 

9  Inches 

- 

15  Inches 

- 

21  Inches 

64.3 

30  Inches 

- 

62.9 

66  Inches 

59.0 

102  Inches 

57.0 

138  Inches 

56.3 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FHIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  7:00  A.M 
JinfE  2  TO  7:00  A.M.    JUNE  4  AND  AT  7:00  A.M.   JUNE  24  TO  7:00  A.M.   JUNE  26.      DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  k 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

H 
w 
p. 

o 
o 

o 

4 : OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

,01-09 

,10-49 

,50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

25 

8.9 

■H-30 

NW 

5 

58 

43 

26 

41 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

12 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

1.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7  .4 

24 

ssw 

12 

52 

5 

3 

2 

0 

1 

0 

11 

4.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

24 

4.4 

++14 

SSE 

13+ 

80 

55 

45 

70 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.1 

EUREKA  WB  CITY 

6.5 

25 

SW 

6 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

11 

44 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

34 

7.6 

24 

w 

2 

73 

45 

27 

52 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

94 

1.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

32 

8.1 

++24 

W 

11 

82 

58 

57 

76 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.9 

18 

w 

6 

82 

54 

50 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

85 

2.7 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

59 

44 

3 

6 

4 

1 

0 

0 

14 

4.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WSW 

33 

10.4 

++23 

WSW 

29+ 

82 

67 

56 

77 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

4.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

22 

9.9 

34 

SW 

2 

69 

45 

28 

54 

2 

6 

3 

0 

0 

0 

11 

85 

3.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

33 

10.1 

31 

SW 

18 

81 

53 

38 

67 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

91 

3.0 

SANDBERG  WB 

15.3 

++39 

NNE 

25+ 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WSW 

17 

7.2 

17 

SW 

14+ 

84 

65 

61 

82 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

71 

3.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

35 

13.0 

36 

WSW 

26+ 

86 

64 

61 

81 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

4.8 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10.3 

27 

W 

29+ 

77t 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

72 

SAN  JOSE 

NW 

43 

5.7 

18 

NW 

28+ 

54 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

70 

3.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

56 

7.1 

++29 

WNW 

3 

93 

59 

61 

89 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.3 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Higtiest 

1 

5 

3 

Date 

Degree  Days 

No  ot  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

1 

Snow 

,  steel 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Deplh 
on  Ground 

Date 

1     10  or  More  | 

1     50  or  More  | 

100 

or  More 

MAY  1957 

PRIEST  VALLEY 

66.  4M 

39. 2M 

52. 

SM 

82 

4 

32 

22+ 

371 

0 

0 

2 

0 

1. 

88 

1.29 

1. 

13 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

DECEMBER  1957 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 

A5.2 

15.9 

30. 

6 

66 

13 

22 

1059 

0 

2 

30 

1 

7. 

97 

2. 

70 

33 

18 

6 

5 

3 

QUINCY  RS 

24.  7 

36. 

5 

1.4 

60 

30 

12 

2 

875 

0 

0 

26 

0 

8. 

04 

1.16 

2. 

94 

18 

.3 

T 

24+ 

5 

4 

3 

SAN  RAFAEL 

57.0 

41.6 

49. 

3 

65 

1 

34 

26+ 

478 

0 

0 

0 

0 

5. 

59 

- 

1.22 

1. 

77 

15 

.0 

0 

8 

5 

2 

JANUARY  1958 

LA  MESA 

69.6 

44.  1 

56. 

9 

3.8 

81 

7 

38 

22+ 

245 

0 

0 

0 

0 

87 

_ 

.96 

63 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

M 

M 

M 

4. 

16 

.00 

1. 

15 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

FEBRUARY  1958 

CLEARLAKE  HIGHLANDS  AM 

M 

M 

M 

.0 

0 

PRIEST  VALLEY 

M 

M 

M 

9. 

18 

5.14 

2. 

48 

19 

.0 

0 

12 

5 

4 

MARCH  1958 

MANDEVILLE  ISLAND 

59.3 

41.9 

50. 

6 

66 

19 

36 

15 

439 

0 

0 

0 

0 

3 

99 

89 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

PRIEST  VALLEY 

M 

M 

M 

9 

99 

6.39 

2 

10 

15 

.0 

0 

13 

9 

3 

APRIL  1958 

LAKE PORT 

68.5 

37.5 

53. 

0 

82 

20 

30 

24 

352 

0 

0 

3 

c 

4 

46 

2.68 

1 

29 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

MANDEVILLE  ISLAND 

68.3 

49.5 

58. 

9 

81 

20 

42 

4 

1S5 

0 

0 

0 

0 

3 

75 

1 

47 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

MAY  1958 

1 

LAKE PORT 

79.7 

44.  9 

62 

3 

90 

17+ 

36 

12 

95 

2 

0 

0 

0 

88 

.09 

62 

22 

.0 

0 

2 

0 

WEAVERVILLE  RS  AM 

79.9 

44.5 

62 

2 

4.3 

91 

17+ 

37 

3 

102 

3 

0 

0 

0 

1 

44 

.06 

79 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  directioD 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

S  c 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

o 

_  a 

&1 

H 
m 

0, 

s 

o 

m 
a, 

t 
o 
o 

o 

4: OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 

0 
H 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
eky  cover 
sunrise  to  si 

FEBRUABT  1958 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

7.2 

36 

B 

19 

80 

63 

61 

77 

3 

2 

1 

0 

3 

1 

10 

62 

6.6 

UABCH  1958 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

7.2 

31 

N 

2 

77 

58 

56 

75 

1 

6 

4 

4 

1 

0 

16 

56 

6.7 

APRIL  1958 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

7.4 

38 

E 

7 

70 

49 

47 

66 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

6 

77 

4.1 

MAY  1958 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.7 

IS 

W 

22+ 

81 

53 

54 

77 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

72 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

Station 

O 

— — - 

17 

18 

20 

H 

1 

2 

3 

5 

I 
1 

12 

13  1  14 

15 

16 

19 

21 

22 

23 

24 

27 

29 

1 

30 

MAY  1957 

PBIEST  VALLEY 

.10 

.03 

.05 

.13 

T  T 

.06 

.13 

1.13 

,25 

OCTOBER  1957 

BLDE  LAKE  REDWOOD  CB 

.  90 

.49 

.01 

HOBERGS 

.33 

.07 

.05 

2.00 

3.44 

.03 

1.18  T 

1.28 

.76 

.11 

NOVEMBER  1957 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

* 

* 

.02 

.65 

• 

1.70 

4.50  1.90 

.46 

• 

♦ 

1.62 

* 

.14 

LOS  PRIETO5  RS 

.03 

.31 

- 

SANTA  HARIA  14  ENE 

.55 

.12 

.11 

.11 

SOHIS  3  NE 

.50 

VAN  NlTfS  CITY  WHSE  FC  15 

33 

.01 

.25 

T 

.06 

.01 

DECEMBER  1957 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

.12 

.40 

* 

1.07 

1.40 

.80 

1.33 

3.30 

1.37 

3.00 

.50 

.81 

2.90 

.01 

CHATSWORTH  HEYNEMAJffl  RCH 

.60 

.40 

.39 

4.41 

1.25 

.02 

CHATSWORTH  FC  24  D 

IC 

1.00 

3.25 

.92 

.93 

COYOTE  CANYON 

75 

.10 

.65 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

7 

97 

.06 

.05 

.52 

1.38 

2.70 

2.34 

,67 

.06 

.19 

FINLEY  1  W 

^ 

.41 

.49 

.91 

.53 

1.01 

.17 

.10 

.48 

.09 

.24 

.31 

T 

FORWARD  MILL 

T 

.80 

1.47 

.47 

.95 

.09 

.02 

.51 

.04 

.33 

.09 

.65 

.42 

.06 

.25 

GARDEN  VALLEY  2  3 

.02 

.05 

.52 

.55 

1.79 

1.31 

.81 

.06 

.11 

.06 

.34 

HARRISON  GULCH  RS 

.30 

.34 

.  81 

.  72 

03 

12 

1  28 

JOHNSONDALE 

1.36 

.32 

.61 

.51 

1.40 

!34 

!09 

KNIGHTS  LANDING 

_ 

ftf 

.35 

.45 

1.00 

.41 

.45 

.10 

.04 

PLYMOUTH 

.15 

.60 

.38 

1.20 

.91 

.54 

,17 

QUINCY  R3 

.04 

.03 

.  55 

2.00 

2.18 

2.94 

.03 

.27 

SAN  RAFAEL 

- 

.12 

,57 

1.77 

.93 

.11 

1.17 

.02 

.11 

.74 

.02 

.03 

SHELL  ABS  PLAKT 

<j' 

.77 

.44 

1.14 

.48 

1.12 

SOMIS  3  NE 

6C 

.75 

.45 

* 

2.80 

.60 

SDTTBR  HILL  RS 

4 

27 

.16 

.63 

.30 

1.36 

1.01 

.76 

.05 

JANUARY  1958 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

16 

,01 

1.58 

2.07 

.58 

.83 

1,08  T 

1.20 

.02 

.02 

.31 

.35 

.56 

.50 

.56 

.03 

2.12 

2.93 

1.74 

COYOTE  WELLS 

nr 

GREENVILLE  RS 

.  27 

1.26 

1.38 

.  18 

66 

1  33 

07 

1  65 

JOHNSONDALE 

.36 

!06 

2,56 

1.74 

.60 

.41 

KNIGHTS  LANDING 

ai 

1.10 

.  50 

.25 

.40 

.20 

1,10 

T 

.26 

LAKESIDE  2  ENE 

Ifi 

.23 

,31 

.64 

LA  MESA 

87 

.12 

.63 

.12 

T 

PRIEST  VALLEY 

4 

16 

.29 

.20 

.11 

1,03 

.90 

1.15 

,07 

,41 

SANTA  HARIA  14  ENE 

?q 

.07 

.22 

.04 

.11 

1.07 

2.00 

,52 

,26 

SHELL  ABS  PLANT 

.06 

.17 

2.13 

.09 

SOMIS  3  NE 

93 

.14 

.30 

2.25 

.10 

,14 

FEBRUARY  1958 

CLEARLAKE  HI   1  NNE 

.20 

.90 

2.59 

.13 

FORESTHILL  RS 

.28 

1.82 

.51 

1.52 

.16 

.45 

1.36 

.20 

.77 

1.72 

.50  .05 

.96 

.12 

1.46 

.18 

.02 

T 

.38 

3.32 

.12 

FORWARD  MILL 

if 

.31 

.25 

.43 

.39 

.33 

.42 

.40 

.63 

.05 

.51 

.27 

.87 

.09 

.22 

.27 

.40 

.73 

.87 

1.73 

.47 

HOBERGS 

1 .61 

3.04 

2.71 

2.26 

.77 

2.51 

1.22 

.69 

1 .11 

2.11 

.  03 

.52 

.66 

.88 

3 . 80 

.20 

.  25 

.10 

PRIEST  VALLEY 

1  R 

.36 

1.54 

1.36 

.79 

.02 

.23 

.34 

.07 

.32 

.22 

2.48 

.12 

l!l8 

.15 

RAYWOOD  FLATS 

• 

4.41 

3.13 

* 

2.31 

* 

• 

3.29 

SOMIS  3  NE 

_ 

.72 

.61 

.20 

• 

.  20 

2.23 

1.58 

MARCH  1958 

KERN  RIVER  INTAKE  3 

g 

07 

,50 

.30 

.28 

.30  .10 

1.30 

1.27 

.87 

.81 

1.10 

,10 

,04 

.60 

MANDEVILLE  ISLAND 

99 

.04 

.02 

.03  .13 

.  05 

.89 

,44 

.68 

.21 

.16 

,07 

.20 

.26 

.77 

PRIEST  VALLEY 

,07 

,08 

.03 

.07 

.02 

.13 

.04  .26 

2. 10 

1.07 

.50 

.03 

,25 

.96 

1.29 

.04 

,63 

.84 

.56 

.03 

.43 

APRIL  1958 

BREA  CITY 

32 

,65 

.74 

.69 

.20 

1,48 

.51 

,05 

KEE  RANCH 

2 , 10 

1.72 

,11 

LAKEPORT 

■7% 

1 

,18 

1,29 

,56 

.47 

.53 

.43 

T 

T 

MANDEVILLE  ISLAND 

,92 

1 . 47 

,  34 

,39 

,  27 

,  36 

MOUNT  DANAHER 

2 

.28 

.63 

3.15 

1.30 

,21 

1,06 

.08 

OAK  KNOLL  RS 

15 

,16 

.56 

.13 

.03 

.08 

.19 

PLYMOUTH 

6 

75 

1 

.71 

.33 

2.56 

1.09 

,14 

,90 

.02 

RAYWOOD  FLATS 

19 

23 

4 

.81 

5.60 

3.92 

.81 

.28 

1,15 

2.66 

ROUND  MOUNTAIN 

5 

03 

1 

.24 

.49 

1.62 

.34 

1.11 

.23 

SOLED AD 

3 

20 

.89 

.11 

.96 

.33 

.08 

.56 

.27 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

.79 

.35 

1.06 

.34 

.28 

.75 

.35 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

4 

35 

.  05 

.62 

83 

02 

MAY  1958 

FINLEY  1  W 

86 

.11 

.04 

.71 

LAKEPORT 

88 

.17 

.62 

.09 

LOCKWOOD 

98 

.05 

,32 

.61 

NEWBURY  PARK  4  SW 

00 

POWAY  VALLEY 

WEAVERVILLE  RS 

1 

44 

.79 

.02 

T 

.34 

.29 

CORRECTED  DATA 

MARCH  1958 

CRYSTAL  LAKE  FC  283B 

12 

48 

2.72 

.16 

.24  .29 

.98 

3.10 

.12 

,25 

.71 

,87 

1.87 

.30 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soil 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAT  1958 
6  Inches  (a) 

lUX 
HIN 

70 
61 

72 
64 

74 
64 

70 
62 

71 
62 

68 
64 

70 

62 

68 
62 

68 
60 

72 
60 

I 

74 

62 

76 
66 

IAS 

75 
66 

77 

66 

78 
68 

78 
68 

76 
68 

78 
68 

70 
65 

74 

65 

78 

66 

79 

66 

79 
66 

80 
68 

80 
68 

78 
68 

78 

68 

78 
68 

74.6 
65.0 

(a)  SALINAS  SILTTT  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

QJ 
Di 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

i  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAY  1957 

OO tCCT    WAI  ICV 

PKlt^i  VALLtT 

MIN 

72 
36 

70 
40 

79 
42 

82 
46 

81 
40 

76 
33 

69 

37 

57 
45 

60 
39 

60 
33 

59 
38 

57 
43 

58 
37 

57 
36 

66 
32 

70 
35 

76 
40 

71 
49 

55 
44 

60 
41 

58 
44 

67 
32 

66.4 
39.2 

DECEMBER  1957 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MIN 

55 
13 

51 
10 

51 
1 1 

57 
1 3 

50 
19 

36 
12 

43 
18 

52 
14 

56 
12 

55 
14 

53 
14 

53 
14 

66 
15 

52 
23 

52 
25 

42 

33 

40 
28 

33 

32 

36 

42 

36 

32 

35 

42 

45 

39 

44 

41 

43 

38 

45.2 
15.9 

QUINCY  RS 

MAX 

55 
17 

55 
12 

56 
15 

46 
16 

45 
30 

45 
28 

47 
26 

45 

27 

54 
20 

53 
17 

53 
18 

54 

18 

57 
18 

44 
19 

51 
34 

51 
33 

40 

31 

44 
30 

47 
30 

57 
31 

43 
37 

43 
20 

34 
16 

40 
28 

42 
28 

48 
35 

46 
23 

45 
31 

55 
33 

60 
27 

42 
19 

48.3 
24.7 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

65 
39 

64 

38 

62 
39 

56 
43 

60 
38 

62 
40 

59 
44 

57 
44 

54 
12 

51 
41 

49 

39 

46 

39 

48 
40 

50 
41 

64 
45 

60 
49 

60 
50 

58 
43 

59 
41 

58 
49 

58 
51 

58 
36 

58 
35 

58 
35 

58 
34 

58 
34 

57 
39 

55 
44 

55 
44 

55 
48 

55 
47 

57.0 
41.5 

JANUARY  1958 
LA  MESA 

MAX 

71 
41 

65 
43 

67 
42 

74 
40 

75 
48 

74 
50 

81 

46 

75 
45 

74 
46 

68 
46 

67 
42 

66 
43 

66 
42 

73 
42 

75 
40 

78 
42 

75 
45 

71 
44 

70 
40 

69 
42 

64 
38 

67 
38 

69 
39 

61 
39 

60 
51 

63 
55 

55 
56 

70 
48 

58 
43 

63 
49 

75 
43 

69.6 
44.1 

MARCH  1958 
MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

58 
37 

56 
38 

61 
40 

65 
44 

63 
37 

56 
41 

61 

37 

56 
41 

57 
38 

58 
40 

60 
39 

56 

37 

56 
38 

55 
41 

54 
36 

58 
45 

60 
42 

62 
37 

66 
38 

65 
52 

57 
50 

61 
45 

57 
48 

61 
46 

60 
44 

60 
40 

50 
45 

50 
43 

59 
47 

59 
48 

61 
43 

59.3 
41.9 

APRIL  1958 
LAKEPORT 

MAX 
MIN 

A9 
39 

52 
40 

50 
35 

54 
35 

52 
37 

52 
33 

65 
32 

67 
33 

71 
36 

75 
39 

78 
39 

76 
39 

73 
42 

76 
40 

77 
39 

72 
42 

74 
44 

73 
41 

73 
38 

82 
41 

80 
41 

66 
39 

65 
32 

67 
30 

71 
33 

69 
35 

67 
37 

75 
37 

73 
39 

81 
39 

37.5 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

55 
46 

53 
47 

55 
44 

56 
42 

57 
43 

56 
43 

64 
43 

65 
50 

68 
51 

74 
49 

77 
54 

79 
49 

71 
55 

75 
50 

77 
53 

74 
52 

69 
50 

69 
56 

74 
55 

81 
57 

78 
58 

70 
52 

65 
49 

66 
44 

59 
46 

67 
50 

69 
55 

69 
43 

70 
44 

77 
53 

58.3 
49.  5 

MAY  1958 
LAKEPORT 

MAX 
MIN 

85 
40 

82 
39 

80 
41 

83 
41 

81 
41 

80 
40 

85 
42 

85 
41 

87 
41 

72 
48 

62 
49 

70 
36 

75 
39 

77 
40 

85 
43 

90 
47 

90 
50 

85 
60 

83 
46 

84 
46 

84 

46 

79 
64 

73 
50 

76 
47 

77 
47 

78 
48 

78 
46 

72 
46 

79 
45 

80 
45 

74 
49 

79.7 
h4.9 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

80 
38 

83 
42 

82 

37 

82 
40 

85 
47 

80 
39 

79 
41 

83 
43 

87 
43 

91 
49 

75 
49 

58 
43 

67 
45 

75 
38 

80 
41 

87 
41 

91 
45 

90 
50 

81 
48 

83 
55 

83 
47 

86 
51 

69 
51 

72 
45 

77 
41 

82 
43 

61 
42 

71 
51 

76 
44 

81 
43 

80 
49 

79.9 
44.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IB 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Tot»l 
or 

HARCH  1958 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  15 

.  12 

.15 

.21 

.  15 

.26 

.24 

.17 

.  15 

.12 

.  15 

.11 

.09 

.01 

.05 

.  10 

.  15 

.  15 

.  11 

.10 

.08 

.07 

.00 

.  12 

.11 

.  11 

.06 

.03 

.08 

.  14 

.10 

3.64 

WIND 

147 

79 

124 

229 

81 

343 

185 

206 

152 

105 

139 

103 

123 

157 

58 

93 

158 

69 

66 

344 

249 

129 

75 

150 

122 

87 

183 

74 

130 

220 

182 

4562 

MAX 

65 

66 

65 

68 

67 

60 

67 

63 

66 

64 

69 

66 

62 

61 

56 

65 

69 

72 

73 

73 

56 

66 

64 

64 

71 

70 

70 

64 

62 

65 

67 

65.7 

MIN 

38 

40 

42 

42 

42 

41 

38 

42 

39 

43 

61 

41 

41 

43 

42 

4S 

42 

42 

45 

47 

49 

45 

50 

46 

45 

44 

46 

45 

47 

49 

45 

44. 1 

APRIL  1958 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.17 

.12 

.13 

.05 

.09 

.09 

.19 

.21 

.20 

.20 

.30 

.23 

.33 

.15 

.30 

.33 

.30 

.24 

.28 

.  15 

.00 

.49 

.26 

.26 

.30 

.30 

.26 

.30 

.22 

.30 

7.25 

WIND 

257 

377 

195 

155 

164 

276 

182 

212 

* 

337 

166 

57 

149 

212 

218 

207 

260 

222 

106 

275 

314 

157 

184 

179 

125 

94 

140 

151 

214 

5585 

MAX 

59 

59 

61 

63 

62 

64 

73 

76 

68 

82 

82 

89 

85 

86 

84 

78 

73 

76 

80 

76 

83 

74 

75 

73 

74 

78 

70 

74 

76 

81 

74.5 

HIN 

46 

40 

46 

42 

44 

42 

46 

47 

49 

51 

S2 

53 

62 

52 

57 

52 

52 

54 

51 

56 

56 

51 

45 

45 

43 

45 

52 

48 

48 

51 

49.3 

HAXIHUH  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DELAYED  NARRATIVE  WEATHER  DATA 


OCTOBER  1956  -  Add  the  following  after  the  first  sentence  in  the  second  paragraph  of  "Severe  Storms", 
page  286: 

Two  tornadoes  were  reported  about  10  to  15  miles  south  of  Merced  about  2:00  p.m.  the  23d.  The 
tornado  extended  sinuously  from  cloud  to  ground  when  first  observed  and  dissipated  in  about  5  mi- 
nutes. Another  funnel  formed  nearby  at  the  bottom  of  the  cloud  and  extended  to  the  ground  in  about 
two  minutes.  The  second  tornado  was  larger  in  diameter  than  the  first  and  was  estimated  several  hun- 
dred yards  wide  at  the  ground.     A  rain  squall  prevented  observation  of  Its  dissipation.  # 

DECEMBER  1957  -  Add  the  following  after  the  last  paragraph  titled  "Storms",  on  page  374: 
On  the  26th:  Severe  local  windstorm  at  5:20  p.m.  caused  extensive  roof  damage  to  three  homes  in 
the  Country  Modern  Homes  development  about  a  mile  west  of  Mojave.  The  storm  was  reported  locally  as 
a  "Twister"  but  was  unconfirmed  and  on  official  meteorological  reports  considered  as  strong  gusty  post 
frontal  winds  intensified  by  venturi  effect  of  Oak  Creek  Canyon  about  8  miles  northwest.  Wind  speeds 
at  Edwards  Air  Force  Base,  about  20  miles  east-southeast  of  Mojave,  reached  a  peak  gust  of  41  m.p.h. 
at  4 : 15  p.m. 

MARCH  1958  -  Add  the  following  between  the  10th  and  11th  paragraphs  on  page  68: 

A  funnel  cloud  was  observed  between  Winters  and  Vacavllle  at  3:45  p.m.  on  the  27th.  The  funnel 
extended  downward  from  the  base  of  a  heavy  dark  squall-like  cloud  with  a  narrow  streak  resembling  a 
plastic  hose  extending  below  the  dark  funnel.  The  cloud  was  observed  from  a  location  15  -  20  miles 
north.     The  funnel  did  not  reach  the  ground  during  observation,   and  there  were  no  reported  damages. 

MAY  19 58  -  Add  the  following  after  the  last  sentence  in  the  second  paragraph  of  "Storm  Data  and 
Unusual  Phenomena",  page  136: 

The  tornado  advanced  from  southeast  to  northwest  except  for  momentarily  turning  toward  the  south- 
west before  demolishing  the  machine  shed  on  the  Marlon  Palmer  Ranch. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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JUNE  1958 
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JUNE  1958 


JUNE  1958 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCONOIDO  FC261Bf 

ADIN  RANGER  STATION 

ALAMO  1  N 

ALOERPOINT 

ALISO  CANTON  FC  t.t.6 

ALPINE  I  w 

ALTAOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AMBOY 

ANGIOLA 


WIN 

lOCH 
TIOCH  I 


PAC  I 


ION  COL 
NG  PLANT 


an;  A 

APACHE  CAMP 

ARftovo  seco 

APROVO  SECO  RS  FC  508  i 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  S  SSE 
L  FC  1*3 
BACKUS  RANCH 
8ADGER 
lADGER  PASS 
BAKER 


BAKERSFIELO  W6  AIRPORT 
LCH  POWER  HOUSE 
LL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
RNESON  PARK 
RRETT  0AM 
RSTOW 

BATES  RIDGE 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 


BEN  LOMOND 
BENS0N5  FERfV 
BERKELEY 
SERRYES5A  LAKE 


kR  RANGER  STATION 

IIG  BEAR  LAKE  DAM 
116  CREEK  PH  NO  1 
HG  OALTON  DAM  FC223e-E 
PINE  CREEK 
PINES  PARK  FC  83 
UG  SUR  STATE  PARK 
IIG  TUJUNGA  DAM  FC46 
I6HAM  GEN  HQSP 1 
>  PASS  SNOW  COURSE 
■ISHOP  WB  AIRPORT 


HON  ( 


RRIDI 


,ACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
,UE  CANYON  W6  AIRPORT 
.AKE  REDWOOD  CREEl 
•PLYTHE 


BONITA 

JEGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
3LEY 

rfLEY  2  SW 

Y  IC  WSW 
BREA  BERRY  AND  IMPERIA 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  A  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGEH  STA 
6RIDGEVILLE  *  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 


1  STA 


BRUSHY  SPRGS  ( 
SON 

KS  LAKE 
NA  VISTA 
BULLAROS  BAR  PWR  HOu: 
BANK  FIRE  DEP  FC2 
«euRBANK  WB  AIRPORT 
BURL INGAME 
BURNEY 


8UTT0NW1LLOW 


,  0AM 


CABRILLO  ' 
CACMUl 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  RIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEtlCO  2  NE 

LIFORNIA  HOT  SPRGS 
CALI5T0GA 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMARILLO  2  SE 

CAMARILLO  (.  NNW 

CAMP  ANGELUS 

CAMP  6AL0Y  FC  85  F 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEI 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STi 


CANflY  R 
CANOGA 
CANTIL 


INGER  STATIOl 


ARSON  CANYON  GILMAN 
ARBON  CANYON  WORKMAN 
ATMAY  BULL  RUN  RANCH 
AZAOERO 

CECILVJLLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
:EDAR  GROVE 
CEOARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSi 
LLENGE  RANGER  STA 
.TSWORTH  MEYNEMANN 
■ANCM 

CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 


LOS  ANGELES 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MOOOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


SIDE 


VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 
NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

KERN 

FRESNO 

ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 
SNTA  BARBARA 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 

SISKIYOU 

LASSEN 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
FRESNO 
INYO 


SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  01  EGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
IMPERIAL 

SISKIVOU 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 
MONTEREY 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 


IMPERIAI 
30d  TULARE 
NAPA 


SISKIYOU 
VENTURA 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 


0  TULARE 
a  MODOC 
48*  LOS  ANGELES 

ee  KERN 

497  PLUMAS 
516  ORANGE 
2q  SAN  BEROINO 

SONOMA 


SISKIYOU 
609j  FRESNO 
14  MOOOC 
24  BUTTE 


'9  LOS  ANGELES 
ANGELES 
62|  LOS  ANGELES 
597  TUOLUMNE 


17|  38  35 
38  00 
37  59 
33  33 


37  22 
37  22 


37  52 
35  24 


36  15 
39  36 
35  21 


IB  17 

20  57 
22  02 


IB  50 
17  S3 
22  15 


22  14 
22  14 
21  08 


22  09 
31  12 
1  15 


0  35 
21  05 
21  12 


18  22 
22  21 

21  40 

22  05 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


BA     BA  6AZ 


U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
NAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 


L£ 


,ANC 


lELSON  ■ 
DAVID  P  CAMERON  JR 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
DONALD  G  COOK 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MARK  P  HICKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
0  E  WILSON 


U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
D  J  ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
MRS  PROCTOR  A  CAMILL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOHN  S  MULL 
0  W  MALMGREN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  PABST 

R  M  ALLEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DI  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  OIST 
ALBERT  C  RIST 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKE6READ 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
FAYE  0  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALLI 

;  *  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
I  S  WEATHER  BUREAU 
:1TY  OF  BURLINGAHE 
!UTH  C  ESTE5 
IRS  M  A  R  STIRTON 


VISTA 


:  NAT  I 


SERVICE 


lATION 

SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J   SCHOLL  JR 

U  S  FOREST  SERVICE 
ADOHR  FARMS 
ROBERT  S  GRETHER 
JOSEPH  HOLT 
HERBERT  STONE 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 

U  S  FOREST  SERVICE 

PIERCE  JH  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WM  H  ALISON 

MRS  HAZEL  L  BOROTRA 


JACOeSON 
US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  8ATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
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^\jun  1 1 
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O 

z 
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TEMP. 

PRECIP. 

i 

SPECIAL 

CHESTER 

170( 

PLUMAS 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

4P 

MRS  C  B  kROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

2: 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

4f 

C 

US  PLANT   INTRO  ORDN 

CHITTENDEN  PASS 

173fl 

SAN  BENITO 

21 

36  94 

121  36 

125 

ARTHUR  A  HARTMAN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

35  41 

120  12 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  46 

119  00 

5250 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

SAN  DIEGO 

32  36 

117  06 

6A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

PLACER 

39  16 

120  31 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6F 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

38  25 

121  32 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLAYTON   1  SW 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  58 

HENRY  J  KAISER  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

LAKE 

2; 

38  57 

122  39 

MRS  VERA  A  GUSTIN 

CLOVERDALE  3  SSE 

ia3{ 

SONOMA 

22' 

36  46 

122  59 

320 

SA 

8A 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVERDALE    11  W 

1640 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1750 

FRANK  3  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

27 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

IIP 

IIF 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  I  SE 

1667 

FRESNO 

27 

36  08 

UNION  OIL  COMPANY 

1869 

27 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

C0L8YS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3675 

E  R  SHINN 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1909 

MONTEREY 

4 

36  13 

121  41 

3280 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

190T 

23 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COLFAX 

PLACER 

39  06 

120  56 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

( 

39  20 

121  11 

985 

BA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  I  SSW 

1946 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

BERNERO  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

196? 

CONTRA  COSTA 

121  59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

CONCORD  1  SE 

1965 

CONTRA  COSTA 

37  59 

122  01 

110 

: 

MRS  JEANETTE  M  HALE 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

119  34 

200 

8A 

S  5  WHITEHEAD 

CORDES 

2015 

LAKE 

a; 

38  51 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

8A 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

26 

33  53 

610 

JAMESON  COMPANY 

CORRAL  t  TOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRV 

COTTONWOOD  CREEK 

INYO 

36  29 

118  11 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2oei 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1385 

6A 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

20B4 

MENDOCI NO 

39  50 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

575 

5P 

WILLIAM  6  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

36  32 

115  53 

-152 

*P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

6 

32  44 

115  58 

250 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

TULARE 

10 

36  34 

116  20 

10720 

VAfi 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

2147 

OEL  NORTE 

17 

4P 

4P 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

41  48 

124  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

11 

41  46 

124  12 

50 

STATE  DIV  OF  HWVS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BEROINO 

15 

34  15 

117  17 

4930 

CR  FST  CO  WATER  OIST 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

9 

8A 

8A 

C+M  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

L  J  BURNETT 

fCULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1324 

5P 

D  A  BUTLER 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

36  57 

122  52 

1421 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

2236 

3< 

2240 

8A 

BJ 

CUY4MACA 

SAN  DIEGO 

32  59 

116  35 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2249 

SN  LUIS  OBPO 

34  59 

119  40 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

34  51 

119  29 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  52 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

2: 

38  32 

121  45 

51 

BA 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

2306 

MOOOC 

21 

41  13 

121  23 

3550 

HERMAN  L  LOHENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

39  16 

120  51 

3700 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

2346 

9 

323 

eA 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  35 

121  52 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DENAIR 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  F0RE8AY 

2456 

YUBA 

8 

39  21 

121  12 

1550 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

246T 

NEVADA 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

CARL  WHITEFIELD 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

39  43 

123  21 

927 

STUART  T  PRICKETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

6200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

116 

5P 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

39  34 

120  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

IB 

39  57 

120  05 

4385 

?! 

"  H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

116  32 

1511 

7A 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

14 

37  i,5 

120  06 

3000 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

2568 

YOLO 

23 

121  56 

63 

9A 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

SISKIYOU 

41  13 

122  16 

2420 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

38  12 

122  18 

20 

6A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

115  28 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

11 

10400 

VAR 

s 

EL  CAJON  2  e 

SAN  DIEGO 

32  47 

116  55 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL  CAPITAN  0AM 

270< 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

8^ 

8a 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  34 

30 

5P 

SP 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

27Z8 

AMADOR 

16 

39  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

118  34 

2075 

5P 

E  E  STUOLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

123  43 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

38 

37  5« 

119  14 

9600 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

36  14 

121  11 

7A 

C   NORMAN  ADAMS 

2775 

ORANGE 

28 

464 

ELSINORE 

2605 

RIVERSIDE 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

26 

33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIOO 

2852 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  05 

650 

6P 

6P 

OARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2871 

SAN  DIEGO 

33 

117  05 

715 

CLOSED  6/24/58 

ETIWANOA 

2895 

SAN  BERDINO 

28 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

ETNA 

2899 

SISK lYOU 

12 

41  28 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  eUCHNER 

(EUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

40  46 

124  10 

43 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2921 

MAR  I POSA 

37  35 

120  16 

4  84 

5P 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

119  04 

CHARLES  0  COULTER 

FAI RFIELD 

2933 

SOLA NO 

23 

38  15 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

III'- 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

3060 

6) 

6A 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

FALL6R00K 

2958 

SAN  DIEGO 

33  21 

117  15 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2964 

SHASTA 

21 

41  01 

121  28 

3340 

SA 

SA 

P  G  +  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

6 

39  36 

121  15 

2955 

GEORGIA  PACIFIC  CORP 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

BOO 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

2100 

8A 

wentworth  lynch 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3046 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3150 

U  S  forest  SERVICE 

FINLEY  1  NNE 

3065 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

: 

OTIS  a  BOARDMAN 

3056 

23 

1350 

7A 

WALTER  L  BEGLEY 

FINLEY  5  SW 

LAKE 

38  58 

122  57 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

35  21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7355 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

350 

eA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA   5  N 

3116 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCNELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

<.0  23 

123  20 

2340 

8A 

8A 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MOOOC 

16 

41  51 

120  08 

4*98 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

17 

60 

8A 

8A 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  JONES  6  E5E 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

332* 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3162 

SISKIYOU 

12 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

SONOMA 

36  31 

123  15 

C  A  CALL 

FORWARD  MILL 

3204 

SHASTA 

23 

40  26 

121  44 

3300 

8A 

ALVA  J  FORWARD 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

MRS  ANNA  £  ORAGICH 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

eA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

119  42 

331 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLEHTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

310 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3286 

26 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  46 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

38* 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

38 

37  45 

119  08 

9970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

39  54 

120  51 

2701 

Bi 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3364 

ELDORADO 

1 

39  55 

120  46 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

20B  - 
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GERLE  CREEK  CAMP 

ELDORADO 

3B  59 

120  23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

339' 

TULARE 

lie  46 

6360 

BA 

:  H 

GENE  J  BALAZ 

GIBRALTAR  DAM 

3A01 

SNTA  BARBARA 

34  31 

119  42 

1250 

61 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILROV 

SANTA  CLARA 

l\ 

37  00 

121  34 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  B  NE 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

GILROY  14  ENE 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

CLENOALE  STAPEN  FC  295G 

LOS  ANGELES 

Ralph  stapenhorst 

GLENDORA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES 

IIT  52 

GLENNVI LL6 

lie  42 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

6LENNVILLE  FULTON  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

PLACER 

39  10 

120  52 

JOHN  F  WALL 

GO^ZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

2' 

36  33 

121  18 

2350 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

Gf^ACE  MEAOOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

6900 

VAR 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRAN  I TE  S AS  I N 

FRESNO 

GftANT  GROVE 

CARL  E  BEVER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

NEVADA 

ALOYSUl  S  J  KELL'' 

GRATON   1  W 

SONOMA 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  HANGER  STA 

PLUMAS 

40  oa 

120  56 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3&4t 

ELDORADO 

U 

3930 

MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  ; 

TUOLUMNE 

37  50 

120  14 

DUANE  J  COX 

GROVELANO  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

37  49 

120  06 

3135 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

SONOMA 

38  30 

123  00 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

34  16 

118  16 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

LOS  ANGELES 

HAIWEE 

INYO 

36  08 

117  57 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7J 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

HAMI LTON  BRANCH  PH 

37251 

PLUMAS 

4  560 

: 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AF8  1  E 

3735 

17 

38  03 

122  30 

10 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORO 

242 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

975 

Bl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPv  camp  ranger  STA 

3761 

12 

3P 

3P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

34  46 

120  25 

320 

OLIN  LEWIS 

HARRI SON  GULCH  RS 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBHIGMT  DAI. 

380C 

NEVADA 

t 

39  14 

121  16 

580 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3817 

21 

4368 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SHASTA 

21 

40  11 

121  30 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

BA 

8A 

P  G  *  E  COMPANY 

HAVISIDE  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  06 

330 

R  W  HIRSCHKIND 

HAYFfELO  PUMPING  PLANT 

3B55 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

8A 

8A 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3BS9 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2  346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAVWARO 

ALAMEDA 

37  39 

121  56 

1000 

MRS  ABBIE   S  DRENNAN 

HEALOSflURG 

3875 

SONOMA 

22 

3B  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALOSRURG  2  E 

3878 

22 

38  37 

122  52 

102 

BA 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  58 

1595 

8A 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

HEM£T  RESERVOIR 

3899 

33 

4400 

ELMER  6  JACKSON 

HENSHAW  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

8A 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ    2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  24 

120  50 

2160 

4( 

HERNANDEZ    7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

6A 

6A 

SA 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

8A| 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3967 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOeERGS 

4010 

23 

38  50 

122  43 

2980 

8A 

GEORGE  G  HOBERG 

SAN  OIEGO 

33 

117  OB 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  02 

5P 

G  ROBINSON 

HOLL 1 STER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

2B5 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

HOOPA 

HUMBOLDT 

41  03 

123  41 

350 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

41  02 

123  39 

5P 

MRS  VICTORIA  L  RUDD 

HOPLANO  a  NE 

LAKE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CANYON 

SNTA  BARBARA 

34  37 

119  51 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HORSE  CORRAL  MEAOOW 

4116 

FRESNO 

11 

36  45 

118  46 

7675 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

SN  LUIS  OBPO 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

38  06 

119  45 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

4178 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

:  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4191 

TRIN ITY 

35 

1240 

IDRI  A 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

2650 

4P 

4P 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33  45 

5397 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

-69 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

INDEPENDENCE 

42  32 

3950 

7A 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERS  IDE 

33  43 

116  15 

US  euR  OF  Plant  ind 

INYOKERN 

35  39 

117  49 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

U  S  N  0  T  S 

IOWA  HILL 

4288 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

BA 

I  E  ROSE 

4297 

SAN  BERDINO 

115  08 

922 

7A 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

ELDORADO 

38  42 

120  21 

VAR 

-  2 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

41  16 

120  18 

WALTER  CANTHALL 

J0HN50NDALE 

TULARE 

35  58 

118  32 

U  S  FOREST  SERVICE 

joice  island 

38  11 

122  03 

VAR 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

SAN  DIEGO 

33  05 

116  36 

ZENOS  Y  COL£P>(AN 

SAN  DIEGO 

CHARLES  VILINEK 

SNTA  BARBARA 

34  29 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

37  18 

119  06 

SO  CALIF  EOISON  CO 

kee  ranch 

446  7 

SAN  BERDINO 

6 

34  10 

116  32 

4300 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

22 

1800 

BA 

MRS  RUTH  F  RUB  I NOW 

KELSEWILLE 

4486 

JOSEPH  J  GLEBE 

MRS  KAREN  V  BACCl 

kentfield 

SAN  JOAQUIN 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  ) 

ALGOT  T  LOFBERG 

VKERN  RIVER  PH  NO  1 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KINGS 

36  00 

119  58 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

6P 

6P 

P  6  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

320 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

HUMBOLDT 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  LANDING 

TERRY  S  GOTTEN 

KYBURZ  STRAWBERRY 

ELDORADO 

38  48 

120  09 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LOS  ANGELES 

MRS  E  8YRD 

LAFAYETTE   2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

ROSS  R  SANBORN 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

37  53 

LAFAYETTE  FIRE  OEPT 

■LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33  32 

117  47 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

IBO 

L  B  WATER  DISTRICT 

4 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

REV  CHARLES  F  CATLlN 

LAKE  ELEANOR 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

INYO 

37  13 

118  36 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKEShORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

BP 

ep 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  OIEGO 

25 

450 

7a 

HELIK   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULOING 

4713 

a 

5156 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  SPAULOING  DAM 

4714 

8 

4960 

4P 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

33 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

SAN  DIEGO 

25 

528 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

SAN  DIEGO 

25 

CLOSED  7/1/56 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

2352 

MID 

5F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

1560 

JOHN  S  BOWMAN 

LA  PORTE 

PLUMAS 

e 

39  41 

120  58 

4975 

8A 

BILL  0  ROURKE 

LAS  PLUMAS 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

1640 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

KERN 

10 

34  50 

116  52 

3583 

BA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

STATION  FC  352  B 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  53 

1530 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

489C 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

S13 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

lie  41 

4650 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

395 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI 

LOCKWOOD 

LOCKHOOD  MESA 

LODI 

LOGAN  MEAOOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 

LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 
LONG  BEACH  CAA  AP 
LORAINE 


STATION 


CXJUNTY 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


504C 
5064 
5067 


LOS 


AMOS 


ARBURUA  RANCH 


LOS  I 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STi 

LOST  MILLS 

LOWtP  KIBBEY  RIOGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 


UCERNE 


2  I 


LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

LYTLE  CREEK  RANGER 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  ST 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAMNKE 
MAMMOTH  PASS 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ALAMEDA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  OIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADE R A 

SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCEO 


SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 

I  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
I  BERDINO 

SAN  BERDINO 

MADERA 

TRINITY 

LOS  ANGELES 

LAKE 

MONO 

JOAQUIN 
SHASTA 

SNTA  BARBARA 
RIVERSIDE 


RICOPA 
R1P05A 
RKLEEVILLE 
RTINEZ   3  S 
RTINEZ   3  SSE 
RTINEZ  FIRE  ST, 
RYSVILLE 


MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLETOWN 

MIODLEWATEH 
MILFORD  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 


5356 
5371 
5372 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 


5505 
552B 
5532 
5535 
5550 
5572 
5586 
5598 


SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

ELDORADO 

PLACER 

LAKE 


5602 


KING 


IIRANDA   SPENGLER  RANCH 
IITCHELL  CAVERNS 
1ITCHELL  MEADOW 


MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACME  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 
MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
mOOPPARK   1  SSE 

MOORPARK   3  SE 
MOORPARK   3  NNW 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  BOSSANA 
MORGAN  HILL  SCS 
HORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 


MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 

SLOPE 


:ern 

.ASSEN 
iAN  BERDINO 
iAN  BERDINO 
TULARE 


HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 


KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SHASTA 

NAPA 

VENTURA 

VENTURA 
VENTURA 

I  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
I  BERDINO 
BERDINO 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 


MOUN' 


MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 


I  CIT 


STATE  HOSPITAL 
IRPORT 


5982 
5983 
5995 
6006 

6027 
6032 
6035 
6056 
6065 


35  58 
32  59 
loj  38  07 


116  56 

116  59 
121  27 

117  20 


117  29 
120  04 
123  32 


121  36 
118  35 
123  46 
115  32 
118  43 

121  00 

121  00 

118  10 

lie  10 

119  09 

122  28 
121  54 


118  51 
118  54 

116  32 


115  32 

120  40 

121  56 


CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISK lYOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


TRINITY 
RIVERSIDE 

SAN  LUIS  oBPd  ; 


NEEDLES 
NEEDLES  CAA 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 
NEWBURY  PAR 
NEWBURY  PAR 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C|  < 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
VNEWMAN 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NILANO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
(NORTH  HOLLYWOOD 
HOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND 

rOAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE   1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 

roCEANSlDE  CAMP 

PENDLETON 
0CEAN5IDE  PUMPING  PLANT]  ( 
OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE]  < 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
i  BERDINO 
ANGELES 

NEVADA 

J»MEDA 
VENTURA 
VENTURA 

ANGELES 
ANGELES 
STANISLAUS 
ORANGE 
SUTTER 
IMPERIAL 


37  46 

38  27 
38  23 
38  25 


OJA 
OLINDA 


SAN  DIEGO 


ORANGE 
SHASTA 

ANGELES 
ORANGE 


122  02 

118  57 

118  58 

lie  32 

118  31 

121  01 

117  53 

121  35 

115  31 


122  10 
122  12 
122  25 


117  21 
116  08 
120  24 


CORPS  OF  ENGINEERS 

■  ELDER 
INDEPENDENT  WHSE  CO 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI   SEWAGE  TREAT  PL 
S|  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
?  *  PWR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

.  FOREST  SERVICE 
JOHN  k 


CIVIL 


AERO  t 


I  POOLE 
I  GEWE 

iTher  bureau 
iTHEH  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 

CITY  FIRE  OEPARTMEN' 
LEON  S  MILLER 
I  S  FOREST  SERVICE 


ATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 

•  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
M   L  MAHNKE 
WATER  RESOURCES 
;  FIERRO 
iT  PARK  SERVICE 
.  OF  ENGINEERS 
>RCE 


S  AIR 


KLINE  OIL  COMPANY 
GABR-'ELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
lARLES  P  HEAVER 
TY  FIRE  DEPARTMENT 
■S  J  BANTTARI 
TY    SAN  FRANCISCO 


:a010  STATION  I 


DEPT  \ 


lITOZA 


Y  OF  MERCED 
MERCEO  IRRIG  DIST 
MERCEY  MOT  SPRINGS 

iTE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

ON  OIL  CO  OF  CAL 
FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  EDISON  CO 
CLOSED  5/26/58 
NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OLD  R  CHACE 


CAL  OIV  BEAi 


CORPS  I 


ENGIN 


■  PKS 


2735 
8000 
6520 
2640 


MODESTO    IRRIG  DIST 
Y  OF  MODESTO 
■N  CO  FIRE  OEPT 
:PS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 


TOM  1 


WIL 


ROBERT  t 
AARON  SMITH 
US  SUR  RECLAMA 

,  CON  SEI 


i(ICE 


EVERETT  RANCH 
GEORGE  H  MERRIKEN 
(  DIEGO  WATER  CO 
:  THELMA  F  OOWNER 
LEONARD  A  BOSSANA 
US  SOIL  CON  SERVICE 
PS  OF  ENGINEERS 
=ASS  SERVICE  STA 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DIV  BEACH  *  PARK 


.  DIV  BEACH  ♦  PARK 
.  WB  OBSERVER 
'IS  0  PARSONS 
;  FOREST  SERVICE 
:k   I  SCHELL 
DEPT  WATER  RESOURCES 

WEATHER  BUREAU 
CAL  OIV  BEACH  +  PARK 
WB  OBSERVER 


US  f 
DEP" 
CORt 
MONTEREY 
EARL  ; 
JOHN  I 


ARK  SERVICE 
ER  RESOURCES 
ENGINEERS 


TE  CORPORA' 
F  NEEDLES 
VIL  AERO  Al 


RANCHO  SIERRA  VISTA 
.  A  CO  FIRE  WARDEN 
I  S  FOREST  SERVICE 
■AY  S  WADE 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

MRS  NELLIE  WEBB 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

I  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN  l»  DIST 

FOREST  SERVICE 
MRS  CHELTA   A  MAY 

WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 

1AR0  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 


marine  corps 
(  of  oceans  ide 
>s  of  engineers 
weatmer  bureau 
ventura  co  fire  dep' 
corps  of  engineers 

_  A  L  GREEN 
PUBLICATION  DISCONTINUED  6/1/58 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

TNAGE  1 

M 
3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

UoSEnVER 

1  TEMP. 

1 

1  EVAP. 

j  SPECIAL 

ORANGE  cove 

« 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIC  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

n 

41  20 

124  02 

161 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

CONTRA  COSTA 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

39  46 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

HUMSOLOT 

41  le 

403 

E  J  ANDERSON 

OHOVILLE    1  *<SW 

39  30 

lli 

CITY  OF  OROVILLE 

t) 

ALBERT  e  PALMER 

OHOVtLLE  BfilOGE 

ROBERT  e  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STATIOf 

STATE  OIV  OF  FSTRV 

OSTRANOEfir  LAKE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARD 

6669 

VENTURA 

33 

34  11 

119  10 

46 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

6676 

VENTURA 

30 

119  19 

3705 

WHEATLEYS  RANCH 

37  04 

U  S  eUft  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

ELDORADO 

38  46 

FLOVO  R  POOLE 

12H 

JOHN  P  OHRWALL 

LOS  ANGELES 

5P 

PALMDALE    IRRIG  OIST 

LOS  ANGELES 

PALMDALE    IRRIG  OIST 

LOS  ANGELES 

US  CIVIL  AERO  ADM 

R  IVERS I OE 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

37  Z7 

122  08 

23 

BA 

8A 

ENGINEERING  DEPT 

666< 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORV 

SAN  DIEGO 

5560 

IP 

MID 

-  M 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  43C 

LOS  ANGELES 

210 

5P 

fl  w  HIATT 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

120  SO 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

6( 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

BUTTE 

39  45 

1710 

PARADISE  FIRE  OIST 

PARADISE  MEADOM 

TUOLUMNE 

38  03 

VAR 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RE  SERVO  1 1' 

SAN  BEROINO 

34  17 

7a 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

MONTEREY 

56  53 

1482 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIElO  e  NNW 

6708 

FRESNO 

27 

36  01 

120  29 

2640 

MARCELENE  ROBERTS  RM 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  09 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  ranger  5TAT10^ 

39  53 

122  33 

755 

U  S  FOREST  SERVICE 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  38 

120  41 

7  00 

5P 

5P 

LESTER  M  FRENCH 

PASO  BOGLES  3  NNW 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

120  43 

815 

: 

HARRY  E  WERNER 

PASO  ROSLES  CAA  AIRPORT 

36  40 

803 

MlO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

HUDSON  RANCH 

7A 

MRS  ANITA  V  KWNKLER 

36  36 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PENOOLA  GUARD  STATION 

5NTA  BARBARA 

34  31 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6826 

SONOMA 

17 

122  38 

16 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

6829 

SONOMA 

i: 

38  15 

122  38 

30 

VICTOR  E  CHAIX 

PIEDRA 

FRESNO 

119  23 

580 

MRS   IDA   H  AKERS 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

3276 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

69  26 

SAN  BENITO 

36  29 

121  11 

1300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

80 

5P 

POL  ICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

69<.fi 

SHASTA 

2) 

121  59 

1468 

5f 

P  G  +  E  COMPANY 

6960 

23 

38  56 

122  52 

1550 

AUBREY  W  PITTS 

PLACEHVILLE 

ELDORADO 

38  44 

120  48 

1890 

P  G  +  e  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

ELDORADO 

120  44 

2756 

8A 

8A 

INST  FST  GENET  ICS 

PLACERVILLE  1  W 

ELDORAOO 

38  44 

120  49 

CITY  OF  PLACERVILLE 

6982 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  05 

60 

LOUIS   M  BAUMFALK 

PLYMOUTH 

AMADOR 

38  29 

120  51 

1096 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

38  55 

123  42 

197 

8A 

BA 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

POINT  ARGuELi-O 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTa  BARBARA 

33 

34  34 

120  40 

64 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

70SO 

LOS  ANGELES 

Zi 

117  46 

866 

J  e  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

CONTRA  COSTA 

38  01 

PORTERV ILLE 

7077 

9 

119  01 

393 

BA 

8A 

JOHN  H  DAYfiELL 

PORTOLA 

PLUMAS 

39  48 

4P 

I   C  BALDWIN 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

35  48 

118  34 

7000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

TULARE 

35  48 

WILLIAM  R  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

FRESNO 

37  07 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTRERO  SECO 

VENTURA 

34  38 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

MENDOC INO 

39  22 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7ioe 

MENDOCI NO 

39  IB 

123  04 

1100 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  H0J5E 

MENDOC INO 

39  22 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

SAN  DIEGO 

32  57 

powAY  mun  water  DIST 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

21 

33  53 

117  38 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTEREY 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAK I NG  A  SPEN 

7179 

US  32 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QU I NC Y  RANGER  STAT  ION 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ouiNN  Ranger  station 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAMONA  SPAULDING 

SAN  DIEGO 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

SAN  DIEGO 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

SAN  BEROINO 

34  03 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

TEHAMA 

40  09 

122  15 

HIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING   1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  F 1  RE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

2; 

40  35 

122  24 

677 

5P 

5P 

REDOING  FIRE  CHIEF 

REDLANDS 

SAN  BEROINO 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

37  29 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7361 

MENOOCI NO 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS   M  JAMESON 

REPRESA 

SACRAMENTO 

36  42 

121  10 

305 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

CONTRA  COSTA 

37  66 

122  21 

56 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

CONTRA  COSTA 

37  55 

RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FtRE  STA  NO  3 

R  IVEflSIOE 

33  67 

SP 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7^.73 

RIVERS  IDE 

2f 

33  58 

117  20 

1045 

8A 

8A 

:g 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

120  30 

6250 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

INYO 

OEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLl N 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

37  19 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

35  58 

VAR 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN 

7A 

LLOYD  D  COMPTON 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

SAN  BEROINO 

34  12 

STATE  DIV  OF  HWVS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

38  06 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WS  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

121  30 

25 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

40  10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

NAPA 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  7  NE 

38  34 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

GLENN 

39  43 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

MONTEREY 

aGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

MONTEREY 

36  40 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

36  20 

120  30 

1350 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34  36 

120  24 

260 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALVER  RANGER  STATION 

TRINITY 

40  53 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  3  S 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BEROINO 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  dam 

7731 

MONTEREY 

36  26 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   130  8 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANBERG  WB 

LOS  ANGELES 

79 

118  44 

4517 

MlO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

117  10 

19 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRO  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

955 

SAN  OIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

775S 

SANTA  CLARA 

20 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

118  28 

965 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

118  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCI sec 

37  47 

122  30 

la 

CITY  SAN  FRANCISCO 

rSAN  FRANCI SCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

MID 

MtO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PSAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

12Z  25 

52 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7776 

26 

117  54 

6P 

Pasadena  water  dept 

SAN  GABRIEL  DAM  FC<>2«BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

1481 

3P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

11 

34  06 

city  fire  DEPARTMENT 

SAN  GREGOHIO  3  SE 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

6P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1550 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRV 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

RCOS 
KSAN  MATEO 

ICOLAS  ISLAI 
VSAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SAN  RAMON  1  SSW 

SANTA  ANA  FIRE  S' 
SANTA 
SANTA 


UIS 


aisi 


FERN  FC  432 


SANTA  CRUZ 


FE  DAM 

MARGARITA   2  SW 
MARGARITA  BOOSTER 
MARIA 

MARIA  14  ENE 
MARIA  WB  AIRPORT 


5EARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  S 
SEPULVEOA  DAM 

SHASTA  DAM 


ERRA  MADRE   1  N 
ERRAVILLE  RANGER  S" 
GNAL  HILL  FC  415 
LVERADO  RANGER  STA 


SKAGG5  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 
LOUGHHOUSE  6  SE 


SMIT 


RIVER  3  1 


SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEOAD 

S0MES6AR  1  W 
SOMIS  2  NNW 
S0MI5  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SOMIS  5  WNW 
SONOMA 
SONORA 

S  E  FARALLON 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  I 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC 
COLONY  FC  366  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SPPINGVILLE  RANGER  ST( 

SPRINGVILLE  TULE 
HEADWORKS 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL   INN  2 


STATE  I 


KES 


ATUM  MEADOW 
MINE 
CITY  f 


STIRLIN 


DI5 


.  PLAI 


'STOCKTON  CAA  AIRPOl 
STOCKTON  FIRE  STATION  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE  PAI 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 


SUSAI 


ABLE  MOUNTAIN 


TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI    RANGER  ST, 
TEJON  RANCHO 
TERMO 
THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 
THERMAL  CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON 
THREE  RIVERS  EOISON 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 
TOPANGA  RANGER  STA 
TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 

TRACY  2  SSE 


TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATI 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  4 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATIC 
TUOLUMNE  MEADOWS 


TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 


SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 


CONTRA  COSTA 

ORANGE 
SAN  8ERDIN0 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 


7926  LOS  ANGELES 


SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
VENTURA 

SONOMA 
VENTURA 
SNTA  BARBARA 
ORANGE 
LOS  ANGELES 
SISK lYOU 
HUMBOL DT 
SAN  MATEO 
8072|  SONOMA 
8092  LOS  ANGELES 


168  LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


31 
.20  40 
19  62 
122  20 
19  28 
.18  16 
122  32 
21  59 


SIERRA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 


MARIPOSA 
NEVADA 
MONTEREY 

HUMBOLDT 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
SAN  FRANCISCO 
MAR1 ROSA 


LOS  ANGELES 


8455  TULARE 


TULARE 
PLACER 
SAN  BERDINO 


FRESNO 


951. 
961. 

9517|  MERCED 
eUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
958d  COLUSA 


GLENN 

SHASTA 
YUBA 

LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
LASSEN 


SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BEROINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


9138  ORANGE 


52 


120  26 
120  12 
120  27 


1025 
2105 
2169 


24  36  05 
8  39  52 
16   38  28 


119  03 

119  04 
122  27 

120  73 


121  15 

121  18 

121  23 

1Z2  33 


3975 
1425 
5300 
5900 


36|  39  20 

34  23 

41  58 

36  22 


2295 
1695 
5982 
4600 


BlLLWILLER 
M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 


iRINE  EXCHANGE 
TY  ENGINEER 
.  KAPLAN 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
■•  ROBINSON 
;  BARBARA  FIRE  DEPT 
)  S  CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  STATION  KEYT 


8A     8A  6A: 


hid|  mid 

5P  5P 


NIV 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  MC  KUSICK 
0  DALE  RUSKOVlCH 

L  HOWARD 
JAMES  R  JENSEN 
1  S  WEATHER  BUREAU 
:ITY  SANTA  MONICA 
;  M  LIFEGUARD  SER 
:0  AGRICULTURAL  COMM 
iHELL  OIL  CO 

CLARENCE  S  NEWBERRY 
CERRO  VIEJO  RANCH 

A  YNEZ  HIGH  5CHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  A  PWR  *  LIGHT  OEPT 
I  5  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
WILLIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNER 
lARRY  H  ROEBER 
lISS  E  MC  KINNEY 
I  5  FOREST  SERVICE 
GEORGE   1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JOHN  K  LEITHOLO 
CALIF  DIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWORTHY 
IRS  MABEL  VAN  VLECK 
IILLIAM  M  RILEY 
'ALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LI AM  J  CANNON 
M  JACOBSEN 


RICHARD  BARD  JR 
LAWTON  INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
JOHN  OE  60NI 
.AURENCE  W  DICKEY 
I  G  +  E  COMPANY 
I  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 


:  S  HUTCHISON 
IRS  BERTHA  HENNES  . 
ELMER  A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 

'  G  ♦  E  COMPANY 
.OUAW  VLY  DEVEL  CO 
DGAR  L  KEISTER 
LEROY  KEMP 

:  CORPS  OF  ENGINEERS 
PS  OF  ENGINEERS 
RANAR  6  KNOX 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
Y  OF  STOCKTON 
CIVIL  AERO  AOM 
STOCKTON  FIRE  OEPT 


TIN 


'ICE 
ASSN 


DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
NK  T  STEVENS 
DIV  BEACH  +  PARK 
AIR  FORCE 
ANA    KN   FIRE  STA 
Y  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
TE  DIV  OF  FSTRY 

SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FORESTRY 

FIRE  DEPARTMENT 
HUR  E  FfiOOENBERG 
Sj  DEPT  WATER  RESOURCES 


MRS  AN  IT 


COW  A I 


FIRE  OEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

.YE  DEWEY 
VI L  AERO  AOM 
HILLSDALE  RANCH 


GLENI 


KER 


SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
•  E  COMPANY 
0  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  DEPT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 

'  TUGEL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAKE  W  U  ASSN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
J  DEPT  WATER  RESOURCES 


CARL  ; 


PEARSON 
R  RECLAMATION 
THE   IRVINE  COMPANY 
,  NAT  PARK  SERVICE 
G  ♦  E  COMPANY 
TY  FIRE  DEPARTMENT 
RJORIE  S  DORY 

CORPS  or  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


STATION 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

Ci 

SPECIAL 

(UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

915 

LOS  ANGELES 

3 

04 

IIB  27 

430 

UCLA 

Zt 

34  08 

H7  40 

1840 

61 

UPPEff  LAKE  RANC£R  ST* 

U  S  FOREST  SERVICE 

VALLEY  CENTER  3  NE 

•322B 

SAN  OIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

9251 

IS 

34  27 

117  51 

3700 

4P 

VAN  NUtS  city 

WAREHOUSE  FC  15 

LEONARD  SWINNEY 

STATION  FC  120 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WAROEN 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

a 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  OOTTA 

936T 

36  20 

119  18 

354 

9A 

SAN  01  ECO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOL  C  A  NO  V I L  L  E 

ELOORADO 

Elmer  c  ogle 

VOLTA  POWER  HOUSE 

4P 

JAMES  A  FOWLER 

CONTRA  COSTA 

WESLEY  G  STEELE 

CONTRA  COSTA 

RAY  I  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  4  E 

9*.  27 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

400 

9A 

MRS  ERNA  G  IRVING 

9A2S 

23 

38  14 

121  31 

23 

5P 

BA 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

SNTa  BARBARA 

WILBUR  E  Patterson 

WAT SON V ILLE  WATERWORKS 

WAWONA  RANGER  STATION 

us  NAT  Park  service 

wEAVERv ILLE  Ranger  sta 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

9<.99 

SISK lYOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

SA 

CHESTER    I  KIMREY 

WELDON  1  WSW 

9512 

10 

35  40 

118  13 

2680 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WHITE  MOUNTAIN  I 

963Z 

MONO 

6 

37  30 

lie  11 

10150 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9633 

37  35 

lie  14 

2470 

BA 

9639 

16 

38  34 

121  05 

353 

7A 

966  0 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

ne  02 

340 

5P 

9677 

23 

39  09 

122  09 

86 

SA 

8A 

9665 

39  21 

123  19 

1900 

9699 

23 

39  32 

122  12 

140 

SA 

8A 

WINCHESTER 

9722 

33 

33  42 

117  05 

1470 

WINTERS 

9762 

Z3 

38  32 

121  56 

135 

SA 

eA 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

116  27 

2700 

ss 

JAMES  H  jORGENSEN 

9773 

u 

37  02 

lie  54 

9200 

VAH 

S 

WOOOFORDS 

9T75 

ALPINE 

3 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS  WILMA  C  OARR 

WOODLAND  1  HNW 

9761 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

961* 

SANTA  CLARA 

37  oe 

121  57 

1600 

eA 

MRS  HAZEL  J  BAflSNESS 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

ELOORADO 

1 

38  51 

120  14 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Y0R9A  LINOA 

9e<.7 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

395 

6P 

6P 

RICHARD  W  JONES 

YORK V ILLE 

9851 

MENDOC 1  NO 

38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

U 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2631 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STAnON 


NEW  STATIONS 


REACTIVATED  STATION 
SNOW  LAe  CENTRAL  SIERRA 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


§6 


OBSERVER 


S  FOREST  SERVICE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT, 
17  NORTH  COAST,  18  N. E . INTER lOR ,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN, 
31  SANTA  PWRGARITA,      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINIT 


T  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KU 
23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL 
',     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


CORRECTED  DATA 


JULY  1912 
AUGUST  1950 


mean  75.7.  depai 
Published  recon 


4th,    54,    5tb,    47;  meai 


OCTOBER  1957 
NOVEltBER  1957 

DECEUBER  1957 


MARCR  1958 


APRIL  1958 


LOS  SANOS 


SOU  IS  3  NE 
OX  HARD 

OXNARD 

BIG  BAR  RS 
HOOPA 

RICHMOND  FIELD  I 
BLYTHE  CAA  AP 


I  PARK 
CRYSTAL  LAKE  FC  283  ! 


REDDING  FIRE  STA  2 


BOniAN  DAH 


GREEHVILLE  RS 


HAPPY  CAUP  RS 


62. 1; and  depart 
Record  publish) 


lould  be  0.78; 


Indicated  eboi 


thly  tot 
nthly 


I  have  beea  published 


nd  appropr: 
uld  be  0.01 


uld  b«  0.51;  3 
should  be  46;  I 


d  be  0.00  and  nODlbl] 
ted  dally  preclplta' 


and  monthly  total  2.23. 
1,0.28".  departure  .-0,  82;  great- 

al,4.21;  departure, 07;  and 

ved  data. 

thly  total  14,29. 

total  1592, 

tal,1.35;  departure, ♦1,16;  and 

h.   1.30;  5th,  0.05;  and  aonthly 

.8;  and  total  de^ee  days, 290. 
total  5.34- 
on.     Monthly  total  should  be 


30th,    0.00;    3lBt,  0.17, 


nootbly 


tal, 9.44 
.10  or 


lOuld  be  0.48. 
uld  be  D1.70; 


13;  30th, 1.70;  31st,  0.20;  ai 
total, 6. 87;  departure  .tl.  91-. 


total. 64.0. 
Preclpltatle 


iDOwtall 
and  29th. 


hly  ■ 

on  30tti  Should  be  83  and  mln  38.  Maan  mux  should  be  68.0;  neaii  «in,37 
a, 52. 6;  depar ture, -1 . 7 ;  highest  nax,B3  on  30thj and  degree  days  total, 36' 

clpltatlon  on  23d  should  be  0.63;  monthly  total, 0.73;  Broatest  day,0,63 
2"  .50  or  more.l.  Evaporation  from  the  13tl 
ulated  (•)  1.37  and  tnonthly  total  6,42 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
1958 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the     Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too     late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard    Weather  Bureau     type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise     shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the    "Cllmatological  Data"     Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the     "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

J    "Supplemental  Data"  Table, 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the    Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  'Substation  History'  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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CLEM30N 


ASHEVILLI:  19S8 


Season  of  1957-1958 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

SeptemJbsr 

Octoboi 

Nov©  nilso  r 

Dec  smbs  r 

anuary 

c Coruary 

March 

April 

ay 

June 

Total 

ACTON  ESCONDIOO  FC261BE 

.00 

.00 

.04 

1.72 

.49 

1.67 

1 .05 

3.51 

2.76 

3.55 

.17 

.00 

14.96 

ADIN  RS 

•  00 

.00 

l.«6 

2.37 

2.89 

1.96 

2.46 

2.48 

1.81 

.61 

1.58 

3.20 

21.02 

ALAMO  1  N 

- 

- 

- 

.53 

- 

- 

- 

- 

ALOERPOINT 

.07 

.00 

3.16 

7.87 

5.14 

9.90 

11.71 

23.59 

9.58 

6  .44 

1.51 

1.41 

80.38 

ALISO  CN  FC  **6 

.00 

.00 

.00 

2.95 

1.08 

8.42 

3.39 

9.66 

8.47 

6.71 

.00 

40.63 

ALPINE  1  H 

.00 

.02 

.00 

3.86 

.91 

1.72 

1.33 

3.89 

7.23 

4.27 

.36 

T 

23.59 

ALTADENA 

.00 

.00 

.00 

1.87 

.54 

4.42 

2.46 

10.98 

6.55 

5.53 

.00 

.00 

32.35 

ALTURAS  RS 

T 

.00 

.95 

2.40 

2.43 

1.76 

1  .85 

2.39 

1.35 

.47 

1  .05 

2.75 

17.40 

ANGIOLA 

T 

.00 

.00 

.28 

.59 

1.04 

1.85 

2.84 

4.06 

2.36 

.26 

T 

13.28 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

*  00 

.00 

2.95 

7.  38 

2.10 

5.97 

10.06 

20.09 

9.23 

6.19 

.87 

.97 

65.81 

ANTIOCH  1  E 

T 

.00 

.07 

1.97 

•  20 

2.91 

4.12 

6.26 

4.70 

4.32 

.62 

,36 

25.53 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

•  00 

.00 

.02 

1.31 

.16 

2.40 

3.21 

5.57 

4.17 

■  3.97 

.60 

.26 

21.67 

ANZA 

.00 

.00 

.00 

2.07 

1.07 

1.79 

.92 

3.43 

E  5.90 

E  6.05 

E  .34 

E  .00 

E  21.57 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

.00 

.00 

.00 

2.03 

1.06 

5.08 

1.81 

10.90 

7.09 

5.36 

.00 

,00 

33.33 

ASH  MTN 

.00 

.31 

4.87 

5  .46 

9.72 

3.91 

1  .48 

,27 

34.  34 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  1 

T 

.00 

.00 

1.72 

.78 

3.48 

2.20 

6.55 

4.43 

4.58 

.00 

.01 

23.75 

AUBERRY 

T 

T 

.53 

1.72 

.61 

4.25 

4.22 

7.33 

8.71 

4.98 

1.48 

.14 

33.97 

AUBURN 

.00 

.00 

1.03 

1.91 

2.15 

4.64 

7.67 

10.54 

10.22 

7,22 

1.18 

.  88 

47.44 

AVALON  PLEASURE  PIER 

.00 

.00 

.00 

1.55 

.19 

1.82 

1.52 

6.38 

7.74 

2.77 

.16 

.  00 

22.13 

AVENAL  9  SSE 

.00 

.00 

.00 

.21 

.85 

1.05 

1.59 

2.00 

4.16 

1.78 

1.24 

.04 

12.92 

AZUSA  FC  143 

.00 

.00 

.00 

2.06 

.62 

5.02 

2.95 

6.99 

8.43 

5.20 

.07 

.02 

31.36 

BACKUS  RANCH 

T 

.00 

.00 

1.41 

.31 

1.74 

.43 

3.70 

2.91 

2.26 

T 

.00 

12.76 

BAKER  9  NNW 

.00 

.00 

.00 

.54 

.71 

.07 

.20 

.71 

1.59 

.51 

.39 

.00 

4.72 

BAKERSFIELO  WB  AP 

R 

T 

.00 

T 

.78 

.57 

1.02 

.93 

1.65 

2.05 

2.23 

.88 

T 

10.01 

BALCH  PH 

.00 

.80 

1.45 

2.74 

6.23 

4.8  3 

7.74 

10.56 

5,99 

2.07 

■  ^° 

42  .  51 

BARNESON  PARK 

.00 

.00 

.00 

1.91 

.79 

4.55 

.50 

6.95 

5.34 

4,  44 

.00 

.00 

24.48 

BARRETT  DAM 

.00 

T 

.00 

2.49 

1.31 

1.59 

.85 

5.37 

7.36 

5.03 

.29 

T 

24.29 

BARSTOW 

T 

.00 

.00 

1.29 

.22 

.62 

.35 

.76 

1  .44 

.86 

.07 

.00 

5.61 

BEAUMONT 

.36 

.00 

T 

3.29 

.91 

2.48 

2.03 

5.48 

6.70 

5.74 

.33 

.00 

27.32 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

.00 

.00 

2.49 

1.01 

2.03 

5.88 

6.65 

6.38 

.38 

•  09 

28.06 

BEAUMONT   1  E 

T 

.00 

.00 

3.18 

1.41 

1.85 

1.70 

6.  12 

6.54 

5.97 

.27 

.00 

27.04 

BEL  AIR  FC  10 

.00 

.00 

.00 

1.43 

•  50 

3.53 

2.81 

9.01 

6.86 

3.25 

.00 

.00 

27.39 

BEN  LOMOND 

.00 

T 

1.86 

8.08 

1.72 

8.70 

10.52 

24.81 

15.19 

10.70 

.41 

.  36 

82.35 

BENSONS  FERRY 

.00 

.00 

.39 

1.S2 

•  24 

2.41 

4.  04 

6.92 

4.29 

4.  30 

.81 

.56 

25.43 

BERKELEY 

.00 

5.48 

9.14 

.29 

37.15 

BERRYESSA  LAKE 

- 

- 

- 

3.83 

5.32 

10.46 

5.53 

4.24 

.79 

.21 

BIG  BAR  RS 

.17 

.00 

1.76 

5.62 

5.71 

8.00 

9.37 

17,39 

4.98 

3.25 

1.51 

2.15 

60.41 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

.43 

.27 

T 

4.51 

3.12 

9.11 

3.10 

12.62 

12.92 

11.73 

1.00 

T 

58.81 

BIG  CREEK  PH  1 

.13 

.00 

.69 

1.53 

1.09 

6.94 

4.32 

10.86 

11.53 

6.31 

2.20 

1.64 

47.24 

BIG  DALTON  DAM  FC  223BE 

4.27 

8.84 

9.15 

8.79 

.11 

.01 

43.94 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

.11 

T 

.02 

3.  12 

1.80 

6.13 

1.83 

8.28 

8.27 

7.16 

.17 

.15 

37.04 

BIG  SUR  STATE  PARK 

.00 

.00 

.56 

4.44 

1.33 

8.66 

8.24 

14.80 

15.41 

9.98 

.49 

.11 

64.02 

! 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46DE 

.00 

.00 

.00 

1  .76 

1.16 

3.40 

3.70 

12.88 

8.41 

8.79 

.00 

.00 

45.10 

BISHOP  WB  AP 

R 

.01 

.00 

.05 

1.58 

.32 

1.60 

.58 

.77 

1.46 

1.30 

.08 

.  14 

7.89 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

.30 

.21 

1.57 

2.00 

1.31 

2.16 

3.14 

2  .17 

.  88 

.07 

14.61 

BLACK  MTN  2  S 

T 

.00 

1.21 

3.88 

2.22 

6.63 

10.00 

18.64 

11.36 

9.26 

.39 

.86 

64.45 

BLACKS  MTN  BRANCH 

//R 

i02 

.00 

1.94 

- 

- 

- 

2.53 

1 

BLUE  CANYON   WB  AP 

T 

T 

1.43 

6.  17 

5.14 

11.38 

11.82 

21.99 

18.16 

9.47 

1.93 

1.90 

89.44 

il 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

- 

- 

10.99 

17.01 

16.95 

19.43 

8.48 

5.56 

2.39 

1.77 

BLYTHE 

.04 

1*66 

.03 

.13 

.02 

1.59 

.31 

.41 

.11 

.00 

6  .45 

1 

BLYTHE   CAA  AP 

.32 

.48 

.00 

1.53 

.05 

.13 

.12 

1.35 

.60 

.25 

.02 

T 

4.85 

1 

BOCA 

.04 

.00 

.38 

1  .78 

1.54 

3.96 

3.49 

5.79 

4.90 

3.40 

.40 

.45 

26.13 

1 

BONIT* 

.00 

T 

T 

1.97 

.96 

1.11 

.59 

3.58 

4.70 

2.31 

.60 

T 

15.82 

BORREGO  DESERT  PARK 

.02 

T 

T 

.49 

.01 

.31 

.13 

2.57 

1.85 

1.41 

.12 

T 

6.91 

1 

BORREGO  SPRG5  3  NNE 

.03 

1.44 

1.35 

.45 

.09 

.02 

4.01 

BOULEVARD 

.00 

.16 

.00 

2.81 

.68 

.74 

.50 

3.11 

5.20 

4.  17 

.23 

,08 

17.73 

BOUOUET  CANYON 

•  00 

.00 

T 

2.15 

.76 

5.48 

2.29 

7.  00 

6.05 

7.00 

.21 

,00 

30.94 

BOWMAN  DAM 

.00 

.00 

1.75 

6  .77 

5.28 

10.72 

10.12 

16.81 

E  19.61 

E  6.77 

2.16 

2.81 

E  82.80 

BRADLEY 

•  00 

.00 

.00 

.31 

.28 

2.29 

2.27 

5.59 

6.46 

4  .00 

.34 

.00 

22.04 

BRAWLEY  2  SW 

•  00 

.28 

.75 

.04 

1.21 

.52 

.40 

.08 

.00 

3.23 

BREA  BERRY  IMPERIAL 

T 

.00 

.00 

1.74 

1.08 

3.94 

2.15 

7.17 

5.05 

E  4.33 

E  .00 

E  T 

E  25.46 

BREA  CITY 

.00 

.00 

.00 

1.63 

.96 

3.76 

2.17 

6.70 

5.02 

4.32 

.00 

T 

24.56 

BREA  DAM 

T 

.00 

.00 

1.67 

1.17 

3.04 

2.18 

6.05 

4.25 

3.64 

T 

.03 

22.03 

BRIDGEPORT 

.17 

T 

.12 

.84 

.20 

1.26 

.71 

1.87 

2.17 

1.27 

.19 

1.18 

9.98 

BPIDGEVILLE  4  NNW 

.  00 

3.67 

E  16.03 

23.26 

9.29 

7.40 

1.72 

E  1.60 

E  94.78 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

.00 

.00 

.96 

3.27 

.28 

3.22 

5.23 

8.93 

4.58 

3.  17 

1.07 

.25 

30.98 

BRUSH  CREEK  RS 

.00 

.00 

4.95 

7.  30 

5.12 

12.86 

16.00 

25.35 

14.80 

9.42 

1.41 

3.02 

100.23 

BULLARDS  BAR  PH 

T 

.00 

1.99 

5.53 

4.76 

11.11 

13.89 

22.57 

15.27 

10.54 

1.66 

.48 

87.80 

\ 

BURBANK  FIRE  DEP  FC  226  B 

T 

.00 

.00 

1.93 

.43 

4.  15 

1.19 

8.59 

4.29 

4.  24 

T 

.00 

24.82 

1 

6URBANK  WB  AP 

R 

1.18 

6.95 

3.68 

3.62 

21.58 

) 

BURLINGAME 

.00 

.00 

1.32 

3.23 

1  .04 

4.11 

4.55 

9.28 

3.17 

6.  39 

.22 

.  53 

38.84 

i 

BURNEY 

.00 

.  00 

3.11 

2.89 

2.47 

4.84 

5.54 

6.18 

5.79 

2.  16 

1.67 

3.06 

37.71 

1 

BURTON  RANCH 

T 

.00 

.63 

2.39 

.76 

4.69 

7.58 

10.  14 

6.78 

7.62 

.60 

.44 

41.63 

BUTTONWILLOW 

.00 

.00 

.00 

.52 

.41 

.52 

1.02 

1.65 

1.77 

1  .69 

.62 

.00 

8.20 

C ABA  ZON 

.00 

2.58 

1.41 

2.63 

.79 

4.34 

5.38 

5.85 

.05 

23.03 

CABRILLO  NM 

R 

.00 

T 

.01 

2.24 

.21 

.83 

.90 

3.60 

3.62 

1.70 

.56 

T 

13.67 

CACHUMA  DAM 

.00 

.00 

.00 

.70 

.27 

5.68 

2.01 

10.17 

7.29 

7.89 

.42 

.00 

34.43 

i 

CALAVERAS   BIG  TREES 

.00 

.00 

.25 

3.16 

2.98 

7.42 

10.21 

15.98 

17.52 

10.43 

2.52 

1.46 

71.93 

( 

CALEXICO  2  NE 

.00 

1.04 

.00 

E  1.29 

.08 

.01 

.91 

.29 

.25 

.19 

.17 

E  4.23 

CALISTOGA 

.00 

.00 

2.93 

6.48 

1.76 

5.63 

8.87 

17.73 

8.98 

7.42 

.86 

.79 

61.45 

CALLAHAN  RS 

.62 

.06 

1.84 

4.59 

2.21 

4.60 

4.58 

9.32 

3.63 

1.73 

1  .23 

1.28 

35.69 

! 

CAMP  BALDY   FC   85  F 

.04 

.00 

.00 

4.37 

2.41 

10.96 

4.58 

12.69 

9,72 

11.50 

.28 

.02 

56.67 

t 

CAMPO 

■  01 

.65 

.44 

2.17  . 

.34 

1.34 

.72 

5.23 

6.55 

4,90 

.60 

.09 

23.54 

CAMP  PARDEE 

.00 

.00 

.14 

1.08 

.86 

3.10 

4.42 

5.45 

7.62 

5.27 

1  .05 

.01 

29.00 

[ 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

•  00 

.00 

''' 

1.  39 

.31 

5.63 

4.01 

9.27 

7.88 

6.85 

.19 

.00 

36.03 

CAMPTONVILLE  RS 

•  00 

.00 

1.73 

5.  16 

5.32 

8.30 

11.51 

19.27 

12.59 

8.57 

1.90 

.58 

74.93 

1 

CANBY  RS 

•  01 

.00 

1.99 

2.12 

1.72 

1.37 

1.70 

2.10 

1.60 

,38 

1.02 

2.  14 

16.65 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

•  00 

.00 

.00 

1.74 

.50 

6.60 

1.62 

7.34 

4.50 

4,18 

.01 

.00 

26.49 

\' 

CANTIL 

E  .00 

E  .00 

E  .00 

E  .60 

.2  0 

1.21 

.62 

2.71 

.97 

1.13 

.00 

.00 

E  7.44 

1 

CANYON  DAM 

•  00 

.00 

2.13 

3.86 

1.95 

7. 41 

6.84 

11.62 

9.36 

3.70 

1.97 

2,  74 

51.58 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

.00 

.00 

.54 

1.28 

1.22 

3.98 

4.83 

5.68 

8.07 

5.36 

.83 

.05 

31.34 

1 

CAZAOERO 

.03 

.00 

8.05 

18.35 

4.73 

10.30 

20.65 

40.49 

16.51 

9.59 

.20 

2.  35 

131.25 

CECILVILLE  SAWYER 

.23 

.60 

3.04 

6.33 

4.54 

8.87 

7.64 

15.83 

E  5.06 

2.84 

1.50 

2.72 

E  59.20 

CEDAR  GROVE 

.09 

.40 

1.24 

CEDARVILLE 

T 

.01 

.46 

1.57 

3.70 

2.48 

1  .59 

2.20 

1.44 

.60 

.46 

2.30 

16.81 

CENTERVILLF  PH 

.00 

.00 

3.36 

4.76 

1.56 

5.93 

9.56 

15.19 

10.96 

6.49 

1  .76 

2.52 

62.09 

CHALLENGE  RS 

.00 

.00 

2.83 

6.25 

2.80 

13.79 

13.16 

23.58 

14.34 

11.52 

1.33 

1.39 

.90,99 

CHATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 

.00 

.00 

.00 

2.04 

1.01 

7.07 

2.53 

9.46 

6.42 

6.06 

.00 

.00 

34.59 

[ 


CONTINUED  Season  of      195  7  -  1958 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Marcti 

April 

May 

June 

Total 

CHATSWORTM  FC  24  D 

.00 

.00 

•  00 

2 

.03 

.76 

6 

.10 

E  2.33 

6.94 

6 

.07 

.66 

.00 

.00 

E 

28.91 

CHERRY  VALLEY  DAM 

.10 

.00 

.11 

3 

■  01 

3 

.04 

7 

.26 

7.82 

10.60 

14 

.50 

9.07 

1  .72 

1.41 

58.64 

CHESTER 

T 

.00 

2 

.70 

3 

.03 

2 

.35 

6 

.33 

5 

.55 

12.04 

8 

.80 

3 

.36 

1  .55 

3.87 

49.58 

CHICO  EXP  STATION 

.00 

.00 

2 

.82 

3 

.99 

.80 

3 

.16 

6 

.42 

10.94 

5 

.91 

4 

.33 

1  .58 

1.97 

41  .92 

CHITTENDEN  PASS 

.00 

.00 

.17 

1 

.01 

■  46 

4 

.68 

4 

.09 

6.19 

6 

.81 

5 

.05 

.65 

.21 

2  9.32 

CHULA  VISTA 

.00 

.00 

.03 

1 

.76 

■  95 

.62 

.48 

2.69 

3 

.01 

2 

.36 

.57 

.00 

12.67 

CISCO  RS 

T 

.00 

1 

.69 

5 

.99 

5 

■  06 

12 

.17 

12 

.41 

22.74 

22 

.26 

13.10 

1  .62 

3.10 

99.76 

CLAREMONT  POMONA  COL 

•  02 

.00 

.00 

2 

.95 

1 

.25 

6 

.29 

2 

.60 

8.75 

6 

.94 

5 

.87 

.34 

.00 

34.61 

CLARKSBURG 

.00 

.00 

.51 

1 

.02 

•  40 

2 

.70 

4 

.44 

7,35 

4 

.49 

4 

.49 

.67 

.10 

26.17 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

.00 

.00 

2 

.52 

4 

.57 

E  2 

.15 

E  6 

.28 

E  6.05 

E  9.90 

6 

.98 

4 

.  36 

.90 

.77 

E 

44.48 

CLOVERDALE  3  SSE 

.00 

.00 

4 

.30 

8 

.26 

1 

■  20 

5 

.47 

8 

.61 

23.23 

3 

.81 

6 

.79 

.47 

.95 

66.09 

C0ALIN6A 

E 

.00 

.00 

.04 

.32 

.72 

1 

.33 

1 

.36 

2.57 

3 

.90 

2.00 

.72 

T 

12.96 

COALINSA  14  NW 

.00 

.00 

.00 

.85 

.71 

3 

.06 

3 

.59 

6.88 

8 

.42 

5 

.26 

.39 

.00 

E 

29.16 

COLBYS  FC530 

.00 

.00 

.00 

2 

.87 

1 

.59 

7 

.62 

3 

.60 

12.  13 

8 

.94 

9 

.97 

T 

.00 

46.72 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

.00 

.00 

2 

■  92 

3 

.83 

1 

.38 

3 

.62 

6 

.63 

10.76 

5 

■  55 

2 

.70 

1.78 

E 

2.98 

E 

42.15 

COLFAX 

.00 

.00 

1 

■  05 

2 

■  98 

2 

■  27 

8 

.44 

5 

.32 

13.51 

14 

05 

8 

.01 

1.63 

1  .09 

98.39 

COLGATE  PH 

.00 

.00 

1 

82 

3 

■  93 

1 

■  89 

7 

■  13 

E  8.55 

13.45 

9 

.47 

6.97 

1.39 

.25 

E 

54.85 

COLUSA  1  SSW 

.00 

•  00 

1 

■  36 

2 

■  63 

.20 

2 

.37 

4 

.63 

7.39 

3 

41 

2.42 

.69 

.56 

26.08 

CONCORD  3  E 

.00 

E 

•  00 

E 

20 

.68 

.26 

3 

■  21 

4 

.04 

6.92 

4 

.60 

5 

.12 

.67 

.15 

29.85 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

.00 

•  00 

00 

18 

.57 

■  83 

1 

.93 

2.65 

3 

36 

2 

.66 

.30 

T 

E 

12.48 

CORDES 

.03 

•  00 

7 

■  68 

7 

.70 

3 

.10 

9 

■  62 

13 

.16 

30.17 

16 

■  97 

9 

.61 

.88 

1.58 

100.50 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

.00 

•  00 

1 

.78 

5 

■  41 

.93 

3 

■  03 

5 

.59 

14.48 

5 

.24 

2 

.49 

1.74 

1.15 

41.64 

CORONA 

.03 

.00 

■  00 

1 

■  66 

.44 

2 

■  36 

1 

.26 

4.95 

4 

.24 

4.42 

.03 

T 

19.39 

COVELO 

E 

.00 

.00 

3 

■  38 

6 

■  43 

3 

.60 

6 

■  46 

18.04 

7 

.24 

5 

.61 

1.57 

.85 

65.77 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

T 

.00 

■  00 

4 

62 

.82 

5 

.11 

2 

.47 

6.78 

6 

.90 

9 

.31 

.04 

T 

E 

32.05 

COW  CREEK 

.00 

.00 

,06 

.55 

.22 

.  19 

.26 

.23 

.19 

.16 

.00 

1  .66 

COYOTE  CANYON 

.00 

.78 

00 

.70 

.28 

■  75 

.20 

2.64 

2 

.73 

2 

.32 

.00 

E 

.01 

E 

10.41 

COYOTE  WELLS 

.00 

.13 

04 

1 

■  25 

.00 

.09 

.00 

.95 

.18 

.10 

.12 

.00 

2.86 

CRESCENT  CITY  1  N 

.83 

.23 

5 

■  08 

7 

■  32 

6 

.95 

16 

.34 

1 5 

.61 

20.80 

9 

■  80 

6 

.30 

1  .20 

1.59 

92.05 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

1.29 

.19 

4 

■  40 

6 

93 

9 

.47 

17 

■  92 

19 

.76 

23.69 

11 

05 

7 

34 

1.24 

1.03 

104.31 

CROCKETT 

.00 

.00 

■  78 

2 

39 

.47 

2 

.75 

5 

.12 

7.34 

5 

.50 

5 

14 

.73 

.26 

30.50 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 

.00 

.00 

00 

5 

.93 

2 

.13 

14 

■  47 

4 

.05 

13.99 

12 

■  48 

9 

.94 

.00 

.00 

63.01 

CULVER  CITY 

•  01 

.00 

00 

1 

45 

.95 

2 

66 

2 

.09 

7  .49 

5 

■  67 

3 

.28 

.00 

.00 

23.22 

CUMMINGS 

.16 

.00 

3 

70 

10 

22 

10 

.92 

16 

07 

18 

.79 

30.76 

11 

■  35 

9 

■  44 

1  .34 

1.57 

113.92 

CUNNINGHAM 

.00 

.00 

3 

86 

5 

■  72 

I 

.47 

5 

20 

6 

.67 

16.07 

8 

■  26 

9 

.52 

.  79 

.67 

54.43 

CUYAMA 

.00 

.00 

00 

.80 

.23 

1 

09 

.63 

2.08 

2 

47 

E  4.90 

.92 

.00 

E 

13.12 

CUYAMACA 

T 

1 

.15 

00 

4 

80 

3 

.73 

3 

09 

2 

.92 

7.95 

13 

■  92 

9 

.59 

.85 

.18 

48.18 

DAGGETT  CAA  AP 

.96 

.01 

45 

■  16 

23 

.23 

.97 

■  66 

1 

.25 

.09 

.00 

5.21 

DAVIS  A6R  COLLEGE 

.00 

.00 

60 

1 

37 

■  41 

2 

97 

' 

9.0  8 

4 

■  49 

4 

.11 

.77 

.03 

26.74 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

.06 

.13 

20 

1 

42 

■  28 

E  1 

61 

.98 

1  .  66 

1 

■  52 

1 

.33 

.92 

T 

E 

9.71 

DEER  CREEK  PH 

.02 

.00 

2 

18 

5 

26 

4 

■  88 

12 

15 

12 

.55 

21.52 

19 

25 

11 

.07 

1.94 

1  .83 

92.67 

DELANO 

.00 

•  00 

00 

63 

99 

I 

26 

1 

.56 

2.73 

3 

49 

2 

.56 

.47 

.00 

13.69 

OENAIR 

T 

•  00 

15 

46 

36 

2 

13 

3 

.29 

4.69 

5 

65 

4 

04 

.61 

.01 

21.41 

DE  SABLA 

•  00 

•  00 

4 

43 

6 

93 

5 

■  76 

10 

13 

14 

.2  7 

23.73 

16 

95 

9 

.78 

2.32 

4.04 

98.34 

DESCANSO  RS 

•  00 

.70 

00 

4 

40 

1 

98 

2 

44 

1 

.76 

5.62 

10 

23 

5 

66 

.61 

.00 

33.60 

DOBBINS  COLGATE 

T 

.00 

1 

73 

4 

25 

2 

26 

6 

84 

E  8 

.39 

13.89 

9 

17 

6 

56 

1.32 

.42 

E 

54.05 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

.01 

.00 

60 

2 

06 

3 

11 

7 

97 

6 

.68 

9.90 

6 

83 

5 

84 

.42 

1.34 

46.76 

DOS  RIOS 

E 

.00 

.00 

5 

79 

3 

75 

3 

60 

10 

21 

13 

.19 

25.56 

12 

30 

6 

20 

1  .42 

1.05 

E 

90.07 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

.00 

.00 

00 

1 

37 

73 

2 

62 

1 

•  69 

8.56 

4 

80 

2 

96 

.25 

.00 

23.00 

DOWNIEVILLE  RS 

.00 

.00 

2 

31 

5 

61 

4 

69 

12 

04 

10 

.76 

22.93 

16 

44 

9 

26 

1.81 

1.37 

67.42 

DOYLE  S  SSE 

.10 

■  00 

85 

1 

66 

1 

32 

2 

93 

2 

.01 

4.62 

2 

59 

1 

58 

.28 

1.34 

19.28 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.00 

00 

00 

1 

60 

63 

4 

62 

1 

.89 

5.89 

5 

43 

4.08 

.06 

.00 

24.20 

DUDLEYS 

T 

■  00 

36 

1 

81 

1 

96 

6 

61 

7 

■  22 

8.81 

14 

35 

7 

99 

1.20 

1.05 

51.36 

DUNNI6AN 

.00 

■  00 

1 

34 

2 

33 

17 

2 

56 

4 

■  05 

10.  17 

4 

39 

3.66 

.76 

.09 

29.52 

DUNSMUIR  RS 

T 

■  00 

7 

47 

7 

90 

3 

83 

10 

26 

13 

■  08 

26.97 

14 

09 

8 

90 

1.53 

2.94 

96.97 

DUTTONS  UNDING 

.00 

.00 

1 

11 

3 

56 

66 

2 

70 

6 

■  20 

9.30 

4 

80 

17 

1.04 

.39 

33.95 

EAGLE  MTN 

.00 

1 

•  53 

00 

98 

00 

07 

.00 

.93 

27 

30 

.05 

.00 

3.73 

EAST  PARK  RESERVOIR 

.00 

•  00 

1 

96 

5 

48 

40 

3 

00 

5 

■  48 

11  .79 

5 

23 

2 

29 

1  .51 

.36 

37.50 

EL  CAJON  2  E 

T 

00 

2 

60 

1 

03 

1 

36 

■  90 

4.12 

6 

47 

3 

32 

.22 

T 

20.04 

EL  CAPITAN  DAM 

.00 

•  06 

00 

3 

95 

1 

20 

1 

78 

1 

■  36 

4.91 

7 

23 

3 

93 

.24 

.00 

23.86 

EL  CENTKO  2  SSW 

.00 

■  74 

00 

2 

09 

09 

07 

1.25 

44 

60 

.12 

.00 

5.36 

ELECTRA  PH 

.00 

■  00 

31 

1 

44 

1 

65 

4 

40 

6 

59 

9.68 

8 

63 

6 

62 

1.12 

.26 

40.72 

ELIZABETH  LAKE  FCIZBB 

.00 

■  00 

00 

2 

27 

65 

7 

75 

2 

13 

10.14 

9 

08 

6 

69 

.23 

.00 

36.99 

ELX  VALLEY 

.70 

•  00 

3 

53 

8 

28 

9 

57 

21 

37 

22 

08 

23.82 

8 

92 

6 

31 

1.17 

2.27 

108.02 

ELLERY  LAKE 

.06 

■  00 

25 

1 

76 

1 

40 

3 

00 

2 

66 

4.81 

3 

90 

3 

00 

.46 

.  84 

22.16 

ELLIOTT 

T 

■  00 

41 

1< 

18 

49 

2 

72 

4 

76 

5.96 

7 

25 

5 

24 

.75 

.82 

29.54 

ELSINORE 

■  00 

■  00 

00 

2 

12 

1 

00 

1 

91 

77 

3.89 

4 

58 

4 

27 

.12 

.00 

18.66 

ESCONDIDO 

■  00 

•  00 

00 

1 

95 

1 

47 

I 

61 

1 

02 

4.73 

7 

57 

3 

96 

.25 

.00 

22.56 

ESCONOteO  CHURCH  RCH 

.00 

•  00 

1 

94 

1 

20 

1 

43 

1 

14 

4.37 

7 

95 

4 

37 

.30 

- 

EUREKA  WB  CITY  R 

.34 

•  02 

1 

37 

6 

00 

4 

44 

5 

69 

6 

57 

10.80 

6 

09 

3 

67 

1.26 

.71 

48.96 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

.00 

•  00 

86 

63 

1 

■  02 

4 

33 

4 

68 

5.95 

7 

48 

3 

83 

.80 

.05 

29.63 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

.00 

•  00 

54 

3 

■  66 

■  37 

2 

73 

08 

9.55 

6 

02 

4 

33 

.64 

.33 

33.25 

FAIRMONT 

T 

•  00 

00 

1 

49 

■  41 

7 

31 

1 

28 

7,  54 

5. 

30 

6 

10 

.22 

.00 

29.65 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

■  00 

•  00 

2 

20 

3 

32 

2 

■  67 

1 

93 

2 

31 

3.41 

3. 

22 

1 

44 

1.70 

2.  51 

24.91 

FtATHER  FALLS 

- 

•  00 

2 

63 

4 

57 

2 

65 

9 

67 

7 

99 

~ 

FERGUSON  RANCH 

•  03 

.00 

3 

64 

5 

90 

1 

86 

4 

22 

6 

56 

13.94 

5. 

81 

2 

74 

1.72 

E 

1.98 

E 

48.42 

FIOOLETOWN  LYNCH  RCH 

.00 

.00 

34 

1 

77 

2 

84 

5 

31 

6 

69 

10.34 

11. 

27 

9.05 

1.28 

.33 

49.42 

FIMLEY  1  w 

- 

4 

74 

6 

57 

13.20 

6. 

01 

4. 

21 

.86 

.74 

FINLEY  5  SW 

- 

1 

95 

6 

94 

7 

95 

19.83 

10. 

03 

6. 

69 

.83 

1.05 

FIVE  POINTS  5  SSW 

E 

•  00 

E 

■  00 

E 

00 

E 

35 

E 

40 

1 

06 

1 

53 

2.48 

3. 

27 

1. 

39 

.49 

.00 

10.97 

FOLSOM  DAM 

•  00 

■  00 

55 

1 

95 

1 

09 

3 

02 

5 

70 

8.70 

6. 

91 

5 

66 

.93 

1.26 

35.77 

FONTANA  5  N 

T 

■  00 

00 

2 

73 

1 

43 

6 

43 

3 

84 

9.45 

9. 

99 

6, 

69 

.31 

.00 

40.87 

FONT ANA  KAISER 

.00 

00 

00 

2 

20 

E 

77 

3 

86 

2 

20 

5.32 

5. 

90 

3. 

37 

.02 

.00 

23.64 

FOREST  GLEN 

.09 

00 

3< 

92 

10. 

35 

5 

66 

12 

42 

17 

67 

30.50 

12. 

38 

6. 

16 

1  .57 

1.74 

102.46 

FORESTHILL  RS 

.00 

00 

1. 

04 

2 

89 

3 

93 

6. 

19 

9 

22 

15.90 

15. 

34 

6 

94 

1  .56 

1.36 

66.37 

FORT  BIOWELL 

.20 

00 

72 

2. 

22 

3 

04 

3. 

12 

1 

90 

3.50 

2. 

18 

1 

28 

.36 

2.07 

20.61 

FORT  BRAGS 

.20 

00 

2i 

05 

7. 

36 

3 

03 

5. 

24 

8 

31 

19.93 

6. 

90 

5. 

63 

.50 

1.20 

59.95 

FORT  BRAGG  AVN 

.28 

00 

2< 

17 

8. 

58 

2 

44 

4. 

90 

8 

48 

20.94 

6. 

06 

46 

•  59 

1.24 

61.74 

FORT  JONES  RS 

5 

69 

7.60 

1 , 

74 

53 

.62 

4.44 

33.63 

FORT  ROSS 

.13 

■00 

3< 

94 

10. 

14 

1 

60 

4. 

91 

10 

39 

21.26 

6. 

57 

96 

.34 

1.65 

65.49 

FORWARD  MILL 

.00 

00 

4< 

87 

5, 

37 

2 

55 

6. 

33 

7 

33 

9.64 

10. 

32 

2. 

74 

1.89 

E 

4.99 

E 

56.03 

FRENCH  GULCH 

T 

00 

5i 

35 

6. 

30 

5 

34 

6. 

38 

6 

41 

20.95 

9. 

85 

6. 

32 

1.50 

2.40 

72.80 

FRESNO  WB  AP  r 

T 

00 

19 

43 

1 

02 

1< 

90 

2. 

03 

4.  11 

5. 

79 

2. 

71 

.79 

.02 

16.99 

FRIANT  GOVT  CAMP 

.00 

00 

70 

90 

1 

21 

2< 

00 

2. 

60 

4.62 

6. 

64 

3. 

06 

.67 

.07 

22.67 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

T 

00 

00 

1 

61 

97 

3< 

69 

2. 

02 

6.82 

4. 

72 

36 

.00 

.09 

24.24 

FULLERTON  CREEK  5 

.00 

00 

00 

1 

85 

76 

3 

90 

2. 

41 

7.01 

4. 

50 

E  4. 

97 

E       .00  ' 

E 

.01 

E 

25.41 

FULLERTON  DAM 

T 

00 

00 

1 

68 

85 

3 

05 

2 

30 

6.10 

4. 

11 

4. 

40 

T 

.02 

22.51 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

.03 

■  00 

00 

1 

67 

1 

22 

3. 

07 

1. 

95 

6.73 

4. 

48 

4. 

29 

T 

.10 

23.54 
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CONTINUED  Sedsonoi      1957  -  1958  CALIFORNI 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

GARBERVILLE 

toe 

•  00 

3.96 

9.71 

5.87 

10.01 

12.79 

26.  26 

10.19 

7.11 

1  .85 

.32 

66.15 

GARDEN  VALLEY  2  S 

•  00 

■  00 

1  .09 

3.78 

2.90 

5.  62 

7.95 

9.52 

1  3,  98 

6.62 

1  .68 

.92 

56.16 

6ASQUET  RS 

itie 

•  11 

4«52 

8.82 

1 1  .68 

22.  43 

22*74 

26,38 

12*  38 

8.38 

1.31 

1.18 

121,11 

GEM  LAKE 

•  00 

.00 

■  20 

1.12 

•  69 

2.52 

1.80 

3,98 

2.75 

1  .48 

.  66 

.48 

15  .88 

GEORGETOWN 

•  00 

•  00 

1.12 

3.35 

3«23 

8.14 

9.11 

13.57 

14.98 

9.79 

1.53 

.  96 

65.78 

GEORGETOWN  RS 

•  00 

•  00 

1.  32 

3.11 

3  •44 

8  .  38 

9.95 

15.12 

17.43 

10  .49 

1  ^44 

1,39 

72  *07 

GIANT  FOREST 

•  04 

•  00 

1.31 

3  .  04 

3  .59 

7  .  26 

7.79 

9.53 

17.90 

1 1.46 

2  ^84 

.83 

66  •  69 

GIBRALTAR  DAM 

•  00 

•  00 

.  00 

2.01 

•  84 

9  •  94 

3.57 

13,35 

9*71 

1 1  ,95 

•  7  0 

•  00 

62  *  07 

GILROY 

•  00 

.00 

.10 

1,52 

•  38 

4.  65 

5,17 

4*16 

7,  67 

7,  07 

•  37 

,08 

31  .19 

GILROY  ENE 

.00 

•  00 

E  .20 

2.15' 

•  61 

£3.76 

GLENDALE  STAPENHORST 

•  00 

•  00 

•  00 

1.35 

•  a  0 

3.  30 

1.88 

8.31 

5.26 

4,10 

T 

.00 

26.00 

GLENDORA  WEST 

•  03 

3.28 

•  62 

5.  89 

3  .  07 

7,36 

8*15 

6,26 

•  06 

.02 

34.78 

GLEfJNVlLLE 

•  00 

•  00 

.00 

1.15 

1^21 

3*  19 

5.93 

4,96 

7,22 

4.02 

1  .46 

.05 

29.  19 

GOLD  RUN 

•  00 

.  00 

1.26 

4.02 

3*55 

8.  98 

11  •  06 

17,93 

15.  27 

9*23 

1.75 

1.85 

74.90 

GRANT  GROVE 

.00 

.00 

•  72 

2.19 

4^03 

8.50 

7.11 

9.67 

16,49 

10,63 

1.94 

•  77 

62.05 

GRASS  VALLEY 

.  00 

.00 

1.75 

4  .  94 

2^94 

9.35 

10.50 

16,87 

13.32 

9.74 

2.07 

,66 

72  . 16 

GRATON   1  W 

T 

.  00 

3.22 

11.71 

1^22 

5  .  44 

11  •  09 

20,  39 

7,64 

7,10 

.43 

1,03 

69  .27 

GREENLAND  RANCH 

t  00 

.00 

•  22 

,  30 

.00 

,00 

GREENVI EW 

•  04 

•  12 

1.04 

•  60 

6«29 

7,55 

2*  00 

.65 

.75 

2,35 

26.  53 

GREENVILLE  RS 

.00 

.00 

1^74 

4.33 

2^12 

6.84 

6»80 

13.63 

E  9.51 

6.34 

U57 

E 

3.41 

E  56.29 

GRIZZLY  PEAK 

•  02 

•  00 

2.05 

3.94 

•  94 

4,  56 

7.38 

11*05 

8,  84 

7  .  50 

E  .81 

.47 

E  47,56 

GROVELAND  RS 

•  3  5 

.00 

•  57 

1.11 

1  ^73 

5.  39 

6.95 

8,98 

1  3.43 

9.60 

1.53 

•  55 

52.  19 

GUERNEVILLE 

•  00 

•  00 

3^49 

12  .67 

1  ^86 

6.20 

14.10 

26.5  0 

6.29 

8*15 

.42 

1  .36 

83*  04 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36^ 

•  00 

•  00 

.  00 

1  .48 

1.28 

7  .  64 

3*64 

11  .69 

6.79 

6  •  94 

.00 

.00 

39*08 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

.00 

.00 

.00 

1.72 

1.40 

8.00 

3.80 

12.41 

7.11 

8.64 

.00 

,  00 

43.06 

HAI WEE 

•  00 

.15 

•  08 

•  24 

1 ,  29 

*  73 

2,97 

*  62 

1.39 

.06 

,00 

7.73 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

T 

.0  6 

1.08 

3.  17 

1^78 

3.88 

6.23 

10.79 

9.38 

5.83 

.68 

•  71 

43*61 

HAMILTON  AFB 

.  00 

.00 

1 .  36 

4.63 

•  66 

3  .43 

7.37 

13,58 

6,64 

5.03 

.51 

.  36 

43  .60 

HAMILTON   AFB    1  E 

•  00 

•  00 

1.16 

4.41 

.61 

3*81 

6.74 

13,50 

5,93 

6.69 

,  42 

43 . 02 

HANFORD 

.00 

.00 

•  00 

•  20 

1.39 

1.41 

1.85 

2.30 

3,92 

2.04 

•  24 

,00 

13.35 

HANSEN  DAM 

.  00 

•  00 

.  00 

1.61 

•  44 

2.60 

1.78 

5.93 

4,27 

4  .34 

•  00 

•  00 

21,17 

HAPPY  CAMP  RS 

.43 

3.  59 

7  .  23 

6  .75 

15*  58 

16.71 

21  .86 

8.07 

4.04 

•  93 

4  •  00 

69  .  2 1 

HARRIS   GAGING  STA 

•  00 

•  00 

.03 

•  73 

•  22 

3.03 

3.40 

7  .  48 

5.57 

5,30 

•  27 

•  00 

26,  03 

HARRISON  GULCH  RS 

•  00 

•  00 

2.  90 

3^19 

6*32 

3,72 

2.  43 

HARRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 

•  00 

•  00 

1.51 

2.23 

•  99 

5.78 

5.99 

10,71 

7.34 

6.34 

1.22 

•  78 

42*89 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

•  00 

.  00 

6  .41 

4.  93 

4.99 

7  *  69 

15*42 

14*  56 

7.21 

1*77 

4^15 

79  .50 

HAT  CREEK  PH  1 

•  00 

.  00 

1.72 

2*61 

1  ^83 

2*40 

3.04 

2,90 

3.57 

1.12 

1  .80 

2*  85 

23  .84 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

T 

.73 

•  00 

.63 

.  16 

.10 

•  88 

.71 

.  36 

•  16 

•  00 

3  .95 

HAYFORK  RS 

•  03 

•  00 

2^18 

5  .65 

4«25 

6i  13 

6.77 

17.30 

5.41 

3.02 

1  ^24 

•  41 

54.  39 

HEALDSBURG 

•  00 

•  00 

4.09 

8.77 

1«17 

5*28 

10.04 

23,34 

9.64 

6.  50 

.30 

•  85 

69.98 

HEALDSBURG  2  E 

a  00 

.00 

3.28 

6  ^49 

1  .24 

5.40 

9.66 

21 ,  39 

8.  24 

6.04 

.31 

.  77 

66  .  02 

HEMET 

•  00 

.  00 

*  00 

2*82 

•  90 

1.50 

.98 

3  ,84 

5.05 

3  ,96 

.05 

.  00 

19  .10 

HENSHAW  DAM 

.00 

•  00 

•  00 

2*96 

1  •  75 

2  •  99 

1  .96 

7.  86 

1 1 .  84 

8,3  5 

•  29 

.00 

38  .02 

HERNANDEZ  2  NW 

.  00 

,00 

.13 

1  •  79 

3  .  99 

3.2  0 

7.2  5 

7.  57 

6,  42 

•  61 

T 

30.73 

HETCH  HETCHV 

.10 

•  25 

2.32 

2*95 

5.86 

5.56 

7,99 

9.69 

6.16 

1.34 

2.82 

45.24 

H I GHLAND  SPR I NG5  RCH 

•  00 

.00 

4.89 

6.42 

1^38 

7.20 

8.05 

18.40 

6  .72 

6.  96 

•  73 

.65 

61  •40 

HILTS 

•  00 

.15 

1*34 

3,23 

1  *Ia 

Q*  ill 

6.01 

6,18 

1 .  83 

.  96 

•  37 

3.  79 

32.01 

HOBERGS 

•  0  2 

.00 

6.61 

9.25 

1  •3d 

9*13 

12.76 

32.67 

17.  37 

6.55 

1.14 

1  ,48 

100.36 

HODGES  DAM 

•  00 

.00 

•  00 

2*51 

1  .36 

1.  30 

•  96 

4.90 

6*23 

3  .49 

.26 

,00 

23  .03 

HOEGEES  FC  60A 

•  00 

.00 

•  00 

3.56 

1.22 

9*68 

5*19 

15,44 

10.63 

11.25 

.06 

*  04 

57.29 

HOLL I STER 

.00 

•  03 

1.65 

•  27 

2.  62 

2^71 

3.43 

6*45 

3  .78 

•  52 

,03 

20.49 

HOOPA  2  SE 

.  95 

6.02 

14.29 

20*47 

7,  14 

" 

~ 

~ 

HOPLAND  LARGO  STA 

■  00 

•  00 

4.27 

5.90 

1.77 

5.61 

8*64 

20.  74 

7.94 

6,18 

•  25 

,84 

62*34 

HUNTINGTON  LAKE 

•  1 7 

*  00 

•  80 

2.33 

1  ^85 

6.26 

9.58 

12,  39 

6.63 

1*36 

1,  82 

50*23 

IDRIA 

•  00 

•  00 

.00 

1.23 

•  16 

2«02 

2.56 

7.16 

7.57 

5.23 

.32 

.02 

26.29 

IDYLLWlLO  RS 

•  1 3 

•  1 0 

.  00 

4.02 

2^57 

3.08 

3.25 

6.17 

El 1. 80 

6  ,93 

.26 

.00 

E  38.31 

I MPERI AL 

•  00 

•  ^5 

.00 

2  •  04 

■  02 

.  07 

•  08 

1  ,24 

*  64 

*  61 

.13 

,00 

5  .28 

I NDEPENDENCE 

•  00 

•  00 

•  14 

.25 

♦  47 

1.04 

1*18 

1*51 

.51 

*  95 

T 

•  00 

6.05 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

•  00 

•  23 

•  00 

1.23 

•  05 

.11 

*06 

1  .62 

.70 

«  49 

.04 

T 

4.53 

INYOKERN 

•  06 

•  00 

•  00 

.01 

•  34 

.73 

.66 

2.04 

•  79 

.74 

T 

•  00 

5.38 

I NYOKE  RN  A  RM I TAGE 

•  00 

•  50 

•  03 

•  16 

•  91 

•  38 

1  .68 

•  66 

.  39 

T 

•  00 

4*60 

IOWA  HILL 

•  00 

•  00 

1^09 

2.94 

2^67 

8  .  09 

9.61 

16.63 

15.55 

7  .86 

1.65 

1.20 

66.  61 

Iron  mtn 

•  09 

1  «06 

•  00 

1*86 

•  05 

'  *3 

.10 

.47 

.44 

.17 

.14 

.00 

4.45 

JESS  VALLEY 

1.67 

1.63 

2*14 

1.83 

4.  14 

21  .  64 

JOHNSONDALE 

•  00 

•  00 

.20 

•  73 

•  84 

4.63 

5.73 

8.33 

9.52 

4.75 

•  51 

.06 

35.30 

JOICE  ISLAND 

.  00 

•  00 

.40 

2.55 

•  35 

2  .  95 

E  4,84 

E     4, 10 

6.26 

E     4. 60 

•  73 

,  35 

E  26.15 

JUL  IAN  WYMOLA 

•  00 

•  00 

■  00 

4.  29 

3»10 

2*75 

2.46 

7,6  0 

12.  39 

7  ,  44 

•  35 

T 

40.  36 

JUNCAL  DAM 

•  00 

•  '^^ 

•  00 

2  •67 

1  •12 

12.  15 

4.24 

14,15 

1  0.66 

12.89 

•  61 

.00 

58  .  39 

KEE  RANCH 

•  00 

•  00 

•  30 

1  .48 

•  48 

1*31 

•  55 

3.46 

2.63 

3,93 

.00 

E 

.00 

E  14,14 

KELLOGG 

•  00 

•  00 

3*36 

7.06 

2.36 

6.06 

8.73 

20,9? 

9.42 

7.25 

•  92 

1.61 

67.70 

KELSEYV I LLE 

•  00 

•  00 

3^09 

4,  19 

•  93 

3.63 

5.86 

12.92 

6.11 

4,48 

.81 

.46 

42  •66 

KENTF I  ELD 

■  00 

•  00 

2«  32 

8.93 

1^40 

5.  26 

13.83 

22.91 

6,62 

9,  1  7 

.  52 

.  66 

71  ,62 

KERL I NGER 

•  00 

•  00 

.  14 

1  ,34 

•  06 

1  *69 

1,81 

2.74 

3.45 

2,05 

.82 

.  25 

14.35 

KERN  R I VER   I N TAKE  3 

.00 

•  00 

•  03 

•  58 

•  99 

4.06 

4,16 

6,45 

6.07 

4.43 

.29 

•  00 

KERN  RIVER  PH  1 

•  00 

E  ,00 

•  00 

2*20 

•  66 

1.78 

2.17 

3.61 

4.19 

2.62 

•  47 

.03 

17.93 

KERN  RIVER  PH  3 

•  02 

•  00 

•  00 

.  66 

•  37 

2  .  30 

3.67 

4.81 

4.  76 

4,21 

.37 

.00 

21  .  37 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

T 

•  00 

.  00 

•  26 

•  68 

1  .41 

1.37 

2.58 

3^49 

1,81 

1  •62 

T 

13  .32 

KETTLEMAN  STA 

•  00 

•  00 

•  00 

•  39 

1  cO? 

1.12 

1.26 

2.02 

3*21 

1  .99 

1  •63 

,07 

12.66 

KI NG  C I TY 

.  00 

•  00 

2^07 

•  23 

2.40 

1.51 

5*43 

5^36 

4.  14 

1^11 

.  00 

22  .25 

KLAMATH  R 

1.58 

•  08 

2.45 

9.71 

12»53 

20*47 

18.74 

23.24 

9.26 

6.72 

U61 

•  68 

107.27 

KNIGHTS  LANDING 

•  00 

.00 

E  1.15 

1.57 

•  16 

2.60 

3.81 

~ 

~ 

~ 

LA  CRESCENTA   FC  251 

.  00 

•  00 

•  00 

2^73 

•  76 

5  .97 

3.20 

9.67 

6.  66 

6.30 

.01 

.00 

35  .60 

LAFAYETTE  2  NNE 

.  00 

•  00 

E  ^45 

E  2  .05 

•  66 

4.43 

7.21 

9.72 

7.90 

7.56 

•  77 

.  27 

41  .22 

LAGUNA  BEACH 

•  00 

•  00 

•  00 

2  adS 

•  27 

3.26 

•  91 

4,67 

6.  37 

4,41 

•  19 

.00 

22*80 

LA  HONDA 

•  00 

•  00 

1^58 

2.82 

1.83 

5.23 

7.61 

11  .65 

10.22 

7.70 

.22 

•  90 

49.76 

LAKE  ARROWHEAD 

•  00 

•  00 

■  00 

3.61 

2  ^07 

13.12 

4,71 

14,65 

12.03 

9.08 

.66 

,00 

60.15 

LAKE  CITY 

•  05 

•  00 

.69 

3.63 

t*n 

E  4.44 

E     2 . 99 

E     4, 14 

3.51 

1  .47 

•  73 

E 

2.20 

E  30.02 

LAKE  ELEANOR 

E  .06 

•  00 

•  11 

2.90 

2.11 

E  5.40 

* 

LAKEPORT 

•  00 

•  00 

2^47 

6  .45 

1^12 

5  .26 

7.68 

14.66 

6.15 

4,46 

•  68 

.96 

60.30 

LAKESHORE 

•  01 

•  00 

7.77 

8a02 

4*20 

10.  14 

2,09 

2.92 

1 13 . 36 

L ARt b 1 Ut    c    t N t 

•  00 

•  00 

3.46 

1*16 

1  .  37 

1.18 

4.34 

8.01 

3.91 

•  27 

.00 

23*70 

1.62 

5.55 

5  .46 

10  .  87 

11.33 

E  19,60 

17.10 

10,09 

2^20 

2.46 

E  66.28 

LAKE   SPAULDING  DAM 

.00 

.00 

1.73 

5.  13 

1.95 

2,21 

LA  MESA 

•  00 

•  00 

•  00 

2^  15 

1«03 

1*48 

.87 

4.19 

5.16 

3.33 

•  28 

T 

18.49 

LA  MESA  1  NE 

LANCASTER 

T 

•  00 

•  06 

1.47 

•  26 

1.40 

.75 

2.45 

1.96 

2.05 

.17 

.00 

10*61 

LA  PORTE 

•  00 

2.43 

7.87 

6.72 

16.09 

15.59 

E  30.64 

8.54 

4,01 

1.04 

2.12 

LAS  PLUMAS 

.00 

•  00 

4.99 

4.63 

2.20 

10.42 

11.10 

19.21 

11.81 

7.34 

1.24 

1.10 

74.04 

-  4  - 


CONTINUED  Saaoonof      1957  -  1958 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

JdDuary 

rebruary 

March 

April 

May 

June 

Total 

' LE8EC 

•  00 

T 

.00 

.53 

.80 

2.49 

1.18 

5.85 

3.48 

3  .00 

.56 

.00 

LECHU2A  PT  STA  FC  352B 

•  00 

.00 

.00 

1.20 

.42 

6.06 

4.83 

10.24 

6.35 

5.25 

.00 

.00 

LE  GRAND 

.00 

.00 

.29 

.49 

.84 

2.76 

3.49 

4.92 

6.46 

3.06 

.27 

.00 

7%  '  Sfl 

LEMON  COVE 

T 

.00 

.06 

1.10 

1.25 

1.84 

2.36 

3.74 

5.19 

2.60 

1.09 

.05 

19*28 

LINDSAY 

T 

.00 

.01 

.61 

1.31 

1.36 

2.45 

3.39 

4.56 

2.67 

1.16 

.02 

17.55 

LIVE  OAK  CANYON   FC  230C 

E  .01 

.00 

.00 

2.89 

1.12 

6.64 

2.46 

7.63 

6.27 

5.96 

.14 

.04 

16 

LIVERMORE 

.00 

.00 

.05 

1.06 

.37 

2.26 

3.16 

5.37 

4.44 

3.74 

.66 

.41 

^?  * 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.12 

.04 

.01 

1 .55 

.51 

.80 

.25 

2.91 

1.93 

2.04 

.02 

.02 

10  90 

LOCKWOOO 

.00 

.00 

.00 

1.68 

.74 

2.66 

2.36 

6.88 

7.49 

4.26 

.96 

.00 

27*05 

LOCKWOOD  MES4 

.00 

.00 

.00 

2.85 

.52 

.96 

.91 

3.57 

5.64 

2.84 

.29 

.00 

17.58 

LODI 

T 

.00 

.19 

1.51 

.54 

2.62 

4.41 

6.29 

5.48 

4.78 

.91 

.45 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

.00 

.00 

.04 

.59 

.27 

2.98 

2.19 

5.84 

5.32 

4.72 

.22 

.04 

LONE  TREE  CANYON 

.00 

.00 

.37 

1.45 

.13 

1.83 

2.39 

3.06 

3.68 

2  .44 

.43 

.30 

16*30 

LONG  BEACH 

•  01 

T 

.00 

1.24 

.67 

3.33 

1.76 

6.01 

5.09 

3.27 

.11 

.00 

21  *49 

LONG  BEACH  CAA  AP 

- 

- 

- 

3.32 

.02 

.00 

1 

LOS  ALAMOS 

•  00 

.00 

T 

.82 

.43 

3.51 

3.03 

7.19 

5.86 

6.  39 

.33 

.00 

LOS  ANGELES  WB  AP 

R 

•  03 

T 

.00 

1.27 

.46 

2.10 

1.49 

6.26 

5.25 

2.04 

.01 

T 

1  ft  *  01 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

R 

T 

T 

.00 

1.51 

.51 

2.14 

2.08 

6.46 

5.30 

3.09 

.04 

.00 

71  *1  i 

LOS  BANCS 

.00 

.00 

.07 

1.07 

.18 

1.79 

2.54 

3.68 

4.04 

1  .90 

.27 

.04 

15*58 

LOS  BANDS   ARBURUA  RCH 

•  00 

.00 

.07 

1 .89 

.21 

1.60 

2.13 

2.48 

3.26 

2.57 

.62 

.00 

14.83 

LOS  GATOS 

•  00 

.00 

.62 

1.61 

.47 

5.91 

6.19 

13.69 

10.02 

8.61 

.49 

.15 

47  96 

LOS  GATOS  4  SW 

•  00 

.00 

1.78 

3.33 

1.33 

9.10 

9.00 

21.30 

13.36 

11.25 

.97 

.56 

71 .  97 

LOS  PRIETOS  RS 

•  00 

•  00 

.00 

1.74 

E  .48 

6.21 

3.09 

11.95 

9.65 

10.31 

.46 

.00 

42  .  89 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

.00 

•  00 

.46 

.37 

.50 

.34 

1.04 

1.36 

1.77 

.00 

.00 

LYTLE  CREEK  PH 

•  01 

•  00 

•  00 

3.34 

1.75 

7.42 

4.10 

10.65 

11.35 

6.96 

.31 

.01 

45.80 

LYTLE  CREEK  RS 

•  00 

.00 

•  00 

3.  09 

1.97 

7.46 

3.65 

14.41 

E  10.84 

13.55 

.10 

.06 

55.33 

MADERA 

•  00 

.00 

.00 

1.10 

.66 

1.37 

2.61 

3.57 

4.53 

2.87 

.63 

.03 

17.47 

MAD  RIVER  RS 

.23 

.00 

3.76 

9.37 

8.43 

13.45 

15.16 

27.57 

1  0.06 

6.38 

1.64 

1.76 

97.81 

MANDEVILLE  ISLAND 

.00 

.00 

.00 

1.19 

.33 

E  2.41 

3.07 

6.10 

3.99 

3.75 

.66 

.25 

E 

21  .  74 

MANZANITA  LAKE 

// 

T 

.00 

5.70 

5.76 

4.42 

4.98 

4.58 

10.40 

7.11 

6.15 

2.10 

6.09 

57.29 

MARCH  FIELD 

T 

.00 

1.81 

.49 

2.30 

.89 

3.72 

3.02 

2.45 

.36 

T 

15.04 

MARICOPA 

.00 

.00 

.00 

.57 

.63 

.51 

.54 

1.07 

1.93 

2.01 

.37 

.00 

7.63 

MARIPOSA 

.00 

.00 

.58 

2.41 

1.37 

4.69 

6.20 

7.89 

10.73 

6.96 

1.67 

.00 

42.50 

MARTINEZ  3  SSE 

.00 

.00 

.72 

2.06 

.56 

3.44 

6.14 

8.20 

6.79 

6.43 

.61 

.26 

35.21 

MARTINEZ  FIRE  STA 

.00 

.00 

.75 

2.06 

.47 

3.32 

5.60 

7.82 

5.61 

6.  14 

.53 

.44 

32.74 

MARYSVILLE 

.00 

.00 

1.80 

2.09 

.51 

3.38 

4.96 

9.08 

3.86 

4.40 

.88 

1.20 

32.16 

MATHER 

.03 

.00 

.22 

1.83 

2.16 

3.87 

5.26 

7.90 

9.45 

6.61 

1.39 

1.85 

40.57 

MC  CLOUD 

.02 

■  00 

7.65 

6.23 

3.63 

6.59 

11.23 

22.52 

13.73 

8.06 

1.29 

4.55 

87.50 

MEADOW  LAKE 

.05 

.68 

1.97 

1.34 

6.03 

4,58 

8.22 

10.67 

6.33 

1.86 

.17 

42.10 

MECCA  3  SE 

.00 

•  00 

.00 

.66 

.01 

.09 

.00 

1.56 

.48 

.26 

.35 

.09 

3.50 

MENDOTA  DAM 

T 

•  00 

.10 

.61 

.55 

1.01 

1.93 

3.03 

3.67 

1.70 

.73 

.19 

13.72 

MERCED  FIRE  STA  2 

.00 

•  00 

.14 

1.26 

.62 

3.92 

3.20 

4.94 

6.93 

3.65 

.70 

.27 

25.63 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

.02 

.00 

.11 

1.56 

.14 

1.56 

2.74 

2.65 

4.69 

2.40 

.39 

.07 

16.33 

MEYERS   INSPECTION  STA 

.42 

.00 

.14 

1.98 

3.24 

5.51 

5.94 

10.26 

8.36 

7.24 

.85 

1.  56 

45.50 

MIDDLETOWN 

.00 

.00 

3.56 

7.46 

1.28 

7.78 

10.46 

- 

.64 

MIDOLEWATER 

.00 

.00 

.00 

.42 

.67 

.64 

.97 

1.60 

2.24 

1.64 

.42 

.00 

8.60 

MILL  CREEK  2 

.06 

.00 

3.46 

1.05 

2.36 

2.72 

5.60 

7.56 

5.41 

.58 

.00 

28.82 

MINERAL 

.00 

.00 

7.52 

6.06 

4.67 

8.00 

7.75 

17.03 

9.05 

5.  16 

1  .80 

5.03 

72  .07 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

•  13 

.00 

3.99 

8.96 

4.15 

10.13 

12.93 

24.90 

10.91 

7.50 

1  .49 

.78 

65.67 

MITCHELL  CAVERNS 

- 

1.82 

.58 

.00 

MODESTO 

T 

.00 

.20 

1.69 

.30 

2.49 

3.29 

4.99 

4.02 

4.89 

1.17 

T 

23.04 

MOJAVE 

.00 

.00 

.59 

.27 

1.53 

.54 

2.58 

1.74 

1.75 

.05 

.00 

9.06 

MONO  LAKE 

.16 

.03 

.15 

1.17 

.59 

1.79 

1.33 

4.02 

3.40 

1.64 

.38 

.41 

15.07 

MONTEREY 

.00 

.00 

.23 

1.58 

.93 

3.70 

3.71 

5.66 

7.17 

4.71 

.56 

.35 

28.60 

HONTICELLO  DAM 

- 

3.94 

5.10 

13.06 

6.70 

5.63 

.52 

.34 

MOORPARK  1  SSE 

•  06 

.00 

•  00 

1.51 

.49 

4.35 

2.78 

6.22 

6.20 

4.50 

.00 

.00 

26.11 

MORGAN  HILL   2  E 

•  00 

.00 

.10 

.81 

.43 

E  4.59 

4.46 

7.86 

7.97 

6.52 

.57 

.15 

MORONGO  VALLEY 

.02 

.15 

.91 

.27 

.85 

.53 

3.31 

3.48 

3.82 

.34 

.00 

13^68 

MOUNTAIN  PASS 

•  13 

1.B2 

1.72 

.67 

.20 

.55 

1.41 

1.97 

1.67 

.83 

.00 

11.17 

MT  BRECKENRIOGE 

•  00 

.00 

.00 

3.08 

- 

- 

MOUNT  DANAHER 

T 

.00 

.46 

2.19 

3.18 

6.98 

9.14 

11.61 

11.46 

8.71 

1.37 

.97 

56.11 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

T 

.00 

.48 

2.70 

.60 

4.62 

6.11 

9.82 

7.43 

6.08 

.66 

.29 

39.19 

MOUNT  HAMILTON 

T 

.00 

.20 

1.11 

1.46 

4.87 

7.30 

9.27 

8.39 

3.89 

.28 

.47 

37.24 

MOUNT  HEBRON  9  E 

.12 

.06 

2.73 

.51 

1.33 

2.15 

1.52 

2.44 

1.69 

.97 

1.71 

2.66 

17.91 

MOUNT  HEBRON  RS 

.22 

.  14 

3.03 

1.14 

1.81 

2.02 

1.42 

2.18 

E  1.11 

3.33 

1  .51 

2.14 

E 

20.06 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

//R 

.01 

6.83 

5.60 

2.27 

6.11 

7.17 

17.60 

11.84 

5.44 

1.39 

1.79 

66.05 

MT  WILSON  FC  338B 

// 

T 

.00 

.00 

2.74 

1.83 

6.66 

3.43 

11.74 

9.13 

7.81 

.06 

.00 

45.42 

MUIR  WOODS 

.00 

.05 

1.60 

6.07 

3.63 

5.66 

6.51 

15.71 

6.46 

5.69 

.62 

.44 

54.43 

MURCELL  RANCH 

.02 

- 

- 

NACIMIENTO  DAM 

.00 

.00 

.06 

1  .06 

.29 

3.62 

2.21 

6.92 

7.60 

5.  10 

.27 

T 

27.13 

NAPA 

.00 

.00 

1.17 

3.25 

.85 

3.59 

5.24 

10.37 

6.26 

5.69 

.99 

.66 

37.29 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

.00 

.00 

1.31 

2.88 

.75 

3.67 

5.83 

10.76 

6.38 

5.93 

1.14 

.37 

38.04 

T 

1.08 

.00 

1.37 

.46 

.  16 

.33 

li02 

.61 

.26 

.66 

.00 

6.15 

NEENACH 

T 

.00 

.00 

.29 

.34 

3.03 

.51 

4.36 

1.62 

3.22 

.62 

.00 

14.01 

NEVADA  CITY 

.00 

.00 

1.61 

3.62 

2.71 

9.84 

10.73 

17.40 

14.68 

10.72 

1.81 

.79 

73.91 

NEWARK 

.00 

.00 

.25 

1.61 

.51 

3.34 

4.27 

5.53 

4.45 

3.23 

.63 

.10 

23.92 

NEWBURY  PARK  4  SW 

T 

.00 

1.05 

.31 

4.66 

3.21 

7.25 

5.81 

5.45 

.00 

- 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C 

.00 

.00 

.00 

2.28 

.34 

7.07 

1  .80 

8.88 

4.96 

6.  12 

.00 

.00 

31.45 

NEWMAN 

.00 

.00 

.27 

1.06 

.06 

2.01 

2.79 

4.86 

5.43 

2.97 

.87 

.22 

20.54 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

T 

.00 

1.62 

.40 

2.05 

.86 

5.54 

3.89 

4.43 

.02 

.05 

18.86 

NICOLAUS 

.00 

.00 

1.13 

1.64 

.59 

2.72 

4.32 

7.67 

3.72 

3.86 

.91 

.36 

26.92 

NILAND 

.00 

.08 

.00 

.92 

.00 

.00 

.02 

1.25 

.55 

.37 

.06 

.00 

3.27 

l^pj^  FORK  RS 

.00 

.00 

.52 

2.10 

2.60 

6.79 

5.76 

9.34 

11.60 

7.37 

1.51 

.00 

47.59 

NORTH  HOLLYWOOD 

.00 

.00 

1.67 

.39 

3.06 

1.30 

6.24 

3.68 

3.78 

.00 

20.12 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

.00 

.00 

.16 

.84 

.49 

2.72 

3.55 

4.57 

3.83 

8.60 

.56 

T 

25.32 

OAK  KNOLL  RS 

.10 

.02 

2.11 

3  .04 

4.46 

7.45 

6.97 

6.61 

2.30 

1.15 

.77 

2.75 

37.73 

l/ARLAINU 

.00 

.00 

.98 

3.26 

.48 

2.96 

6.51 

11.30 

7.39 

6.21 

.62 

E  .30 

E 

40.01 

OAKLAND  WB  AP 

R 

T 

.00 

.67 

2.62 

.52 

3.26 

4.87 

8.53 

5.69 

4.58 

.36 

.20 

31.30 

OAKVILLE  1  WNW 

.00 

.00 

1.74 

5.40 

1.26 

4.89 

7.33 

15.87 

6.60 

7.60 

.79 

1.56 

55.26 

OCCIDENTAL 

.00 

.00 

4.25 

16.17 

2.69 

8.02 

14.62 

26.40 

8.33 

7.87 

.60 

1.23 

92.16 

OCEANSIOE  PENDLETON 

T 

2.01 

.66 

1.23 

1.71 

3.83 

3.73 

2.67 

.38 

T 

16.42 

OCOTILLO 

.  00 

.00 

.00 

.48 

.02 

.06 

.01 

1.28 

.70 

.30 

.10 

.10 

3.07 

OJAl 

.00 

.00 

.00 

2.26 

.76 

5.97 

3.24 

9.72 

8.19 

9.01 

.06 

.00 

39.20 

OLINDA 

•  02 

.  00 

.  00 

1.89 

.68 

4.20 

2.38 

7.56 

4.87 

4.96 

.00 

.01 

26.57 

ONO 

.05 

.00 

2.83 

7.33 

3.16 

5.30 

8.82 

17.89 

5.86 

4.47 

1.36 

2.64 

59.70 

OPIDS  CAMP   FC    57  BE 

.00 

.00 

.00 

3.66 

2.15 

11.76 

5.56 

15.97 

12.13 

13.28 

.02 

ORANGE  COVE 

.00 

.00 

.14 

.70 

1.35 

3.06 

2.76 

3.79 

5.05 

2.67 

.33 

.00 

20.07 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

.51 

.10 

1.96 

7.35 

9.55 

14.65 

17.89 

19.51 

9.43 

6.01 

1.49 

.61 

89.06 

-  5  - 


CONTINUED  Seasonof      1957  -  1958  CALIFORNIA 


station 

Inly 

August 

_ 

Septembor 

Octoboi 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ORINDA  BOWMAN 

00 

1  •  66 

3.97 

1.16 

4.65 

6  .93 

12.86 

10.20 

8.65 

•  79 

•  10 

52.97 

ORLA  ND 

♦  00 

•  00 

2.71 

5.22 

•  71 

2.82 

5.68 

11.90 

3.93 

3.  12 

1  .60 

.  66 

36.39 

ORLEAN  5 

•  36 

•  00 

2*65 

5.  95 

8«  18 

1  3.90 

14.40 

18.  18 

6.00 

3  .34 

1  .43 

1  ,92 

76.31 

OROVILLE   1  WSW 

•  00 

•  00 

2*U 

2*89 

•  86 

4.47 

5.25 

10.79 

5.16 

4.  37 

1.10 

.81 

37.61 

OROVILLE  7  SE 

•  00 

•  00 

2»20 

2.60 

•  70 

4.67 

5.30 

10.65 

5.40 

4.  20 

U30 

.97 

37.99 

OROVILLE  BRIDGE 

•  00 

■  00 

2^63 

3.17 

•  94 

4*  68 

6.10 

11.  19 

5^  54 

4.57 

1.17 

•  95 

40.64 

OXNARD 

•  00 

.  00 

•  00 

1.13 

2.09 

6  .29 

6.49 

4  .04 

.01 

•  00 

24,  94 

.  00 

•  27 

1,24 

•  40 

3.  58 

1  .26 

8.10 

4*08 

5.  00 

•  93 

•  00 

24  .86 

PACIFIC  HOUSE 

•  00 

.00 

•  28 

1.70 

3*64 

7*99 

8.99 

12.47 

13.83 

10.37 

1.61 

2.34 

63.22 

PACOIMA   DAM   FC    33  AE 

.00 

•  00 

T 

2.25 

•  72 

4.48 

2.53 

7.54 

6.13 

6.06 

•  08 

.00 

29.79 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

•  00 

•  00 

T 

1.93 

•  55 

2.  97 

3,2  0 

4  74 

-  ^ 

5,31 

•  94 

24  79 

PALMDALE 

•  02 

T 

T 

1.  96 

•  93 

1 .  85 

.98 

3.2  0 

2.94 

2.26 

•  28 

*  00 

14.02 

PALMDALE  CAA  AP 

T 

T 

•  05 

1^51 

•  27 

•  98 

•  62 

2.18 

1,  87 

1.79 

•  00 

.  00 

9.  27 

PALM  SPRINGS 

•  00 

•  06 

•  00 

.74 

•  n 

.64 

.31 

2.19 

1.63 

1.41 

•  07 

•  03 

7.19 

PALO  ALTO   CITY  HALL 

T 

.00 

•  32 

1.05 

•  43 

2.89 

3.49 

5.85 

6^21 

4.56 

•  46 

.15 

24.41 

PALOMA 

.00 

•  00 

T 

1.05 

1.07 

4.13 

3.93 

9(63 

10«  10 

7.65 

•  79 

.00 

38  .  59 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

•  0  5 

•  00 

.00 

3.06 

1^80 

4.  49 

2.74 

9.99 

12«55 

7.  67 

•  44 

.01 

42  .  62 

PA LOS  VER0E5   EST  FC  43C 

•  00 

•  00 

•  00 

1.75 

•  32 

3.  04 

2.14 

.00 

.  00 

22  •  16 

PANOCHE 

T 

.00 

•  05 

1.56 

•  36 

1.98 

1.95 

3!67 

5)04 

2!65 

•  49 

.05 

17^76 

PANOCHE  JUNCTION 

.00 

.00 

•  03 

.35 

•  20 

.68 

1  .88 

2.29 

3^23 

1.25 

E  .49 

.15 

E  10.59 

PARADI SE 

•  00 

•  00 

4.07 

6.87 

2^83 

7.  22 

11.10 

17.14 

11,31 

6.00 

1  ^67 

1.64 

69  .  69 

PARKER  RESERVOIR 

•  eo 

.66 

.02 

1.76 

•  17 

•  30 

.13 

1  .45 

1.06 

•  61 

•  21 

.  00 

7.17 

PARKF I ELO 

•  00 

•  00 

•  06 

1.33 

•  88 

4.91 

3.44 

6.46 

8.42 

6*  49 

•  78 

.01 

PASADENA 

T 

•  00 

.00 

1.97 

•  69 

3.76 

2.56 

10.05 

5.93 

5.62 

T 

.00 

30.96 

PASKENTA  RS 

.00 

.00 

1.31 

6.31 

•  84 

3.67 

5.19 

17.62 

5.36 

2.65 

1^63 

1.37 

45.99 

PASO  ROBLES 

•  00 

•  00 

•  02 

•  60 

•  30 

3.30 

2.93 

6.02 

6,35 

5,22 

•  37 

00 

25  11 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

•  00 

•  00 

T 

!•  16 

•  37 

2  •  98 

1  .97 

5,13 

6^49 

4.89 

.63 

•  00 

23.98 

PATT IWAY 

•  00 

•  00 

•  05 

1  •  19 

•  62 

I  •  89 

1.14 

3.47 

4^69 

3.21 

1.19 

.  00 

17  .45 

PAYNES  CREEK 

1.37 

4.91 

6.77 

9.94 

6^84 

3.19 

2.47 

PENDOLA  GS 

■ 

~ 

" 

" 

14.80 

" 

* 

■ 

~ 

" 

petaluma  fire  STA  2 

•  00 

.00 

•  99 

4*87 

•  68 

3.08 

5  .57 

11 .  23 

5^21 

5.72 

•  46 

.  32 

36.33 

PIEDRA 

•  00 

•  00 

•  37 

.64 

1«11 

3.66 

2.85 

4.23 

6^78 

4.  33 

1  .44 

•  00 

29.41 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.00 

•  00 

•  00 

1.50 

•  60 

6*92 

1  .90 

8.38 

6*94 

7*24 

.21 

•  00 

33.69 

PINNACLES  NM 

•  00 

•  00 

•  01 

2.12 

•  73 

3.46 

2.97 

6.59 

9*93 

5.94 

1.04 

.07 

26.46 

PISMO  BEACH 

•  00 

.00 

•  00 

2.47 

•  45 

2.96 

3.62 

7.89 

8^08 

5.57 

.25 

•  00 

31.29 

PIT  RIVER  PH  5 

T 

.00 

6.77 

6.  14 

5.23 

15.63 

16.46 

30.06 

16^07 

10.71 

2.34 

6.54 

117.95 

PITTS  RANCH 

.00 

.00 

4^03 

$•51 

1^14 

5.62 

7.61 

17.90 

8^79 

6.34 

•  66 

.  51 

97.67 

PLACERVILLE 

•  00 

■  00 

•  43 

2.06 

2^65 

6.69 

8.39 

10.61 

13,87 

9.27 

1  ,32 

1,05 

96.41 

PLACERVILLE  IFG 

T 

•  00 

•  43 

1^89 

2^69 

6.16 

8.31 

11.36 

14.80 

6.26 

1.29 

1.06 

56.27 

PLYMOUTH 

•  00 

•  00 

•  24 

1.13 

2*09 

3*95 

6.03 

7.78 

9.44 

6.79 

1^67 

E  .42 

E  39.50 

POINT  ARENA 

_ 

_ 

3*04 

9.  44 

1^97 

4.67 

9^62 

21  .99 

5.51 

5.  36 

.82 

.87 

_ 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.00 

T 

•  00 

1.00 

•  11 

2.72 

1  •eo 

5.17 

4.88 

3.62 

•  10 

.  00 

19.60 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

•  00 

•  00 

•  08 

3^9e 

•  27 

3.09 

4^32 

9.30 

10.  34 

4.46 

•  71 

.00 

36.15 

POMONA 

•  01 

•  00 

•  00 

2.75 

1^03 

5.85 

2^49 

7.97 

6*96 

5.73 

•  06 

T 

32^47 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

•  00 

•  00 

•  25 

1^71 

•  23 

2.99 

5.70 

6.20 

5.11 

5.31 

•  61 

.37 

28.46 

PORTERVILLE 

•  00 

•  00 

•  04 

.39 

1*43 

1.87 

2.34 

3.10 

5.15 

2  .84 

•  23 

.  02 

17,41 

PORTOLA 

•  00 

•  00 

2.44 

1»29 

5.05 

3.28 

6^08 

4^55 

2.50 

•  39 

1  .09 

27^81 

POSEY  3  E 

•  00 

•  00 

.09 

3.40 

1«26 

4*18 

7.77 

6  •  79 

12  •  84 

5,78 

.69 

•  09 

43*09 

POTTER  VALLEY  PH 

•  14 

•  00 

4^18 

7^11 

2*38 

7.03 

10.94 

21.67 

8.11 

9.97 

1.27 

2^8e 

71.68 

POWAY  VALLEY 

•  00 

•  00 

•  00 

1«89 

1^17 

E  1.21 

" 

~ 

~ 

T 

PRIEST  VALLEY 

_ 

_ 

_ 

_ 

4^16 

9.18 

9.99 

7.  10 

•  28 

•  04 

QUlNCY  RS 

•  00 

•  00 

1.83 

3*44 

1*85 

8.04 

7.33 

15.32 

9^65 

4.77 

.67 

1.75 

54.69 

RAMONA  SPAULDt  NG 

•  00 

T 

T 

3*58 

1«72 

1.22 

1.08 

5.44 

8^35 

4.91 

.14 

.00 

26  •04 

RANCHITA 

•  00 

1^12 

•  00 

2^84 

1*26 

1^64 

.69 

3.87 

6.26 

4.21 

.43 

.00 

22^34 

RANDSBURG 

■  01 

•  00 

.09 

.57 

•  00 

•  80 

.78 

3.28 

1^96 

2^04 

.00 

.00 

9.93 

RAYWOOD  FLATS 

•  00 

•  97 

•  00 

4^01 

1*90 

7^32 

2*54 

13.14 

14^82 

19^23 

E  .48 

•  00 

E  64.90 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

T 

.00 

2.47 

4^30 

1*20 

2.59 

5«  50 

11  •38 

5^  57 

2.47 

1  .49 

1.06 

38*03 

REDD I NG  FIRE   STA  2 

•  0  1 

.00 

3^  64 

6.08 

3  ^44 

&•  51 

9.44 

18,03 

6*  87 

fi,  11 

1.76 

3.69 

69*94 

REDLANDS 

•  90 

•  00 

•  00 

2.  15 

•  41 

1.93 

1.32 

3^91 

4.96 

3.30 

•  23 

.01 

18.34 

REDWOOD  CITY 

T 

•  00 

.72 

1.95 

•  66 

4^12 

4^61 

8.82 

6.92 

6.37 

•  30 

•  20 

34.27 

REPRESA 

•  00 

•  00 

•  59 

1  •  81 

•  94 

3^12 

5^31 

7.49 

7^98 

4*85 

•  96 

1.20 

33.89 

R  ICHMONO 

•  00 

•  00 

1»71 

3.32 

•  33 

3^72 

&•  19 

10.39 

6.  89 

5.  94 

.81 

•  40 

39.30 

RICHMOND  FIELD  STA 

•  00 

•  00 

1,35 

2.97 

•  52 

3,73 

5.32 

9.98 

7.47 

6.10 

•  70 

E  .23 

E   38  t't 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

•  00 

.00 

1.42 

•  43 

2.06 

1.10 

3.17 

3.58 

2.89 

•  24 

.07 

19.00 

RIVERSIDE  CITRUS   E  S  R 

•  00 

•  00 

•  00 

1.44 

•  56 

2^17 

1.19 

3.  29 

3.26 

3^19 

•  18 

•  06 

15.34 

ROCKLIN 

•  00 

•  00 

■  83 

2.28 

•  74 

3.19 

5.94 

7.36 

6.73 

4.90 

.69 

•  39 

32.99 

ROUND  MOUNTAIN 

E  •  00 

E  .00 

4  •72 

5  .  81 

6*53 

ElO.91 

12.32 

16.79 

E13.80 

5.03 

E  1,94 

E  9.30 

E  83.19 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

.92 

•  51 

2*99 

4.87 

7.72 

9^62 

4.  00 

.76 

.23 

28.70 

SACRAMENTO  H6  CITY  R 

•  00 

loo 

1I35 

1.35 

•  33 

3.07 

5.38 

9.13 

5.93 

4.41 

.72 

.27 

31*94 

SA6EHEN  CREEK 

.12 

.00 

.65 

3.20 

2^08 

7.86 

6.13 

11.51 

8.23 

6.54 

•  40 

2.10 

48.84 

SAINT  HELENA 

•  00 

•  00 

1.70 

7»  14 

1  ,19 

5.  70 

8^98 

15'^74 

8.  99 

6.  90 

•  66 

.  93 

97*73 

SAINT  JOHN 

•  00 

•  00 

2.  82 

4,92 

•  57 

2.89 

7.00 

10.99 

3*71 

4.13 

2.20 

•  20 

39.  39 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

•  00 

.  00 

.  83 

3  •oe 

•  92 

4*68 

6.48 

11  .86 

7.  66 

7.92 

•  66 

.49 

46.78 

SALINAS  2  E 

•  49 

.07 

SALINAS  CAA  AP 

T 

T 

•  12 

.98 

•  46 

2^97 

2^87 

3^ie 

4,73 

3.65 

•  52 

•  06 

19.74 

SALINAS  DAM 

•  00 

T 

T 

.74 

•  42 

5^17 

4.80 

7.53 

7.66 

8,.  61 

•  45 

■  00 

35*36 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

3.23 

7.75 

6.46 

5.  43 

1  •le 

.  00 

SALT    SPRINGS  PH 

•  02 

.00 

•  47 

1.50 

2»41 

6.49 

8.36 

12.10 

1  3^  58 

6^  56 

1  ^99 

1  •  51 

96.99 

SALYER  RS 

•  06 

.00 

2^85 

7,10 

6*88 

9.81 

11^72 

19.54 

6.49 

3.64 

1.82 

2.56 

72.47 

SAN  ANDREAS  3  S 

•  00 

•  00 

•  31 

2.12 

1.29 

4.94 

7^14 

9.25 

7,75 

7.95 

E  1,29 

.29 

E  41.89 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

•  0  1 

•  00 

.03 

2.97 

1  •82 

8*  36 

3.94 

9.57 

9.50 

8.84 

•  21 

.03 

49^30 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

•  00 

•  00 

T 

2.53 

•  77 

4.  29 

1.81 

6.64 

6.38 

3.88 

•  54 

.00 

26^84 

SAN  CLEMENTE  DAM 

•  07 

1  .47 

•  93 

3.99 

4.63 

9.76 

7.82 

8.50 

•  96 

•  14 

37.89 

SANOBERG  PTL   STA  FC130B 

•  00 

•  00 

•  00 

•  59 

•  62 

5«5e 

•  92 

6.09 

3.83 

4.74 

•  59 

.00 

24.96 

SANDBERG  WB  //R 

T 

.00 

T 

•  59 

•  36 

4.28 

.68 

6.97 

3.29 

3.75 

•  28 

.00 

20*36 

SAN  DIEGO  WB   AP  R 

J 

•  37 

1  •  76 

•  59 

1 .  38 

•  62 

3,15 

3  ,98 

1  .69 

.40 

T 

13*90 

SAN  01  MAS  FIRE  WDN  FC  95 

_ 

2  .97 

•  78 

5.  70 

2.53 

8.10 

6.  22 

.19 

7 

33*33 

SAN  FERNA  NDO 

'  00 

*  00 

*  00 

1.92 

•  62 

1.96 

9*74 

4,51 

.01 

.00 

29*91 

SAN  FRAN  ACAD  OF  SCI 

•  03 

- 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

T 

T 

1^06 

2.87 

1^18 

4.16. 

4.65 

9.52 

9.01 

6.36 

•  33 

.39 

39^51 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

•  01 

T 

1  .46 

3.46 

1  •13 

3.60 

4.38 

7,78 

8.22 

9.47 

.86 

.  09 

36  •46 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

•  05 

.00 

.00 

2.54 

•  95 

5.52 

2.95 

7.67 

7.66 

5.60 

•  10 

.03 

33*27 

SAN  GABR I  EL  DAM  FC^258E 

10.21 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

T 

.00 

.00 

2.47 

•  98 

3.00 

2^26 

7.82 

6.51 

4,27 

T 

.00 

27*31 

SAN  GREGORIO   3  SE 

T 

•  02 

1.47 

3.42 

1*59 

5.04 

7,17 

13.45 

10.40 

7.24 

•  43 

.99 

51*22 

SAN  JACINTO 

•  ^0 

.00 

T 

3.95 

1^37 

2.06 

1.67 

3.94 

6^08 

4^15 

.08 

.00 

23^70 

SAN  JOSE  R 

T 

.00 

•  27 

•  92  , 

•  22 

2.75 

2.91 

5.39 

4.63 

3.68 

•  93 

.41 

21*91 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•  00 

•  00 

T 

1^68  1 

•  55 

4.23 

3.78 

8.97 

6.40 

6.51 

.23 

•  00 

34*39 

CONTINUED  SsMonof      1957  -  1958  CALIFORNIA 


Station 

July 

AugxiBt 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SAN  MARCOS  RANCH 

•  00 

.00 

.00 

1 

.34 

.45 

8.09 

2.65 

10 

.31 

11 

.50 

8 

.79 

.80 

.00 

43.93 

SAN  MATEO 

T 

.00 

1.19 

2 

•  93 

1.03 

3.98 

4.68 

8 

.32 

6 

•  51 

6 

.38 

.09 

.77 

36.38 

SAN  PEDRO 

•  00 

.00 

.00 

1 

.32 

.47 

2*  44 

2.30 

6 

.42 

5 

.40 

3 

23 

.51 

.00 

22.09 

SAN  RAFAEL 

•  00 

.  00 

1.62 

7 

•  85 

.87 

5  •  59 

10.18 

19 

.03 

8 

•  06 

3 

.27 

.40 

.56 

62.43 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

T 

.  00 

.00 

1 

•  89 

.22 

3.06 

1.60 

5 

.88 

4 

.41 

4 

.86 

T 

T 

21.82 

SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

•  00 

.00 

T 

2 

.82 

1.11 

4.66 

3.09 

6 

.95 

9 

.00 

6 

.98 

.61 

.00 

34.22 

SANTA  ANITA  FERN  FC  ^32 

•  00 

.0  0 

.  00 

3 

•  59 

1.25 

7.36 

4.40 

11 

.41 

9 

.86 

6 

.78 

.08 

.02 

46.75 

SANTA  BARBARA 

•  00 

.  00 

.  00 

1 

.41 

.51 

4.  51 

3.71 

9 

.84 

6 

.20 

6 

43 

.33 

.00 

31.94 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

T 

T 

T 

84 

•  25 

3*81 

3.21 

7 

.37 

6 

.01 

4 

.  20 

.47 

.00 

26.16 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

•  00 

.00 

.00 

2 

.16 

.65 

15  .  18 

6.01 

14 

.32 

E  12 

.66 

8 

.78 

.53 

.00 

E  60.29 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

•  00 

.00 

.18 

91 

.23 

2.79 

3.09 

6 

.05 

4 

.31 

4 

.04 

.53 

.  11 

22.74 

SANTA  CRUZ 

•  06 

.05 

.29 

5 

34 

.97 

5.48 

7.70 

13 

.86 

10 

.06  ' 

5 

.75 

•  43 

.18 

50.17 

SANTA  FE  DAM 

T 

.  00 

.00 

2 

17 

.84 

3.49 

1.82 

6 

.56 

6 

.57 

5 

.11 

T 

T 

26.56 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

•  00 

.  00 

T 

2 

.41 

1  .23 

8.03 

7.62 

11 

.19 

10 

.86 

9 

.05 

.42 

.00 

50.71 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

•  00 

.00 

.05 

2 

14 

.86 

3.36 

8.15 

11 

.72 

11 

.33 

9 

.60 

.36 

.00 

52.62 

SANTA  MARIA 

T 

.01 

.03 

2 

.37 

•  63 

2.26 

2.72 

4 

.49 

6 

.41 

5 

.04 

.20 

.00 

24.21 
- 

SANTA  MARIA  14  ENE 

•  00 

•  00 

.00 

2 

12 

•  89 

4.  54 

4.29 

7 

.10 

- 

- 

SANTA  MARIA  W8  AP  R 

•  02 

.01 

.02 

1 

18 

•  36 

2. 12 

2.46 

4 

.67 

4 

.68 

4 

24 

.21 

T 

19.97 

SANTA  MONICA 

T 

T 

•  00 

1 

58 

•  35 

3.16 

2.19 

7 

.67 

6 

•  44 

2 

.65 

T 

.00 

23.03 

SANTA  MONICA  PIER 

T 

T 

•  00 

1 

75 

•  26 

3. 16 

1.80 

8 

.32 

6 

.80 

2 

12 

.15 

.00 

24.36 

SANTA  PAULA 

.00 

•  00 

•  00 

2 

02 

.50 

4.39 

2.72 

7 

.27 

8 

.41 

5 

.43 

.00 

.00 

30.79 

SANTA  ROSA 

•  00 

•  00 

2^16 

6 

16 

•  93 

3.99 

7.18 

11 

.94 

6 

.87 

6 

43 

.45 

.44 

46.66 

SANTIAGO  DAM 

•  00 

.  00 

•  00 

2 

26 

•  79 

3.94 

2.12 

6 

•  41 

5 

.71 

5 

74 

.11 

T 

27.08 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

•  00 

.00 

•  01 

2 

19 

.79 

6  •  52 

1.83 

7 

.59 

7 

.16 

6 

.91 

.51 

.00 

32.51 

SAWYERS  BAR  RS 

•  71 

.00 

2.29 

6 

85 

7.96 

13.72 

13.06 

16 

.23 

4 

.57 

3 

.03 

1.78 

3.31 

73.51 

SCOTIA 

.09 

.10 

2.88 

5 

.17 

5.62 

8.03 

11.48 

21 

.64 

8 

.23 

6 

39 

1.12 

1.83 

72.48 

SEARSVILLE  LAKE 

T 

.00 

1.05 

2 

44 

1.63 

6.50 

7.17 

10 

.03 

9 

.09 

7 

85 

.32 

.38 

46.46 

SEPULVEDA  DAM 

T 

.00 

.00 

1 

05 

.37 

3.  18 

1.17 

5 

.88 

3 

.87 

3 

95 

.00 

.00 

19.47 

SHASTA  DAM 

•  00 

.00 

6.14 

8 

45 

5.75 

10.  18 

12.96 

30 

.79 

11 

.16 

8 

.39 

2.30 

6.10 

102.71 

SHELL  ABS  PLANT 

•  22 

.  00 

.  00 

2 

08 

1  .05 

3.96 

2.59 

7 

32 

5 

.80 

E  4.60 

T 

T 

E  27.61 

SHINGLE 

.00 

.00 

•  78 

1 

75 

2.58 

4.98 

7.61 

9 

.10 

12 

.55 

8 

.47 

1.27 

1.95 

51.04 

SIERRA  CITY 

•  00 

.00 

2^38 

4 

84 

4.74 

12.22 

11.14 

20 

.28 

16 

.33 

3 

25 

.76 

2.36 

83.30 

SIERRA  MADRE   1  N 

.00 

•  00 

.  00 

2 

39 

.85 

6.05 

2.60 

9 

.88 

7 

•  48 

5 

.86 

.00 

.00 

34.11 

SIERRAVILLE  RS 

.00 

•  00 

.  86 

2 

66 

1  .55 

4.12 

3.56 

8 

.50 

5 

.74 

3.00 

.32 

1.26 

31.57 

SIGNAL  HILL  FC  415 

•  00 

•  00 

.  00 

1 

22 

.57 

2.  34 

1.54 

6 

.01 

4 

.73 

3 

.01 

•  06 

.00 

19.52 

SKAGGS  SPG5  LAS  LOMAS 

•  00 

•  00 

5.23 

10 

89 

3.77 

9.36 

14.30 

34 

.24 

10 

.68 

9 

.56 

.18 

1.39 

99.60 

SLOAT 

•  00 

•  00 

1.35 

2 

84 

1.51 

7.65 

5.34 

10 

.95 

7 

.72 

3 

.59 

•  64 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

E     •  00 

E  •OO 

E  .35 

97 

.90 

2.88 

5.06 

6 

.23 

8 

.13 

6 

.04 

1.12 

SMITH  RIVER  3  WNW 

•  92 

1^19 

4.15 

6 

91 

8.29 

15.90 

15.57 

21 

.  19 

7 

.54 

6 

14 

E  .96 

.  84 

E  89.60 

SNOW  CREEK  UPPER 

•  15 

•  00 

T 

1 

72 

1  •OO 

2.47 

1.14 

4 

.58 

5 

57 

4 

.98 

.07 

.00 

21.68 

SODA  SPRINGS 

.01 

.00 

1.31 

5 

.01 

4.51 

9.07 

9.23 

17 

.30 

14 

23 

E  9.27 

E  1.36 

E  2.01 

E  73.31 

SOLEDAO 

•  00 

.00 

.03 

86 

•  35 

E  2.65 

1.72 

4 

18 

4.30 

3 

20 

.36 

.43 

E  18.07 

SOMESBAR  1  W 

•  48 

~ 

~ 

■ 

SOMIS  3  NE 

•  00 

.00 

.00 

2 

23 

.50 

4.60 

2.93 

5 

54 

6 

66 

4 

08 

.00 

SOMIS  3  NW 

•  00 

.00 

.00 

2 

07 

•  90 

4.62 

3.37 

7 

27 

8 

00 

4 

58 

.00 

.00 

30.81 

SONOMA 

.00 

.00 

1.95 

S 

84 

1.21 

4.02 

7.75 

12 

.87 

6 

65 

6 

87 

.70 

1.14 

49.00 

SONORA 

.  00 

.00 

.29 

1 

79 

1  .66 

4.29 

6.23 

10 

32 

1 1 

06 

5 

99 

1.15 

.57 

43.35 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

.01 

.00 

1.07 

1 

80 

2.26 

8.47 

6.66 

13 

30 

17 

20 

12 

30 

1.03 

.64 

64.64 

SPADRA  PAC  FC  366  C 

T 

.  00 

.00 

2 

09 

1.19 

4.59 

2.30 

7 

15 

6 

26 

6 

06 

.04 

.02 

28.70 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

.00 

.00 

.25 

97 

.55 

3.14 

3.11 

3 

87 

4 

12 

3 

92 

.60 

.  13 

20.56 

SPRINGVILLE  7  ENE 

.00 

.00 

.31 

3 

97 

1.72 

5.07 

6.40 

7 

63 

11 

05 

4 

77 

1  .18 

.00 

42.10 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

.27 

.00 

.35 

4 

51 

3.69 

8.60 

6.22 

11 

90 

9 

04 

5 

27 

.61 

1.61 

62.07 

SQUIRREL  INN  1 

T 

.00 

.00 

4. 

31 

1.95 

8.84 

4.72 

10 

38 

11 

86 

7 

47 

1.01 

T 

60.54 

SQUIRREL  INN  2 

.00 

.00 

T 

4 

08 

2.21 

10.99 

4.30 

12 

.78 

13 

16 

9 

19 

1.17 

.00 

57.88 

STIRLING  CITY  RS 

.  00 

.00 

4.30 

8.84 

" 

2.97 

~ 

STOCKTON  CAA  AP 

,00 

.00 

.15 

1 

72 

.37 

2.09 

3.29 

5 

07 

5 

60 

3 

55 

.76 

.16 

22.75 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

•  00 

.00 

.16 

1 

58 

.46 

2.  58 

3.91 

6 

09 

4 

90 

4 

64 

.74 

.  19 

25.25 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

•  00 

.00 

.11 

1 

73 

.21 

2.04 

3.46 

4 

.79 

4 

56 

3 

14 

•  64 

.28 

20.96 

STONYFORD  RS 

•  00 

•  00 

2.23 

6 

13 

•  42 

3.  11 

5.64 

13 

54 

5 

34 

2 

67 

1.48 

.  34 

41.40 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

•  00 

•  00 

1.50 

5. 

38 

•  46 

2.88 

5.40 

14 

31 

5 

39 

2 

14 

1  .02 

.36 

39.33 

STRAWBERRY  VALLEY 

•  00 

.00 

2.37 

6 

77 

5^74 

18.00 

14.26 

27 

90 

20 

26 

11 

71 

2.09 

1.  17 

110.27 

sum.  AND 

•  00 

.00 

.00 

2 

34 

«85 

3.51 

1.90 

7 

45 

5 

03 

4 

71 

T 

.00 

25.79 

SUSANA  KNOLLS 

.00 

.00 

.00 

1 

89 

.57 

5.39 

2.15 

10 

04 

6 

40 

6 

92 

.01 

.  00 

32.37 

SUSANVILLE 

T 

.00 

.59 

1 

86 

1.54 

4.05 

2.71 

4 

26 

3 

33 

97 

.89 

2.61 

22.81 

SUSANVILLE  AP 

.06 

.00 

1.28 

1< 

29 

•  60 

2.79 

1 .92 

3 

57 

3 

41 

93 

.44 

2.  39 

18.73 

SUTTER  HILL  RS 

.00 

.00 

•  28 

1. 

46 

1.78 

4.27 

5.85 

8 

07 

9 

20 

6 

76 

El. 39 

.13 

E  39.19 

TABLE  MOUNTAIN 

•  12 

E  .00 

T 

2 

83 

1.46 

5.24 

1.60 

6 

00 

6 

15 

5 

92 

.10 

*  14 

E  29.46 

TAHOE 

.69 

.00 

•  69 

2 

10 

2.02 

5.88 

5.16 

7 

96 

6 

57 

6 

36 

.61 

.  75 

38.49 

TEHACHAPI 

•  00 

.00 

•  00 

1 

05 

.43 

1.60 

1  .69 

5 

44 

3 

52 

2 

09 

•  14 

.00 

15.96 

TEJON  RANCHO 

T 

.00 

T 

1 

14 

.63 

1 .  84 

1.96 

1 

86 

3 

44 

2 

09 

•  50 

T 

13.46 

TENNANT 

•  03 

.05 

- 

- 

- 

- 

- 

THERMAL   CAA  AP 

T 

.12 

T 

65 

T 

.11 

.02 

1 

72 

46 

41 

•  11 

T 

3.60 

THOUSAND  OAKS    2  N 

•  15 

.00 

•  00 

1 

37 

.24 

3.87 

2.30 

6 

20 

5 

71 

7. 

51 

~ 

" 

* 

THREE  RIV  EDTSON  PH  2 

•  00 

.00 

.22 

1 

04 

1.73 

3.32 

3.81 

4 

93 

3 

34 

4 

02 

1  •30 

.  26 

29.96 

TIGER  CREEK  PH 

•  04 

.00 

.40 

2 

46 

2  .96 

6.  00 

10.13 

13 

67 

14 

48 

9. 

28 

1  •48 

2.25 

63.15 

TOPANGA  RS  FC  6 

•  00 

.00 

.00 

1 

27 

.58 

6.92 

4.79 

12 

00 

9 

60 

6. 

10 

•  00 

.00 

40.26 

TORRANCE 

T 

.00 

.00 

1 

00 

.69 

2.68 

1.97 

6 

78 

4 

73 

2 

83 

•  03 

.00 

20.76 

TRACY  CARPONA 

•  00 

.00 

.31 

1 

55 

.10 

1.81 

2.22 

3 

40 

3 

67 

2. 

21 

•  77 

.20 

16.  24 

TRACY  PUMPING  PLANT 

•  00 

.  00 

.  17 

1 

62 

.21 

1.81 

3.19 

4 

63 

3 

78 

3. 

03 

.67 

.15 

19.31 

TRONA 

.00 

.00 

.00 

25 

•  00 

■  40 

.75 

2 

22 

1. 

41 

90 

.00 

.00 

5.93 

TRUCKEE  RS 

.14 

•  00 

.42 

1 

99 

2^23 

7.20 

5.72 

8. 

71 

7. 

67 

6. 

50 

.46 

1.37 

42.41 

TULELAKE  //R 

.74 

.00 

1.64 

1 

4-4 

1  ^84 

1.98 

1.41 

1 

98 

93 

75 

1.78 

1.69 

16.18 

TULELAKE  5  WSW 

.86 

•  00 

1.65 

" 

~ 

TURLOCK 

T 

.00 

.14 

61 

.37 

2.43 

3.07 

4. 

34 

6. 

68 

3. 

48 

.62 

T 

20.74 

TURNTABLE  CREEK 

T 

.00 

5.78 

6. 

77 

5.02 

9.  39 

14.20 

28. 

35 

10. 

74 

8. 

84 

2.11 

4.94 

96.64 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

.0  1 

.00 

.00 

2i 

21 

.43 

3.06 

1.46 

6. 

33 

4. 

95 

4. 

82 

.15 

.02 

22.44 

TWENTYNINE  PALMS 

.84 

T 

1. 

12 

T 

.11 

.00 

90 

44 

67 

.16 

.05 

4.19 

TWIN  LAKES 

•  58 

.00 

.25 

1 

75 

4.89 

6.62 

7.41 

12. 

15 

11. 

84 

8. 

81 

1  .54 

2.51 

58.35 

UKIAH 

•  00 

.00 

3.51 

5. 

52 

2  .56 

6.18 

8.42 

19. 

49 

5. 

63 

5. 

76 

.64 

1 . 25 

58.86 

UK  I  AH  4  W 

•  04 

3.B0 

6. 

74 

4.59 

8.  12 

11.86 

25. 

30 

8. 

83 

7. 

47 

.94 

1.64 

79.33 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

T 

.00 

.00 

1. 

87 

.76 

4.42 

2.64 

6. 

80 

6. 

08 

4. 

35 

T 

.00 

26.92 

UCLA 

T 

.00 

.00 

1< 

42 

.53 

3.41 

2.46 

8. 

55 

5. 

71 

3. 

02 

T 

.00 

25.10 

UPLAND 

•  00 

.00 

.00 

3. 

93 

1.13 

6.83 

4.11 

7. 

75 

7. 

71 

6. 

81 

.16 

.07 

38.61 

UPPER  LAKE  7  W 

•  04 

.00 

4.13 

5. 

76 

2.61 

6.60 

10.28 

20. 

27 

8. 

03 

4. 

96 

1.37 

1.17 

65.24 

UPPER  LAKE  RS 

.00 

.00 

3.83 

6. 

25 

2.03 

5.79 

8.84 

19. 

38 

7. 

70 

5. 

11 

1.16 

.85 

60.94 

UPPER  MATTOLE 

1.02 

.17 

4.43 

10. 

90 

8.13 

15.06 

20.67 

33. 

88 

11. 

98 

9. 

30 

1.00 

1.12 

123.16 

VACAVILLE 

.00 

.00 

.87 

4. 

21 

.57 

4.06 

6.67 

11. 

S4 

6. 

85 

5. 

24 

.51 

.10. 

39.62 

VALLEY  CENTER  3  NE 

T 

.00 

.00 

2. 

42 

.89 

2.42 

1.83 

6. 

27 

7. 

62 

5. 

M 

.39 

.00 

26.95  1 
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CONTINUED 


Season  of      1957  -  1958 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

Septsmbsi 

October 

November 

December 

January 

F  K 
e  ruary 

March 

April 

May 

une 

TotaJ 

VALYERMO  RS 

.00 

.22 

1 

63 

•  40 

2.11 

36 

4.34 

3. 

10 

3. 

02 

.20 

T 

15.54 

VAN  NUVS  CITY  WHSE  FC  15 

.00 

.00 

.00 

1 

45 

•  33 

3.49 

1. 

37 

7.10 

4. 

66 

60 

.00 

.00 

23.00 

VENTURA 

.00 

.00 

.00 

93 

.56 

3.49 

2. 

1  3 

7.66 

6. 

33 

4. 

33 

.00 

.00 

25.65 

VICTORVILLE  PUMP  PLAN 

.00 

.00 

.00 

1 

37 

•  24 

.65 

1 1 

1.68 

1. 

24 

1, 

29 

.26 

.00 

6.84 

VINCENT  PATROL  STA  FC  120 

.00 

.00 

.00 

1 

56 

•  39 

1.  53 

50 

2.57 

2. 

21 

2. 

45 

.22 

.00 

11.45 

VINTON 

.02 

.00 

.37 

1 

69 

•  89 

2.59 

1 

68 

3.02 

2 

39 

1 

33 

.34 

1.23 

15.45 

VISALIA 

T 

.00 

.07 

25 

1>32 

.97 

2 

17 

3.19 

4 

08 

2 

34 

•  32 

.00 

14.71 

VISTA 

- 

.00 

.00 

1 

61 

•  62 

1.92 

1 

75 

6.76 

6 

25 

5 

06 

•  19 

.00 

- 

VOLCANOVILLE 

.00 

.00 

1.22 

2 

65 

2^72 

8.97 

9 

68 

16.30 

15 

78 

E  9 

06 

1.74 

1.12 

E  68.26 

VOLLMERS 

T 

.00 

12.25 

9 

76 

3^80 

11.23 

14 

20 

37.78 

20 

28 

12 

76 

2.01 

3.14 

127.23 

VOLTA  PH 

.00 

.00 

'•.23 

5 

50 

2.97 

5.31 

6 

34 

8.21 

6 

44 

3 

01 

2.94 

4.35 

49.30 

WALLACE 

T 

.00 

.25 

1 

60 

•  84 

2.85 

5 

03 

6.21 

6 

46 

6 

14 

.93 

.34 

30.64 

WALMAR  SCHOOL 

- 

- 

- 

•  SO 

3.57 

6 

26 

7.67 

5 

31 

6 

63 

.69 

- 

- 

WALNUT  CREEK 

.00 

.00 

.44 

1 

82 

•  52 

4.20 

6 

55 

9.02 

5 

98 

6 

44 

.81 

.43 

36.21 

WALNUT  CREEK  E 

T 

.00 

.20 

1 

55 

•  40 

3.46 

4 

93 

7.43 

5 

72 

6 

72 

.61 

.18 

30.20 

WALNUT  GROVE 

.00 

.00 

.34 

I 

42 

•  26 

2.53 

5 

02 

7.36 

4 

41 

4 

57 

.72 

.13 

26.76 

WALNUT  PATROL  STA  FC102B 

.lA 

.00 

.00 

2 

22 

1^14 

4.01 

1 

78 

7.26 

5 

56 

6 

42 

T 

.03 

27.66 

WARNER  SPRINGS 

.15 

1.25 

•  oe 

2 

41 

1^52 

1.69 

58 

5.37 

7 

80 

4 

45 

.38 

.00 

25.58 

WASCO 

.00 

.00 

.00 

20 

•  83 

.96 

1 

39 

2.77 

3 

01 

2 

40 

.71 

.01 

12.28 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

.01 

.00 

.11 

1 

71 

.47 

4.03 

5 

07 

7.63 

7 

60 

4 

35 

•  57 

.15 

31.90 

WEAVERVILLE  RS 

.06 

.00 

2.36 

6 

64 

5^72 

8.02 

9 

01 

16.40 

5 

61 

3 

50 

1.44 

2.06 

61.04 

WEED  1  S 

.Ol. 

.09 

6.16 

6 

63 

1.56 

4.46 

4 

36 

14.62 

E  6 

75 

3 

20 

1.80 

3.34 

E  53.03 

WESTHAVEN 

.00 

.00 

.00 

25 

.70 

1.40 

1 

74 

2.21 

2 

84 

1 

.60 

1.51 

.06 

12.31 

WEST  POINT  5  SW 

.00 

.00 

.56 

1 

76 

1^81 

5.15 

8 

16 

11.42 

11 

70 

6 

63 

1.11 

1.77 

92.06 

WHEELER 

.81 

.00 

3.14 

- 

- 

- 

7 

51 

6 

23 

.65 

.94 

- 

WHITE  MOUNTAIN  1 

•  OS 

.00 

1.50 

1 

64 

1.22 

1.22 

1 

.61 

2.06 

3 

.05 

2 

.26 

.94 

T 

15.47 

WHITE   MOUNTAIN  2 

.10 

T 

.49 

3 

33 

1^S6 

.83 

1 

.41 

2.30 

2 

.39 

1 

29 

.79 

.48 

14.97 

WHITE  ROCK 

.00 

.00 

E  .40 

1 

.22 

1.07 

3.42 

6 

68 

8.34 

8 

.24 

6 

.82 

1.03 

.66 

E  36.88 

WHITTIER  FC   106  C 

.12 

.00 

.00 

1 

59 

•  64 

2.67 

1 

80 

5.79 

5 

.12 

4 

22 

.00 

.00 

21.95 

WILLIAMS 

.00 

.00 

1.12 

3 

91 

•  10 

2.64 

4 

60 

8.29 

3 

.40 

2 

.38 

.79 

.87 

26.10 

WILLOWS 

.00 

.00 

2.41 

4 

31 

•  25 

2.45 

4 

.76 

10.98 

3 

.61 

2 

.74 

1.40 

.10 

32.93 

WINTERS 

.00 

.00 

•  50 

2 

92 

•  36 

3.37 

5 

.32 

11.60 

5 

.53 

4 

.11 

.81 

.13 

34.66 

WOFFORD  HEIGHTS 

.00 

.00 

.00 

26 

.25 

1.56 

4 

02 

4.61 

3 

.74 

2 

.83 

.21 

.00 

17.48 

WOODFORDS 

.02 

T 

•  94 

1 

35 

1.59 

2.90 

3 

.19 

4.84 

3 

.64 

2 

.66 

.31 

.67 

22.20 

WOODLAND  1  WNW 

.  00 

.00 

.93 

1 

50 

•  33 

2.55 

4 

.04 

4 

.14 

4 

.26 

.70 

T 

26.94 

WRIGHTS 

.00 

E  .00 

1.17 

E  4 

26 

E  1^15 

E  7.79 

9 

.11 

18.68 

13 

.01 

11 

.40 

.23 

■  46 

E  67.25 

YORBA  LINDA 

T 

.00 

.00 

1 

«6 

•  97 

3.92 

1 

.98 

7.66 

4 

.71 

5 

.21 

T 

.09 

26.45 

YOSEMITE  NP 

.00 

.00 

•  09 

I 

54 

2^05 

5.74 

6 

.79 

9.76 

10 

.21 

7 

.45 

.99 

1.13 

44.74 

YREKA 

.01 

.00 

.97 

2 

30 

2.82 

4.85 

5 

.14 

4.57 

1 

.31 

.69 

.57 

2.75 

25.88 

REFERENCE  NOTES 

For  station  Latitude,   Longitude,   Elevation,   etc.,   see  Station  Index,  Cllmatologlcal  Data,  California. 
No  record. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

E  Amount  wholly  or  partly  estimated. 

R  Data  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
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ASHEVILLE:  1958 


CALIFORNIA  -  JULY  1958 


July  1958  was  the  wettest  of  record  at  many  stations 
in  interior  northern  and  central  California  —  dating 
back  to  1867  at  Fort  Bidwell  and  1888  at  Mount  Shasta 
  and  was  also  marked  by  unusually  intense  thunder- 
storm activity.  Thunderstorms  were  recorded  on  ten 
days  during  the  month  at  Mount  Shasta,  the  greatest 
number  on  record  there  in  July. 

STORM  DATA :  The  first  intense  thunderstorm  of  the 
month  was  reported  at  Susanville  about  7:00  p.m.  on  the 
19th  accompanied  by  gale  winds,  torrential  rain,  and 
hailstones  up  to  one  inch  in  diameter.  There  was  ex- 
tensive hail  damage  to  roofs  and  vegetation  on  the 
south  side  of  town,  and  many  basements  were  flooded. 

Widespread  thunderstorms  with  locally  strong  winds, 
torrential  rains,  and  heavy  hail  occurred  over  most  of 
northern  California  north  of  a  line  Ukiah  to  Oroville 
on  the  23d  and  24th.  Lightning  struck  telephone  and 
powerlines  in  several  localities  and  damaged  three 
homes  at  Capay,  Ukiah,  and  Mill  Creek,  and  caused  82 
forest  fires  in  northern  California  mountains.  Gale 
force  winds  damaged  farm  buildings  north  of  Orland. 
Cloudbursts  with  hailstones  ranging  up  to  golf  ball 
size  hit  the  Scott  and  Shasta  Valleys  (Fort  Jones  and 
Gazelle  areas)  of  Siskiyou  County,  destroying  up  to 
75  percent  of  the  grain  crops  in  some  areas  and  wash- 
ing out  railroad  beds  and  flooding  some  highways.  Un- 
official reports  of  rainfall  in  the  Gazelle  area  of 
the  Shasta  Valley  were  as  high  as  four  inches  in  a 
3-hour  period.  A  sawmill  was  washed  away  by  flood 
waters.  Damage  in  the  atea  was  estimated  at  $50,000 
for  property  and  $116,000  for  crops.  In  Modoc  County 
hailstones  up  to  an  inch  and  a  half  in  diameter  fell 
near  Patterson  Ranger  Station.  In  the  south  end  of 
Jess  Valley  there  was  extensive  damage  to  the  hay  crop 
from  hailstones  ranging  up  to  two  inches  in  diameter 
and  which  covered  the  ground  to  a  depth  of  three  to 
four  inches  and  severely  damaged  at  least  one  aluminum 
barn  roof.  Heavy  rain  and  hail  caused  considerable 
damage  in  the  Fort  Bidwell  area.  A  severe  hailstorm 
occurred  in  the  vicinity  of  Portola,  and  at  Susanville 
approximately  one  inch  of  rain  fell  in  15  minutes  with 
hailstones  measuring  about  a  half  inch  in  diameter. 

Widespread  thunderstorms  again  occurred  in  northern 
and  central  California  and  also     in  the  interior  of 


southern  California  on  the  28th  and  29th.  Llghtnini 
in  these  storms  caused  six  deaths  and  two  serioui 
injuries.  Three  boys  who  had  taken  refuge  under 
large  tree  near  Vacaville  were  killed  when  the  tre< 
was  struck  by  lightning.  Another  boy  was  killed  b; 
lightning  while  wading  in  Bass  Lake  near  Placerville 
V  man  was  killed  by  lightning  while  operating  a  bull 
dozer  near  Cool,  Eldorado  County.  Near  Woodland, 
ranch  worker  was  killed  while  irrigating  a  tomato  fiel 
when  struck  by  lightning.  Two  orchard  workers  wen 
seriously  injured  by  lightning  in  a  peach  orchard  i 
northern  Merced  County.  Lightning  struck  trees,  houses 
powerlines,  and  started  numerous  grass,  brush,  an 
forest  fires  throughout  central  and  interior  souther: 
California.  Cloudbursts  flooded  many  highways  and  lo| 
lying  areas  in  the  southeastern  desert,  with  many  store 
and  homes  inundated  in  the  central  section  of  Twenty| 
nine  Palms.  Cotton  fields  in  the  northern  sectio 
of  the  Imperial  Valley  were  hard  hit  by  wind,  heavl 
rain,  and  flooding.  Heavy  rains  in  the  mountains  ol 
southern  California  caused  several  mud  slides,  on 
covering  the  highway  for  a  half  mile  in  the  BartOf 
Flats  area.  High  winds  accompanying  the  thunderstorm! 
blew  down  trees  and  caused  some  damage  to  buildings  i| 
the  Fresno  area;  demolished  a  lumber  shed  at  Pinedale^ 
carried  away  100  feet  of  a  chicken  house  near  Kingsburgi 
lifted  the  corrugated  metal  roof  from  a  school  bus  she! 
and  scattered  lumber  piles  at  a  lumber  yard  in  Auberryj 
Wind  blown  waves  damaged  or  sank  many  boats  on  Millertoi 
and  Shaver  Lakes.  At  Campo ,  San  Diego  County,  a  heav 
wind  and  rain  squall,  with  speed  estimated  at  65  m.p.h 
demolished  a  250-foot  chicken  house,  valued  at  $5,00( 
killing  1200  chickens  valued  at  $1,800,  tore  off  limt 
of  large  oak  trees,  and  damaged  roofs  of  other  builc 
ings  in  the  vicinity.  The  Campo  weather  observer  re 
ported  1.18  inches  of  rain  in  about  a  half  hour.  Heav 
hail  caused  damage  in  scattered  localities.  Hailstone 
up  to  one  inch  in  diameter  fell  at  Angwin  and  Calistog 
in  the  Napa  Valley,  and  a  pilot  flying  in  the  vicinil 
of  Barstow  encountered  hailstones  as  large  as  gol 
balls . 


Robert  F.  Dale 
State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  Calif ornjllgi 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  temperature  125°  on  the  12th+  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  18°  on  the  1st  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  3.23  inches  at  Dunsmuir. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  238  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.24  inches  on  the  30th  at  Morongo  Valley. 
Greatest  Total  Snowfall  2.5  inches  at  White  Mountain  2. 
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Temperature 


3  SS 


No  ol  Days 


Precipitortion 


a  1 1 

Q  t- 


.WRTH  COAST  DRAINAGE 

DERPOINT 
ll^lGWIN  PAC  UNION  COL 
,16  B'R  RS 
iLLAHAN  RS 
iCILVILLE  SAWYER 
I.OVERDALE  3  SSE 
,)VELO 

JESCENT  CITY   1  N 
'jTTONS  LANDING 

VALLEY 
JREKA  WR  CITY  R 
|)REST  GLEN 
)RT  BRAGG 
'l)RT  BRAGG  AVN 
l)l)RT   JONES  RS 
|)RT  ROSS 
iATON   1  W 
(MILTON  AFB 
VMILTON  AFB   1  E 
I|VPPV  CAMP  RS 
'  ALDSBURG 
IICE  ISLAND 
NTFIELD 

AMaTH  R 

)UNT  HEBRON  RS 

»PA  STATE  HOSPITAL 

!ICk   PRAIRIE  CR  PARK 
IjtJLEANS 

TALUMA  FIRE  STA  2 

5INT  ARENA 

)TTER  VALLEY  PH 

;*INT  HELENA 

l»LYER  RS 

\N  RAFAEL 
'|'>NTA  ROSA 
OT  I  A 

INOMA 

JLELAKE  //R 
<IAH 

AVERVILLE  RS 

ED  1  S 
HEELER 
?EKA 

i  DIVISION 

i|jACRAMENTO  DRAINAGE 

biN  RS 
i.TURAS  RS 
IjBURN 

iRRYFSSA  LAKE 
LuE  CANYON  WB  AP  //R 
bwMAN  DAM 

?OOKS  FARNHAM  RCH 

JRNFY 

INYON  DAM 

iNTERVILLE  PH 

HESTER 

HICO  EXP  STATION 
.ARkSBURG 

.EARLAKE  HIGHLANDS 
5LFAX 

5LUSA   1  SSW 
:»VIS  AGR  COLLEGE 
EER  CREEK  PH 
r  SABLA 

OWNIEVILLE  RS 

l»ST   PARK  RESERVOIR 

AIRFIELD  POLICE  STA 

ALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

DLSOM  DAM 

RASS  VALLEY 
jAT  CREEK  PH  1 
iiSS  VALLEY 

Ukeport 
Iakfshore 

IaKE  5PAULDING 
AKE  SPAULOING  DAM 
AS  PLUMAS 

ANZANITA  LAKE  // 
ARYSVILLE 
C  CLOUD 
jINFRAL 

iDNTICELLO  DAM 
DUNT  SHASTA   WB  CITY  //R 
zVADA  CITY 
?LAND 

'OVILLE  1  WSW 

'OVILLE  7  SE 
lARADISE 
I.ACERVILLE 

-ACERVILLE   I FG 

3RT0LA 

UINCY  RS 


56.8 

54.6 

56.1 

5?. 2 

52.7 

53.9 

54.3 

53. 9M 

54. 6M 

51.2 

53.9 

51.2 

51  .6 

51.3 

52. 8M 

52.3 

51  .6 

54.5 

51.7 

56.3 

54.5 

57.6 

53.2 

54.7 

47.0 

54.4 

52.5 

57.1 

54,1 

52.1 

57. 3M 

55.5 

56. 7M 

54.2 

53.1 

54,4 

53.2 

46.9 

56.8 

53.0 

48.4 

51.4 

57.4 


50.3 

48.0 

60.9 

60.9 

57.7 

54.1 

62. OM 

48.  0 

47. 8M 

60.7  . 

44.2 

62.8 

57.0 

59.0 

61  ,7M 

59,1 

56.8 

48.0 

55. 8M 

49. 8M 

61.4 

56. 7M 

52. 2M 

59.8 

59.4 

49. 2M 

48.8 

55.0 

60.3 

48.1 

50.2 

67.6 

47.8 

61.7 

50.2 

45.1 

60.4 

52.5 

51.0 

62.7 

62.9 

56.8 

62.6 

55.1 

62.7 

41  .9 

45.6 


76.4 

69.9 

78.2 

72.2 

72.5 

70.1 

74.5 

59. 6M 

64. 3M 

70.4 

57.5 

72.0 

57.6 

56,8 

72, 7M 

60.4 

64.8 

64.3 

63.6 

76.8 

70.1 

69.1 

66.7 

60.6 

64.5 

66.7 

61.6 

77.4 

67.9 

59.7 

76.  7M 

70.8 

76. 5M 

66.7 

66.8 

62.7 

69.8 

66.6 

76.7 

73. 5M 

66.5 

57.0 

74.0 


.1 


67 
68 
76.7 
76.5 
56.7 
66.1 
77. 7M 
67.3 
65. 4M 
79.0 
64.1 
79.1 
72.1 
76.2 
76. 6M 
77.4 
74,7 
66.3 
71, OM 
68,  7M 
77.1 
71. IM 
67  .7M 
76.2 
73.8 
69. IM 
63.3 
73.6 
77.1 
63.4 
65.2 
81.5 
62.3 
77.2 
68.6 
62.2 
76.8 
68.6 
68.6 
78.9 
79.0 
75.7 
77.6 
73.2 
74.9 
63.0 


6.1 
1.1 
4.  5 
0.9 
0.5 
3.3 

0.5 
2.1 


4.4 
1.3 


0.1 
1.9 
5.3 
2.1 

3.5 
0.8 


1.1 
1.2 
1.9 
2.5 
1..0 
1.7 

1.7 
1.4 

0.2 
0.2 
1.4 
0.1 
1.3 
0.6 
0.0 


2.9 
1.5 
1.0 


1.7 
2.8 
1.2 

1.4 
0.5 
3.7 


0 
15 
0 
3 
10 
4 
2 

157 
28 
4 

227 
14 
221 
248 
2 

137 
33 
29 
49 
4 
0 
3 
9 

131 
68 
8 

103 
0 


29 
0 
4 

43 
244 

11 


105 

0 


.00 
.22 
.22 
2.51 
1.94 
T 

.17 
.38 
.01 
.75 
.05 
.51 
.06 
T 

1.84 
.06 
.11 

T 

.00 
.76 
.09 
.21 
.07 
.08 
1.43 
T 

.16 
.26 


.18 
.02 
.01 
.11 
.00 

I  .27 
.50 
.48 

1  .84 
.00 
.67 


1.73 
.85 


.26 

T 

.76 

1,21 
,06 
2,02 

T 


,00 
.62 
.04 

T 

.27 
.28 
.18 
.16 
.97 
.00 
,01 
1,50 
1,56 
,28 
.95 
.09 
.06 
.00 
2.52 
T 

2.76 
.70 
.08 

1.77 

T 

.66 
.00 
.00 
.22 

T 
T 

1.20 
.54 


.03 
.04 
.10 

.17 
.04 
.16 
.01 
.06 
1  .45 
.03 
.08 
.00 

.41 
.06 


.45 

.01 

.03 
.09 
.00 
.55 

1.07 
.03 

1.87 
.02 
.01 

.04 
.61 
.03 
.04 
.26 
.15 
.16 

.  77 

.03 
1  .34 
1  .22 

.26 

.00 

.02 

.00 
2.51 
.62 


.04 
.64 

.01 

.02 

1.05 
.44 


.16 

.30 
.01 
.32 
.06 
.42 
.02 
T 

1.05 
.03 
.07 

T 

.00 
.31 
.07 
.21 
.07 
.06 
.32 
T 

.07 
.14 

T 

.07 
.88 
.49 
.11 
.02 
.01 
.07 
.00 
.36 


.00 
.62 
.04 


.17 
.22 
.18 
.15 
.30 
.00 
.01 
.42 
.41 
.28 
.60 
.07 
.04 
.00 
.62 
T 

,73 
,34 
.08 
.44 

T 

.41 
.00 
.00 
.20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation  ' 

i,  ^ 
<  2 

Average 
Minimum 

01 
0 

< 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

B 

Q 

Lowest 

Date 

No  o!  Days 

Totol 

Departure 

From  Long 

Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Days 

Degree  Days 

Max 

Mm. 

Date 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

50  or  More 

0 

—  o 


0  S 
o  ^ 

o  > 

o  > 

°  1 

95.8 

57.3 

82.1 

-  1.1 

108 

27 

58 

15+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.42 

.40 

.42 

22 

.  0 

0 

1 

0 

0 

<37.0 

59.4 

83.2 

1  .  ? 

106 

?7 

58 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

.77 

.66 

.56 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

95.4 

58.7 

77.1 

-  0.9 

107 

12 

53 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.5 

58.5 

74.5 

-  0.1 

101 

31  + 

56 

22  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.1 

58.8 

74.5 

-  o.a 

101 

12  + 

55 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

93  .  R 

5  8.8 

81.3 

105 

13 

57 

1  6 

Q 

24 

0 

0 

0 

.91 

.50 

2  3 

.  0 

Q 

2 

\ 

0 

87.4 

52.9 

70.2 

99 

28 

45 

17  + 

13 

13 

0 

0 

0 

.51 

.30 

24 

.0 

0 

1 

0 

0  , 

84  .  3 

45.9 

65.1 

2.2 

95 

28 

38 

8 

50 

9 

0 

0 

0 

1.45 

1 

.14 

.87 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

72. 5M 

39. 3M 

5  5.9M 

-  2.8 

82 

28 

28 

3 

275 

0 

0 

2 

0 

.63 

.42 

.40 

5 

,0 

0 

3 

0 

0 

96.  2 

51,6 

78.9 

-0.3 

107 

27 

55 

17+ 

0 

26 

0 

0 

0 

,23 

.22 

.23 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

85.5 

55.4 

70.5 

98 

27 

47 

18+ 

14 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

28+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

92. OM 

66. 7M 

79. 4M 

105 

28 

59 

17  + 

0 

24 

0 

0 

0 

,46 

.40 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.9 

40.8 

54.9 

-  1.9 

78 

27 

33 

17 

309 

0 

0 

0 

0 

3,04 

2 

.61 

2.02 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

M 

103 

27 

45 

3+ 

0 

0 

0 

.84 

.81 

.46 

22 

•  0 

0 

0 

0 

93.7 

58.3 

75.0 

1.0 

1  04 

31 

53 

17  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.07 

,07 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

91.5 

52.2 

76.9 

99 

13 

51 

15 

1 

22 

0 

0 

0 

.93 

.89 

.54 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

88.5 

57.7 

73.1 

97 

12  + 

54 

15  + 

1 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

96.7 

59.5 

78.1 

106 

11 

55 

17  + 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.0 

52.9 

78.0 

-  1.9 

103 

5 

56 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

96.1 

59.  0 

77.6 

106 

28 

53 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

.06 

.05 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

93.0 

57.3 

75.2 

-2.1 

105 

11 

52 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

72.4 

.  51 

81.0 

39,7 

50.4 

0,7 

90 

2R 

33 

8 

144 

1 

0 

0 

0 

2.24 

1 

.95 

1.80 

23 

,0 

0 

3 

1 

1 

81.2 

40.2 

50.7 

90 

27  + 

33 

1 

131 

2 

0 

0 

0 

.24 

.18 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

M 

56. 3M 

M 

95 

29 

44 

2 

8 

0 

0 

0 

.81 

.57 

.21 

2 

,0 

0 

4 

0 

0 

79.3 

40.2 

59.8 

90 

28 

32 

1 

164 

1 

0 

1 

0 

.91 

.48 

IB 

.0 

0 

2 

0 

0 

88.3 

51.4 

69.9 

98 

29+ 

43 

2 

18 

15 

0 

0 

0 

1.74 

1.27 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

84  .4 

49.9 

67.2 

-  2,9 

93 

28 

41 

3  + 

31 

5 

0 

0 

0 

2.50 

2 

.25 

1,25 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

83.1 

50.5 

66.8 

94 

11 

38 

1 

29 

5 

0 

0 

0 

.53 

,63 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

76.7 

41  .3 

59.0 

85 

27 

35 

2 

179 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.0 

0 

0 

88.  2M 

47.5 

67  .9M 

-  2,4 

95 

12 

41 

2 

18 

16 

0 

0 

0 

.89 

.70 

.51 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

73  .  8 

44.2 

59.0 

-  1,7 

82 

13 

37 

2 

182 

0 

0 

0 

0 

.68 

.45 

.22 

23 

.0 

0 

3 

0 

o; 

78. 6M 

40. OM 

59. 3M 

-  3,9 

88 

78 

34 

18 

172 

0 

0 

0 

0 

1  .01 

.78 

.58 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

83.1 

52.0 

67.5 

-  1,0 

97 

8 

42 

18+ 

33 

5 

0 

0 

0 

1  .04 

•  70 

.58 

22 

,0 

0 

3 

1 

63 . 4 

1.15 

79.0 

51.4 

55.2 

0,3 

90 

10 

43 

11 

27 

1 

0 

0 

0 

,00 

- 

.03 

.00 

,0 

0 

0 

0 

°1 

68  .  2 

55.9 

52.1 

0.7 

72 

31  + 

53 

13  + 

84 

0 

0 

0 

0 

,00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

71.6 

55.4 

53.5 

78 

4 

49 

11  + 

50 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

c 

80.7 

55.3 

68.5 

91 

11 

53 

14  + 

3 

2 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

29 

,0 

0 

0 

0 

c 

85  .9 

54.9 

70.4 

100 

11 

50 

13  + 

1 

6 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

c 

54.6 

55.2 

59.9 

1.7 

58 

24 

50 

11  + 

149 

0 

0 

0 

0 

,38 

.36 

.30 

17 

,0 

0 

1 

0 

e 

77.4 

52.0 

64.7 

-1,8 

90 

10 

45 

11 

28 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

M 

M 

M 

91 

10 

48 

11 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

87.4 

56.0 

71.7 

1.1 

100 

11 

52 

1 

3 

14 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

( 

86.  1 

55.9 

71.0 

2.8 

95 

10 

49 

4 

2 

8 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

( 

83.4 

56.5 

70.0 

91 

4 

53 

11  + 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

68.6 

52.4 

50.5 

73 

17+ 

46 

11 

131 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

28 

.0 

0 

0 

0 

77.  5M 

59. 3M 

68. 4M 

-1.8 

90 

27 

40 

17 

73 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

r 

95.0 

51.8 

73.4 

108 

10 

46 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

ii 

M 

M 

M 

84 

11 

53 

12  + 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

( 

76. 2M 

53. 8M 

65. OM 

2.2 

88 

10 

49 

10 

32 

0 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

Ij 

70.7 

57.8 

64.3 

1 .  6 

78 

10 

54 

12 

31 

0 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

80.3 

53.2 

66.8 

98 

10 

49 

13+ 

22 

8 

0 

0 

0 

.12 

.11 

28 

.0 

0 

1 

0 

74.4 

59.3 

66.9 

81 

1 

54 

14 

5 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

92.6 

50.1 

71.4 

-0.2 

109 

10 

44 

16 

5 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

93.8 

53.5 

73.7 

109 

10 

49 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

93.5 

51.8 

72.7 

-  0.2 

105 

11 

46 

1 

1 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

68.3 

53.7 

61.0 

77 

16 

50 

11  + 

117 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

61.2 

51.8 

56.5 

0 .  5 

70 

29 

48 

11  + 

256 

0 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

83.7 

54.8 

69.3 

95 

11 

52 

13  + 

5 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

29 

.0 

0 

0 

0 

92.1 

49,5 

70.8 

104 

12  + 

43 

17  + 

9 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

77,7 

57.5 

57.7 

-0.1 

85 

4  + 

43 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

67.  3M 

56. 3M 

61  .8M 

76 

1 

53 

13  + 

96 

0 

0 

0 

.03 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

55.8 

56.3 

61.1 

76 

1 

53 

11  + 

116 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

81.3 

53.7 

67.5 

96 

10 

42 

15+ 

30 

4 

0 

0 

0 

.02 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

71.0 

53.7 

62.4 

76 

30  + 

43 

23 

82 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

73.1 

57.1 

65.1 

4.7 

80 

5 

51 

11 

25 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.01 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

63.5 

54.3 

58.9 

0.0 

68 

3 

50 

12+ 

178 

0 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

68.2 

53.4 

60.8 

72 

31  + 

48 

10 

124 

0 

0 

0 

0 

.15 

.08 

17 

.0 

0 

0 

0 

78.8 

58.3 

68.5 

0.9 

88 

10 

54 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

0 

75.6 

53.2 

54,4 

-  0.1 

84 

13+ 

49 

2  + 

30 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

74.8 

53.8 

64,3 

-  2.0 

80 

4 

49 

11  + 

31 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

79.9 

58.1 

69.0 

3.1 

88 

10 

53 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

73.2 

54.2 

63.7 

0.6 

81 

1 

48 

1 

42 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0? 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

82  .  7 

56.5 

69.7 

-2.5 

99 

11 

53 

12 

9 

8 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

68  .  5 

53.7 

61.1 

-  0.5 

73 

19 

50 

13  + 

113 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

66.0 

.02 

8  8.  4M 

56. 4M 

72. 4M 

-  3.6 

94 

31  + 

51 

12 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

87.8 

54.9 

71.4 

97 

11 

50 

18  + 

0 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

97.9 

67.0 

82.5 

-  0.1 

108 

28 

57 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.48 

.46 

.48 

28 

.0 

0 

1 

0 

94,0 

60  .5 

77.3 

-  1.6 

102 

28+ 

50 

17  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.08 

.05 

.08 

29 

.0 

0 

0 

0 

97.  2M 

53. 2M 

80. 2M 

107 

14+ 

55 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

96.2 

68.6 

82.4 

-  1.8 

110 

28 

59 

17  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

88 

11 

51 

17 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

97.3 

66.9 

82.1 

-  0.4 

108 

29 

59 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

79.3 

50.0 

64.7 

-5.1 

90 

28 

42 

16 

67 

1 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

93.2 

60.2 

75.7 

-  2.0 

104 

13  + 

53 

17  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

92.6 

50.3 

75.5 

102 

13+ 

50 

17  + 

0 

2? 

0 

0 

0 

.09 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE  ST6  2 
ROCKLIN  AM 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WS  CITY  R 
SHASTA  DAM  AM 
SIERRA  CITY  AM 
SIERRAVILLE  RS  AM 
SODA  SPRINGS  //  AM 

STONY  GORCE  PESERvniR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK  AM 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VOLTA  PH 
WALNUT  GROVE 

WILLIAMS  AM 
WILLOWS  AM 
WINTERS  AM 
WOODLAND  1  WNW  AM 

DIVISION 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA  AM 
BRIDGEPORT 

CEDARVILLE  AM 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 
DOYLE  5   SSE  AM 
FORT  BIDWELL 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 

TAHOE  AM 
TRUCKEE  RS  AM 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
BEN  LOMOND 

BERKELEY  R 
BURLIN6AME 

CROCKETT  AM 
GILROY  AM 
HALF  MOON  BAY  2  NNW  AM 
HOLLISTER 
KING  CITY 

LIVERMORE  AM 
LOS  GATOS 

MARTINEZ   FIRE  STA  AM 

MONTEREY 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

NEWARK  AM 

OAKLAND 

OAKLAND  WB  AP  R 

ORINDA  BOWMAN 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  POBLES 

PASO  POBLES  CAA  AP 

PINNACLES  NH 

PISMo  BEACH 

PT  PIE0RA5  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT  AM 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND  AM 
RICHMOND  FIELD  STA  AM 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GREGORIO   3  SE 
SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY  AM 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

WALNUT  CREEK  AM 
WATSONVILLE  WATERWORKS  AM 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
ANTIOCH   1  E 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3  AM 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AVENAL  9  SSE  AM 
BAKERSFIELD  WB  AP  R 
BIG  CREEK  PH  1 
BUTTOMWILLOW  AM 
CALAVERAS  BIG  TREES  AM 
CAMP  PARDEE  AM 
CATHAY  BULL  RUN  RCH  AM 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1958 


Temperature 


a  ,6 
<  5 


S  s 

<  2 


No  ol  Days 


Precipitation 


23s 
§.  S  E 
&  2  t 

Q  C  E- 


&  i 


No  o(  Days 


HERPY  VALLEY  DAM 
OAL INGA 

ORCORAN   IRRIG  DIST 
lENAIR 
)UDLEYS 

LECTRA  PH 

IVE  POINTS   5  SSW 

RESNO  WB  AP  R 

RIANT  GOVT  CAMP 

lANT  FOREST 

LENNVILLE 

RANT  GROVE 
lANFORD 
lETCH  HETCHY 
lUNTINGTON  LAKE 

OR  I A 

ERN  RIVER  PH  1 

ERN  RIVER  PH  3 

ETTLEMAN  CITY  1  SSW 

ETTLEMAN  STA 

E  GRAND 

EMON  COVE 

INDSAY 

ODl 

OS  BANOS 
ADERA 

ANDEVILLE  ISLAND 
ARICOPA 

ERCED  FIRE   STA  2 

IDDLEWATER 

ODESTO 

ewman 

orth  fork  rs 
akdale  woodward  dam 
range  cove 
anoche  junction 
orterville 

OSEY  3  E 

ALT  SPRINGS  PH 

ONORA 

0  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

TOCKTON  CAA  AP 

TOCKTON  fire  STA 

TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EHACHAPI 

EJON  RANCHO 

HREE  RIV  EDISON  PH  2 

IGER  CREEK  PH 

RACY  CARBONA 

RACY  PUMPING  PLANT 

ISALIA 

ASCO 

DSEMITE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
LPINE  1  W 

Valon  pleasure  pier 
arrett  dam 

llG  BEAR  LAKE  DAM 
!5NITA 

;jR8ANK   WB  AP  R 
ABRILLO  NM  R 
VCHUMA  DAM 
AMPO 

»NOGA  PARK   PIERCE  COL 
;iULA  VISTA 

.aremont  pomona  college 
Srona 

'jlver  city 

JYAMA 

JVAMACA 

-  CAJON  2  E 

.  capitan  dam 

'.SINORE 

iCONDIDO 
')NTANA  kaiser 

;n«;haw  dam 

ivllwild  rs 

jlian  wynola 
'iGUNA  BEACH 

\  MESA 

jlMPOC  SEWAGE  PLANT 
)NG  BEACH 
)NG  BEACH  CAA  AP 
is  ANGELES  WB  AP  R 
IS  ANGELES  WB  CITY  R 
;LL  CREEK  2 

'  WILSON  FC  338B  // 
WPORT  REACH  HARBOR 

iRTH  HOLLYWOOD 
EANSIDE  PENDLETON 

,IAI 
NARD 

LOMAR  MTN  OBSY  R 
SAOENA 


54.5 

64.2 

65,0 

58.4 

48.2 

59.4 

60. OM 

63.9 

59.7 

48.5 

47. 2M 

46,8 

61.3 

52,8 

45, 6M 

63,4 

71.9 

63.7 

69.4 

159.5 

59.2 

53.9 

62.3 

55.6 

59.8 

61  .9 

59.0 

71.5 

59. 7M 

68.3 

57.9 

59. 5M 

56.8 

58. 2M 

51  .9 

62.4 

65.0 

60.3 

59,4 

60,9 

47,0 

58,7 

55.7 

57.2 

56.7 

65.9 

63.2 

56.2 

56.8 

59. 3M 

64.7 

56.4 

53.8 


51  .9 

57.5 

51.9 

45.6 

60.4 

60.6 

61.1 

52.0 

47.2 

55.6 

63. 2M 

56.4 

56. 5M 

59. 5M 

52.8 

54.2 

55.6 

55.9 

56. SM 

58.5 

59.8 

49.1 

45. 4M 

48.4 

56  .4M 

60.8 

53.6 

61.6 

61.1 

62.5 

52.5 

61  .9 

50.6 

61.8 

59.5 

61.5 

54.1 

57.5 

58.9 

59.5 


68.9 

80.6 

81.4 

76.0 

68.4 

77.6 

79.  3M 

79.5 

79.4 

60.8 

68. 3M 

58.9 

78.7 

68,9 

57, 6M 

77,4 

85,4 

79,7 

84,0 

84.7 

76.7 

81.1 

79.7 

72.6 

78.0 

80.2 

71.5 

84.9 

77.  7M 

83.8 

76.0 

78. 5M 

74.1 

75. 8M 

79.1 

81  .4 

81.2 

55.6 

72.2 

77.4 

66.0 

74.8 

72.5 

74.8 

71.4 

81.6 

79.3 

73.2 

74.1 

74. 7M 

80.9 

81,6 

70.3 

75.  9 


72.0 

64.6 

72.4 

60.0 

70.2 

72.8 

57.0 

69.5 

69.7 

74.1 

67. 4M 

72.1 

73. OM 

67. 6M 

73.0 

69.1 

72.5 

73.8 

75. 4K 

73.0 

75.3 

69.5 

65. 4M 

57.0 

65. 4M 

71.6 

61.7 

70.6 

71.3 

70.0 

72.8 

75.0 

69.4 

65.2 

72.7 

66.2 

71.7 

55.1 

70.1 

73.2 


0.4 
0.2 
0.3 


2.6 
2.1 
3.9 


3.9 
1.8 
2.7 
3.4 
3.3 
1.5 


1.7 
3.1 
0.9 
0.9 

0.  3 
1,4 

1,  ? 

0.7 
2.3 
0.8 
0.3 
1.0 
2.3 
1.3 
1.4 
0.1 
1.3 


1.6 


3.8 
0.0 
0.2 
0.4 


0,0 
2.8 
0.4 


1.7 
3.7 
1.8 
0.7 
0.4 


0.8 
1.3 
1.8 
0.4 


0.8 
0.2 
1.5 
3.1 
0.0 
1.0 


2.8 

0.3 


2.4 
0.3 
2.7 
2.0 
1.0 
1.3 


0.8 
1.2 


12+ 

13 

11 

11 

13  + 

10 

U 

29+ 

11 

10 

28+ 

28 

28  + 

27  + 
11 
12+ 
12  + 
12 
13+ 
10 
28 
11  + 
10 
11 
11 
11  + 
28 
13 
13+ 
11 
12+ 
11 
13+ 
29 
11 

29  + 
28+ 

28  + 
12 
20  + 
10 
11 

11  + 
27+ 
28 
29 
28+ 

12  + 
31  + 
29+ 
29 
12  + 


18+ 

16 

17  + 

15 

16 

15 

15 

15 

15 

IB 

18+ 

19 

3+ 

2 

1 
19 
17+ 

1 
16 
17  + 

1 

16+ 

16  + 
17 
16 

3 
17+ 
18+ 

4 
16 

17  + 
15 

15  + 
15 
16 

16  + 
16 
18 

1 

18  + 
17+ 
23 
23 
12 
18+ 
16 

1 
19 
12 
30 
1.6 
16 
18 


C 

143 
24 
188 
0 
15 
225 
2 
0 
0 


55 
45 
11 

0 

101 
0 
0 
0 


.00 
.05 
.00 
.02 
.21 
.23 
,00 
T 

.00 
.59 
.50 
.00 
.03 
.02 
.00 


T 

.38 

.00 

.00 

.02 

.00 

,00 

.00 

.06 

T 

T 

.00 
.07 
.22 
.10 
.00 
.43 
.02 
T 

.02 
.35 
,00 
,18 
.00 
.00 
.00 
.00 
,00 
,66 

.08 


,00 
.00 
.00 
.04 
.00 
T 

.00 
,00 
1  .40 


.00 
•  00 
.37 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.40 

.00 

T 

.00 
.00 

T 
T 
T 

.30 
.00 
.10 
.00 

T 

.00 
.00 


.38 
.00 


.02 
.00 


.00 
.07 
.22 
,04 
.00 
.42 
,02 
T 

.02 
.33 
.00 
.18 
.00 
.00 
,00 
,00 
,00 
.40 


.00 
.00 
.00 
.04 
.00 
T 

.00 
.00 
1.18 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.33 
T 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.40 
.00 

T 

.00 
.00 


.00 
.10 
.00 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Lowest 

Date 

No  o(  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Days 

Degree  Days 

Max 

Min 

Date 

Total 

Max,  Depth 

on  Ground 

Date 

1     10  or  More  | 

0 

2 
o 
o 

1  00 

or  More 

0  > 
o>  < 

o  i 

al 

o  > 

POINT  ARGUELLO  Lir,HT  STA 

M 

M 

M 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

88,8 

56.5 

72.7 

-  0.9 

104 

10 

51 

18+ 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDIN6 

93.1 

49.1 

71.1 

109 

10 

41 

2 

1 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

95.0 

58.8 

76.9 

0.4 

112 

10 

54 

17  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

91  ,  1 

57.0 

74.1 

-  1.6 

107 

10 

53 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

AM 

93.0 

57,6 

75.3 

110 

1 1 

53 

24+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

86.5 

60.0 

73.3 

-  3.6 

103 

10 

53 

15+ 

0 

1  0 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

96.5 

59.5 

78.0 

1 .  5 

112 

10  + 

54 

24+ 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

82.0 

61.3 

71  .7 

-  2.2 

96 

11  + 

49 

17 

11 

4 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

75.8 

64.4 

70.1 

0.8 

82 

31  + 

62 

11  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

88.9 

56.8 

72,9 

-  0.7 

104 

11  + 

52 

18  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAM    rrtORTFI     FTPF  DFPT 

59.1 

73.8 

0.5 

100 

10 

54 

1 7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

Q 

0 

Q 

SAN  JACINTO 

97,2 

52.4 

74.8 

-  2.4 

111 

9 

45 

18  + 

0 

31 

0 

0 

.15 

.06 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

86.6 

53.8 

70.2 

102 

11 

46 

18 

5 

11 

0 

0 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDPO 

73.6 

59.3 

66.5 

-0.8 

81 

10 

45 

5 

20 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

^ 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

81  .  2 

61.3 

71.3 

-  0.1 

91 

10  + 

58 

18+ 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

75.9 

56.5 

66.2 

0.1 

85 

63 

16+ 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

72.1 

56.3 

64.0 

-  0.7 

78 

31  + 

51 

15 

38 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

72.8 

52.8 

62.8 

-  0.6 

78 

30 

47 

2 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

70.1 

54.1 

62.1 

-  0.1 

75 

29 

50 

1 

83 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

70.8 

58.8 

64.8 

-  2.1 

74 

13  + 

51 

17 

17 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

80.1 

55.0 

67.6 

91 

1 1 

49 

9 

3 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLANO 

92.5 

55.1 

73.8 

107 

10 

48 

18+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

77.7 

60.  1 

68.9 

1.4 

86 

30 

65 

17  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

82.5 

57.8 

70.2 

-  0.9 

91 

30  + 

50 

9 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

76.6 

60.0 

68.3 

-  0.3 

88 

30 

56 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND 

86.1 

58.4 

72.3 

-  0.5 

104 

9 

51 

20+ 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA 

80.1 

58.5 

69.3 

88 

30 

52 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

91  ,6 

47.2 

69,4 

-4.3 

104 

11 

38 

2+ 

13 

16 

0 

0 

0 

.03 

- 

.53 

.03 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

89.5 

58.1 

73,8 

1  .  5 

100 

30  + 

52 

17  + 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.3 

.04 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

97.8 

65.4 

81.6 

-  1.1 

110 

10 

55 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

.16 

.13 

.16 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

107.4 

76.0 

91.7 

119 

13  + 

70 

24+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

100.5 

66.4 

83.5 

-  0.5 

112 

1  2  + 

58 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .90 

1.71 

1.76 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

BEAUMONT   1  E 

92  .8 

55.3 

74.1 

-  2.0 

107 

10 

48 

17 

0 

20 

0 

0 

0 

.17 

.08 

.17 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

95.6 

55.9 

75.8 

0.3 

104 

1  3  + 

45 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

29  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

73.  7M 

48.2M 

61. OM 

84 

1  2  + 

40 

18+ 

138 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

D 

BLYTHE 

108.8 

75.0 

91.9 

0.7 

121 

11 

70 

20+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

- 

.25 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

109.3 

78.4 

93.9 

118 

11  + 

73 

6  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

- 

.35 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0, 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

AM 

10'».9 

66.5 

85,7 

114 

1  2  + 

55 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.35 

.35 

31 

.0 

0 

1 

0 

0' 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

107.8 

70.9 

89.4 

-  2.2 

118 

1  2  + 

64 

21  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

3 

CANTIL 

101.8 

67.5 

84.7 

112 

10  + 

59 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

115.2 

87.5 

101.4 

-  0.4 

126 

12+ 

80 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

- 

.02 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

D 

DAGGETT  CAA  AP 

101.7 

70.1 

85.9 

113 

1  2  + 

63 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.56 

.50 

.56 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

91  .  3M 

57. 4M 

74. 4M 

99 

1  2  + 

48 

19 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

□ 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

105.1 

80.7 

92.9 

-  1.0 

117 

12 

73 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

a 

EL  CENTRO  2  SSW 

108.1 

71.3 

89.7 

-  2.5 

119 

9 

61 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

.02 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

87.7 

64,2 

76.0 

-  3.7 

101 

1 1 

56 

19+ 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

114.4 

87.6 

101.0 

-  0.6 

124 

11 

78 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.08 

.00 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0: 

HA  I  WEE 

AM 

92.6 

64.9 

78.8 

-  2.6 

104 

1  3 

58 

18+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.11 

.03 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

a 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

104.8 

72,7 

88.8 

-  1.1 

116 

1  2 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.21 

- 

.32 

.21 

30 

.0 

0 

1 

0 

0, 

IMPERIAL 

107.4 

75.1 

91.3 

-  0.2 

117 

9 

67 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

,08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o' 

I NDEPENDENCE 

AM 

96.  3M 

61. 5M 

78. 9M 

0.5 

105 

1 1 

55 

24+ 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

.14 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0| 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

108.8 

77.3 

93,1 

0.1 

119 

1  2 

68 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.01 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

101.3 

63.8 

82  .6 

110 

1  2 

57 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

109.1 

79.8 

94.5 

0.1 

119 

1  2  + 

74 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

.15 

- 

.12 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

?! 

LAKE  ARROWHEAD 

77.3 

54.3 

65.8 

-  3.8 

90 

11  + 

45 

3 

56 

2 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

95,9 

61.3 

78.6 

109 

10 

61 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

92.5 

61  .9 

77.2 

-  1.8 

102 

11  + 

49 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

■  .00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

98.9 

60.7 

79.8 

110 

12  + 

49 

J  7 

Q 

31 

0 

0 

0 

J 

T 

30+ 

.  0 

0 

0 

0 

C! 

MECCA  3  SE 

AM 

103.5 

70.4 

87.0 

-  4.2 

110 

13+ 

62 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.58 

.48 

.58 

30 

.0 

0 

1 

1 

( 

MITCHELL  CAVERNS 

92.8 

72.5 

82.7 

104 

11 

63 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

.04 

.02 

3  0+ 

.0 

0 

0 

0 

1 

MOUNTAIN  PASS 

91.4 

63.5 

77.5 

105 

1 1 

56 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

.15 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

NEEDLES  CAA  AP 

109,3 

80.3 

94.8 

0.6 

120 

1 1 

75 

19+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.32 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

1 

palmdale 

96,0 

64.4 

80.2 

-  0.9 

109 

10 

55 

18  + 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

PALMDALE  CAA  AP 

95  ,4 

63.2 

79.3 

108 

10 

53 

18+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109.6 

67.5 

88.6 

-  3.4 

121 

11 

60 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.41 

.26 

.25 

29 

.0 

0 

2 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

108.7 

81  .2 

95.0 

-0.3 

121 

12 

76 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

.24 

.06 

3  0+ 

.0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

96.3 

66.7 

81.5 

-  2.4 

106 

12+ 

57 

18  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

11 

SQUIRREL   INN  2 

75.0 

59.6 

67.3 

-  0.5 

88 

10 

53 

23+ 

41 

0 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

[ 

TABLE  MOUNTAIN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.00 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

THERMAL  CAA  AP 

107,7 

76.0 

91.9 

117 

11  + 

69 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

1 

TRONA 

AM 

103.5 

71.4 

87.5 

-  1.3 

114 

13 

63 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

104.8 

69.4 

87.1 

-  0.7 

115 

12  + 

61 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.21 

.14 

.21 

30 

.0 

0 

1 

0 

VALYERMO  RS 

92.8 

62.3 

72.6 

-  1.8 

102 

12+ 

42 

25+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

95.2 

58.9 

77.1 

-  0.5 

106 

13+ 

51 

18 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIIM  1 

AM 

64.9 

35.7 

50.3 

74 

19 

26 

17 

448 

0 

0 

10 

0 

T 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

50.7 

31.9 

41.3 

60 

13  + 

18 

1 

729 

0 

0 

15 

0 

.32 

.19 

24 

2.5 

0 

2 

0 

DIVISION 

82.3 

.13 

Preapitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.04     .36  .2< 


.55  .17 
•05  .16 


.01  .14  .93 
T         T  T 


1.80  ,12 


.06      .34  .02 


.09     .06  .06 

.18     .51  .(l 

.02     .29  .23 

.08     .10  .05 
.05 

T 

.04 

.18     .57  ,15 
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CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUVAMACA 
OAGGETT  CAA  AP 

OAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIR 

OE  SABLA 

OESCANSO  RS 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE  5  S5E 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  PS 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 

EL  CENT90  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128e 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILlS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FINLEY   1  W 

FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORT  0IDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  W0  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVTLLE 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GLENOALE  STaPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GRIZZLY  PEAK 

GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 
HAINES  CYN  LOWER  FC  36'. 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY   CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 

HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HOPLAND  LARGO  STA 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRI  A 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


•09     .02  .OA 


.03      .20  .12 


.02     .30  .31 


JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 


•11  .21  .33 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.04      .07  T 


.04  .59 
.07     .75  .03 


.10     .01  ,17 


.03     .09  T 
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Station 

•3 

Day  of  month 

H 

1   1   2  1  3 

4 

5 

6 

7  1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

.6] 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEVVILLE 

■  4C 

•  OC 

•  2e 

•  1! 
.1- 

T 
T 

.13 

T 

.06 

.05 

.02 
.02 

.26 

KENTFIELO 
KEPLINGER 

KEPN  RIVEP   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

.01 
T 

.12 

.0-= 

.02 

,07 

.03 
T 

T 

.02 

.12 

KETTLFMAN  CITY   1  5SW 
KETTLFMAN  STA 
KING  CITY 

KLAMATH  f 

LA  CRESCENTA  FC  251 

•  OC 

•  OC 
■  OC 
*0E 

•  OC 

r 

.06 

.02 

LAGUNA  REACH 

LA  MONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LArEPORT 

LAttESHORE 

•  OC 
,2^ 
.OC 

•  26 

•  9! 

.10 

.03 

.10 
.06 

T 

.50 

.28 
.06 

.03 

.26 

T 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  5PAUL0ING- 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 

•  DC 
.0« 
.00 

T 

.OC 

.02 
•  04 

.07 
.02 

T 

T 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LEflEC 

LECHU2A  PT  STA  FC  352  B 
LE  GRAND 

.71 
.OC 

T 

•  OC 

•  OC 

.10 

T 

T 

T 

.05 

.  10 

T 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HIlLS  RCH 

•  OC 

T 

•  OC 
T 

.OC 

T 
T 

LOCK WOOD 
LOCK  WOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEVAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 

•  OC 

•  OC 
T 

.00 

T 

T 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  CAA  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WE*  AP  R 
LOS   ANGELES  WB  CITY  G 

.OC 

T 

.OC 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

LOS  PANOS 

LOS  BANDS  ARfiUPUA  RCH 
LOS  GATOS 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY  2  W 

T 
T 
T 

.OC 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

7 

LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADERA 

MAD  RIVFR  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 

.OC 
.00 
.36 
.04 
.00 

.01 

.01 

.02 

.36 

MANZflNlTA  LAKE  // 

MARCH  FIELD 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARTINEZ  FIRE  STA 

2,52 
.00 
.00 
•  00 

T 

T 

.62  .02 

.02 

.54 

i02 

T 

.21 

•  44 

•  32 

.  03 

•01  .02 

MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

T 

.50 
2.75 
.12 
.58 

.20 

.25 

.14 

.73 

T 

.05 

.60 
.32 

.37 

.63 

T 

.06 
.1? 

.56 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEV  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MIDDLETOWN 

.00 
.02 

•  00 

i.sa 

•  0( 

.59 

.11 

.34 

.84 

.02 

T 

MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 

•  0( 
.3( 
.7{ 
.00 
.04 

T 

.03 

.03 

.34 

T 

T 

.30 
.02 

.30 
.02 

T 

MODESTO 
MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
1  MONT ICELLO  DAM 

.0( 

T 

.63 
.04 
.08 

.63 

T 
T 

.04 

.08 

MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MOUST  BALDY  FC  flSF 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT  HAMILTON 

2.24 
.15 
.00 
T 

•  00 

T 

T 

.15 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC  338B  // 

MUIR  WOODS 

1.56 
1  .43 
1.77 
■  00 
•  03 

.15 

T 

.14 

.15 

•  23 

•  10 

T 

.35 
.05 
.44 

.02 

.10 
.?8 
.07 

.01 

.32 

T 

.20 

.06 

.04 
.26 

.04 

.2? 
T 

.61 
.16 

.  26 

.04 
.16 

.12 
T 

.05 

, NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 
NEENACH 

•  00 
.03 

T 

T 

.00 

T 

.03 
T 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 
NEWMAN 
[NEWPORT  BEACH  HARBOR 

T 

.02 
•  00 
.00 
.10 

.10 

.02 

t 

NICOLAUS 
NILANO 

NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

•oo 

•  OC 
.06 

.00 

T 

T 

.06 

OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND 

OAKLAND  WB  AP  H 
lOAKVlLLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 

.57 
.02 
.01 
.17 
.15 

.02 

T 

T 
T 

.02 
.01 

T 

.08 

.07 

T 

T 

.15 

.02 

XEANSIDE  PENDLETON 
3C0TI LLO 
3JAI 
1 OLINOA 
"HIO 

T 

.26 

•  OC 

•  OC 

•  72 

T 

T 

T 

.65 

.07 

T 

.28 

ORANGE  COVE 

DRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

3RIN0A  BOWMAN 

T 

.16 

.  12 

.04 

.01 

.07 

.05 

T 

.11 
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ORLANO 
ORLEANS 

OROVILLE  1  «W 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOlMA  DAM  FC  33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VEROES  EST  FC  43 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATTIWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PI5M0  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IF6 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIE0RA5  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLEY 
OUINCV  RS 
RAMONA  5PAULDING 
RANCHITA 
RANOSBURG 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  f 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS    E  S  ( 

ROCKLIN 

SACRAMENTO  We  AP  I 
SACRAMENTO  WB  CITY  t 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANOeERG  WB  //R 
SAN  OIEGO  W8  AP 

SAN  OIMAS  FIRE  WON  FC  95 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WS  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  I 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  '•32 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  H6  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 


SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVED*  DAM 


Day  of  month 


T         T  T 


13     14  15 


•01      >11  .14 


.11      .01  T 


19     20  21 


22    23    24    25    26  27 


28    29  30 


T         .20  ,26 


T        T        T  .01 


T        T  T 
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Station 

;3 

Day  of  month 

O 
H 

1   1   2  1  3 

4   1   5  I  6 

^  T  * 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

IHASTA  MM 
tHELL  ABS  PLANT 
.MINGLE 
1 1  Elf  R  A  C I TY 
'.lERRAVILLE  RS 

•  91 
.OC 

•  00 

1.4« 

•  31 

.06 

.06 

.02 

•  60 
.05 

.30 
.51 

T 

.04 

.06 
.87 

T 

'-rCMAL  HILL  FC  *15 
.KAGGS  SPGS  LAS  lOMAS 

'MITH  RIVER  3  fNW 
.NOW  CREEK  UPPER 

^oo^  SPRINGS  // 

•OC 

•  80 

.6: 

•  20 

•  02 

.40 

.80 
.23 

.10 

.  13 

•  23 

•  35 

' OLeOAD 

ONOMA 
' OMORA 

' pflOf A  PAC  FC  396  C 

•  00 

•  00 

•  00 

•  00 

.01 

.42 

; PRINGVILLE  7  ENE 
■ QU4W  VALLEY  LODGE 
1 QUIRREL   INN  1 

TOCY TON  CAA  AP 

•  00 
1^13 

•  00 

.02 

.05  T 

.24 

.23 

.53 

.08 

.02 

T 

TOC*-  TON  FIRE  STA  4 
TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TON'^f^ORO  RS 

,  TRAWRERRY  VALLEY 

T 

•  02 
.29 

T 

.29 
.23 

T 

.02 

T 

T 

UNLAND 
USANVI LLE 
!uSANVILLE  AP 

ABLF  MOUNTAIN 

.00 
1.00 
.69 

•  00 

.05 

.06 

.02 

.50 

.51 

.34 

.01 
.31 

.09 

T 

.04 

AHOe 

fHarHiPi 
FJON  RANCHO 

HPFi^  »IV  EDISON  PH  2 

.68 

•  35 
.00 

•  18 

.03  T 

.20 

.18 

.22 

.02 

T 

.02 
T 

.03 
T 

T 

•  IB 

.33 
T 

K.^y  rpEEK  PH 
OPAN'^A  RS  FC  6 
ORC^NCF 

:rACV  PUMPING  PLANT 

.00 
.00 
.00 

.00 

RON  A 

RUCKEE  RS 

ULELAKE  //R 
URNTABLE  CREEK 

T 

1.01 
1.27 

.46 

.11 

•  01 

•  04 

.15 

.16 

.58 
.13 

.13 

.18 
.03 

.11 
.07 

.40 

.  14 
.36 

.02 

.02 

T 

.12 

T 

T 

USTIN  IRVINE  RANCH 
KNTYNINE  PALMS 
WIN  LAKES 

KIAH  h  W 

.00 
.21 
3.04 

1 29 

.04 

.01 

•  03 

T 
T 

.05 

.30 

T 

2.02 
.47 
.29 

.02 

.51 

.02 
T 

.21 

T 

.07 

NION  OIL  STEARNS  ASS 

C  L  A 
PLAND 

OPER  LAKE  RS 

.00 
.00 
•  00 

.84 

T 

.17 

T 

.46 

.30 

.21 

OPER  MATTOLE 
ACAVILLE 

»ULEV  CENTER  3  NE 
J  L  Y  E  R  MO  R  S 

.^N  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

.00 

•  07 
.00 

•  00 

.07 

■INTUffA 

ICTORVILLE  PUMP  PLANT 
ilNCENT  FIRE  STA  FC  120 

ISALIA 

•  00 

•  00 
.00 

•  00 

.03 

.11 

.41 

.02 

.02 

.02 

.08 

.68 

T 

T 

I  STA 

5LCAN0VILLE 
)LLMERS 

^LLACE 

•  00 

•  11 

•  98 

•  93 
T 

T 

.13 
.36 

.02 

T 

T 

.33 
.54 

.45 

.02 

.05 

T 

.11 

T 

.01 

'\LNUT  CREEK 
\LNUT  GROVE 

;iLNUT  PATROL  STA  FC102B 

I  SCO 

.01 
.00 
.00 

.00 

.01 

.03 

ATSONVlLLE  WATERWORKS 
TAVERVILLE  RS 

;!ED  1  S 

:ST  POINT  3  SW 

.00 
.48 
1.84 

.04 

.02 

.20 

.01 
.42 

•  05 
.02 

.08 

.01 
.03 

.1? 
.11 

T 

.29 
•  36 

.  11 

.04 

•  49 
.11 

1EELEH 

1ITE  MOUNTAIN  1 
HITE  MOUNTAIN  2 
11 TE  ROCK 
IITTIER  FC   106  C 

.00 
T 

•  32 
.00 

T 
T 

T 

.01 

T 

.19 

T 

T 

T 

.11 

•  01 

: LL 1 AMS 
.  LLOWS 
'NTERS 

i'>FFORD  HEIGHTS 
)ODFORDS 

T 
T 

•  06 

•  57 
1.04 

•  26 

.01 

.06 

.58 

.12 

T 

T 

.06 

.57 

•  01 

MDLAND  1  WNH 
,MGHTS 
)RBA  LINDA 
JSEMITE  NP 
!EKA 

T 

•  06 

•  00 
.66 
.67 

T 

•  06 

.31 

.06 

.13 

.28 

.12 

T  T 

.40 

T 

•  01 

PREaPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


CALIFORNIA 


Station 

Obssi 
vatios 
date 

Ajnoimt 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

BADGER  PASS 

// 

1957 

JUN. 

23 

AUG. 

31 

.00 

SEP. 

18 

.20 

29 

.  10 

OCT. 

25 

1.95 

27 

.35 

NOV. 

3 

.65 

5 

.95 

16 

19 

.40 

DEC. 

5 

.45 

11 

15 

1.40 

8 

16 

2.35 

17 

1.  20 

10 

18 

1.45 

20 

21 

.  10 

21 

22 

.65 

23 

1958 

JAN. 

2 

.  15 

21 

10 

1.20 

27 

11 

.20 

28 

13 

.35 

29 

24 

2.25 

40 

25 

.50 

42 

26 

1.50 

51 

27 

.  10 

48 

30 

.80 

48 

FEB. 

2 

.  50 

50 

3 

2.60 

66 

4 

1.30 

74 

5 

.30 

72 

7 

.10 

69 

8 

.65 

74 

9 

.30 

72 

10 

.15 

71 

12 

1.55 

72 

14 

.  15 

71 

19 

1.05 

66 

24 

.50 

58 

25 

2.70 

74 

26 

.25 

76 

APR. 

1 

3.10 

140 

2 

.30 

140 

3 

3.05(a)  162 

4 

.15(b)  167 

6 

1.35 

172 

TOTAL   

(a)  Gage  completely  snowed  under, 
tatlon  measurement. 

(b)  Gage  moved  to  new  location. 


40.95  I 
estimated  rreclpi- 


MTN  LOOKOUT 


TOTAL 
BATES  RIDGE 


TOTAL 
BSSWICK  7  S 


TOTAL 
BLACKS  MTN 


TOTAL 
BKAY  10  WSW 


TOTAL  .  . 
BRUSHY  SPRINGS  OS 


CAMP  PIONEER  SKI 
SHELTER 


TOTAL  .  . 
CLOVER  MEADOWS  OS 


TOTAL  .  . 
COTTONWOOD  CREEK 


1957 
JUL.  30 


1958 
JUL.  8 


1957 
AUG.  1 


1958 
JUL.  17 


1957 
JUL.  2 


1958 
JUL.  1 


1957 
JUL.  2 


1958 
JUL.  12 


1957 
JUL.  29 


1958 
JUL.  I 


1957 
AUG.  1 


1958 
JUL.  24 


1957 
APR.  1 
DEC.  13 


MAR. 
MAT 


1957 
AUG.  2 


1958 
JUL.  1 


1957 
APR.  2 
OCT.  30 


64.40 
64.40 


40.04 
40.04 


60.92 
60.92 


28.75 
28.75 


40.51 
40.51 


65.75 
65.75 


13.75 
13.72 
12.85 
6.50 
57.21 


63.66 
63.66 


Station 

Obser- 
vation 
date 

Amount 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

COTTONWOOD  CREEK 

// 

1958 

(CONTD) 

APR. 

24.61 

GERLE  CHEEK  CAMP 

// 

1957 

AUG. 

IS 

1958 

JUL. 

24 

IRON  MTN  LOOKOUT 

// 

1957 

JUL, 

23 

1958 

JUL.  16 

66.72 

KAISER  MEADOWS 

// 

1957 

JUL. 

6 

SEP. 

19 

50 

OCT. 

8 

.61 

0 

21 

2.94 

8 

NOV. 

2 

.00 

4 

6 

1.22 

10 

14 

.61 

13 

17 

.00 

14 

19 

.30 

12 

DEC. 

19 

7. 19  , 

52 

1958 

JAN. 

2 

.36 

46 

8 

.36 

42 

14 

.51 

48 

23 

.00 

43 

31 

5.38 

77 

FES. 

1 

.00 

76 

5 

3.86 

100 

23 

3.75 

94 

26 

2.94 

125 

MAR. 

4 

.00 

114 

7 

.25 

100 

13 

.25 

117 

15 

3.04 

136 

18 

3.04 

134 

28 

4.16 

145 

31 

1.42 

149 

APR. 

9 

10 

!oo 

173 

16 

.41 

157 

MAY 

2 

20 

1.32 

94 

29 

.41 

77 

JUN. 

4 

.51 

69 

JUL. 

8 

TOTAL  .    .  . 

52.65 

LAKE  ALPINE 

// 

1957 

AUG. 

15 

1958 

JUL. 

11 

73.49 

73.49 

LAKE  ELEANOR 

// 

1957 

NOV. 

1 

30 

2.11 

DEC. 

31 

5.40 

1958 

JAN. 

2 

.30 

13 

1.20 

27 

3.60 

31 

.70 

FEB. 

3 

1.70 

6 

1.10 

10 

.90 

15 

1.90 

20 

.70 

26 

3. 10 

MAR. 

6 

.30 

8 

.20 

18 

5.40 

25 

3.50 

APR. 

1 

3.00 

10 

8 

4 . 80 

30 

!30 

MAY 

14 

1.00 

24 

.20 

JUN. 

3 

1.60 

8 

.20 

13 

.50 

30 

.00 

LAKE  SABRINA 

// 

1957 

JUN. 

30 

JUL. 

9 

.02 

25 

.01 

26 

.01 

27 

.02 

30 

.02 

AUG. 

31 

.00 

SEP. 

28 

.10 

29 

.  15 

30 

.05 

OCT. 

11 

.04 

13 

.02 

14 

.02 

18 

20 

!70 

21 

.10 

26 

.05 

27 

.05 

NOV. 

2 

1.30 

3 

.  12 

4 

.18 

5 

.20 

Station 

Obser  — 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LAKE  SABRINA  // 

1957 

(CONTD) 

NOV,  13 

,04 

14 

.02 

15 

.03 

17 

.06 

18 

.02 

DEC.  5 

.26 

15 

1.20 

16 

1.20 

17 

.04 

18 

.10 

21 

.08 

1958 

JAN.  9 

.09 

10 

.09 

23 

.  12 

24 

.48 

25 

.60 

26 

.20 

29 

.09 

30 

.09 

FEB.  2 

.44 

3 

.  56 

4 

.34 

12 

.  18 

19 

.44 

20 

.04 

24 

.60 

25 

.32 

28 

.46 

HAH.  6 

.46 

13 

.20 

14 

.28 

15 

1.10 

16 

.46 

20 

.56 

21 

.44 

22 

.12 

27 

.14 

30 

.32 

31 

.12 

APR.  1 

.92 

2 

,36 

3 

,78 

4 

.04 

6 

.38 

7 

.06 

30 

.14 

MAY  12 

.02 

22 

.46 

JUN.  11 

.05 

12 

.05 

16 

.01 

30 

.00 

TOTAL   

19.47 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

1957 

JUN.  12 

24 

.61 

31 

- 

NOV .  12 

.48 

25 

.15 

DEC.  11 

1.84 

16 

.15 

18 

1.80 

20 

.12 

1958 

JAN.  IS 

.25 

27 

2.25 

TOTAL   

Publication  discontinued 

January  27,  1958. 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO 

1957 

DIVIDE 

JUN.  12 

OCT .  17 

.67 

24 

.42 

31 

NOV.  12 

.36 

25 

.23 

DEC.  11 

1.49 

16 

1.10 

18 

.98 

1958 

JAN.  15 

.35 

27 

2.20 

TOTAL  

Publication  discontinued 

January  27,  1958. 

LOGAN  MEADOW  // 

1957 

JUL.  7 

SEP.  20 

.46 

OCT.  31 

.79 

NOV.  30 

1.19 

1958 

JAN.  15 

7.55 

FEB.  21 

11.62 

JUL.  16 

17.84 

39.  45 

MAMMOTH  PASS  // 

1957 

APR.  4 

OCT.  29 

11.01 

1958 

APR.  11 

61.89 

TOTAL   

72.90 

MC  CARTBY  POINT  RS  // 

1957 

JUL.  25 

1958 

JUL.  13 

64.04 

See  reiarenoe  notes  loUowinQ 
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Station  Index. 


TOTAL  64.04 


I 


PREaPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


CALIFORNIA 


MEDICINE  LAKE 


TOTAL   .    .  . 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 


TOTAL 
BUMBO  BASIN 


TOTAL  . 
OSTRANDER  LAKE 


// 


// 


TOTAL  . 
ROBERTSON  FLAT 


TOTAL 
ROCK  CREEK 


TOTAL   .  . 
ROSE  MARIE  MEADOW 


TOTAL  . 
SADDLE  CAMP  RS 


SALSIPUEDES  GAGING 
STATION 


Obser  - 
vatioD 
date 


1957 
JUL.  27 


1958 
JUL.  11 


1957 
SEP.  16 


1958 
JUL.  10 


1957 
SEP.  1 


1958 
JUL.  1 


1957 
AUG.  2 


1958 
JUL. 


1957 
AUG.  1 


1958 
JUL.  2 


1957 
APR.  5 
OCT. 

1958 
APR. 


Amount 
aince 
last  obs. 


TOTAL   

Storage  gage  changed  to  non-re 
January  1,  1958. 


SALSIPUEDES  JALAMA 
DIVIDE 


TOTAL 

Publication  discontinued 


60.90 
60.90 


109.98 
109.98 


94.85 
94.85 


60.92 
60.92 


103.10 
103. 10 


22.95 
28.49 


13.31 
8.41 
14.25 


50.62 
50.62 


JUN. 

26 

OCT. 

11 

.  IS 

23 

.30 

NOV. 

a 

.22 

19 

.08 

DEC. 

21 

22 

.05 

31 

.00 

Snow  on 
ground 


55 
67 
166 


ordiDg  rain  gage 


SALT  SPRINGS  PH 


Obaer 

Amount  ^ 

Station 

vation 

since 

date 

last  obs. 

// 

1958 

( CONTD ) 

JAN. 

19 

.  32 

26 

4.64 

31 

1.  63 

FEB. 

9 

5.  35 

16 

2.61 

23 

.  67 

28 

3.45 

MAR. 

9 

.63 

16 

5.  20 

22 

3.  57 

31 

4.  26 

APR. 

6 

8.  22 

13 

.03 

30 

.07 

MAY 

11 

.76 

18 

.  51 

25 

.61 

31 

.  00 

JUN. 

8 

1.  02 

16 

.36 

30 

.  00 

56.00 

SNOW  FLAT 

// 

1957 

AUG. 

24 

1958 

JUL. 

8 

58.26  ' 

58.26 

SOUTH  LAKE 

1957 

JUN. 

30 

JUL. 

2 

.01 

10 

.01 

25 

.02 

26 

.02 

27 

.02 

30 

.05 

SEP. 

30 

.00 

OCT. 

31 

.98 

NOV. 

2 

1.20 

3 

.  16 

4 

.  14 

5 

.  22 

15 

!04 

17 

.  02 

18 

.  02 

DEC. 

4 

.  12 

5 

.  14 

15 

1.70 

16 

1.30 

17 

.  22 

18 

.12 

21 

.16 

1958 

JAN. 

9 

.08 

10 

.12 

23 

.12 

24 

.54 

25 

.82 

26 

.20 

29 

.28 

30 

.08 

FEB. 

2 

.40 

3 

.62 

4 

.46 

8 

.08 

9 

.02 

12 

.30 

18 

.06 

19 

.38 

20 

.06 

24 

.66 

25 

.24 

28 

.  12 

MAR. 

6 

.38 

13 

.  14 

14 

.  20 

15 

1.  50 

16 

.  40 

20 

.66 

21 

.  56 

22 

.58 

27 

.20 

30 

.54 

31 

.14 

APR. 

1 

1.06 

2 

.34 

3 

1.30 

4 

.14 

5 

.06 

6 

.48 

ground 


SOUTH  LAKE 
(CONTD) 


TOTAL 
STOUT  MEADOW 


TOTAL 
TALBOT  CAMP 


TOTAL 
THE  CEDARS 


TOTAL   .  . 
TUOLUMNE  MEADOWS 


Obsei  —  Amount 
vation  since 
date         last  obs. 


1958 
APR.  7 
29 
30 
12 


1957 
SEP.  1 


1958 
JUL.  8 


1957 
AUG.  14 


1958 
JUL.  2 


.00 

22.  55 


143.83 
,143.83 


Snow  on 
ground 


1957 
AUG.  1 


1958 
JUL.  23 


TOTAL  .  . 
VERMILION  VALLEY 


1957 
AUG.  24 


1958 
JUL  9 


1957 
JUL. 
SEP. 
OCT. 

NOV. 


1958 
JAN. 
FEB. 


APR. 
MAY 


JUN. 
JUL. 


TOTAL  .... 
Entire  record  stick  measurement. 
WEST  BIG  PINE  LO  //  1957 


84.40 
84.40 


76.60 
76.60 


34.76 
34.76 


.00 
3.90 


TOTAL 
WESTVILLE 


TOTAL   

WRIGHTS  LAKE  // 


1958 
JUL.  18 


1957 
AUG.  1 


1958 
JUL.  2 


1957 
JUL.  2 


1958 
JUL.  15 


.00 
1.20 
11.80 
.00 
1.50 
.20 
.45 
.  34.65 
No  weigh-out. 


65.31 
65.31 


26 
46 


46 
61 


81.35 
81.35 


69.57 
69.  57 


All  storage  gage  precipitation  reports  for  this 
section  were  not  received  in  time  for  publication 
in  this  issue.  Additional  storage  gage  reports, 
if  received,  will  be  published  In  the  August  issue. 


BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


See  reference  Dotes  following  StatioQ  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»DIN  RS 

MAX 

68 

74 

80 

83 

89 

87 

86 

87 

86 

90 

91 

90 

69 

88 

82 

75 

62 

70 

85 

91 

87 

82 

85 

92 

96 

96 

85 

85 

90 

MIN 

52 

51 

50 

5' 

It 

3 

ALDERPOINT 

MAX 

80 

82 

87 

92 

103 

106 

101 

89 

90 

98 

103 

102 

100 

94 

83 

85 

91 

98 

100 

102 

96 

97 

IOC 

103 

109 

111 

105 

96 

102 

95 

9 

MIN 

56 

60 

59 

56 

8 

ALPINE  1  W 

MAX 

85 

84 

88 

86 

68 

91 

99 

106 

107 

107 

101 

96 

90 

87 

88 

69 

SB 

91 

90 

89 

89 

9C 

91 

90 

9C 

92 

93 

95 

96 

92 

0 

MIN 

4  7 

47 

67 

60 

44 

47 

51 

9 

ALTURAS  RS 

MAX 

73 

71 

75 

62 

67 

90 

94 

90 

91 

91 

95 

96 

94 

93 

92 

83 

64 

76 

81 

92 

94 

90 

91 

91 

93 

95 

100 

99 

90 

90 

86 

1 

MIN 

46 

47 

50 

53 

52 

49 

" 

48 

48 

48 

48 

48 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

BO 

80 

87 

68 

67 

89 

86 

91 

92 

95 

94 

96 

88 

79 

75 

85 

86 

81 

83 

79 

72 

84 

88 

92 

91 

81 

80 

66 

95 

85 

1 

MIN 

63 

62 

48 

48 

53 

52 

61 

54 

6 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

80 

86 

69 

86 

89 

89 

90 

90 

92 

94 

93 

90 

90 

89 

84 

86 

63 

84 

87 

87 

92 

91 

87 

85 

89 

94 

88 

4 

MIN 

59 

54 

58 

60 

59 

58 

60 

56 

4 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

86 

82 

82 

91 

92 

89 

90 

92 

95 

95 

97 

93 

96 

89 

80 

79 

90 

91 

85 

88 

86 

85 

68 

88 

93 

95 

83 

82 

89 

87 

8 

MIN 

55 

56 

" 

50 

58 

56 

57 

56 

58 

56 

59 

60 

69 

54 

9 

ftSH  MTN 

MAX 

99 

89 

95 

96 

101 

101 

99 

98 

103 

106 

105 

105 

106 

106 

97 

88 

95 

95 

96 

93 

92 

92 

95 

97 

103 

106 

103 

98 

99 

97 

9 

MIN 

58 

59 

67 

0 

»UBERRV 

MAX 

85 

64 

38 

93 

95 

96 

96 

99 

100 

102 

101 

101 

101 

100 

91 

81 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

95 

98 

102 

99 

94 

96 

94 

0 

MIN 

5 1 

51 

35 

60 

64 

64 

66 

67 

67 

66 

68 

68 

66 

59 

53 

50 

50 

52 

54 

63 

6 1 

6  0 

60 

60 

60 

6 

lUBURN 

MAX 

87 

84 

85 

91 

95 

96 

96 

94 

98 

101 

102 

102 

102 

97 

86 

77 

77 

83 

89 

93 

90 

91 

90 

88 

93 

96 

96 

101 

91 

94 

96 

92 

4 

MIN 

56 

53 

54 

58 

65 

67 

6  3 

63 

64 

66 

68 

68 

68 

55 

51 

52 

53 

54 

52 

57 

64 

60 

61 

59 

62 

68 

68 

70 

66 

62 

62 

60 

9 

VVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

71 

70 

69 

73 

70 

71 

69 

73 

75 

73 

70 

74 

71 

69 

73 

71 

72 

69 

73 

70 

69 

72 

70 

73 

72 

70 

70 

76 

76 

71 

5 

MIN 

58 

55 

58 

57 

57 

55 

56 

5  5 

57 

56 

58 

59 

60 

55 

54 

55 

56 

58 

57 

57 

60 

60 

62 

67 

6 

iVENAL  9  SSE 

MAX 

90 

90 

86 

101 

103 

103 

103 

102 

106 

106 

107 

107 

100 

87 

90 

96 

97 

97 

93 

94 

97 

96 

102 

97 

2 

MIN 

67 

57 

56 

63 

2 

lACKUS  RANCH 

MAX 

90 

92 

95 

97 

100 

103 

1  00 

104 

106 

110 

84 

89 

91 

94 

99 

93 

89 

88 

92 

98 

101 

^7C 

100 

98 

97 

100 

97 

8 

MIN 

65 

65 

6  3 

64 

63 

67 

67 

^9? 

66 

11 

61 

55 

58 

63 

65 

4 

lAKER   9  NNW 

MAX 

100 

103 

102 

103 

106 

107 

110 

110 

112 

116 

118 

119 

119 

118 

110 

99 

101 

106 

106 

104 

100 

101 

104 

108 

111 

110 

111 

104 

107 

4 

MIN 

^' 

76 

78 

82 

83 

86 

83 

76 

72 

70 

73 

81 

76 

79 

76 

0 

lAKERSFIELO  WB  AP 

MAX 

89 

87 

90 

95 

98 

100 

99 

102 

103 

104 

104 

106 

105 

96 

87 

88 

93 

95 

95 

96 

91 

92 

95 

97 

100 

110 

98 

98 

99 

96 

2 

MIN 

7  0 

70 

59 

59 

62 

66 

69 

71 

72 

67 

67 

67 

75 

78 

72 

72 

71 

68 

6 

ARRETT  DAM 

MAX 

89 

86 

85 

88 

86 

90 

93 

98 

104 

107 

108 

104 

93 

91 

87 

88 

90 

92 

92 

91 

90 

91 

92 

94 

91 

90 

97 

94 

94 

92 

9 

MIN 

6 1 

47 

46 

46 

46 

48 

48 

5  0 

5 1 

47 

48 

50 

52 

56 

56 

63 

64 

51 

9 

jARSTOW 

MAX 

9? 

69 

96 

96 

100 

103 

101 

103 

109 

112 

112 

112 

109 

103 

99 

96 

99 

100 

99 

96 

95 

96 

100 

103 

106 

105 

96 

97 

100 

100 

5 

MIN 

79 

64 

59 

62 

61 

65 

66 

66 

62 

63 

65 

66 

66 

69 

56 

64 

68 

66 

4 

EAUMONT  1  E 

MAX 

87 

85 

90 

90 

89 

93 

97 

101 

105 

107 

106 

99 

95 

86 

86 

89 

90 

90 

89 

87 

88 

91 

92 

92 

93 

99 

92 

94 

95 

92 

8 

MIN 

52 

46 

5  0 

52 

51 

53 

5  2 

5  0 

52 

5  2 

64 

6  0 

55 

3 

Ien  LOMONO 

MAX 

SI 

80 

78 

77 

76 

76 

64 

81 

82 

90 

86 

60 

69 

75 

76 

74 

83 

80 

78 

77 

76 

78 

81 

80 

6C 

81 

83 

66 

85 

79 

0 

MIN 

54 

52 

50 

53 

51 

4 

jERKELEY 

MAX 

ee 

69 

72 

68 

66 

70 

69 

70 

70 

72 

68 

70 

66 

66 

62 

69 

66 

63 

66 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

69 

72 

72 

68 

2 

MIN 

57 

57 

56 

57 

55 

56 

56 

57 

57 

56 

57 

56 

57 

58 

58 

57 

55 

9 

ERRYESSA  LAKE 

MAX 

80 

87 

94 

98 

95 

95 

92 

99 

99 

104 

101 

104 

97 

63 

79 

73 

91 

90 

88 

87 

65 

84 

91 

93 

97 

104 

87 

92 

95 

101 

92 

0 

MIN 

56 

56 

58 

61 

62 

61 

58 

61 

61 

63 

64 

63 

68 

60 

56 

62 

60 

9 

IG  BAR  RS 

MAX 

S? 

79 

92 

97 

102 

105 

104 

101 

102 

103 

106 

107 

106 

104 

101 

88 

82 

95 

104 

106 

99 

104 

IOC 

99 

106 

107 

111 

109 

103 

104 

100 

2 

MIN 

^' 

^' 

^' 

54 

56 

48 

56 

54 

57 

60 

56 

1 

IG  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

70 

66 

70 

72 

73 

78 

77 

79 

60 

85 

82 

85 

86 

84 

73 

70 

70 

71 

70 

66 

66 

68 

72 

76 

ec 

78 

73 

75 

73 

74 

4 

MIN 

48 

43 

41 

41 

45 

41 

45 

6 

IG  CREEK  PH  1 

MAX 

71 

70 

74 

76 

81 

85 

85 

81 

85 

86 

87 

67 

84 

78 

65 

87 

82 

81 

83 

MIN 

66 

64 

6  2 

56 

52 

51 

65 

67 

58 

62 

63 

ilSHOP  WB  AP 

MAX 

90 

89 

93 

95 

97 

99 

101 

100 

101 

103 

103 

104 

104 

101 

96 

90 

93 

94 

93 

91 

66 

90 

95 

98 

101 

98 

90 

94 

96 

95 

6 

MIN 

60 

60 

60 

59 

50 

54 

53 

56 

55 

64 

57 

49 

54 

56 

57 

58 

54 

56 

57 

55 

9 

ItSHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

68 

62 

69 

72 

74 

77 

76 

80 

81 

84 

84 

81 

76 

75 

68 

73 

75 

75 

73 

69 

63 

70 

74 

78 

80 

76 

72 

71 

73 

7 

MIN 

43 

40 

43 

45 

47 

54 

53 

46 

40 

4  0 

4 1 

51 

4  9 

46 

42 

45 

52 

52 

55 

49 

46 

48 

48 

2 

.UE  CANYON  WB  AP 

MAX 

64 

67 

74 

77 

79 

78 

75 

79 

79 

81 

82 

82 

78 

74 

70 

70 

73 

74 

74 

75 

72 

75 

79 

84 

87 

79 

78 

77 

80 

75 

6 

MIN 

48 

46 

60 

61 

58 

56 

62 

49 

46 

5  0 

56 

57 

59 

57 

56 

54 

59 

64 

70 

64 

60 

62 

62 

57 

7 

i.VTHE 

MAX 

107 

106 

106 

107 

107 

110 

113 

116 

120 

119 

121 

114 

112 

112 

107 

106 

104 

105 

105 

106 

106 

105 

105 

109 

110 

113 

109 

103 

102 

105 

108 

8 

MIN 

72 

73 

71 

73 

74 

70 

71 

71 

81 

74 

74 

71 

72 

80 

78 

76 

75 

75 

0 

.YTHE  CAA  AP 

MAX 

109 

108 

108 

110 

108 

111 

113 

ue 

118 

117 

118 

113 

115 

114 

110 

106 

107 

105 

107 

105 

105 

107 

104 

107 

109 

110 

112 

108 

100 

98 

105 

109 

3 

MIN 

73 

77 

74 

79 

75 

77 

74 

74 

74 

83 

78 

78 

76 

76 

79 

80 

77 

76 

78 

4 

ICA 

MAX 

71 

66 

74 

79 

81 

85 

66 

82 

85 

86 

88 

69 

88 

85 

83 

70 

73 

78 

83 

85 

66 

74 

78 

83 

87 

90 

86 

80 

79 

81 

0 

MIN 

41 

36 

36 

41 

42 

41 

46 

42 

44 

42 

43 

49 

46 

47 

47 

38 

39 

39 

7 

ilNITA 

MAX 

75 

76 

78 

77 

77 

60 

62 

86 

89 

85 

75 

79 

77 

76 

77 

79 

77 

80 

81 

78 

81 

80 

81 

79 

78 

80 

83 

90 

91 

80 

0 

e. 

MIN 

60 

58 

62 

63 

61 

61 

57 

61 

56 

57 

59 

63 

55 

60 

60 

64 

63 

60 

63 

69 

60 

4 

>RREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

103 

103 

100 

103 

104 

104 

106 

110 

112 

114 

112 

114 

109 

112 

106 

101 

101 

105 

105 

104 

102 

100 

102 

104 

105 

106 

106 

97 

100 

104 

9 

MIN 

58 

60 

59 

63 

65 

63 

69 

66 

59 

56 

59 

64 

71 

68 

66 

63 

65 

72 

75 

73 

72 

66 

5 

IWMAN  DAM 

MAX 

65 

69 

76 

61 

83 

80 

79 

61 

80 

83 

84 

84 

83 

83 

80 

70 

71 

78 

77 

74 

73 

75 

81 

81 

69 

87 

77 

77 

81 

78 

1 

MIN 

45 

45 

53 

59 

59 

56 

5  5 

5  0 

50 

53 

56 

56 

54 

56 

49 

46 

46 

54 

56 

57 

55 

5  3 

50 

55 

60 

64 

62 

56 

54 

54 

54 

1 

AWLEY  2  sw 

MAX 

106 

106 

106 

105 

106 

107 

109 

112 

116 

118 

115 

lie 

111 

112 

112 

104 

104 

105 

106 

107 

105 

104 

105 

108 

107 

109 

107 

99 

100 

107, 

6 

MIN 

70 

66 

64 

66 

68 

67 

67 

73 

75 

76 

75 

76 

78 

73 

74 

67 

68 

69 

64 

65 

64 

68 

73 

73 

70 

69 

66 

75 

82 

76 

76 

70 

9 

tOGEPORT 

MAX 

69 

74 

79 

80 

84 

65 

81 

86 

87 

89 

89 

90 

85 

83 

82 

78 

82 

80 

79 

79 

69 

77 

79 

64 

90 

85 

80 

80 

82 

81, 

2 

MIN 

33 

36 

37 

36 

39 

41 

43 

40 

41 

41 

38 

38 

39 

36 

4 1 

40 

40 

2 

OOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

90 

86 

86 

96 

99 

96 

95 

99 

100 

101 

102 

94 

91 

84 

94 

90 

94 

93 

92 

94 

98 

102 

93 

3 

MIN 

63 

56 

56 

56 

53 

57 

62 

62 

59 

65 

60 

64 

65 

62 

0 

RBANK  WB  AP 

MAX 

79 

79 

81 

81 

82 

83 

89 

94 

99 

101 

93 

90 

82 

78 

80 

80 

80 

82 

83 

84 

81 

80 

80 

83 

84 

83 

83 

85 

87 

94 

93 

84, 

9 

MIN 

58 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

63 

66 

64 

62 

62 

63 

63 

61 

58 

57 

59 

57 

60 

60 

59 

59 

59 

61 

61 

61 

61 

66 

69 

60 

6 

_  jRlINGAME 

MAX 

68 

66 

72 

78 

75 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

66 

73 

73 

66 

68 

69 

70 

70 

67 

73 

74 

76 

75 

70 

71 

72 

72 

77 

77 

71 

71. 

6 

MIN 

54 

57 

49 

52 

56 

57 

56 

52 

52 

49 

49 

52 

53 

54 

58 

56 

59 

57 

56 

57 

55 

56 

57 

58 

57 

58 

57 

57 

59 

59 

57 

55. 

4 

RNEV 

MAX 

75 

74 

78 

85 

87 

91 

89 

86 

86 

89 

91 

92 

94 

92 

87 

82 

76 

71 

84 

88 

91 

87 

67 

83 

87 

92 

94 

96 

92 

88 

67 

86. 

5 

MIN 

46 

49 

42 

43 

43 

47 

51 

45 

42 

44 

43 

45 

46 

50 

50 

46 

47 

46 

49 

47 

51 

51 

52 

50 

55 

52 

51 

52 

50 

51 

47 

48. 

0 

See  Reference  No 

es  Following 

Slotion 
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DAILY  TEMPERATURES  'VJ,T.ll 


ay 

Of  Month 

0) 

o> 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUTTONWI LLOW 

MAX 

91 

89 

97 

98 

99 

103 

100 

102 

104 

105 

103 

104 

106 

98 

88 
62 

91 

96 

97 

97 

97 

90 

96 

96 

99 

102 

106 

98 

98 

97 

.3 

MIN 

61 

61 

62 

64 

66 

68 

69 

67 

69 

69 

70 

69 

72 

72 

72 

59 

61 

63 

66 

69 

69 

62 

66 

67 

69 

71 

72 

66 

69 

69 

66 

•  9 

CARRlLLO  NM 

MAX 

7? 

74 

73 

72 

72 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

74 

75 

74 

72 

74 

72 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

72 

79 

75 

72 

.8 

MIN 

6n 

57 

62 

61 

60 

61 

62 

61 

62 

63 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

61 

60 

61 

61 

62 

63 

62 

62 

63 

60 

61 

66 

61 

.1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

80 

81 

76 

84 

84 

86 

87 

90 

93 

94 

102 

101 

94 

90 

80 

78 

85 

87 

86 

86 

83 

83 

68 

87 

65 

90 

91 

93 

97 

67 

.0 

MIN 

^7 

52 

52 

52 

51 

52 

54 

52 

51 

50 

51 

50 

49 

53 

53 

53 

52 

53 

51 

51 

51 

63 

61 

54 

63 

63 

53 

63 

54 

62 

66 

52 

.0 

CALiVERAS  niG  TREES 

MAX 

70 

70 

70 

76 

80 

82 

84 

84 

64 

66 

88 

88 

68 

86 

80 

66 

74 

78 

76 

80 

78 

72 

78 

80 

.  84 

90 

82 

62 

82 

79 

.3 

MIN 

44 

45 

44 

48 

46 

48 

50 

52 

52 

52 

52 

54 

52 

52 

48 

4? 

44 

44 

43 

46 

54 

52 

54 

48 

50 

53 

55 

60 

52 

52 

52 

50 

■  0 

callaham  RS 

MAX 

BO 

78 

87 

90 

93 

95 

92 

94 

96 

97 

98 

99 

97 

95 

89 

86 

92 

93 

95 

95 

93 

38 

92 

96 

100 

101 

98 

94 

95 

92 

•  2 

MIN 

51 

47 

46 

48 

47 

50 

54 

48 

49 

49 

53 

55 

50 

53 

54 

51 

52 

52 

50 

53 

52 

57 

56 

53 

57 

55 

56 

57 

56 

53 

55 

52 

.2 

CAMPO 

MAX 

85 

84 

88 

89 

89 

94 

97 

102 

105 

104 

106 

99 

96 

69 

89 

88 

87 

39 

89 

90 

91 

87 

88 

90 

92 

91 

91 

98 

91 

91 

90 

92 

•  2 

MIN 

40 

36 

43 

43 

40 

42 

45 

52 

55 

57 

57 

56 

56 

50 

44 

42 

39 

39 

40 

42 

41 

44 

46 

43 

42 

45 

50 

55 

55 

69 

65 

47 

.2 

CAMP  PARDEE 

MAX 

no 

84 

86 

93 

96 

96 

98 

96 

99 

102 

104 

102 

104 

96 

88 

31 

90 

93 

92 

91 

39 

91 

92 

96 

98 

101 

90 

94 

97 

93 

.2 

MIN 

57 

53 

56 

61 

65 

63 

6  5 

62 

64 

64 

66 

63 

65 

56 

53 

56 

53 

55 

59 

66 

62 

56 

56 

56 

59 

62 

66 

64 

62 

61 

61 

60 

.2 

CANOGA    PARK   PIERCE  COL 

MAX 

88 

86 

89 

89 

80 

90 

96 

101 

106 

107 

105 

104 

96 

88 

84 

88 

89 

89 

89 

36 

85 

91 

91 

90 

89 

94 

96 

99 

100 

92 

.6 

MIN 

51 

53 

53 

52 

53 

54 

52 

52 

55 

59 

57 

60 

60 

61 

58 

53 

52 

51 

51 

53 

66 

58 

55 

53 

56 

58 

58 

57 

66 

62 

65 

55 

•  e 

CANTiL 

MAX 

90 

93 

98 

102 

104 

109 

107 

106 

112 

112 

111 

111 

108 

101 

95 

96 

99 

102 

100 

97 

96 

97 

101 

106 

107 

103 

102 

101 

104 

101 

•  8 

MIN 

69 

67 

63 

61 

63 

67 

66 

72 

76 

65 

72 

79 

82 

60 

65 

64 

65 

62 

59 

62 

66 

72 

60 

64 

66 

70 

69 

69 

63 

68 

65 

67 

.5 

CAMVON  DAM 

MAX 

70 

74 

78 

85 

85 

83 

85 

86 

89 

86 

69 

66 

86 

63 

76 

79 

86 

86 

82 

30 

73 

86 

86 

90 

90 

84 

82 

85 

83 

.0 

MIN 

40 

42 

45 

46 

38 

47 

45 

49 

46 

46 

46 

52 

53 

46 

46 

44 

46 

41 

47 

63 

62 

51 

48 

52 

54 

53 

54 

53 

60 

46 

47 

•  e! 

CATHAY  PULL   RUN  RCH 

MAX 

86 

85 

84 

91 

95 

98 

99 

97 

97 

99 

102 

101 

102 

101 

90 

30 

30 

87 

91 

92 

69 

90 

68 

90 

93 

95 

94 

100 

97 

96 

92 

.6| 

MIN 

53 

51 

55 

60 

63 

63 

65 

60 

63 

63 

63 

63 

63 

54 

51 

50 

50 

54 

59 

63 

66 

60 

58 

59 

63 

66 

67 

70 

64 

63 

66 

60 

.3 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

60 

83 

88 

95 

96 

94 

03 

95 

96 

98 

96 

99 

97 

92 

90 

85 

75 

86 

93 

94 

94 

91 

90 

91 

93 

96 

100 

102 

95 

95 

96 

92 

.2 

MIN 

47 

42 

47 

49 

51 

53 

53 

50 

48 

49 

55 

56 

53 

53 

52 

50 

52 

53 

51 

54 

54 

59 

64 

53 

57 

57 

57 

55 

61 

64 

56 

52 

.7 

CEDARVILLE 

MAX 

70 

62 

77 

65 

87 

89 

90 

93 

90 

91 

87 

76 

72 

87 

88 

92 

93 

95 

87 

85 

M  I  N 

51 

44 

48 

58 

57 

57 

57 

62 

56 

59 

59 

58 

54 

52 

52 

53 

60 

62 

57 

54 

52 

61 

59 

63 

58 

56 

59 

66 

•  3 

CENTERVILLE  PH 

MA  < 

86 

88 

99 

104 

102 

100 

98 

103 

100 

105 

106 

106 

101 

91 

84 

79 

88 

92 

95 

95 

96 

94 

96 

96 

103 

106 

107 

99 

94 

99 

104 

97 

.3i 

MIN 

54 

52 

55 

60 

59 

62 

60 

58 

62 

60 

62 

64 

61 

60 

54 

53 

53 

58 

63 

63 

66 

62 

63 

62 

66 

66 

66 

67 

66 

61 

61 

60 

•  T 

CHERRY  VALLEY  0AM 

MAX 

76 

73 

76 

78 

82 

86 

97 

88 

88 

66 

92 

92 

92 

89 

84 

79 

71 

79 

81 

79 

70 

80 

78 

30 

66 

69 

96 

69 

86 

86 

83 

MIN 

47 

47 

49 

53 

55 

57 

56 

55 

56 

57 

58 

59 

58 

62 

58 

50 

47 

47 

52 

54 

56 

54 

56 

50 

53 

56 

57 

63 

57 

56 

57 

54 

CHESTER 

MAX 

77 

73 

80 

83 

87 

87 

64 

86 

88 

90 

90 

90 

69 

87 

82 

8  2 

69 

77 

83 

86 

63 

30 

80 

60 

85 

69 

93 

92 

81 

63 

86 

83 

MlN 

34 

37 

42 

45 

44 

43 

40 

41 

41 

40 

39 

41 

46 

50 

44 

43 

43 

45 

46 

42 

48 

46 

49 

46 

49 

49 

49 

50 

60 

46 

43 

44 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

85 

88 

99 

103 

98 

97 

95 

102 

101 

104 

104 

104 

98 

86 

85 

78 

87 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

101 

104 

103 

93 

95 

95 

102 

95 

.'I 

MIN 

59 

57 

57 

63 

65 

66 

65 

60 

62 

62 

64 

63 

63 

60 

55 

54 

55 

59 

67 

65 

67 

62 

66 

62 

66 

67 

69 

69 

70 

64 

63 

62 

.i 

CHULA  VISTA 

MAX 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

74 

75 

70 

71 

70 

73 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

77 

71 

,11 

MIN 

64 

60 

61 

63 

64 

65 

60 

61 

62 

62 

65 

65 

65 

59 

61 

65 

65 

59 

64 

65 

66 

66 

69 

63 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

83 

82 

85 

84 

84 

85 

92 

97 

101 

104 

97 

91 

87 

83 

83 

84 

83 

85 

35 

37 

85 

82 

35 

86 

87 

85 

86 

86 

69 

94 

94 

87 

MIN 

40 

53 

53 

55 

55 

55 

56 

57 

61 

65 

62 

60 

61 

60 

60 

53 

52 

52 

54 

63 

54 

56 

55 

52 

52 

55 

57 

67 

5B 

62 

65 

56 

CLARK  SnURG 

MAX 

89 

78 

83 

92 

93 

39 

91 

90 

97 

96 

100 

97 

100 

88 

77 

72 

74 

30 

89 

87 

80 

63 

82 

81 

38 

88 

69 

95 

77 

84 

91 

87 

MIN 

58 

58 

55 

55 

58 

59 

58 

57 

55 

55 

59 

54 

60 

56 

55 

58 

54 

55 

58 

57 

57 

55 

55 

56 

68 

56 

68 

59 

59  58 

60 

57 

CLEARlAKE  HIGHLANDS 

MAX 

78 

88 

91 

100 

95 

95 

95 

97 

97 

98 

99 

100 

94 

91 

84 

89 

95 

96 

96 

93 

89 

93 

97 

100 

104 

92 

97 

97 

97 

93 

MIN 

57 

51 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

55 

55 

59 

62 

60 

60 

61 

51 

54 

59 

60 

64 

60 

66 

60 

62 

62 

65 

67 

62 

61 

59 

64 

59 

: 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

85 

82 

86 

94 

87 

87 

67 

88 

92 

92 

96 

94 

97 

69 

86 

80 

65 

64 

90 

89 

61 

82 

81 

77 

85 

90 

90 

90 

72 

82 

69 

86 

MIN 

58 

55 

52 

51 

56 

55 

53 

52 

53 

46 

47 

50 

53 

48 

55 

59 

56 

54 

55 

56 

54 

54 

56 

•54 

54  65 

65 

55 

56 

56 

53 

53.5 

COALINGA 

MAX 

89 

87 

03 

97 

100 

102 

101 

101 

103 

105 

104 

105 

104 

101 

90 

89 

95 

97 

94 

95 

91 

93 

97 

100 

103 

103 

98 

99 

100 

97 

MIN 

59 

57 

61 

62 

63 

65 

66 

68 

68 

67 

65 

67 

65 

64 

58 

56 

58 

59 

62 

68 

69 

63 

63 

62 

65 

66 

71 

73 

65 

64 

69 

6«. 

COLFAX 

MAX 

82 

83 

89 

93 

95 

94 

91 

97 

97 

100 

101 

99 

90 

93 

84 

66 

86 

90 

66 

89 

88 

92 

96 

99 

97 

98 

92 

96 

91 

MIN 

56 

54 

58 

61 

64 

65 

63 

66 

65 

68 

69 

69 

65 

54 

51 

51 

51 

63 

59 

66 

66 

63 

62 

62 

63 

64 

65 

68 

64 

66 

61 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

90 

39 

97 

102 

98 

96 

95 

102 

101 

104 

105 

105 

98 

67 

84 

76 

93 

93 

92 

92 

96 

91 

96 

100 

101 

102 

96 

93 

95 

102 

95.i 

MIN 

56 

54 

55 

62 

60 

61 

56 

56 

62 

60 

61 

63 

65 

55 

54 

57 

53 

56 

60 

60 

61 

57 

61 

57 

62 

63 

60 

62 

60 

59 

61 

59.1 

CORCORAN    IRRIG  OIST 

MAX 

90 

91 

88 

94 

98 

100 

102 

101 

103 

104 

106 

106 

106 

107 

99 

88 

86 

86 

90 

96 

98 

96 

97 

94 

96 

97 

100 

103 

107 

100 

100 

97, 

MIN 

59 

58 

59 

65 

67 

67 

68 

65 

67 

66 

66 

66 

69 

64 

59 

57 

57 

60 

62 

66 

69 

64 

66 

66 

6*  70 

73 

75 

67 

67 

70 

69 

CORONA 

MAX 

85 

85 

87 

86 

86 

66 

94 

99 

103 

106 

36 

85 

88 

67 

83 

67 

88 

88 

86 

67 

88 

92 

97 

96 

89.1 

MIN 

55 

55 

54 

58 

59 

58 

56 

55 

57 

61 

52 

52 

53 

55 

54 

56 

52 

58 

53 

55 

54 

58 

98 

62 

63 

66 

96  ■) 

COVELO 

MAX 

8? 

78 

85 

94 

99 

101 

96 

99 

99 

100 

101 

102 

103 

101 

91 

78 

79 

83 

91 

96 

100 

94 

94 

91 

95 

101 

104 

106 

9S 

98 

95 

94cl 

MIN 

48 

47 

49 

51 

52 

54 

50 

52 

49 

52 

53 

55 

52 

52 

51 

52 

51 

55 

66 

55 

58 

62 

62 

69 

56 

60 

62 

55 

59 

65 

58 

5*il 

COW  CREEK 

MAX 

109 

111 

109 

113 

116 

119 

119 

119 

121 

124 

125 

125 

123 

118 

117 

114 

110 

106 

112 

112 

113 

112 

108 

107 

113 

116 

119 

119 

118 

109 

114 

119 

MIN 

8? 

83 

30 

85 

87 

85 

95 

90 

90 

87 

97 

94 

94 

93 

90 

85 

84 

81 

85 

67 

90 

91 

85 

86 

84 

86 

87 

93 

90 

80 

86 

87.; 

CRESCENT   CITY  1  N 

MAX 

67 

69 

66 

72 

72 

66 

66 

66 

66 

62 

60 

62 

67 

65 

68 

6? 

64 

65 

64 

62 

62 

61 

61 

67 

63 

64 

71 

65 

j 

MIN 

56 

57 

55 

52 

52 

55 

55 

56 

54 

53 

53 

53 

47 

52 

54 

57 

56 

56 

57 

64 

53 

52 

53 

47 

67 

57 

52 

93 

CROCKETT 

MAX 

84 

73 

79 

90 

85 

82 

64 

83 

89 

68 

91 

87 

66 

76 

72 

65 

72 

75 

85 

83 

76 

73 

74 

76 

82 

82 

83 

65 

73 

80 

67 

60 

MIN 

57 

58 

54 

55 

56 

58 

56 

56 

55 

54 

53 

53 

54 

53 

57 

58 

59 

54 

57 

55 

66 

56 

57 

68 

57 

57 

57 

56 

69 

59 

58 

56 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

75 

73 

73 

74 

72 

73 

75 

77 

77 

75 

62 

86 

77 

73 

74 

74 

76 

76 

74 

73 

72 

75 

73 

74 

82 

80 

li^ 

MIN 

54 

60 

57 

58 

58 

59 

56 

57 

55 

59 

60 

61 

62 

60 

62 

57 

58 

53 

58 

59 

60 

60 

60 

62 

67 

60 

62 

60 

61 

64 

CUYAMA 

MAX 

83 

86 

84 

86 

92 

94 

99 

96 

98 

100 

102 

102 

105 

101 

93 

90 

85 

85 

64 

90 

92 

93 

92 

63 

89 

92 

95 

100 

103 

98 

93 

93 

\ 

MIN 

47 

50 

48 

51 

52 

56 

57 

51 

57 

59 

61 

60 

59 

51 

46 

45 

48 

47 

50 

52 

56 

56 

45 

52 

53 

55 

56 

58 

46 

55 

56 

52 

CUYAMACA 

MAX 

87 

79 

76 

80 

81 

82 

87 

89 

93 

07 

96 

96 

95 

88 

84 

76 

79 

78 

80 

80 

62 

80 

80 

73 

82 

79 

81 

67 

90 

63 

82 

8*f 

MIN 

54 

47 

51 

49 

45 

47 

47 

60 

61 

64 

67 

71 

66 

62 

62 

55 

52 

54 

43 

47 

50 

54 

56 

54 

64 

45 

50 

53 

62 

53 

59 

54 

I 

DAGGETT  CAA  AP 

MAX 

96 

06 

98 

99 

100 

107 

104 

109 

111 

112 

113 

113 

109 

103 

100 

98 

95 

96 

99 

100 

100 

96 

96 

98 

101 

102 

108 

101 

96 

96 

101 

MIN 

64 

71 

64 

66 

68 

73 

73 

70 

69 

74 

77 

76 

83 

60 

72 

68 

64 

63 

64 

67 

69 

70 

64 

67 

69 

71 

74 

74 

71 

67 

71 

I 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

MAX 

go 

87 

87 

95 

96 

96 

9R 

94 

99 

100 

102 

102 

103 

92 

83 

66 

93 

93 

87 

69 

90 

88 

95 

96 

97 

102 

83 

93 

96 

92 

MIN 

57 

5? 

54 

58 

57 

58 

58 

54 

56 

53 

55 

53 

60 

55 

54 

56 

53 

56 

68 

58 

59 

56 

63 

66 

60 

69 

60 

60 

61 

58 

59 

56 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

86 

85 

87 

93 

94 

96 

94 

06 

09 

98 

09 

96 

98 

97 

85 

87 

90 

88 

84 

84 

86 

95 

90 

87 

91 

MIN 

5  7 

55 

56 

58 

57 

57 

50 

60 

59 

60 

61 

67 

66 

64 

59 

55 

56 

46 

59 

57 

66 

51 

49 

54 

62 

55 

57 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

73 

76 

81 

85 

86 

87 

66 

86 

88 

01 

92 

92 

88 

84 

78 

82 

73 

78 

82 

83 

78 

63 

81 

63 

87 

92 

96 

86 

86 

86 

86 

S< 

MIN 

41 

42 

46 

48 

49 

48 

43 

44 

47 

48 

47 

46 

49 

46 

45 

43 

43 

49 

50 

66 

52 

61 

48 

52 

64 

63 

56 

53 

47 

*7 

48 

DENA  I  R 

MAX 

8Q 

85 

93 

97 

96 

97 

96 

97 

101 

101 

102 

100 

99 

92 

80 

79 

79 

90 

95 

92 

92 

93 

88 

91 

95 

96 

99 

94 

92 

95 

100 

93ii 

MIN 

55 

55 

54 

60 

61 

60 

59 

57 

67 

60 

60 

56 

61 

55 

53 

54 

54 

55 

58 

60 

62 

56 

66 

56 

59 

63 

63 

64 

61 

60 

62 

5! 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OE   SAB LA 

MAX 

74 

75 

85 

90 

88 

37 

86 

89 

90 

92 

92 

9 1 

90 

82 

75 

75 

79 

82 

84 

85 

84 

35 

84 

90 

92 

95 

95 

34 

88 

92 

36 

1 

M  I  N 

49 

49 

51 

57 

57 

60 

52 

58 

56 

56 

57 

56 

58 

53 

48 

48 

51 

56 

52 

60 

52 

56 

57 

60 

61 

62 

63 

62 

66 

62 

55 

8 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

70 

65 

71 

79 

82 

84 

34 

81 

83 

85 

87 

86 

87 

82 

80 

79 

71 

67 

71 

74 

80 

80 

77 

72 

78 

82 

87 

90 

33 

80 

80 

79 

3 

MIN 

32 

34 

37 

39 

39 

40 

40 

34 

36 

35 

38 

36 

37 

42 

4  0 

38 

35 

40 

43 

45 

43 

45 

43 

41 

44 

49 

47 

47 

47 

40 

40 

40 

■  2 

OOWNIEVILLE  RS 

MAX 

7B 

75 

80 

89 

93 

92 

89 

90 

100 

91 

93 

95 

96 

90 

67 

81 

74 

76 

32 

85 

85 

85 

82 

83 

91 

99 

99 

93 

87 

89 

87 

6 

MiN 

43 

43 

46 

57 

50 

50 

51 

46 

47 

47 

50 

49 

50 

51 

47 

47 

45 

46 

49 

49 

56 

52 

43 

56 

55 

55 

57 

53 

49 

48 

49 

i8 

DOYlE   5  5SE 

MAX 

7? 

75 

80 

85 

88 

92 

92 

89 

93 

94 

96 

96 

96 

95 

93 

85 

78 

72 

81 

82 

87 

93 

92 

87 

88 

90 

95 

98 

98 

33 

87 

88 

3 

MIN 

44 

43 

47 

48 

49 

52 

49 

48 

50 

50 

52 

54 

56 

59 

56 

52 

49 

46 

50 

49 

54 

53 

50 

50 

52 

57 

57 

60 

55 

63 

49 

61 

i4 

DUDLEYS 

MAX 

eo 

81 

85 

88 

90 

93 

93 

92 

94 

97 

96 

97 

95 

88 

80 

75 

75 

82 

35 

88 

85 

85 

34 

87 

39 

91 

95 

96 

92 

92 

94 

88 

6 

MIN 

47 

42 

45 

48 

50 

51 

49 

45 

48 

49 

47 

47 

46 

47 

45 

41 

42 

43 

49 

51 

53 

49 

48 

49 

50 

53 

53 

59 

51 

49 

52 

48 

2 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

82 

75 

73 

77 

72 

76 

71 

76 

75 

81 

76 

73 

63 

68 

72 

74 

69 

74 

71 

76 

74 

72 

74 

78 

74 

0 

MIN 

56 

55 

55 

56 

54 

54 

56 

54 

51 

50 

51 

50 

55 

58 

55 

54 

55 

58 

55 

54 

55 

58 

57 

55 

64 

6 

EA6LE  MTN 

MAX 

102 

103 

103 

102 

103 

103 

106 

109 

112 

114 

115 

117 

112 

112 

109 

105 

102 

100 

100 

102 

104 

104 

100 

100 

102 

104 

106 

108 

105 

97 

96 

105 

1 

MIN 

73 

78 

79 

79 

79 

78 

82 

83 

84 

87 

89 

93 

67 

86 

82 

77 

76 

74 

78 

80 

78 

78 

81 

77 

79 

81 

82 

35 

33 

75 

79 

80 

7 

EAST  PARK  RES 

MAX 

S4 

84 

85 

94 

98 

93 

94 

94 

97 

96 

99 

101 

102 

98 

88 

81 

72 

83 

89 

91 

95 

92 

93 

89 

93 

99 

102 

104 

95 

93 

94 

92 

8 

MIN 

57 

57 

53 

57 

58 

61 

59 

59 

62 

60 

61 

62 

65 

63 

58 

58 

51 

56 

64 

61 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

70 

63 

63 

61 

>4 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

ei 

81 

83 

83 

87 

88 

94 

100 

104 

100 

88 

88 

84 

61 

65 

36 

85 

87 

81 

90 

89 

87 

38 

88 

88 

86 

86 

38 

92 

95 

95 

88 

3 

MIN 

58 

53 

55 

57 

57 

60 

57 

54 

54 

56 

56 

57 

63 

59 

55 

55 

59 

54 

49 

51 

53 

55 

57 

54 

55 

55 

58 

61 

57 

62 

68 

56 

•  6 

EL  CAPITAN  DAM 

87 

85 

85 

87 

86 

89 

91 

99 

104 

107 

105 

96 

92 

69 

66 

89 

90 

87 

89 

89 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

92 

92 

97 

91 

6 

MIN 

51 

51 

55 

57 

56 

55 

57 

54 

55 

61 

60 

56 

60 

58 

57 

^' 

52 

53 

53 

53 

57 

57 

51 

53 

55 

56 

59 

57 

61 

60 

65 

9 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

106 

106 

106 

108 

109 

110 

111 

115 

119 

118 

116 

112 

115 

109 

107 

105 

104 

104 

106 

107 

107 

106 

105 

105 

103 

109 

110 

106 

99 

100 

103 

108 

1 

M  I  N 

67 

64 

63 

69 

68 

70 

70 

75 

76 

80 

82 

78 

74 

61 

71 

70 

70 

70 

63 

67 

65 

69 

75 

70 

71 

68 

71 

79 

81 

75 

77 

71 

3 

ELECTRA  PH 

MAX 

88 

86 

92 

96 

97 

99 

98 

98 

102 

104 

104 

104 

104 

99 

91 

33 

81 

91 

94 

93 

94 

93 

91 

92 

94 

101 

102 

103 

95 

99 

103 

96 

8 

MIN 

54 

52 

56 

61 

60 

60 

59 

56 

58 

60 

60 

57 

62 

56 

51 

60 

59 

56 

60 

62 

63 

61 

62 

57 

61 

63 

66 

68 

62 

60 

60 

59 

4 

ELK  VALLEY 

MAX 

72 

75 

85 

39 

92 

91 

92 

88 

92 

94 

97 

101 

97 

93 

93 

95 

89 

5 

54 

1° 

48 

5P 

11 

11 

t\ 

tl 

li 

ti 

1! 

?§ 

28 

57 

55 

55 

51 

47 

49 

46 

55 

51 

54 

49 

54 

50 

51 

49 

50 

51 

2 

ELS I  NOR E 

MAX 

90 

90 

93 

92 

93 

96 

100 

107 

110 

110 

108 

103 

99 

91 

91 

35 

83 

83 

34 

36 

85 

84 

86 

87 

86 

96 

102 

99 

99 

99 

93 

9 

MIN 

51 

52 

54 

54 

52 

56 

57 

59 

60 

62 

63 

64 

58 

55 

57 

55 

52 

51 

54 

53 

54 

53 

54 

56 

55 

58 

53 

62 

64 

70 

56 

8 

ESCONDIDO 

MAX 

84 

84 

85 

33 

85 

84 

91 

95 

98 

102 

95 

88 

86 

81 

65 

86 

35 

87 

84 

88 

86 

34 

85 

85 

85 

66 

84 

87 

91 

94 

91 

87 

5 

MIN 

58 

55 

56 

57 

57 

58 

60 

58 

56 

59 

60 

58 

61 

59 

60 

58 

58 

55 

57 

52 

59 

60 

60 

57 

58 

60 

57 

60 

60 

62 

68 

53 

5 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

65 

63 

61 

63 

61 

60 

63 

62 

60 

57 

59 

59 

60 

59 

66 

64 

64 

62 

60 

59 

60 

59 

60 

59 

60 

62 

61 

60 

61 

60 

62 

61 

0 

MIN 

58 

56 

55 

54 

55 

54 

55 

56 

53 

53 

52 

53 

50 

52 

57 

55 

55 

56 

55 

53 

54 

54 

53 

53 

53 

52 

51 

50 

55 

55 

54 

53 

9 

FAIRFIELD  POLICE  5TA 

MAX 

8? 

84 

90 

88 

86 

86 

88 

92 

92 

97 

96 

94 

91 

82 

73 

72 

78 

84 

83 

81 

80 

78 

78 

85 

85 

85 

83 

81 

82 

94 

97 

85 

5 

MIN 

57 

56 

56 

54 

58 

54 

52 

58 

53 

57 

57 

56 

55 

56 

58 

56 

56 

57 

58 

57 

58 

59 

60 

56 

7 

FAIRMONT 

MAX 

82 

80 

80 

84 

85 

86 

95 

90 

93 

99 

101 

99 

97 

68 

82 

31 

79 

79 

82 

33 

87 

93 

30 

79 

34 

90 

94 

96 

96 

89 

38 

87 

7 

MIN 

60 

61 

61 

60 

62 

65 

67 

69 

71 

71 

72 

74 

77 

66 

59 

58 

56 

56 

56 

60 

62 

63 

59 

60 

63 

68 

70 

69 

65 

64 

67 

6* 

2 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 

70 

70 

76 

86 

88 

34 

86 

86 

88 

90 

90 

84 

80 

72 

66 

82 

88 

86 

86 

80 

84 

90 

94 

92 

82 

82 

83 

2 

MIN 

54 

48 

48 

50 

50 

50 

50 

52 

48 

54 

56 

54 

52 

52 

52 

52 

50 

52 

54 

52 

56 

56 

56 

54 

54 

52 

62 

2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

92 

90 

95 

100 

105 

104 

106 

103 

105 

107 

106 

105 

106 

100 

95 

86 

86 

92 

97 

98 

95 

98 

94 

98 

5 

56 

55 

55 

60 

64 

60 

59 

63 

65 

66 

64 

63 

63 

59 

51 

54 

55 

57 

58 

64 

68 

60 

62 

60 

0 

=0LSOM  DAM 

MAX 

88 

84 

85 

92 

97 

96 

96 

95 

99 

100 

103 

104 

104 

95 

84 

76 

76 

84 

92 

93 

88 

91 

39 

38 

94 

97 

99 

101 

39 

91 

98 

92 

5 

59 

56 

58 

58 

61 

62 

60 

58 

64 

63 

63 

62 

61 

56 

54 

57 

56 

57 

60 

61 

61 

57 

57 

57 

61 

62 

62 

63 

61 

62 

64 

69 

8 

FONTANA  KAISER 

MAX 

86 

85 

89 

89 

88 

83 

97 

102 

107 

108 

102 

99 

99 

96 

92 

87 

87 

89 

89 

90 

88 

86 

88 

90 

91 

90 

90 

93 

96 

98 

97 

92 

8 

53 

56 

58 

57 

52 

55 

61 

62 

65 

69 

68 

67 

67 

62 

60 

56 

57 

57 

57 

58 

56 

56 

56 

56 

58 

57 

58 

58 

64 

67 

70 

59 

8 

[FOREST  GLEN 

MAX 

76 

73 

84 

92 

95 

97 

9  5, 

95 

95 

97 

93 

100 

101 

96 

94 

89 

80 

32 

90 

88 

95 

95 

95 

89 

94 

97 

101 

103 

103 

95 

91 

92 

8 

MIN 

38 

45 

46 

47 

43 

50 

49 

46 

44 

46 

50 

52 

49 

50 

50 

48 

50 

57 

54 

52 

55 

59 

59 

60 

60 

57 

56 

52 

52 

52 

54 

51 

2 

|=ORT  BIDWELL 

MAX 

59 

74 

79 

77 

82 

88 

85 

86 

86 

90 

91 

90 

87 

65 

89 

78 

73 

30 

82 

82 

89 

39 

87 

35 

87 

38 

92 

93 

35 

85 

88 

84 

4 

MIN 

45 

41 

41 

49 

46 

47 

51 

51 

48 

51 

50 

53 

47 

50 

48 

56 

49 

45 

50 

49 

50 

60 

53 

55 

52 

51 

52 

54 

56 

49 

49 

49 

9 

I^ORT  BRAGG 

MAX 

64 

67 

66 

65 

61 

63 

63 

64 

66 

60 

59 

57 

60 

62 

64 

63 

64 

66 

65 

63 

62 

63 

68 

62 

64 

63 

64 

61 

64 

69 

65 

63 

6 

M  I  N 

54 

53 

54 

52 

52 

52 

54 

49 

50 

48 

48 

49 

47 

51 

52 

54 

54 

53 

52 

51 

52 

53 

53 

53 

50 

52 

51 

50 

52 

54 

51 

51 

6 

PORT  BRAGG  AVN 

MAX 

65 

67 

60 

59 

64 

63 

64 

64 

59 

58 

57 

59 

64 

64 

62 

62 

68 

65 

60 

60 

61 

63 

62 

62 

60 

60 

62 

63 

65 

63 

62 

62 

2 

MIN 

53 

52 

53 

52 

53 

53 

51 

45 

49 

48 

49 

43 

44 

50 

49 

55 

53 

54 

50 

51 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

51 

51 

55 

54 

51 

51 

3 

•^ORT  JONES  RS 

MAX 

74 

80 

84 

88 

92 

95 

95 

94 

95 

97 

100 

98 

97 

97 

93 

87 

82 

83 

92 

93 

95 

96 

94 

94 

92 

95 

100 

101 

100 

93 

92 

5 

54 

47 

46 

47 

46 

51 

55 

49 

47 

47 

53 

55 

47 

47 

55 

55 

56 

55 

50 

54 

52 

60 

58 

56 

60 

55 

56 

56 

61 

53 

52 

8 

'-ORT  ROSS 

MAX 

74 

73 

■"l 

65 

69 

68 

72 

66 

63 

66 

70 

64 

68 

72 

70 

64 

69 

71 

68 

61 

66 

66 

72 

70 

68 

69 

68 

66 

72 

70 

70 

68 

4 

MIN 

50 

52 

50 

52 

53 

54 

53 

52 

49 

50 

50 

50 

50 

45 

50 

54 

52 

52 

51 

51 

52 

55 

55 

56 

54 

56 

56 

53 

55 

55 

54 

62 

3 

•■RESNO  WB  AP 

MAX 

88 

85 

91 

96 

98 

100 

99 

99 

102 

103 

104 

103 

102 

94 

85 

83 

83 

88 

94 

95 

91 

93 

90 

92 

95 

97 

101 

103 

98 

97 

100 

95 

1 

1 

59 

58 

59 

64 

66 

67 

66 

64 

66 

66 

66 

64 

64 

64 

56 

57 

58 

58 

63 

65 

69 

62 

62 

61 

64 

69 

71 

73 

65 

66 

68 

63 

9 

I'RIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

97 

92 

90 

96 

100 

102 

104 

103 

103 

107 

109 

108 

103 

107 

99 

89 

85 

87 

92 

97 

99 

96 

97 

94 

96 

99 

101 

106 

109 

102 

102 

99 

1 

MIN 

54 

52 

54 

60 

64 

65 

61 

60 

63 

63 

60 

62 

59 

60 

50 

51 

53 

53 

58 

62 

66 

59 

57 

58 

60 

64 

66 

70 

64 

60 

63 

59 

7 

jilANT  FOREST 

MAX 

64 

65 

64 

68 

72 

75 

81 

78 

76 

60 

84 

81 

82 

61 

75 

68 

65 

64 

66 

71 

72 

65 

65 

68 

69 

73 

76 

82 

80 

77 

77 

73 

0 

1 

MIN 

42 

4? 

44 

47 

49 

51 

53 

52 

49 

52 

54 

54 

52 

51 

49 

43 

41 

40 

42 

48 

51 

54 

45 

46 

49 

50 

50 

54 

48 

49 

51 

48 

5 

[ilLROY 

MAX 

86 

31 

80 

89 

83 

85 

33 

92 

87 

92 

100 

97 

90 

62 

75 

76 

75 

76 

88 

89 

85 

33 

80 

83 

86 

39 

88 

88 

89 

38 

94 

85 

9 

60 

54 

54 

50 

55 

56 

57 

59 

52 

52 

52 

56 

50 

52 

55 

60 

53 

54 

55 

54 

55 

53 

56 

56 

56 

5' 

57 

56 

59 

66 

65 

54 

9 

fiLENNVILLE 

MAX 

81 

79 

83 

89 

91 

95 

93 

97 

101 

99 

99 

97 

93 

38 

80 

79 

80 

86 

88 

90 

35 

35 

87 

91 

97 

93 

90 

88 

90 

89 

4 

t 

41 

42 

45 

48 

43 

52 

53 

50 

49 

48 

43 

46 

43 

45 

41 

41 

41 

47 

47 

47 

46 

45 

45 

45 

51 

55 

50 

50 

53 

47 

2 

>iRANT  GROVE 

MAX 

63 

63 

61 

67 

70 

73 

78 

75 

79 

77 

31 

73 

79 

78 

71 

66 

64 

61 

65 

68 

70 

66 

64 

64 

67 

71 

74 

81 

79 

73 

73 

70 

9 

MIN 

40 

41 

43 

45 

43 

52 

50 

50 

49 

51 

52 

53 

52 

50 

45 

41 

39 

39 

38 

43 

48 

51 

43 

44 

45 

48 

50 

53 

50 

50 

48 

46 

8 

jiRASS  VALLEY 

MAX 

80 

78 

80 

86 

90 

92 

92 

90 

92 

95 

96 

97 

97 

93 

35 

78 

72 

78 

82 

86 

65 

89 

86 

85 

86 

90 

95 

98 

95 

94 

91 

88i 

2 

56 

51 

55 

59 

59 

53 

58 

59 

63 

63 

64 

64 

66 

60 

53 

48 

47 

55 

60 

61 

60 

61 

60 

59 

62 

65 

66 

66 

66 

61 

62 

69 

4 

IIRATON  1  W 

MAX 

78 

80 

84 

82 

73 

78 

80 

83 

83 

88 

83 

83 

76 

79 

72 

68 

79 

82 

79 

75 

71 

70 

66 

72 

78 

78 

79 

70 

75 

83 

87 

77 

9 

MIN 

54 

50 

50 

50 

52 

55 

52 

50 

48 

47 

47 

49 

46 

47 

44 

57 

57 

53 

51 

52 

51 

54 

56 

55 

51 

54 

53 

54 

66 

66 

51 

51 

6 

ib'.reenland  ranch 

MAX 

108 

109 

109 

111 

113 

117 

113 

118 

120 

122 

124 

121 

123 

121 

117 

111 

111 

106 

110 

111 

112 

112 

108 

110 

112 

115 

121 

118 

116 

109 

112 

114i 

4 

■1 

MIN 

84 

86 

32 

86 

92 

35 

94 

92 

90 

39 

97 

93 

83 

94 

37 

83 

31 

85 

89 

39 

90 

84 

84 

87 

88 

87 

96 

90 

78 

85 

87. 

6 

JilAIWEE 

MAX 

86 

89 

88 

88 

92 

94 

96 

97 

97 

100 

102 

102 

104 

102 

96 

92 

89 

84 

84 

88 

92 

89 

86 

85 

36 

92 

96 

98 

94 

92 

90 

92. 

6 

if- 

MIN 

58 

58 

62 

62 

63 

66 

67 

68 

67 

67 

70 

70 

70 

72 

74 

66 

58 

58 

62 

62 

67 

68 

64 

60 

60 

64 

67 

67 

70 

64 

60 

64. 

9 

ilALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

67 

66 

61 

62 

65 

66 

66 

62 

62 

64 

64 

63 

62 

63 

65 

63 

67 

65 

64 

66 

64 

63 

66 

68 

66 

65 

66 

65 

67 

65 

66 

64. 

6 

^1 

MIN 

54 

55 

54 

54 

56 

57 

55 

55 

53 

50 

50 

52 

52 

54 

54 

56 

57 

55 

56 

56 

57 

56 

56 

56 

58 

56 

56 

57 

58 

57 

59 

56. 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  cau.porn.*  | 

Continued  JULY  1958  | 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAMILTON  AFP 

75 

74 

77 

72 

74 

76 

73 

30 

74 

77 

74 

74 

73 

70 

67 

69 

72 

75 

72 

69 

75 

75 

76 

74 

77 

76 

75 

71 

77 

78 

74*1 

mIN 

54 

57 

5  5 

54 

55 

54 

54 

5  3 

51 

53 

49 

52 

49 

52 

55 

57 

57 

54.5 

HAMILTON   AFR    1  E 

MAX 

81 

75 

74 

79 

73 

74 

74 

87 

84 

75 

76 

72 

72 

70 

71 

73 

76 

75 

71 

77 

77 

76 

76 

78 

75 

73 

75 

79 

75 

75*4 

MIN 

5? 

54 

^' 

53 

54 

50 

50 

48 

50 

57 

52 

5  3 

55 

52 

52 

54 

54 

56 

55 

51.7 

HANFORO 

MAX 

9n 

85 

92 

96 

98 

100 

100 

98 

101 

103 

102 

102 

102 

100 

94 

69 

94 

95 

93 

94 

91 

93 

95 

97 

99 

104 

103 

96.0 

MIN 

52 

52 

52 

6 1 

63 

63 

65 

64 

61 

65 

63 

62 

63 

60 

56 

56 

60 

6° 

s' 

61.3 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

74 

85 

93 

96 

99 

100 

1  00 

97 

97 

100 

102 

102 

104 

99 

97 

87 

96 

100 

101 

100 

99 

98 

101 

101 

^°o 

106 

105 

99 

too 

97.3 

M  I  N 

48 

5  1 

5  3 

51 

55 

57 

59 

54 

53 

54 

58 

59 

53 

59 

60 

60 

56.3 

HAT  CREEK    PH  1 

MAX 

78 

76 

80 

89 

93 

90 

91 

91 

94 

96 

97 

91 

70 

87 

93 

93 

92 

90 

86 

3? 

93 

99 

94 

91 

90 

89.0 

MIN 

50 

50 

44 

44 

47 

47 

46 

46 

44 

47 

49 

47 

49 

49.2 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

102 

102 

102 

102 

103 

104 

106 

109 

113 

114 

115 

116 

113 

111 

108 

102 

99 

100 

102 

102 

103 

101 

100 

103 

104 

106 

loe 

10! 

96 

94 

104.8 

MIN 

63 

64 

68 

69 

69 

67 

70 

78 

82 

81 

83 

84 

76 

70 

72.7 

HEALDSflURG 

MAX 

85 

85 

92 

88 

83 

85 

87 

92 

90 

97 

91 

93 

82 

87 

85 

66 

67 

82 

64 

79 

74 

85 

8! 

85 

|8 

74 

81 

9C 

97 

85.7 

MIN 

60 

54 

53 

54 

55 

54 

54 

50 

52 

49 

59 

46 

54.5 

HEN5HAW  0AM 

MAX 

85 

83 

81 

84 

88 

86 

89 

96 

99 

104 

103 

102 

96 

92 

87 

64 

85 

67 

87 

87 

66 

64 

8< 

90 

88 

9C 

91 

9C 

92 

89.8 

MIN 

40 

44 

47 

45 

44 

48 

49 

50 

56 

58 

48 

46 

45 

42 

61 

49.1 

HETCH  HETCHV 

MAX 

78 

77 

78 

82 

85 

89 

90 

90 

89 

90 

94 

93 

94 

91 

86 

73 

60 

83 

85 

79 

83 

76 

83 

66 

90 

94 

■8-; 

87 

88 

89.0 

MIN 

47 

46 

48 

51 

52 

54 

54 

54 

54 

54 

56 

55 

56 

54 

5 1 

49 

48 

56 

52.8 

H0LL15TER 

MAX 

77 

71 

78 

74 

76 

78 

83 

79 

31 

90 

84 

80 

73 

69 

70 

83 

78 

78 

76 

73 

74 

75 

7< 

77 

76 

77 

7< 

85 

83 

77.4 

MIN 

47 

50 

50 

54 

54 

54 

43 

50 

45 

47 

58 

52 

54 

52.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

60 

61 

64 

67 

72 

75 

76 

74 

74 

79 

76 

76 

78 

75 

70 

60 

66 

68 

65 

63 

63 

65 

6( 

71 

79 

7£ 

73 

69.5 

MIN 

36 

38 

42 

45 

46 

50 

48 

48 

43 

52 

41 

50 

49 

48 

44 

41 

37 

5  0 

50 

If 

45.6 

IDRIA 

MAX 

83 

81 

87 

91 

93 

95 

96 

95 

97 

100 

101 

100 

99 

95 

66 

82 

90 

90 

90 

SB 

86 

89 

92 

95 

97 

97 

90 

92 

96 

91.3 

MIN 

61 

52 

51 

53 

49 

66 

67 

69 

62 

61 

65 

68 

70 

74 

7] 

6< 

69 

63.4 

IDYlLWILO  RS 

MAX 

8? 

82 

83 

84 

83 

88 

90 

93 

94 

96 

96 

97 

94 

81 

61 

61 

82 

83 

83 

85 

82 

82 

85 

89 

ec 

80 

77 

81 

85.3 

MIN 

39 

39 

41 

42 

41 

46 

45 

45 

44 

56 

57 

44 

37 

4  0 

40 

40 

40 

41 

42 

45 

47 

5{ 

4f 

45.4 

IMPERIAL 

MAX 

106 

105 

104 

106 

108 

108 

112 

115 

117 

114 

116 

113 

111 

113 

107 

^2 

103 

105 

105 

105 

105 

104 

104 

108 

107 

log 

107 

10( 

99 

102 

107.4 

MIN 

68 

67 

69 

69 

75 

72 

7  4 

80 

80 

8  1 

83 

79 

'''' 

8 1 

78 

72 

7  \ 

75 

73 

80 

7( 

75.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

90 

92 

91 

100 

102 

101 

102 

105 

104 

103 

89 

97 

94 

91 

88 

92 

104 

9< 

9- 

93 

9S.3 

MI  N 

55 

60 

65 

61 

63 

62 

63 

65 

68 

69 

61 

61 

60 

63 

61.5 

INDIO   US   DATE  GARDEN 

MAX 

108 

106 

107 

106 

109 

108 

108 

114 

118 

118 

116 

119 

114 

116 

113 

108 

104 

104 

105 

107 

108 

lOS 

106 

106 

110 

108 

lit 

10  j 

lOt 

9e 

108.8 

MIN 

7 1 

74 

76 

79 

80 

82 

81 

76 

86 

71 

66 

78 

81 

77.3 

INYOKERN 

MAX 

99 

96 

97 

99 

101 

106 

105 

104 

109 

1  09 

109 

110 

108 

103 

99 

97 

97 

100 

98 

95 

92 

95 

109 

104 

107 

^6' 

10< 

91 

101 

101.3 

MIN 

59 

59 

60 

62 

65 

65 

65 

65 

62 

68 

69 

60 

60 

61 

65 

63.8 

IRON  MTN 

MAX 

104 

107 

105 

105 

108 

108 

110 

112 

116 

117 

119 

119 

117 

118 

113 

109 

106 

104 

105 

106 

106 

107 

107 

106 

106 

106 

loe 

111 

100 

102 

109.1 

MIN 

76 

80 

76 

74 

79 

75 

78 

77 

7( 

7"! 

79.8 

JESS  VALLEY 

MAX 

64 

67 

74 

76 

80 

80 

60 

80 

30 

63 

84 

83 

83 

60 

73 

60 

72 

76 

78 

84 

80 

76 

78 

60 

82 

84 

86 

7! 

7( 

80 

77.8 

MIN 

42 

39 

42 

48 

48 

52 

46 

50 

50 

68 

48. e 

JOICE  ISLAND 

MAX 

75 

79 

87 

82 

80 

63 

61 

89 

37 

94 

84 

90 

79 

74 

68 

69 

74 

83 

60 

76 

75 

75 

76 

81 

82 

82 

8e 

T 

8! 

8E 

80,! 

MIN 

59 

60 

59 

56 

56 

7| 

57. < 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

78 

76 

78 

80 

33 

85 

90 

95 

98 

98 

97 

95 

87 

80 

80 

79 

83 

86 

87 

80 

82 

63 

84  85 

85 

9C 

89 

86 

8E 

85.!! 

MIN 

39 

39 

43 

45 

43 

53 

42 

40 

44 

49 

61 

57 

48. < 

KENTFIELD 

MAX 

86 

77 

79 

86 

79 

82 

64 

30 

35 

81 

88 

83 

62 

77 

77 

65 

70 

74 

83 

81 

75 

76 

78 

76 

83 

83 

81 

82 

80 

83 

85 

60,;: 

MIN 

56 

58 

53 

54 

48 

46 

50 

50 

48 

59 

58 

52 

S5 

58 

55 

S3.:; 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

93 

91 

92 

98 

100 

103 

102 

104 

104 

104 

109 

109 

103 

104 

95 

86 

95 

96 

98 

98 

95 

9« 

97 

101 

104 

104 

100 

99 

101 

98,1 

MIN 

64 

67 

67 

67 

73 

70 

76 

78 

79 

76 

66 

63 

63 

65 

72 

73 

70 

72 

74 

78 

80 

74  75 

76 

71, 'll 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

87 

88 

91 

95 

99 

103 

102 

100 

103 

104 

103 

104 

100 

92 

92 

89 

91 

94 

93 

93 

89 

91 

94 

99 

9? 

10; 

98 

95 

IOC 

95,"! 

MIN 

52 

61 

64 

66 

68 

65 

69 

69 

69 

72 

67 

60 

53 

54 

58 

63 

70 

70 

63. 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

90 

92 

90 

96 

100 

103 

105 

104 

103 

107 

108 

109 

106 

107 

99 

90 

87 

85 

92 

96 

99 

96 

98 

94 

97 

100 

IOC 

101 

100 

lo; 

96.11 

MIN 

67 

61 

63 

72 

76 

73 

59 

61 

71 

77 

70 

72 

S9a 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

92 

89 

95 

100 

103 

105 

104 

104 

107 

108 

108 

108 

106 

100 

90 

06 

92 

98 

100 

98 

100 

94 

97 

IOC 

103 

10! 

106 

102 

102 

10^ 

99. 

MIN 

66 

59 

67 

72 

79 

79 

72 

72 

70 

58 

56 

58 

69 

75 

81 

70 

68 

69. 

KING  CITY 

MAX 

80 

77 

79 

82 

83 

86 

83 

84 

91 

87 

65 

60 

76 

73 

82 

84 

8! 

84 

88 

e< 

MIN 

50 

56 

56 

56 

54 

52 

48 

49 

50 

55 

58 

56 

KLAMATH 

MAX 

67 

66 

66 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

64 

65 

68 

69 

64 

67 

65 

66 

65 

«e 

71 

66 

66 

66 

68 

6! 

6! 

68 

65 

6! 

s«.; 

MIN 

53 

53 

53 

^' 

58 

58 

53 

52 

67 

66 

54. 

LAGUNA  REACH 

MAX 

75 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

79 

77 

73 

74 

73 

72 

75 

73 

74 

75 

77 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

7< 

78 

74., 

MIN 

58 

55 

63 

67 

56 

54 

52 

56 

56 

60 

61 

61 

61 

57 

54 

53 

53 

64 

6S. 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

69 

69 

71 

74 

75 

80 

79 

84 

89 

90 

90 

67 

84 

77 

73 

72 

74 

74 

71 

69 

71 

73 

75 

81 

83 

8: 

78 

79 

7t 

77,! 

MIN 

45 

52 

61 

60 

60 

63 

67 

66 

59 

56 

52 

53 

48 

50 

69 

57 

*4. 

LAKEPORT 

MAX 

78 

82 

90 

94 

96 

97 

93 

97 

97 

95 

98 

100 

97 

87 

80 

90 

94 

92 

95 

91 

86 

90 

96 

100 

101 

103 

95 

94 

94 

92ii 

MIN 

50 

56 

54 

56 

58 

52 

43 

45 

45 

45 

58 

59 

SO 

60 

59 

61 

62 

60 

63 

SO 

64 

55 1 

LAKESHORE 

MAX 

80 

87 

95 

98 

100 

96 

94 

97 

95 

99 

100 

102 

100 

89 

65 

75 

79 

90 

95 

100 

94 

91 

89 

93 

lOO 

103 

107 

9( 

91 

93 

98 

93. 

MIN 

" 

61 

61 

58 

56 

59 

61 

61 

65 

61 

55 

56 

63 

63 

64 

68 

63 

6] 

60,, 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

76 

70 

76 

80 

84 

81 

80 

81 

32 

84 

84 

66 

86 

77 

76 

71 

75 

76 

77 

76 

73 

74 

79 

85 

87 

8- 

79 

79 

7! 

78 

MIN 

40 

40 

43 

56 

64 

43 

41 

43 

41 

53 

51 

47 

48  i 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

71 

70 

79 

84 

84 

82 

81 

85 

83 

36 

86 

66 

86 

76 

77 

73 

76 

78 

79 

78 

76 

76 

81 

89 

91 

9t 

81 

78 

83 

80 

MIN 

52 

50 

62 

43 

47 

47  44 

53 

52 

50  Ij 

LA  MESA 

MAX 

75 

75 

77 

78 

80 

81 

86 

91 

93 

93 

84 

81 

78 

74 

79 

80 

79 

80 

80 

64 

83 

81 

82 

85 

62 

82 

79 

62 

85 

92 

90 

82 

MIN 

6 1 

58 

60 

6  2 

60 

59 

6  1 

6  0 

61 

62 

59 

60 

62 

61 

60 

61 

61 

59 

6 1 

56 

60 

6 1 

61 

58 

60 

61 

63 

6; 

61 

65 

66 

60 

LANCASTER 

MAX 

88 

87 

93 

94 

94 

102 

1  00 

100 

106 

109 

107 

105 

100 

94 

91 

86 

93 

96 

92 

87 

88 

92 

95 

ISO 

103 

101 

98 

96 

100 

9S 

MIN 

62 

54 

6  3 

51 

5  4 

6  0 

6 1 

61 

68 

68 

68 

72 

62 

58 

56 

56 

6 1 

61 

66 

66 

54 

59 

69 

64 

66 

61 

57 

65 

65 

61 

LAS  Plumas 

MAX 

86 

86 

94 

101 

99 

98 

97 

100 

102 

102 

104 

102 

102 

95 

89 

87 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

98 

101 

102 

102 

94 

97 

102 

95 

MIN 

60 

57 

62 

66 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

73 

64 

58 

56 

59 

64 

69 

69 

70 

66 

68 

68 

72 

72 

72 

76 

74 

70 

70 

67 

LE  GRAND 

MAX 

87 

85 

91 

95 

96 

99 

98 

95 

101 

102 

101 

101 

101 

99 

88 

82 

82 

89 

94 

92 

93 

91 

87 

92 

93 

95 

98 

98 

98 

99 

99 

94 

MIN 

54 

56 

55 

60 

61 

61 

62 

59 

61 

60 

60 

56 

59 

57 

55 

56 

56 

55 

59 

55 

60 

56 

59 

57 

57 

65 

64 

69 

63 

63 

S4 

59 

lfmon  cove 

MAX 

90 

89 

95 

98 

102 

103 

101 

102 

105 

107 

107 

105 

106 

96 

90 

88 

88 

90 

97 

93 

93 

95 

96 

95 

98 

100 

103 

108 

101 

100 

101 

9e 

MIN 

59 

56 

57 

64 

64 

66 

66 

64 

69 

71 

69 

67 

65 

62 

55 

55 

56 

56 

59 

68 

67 

66 

60 

62 

64 

67 

72 

77 

68 

64 

66 

63 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LI NDS AY 

MAX 

9? 

88 

92 

98 

100 

102 

102 

10  1 

104 

106 

106 

105 

105 

98 

92 

90 

95 

96 

94 

96 

91 

93 

93 

97 

102 

103 

100 

99 

100 

97 

1 

MIN 

56 

5  7 

6  1 

62 

64 

66 

64 

6  3 

64 

65 

64 

6  5 

62 

56 

55 

56 

57 

57 

64 

66 

65 

60 

62 

62 

66 

69 

71 

67 

64 

66 

62 

3 

LIVERMORE 

MAX 

67 

84 

75 

92 

93 

92 

93 

92 

96 

95 

100 

96 

97 

95 

75 

65 

72 

75 

86 

87 

88 

83 

83 

83 

87 

89 

90 

94 

86 

65 

92 

87 

4 

MIN 

5  5 

3  5 

56 

57 

56 

5  5 

57 

54 

5  7 

58 

53 

56 

58 

57 

57 

55 

55 

56 

55 

57 

56 

55 

56 

56 

57 

58 

58 

60 

56 

0 

LLANO    SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

88 

86 

91 

93 

95 

99 

98 

100 

102 

102 

102 

101 

98 

93 

89 

87 

88 

88 

90 

91 

87 

85 

86 

87 

90 

94 

98 

95 

90 

38 

86 

92 

5 

MIN 

57 

54 

58 

62 

61 

6  7 

62 

66 

70 

70 

73 

73 

71 

57 

55 

49 

51 

55 

61 

62 

6  2 

57 

57 

62 

66 

68 

66 

65 

62 

66 

61 

9 

LODI 

MAX 

81 

32 

92 

95 

93 

91 

93 

97 

97 

99 

98 

98 

92 

83 

75 

75 

78 

69 

91 

86 

66 

85 

36 

89 

92 

93 

96 

86 

38 

92 

98 

89 

6 

MIN 

5  3 

58 

5  5 

53 

5  \ 

52 

50 

54 

58 

59 

58 

54 

54 

54 

53 

59 

60 

59 

59 

55 

61 

55 

6 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

67 

69 

68 

66 

70 

70 

69 

66 

66 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

68 

67 

70 

72 

76 

72 

69 

67 

70 

76 

72 

72 

72 

69 

8 

MIN 

46 

50 

5  5 

55 

55 

56 

5  5 

56 

58 

57 

55 

56 

56 

60 

43 

56 

53 

■  6 

LONG  BEACH 

MAX 

80 

76 

76 

77 

75 

74 

62 

88 

90 

66 

77 

73 

72 

75 

76 

6 1 

78 

60 

82 

81 

81 

79 

78 

82 

73 

73 

72 

78 

85 

90 

90 

79 

5 

MIN 

63 

60 

59 

53 

62 

62 

61 

6  1 

61 

62 

61 

62 

62 

63 

61 

63 

65 

61 

i6 

LONG  BEACH  CAA  AP 

MAX 

75 

79 

79 

79 

78 

80 

84 

89 

90 

68 

80 

80 

75 

77 

79 

79 

81 

81 

82 

83 

81 

79 

60 

81 

82 

78 

76 

82 

82 

93 

90 

81 

4 

MIN 

59 

58 

57 

63 

62 

62 

60 

62 

63 

62 

60 

62 

62 

61 

62 

65 

61 

1 

LOS   ANGELES  WB  AP 

MAX 

76 

77 

78 

77 

77 

75 

76 

77 

78 

77 

76 

81 

78 

77 

76 

77 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

77 

77 

77 

84 

61 

77 

■  4 

MIN 

63 

6  2 

62 

62 

60 

59 

59 

63 

6  2 

6  3 

63 

6  5 

64 

62 

62 

61 

63 

63 

62 

6  3 

63 

64 

63 

63 

62 

64 

62 

64 

66 

62 

.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

81 

81 

81 

80 

82 

79 

84 

90 

93 

95 

88 

86 

83 

80 

79 

79 

80 

31 

81 

81 

81 

79 

79 

81 

80 

82 

82 

82 

80 

94 

89 

83 

1 

MIN 

6 1 

63 

62 

59 

60 

61 

60 

60 

65 

66 

64 

63 

64 

64 

64 

62 

60 

61 

62 

61 

62 

6  2 

61 

62 

62 

62 

62 

64 

62 

66 

69 

62 

5 

LOS  BANOS 

MAX 

88 

38 

96 

97 

98 

102 

101 

100 

103 

104 

105 

104 

102 

84 

83 

83 

84 

93 

98 

96 

89 

93 

91 

97 

99 

100 

103 

100 

97 

99 

103 

96 

2 

MIN 

57 

56 

55 

62 

61 

60 

61 

58 

62 

60 

60 

57 

65 

57 

57 

53 

55 

58 

59 

61 

65 

58 

66 

56 

59 

63 

65 

70 

63 

61 

65 

59 

6 

.OS  SATOS 

MAX 

81 

78 

91 

68 

88 

88 

84 

93 

90 

95 

89 

91 

91 

82 

76 

76 

71 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

67 

86 

90 

88 

85 

69 

93 

86 

1 

MIN 

53 

55 

54 

49 

54 

58 

60 

56 

56 

55 

54 

53 

51 

54 

55 

54 

54 

54 

58 

59 

57 

55 

57 

55 

59 

56 

59 

59 

60 

59 

60 

55 

■  9 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

MAX 

93 

92 

94 

97 

99 

104 

104 

105 

107 

110 

108 

110 

105 

106 

95 

93 

94 

95 

96 

97 

94 

90 

93 

95 

94 

100 

104 

102 

97 

95 

98 

98 

.9 

MIN 

55 

54 

52 

55 

6 1 

5  9 

58 

66 

67 

66 

75 

78 

73 

62 

53 

49 

57 

54 

62 

61 

65 

60 

56 

57 

56 

61 

61 

65 

60 

65 

SO 

•  7 

MADERA 

MAX 

92 

93 

89 

95 

101 

103 

105 

104 

103 

107 

95 

93 

87 

87 

92 

99 

98 

92 

94 

93 

97 

99 

101 

103 

107 

99 

100 

98 

5 

MIN 

54 

62 

63 

62 

'^tl 

HI 

HI 

57 

58 

58 

61 

63 

66 

59 

60 

59 

62 

67 

68 

71 

62 

74 

65 

61 

>9 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 

83 

77 

87 

87 

82 

84 

85 

91 

90 

93 

93 

91 

91 

84 

74 

72 

76 

84 

34 

62 

60 

76 

79 

82 

63 

84 

88 

30 

80 

86 

91 

63 

9 

MIN 

60 

60 

55 

58 

51 

54 

57 

59 

59 

58 

58 

58 

59 

61 

60 

60 

60 

78 

61 

59 

■  0 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

66 

60 

68 

73 

76 

82 

82 

79 

81 

82 

64 

86 

66 

85 

77 

75 

68 

57 

69 

73 

78 

76 

73 

74 

76 

78 

84 

88 

67 

77 

78 

76 

7 

MIN 

4  7 

47 

47 

49 

51 

50 

47 

44 

42 

45 

49 

48 

52 

49 

47 

47 

51 

52 

54 

56 

51 

50 

46 

47 

8 

MARICOPA 

MAX 

92 

87 

92 

98 

99 

102 

102 

103 

105 

106 

105 

107 

106 

101 

90 

64 

86 

89 

95 

98 

97 

96 

97 

95 

98 

99 

104 

110 

100 

99 

101 

98 

2 

MIN 

66 

63 

70 

72 

74 

74 

74 

76 

77 

78 

79 

80 

75 

66 

63 

64 

63 

68 

71 

73 

72 

64 

69 

70 

74 

76 

77 

71 

74 

76 

71 

•  5 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

88 

87 

80 

91 

89 

86 

66 

66 

65 

86 

39 

88 

89 

87 

74 

74 

72 

78 

78 

86 

60 

8  0 

79 

80 

85 

85 

85 

88 

74 

63 

89 

83 

4 

MIN 

59 

59 

55 

58 

54 

57 

58 

57 

58 

57 

58 

58 

59 

59 

58 

58 

56 

6 

MARYSVILLE 

MAX 

89 

88 

38 

95 

96 

97 

96 

94 

98 

100 

104 

102 

103 

93 

85 

60 

79 

86 

90 

92 

89 

90 

89 

90 

93 

96 

98 

100 

64 

92 

94 

92 

6 

MIN 

60 

59 

56 

58 

64 

62 

63 

56 

61 

60 

64 

65 

65 

64 

64 

61 

65 

SI 

.7 

MC  CLOUD 

MAX 

73 

69 

78 

85 

88 

90 

90 

89 

90 

89 

92 

94 

93 

93 

87 

66 

78 

69 

84 

89 

88 

92 

88 

84 

86 

90 

94 

97 

97 

87 

88 

87 

0 

MIN 

50 

5 1 

51 

45 

49 

49 

50 

49 

52 

57 

50 

49 

55 

53 

54 

55 

54 

52 

49 

50 

MECCA   3  SE 

MAX 

101 

108 

101 

102 

101 

102 

103 

104 

110 

108 

106 

108 

110 

105 

107 

107 

104 

101 

101 

101 

100 

101 

100 

100 

102 

105 

104 

107 

103 

100 

95 

103 

5 

MIN 

63 

65 

65 

62 

63 

67 

65 

64 

66 

71 

67 

67 

72 

70 

72 

73 

84 

73 

74 

70 

4 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

89 

93 

97 

97 

98 

99 

102 

101 

102 

102 

103 

100 

85 

84 

80 

95 

96 

92 

92 

91 

96 

98 

100 

101 

96 

96 

100 

95 

7 

MIN 

6  2 

65 

60 

60 

59 

63 

56 

56 

55 

56 

55 

55 

65 

58 

57 

57 

65 

65 

65 

63 

63 

63 

59 

7 

MIODLEWATER 

MAX 

92 

90 

92 

98 

101 

103 

104 

103 

105 

108 

107 

108 

108 

104 

98 

90 

90 

89 

96 

98 

98 

98 

95 

95 

97 

102 

105 

103 

99 

99 

101 

99 

2 

MIN 

62 

60 

61 

67 

69 

^' 

57 

59 

60 

65 

70 

72 

7  0 

62 

67 

70 

72 

75 

76 

69 

73 

73 

68 

3 

MILL  CREEK  2 

MAX 

88 

82 

84 

86 

87 

89 

92 

101 

104 

104 

103 

101 

95 

91 

85 

86 

37 

84 

86 

87 

35 

65 

33 

87 

67 

86 

88 

93 

92 

90 

91 

90 

0 

MIN 

^' 

7  0 

6  1 

56 

56 

57 

54 

54 

58 

59 

58 

56 

58 

63 

60 

61 

65 

63 

65 

69 

61 

9 

MINERAL 

MAX 

67 

66 

70 

79 

83 

65 

83 

80 

82 

83 

85 

86 

67 

86 

78 

74 

67 

64 

75 

30 

81 

78 

76 

75 

77 

83 

39 

90 

85 

79 

84 

79 

3 

MIN 

42 

47 

46 

41 

42 

42 

46 

44 

47 

47 

46 

46 

48 

49 

50 

51 

43 

47 

43 

45 

1 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

88 

88 

89 

90 

93 

93 

95 

96 

101 

102 

104 

103 

101 

97 

93 

90 

36 

87 

89 

91 

92 

89 

87 

87 

90 

95 

95 

95 

89 

87 

92 

92 

8 

MIN 

86 

63 

80 

77 

67 

71 

67 

63 

67 

70 

72 

70 

69 

66 

71 

74 

78 

79 

67 

65 

70 

72 

5 

MODESTO 

MAX 

85 

85 

94 

97 

97 

98 

97 

99 

100 

102 

103 

102 

100 

87 

79 

80 

78 

92 

96 

91 

95 

93 

90 

94 

97 

99 

100 

93 

94 

96 

101 

94 

0 

MIN 

58 

60 

54 

53 

56 

57 

60 

61 

55 

56 

55 

58 

62 

63 

63 

61 

59 

63 

57 

9 

MONO  LAKE 

MAX 

74 

76 

79 

83 

84 

66 

87 

91 

90 

91 

94 

91 

90 

86 

84 

78 

75 

78 

82 

83 

83 

79 

75 

77 

80 

83 

36 

81 

83 

64 

83 

33 

1 

MIN 

38 

55 

56 

52 

51 

46 

43 

47 

48 

49 

46 

51 

50 

49 

51 

52 

53 

51 

52 

53 

50 

5 

MONTEREY 

MAX 

70 

71 

63 

67 

68 

73 

68 

69 

65 

66 

65 

63 

65 

66 

68 

72 

73 

71 

70 

70 

66 

7  0 

72 

70 

70 

65 

66 

66 

70 

72 

72 

68 

6 

MIN 

50 

52 

53 

55 

54 

54 

54 

52 

52 

52 

52 

55 

55 

54 

53 

54 

55 

55 

55 

52 

4 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

89 

83 

88 

96 

98 

96 

99 

96 

100 

101 

103 

102 

103 

99 

85 

78 

72 

85 

93 

94 

92 

92 

89 

87 

93 

98 

100 

105 

66 

69 

97 

93 

2 

MIN 

61 

54 

61 

60 

56 

54 

59 

56 

57 

60 

62 

60 

57 

60 

58 

63 

64 

65 

67 

61 

61 

63 

60 

4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

85 

84 

90 

91 

90 

65 

95 

95 

97 

100 

105 

103 

97 

91 

88 

86 

83 

86 

89 

92 

93 

92 

90 

89 

90 

93 

95 

91 

eg 

88 

91 

91 

4 

MIN 

67 

67 

69 

70 

65 

63 

65 

66 

63 

57 

63 

65 

63 

64 

61 

57 

60 

65 

70 

59 

60 

64 

63 

5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

63 

63 

75 

77 

73 

62 

78 

80 

81 

87 

87 

68 

34 

70 

60 

55 

73 

78 

77 

75 

76 

82 

85 

90 

85 

76 

81 

84 

77 

5 

MIN 

70 

70 

70 

65 

46 

42 

40 

46 

63 

62 

6  1 

60 

61 

64 

70 

66 

53 

65 

67 

59 

3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

68 

57 

71 

78 

81 

85 

89 

83 

33 

85 

89 

89 

87 

84 

85 

85 

61 

69 

70 

83 

86 

66 

86 

84 

82 

85 

88 

94 

94 

65 

65 

31 

9 

MIN 

48 

47 

49 

40 

46 

47 

53 

51 

47 

46 

48 

47 

57 

50 

52 

54 

50 

49 

52 

43 

46 

47 

47 

0 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 

64 

74 

80 

83 

88 

88 

86 

87 

87 

90 

91 

90 

87 

85 

82 

75 

63 

60 

85 

38 

89 

89 

82 

86 

66 

90 

95 

94 

84 

85 

67 

84 

7 

MIN 

51 

42 

50 

50 

52 

51 

45 

50 

50 

54 

53 

55 

56 

50 

50 

58 

56 

58 

60 

56 

50 

52 

52 

5 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 

69 

70 

71 

75 

78 

63 

81 

83 

89 

92 

89 

86 

86 

82 

76 

74 

70 

7  0 

75 

73 

74 

73 

70 

74 

76 

79 

85 

32 

78 

78 

80 

78 

2 

MIN 

53 

54 

54 

60 

65 

66 

64 

59 

57 

54 

53 

56 

55 

56 

55 

53 

53 

57 

62 

64 

68 

61 

60 

61 

SO 

6 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

89 

88 

91 

95 

95 

99 

100 

101 

104 

108 

107 

106 

101 

96 

86 

82 

90 

92 

96 

90 

64 

36 

92 

99 

100 

96 

95 

94 

97 

99 

95 

0 

MIN 

48 

49 

5  0 

5 1 

53 

54 

53 

49 

49 

49 

53 

52 

53 

5  3 

50 

54 

53 

52 

54 

56 

55 

53 

57 

51 

8 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

80 

75 

82 

79 

80 

60 

76 

83 

81 

89 

86 

84 

81 

81 

74 

70 

78 

79 

77 

73 

75 

73 

75 

73 

79 

73 

80 

74 

78 

62 

88 

79 

0 

MIN 

'''' 

55 

54 

51 

58 

53 

57 

55 

54 

52 

50 

54 

54 

57 

55 

54 

55 

57 

56 

55 

54 

4 

NEEDLES  CAA  AP 

MAX 

108 

106 

107 

106 

103 

111 

112 

115 

118 

119 

120 

118 

117 

113 

109 

108 

104 

1  04 

106 

106 

107 

107 

105 

105 

107 

107 

112 

111 

101 

103 

105 

109 

3 

MIN 

68 

92 

88 

81 

81 

80 

76 

75 

73 

79 

78 

85 

78 

79 

76 

79 

83 

76 

76 

82 

60 

3 

NEVADA  CITY 

MAX 

78 

77 

78 

84 

88 

89 

69 

89 

90 

91 

93 

94 

94 

91 

90 

79 

72 

75 

80 

82 

34 

87 

85 

83 

83 

88 

92 

96 

91 

89 

89 

86. 

1 

MIN 

45 

45 

46 

50 

52 

53 

5  1 

47 

50 

50 

5  1 

51 

51 

52 

48 

47 

44 

46 

52 

53 

58 

54 

54 

52 

55 

50 

56 

60 

56 

50 

51 

51 

0 

NEWARK 

MAX 

77 

71 

70 

80 

81 

80 

82 

84 

78 

69 

46 

73 

72 

75 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

78 

MIN 

54 

59 

57 

56 

54 

54 

55 

53 

53 

59 

60 

59 

57 

55 

57 

59 

57 

57 

60 

59 

57 

See  Relerenc©  Notes  Following  Station  Index 
-  231  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1958 


Station 

Day     Of  Month 

Average 

1 

2 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

ID 

1 1 

12 

i3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWMAN 

MAX 
MI  N 

57 

55 

56 

102 

1  00 
6  3 

103 
59 

103 
66 

103 
65 

104 
64 

104 
60 

103 
56 

96 
51 

85 

53 

84 

53 

93 
57 

101 
61 

97 

60 

97 
56 

93 
56 

95 
57 

99 
62 

99 
65 

100 
65 

95 
63 

97 
61 

i02 
65 

97. 
59. 

6 
5 

NEWPORT  REACH  HAPROR 

MAX 

70 

72 

72 

71 

71 

71 

69 

69 

71 

73 

70 

73 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

73 

72 

70. 

6 

MIN 

64 

61 

60 

60 

63 

62 

64 

63 

62 

58 

64 

61 

61 

62 

62 

60 

60 

62 

62 

62 

60 

62 

64 

61. 

8 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

83 

84 

82 

88 

91 

94 

100 

97 

95 

98 

102 

99 

100 

96 

91 

84 

80 

6  0 

84 

88 

91 

89 

89 

88 

67 

91 

94 

97 

100 

95 

94 

91. 

4 

MIN 

49 

54 

56 

57 

60 

6  1 

58 

58 

58 

61 

61 

56 

56 

52 

49 

51 

53 

57 

57 

62 

59 

55 

54 

57 

60 

62 

66 

66 

59 

55 

66. 

8 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

713 

80 

8? 

60 

81 

81 

68 

94 

99 

102 

94 

93 

90 

83 

80 

81 

60 

82 

85 

86 

63 

80 

79 

87 

84 

64 

83 

85 

86 

94 

94 

85. 

8 

M  I  N 

58 

58 

60 

59 

58 

60 

56 

56 

53 

60 

62 

63 

63 

62 

58 

56 

56 

58 

57 

60 

60 

60 

59 

59 

61 

62 

62 

60 

64 

67 

59. 

5 

oakoale  woonwARo  dam 

MAX 

on 

85 

95 

94 

97 

Q6 

96 

97 

99 

100 

102 

102 

102 

100 

85 

79 

78 

90 

96 

90 

95 

89 

69 

92 

95 

97 

100 

93 

93 

95 

93.4 

MIN 

S  5 

6  2 

60 

61 

5  8 

56 

65 

59 

59 

55 

63 

55 

51 

55 

53 

55 

61 

61 

56 

56 

55 

60 

63 

63 

63 

60 

67 

64 

68. 

2 

OAKLAND 

MAX 

75 

71 

85 

76 

78 

83 

83 

83 

88 

62 

81 

72 

66 

61 

70 

72 

75 

73 

73 

76 

75 

78 

75 

79 

70 

75 

82 

82 

76. 

2 

MIN 

54 

54 

5  5 

56 

53 

50 

49 

50 

50 

51 

54 

55 

55 

54 

55 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

64 

53. 

8 

OAKLAND  WR  AP 

MAX 

ftft 

67 

77 

73 

72 

73 

67 

76 

73 

78 

70 

71 

71 

65 

63 

68 

69 

69 

68 

67 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

74 

76 

70. 

7 

MIN 

58 

58 

58 

59 

58 

57 

57 

56 

55 

55 

54 

55 

56 

59 

59 

59 

56 

58 

57 

59 

59 

60 

59 

58 

58 

58 

59 

61 

59 

69 

57. 

8 

OCEANSIOE  PENDLETON 

MAX 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

69 

71 

72 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

70 

71 

74 

74 

70. 

8 

MI  N 

6 1 

6  2 

62 

63 

6  3 

62 

60 

60 

60 

61 

62 

63 

61 

65 

64 

61 

61 

57 

62 

63 

63 

59 

62 

63 

62 

62 

64 

61 

61 

61. 

6 

OJAI 

MAX 

83 

83 

67 

85 

85 

67 

91 

98 

104 

104 

104 

95 

85 

81 

61 

84 

84 

86 

69 

88 

65 

8  3 

63 

67 

90 

86 

87 

92 

94 

97 

98 

89. 

2 

MIN 

52 

52 

52 

51 

52 

53 

53 

55 

59 

54 

57 

55 

57 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

54 

56 

57 

51 

52 

55 

54 

58 

56 

57 

61 

54.1 

ORANOE  COVE 

MAX 

efl 

90 

87 

91 

97 

101 

100 

101 

100 

104 

105 

104 

104 

103 

96 

87 

85 

88 

90 

95 

96 

93 

94 

92 

92 

9£ 

98 

100 

108 

99 

99 

96. 

2 

r4  I  N 

6  5 

64 

65 

64 

63 

60 

61 

55 

54 

55 

57 

59 

63 

63 

62 

60 

62 

62 

68 

68 

72 

66 

63 

65 

61t 

9 

OR! CK    PPA I R IE  CR  PARK 

MAX 

70 

70 

70 

33 

75 

70 

70 

69 

67 

68 

70 

70 

72 

61 

63 

65 

67 

67 

68 

72 

69 

7  0 

72 

68 

75 

77 

78 

74 

72 

70 

78 

70 

6 

MI  N 

59 

56 

57 

52 

51 

54 

5  4 

54 

53 

53 

53 

53 

44 

48 

51 

53 

55 

56 

56 

52 

51 

53 

52 

53 

52 

48 

50 

46 

60 

54 

52 

52. 

5 

OPINDA  ROWMAN 

MAX 

76 

72 

88 

79 

81 

78 

60 

92 

93 

98 

91 

95 

90 

67 

62 

66 

70 

80 

74 

78 

80 

71 

73 

80 

82 

60 

90 

72 

74 

86 

92 

80 

3 

MIN 

5  0 

50 

5  0 

49 

52 

55 

56 

57 

54 

54 

54 

55 

54 

54 

55 

53 

55 

54 

56 

57 

53 

53 

531 

2 

ORLAND 

MAX 

87 

86 

88 

99 

102 

99 

98 

95 

100 

100 

103 

102 

103 

101 

87 

82 

78 

87 

91 

96 

96 

94 

94 

93 

93 

102 

104 

103 

94 

94 

96 

95 

1 

MIN 

57 

56 

57 

64 

63 

64 

6  0 

60 

64 

62 

63 

63 

66 

59 

56 

56 

55 

56 

65 

64 

67 

63 

67 

63 

67 

69 

69 

66 

71 

64 

65 

62 

T 

ORLEANS 

MAX 

7? 

B8 

96 

100 

i03 

100 

9  5 

98 

100 

103 

105 

103 

99 

92 

92 

76 

64 

90 

100 

102 

101 

100 

96 

99 

104 

107 

1 09 

106 

100 

10  2 

103 

97 

6 

MIN 

60 

57 

53 

56 

55 

56 

56 

49 

49 

51 

55 

57 

55 

55 

54 

57 

60 

62 

55 

60 

59 

63 

61 

61 

61 

62 

60 

56 

60 

58 

66 

57 

1 

OROVIlLE   1  WSW 

MAX 

90 

87 

88 

97 

99 

98 

100 

97 

101 

102 

104 

I  05 

105 

96 

86 

82 

78 

86 

92 

93 

92 

93 

92 

91 

94 

99 

101 

104 

93 

96 

96 

96 

0 

MIN 

57 

57 

59 

64 

65 

66 

62 

60 

65 

64 

66 

63 

69 

60 

55 

55 

55 

60 

65 

64 

65 

62 

63 

65 

67 

68 

67 

69 

64 

62 

66 

62 

9 

DROVlLLE   7  =;E 

MAX 

90 

86 

86 

95 

97 

96 

96 

97 

96 

102 

102 

100 

102 

96 

86 

87 

87 

88 

90 

93 

90 

99 

93 

94 

93 

97 

100 

100 

93 

95 

97 

9* 

6 

MIN 

55 

52 

54 

57 

58 

60 

58 

55 

57 

58 

60 

58 

58 

60 

50 

50 

51 

50 

52 

60 

60 

60 

50 

56 

56 

62 

63 

65 

57 

58 

60 

56 

8 

OXNARD 

MAX 

7? 

71 

74 

71 

70 

70 

72 

69 

74 

76 

76 

75 

74 

74 

72 

72 

72 

74 

71 

72 

73 

70 

72 

72 

71 

73 

74 

76 

74 

74 

74 

72 

7 

MIN 

5? 

50 

52 

63 

63 

60 

57 

55 

57 

52 

63 

62 

63 

58 

54 

52 

52 

54 

56 

56 

58 

58 

59 

58 

60 

58 

58 

60 

62 

58 

62 

67 

5 

PALMDALE 

MAX 

87 

86 

91 

94 

98 

103 

9  5 

98 

103 

109 

105 

104 

101 

95 

89 

89 

87 

91 

92 

95 

90 

86 

90 

92 

95 

102 

105 

103 

100 

97 

1 02 

96 

0 

MIN 

61 

61 

61 

63 

64 

64 

67 

68 

61 

67 

70 

72 

75 

74 

63 

58 

55 

55 

56 

67 

69 

68 

60 

65 

65 

65 

62 

67 

63 

65 

65 

64 

4 

PALMOALE   CAA  AP 

MAX 

87 

85 

92 

94 

96 

101 

1  00 

101 

106 

106 

105 

1  04 

100 

93 

91 

88 

87 

91 

92 

93 

90 

88 

89 

91 

95 

99 

103 

100 

96 

95 

98 

95 

4 

MIN 

61 

61 

57 

57 

61 

64 

66 

61 

59 

60 

70 

70 

74 

70 

65 

59 

53 

53 

56 

67 

68 

70 

59 

63 

64 

63 

67 

66 

61 

65 

70 

65 

2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

108 

10  6 

108 

108 

110 

113 

119 

120 

117 

121 

120 

115 

114 

108 

106 

105 

104 

106 

108 

107 

105 

105 

106 

108 

111 

111 

109 

105 

104 

103 

109 

6 

MIN 

60 

61 

63 

63 

63 

67 

68 

66 

71 

76 

76 

60 

78 

71 

67 

64 

62 

62 

63 

64 

62 

63 

64 

62 

65 

67 

68 

73 

75 

71 

74 

67 

5 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

MAX 

81 

73 

75 

78 

75 

75 

74 

70 

78 

76 

80 

72 

75 

73 

76 

66 

75 

71 

74 

73 

72 

75 

74 

74 

73 

76 

74 

73 

74 

75 

76 

74 

4 

MIN 

55 

57 

56 

60 

62 

63 

60 

57 

57 

56 

56 

56 

59 

54 

60 

60 

58 

57 

60 

60 

61 

60 

61 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

62 

60 

59 

•  3 

PALOMAR  MTN  0P5Y 

MAX 

81 

75 

72 

78 

78 

86 

86 

66 

90 

92 

93 

90 

88 

85 

61 

75 

76 

76 

79 

77 

78 

77 

73 

76 

77 

80 

87 

8( 

82 

78 

81 

81 

.3 

MIN 

53 

53 

53 

57 

56 

59 

62 

69 

70 

72 

72 

54 

70 

66 

56 

55 

53 

53 

54 

55 

54 

55 

54 

57 

56 

55 

60 

65 

60 

58 

60 

58 

.9 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

Q? 

90 

95 

100 

102 

104 

104 

102 

105 

107 

106 

104 

107 

103 

95 

96 

96 

96 

98 

97 

96 

94 

97 

96 

103 

105 

104 

104 

105 

103 

102 

100 

■  4 

MIN 

56 

54 

57 

62 

65 

66 

68 

64 

71 

66 

63 

64 

70 

60 

49 

49 

54 

55 

61 

61 

64 

59 

59 

59 

63 

71 

71 

67 

69 

70 

63 

62 

•  4 

PARAOI SE 

MAX 

82 

83 

84 

96 

104 

96 

95 

93 

98 

99 

101 

102 

101 

98 

87 

80 

76 

85 

87 

91 

91 

92 

90 

79 

93 

99 

103 

105 

95 

90 

94 

92 

.5 

MIN 

56 

52 

58 

56 

64 

64 

65 

61 

67 

66 

69 

66 

69 

60 

53 

51 

52 

52 

64 

63 

67 

64 

62 

62 

66 

66 

73 

68 

68 

63 

69 

62 

.6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

104 

105 

105 

106 

106 

108 

111 

113 

115 

118 

120 

121 

115 

113 

111 

107 

106 

104 

10* 

105 

105 

110 

107 

105 

105 

106 

108 

112 

110 

100 

104 

108 

.7 

MIN 

76 

78 

77 

78 

77 

78 

82 

86 

87 

86 

88 

89 

89 

90 

84 

78 

83 

79 

77 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

80 

81 

86 

77 

77 

80 

81 

.2 

PASADENA 

MAX 

81 

81 

63 

83 

84 

83 

89 

95 

98 

99 

99 

92 

90 

66 

61 

82 

82 

84 

85 

85 

84 

82 

82 

86 

87 

85 

85 

86 

87 

94 

92 

66 

.8 

MIN 

56 

59 

56 

56 

58 

56 

58 

57 

62 

66 

63 

62 

63 

63 

61 

58 

55 

55 

56 

56 

59 

60 

58 

57 

57 

60 

60 

64 

60 

64 

68 

59 

.5 

PASn  ROBLES 

MAX 

90 

87 

92 

92 

91 

97 

9  9 

102 

105 

109 

107 

105 

92 

83 

8  3 

80 

82 

91 

92 

92 

86 

79 

81 

90 

97 

96 

89 

91 

93 

98 

101 

92 

.6 

MIN 

51 

48 

49 

49 

48 

50 

51 

61 

51 

51 

48 

52 

48 

49 

49 

44 

46 

46 

49 

51 

52 

48 

49 

49 

50 

51 

52 

54 

53 

50 

55 

50 

.1 

PASO   P0RLE5  CAA  AP 

MAX 

89 

87 

9  2 

95 

103 

105 

1 09 

107 

106 

95 

86 

64 

82 

83 

91 

94 

94 

86 

81 

82 

91 

98 

96 

91 

93 

95 

100 

102 

93 

.8 

51 

5? 

51 

52 

51 

54 

55 

56 

56 

56 

53 

52 

51 

49 

50 

50 

52 

50 

54 

55 

56 

52 

52 

55 

54 

56 

58 

57 

55 

56 

59 

53 

•  5 

PETALUMA   FIRE  STA  2 

MAX 

78 

79 

87 

86 

80 

81 

87 

86 

84 

89 

67 

88 

65 

78 

70 

71 

60 

83 

86 

75 

77 

79 

79 

81 

79 

82 

84 

75 

81 

84 

90 

81 

.6 

MIN 

54 

55 

51 

45 

54 

57 

55 

53 

51 

50 

50 

52 

51 

48 

52 

58 

58 

55 

55 

53 

54 

57 

58 

57 

55 

56 

55 

56 

58 

67 

56 

64 

.1 

PINNACLES  NM 

MAX 

R5 

82 

9  1 

93 

96 

98 

98 

96 

100 

102 

105 

104 

99 

92 

81 

79 

80 

90 

93 

92 

89 

89 

67 

90 

97 

93 

101 

99 

96 

98 

99 

93 

.5 

MIN 

46 

51 

47 

50 

49 

51 

52 

52 

64 

55 

51 

51 

55 

48 

52 

55 

48 

49 

52 

52 

53 

49 

51 

48 

52 

56 

56 

58 

54 

53 

57 

61 

.8 

PIS*^0  PEACH 

MAX 

71 

74 

75 

64 

61 

77 

68 

70 

70 

66 

63 

70 

68 

66 

69 

71 

69 

69 

68 

67 

70 

68 

.3 

MIN 

50 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

54 

52 

51 

50 

51 

51 

52 

51 

54 

53 

52 

52 

53 

54 

59 

55 

57 

56 

56 

55 

56 

60 

53 

54 

63 

.7 

PLACERVILLE 

MAX 

84 

82 

64 

89 

93 

94 

96 

95 

96 

99 

100 

100 

102 

97 

89 

79 

76 

79 

87 

90 

87 

92 

89 

69 

90 

96 

96 

100 

94 

92 

96 

91 

.3 

46 

46 

46 

46 

57 

59 

56 

52 

52 

61 

55 

58 

56 

53 

48 

53 

50 

50 

56 

57 

59 

59 

57 

52 

60 

63 

64 

65 

62 

66 

54 

55 

.1 

PLACERVILLE    I FG 

MAX 

80 

77 

60 

84 

66 

90 

9  2 

90 

93 

94 

96 

96 

97 

93 

65 

75 

72 

76 

83 

85 

84 

87 

85 

82 

86 

90 

9^ 

97 

90 

89 

9] 

87 

.1 

MIN 

57 

51 

57 

62 

64 

65 

6  3 

65 

66 

66 

70 

69 

72 

62 

54 

49 

48 

56 

60 

64 

65 

64 

59 

60 

64 

68 

68 

72 

70 

64 

69 

62 

.7 

POINT  ARENA 

MAX 

68 

72 

71 

64 

70 

66 

66 

67 

68 

66 

65 

61 

65 

65 

66 

63 

64 

72 

72 

70 

64 

70 

70 

68 

67 

71 

6' 

65 

69 

70 

62 

67 

.3 

MIN 

54 

54 

53 

51 

53 

52 

5  2 

52 

52 

48 

49 

49 

50 

51 

52 

54 

54 

5  1 

52 

51 

51 

5  3 

54 

54 

52 

53 

51 

51 

54 

54 

53 

52 

•  1 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 
MIN 

PT  PIEDRAS  PLANCAS 

MAX 

58 

58 

56 

67 

61 

60 

63 

58 

56 

55 

55 

56 

60 

59 

61 

63 

63 

59 

60 

59 

69 

65 

65 

64 

63 

60 

63 

67 

70 

64 

60 

61 

.2 

MIN 

4R 

50 

51 

50 

52 

57 

53 

52 

51 

49 

48 

50 

49 

50 

50 

49 

50 

53 

52 

52 

54 

53 

53 

52 

55 

54 

54 

54 

56 

56 

55 

51 

.8 

POMONA 

MAX 

86 

66 

86 

9  2 

97 

100 

104 

97 

91 

87 

83 

83 

85 

85 

87 

87 

88 

87 

82 

86 

86 

8 

B 

87 

85 

90 

90 

96 

96 

SB 

.8 

MIN 

5? 

57 

52 

58 

60 

56 

55 

52 

55 

60 

58 

59 

62 

59 

60 

53 

61 

51 

56 

52 

55 

57 

57 

55 

55 

57 

58 

59 

58 

60 

63 

56 

.6 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

85 

79 

79 

90 

87 

85 

85 

87 

89 

89 

95 

88 

90 

86 

71 

70 

74 

76 

86 

68 

79 

82 

79 

62 

84 

85 

87 

8 

3 

80 

82 

89 

83 

.7 

MIN 

53 

55 

53 

56 

55 

55 

55 

54 

53 

54 

53 

52 

52 

54 

54 

54 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

57 

54 

54 

56 

56 

58 

58 

55 

55 

54 

.8 

PORTERVILLE 

MAX 

90 

93 

93 

92 

98 

99 

102 

100 

101 

104 

106 

105 

106 

104 

100 

89 

66 

86 

89 

95 

96 

96 

97 

93 

93 

97 

99 

102 

106 

99 

99 

97 

.3 

MIN 

57 

56 

60 

65 

64 

67 

66 

69 

66 

67 

70 

67 

67 

65 

56 

56 

57 

59 

63 

66 

66 

67 

63 

64 

65 

70 

71 

72 

67 

66 

71 

65 

.0 

See  Relerence  Notes  FoLowing  Station  Index 
-  232  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POPTOl  A 

MAX 

71 

72 

80 

84 

88 

88 

85 

87 

37 

89 

89 

89 

89 

65 

63 

69 

72 

76 

82 

83 

89 

82 

73 

62 

88 

90 

94 

92 

88 

83 

67 

MIN 

3S 

35 

39 

40 

41 

41 

4  1 

34 

37 

38 

40 

36 

45 

44 

40 

39 

36 

39 

45 

42 

51 

45 

43 

41 

49 

49 

43 

51 

46 

42 

41 

41 

9 

POSEY   3  E 

MAX 

71 

70 

75 

79 

81 

86 

84 

86 

88 

92 

88 

89 

90 

86 

76 

73 

70 

72 

77 

79 

76 

77 

76 

76 

78 

83 

86 

92 

82 

83 

83 

80 

9 

MIN 

4  3 

43 

4  5 

46 

50 

51 

55 

5  0 

53 

60 

57 

56 

56 

46 

45 

42 

45 

41 

48 

51 

52 

5  3 

47 

49 

51 

52 

54 

55 

55 

55 

52 

50 

3 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

86 

93 

100 

99 

99 

103 

102 

104 

104 

74 

82 

91 

96 

97 

34 

92 

98 

102 

106 

106 

96 

99 

96 

MIN 

49 

52 

54 

56 

53 

54 

56 

57 

59 

60 

56 

54 

59 

57 

62 

62 

58 

62 

63 

59 

59 

60 

57 

3 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

S4 

83 

90 

91 

94 

98 

86 

97 

99 

104 

103 

104 

98 

85 

82 

80 

30 

88 

90 

91 

36 

88 

88 

91 

93 

96 

100 

97 

94 

96 

100 

92 

1 

MIN 

44 

45 

45 

46 

48 

51 

56 

50 

53 

53 

45 

48 

50 

50 

43 

45 

43 

45 

48 

48 

56 

47 

51 

50 

50 

53 

55 

58 

53 

51 

56 

49 

5 

QUINCY  RS 

MAX 

7fi 

B2 

91 

94 

95 

93 

90 

92 

93 

97 

96 

99 

94 

90 

83 

84 

77 

86 

92 

92 

91 

89 

88 

88 

94 

99 

102 

99 

88 

89 

93 

MIN 

36 

39 

41 

42 

42 

44 

4  3 

37 

38 

41 

40 

41 

48 

47 

41 

42 

41 

49 

49 

48 

53 

54 

54 

51 

55 

54 

51 

53 

52 

46 

41 

46 

6 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

85 

86 

88 

8,7 

89 

91 

98 

106 

107 

109 

103 

95 

92 

88 

90 

90 

69 

89 

90 

92 

92 

89 

91 

92 

93 

92 

90 

94 

95 

98 

97 

MlN 

44 

41 

43 

49 

45 

45 

4  3 

48 

5  5 

58 

58 

57 

57 

51 

50 

43 

44 

42 

44 

43 

45 

46 

51 

43 

44 

46 

49 

53 

57 

61 

66 

49 

1 

RANDSRURG 

MAX 

88 

89 

94 

96 

98 

102 

100 

101 

105 

106 

106 

106 

103 

95 

93 

89 

88 

90 

94 

97 

94 

90 

88 

90 

96 

98 

101 

98 

97 

95 

98 

MIN 

6? 

63 

^' 

61 

65 

66 

7  1 

72 

74 

74 

76 

79 

79 

77 

68 

65 

59 

57 

60 

61 

65 

67 

62 

60 

59 

66 

63 

71 

70 

66 

68 

66 

7 

RED  BlUFF  WR  AP 

MAX 

86 

90 

97 

102 

103 

98 

97 

102 

102 

104 

105 

105 

100 

90 

83 

78 

85 

92 

94 

101 

96 

93 

94 

97 

103 

107 

103 

97 

94 

97 

101 

MIN 

66 

6 1 

63 

68 

67 

69 

69 

66 

69 

66 

67 

67 

73 

64 

58 

58 

60 

63 

68 

68 

71 

67 

67 

68 

74 

72 

74 

72 

73 

69 

69 

67 

3 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

^1 

89 

95 

100 

102 

102 

99 

98 

100 

102 

102 

102 

105 

93 

91 

85 

81 

92 

97 

101 

105 

95 

93 

94 

101 

103 

106 

104 

92 

95 

96 

MIN 

66 

59 

67 

74 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

76 

67 

61 

58 

61 

64 

70 

71 

71 

69 

65 

68 

72 

74 

75 

74 

76 

71 

72 

69 

4 

RED LANDS 

MAX 

89 

88 

91 

91 

92 

93 

100 

105 

110 

112 

109 

100 

96 

89 

89 

92 

91 

92 

93 

93 

91 

86 

91 

93 

94 

93 

93 

97 

98 

98 

97 

95 

^ 

MIN 

54 

55 

55 

57 

56 

57 

59 

58 

62 

67 

65 

64 

61 

58 

61 

55 

54 

55 

57 

56 

58 

57 

56 

55 

57 

59 

59 

59 

64 

65 

67 

58 

8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

77 

73 

86 

66 

78 

80 

80 

78 

77 

80 

78 

75 

79 

79 

66 

71 

73 

60 

78 

76 

78 

77 

77 

77 

77 

79 

79 

78 

78 

76 

31 

MIN 

43 

58 

59 

61 

62 

58 

53 

56 

52 

60 

58 

54 

59 

60 

59 

^' 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

53 

57 

6 

R ICHMONO 

MAX 

76 

71 

69 

67 

70 

63 

62 

66 

70 

65 

65 

60 

69 

62 

67 

69 

70 

66 

65 

65 

62 

68 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

71 

67 

MIN 

57 

57 

55 

56 

56 

5  5 

56 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

58 

59 

56 

54 

55 

57 

57 

58 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

58 

56 

3 

RICHMOND  FIELD  STA 

MAX 

76 

70 

66 

66 

64 

66 

68 

63 

66 

60 

66 

63 

63 

62 

66 

62 

66 

66 

66 

63 

62 

63 

68 

67 

67 

66 

68 

66 

67 

68 

68 

6S 

8 

MIN 

56 

56 

57 

55 

57 

58 

56 

55 

54 

53 

53 

57 

54 

54 

57 

57 

53 

56 

57 

55 

56 

56 

58 

58 

57 

57 

57 

57 

59 

56 

57 

56 

3 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

MAX 

85 

85 

88 

86 

88 

87 

96 

101 

106 

107 

101 

96 

93 

85 

86 

87 

67 

88 

38 

90 

89 

83 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

94 

96 

95 

91 

1 

MIN 

55 

54 

53 

57 

57 

57 

5  6 

56 

57 

61 

6  1 

61 

61 

59 

60 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

56 

57 

53 

56 

54 

55 

58 

63 

63 

63 

57 

0 

RIVERSIDE  CITRUS   EXP  STA 

MAX 

9(1 

88 

87 

89 

90 

89 

90 

99 

103 

109 

110 

105 

97 

92 

67 

87 

89 

89 

90 

90 

92 

91 

85 

90 

92 

93 

91 

92 

94 

96 

98 

93 

MIN 

53 

54 

53 

56 

56 

55 

5  7 

58 

61 

65 

62 

61 

61 

60 

61 

55 

53 

54 

55 

54 

54 

56 

58 

53 

55 

57 

57 

59 

63 

64 

67 

57 

6 

ROCKL I N 

MAX 

9n 

87 

95 

96 

99 

99 

98 

97 

102 

104 

106 

107 

106 

98 

85 

76 

79 

38 

90 

97 

91 

92 

89 

90 

94 

101 

101 

105 

98 

94 

100 

95 

MIN 

53 

56 

58 

58 

60 

62 

6  1 

56 

57 

59 

59 

63 

61 

56 

55 

54 

54 

56 

58 

58 

58 

57 

58 

58 

60 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

58 

7 

SACRAMENTO  W9  AP 

MAX 

84 

84 

94 

95 

93 

93 

93 

97 

98 

101 

100 

101 

91 

79 

74 

77 

82 

92 

91 

34 

86 

35 

85 

92 

93 

95 

99 

33 

88 

95 

101 

90 

5 

MIN 

57 

56 

^' 

60 

60 

60 

^' 

57 

61 

59 

60 

57 

60 

56 

56 

59 

57 

56 

60 

59 

58 

56 

61 

60 

60 

60 

61 

59 

62 

58 

5 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

83 

85 

93 

95 

92 

93 

92 

98 

98 

101 

101 

101 

90 

79 

74 

76 

81 

91 

90 

33 

86 

85 

84 

91 

93 

95 

98 

81 

86 

95 

100 

90 

1 

MIN 

58 

56 

58 

60 

60 

59 

57 

58 

63 

61 

62 

58 

59 

56 

55 

58 

57 

57 

60 

59 

58 

56 

58 

57 

61 

60 

60 

60 

61 

59 

63 

56 

6 

SAINT  HELENA 

MAX 

e? 

84 

92 

87 

87 

90 

65 

92 

91 

97 

91 

92 

83 

79 

77 

70 

83 

88 

83 

79 

83 

32 

83 

88 

88 

88 

92 

73 

83 

93 

97 

86 

0 

MIN 

58 

53 

56 

57 

54 

56 

5  5 

57 

58 

52 

5  1 

53 

56 

55 

49 

60 

60 

54 

56 

55 

55 

56 

58 

55 

54 

55 

55 

56 

57 

57 

55 

55 

5 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

78 

89 

88 

84 

82 

85 

82 

88 

88 

96 

93 

93 

88 

67 

63 

66 

69 

80 

78 

77 

75 

74 

73 

82 

60 

81 

35 

73 

78 

87 

92 

MIN 

52 

5  5 

54 

5  3 

55 

55 

5  4 

5  3 

54 

52 

5  1 

51 

58 

42 

42 

56 

56 

55 

52 

54 

55 

54 

55 

55 

54 

54 

55 

55 

57 

57 

59 

53 

7 

SALINAS   2  E 

MAX 

71 

70 

69 

70 

72 

72 

71 

69 

68 

74 

68 

69 

66 

68 

69 

73 

73 

76 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

76 

74 

MIN 

53 

52 

50 

51 

5? 

53 

5  2 

55 

52 

51 

49 

51 

52 

55 

47 

59 

58 

55 

55 

51 

56 

56 

43 

57 

57 

56 

56 

56 

58 

60 

58 

53 

7 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

74 

75 

80 

83 

86 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

92 

92 

88 

82 

77 

72 

78 

82 

83 

83 

83 

30 

82 

85 

90 

94 

94 

90 

88 

90 

MIN 

44 

51 

49 

52 

54 

62 

62 

64 

66 

66 

66 

68 

68 

62 

57 

51 

50 

51 

55 

58 

63 

6  0 

61 

58 

57 

59 

63 

66 

66 

66 

66 

59 

4 

SALYER  RS 

MAX 

en 

80 

88 

95 

101 

103 

100 

98 

97 

98 

102 

103 

102 

97 

90 

69 

79 

83 

90 

96 

102 

99 

98 

96 

102 

105 

107 

105 

98 

101 

MIN 

57 

56 

52 

54 

55 

55 

5  7 

49 

52 

54 

55 

55 

55 

54 

53 

52 

53 

55 

60 

61 

6  5 

63 

62 

62 

62 

59 

59 

59 

59 

1* 

7 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

eo 

79 

81 

82 

82 

85 

92 

95 

100 

103 

99 

91 

86 

88 

79 

31 

82 

81 

82 

83 

83 

82 

82 

85 

85 

85 

36 

92 

91 

90 

90 

86 

MIN 

53 

53 

54 

54 

58 

56 

6  0 

68 

70 

75 

71 

67 

63 

67 

53 

56 

54 

54 

55 

57 

57 

57 

55 

58 

58 

59 

59 

61 

67 

65 

67 

60 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

90 

89 

94 

93 

92 

94 

1  00 

107 

112 

112 

109 

102 

98 

91 

90 

93 

91 

92 

94 

94 

93 

38 

93 

95 

96 

95 

95 

99 

100 

100 

99 

96 

5 

MIN 

55 

55 

56 

57 

57 

57 

6  0 

58 

61 

65 

65 

63 

65 

59 

67 

56 

54 

63 

57 

56 

63 

58 

55 

54 

60 

59 

60 

65 

66 

68 

59 

5 

SANDRERG  WR 

MAX 

73 

72 

78 

79 

82 

66 

86 

88 

93 

96 

96 

92 

86 

79 

78 

74 

73 

76 

78 

80 

79 

75 

75 

78 

SO 

86 

68 

36 

81 

84 

85 

82 

0 

MIN 

56 

52 

54 

61 

62 

66 

68 

66 

69 

73 

73 

74 

65 

61 

55 

52 

49 

50 

56 

60 

58 

57 

57 

59 

60 

62 

68 

63 

65 

64 

66 

61 

3 

SAN  DIEGO  WR  AP 

MAX 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

77 

78 

81 

77 

73 

75 

74 

71 

75 

75 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

76 

78 

82 

82 

75 

MIN 

62 

62 

65 

65 

64 

64 

6  5 

6  5 

64 

64 

6  2 

63 

63 

63 

66 

64 

65 

64 

63 

63 

65 

6  5 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

65 

66 

69 

64 

4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

85 

84 

86 

86 

87 

89 

95 

99 

104 

104 

104 

100 

83 

84 

84 

78 

79 

61 

82 

88 

81 

85 

60 

88 

90 

87 

86 

90 

93 

97 

98 

38 

g 

MIN 

5? 

54 

53 

56 

53 

55 

56 

54 

59 

61 

63 

60 

62 

63 

61 

55 

53 

52 

53 

53 

54 

59 

58 

53 

55 

58 

59 

56 

57 

57 

66 

56 

S 

SAN  FRANCISCO  WR  AP 

MAX 

68 

68 

76 

79 

80 

77 

69 

75 

74 

74 

68 

72 

73 

66 

65 

69 

72 

72 

73 

71 

76 

75 

75 

75 

73 

75 

73 

76 

78 

73 

75 

73 

\ 

MIN 

56 

58 

57 

56 

58 

57 

58 

56 

54 

53 

5  1 

54 

53 

56 

60 

59 

59 

58 

58 

57 

55 

58 

58 

59 

58 

59 

58 

59 

60 

59 

58 

57 

1 

SAN  FRANCISCO  FOR 

MAX 

62 

65 

68 

66 

64 

64 

60 

66 

65 

63 

60 

63 

62 

61 

61 

65 

64 

63 

61 

60 

63 

65 

64 

64 

62 

64 

62 

63 

67 

66 

67 

63 

5 

MIN 

53 

54 

54 

53 

55 

54 

54 

53 

52 

51 

50 

50 

52 

52 

56 

56 

56 

55 

54 

54 

55 

56 

57 

56 

55 

55 

55 

56 

58 

57 

56 

54 

3 

SAN  6ARRIEL   FIRE  OEPT 

MAX 

85 

84 

86 

84 

86 

85 

91 

97 

99 

100 

99 

91 

91 

86 

84 

85 

85 

87 

87 

86 

84 

84 

85 

87 

37 

87 

87 

88 

86 

96 

94 

38 

5 

MIN 

56 

59 

56 

56 

56 

58 

59 

57 

57 

60 

59 

61 

63 

63 

62 

58 

54 

55 

59 

58 

60 

6  0 

59 

58 

57 

60 

60 

61 

59 

63 

66 

59 

1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

67 

63 

67 

69 

70 

70 

67 

68 

67 

68 

67 

64 

68 

65 

63 

68 

68 

67 

67 

69 

67 

66 

70 

69 

70 

71 

69 

72 

72 

71 

72 

MIN 

52 

55 

54 

52 

54 

55 

5  3 

53 

50 

48 

49 

50 

49 

49 

57 

56 

55 

55 

54 

53 

54 

56 

55 

55 

54 

55 

55 

57 

57 

54 

53 

4 

SAN  JACINTO 

MAX 

91 

91 

94 

95 

95 

97 

102 

107 

111 

110 

109 

102 

97 

96 

92 

94 

92 

92 

94 

95 

92 

92 

93 

95 

96 

95 

97 

100 

98 

98 

100 

97 

2 

MIN 

47 

47 

50 

50 

49 

48 

5  5 

52 

57 

61 

60 

59 

60 

56 

49 

45 

4  5 

47 

49 

49 

5  2 

50 

47 

52 

53 

54 

56 

56 

58 

52 

4 

SAN  JOSE 

MAX 

73 

73 

83 

81 

80 

80 

76 

85 

82 

88 

79 

82 

81 

74 

67 

73 

72 

76 

79 

73 

83 

80 

79 

78 

73 

80 

30 

78 

78 

81 

85 

76 

MIN 

54 

58 

59 

58 

58 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

60 

59 

59 

58 

59 

^' 

56 

60 

59 

60 

59 

60 

57 

61 

62 

61 

58 

3 

SAN  LUIS  ORISPO  POLY 

MAX 

72 

76 

70 

76 

72 

75 

75 

80 

78 

77 

82 

84 

84 

76 

71 

71 

71 

72 

77 

75 

75 

75 

72 

76 

75 

74 

71 

78 

76 

78 

79 

MIN 

49 

49 

52 

52 

53 

55 

54 

53 

53 

51 

50 

50 

51 

51 

52 

51 

54 

53 

55 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

55 

53 

56 

56 

56 

56 

53 

2 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

81 

72 

79 

84 

84 

83 

67 

90 

93 

94 

102 

101 

96 

90 

81 

80 

78 

60 

85 

86 

85 

85 

84 

82 

36 

87 

35 

90 

91 

92 

93 

86 

6 

MIN 

48 

52 

54 

54 

54 

53 

57 

55 

55 

51 

54 

53 

54 

55 

56 

55 

56 

46 

47 

52 

54 

55 

55 

55 

54 

56 

56 

54 

56 

53 

56 

53 

8 

SAN  MATEO 

MAX 

71 

71 

79 

80 

77 

77 

74 

77 

77 

78 

75 

74 

71 

68 

69 

68 

72 

78 

78 

73 

71 

75 

74 

75 

75 

77 

76 

78 

75 

76 

79 

7* 

8 

MIN 

54 

56 

53 

53 

55 

55 

51 

53 

52 

49 

49 

50 

51 

53 

56 

57 

56 

55 

54 

54 

54 

51 

56 

55 

55 

55 

51 

56 

57 

57 

55 

53 

8 

SAN  PEDRO 

MAX 

73 

74 

74 

71 

73 

70 

71 

73 

80 

81 

77 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

73 

71 

70 

60 

79 

73 

6 

MIN 

62 

62 

63 

61 

61 

59 

64 

62 

6  3 

63 

61 

60 

63 

62 

62 

6 1 

63 

64 

59 

3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

75 

77 

64 

81 

81 

80 

81 

84 

82 

65 

34 

86 

79 

73 

70 

70 

71 

75 

62 

78 

78 

75 

74 

82 

80 

83 

79 

79 

81 

80 

83 

79 

1 

MIN 

57 

58 

54 

53 

54 

53 

52 

54 

50 

50 

50 

48 

43 

47 

58 

59 

57 

55 

56 

55 

54 

56 

56 

56 

57 

54 

53 

53 

59 

58 

56 

54 

2 

See  Felerenoe  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  'VJ>°1"lt 


Station 

Day 

Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA    ANA   FIRE  ST4 

MAX 

80 

79 

79 

78 

70 

79 

82 

65 

91 

91 

31 

81 

79 

78 

80 

80 

79 

80 

81 

81 

81 

78 

79 

81 

80 

78 

78 

80 

61 

90 

89 

31. 

2 

MIN 

61 

62 

60 

64 

63 

60 

60 

59 

58 

60 

50 

63 

64 

63 

65 

58 

60 

63 

61 

62 

61 

61 

60 

61 

64 

64 

61 

62 

65 

3 

SANTA  BARBARA 

MAX 

75 

75 

76 

73 

72 

73 

74 

75 

85 

60 

77 

77 

76 

72 

75 

80 

78 

76 

76 

74 

72 

72 

75 

75 

75 

73 

74 

75 

77 

84 

83 

75. 

9 

MIN 

53 

55 

55 

58 

57 

58 

57 

55 

54 

55 

57 

56 

57 

57 

54 

56 

56 

59 

57 

58 

56 

56 

57 

60 

59 

60 

59 

57 

58 

5 

SANTA    BARBARA  CAA  AP 

MAX 

7(1 

75 

71 

68 

67 

69 

67 

71 

78 

78 

72 

71 

73 

70 

75 

78 

78 

72 

70 

69 

69 

69 

72 

71 

72 

70 

72 

72 

71 

76 

78 

72. 

1 

MIN 

57 

54 

55 

58 

57 

57 

56 

55 

54 

55 

54 

54 

55 

55 

51 

52 

55 

58 

58 

59 

54 

54 

56 

58 

57 

60 

59 

59 

55 

59 

8 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

76 

73 

84 

82 

81 

82 

77 

85 

83 

88 

83 

83 

82 

76 

75 

74 

73 

76 

78 

79 

81 

80 

79 

80 

78 

81 

81 

61 

79 

82 

85 

79. 

9 

MIN 

53 

56 

58 

59 

58 

58 

59 

58 

60 

56 

57 

56 

56 

56 

55 

58 

59 

58 

56 

56 

60 

59 

60 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

I 

SANTA  CRUZ 

MAX 

81 

78 

72 

69 

66 

71 

72 

71 

74 

77 

74 

75 

67 

74 

73 

74 

74 

80 

75 

70 

69 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

80 

78 

73, 

2 

MIN 

Afi 

53 

52 

53 

56 

54 

55 

54 

53 

53 

50 

50 

52 

53 

52 

53 

56 

55 

55 

57 

59 

55 

56 

57 

57 

53 

57 

58 

58 

2 

SANTA  MARIA 

MAX 

69 

71 

73 

70 

74 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

69 

72 

71 

73 

74 

74 

71 

72 

74 

76 

74 

71 

70 

75 

75 

78 

77 

72. 

8 

MIN 

49 

47 

51 

52 

54 

52 

54 

52 

52 

50 

51 

51 

51 

52 

51 

53 

54 

53 

54 

55 

55 

56 

55 

54 

56 

56 

56 

51 

55 

8 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

68 

67 

70 

69 

72 

69 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

65 

68 

69 

68 

73 

70 

68 

70 

72 

74 

70 

68 

68 

72 

72 

75 

73 

72 

70, 

1 

MIN 

50 

54 

53 

53 

55 

56 

54 

54 

52 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

55 

54 

65 

56 

58 

56 

56 

55 

57 

57 

57 

52 

56 

1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

7? 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

74 

72 

71 

74 

73 

59 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

73 

72 

70 

8 

MIN 

55 

55 

60 

61 

60 

60 

58 

57 

55 

61 

57 

58 

61 

58 

62 

60 

60 

57 

55 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

69 

60 

61 

62 

8 

SANTA  PAULA 

MAX 

79 

76 

76 

78 

77 

78 

79 

79 

82 

90 

91 

86 

64 

78 

78 

77 

76 

78 

60 

80 

78 

76 

77 

78 

78 

79 

78 

80 

81 

82 

89 

80 

1 

MIN 

51 

52 

50 

51 

54 

57 

55 

51 

49 

55 

56 

57 

58 

60 

56 

52 

54 

54 

56 

59 

60 

56 

55 

56 

58 

58 

58 

54 

59 

53 

0 

SANTA  ROSA 

MAX 

88 

80 

80 

85 

82 

76 

79 

81 

86 

83 

89 

84 

88 

80 

80 

75 

68 

81 

82 

84 

76 

76 

75 

73 

76 

60 

80 

82 

75 

77 

85 

80 

4 

MIN 

5A 

53 

50 

53 

53 

54 

53 

53 

52 

51 

50 

50 

51 

47 

48 

54 

53 

53 

53 

54 

57 

56 

54 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

1 

SCOTIA 

MAX 

69 

72 

72 

72 

79 

76 

66 

61 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

64 

74 

70 

71 

69 

69 

73 

70 

67 

70 

70 

79 

75 

76 

78 

69 

72 

70 

9 

MIN 

58 

57 

57 

55 

56 

55 

56 

55 

54 

52 

51 

53 

49 

52 

53 

59 

56 

55 

54 

54 

53 

54 

54 

52 

53 

51 

55 

55 

54 

4 

SHASTA  DAM 

MAX 

86 

61 

65 

90 

93 

96 

97 

97 

99 

98 

97 

103 

105 

101 

88 

86 

77 

81 

92 

97 

97 

95 

93 

97 

93 

97 

99 

102 

98 

93 

96 

93 

8 

MIN 

63 

60 

64 

71 

76 

68 

71 

69 

69 

72 

72 

72 

76 

70 

61 

62 

62 

70 

71 

71 

64 

71 

73 

76 

78 

77 

67 

71 

71 

8 

SIERRA  CITY 

MAX 

76 

76 

70 

88 

92 

93 

93 

88 

91 

91 

94 

95 

95 

91 

89 

84 

78 

75 

62 

85 

86 

87 

84 

83 

85 

92 

96 

99 

90 

84 

87 

87 

4 

MIN 

A5 

45 

5? 

54 

57 

52 

53 

40 

51 

51 

55 

55 

58 

54 

52 

50 

53 

52 

57 

54 

52 

48 

56 

59 

58 

62 

55 

53 

53 

32 

9 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

74 

71 

77 

80 

84 

90 

87 

84 

90 

88 

92 

91 

90 

90 

92 

84 

77 

73 

79 

77 

64 

68 

63 

82 

80 

86 

92 

95 

87 

82 

83 

3 

MIN 

39 

39 

45 

47 

50 

46 

44 

38 

40 

44 

44 

42 

49 

49 

44 

39 

50 

44 

54 

52 

46 

42 

52 

52 

52 

54 

48 

45 

44 

45 

9 

SODA  SPRINGS 

MAX 

61 

59 

71 

74 

71 

75 

75 

72 

76 

78 

78 

74 

76 

69 

60 

71 

69 

72 

71 

70 

76 

79 

82 

79 

74 

73 

72 

5 

MIN 

34 

34 

28 

31 

39 

39 

40 

30 

39 

40 

39 

43 

42 

42 

43 

44 

36 

44 

42 

48 

43 

38 

45 

38 

34 

3 

SONOMA 

MAX 

81 

82 

92 

88 

89 

89 

82 

02 

94 

97 

02 

90 

87 

78 

73 

71 

79 

87 

85 

79 

85 

80 

82 

68 

88 

91 

92 

85 

86 

94 

99 

86 

4 

MIN 

53 

52 

52 

51 

55 

57 

54 

54 

49 

47 

47 

47 

48 

47 

45 

52 

53 

54 

56 

55 

58 

54 

54 

57 

56 

56 

58 

58 

52 

2 

SONORA 

MAX 

87 

64 

85 

91 

94 

97 

1  00 

98 

96 

101 

103 

104 

103 

103 

90 

60 

81 

81 

88 

92 

92 

93 

91 

91 

91 

96 

98 

102 

102 

97 

98 

93 

.9 

MIN 

56 

54 

56 

61 

64 

62 

62 

59 

61 

64 

63 

62 

63 

60 

56 

52 

60 

64 

64 

62 

62 

59 

62 

66 

66 

72 

66 

63 

64 

60 

.9 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

74 

75 

80 

86 

86 

87 

89 

88 

90 

93 

90 

90 

90 

91 

89 

85 

72 

77 

60 

93 

90 

92 

72 

80 

82 

85 

86 

87 

83 

86 

88 

85 

•  0 

MIN 

39 

40 

45 

44 

41 

51 

51 

50 

51 

51 

53 

52 

50 

51 

47 

39 

43 

42 

49 

50 

50 

49 

46 

47 

48 

52 

50 

41 

50 

42 

47 

0 

SQUAW   VALLEY  LODGE 

MAX 

62 

68 

74 

78 

61 

81 

78 

81 

82 

64 

83 

84 

76 

76 

76 

69 

67 

68 

71 

76 

73 

75 

70 

76 

79 

82 

85 

80 

78 

77 

80 

76 

7 

MIN 

36 

35 

38 

41 

42 

43 

42 

36 

40 

38 

42 

40 

38 

45 

42 

38 

42 

43 

45 

44 

42 

38 

46 

46 

46 

48 

46 

41 

41 

•  3 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

63 

64 

73 

73 

75 

80 

76 

81 

66 

68 

86 

84 

81 

74 

71 

70 

67 

69 

70 

73 

70 

67 

68 

71 

73 

79 

81 

79 

80 

76 

77 

75 

.0 

MIN 

54 

54 

53 

56 

56 

62 

65 

66 

69 

70 

71 

70 

66 

62 

56 

53 

56 

55 

55 

55 

53 

55 

56 

59 

62 

64 

65 

59 

60 

59 

•  6 

STOCKTON  CAA  AP 

MAX 

81 

83 

93 

95 

94 

94 

95 

97 

98 

100 

99 

99 

95 

81 

73 

77 

77 

90 

93 

68 

69 

88 

88 

91 

94 

95 

98 

83 

89 

93 

99 

90 

8 

MIN 

57 

56 

56 

62 

60 

60 

59 

57 

64 

61 

60 

56 

60 

56 

56 

56 

56 

58 

60 

60 

57 

54 

57 

60 

61 

61 

63 

61 

59 

SI 

.7 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 

87 

84 

83 

92 

93 

92 

93 

94 

95 

96 

99 

97 

98 

92 

85 

78 

77 

79 

as 

91 

87 

87 

84 

85 

89 

91 

92 

96 

86 

87 

91 

89 

>3 

MIN 

51 

55 

54 

61 

59 

61 

56 

55 

50 

58 

53 

54 

57 

59 

53 

54 

52 

59 

57 

55 

50 

55 

55 

55 

60 

59 

53 

57 

54 

.7 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

89 

81 

95 

06 

96 

97 

93 

98 

99 

101 

101 

100 

96 

88 

72 

77 

77 

91 

94 

91 

91 

88 

89 

92 

95 

97 

100 

94 

92 

94 

100 

•  4 

MIN 

57 

55 

54 

58 

56 

59 

56 

54 

58 

56 

56 

53 

60 

57 

56 

56 

54 

55 

56 

59 

58 

55 

55 

54 

68 

60 

59 

61 

59 

56 

60 

57 

•  2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

85 

88 

97 

100 

101 

96 

99 

100 

100 

102 

101 

105 

102 

95 

85 

80 

85 

92 

90 

98 

95 

94 

92 

95 

102 

105 

107 

102 

91 

96 

100 

96 

•  2 

MIN 

56 

55 

55 

58 

59 

61 

59 

60 

61 

61 

63 

63 

65 

63 

56 

57 

63 

61 

66 

64 

65 

64 

65 

67 

68 

67 

71 

63 

64 

61 

.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

73 

76 

84 

88 

90 

88 

85 

67 

90 

92 

93 

93 

93 

84 

77 

77 

76 

78 

80 

83 

83 

84 

81 

84 

86 

94 

98 

68 

86 

86 

90 

85 

.5 

MIN 

47 

47 

52 

57 

58 

57 

56 

53 

55 

55 

59 

58 

58 

58 

53 

50 

47 

55 

56 

60 

57 

53 

52 

56 

60 

65 

63 

60 

55 

55 

55 

•  4 

SUNLAND 

MAX 

87 

86 

89 

90 

91 

93 

97 

100 

106 

107 

103 

98 

90 

82 

87 

87 

86 

86 

91 

92 

91 

86 

65 

92 

94  92 

92 

95 

95 

99 

100 

92 

•  5 

MIN 

40 

40 

51 

53 

51 

58 

54 

57 

66 

68 

63 

51 

57 

57 

56 

54 

48 

51 

52 

63 

52 

52 

53 

54  52 

57 

55 

57 

59 

72 

55 

•  1 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

74 

80 

81 

69 

92 

89 

92 

93 

94 

95 

96 

95 

90 

90 

79 

74 

81 

84 

89 

90 

90 

82 

87 

87 

94 

95 

95 

90  88 

90 

88 

.2 

MIN 

43 

41 

43 

46 

45 

48 

45 

46 

46 

43 

43 

47 

49 

52 

48 

46 

52 

51 

49 

50 

48 

46 

46 

52 

51 

55 

5C 

48  45 

.6 

TABLE  MTN 

MAX 

72 

72 

72 

76 

75 

80 

80 

80 

80 

62 

80 

84 

81 

75 

73 

68 

M  I  N 

45 

45 

50 

55 

55 

59 

60 

55 

64 

66 

66 

67 

65 

59 

51 

TAHOE 

MAX 

66 

65 

68 

66 

71 

75 

60 

75 

76 

80 

79 

78 

82 

79 

77 

77 

75 

61 

68 

69 

71 

77 

76 

70 

71 

72 

76 

78 

7« 

76 

75 

.8 

MIN 

38 

37 

41 

42 

44 

45 

45 

41 

44 

40 

43 

44 

44 

41 

45 

39 

46 

45 

48 

48 

44 

42 

4£ 

50 

51 

51 

49 

44  48 

44 

.2 

TEHACHAPI 

MAX 

74 

90 

90 

83 

86 

94 

89 

89 

91 

96 

90 

92 

90 

86 

79 

60 

76 

78 

83 

86 

87 

81 

86 

78 

81 

34 

96 

94 

89 

85 

86 

66 

.1 

MIN 

53 

51 

50 

54 

58 

57 

62 

50 

62 

57 

56 

64 

61 

63 

55 

50 

51 

50 

52 

59 

60 

61 

51 

57 

5? 

62 

58 

56 

55 

55 

57 

56 

.7 

TEJON  RANCHO 

MAX 

89 

86 

80 

95 

97 

101 

100 

100 

101 

103 

104 

106 

104 

99 

95 

85 

85 

87 

93 

94 

95 

97 

91 

92 

95 

97 

101 

108 

98 

96 

99 

.2 

MIN 

5H 

57 

50 

67 

69 

71 

72 

70 

72 

70 

75 

74 

76 

68 

60 

57 

66 

68 

69 

69 

64 

63 

65  68 

72 

77 

67  67 

70 

66 

.9 

THERMAL  CAA  AP 

MAX 

105 

105 

104 

107 

107 

111 

112 

115 

117 

115 

117 

113 

110 

112 

107 

107 

103 

103 

104 

106 

107 

105 

106 

105 

loe 

106 

111 

108 

99 

99 

103 

107 

.7 

MIN 

75 

71 

75 

75 

74 

76 

77 

73 

75 

81 

74 

86 

76 

83 

74 

74 

70 

78 

79 

80 

76 

69 

79  79 

77 

77 

75 

75 

77 

.0 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

87 

68 

67 

92 

95 

97 

101 

100 

100 

102 

105 

105 

104 

103 

96 

67 

62 

85 

89 

93 

94 

92 

93 

92 

92 

94 

92 

103 

108 

96 

97 

95 

.3 

MIN 

57 

55 

57 

62 

62 

63 

66 

65 

65 

66 

67 

66 

64 

63 

60 

57 

57 

62 

64 

67 

72 

62 

63 

64 

67 

69 

70 

62 

65 

S7 

63 

.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

81 

79 

84 

69 

91 

92 

93 

94 

96 

98 

98 

99 

98 

95 

66 

78 

75 

84 

86 

87 

88 

86 

85 

86 

90  94 

98 

99 

93 

93 

95 

90 

.1 

MIN 

50 

48 

51 

56 

57 

58 

58 

56 

58 

56 

58 

58 

56 

55 

52 

50 

46 

49 

46 

58 

61 

60 

63 

55 

59  61 

60 

64 

59  59 

60 

56 

.2 

TORRANCE 

MAX 

77 

70 

76 

76 

73 

75 

77 

78 

76 

61 

78 

81 

79 

77 

75 

76 

78 

77 

77 

76 

77 

76 

75 

77 

76 

77 

77 

78 

83 

65 

81 

.7 

MIN 

55 

59 

60 

60 

60 

61 

60 

58 

58 

59 

61 

62 

63 

63 

63 

60 

55 

57 

60 

60 

62 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

56  61 

63 

11 

.1 

TRACY  CARBONA 

MAX 

88 

80 

61 

95 

95 

98 

98 

95 

98 

100 

101 

101 

100 

90 

67 

77 

80 

79 

91 

93 

69 

92 

89 

88 

92 

95 

100 

91 

91 

92 

95 

91 

.3 

MIN 

55 

54 

52 

54 

58 

50 

56 

52 

59 

58 

56 

51 

57 

55 

56 

58 

55 

54 

57 

59 

59 

54 

56 

54 

58  62 

64 

60 

6C 

57 

61 

56 

8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

80 

78 

93 

94 

92 

95 

90 

97 

96 

101 

99 

100 

96 

78 

66 

73 

74 

87 

88 

90 

92 

90 

88 

95 

100 

90 

9C 

96 

101 

90 

.1 

MIN 

57 

58 

57 

60 

61 

62 

60 

59 

62 

57 

62 

57 

63 

57 

60 

58 

59 

57 

60 

60 

58 

59 

58 

61 

60 

62 

61 

56 

55 

63 

59 

.3 

TRONA 

MAX 

97 

98 

96 

100 

103 

105 

108 

107 

109 

111 

113 

112 

114 

112 

107 

104 

99 

96 

96 

100 

103 

101 

97 

96 

96 

101 

105 

106 

106 

104 

103 

103 

.5 

MIN 

63 

69 

66 

72 

71 

75 

77 

75 

74 

66 

76 

76 

76 

74 

72 

66 

67 

64 

69 

70 

73 

72 

65 

66 

7C 

70 

75 

75 

71 

74 

80 

71 

.4 

TRUCKEE  RS 

MAX 

68 

66 

71 

76 

80 

83 

84 

80 

86 

87 

37 

83 

60 

80 

72 

71 

70 

75 

77 

81 

77 

73 

75 

79 

85 

86 

84  79 

79 

78 

.6 

MIN 

35 

35 

38 

39 

40 

42 

41 

35 

36 

40 

37 

38 

43 

41 

38 

35 

34 

38 

41 

40 

45 

43 

39 

40  46 

43 

49 

47  41 

40 

40 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1958 


Station 

Day 

0(  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULtLAKF 

6n 

73 

81 

82 

86 

90 

89 

87 

88 

91 

92 

92 

90 

87 

88 

81 

79 

85 

86 

91 

90 

88 

88 

88 

90 

95 

97 

85 

87 

88 

MIN 

47 

36 

40 

49 

45 

40 

50 

47 

45 

44 

46 

4Q 

44 

47 

49 

54 

48 

46 

46 

46 

49 

49 

50 

51 

50 

49 

50 

53 

44 

45 

46 

TUPNTaRLfi  CREEK 

MAX 

S3 

80 

82 

90 

92 

94 

96 

94 

99 

99 

101 

99 

87 

87 

74 

78 

90 

93 

97 

95 

93 

90 

92 

96 

101 

105 

97 

90 

95 

MIN 

59 

64 

72 

67 

65 

67 

70 

70 

69 

74 

67 

62 

61 

63 

69 

68 

70 

64 

65 

66 

68 

72 

71 

72 

69 

69 

TU*^TIN    IRVINE  PAMCH 

"AX 

fln 

79 

80 

80 

82 

82 

84 

86 

90 

91 

83 

85 

81 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

82 

81 

79 

81 

82 

80 

80 

82 

80 

83 

91 

90 

MIN 

57 

57 

53 

62 

62 

58 

5  7 

55 

50 

55 

55 

62 

62 

63 

63 

56 

5 1 

51 

60 

61 

58 

5  8 

57 

55 

54 

60 

62 

62 

57 

57 

61 

TWENTYNlNE  PflLM^ 

103 

102 

102 

105 

104 

104 

108 

112 

115 

115 

115 

115 

111 

105 

105 

104 

102 

99 

99 

102 

102 

103 

102 

99 

100 

102 

100 

101 

109 

96 

107 

MIN 

61 

64 

67 

67 

69 

69 

67 

70 

70 

76 

71 

78 

78 

74 

74 

66 

63 

61 

64 

69 

68 

71 

72 

70 

65 

66 

72 

70 

79 

68 

69 

TWIN  l'^KES 

MAX 

5fl 

60 

67 

69 

71 

72 

71 

73 

73 

76 

76 

76 

75 

72 

69 

63 

63 

63 

65 

66 

66 

65 

61 

63 

69 

7* 

78 

76 

66 

67 

70 

MIN 

36 

34 

41 

46 

43 

43 

45 

38 

42 

39 

42 

40 

39 

45 

40 

" 

33 

34 

43 

42 

43 

42 

34 

36 

43 

44 

48 

47 

42 

41 

42 

MAX 

76 

86 

94 

101 

100 

97 

97 

101 

102 

104 

104 

106 

99 

90 

78 

71 

85 

93 

97 

96 

92 

88 

83 

92 

99 

103 

107 

97 

92 

96 

102 

MIN 

55 

55 

55 

57 

56 

54 

5  5 

59 

58 

56 

56 

57 

60 

57 

53 

6 1 

59 

56 

60 

57 

56 

54 

57 

56 

59 

57 

59 

56 

57 

57 

57 

MAX 

76 

73 

73 

72 

74 

71 

74 

82 

85 

87 

78 

65 

77 

77 

76 

76 

74 

76 

74 

74 

76 

72 

72 

74 

74 

76 

75 

76 

75 

88 

83 

MIN 

56 

59 

58 

58 

57 

5Q 

5  9 

57 

62 

63 

60 

61 

62 

64 

62 

59 

59 

59 

59 

59 

61 

60 

59 

59 

60 

61 

61 

62 

58 

63 

65 

UP|_fl 

MAX 

76 

79 

83 

83 

84 

85 

92 

97 

104 

88 

88 

91 

85 

80 

81 

32 

82 

83 

84 

85 

84 

81 

84 

85 

86 

84 

85 

89 

91 

93 

93 

MIN 

51 

53 

55 

54 

55 

55 

64 

63 

70 

67 

67 

67 

57 

55 

57 

54 

56 

55 

51 

56 

54 

54 

55 

57 

57 

58 

59 

64 

66 

66 

uppe"  lake  RS 

MAX 

ei 

97 

99 

92 

95 

98 

101 

102 

97 

91 

81 

90 

95 

95 

97 

92 

96 

99 

103 

100 

96 

MIN 

45 

45 

49 

49 

47 

50 

49 

52 

54 

52 

46 

49 

55 

53 

56 

55 

55 

59 

59 

66 

60 

VJ^C'^VILLE 

MAX 

B6 

88 

95 

96 

98 

100 

95 

99 

101 

103 

103 

101 

94 

84 

78 

77 

84 

92 

93 

89 

92 

89 

88 

95 

98 

102 

103 

84 

94 

100 

104 

MIN 

56 

54 

55 

59 

58 

58 

5  9 

57 

59 

58 

60 

56 

63 

60 

53 

53 

57 

59 

59 

5° 

56 

59 

56 

61 

60 

61 

60 

62 

60 

62 

VAL^EPMO  PS 

MAX 

B8 

87 

88 

90 

92 

96 

96 

100 

101 

101 

102 

102 

100 

100 

91 

86 

88 

90 

89 

90 

89 

88 

87 

87 

90 

94 

98 

96 

92 

90 

90 

MIN 

47 

47 

44 

48 

52 

54 

5 1 

55 

57 

6  0 

£2 

6  0 

60 

59 

43 

46 

48 

52 

53 

50 

42 

42 

54 

56 

60 

57 

53 

65 

VICTORVlLLE   PUMP  PLANT 

MA  X 

90 

89 

88 

91 

93 

97 

1  00 

96 

101 

104 

106 

106 

106 

103 

96 

93 

89 

88 

90 

92 

95 

93 

87 

86 

89 

95 

100 

102 

98 

95 

94 

MIN 

52 

55 

52 

56 

5  5 

58 

6  0 

57 

59 

61 

67 

66 

70 

70 

62 

60 

54 

51 

53 

55 

53 

62 

53 

54 

55 

59 

60 

63 

67 

62 

64 

V I S  A  L I  A 

MAX 

90 

92 

88 

92 

98 

99 

102 

101 

101 

104 

105 

105 

105 

105 

98 

88 

86 

86 

90 

95 

97 

95 

96 

92 

94 

97 

100 

102 

105 

100 

99 

MIN 

6? 

59 

6! 

64 

65 

66 

67 

66 

67 

68 

67 

64 

64 

64 

58 

58 

60 

64 

68 

69 

64 

63 

64 

61 

69 

70 

75 

67 

66 

68 

VISTA 

MAX 

76 

76 

78 

77 

78 

78 

81 

84 

87 

87 

84 

79 

78 

77 

80 

79 

79 

80 

79 

61 

80 

77 

80 

79 

79 

77 

79 

79 

81 

88 

85 

MIN 

57 

55 

57 

57 

56 

60 

62 

61 

55 

57 

55 

59 

60 

58 

60 

60 

59 

54 

56 

52 

59 

61 

60 

59 

60 

61 

57 

61 

61 

59 

64 

VOLTA  PH 

MAX 

7Q 

80 

87 

91 

95 

95 

93 

94 

96 

97 

97 

98 

99 

95 

66 

85 

74 

85 

92 

94 

95 

86 

90 

88 

95 

98 

98 

97 

90 

91 

93 

MiN 

57 

52 

57 

64 

64 

64 

6  0 

61 

63 

65 

65 

65 

67 

64 

66 

55 

62 

63 

65 

63 

56 

60 

64 

66 

67 

68 

69 

64 

65 

WALNUT  CREEK 

MAX 

85 
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.13 

.21 

.16 

.20 

.25 

.17 

.28 

.26 

7^70  j 

♦ 

* 

♦ 

* 

• 

* 

♦ 

• 

» 

♦ 

* 

1050 

230 

« 

» 

♦ 

* 

605 

* 

* 

« 

* 

* 

• 

* 

320 

♦ 

* 

* 

* 

* 

ios 

* 

31 

2435 

97 

103 

104 

98 

98 

98 

- 

- 

- 

60 

- 

59 

- 

- 

57 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

52 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

- 

63 

- 

.  52 

.45 

.45 

.55 

.60 

.60 

.59 

.58 

.60 

.57 

.60 

.60 

.60 

.58 

.45 

.36 

.41 

.45 

.54 

.34 

.45 

.59 

.45 

.45 

.45 

.51 

.58 

.49 

.53 

.48 

15.87  j 

87 

63 

49 

64 

61 

58 

70 

74 

64 

63 

56 

59 

65 

68 

72 

79 

71 

58 

41 

73 

60 

95 

70 

64 

58 

7C 

55 

72 

7C 

53 

2023 

.26 

.29 

.30 

.29 

.28 

.30 

.33 

.33 

.32 

.32 

.30 

.34 

.28 

.26 

.24 

.12 

.23 

.29 

.29 

.29 

.35 

.24 

.26 

.27 

.29 

.28 

.38 

.29 

.28 

.30 

8.81 

14 

13 

15 

9 

13 

16 

14 

13 

13 

11 

8 

19 

13 

20 

15 

7 

9 

13 

8 

19 

26 

17 

15 

7 

10 

11 

23 

14 

14 

6 

422 

.28 

.37 

.46 

.45 

.45 

.45 

.43 

.45 

.47 

.46 

.51 

.45 

.34 

.42 

.34 

.29 

.21 

.28 

.30 

.29 

.34 

.31 

.19 

.25 

.38 

.44 

.41 

.31 

.42 

.42 

11.50  1 

.28 

.33 

.33 

.36 

.33 

.40 

.31 

.39 

.38 

.40 

.38 

.25 

.30 

.29 

.30 

.22 

.24 

.34 

.30 

.30 

.30 

.32 

.30 

.31 

.19 

.39 

.30 

.32 

.29 

.33 

9.86 

92 

61 

58 

75 

62 

64 

45 

46 

48 

52 

50 

40 

50 

80 

99 

61 

60 

59 

68 

66 

77 

103 

76 

63 

66 

52 

54 

69 

62 

49 

2001  } 

.26 

.30 

.20 

.30 

.25 

.30 

.25 

.35 

.15 

.40 

.27 

.38 

.37 

.38 

.28 

.18 

.30 

.34 

.30 

.49 

.28 

.33 

.33 

.36 

.45 

.36 

.28 

.28 

.30 

.48 

9.88  p 

59 

71 

73 

119 

110 

118 

65 

97 

54 

110 

82 

132 

113 

171 

151 

96 

93 

107 

141 

232 

141 

235 

176 

170 

187 

131 

147 

166 

138 

160 

3984  [1 

89 

93 

93 

92 

90 

93 

95 

94 

95 

95 

95 

91 

85 

80 

75 

82 

88 

89 

87 

86 

83 

84 

86 

87 

88 

92 

84 

87 

87 

91 

88.6  1 

59 

62 

63 

63 

63 

62 

62 

64 

64 

62 

62 

65 

58 

56 

58 

56 

58 

60 

60 

59 

58 

56 

58 

60 

60 

60 

62 

61 

60 

61 

60.3 

.  34 

.29 

.34 

.41 

.40 

.40 

.30 

.16 

.35 

.35 

39 

20 

17 

18 

It 

'27 

19 

'22 

'21 

24 

22 

24 

'22 

'35 

52 

29 

26 

19 

16 

12 

'21 

'24 

16 

14 

14 

12 

16 

13 

24 

2E 

694  ; 

90 

94 

99 

99 

98 

100 

98 

99 

101 

99 

100 

100 

97 

93 

87 

77 

92 

97 

98 

91 

96 

94 

93 

95 

99!  100 

102 

86 

96 

98 

95.5  ! 

58 

59 

65 

65 

66 

70 

59 

60 

65 

67 

.  27 

.30 

.32 

.34 

.42 

.43 

.39 

.44 

.45 

.42 

.40 

.37 

.38 

.41 

.28 

.33 

.29 

.37 

.40 

.31 

.28 

.29 

.31 

.35 

.39 

.39 

.35 

.34 

.34 

.39 

11.03  j 

l| 

.25 

.19 

* 

« 

1.10 

.25 

.25 

.23 

.24 

* 

* 

.80 

.32 

.11 

.19 

.16 

* 

* 

.68 

.28 

.24 

* 

.38 

* 

* 

.60 

.26 

.24 

.26 

7.34 

57 

54 

* 

• 

169 

41 

50 

30 

39 

• 

* 

105 

100 

50 

41 

31 

* 

♦ 

131 

55 

61 

* 

91 

♦ 

125 

75 

48 

36 

1455  1 

.37 

.37 

.30 

.40 

.47 

.41 

.22 

.30 

.39 

.40 

11  78 

123 

62 

55 

59 

63 

62 

64 

38 

'49 

'47 

59 

47 

66 

iio 

90 

88 

* 

ii2 

'55 

79 

121 

4S 

as 

'7c 

67 

63 

54 

'92 

63 

4S 

2135 

.26 

.25 

* 

* 

* 

1.16 

.37 

.34 

.39 

.36 

« 

* 

1.08 

.29 

.24 

.20 

.19 

♦ 

.71 

.26 

.30 

.27 

.30 

* 

.87 

.30 

.25 

.41 

9.06 

* 

.49 

* 

* 

* 

* 

L.ll 

* 

.52 

* 

* 

« 

.82 

.71 

* 

* 

.79 

• 

.45 

i 

B  6.32! 

• 

* 

* 

B  35001 

89 

82 

82 

81 

81 

8« 

82 

83 

57 

54 

53 

59 

56 

58 

57 

58 

.29 

.27 

.29 

.28 

.23 

.28 

.32 

.37 

.40 

.38 

.37 

.30 

.28 

.30 

.28 

.29 

.29 

.30 

.29 

.31 

.32 

.22 

.24 

.28 

.27 

.27 

.25 

.35 

.25 

.34 

9.19' 

.27 

.35 

.17 

.22 

.31 

.35 

.33 

.35 

.38 

.36 

.40 

.44 

.31 

.36 

.20 

.24 

.20 

.25 

.24 

.21 

.22 

.21 

.15 

.15 

.27 

.21 

.30 

.25 

.37 

.40 

8.67 

AVKNAL  9  SSE 
BACKUS  RANCH 


BERRTESSA  LAKE 


BOCA 

BDRLZNCAME 

CACHUHA  DAK 
CAMP  PABDEE 
CHICO  EXP  STA 
CHULA  VISTA 

COW  CREEK 

DAT IS  AGR  COLLEGE 
DOTTONS  LANDING 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FOLSOU  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HAMILTON  AFB  1  E 

HETCH  HETCHT 
JOICE  ISLAND 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

LAKESHORE 

LAKE  SPACLDING  DAM 

liODI 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTICELU)  DAM 

NACIMIENTO  DAM  '' 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
PLACERVILLE  IFG 
RICBHOND  FIELD  STA 

RtVEHSIDE  CITRD3  EXP  STA 
SALT  SPRINGS  PB 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 

wind! 

MAX  j 
MIN  58! 


EVAPi  .311 
WINDj  461 

EVAP| .25, 
WINDi 188 
MAX  I  791 
MIN 


EVAPI 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


.28 

401 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALiroRHIA 
JULY  1958 


Day  of  month 


:>talion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  R  ? 
o  o  > 
f-  < 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.33 

42 

.19 

58 

.35 
64 

.43 

90 

.45 
78 

.44 

66 

.35 

39 

.37 
49 

.34 

39 

,46 
51 

.31 

55 

.37 
49 

.41 

49 

.41 

60 

.28 

35 

.31 

59 

.16 

36 

.17 

36 

.28 

43 

.34 

56 

.37 

51 

.32 

32 

.35 

50 

.26 

53 

.30 

50 

.35 
60 

.30 
50 

.30 
40 

.37 

56 

.31 
49 

.33 

50 

10.31 
1595 

STOCKTON  MOmiY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.50 

150 
82 
57 

.30 
125 
85 
64 

.30 
65 
95 
56 

.37 
70 
96 
60 

.40 
110 
96 
62 

.45 
5 
98 
63 

.35 

55 
94 
63 

.34 

55 
99 
59 

.42 
35 
99 
65 

.35 
25 

100 
64 

.36 
35 
99 
62 

.38 

45 
99 
60 

.40 

40 
98 
66 

.45 
170 
85 
57 

.30 
165 
80 
55 

.40 

135 
85 
56 

.24 
80 
84 

57 

.30 

75 
92 
58 

.45 

90 
94 

60 

.22 
45 
92 
63 

.30 
35 
95 
64 

.38 

60 
92 
60 

.30 

70 
92 
60 

.26 
30 

95 
62 

.36 
40 
96 
64 

.36 
75 
97 

62 

.35 
45 
100 

66 

.30 
60 
94 
65 

.30 

35 
96 
66 

.30 

35 
96 
64 

.30 

40 
100 
65 

10.79 
2100 
93.7 
61 . 5 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.20 

3 

.16 
7 

.16 
3 

.20 

1 

.20 
1 

.22 
0 

.20 
2 

.23 

3 

.20 

2 

.19 
1 

.19 

0 

.17 

0 

.19 
1 

.19 
1 

.22 

1 

.20 
1 

.17 

1 

.15 
3 

.13 
1 

.11 
1 

.12 
0 

.21 

1 

.19 
4 

.13 

2 

.17 
1 

.15 
1 

.19 
1 

.19 
1 

.10 
1 

.17 
1 

.17 

2 

5.47 
48 

THACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.45 
331 

.  52 
273 

.42 

163 

.57 
167 

.60 
215 

.62 
161 

.58 

278 

.42 

129 

.68 

145 

.58 
95 

.69 
170 

.54 
137 

.58 

188 

.59 
385 

.30 
373 

.45 
234 

.30 
196 

.45 
214 

.47 

204 

.52 

195 

.52 

177 

.60 

280 

.42 

258 

.30 

112 

.63 

259 

.63 
216 

.52 
164 

.43 

207 

.52 
194 

.30 

98 

.47 

105 

15.67 
6323 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.17 

.15 

.27 

.33 

.42 

.30 

.38 

.37 

.30 

.37 

.33 

.34 

.45 

.30 

.36 

.24 

.12 

.10 

.28 

.28 

.30 

.39 

.29 

.18 

.26 

.33 

.30 

.41 

.31 

.39 

.30 

9.32 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.26 
80 

.18 

55 

.28 
59 

.34 
89 

« 
« 

• 

1.08 
151 

.28 
25 

.29 
46 

.29 
46 

.30 

50 

.28 

45 

.32 
54 

.36 
54 

.22 
22 

.30 

42 

.14 

56 

.11 

23 

.22 

27 

.30 
30 

.26 

58 

.30 

13 

.30 
47 

.21 

63 

.26 
76 

.26 

56 

.30 

65 

.39 

53 

.37 
68 

.27 
55 

.33 

63 

8.80 
1571 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.45 

83 

.15 
84 

.25 
49 

.45 

55 

.45 

69 

.30 
87 

.40 

75 

44 

40 

.15 

36 

.30 
24 

.30 
42 

.30 
43 

.30 
79 

.30 
98 

.30 
86 

.30 
56 

.15 

58 

.45 
64 

.30 
74 

.30 
91 

.45 

112 

.25 
105 

.30 

87 

.30 
64 

.30 

76 

.15 

69 

.30 

76 

.25 
87 

.30 
81 

.30 
44 

B  9.41 
2138 

HAXIMUU  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEHPERATORE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  ol  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

0.5 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

H 
W 
Q. 

o 
o 

H 
0. 

o 
o 

6 

H 
Ul 

a, 

0, 

o 
o 

■» 

10:  OOP  PST 

Trace 

01-  09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

25 

8.0 

++22 

NNW 

16 

58 

40 

26 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.5 

23 

NNE 

23+ 

41 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

2.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

25 

4.2 

++17 

ESE 

12 

83 

58 

44 

76 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.7 

EUREKA  WB  CITY 

5.8 

19 

SW 

15 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

30 

8.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

30 

6.5 

25 

NE 

28 

70 

44 

25 

46 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

97 

1.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

30 

7.8 

++18 

W 

31 

84 

64 

61 

80 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.7 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.3 

19 

W 

31 

86 

61 

55 

82 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

SI 

3.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

46 

38 

2 

2 

7 

0 

0 

0 

11 

2.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

W 

37 

9.8 

++22 

SW 

14 

87 

77 

63 

85 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

8 

5.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

23 

8.7 

28 

SE 

22 

61 

39 

23 

48 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

7 

90 

1.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

31 

10.1 

30 

SW 

1 

82 

56 

36 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

io 

0 

96 

2.0 

SANDBERG  WB 

12.4 

++30 

SSW 

4 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

6.9 

17 

SW 

17+ 

86 

67 

64 

84 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

72 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

13.2 

30 

WNW 

3+ 

89 

72 

64 

88 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

4.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10.6 

27 

NW 

92t 

17 

4 

0 

0 

0 

0 

21 

45 

SAN  JOSE 

NW 

50 

5.4 

17 

NW 

14+ 

62 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

71 

3.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

43 

4.9 

++24 

WNW 

1 

93 

71 

67 

93 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRimENTS . 


I  rollovlng  Stm 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


JULY  1958 


Depth  In  Soil 

Day 

of  month 

Average 



1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

4  Inches  (a) 

VAX 

97 

96 

97 

100 

102 

102 

103 

102 

103 

103 

103 

103 

104 

97 

96 

93 

87 

97 

100 

101 

94 

99 

99 

98 

100 

102 

104 

105 

90 

99 

102 

99.3 

MIN 

78 

76 

78 

80 

81 

82 

81 

80 

80 

80 

81 

80 

83 

79 

78 

76 

74 

76 

79 

80 

79 

77 

79 

78 

80 

80 

82 

82 

78 

78 

80 

79.2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 

12  Inches  (b) 

lUZ 

89 

88 

88 

88 

87 

88 

89 

91 

92 

94 

94 

93 

93 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

91 

88 

87 

88 

88 

89 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

90.2  1 

HIN 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

87 

89 

91 

92 

91 

91 

89 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

86 

85 

85 

84 

85 

86 

86 

87 

89 

90 

91 

STATION  2 

18  Inches  (c) 

UAX 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

73 

70.3 

MIN 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

12 :49P 

10:40A 

9:24A 

10:20A 

1 :1] 

LP 

l.S  Inches  (d) 

76 

76 

86 

4,5  Inches 

71 

71 

69 

77 

9  Inches 

68 

71 

71 

74 

15  Inches 

67 

71 

72 

71 

73 

21  Inches 

67 

69 

71 

71 

71 

68.2 

30  laches 

65 

68 

70 

70 

68.0 

66  Inches 

61 

63 

64 

64 

63.0 

102  Inches 

59 

60 

60 

61 

61 

60.2 

138  Inches 

58 

58 

59 

60 

59 

58.8 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  JULY  14 
AND  15   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


Se«  Teference  Qotea  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months     will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the    Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,  exposure,  etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication  'Substation  History'   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  Information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


ACTON  E5C0NDID0  FC261BE 
ADIN  RANGER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALOERPOINT 
ALISO  CANYON  FC  '.'.6 
ALPINE  1  W 

altaoena 

alturas  ranger  stat; 

AM90Y 
ANGIOLA 


.NGWll 


I  COL 


APACHE  CAMP 
ARROYO  SECO 
ARROYO  SECO  «S  FC  508  C 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 
ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUBURN 

'ALON  PLEASURE  PIER 

ENAL  9  SSe 
AZUSA  FC  1*3 
BACKUS  RANCH 
BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

baker  9  nnw 
bakersfielo  vb  airport 
balch  power  house 
all  mountain  lookout 
barne50n  park 
barrett  0am 

6ARST0W 
BATES  RIOGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 

AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BENSONS  FERRY 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 


IR  RANGER  STATION 

lAR  LAKE  DAM 
IIG  CREE«  PH  NO  1 
lIG  DALTON  dam  FC2236-! 
PINE  CREEK 
PINES  PARK  FC  83 
■IG  5UR  STATE  PARK 
■IC  TUJUNGA  DAM  FC*60-E 
MINGHAM  GEN  H05P I 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 
BISHOP  HB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MTN  2  S 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREE< 
HBLYTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE  CA*  AIRPORT 
BOCA 

60NITA  * 
B0RRE60  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
RBAWLEV  2  SW 

BRAY  10  WSW 

I  BERRY  AND  IMPERIAL 
BREA  CITY 
BRES  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPR&S  GUARD  STA 

BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  MP  FC2268 
PBUR8ANK  WB  AIRPORT 
BURLINGAmE 
BURNEY 

BURTON  RANCH 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 

RILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO  2  NE 

.IFORNIA  HOT  SPRGS  R 
CALISTOGA 


ARILLO  A  NNW 
CAMP  ANGELUS 
t  CAMP  BALOY  FC  8S  F 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

P  PIONEER  SKI  SHLTEf 
P  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STi 

AMP  W1SH0N 
CANBY  RANGER  STATION 

OGA  park  PIERCE  COL 
CANTIL 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CA2A0EH0 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

CENTERVlLLE  POWER  MOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CMATSWORTH  HEYNEMANN 

RANCH 
CHATSWORTM  FC  24  D 
CMATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 


LOS  ANGELES 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  iNGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

SAN  HERO  I  NO 


VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 


ORANGE 
SAN  01  EGO 
SAN  BEROINO 


RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 


NAPj 


I  YOU 


SAN  BEROINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
NGELES 


SNO 


SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

MUMBOLOT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

SAN  DIEGO 
SAN  D!E60 
SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


SISK lYOU 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 


SAN  MATEO 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 
KERN 

R  IVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SP/TA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
ERAS 


.A  vera: 

€RIA 


SISK lYOU 
VENTURA 
VENTURA 
SAN  BEROINO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  06P0 


TULARE 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


SISKIYOU 
FRESNO 
MODOC 
BUTTE 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


-.I  29 

34  33 

35  59 


3*  35 

39  27 

35  52 

32  57 


33  55 
33  55 
33  53 


33  46 
33  57 
37  2fc 


8  17 

20  57 
2  02 
23  36 


22  06 

21  26 

22  15 
22  Ifc 


22  OB 

17  6* 

17  54 

17  56 


17  34 
20  19 
20  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8A     aA  8A 


eA  6A 
BA  BA 


OBSERVER 


J  C  FASSOLD 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/30/56 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
NAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  OUTRA 


DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEODLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
BEAUMONT   IRRIG  DIST 


U  S  \ 


METCM  HETCHY  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAW 

DAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DONALD  G  COOK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SEKVICE 


D  £  WILSON 

OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
D  J  ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
MRS  PROCTOR  A  CAHILL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


JOHN  S  HULL 


HAROLD  M  PA6S- 


VINCENT  D  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
ALBERT  C  RIST 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  eOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGl NEERS 
ERNEST  A  WEFERLIN6 
MRS  FAYE  D  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALLI 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
RUTH  C  ESTES 

CLOSED  6/30/58 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  »  PkS 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

U  S  FOREST  SERVICE 
CLOSED  6/30/58 
CLOSED  6/30/58 
JOSEPH  MOLT 
(SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX) 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MM  H  ALISON 
MRS  HAZEL  L  BOROTRA 


KENNETH  R  JACOBSON 
US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  SATHAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCM  HETCH  WTR  SUP 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

51 

0  s 

P 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

40  IB 

13 

4P 

MRS  C  B  KROEKEft 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

2: 

39  42 

121  47 

*205 

4P 

4F 

4P 

: 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

20 

36  54 

121  36 

8* 

ARTHUR  A  HARTMAN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

; 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

10 

34  48 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CMULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

8A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  Ranger  station 

1768 

PLACER 

a 

39  18 

120  31 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  43 

1201 

6P 

F  P  6RACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

23 

36  25 

121  32 

8A 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLAYTON  1  SW 

nas 

CONTRA  COSTA 

4 

37  56 

121  58 

1010 

: 

CLOSED  6/30/58 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

23 

30  57 

122  39 

1320 

OA 

BA 

MRS  VERA  A  GUSTIN 

CLOVEPOALE  3  SSE 

1938 

SONOMA 

22 

36  46 

122  59 

320 

8A 

8* 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVEHDALE   11  W 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1790 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

IIP 

IIF 

COALINGA  FIRE  OEPT 

COALING*  1  SE 

27 

UNION  OIL  COMPANY 

COALlNGA  34  NW 

36  14 

120  34 

1640 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COLBYS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

13 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3260 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  5  F  *  W  L  SERVICE 

1912 

39  06 

120  58 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1 

121  11 

P  G  *  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

BERNERD  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

CLOSED  6/30/S8 

CONCORD  1  SE 

CONTRA  COSTA 

: 

CLOSED  6/30/58 

CORCORAN   IRRIG  OISTRIC" 

S  S  WHITEHEAD 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

R  IVERSIDE 

610 

JAMESON  COMPANY 

CORRAL  I TOS 

2046 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  59 

121  48 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

lie  11 

VAF 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENDOC 1  NO 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOC 1  NO 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

117  52 

WILLIAM  6  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

6 

36  32 

116  53 

4P 

COYOTE  CANYON 

2103 

33  26 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

21 14 

TULARE 

ll 

36  34 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

21-17 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

40 

4P 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2146 

1- 

41  48 

124  05 

SA 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

OEL  NORTE 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

9 

CtH  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

LOS  ANGELES 

L  J  BURNETT 

(CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

CULVER  CITY 

MENDOCINO 

D  A  BUTLER 

CUNNINGHAM 

LAKE 

1421 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2240 

8A 

8A 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

8A 

eA 

SN  LUIS  OBPO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

BA 

:g 

MODOC 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

35  47 

119  15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  OEPT 

2362 

36  35 

121  52 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

CONNER  MEMORIAL  STA  PK 

CARL  WHITEFIELO 

MENDOCI NO 

DOUflLEBUNK  MEADOW 

TULARE 

6  0 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

lie  08 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  ETA 

2500 

39  34 

120  50 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  5  SSE 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

DUDLEYS 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

S ISK  I  YOU 

DUTTONS  LANDING 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

R IVERSIDE 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

1205 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

2653 

TULARE 

11 

36  44 

116  23 

10400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

33 

32  47 

116  55 

SS 

SS 

EL  CAPITAN  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

E  E  STUOLEY 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

275( 

ELLIOTT 

SAN  JOAQUIN 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

21 

33  4B 

117  47 

464 

HOMER  F  WANNAMAKER 

2805 

33  40 

117  21 

6P 

6P 

ELSINORE  4  SSE 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIOO 

2862 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 

2671 

SAN  DIEGO 

C  LOS  ED  5/24/58 

E T.I  WANDA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

SISKIYOU 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

lEUREKA  W8  CITY 

HUMBOLDT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

TULARE 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

2: 

38  15 

122  03 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

LOS  ANGELES 

FALLRROOK 

2958 

SAN  01  EGO 

2: 

8A 

-  " 

FEATHER  FALLS 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

AMADOR 

wentworth  lynch 

F  IGUEROA  MOUNTAI N 

SNTA  BARBARA 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

1340 

OTIS  B  BOAROMAN 

FINLEY   1  W 

3056 

LAKE 

23 

39  00 

122  56 

1350 

WALTER  L  BEGLEY 

FINLEY  5  SW 

305T 

23 

38  58 

122  57 

1: 

FLORENCE  LAKE 

SACRAMENTO 

BA 

311( 

SAN  BERDINO 

34  11 

117  27 

FONTANA  KAISER 

SAN  BERDINO 

FOREST  GLEN 

FORESTKILL  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

MOOOC 

4  498 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

39  27 

123  48 

80 

8A 

BA 

CAL-WEST  RR  +  NAV  CO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

1"; 

39  24 

123  49 

IIP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

12 

41  35 

122  43 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

12 

41  36 

122  51 

4P 

3191 

17 

38  31 

123  15 

6P 

3204 

23 

40  26 

121  44 

8A 

FREEDOM  B  NNW 

32321 

20 

37  03 

121  49 

FRENCH  GULCH 

3242 

23 

40  42 

122  36 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

27 

119  42 

HID 

MK 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

27 

36  59 

119  43 

8A 

8A 

FULLERTON  ARROUES  RANCt- 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

330 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282' 

ORANGE 

26 

33  35 

117  52 

400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

3265 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

5P 

FULLERTON  MUN  M  DEPT 

GARBERVILLE 

332C 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  46 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3330 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASOUET  HANGER  STATtON 

3357 

OEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

364 

8A 

0  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MONO 

38 

37  45 

119  OB 

B970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

ELDORADO 

1 

38  94 

120  51 

2701 

BA 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38  95 

120  48 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

STATION 

6 

X 
K 
U 

DRAINAGE  ! 

M 
< 

M 

0 
Z 

q 

ELEVATION 

PRECIP. 

If 

is 

OBSERVER 

GERLE  CREEK  C»MP 

336 

ELDORADO 

38  59 

120  23 

5600 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

498 

LOS  ANGELES 

34  19 

ue  18 

2750 

6I0NT  FOREST 

33fl 

TULARE 

36  34 

118  46 

6360 

8 

8 

:  M 

GENE  J  BALAZ 

2 

1295 

GIBPALTflR  0AM 

SNTA  BARBARA 

f NTA  BARBARA  WTR  OEP 

LIVERMORE 

499 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

460 

3'>1 

SANTA  CLARA 

2 

37  00 

121  34 

194 

9 

9 

^ILROY  FIRE  DISTRICT 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RC 

500 

LOS  ANGELES 

34  28 

117  46 

3&1 

2 

37  02 

121  20 

1050 

WILLIAM  J  KICKHAM 

LOCK WOOD 

301 

MONTEREY 

35  58 

121  06 

3<>2 

SANTA  CLARA 

2 

37  06 

121  20 

1350 

8 

LOCKWDOD  MESA 

502 

SAN  DIEGO 

32  59 

117  15 

GLENOaLE  STAPEN  FC  295 

3*5 

LOS  ANGELES 

1 

34  09 

lie  16 

930 

5 

Ralph  stapenhorst 

LODI 

503 

504 

SAN  JOAQUIN 

1 

38  07 

121  17 

GLENOOR*  WEST  FC  185 

345 

LOS  ANGELES 

2 

34  08 

117  52 

822 

S 

MRS  L  M  WEST 

LOGAN  MEADOW 

MAOERA 

37  21 

119  20 

72 

glennville 

1 

35  43 

118  42 

3130 

5F 

8/ 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

506 

SNTA  BARBARA 

3 

34  40 

120  28 

CiLENNVlLLE  FULTON  RS 

3Aft 

35  44 

118  40 

3900 

U  S  FOREST  SERVICE 

LONE  PINE  COTTONWOOD  P 

506 

INYO 

36  26 

118  03 

GOLD  RUN 

349 

39  10 

120  52 

3240 

JOHN  F  WALL 

LONE  TREE  CANYON 

507 

SAN  JOAOUIN 

2 

37  37 

121  23 

GONZALES  9  ENE 

350 

SAN  BENITO 

2 

36  33 

121  18 

2390 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

LONG  BARN  EfP  STATION 

507 

TUOLUMNE 

3 
1 

5200 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

VAC 

METCH  METCHY  WTR  SUP 

»LONG  BEACH 

509 

33  46 

118  12 

ue  09 

34 

35* 

FRESNO 

1 

36  52 

lie  36 

10000 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LONG  BEACH  CAA  AP 

5069  LOS  ANGELES 

33  49 

GRANT  GROVE 

355 

TULARE 

1 

36  44 

118  58 

6980 

BH 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LORAINE 

509 

35  18 

116  26 

GRASS  VALLEY 

3»T 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

Bi 

CARL  E  BEYER 

LOS  ALAMOS 

510 

SNTA  BARBARA 

34  45 

120  17 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

357 

NEVADA 

39  14 

121  02 

2710 

ALOYSUIS  J  KELLY 

■LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

33  56 

ue  23 

357 

SONOMA 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6F 

HOMER  t  PARNELL 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

511 

LOS  ANGELES 

1 

34  03 

118  14 

3fiO 

t 

36  2  7 

116  52 

-168 

5P 

5F 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LOS  RANDS 

511 

MERCED 

2 

37  03 

120  51 

6REENV I EW 

361 

S ISK I YOU 

1 

41  33 

122  54 

2818 

121- 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

LOS  BANCS  ARBURUA  RANCf- 

MERCED 

2 

36  53 

120  56 

GREENVILLE  RANGER  STA 

362 

40  06 

120  56 

3960 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  GAT05 

512 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

GRIZZLY  FLATS 

364 

ELDORADO 

38  38 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

512 

SANTA  CRUZ 

2416 

GRIZZLY  PEAK 

CONTRA  COSTA 

9P 

CITY  OF  BERKELET 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

514 

SnTA  BARBARA 

34  32 

119  48 

y 

37  50 

120  14 

2825 

duane  J  cox 

LOST  HILLS 

516 

KERN 

1 

31 

35  37 

119  41 

^285 

367: 

31 

37  49 

120  06 

3135 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

516 

TUOLUMNE 

38  01 

119  53 

6500 

GUERNEV I LLE 

see-" 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

115 

7* 

JOSEPH  E  BUTTNER 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

516 

SAN  DIEGO 

3 

32  37 

116  56 

600 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

518 

SAN  BEROINO 

e 

116  59 

2975 

LOWER  FC  36^ 

3701 

LOS  ANGELES 

U 

34  16 

ue  i« 

2490 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

518 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

340 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

26 

34  06 

117  20 

3701 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  19 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

521 

SAN  BERDINO 

2! 

34  12 

117  27 

2250 

371C 

1« 

36  OB 

117  57 

3810 

7* 

7A 

L  A  WTR  +  PWB  OEPT 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

52le 

SAN  BERDINO 

2E 

34  14 

117  29 

2720 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

* 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

MAOERA 

523-' 

2' 

HAMILTON  BRANCH  PH 

PLUMAS 

: 

ALBION  A  SARGENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

524* 

TRINITY 

40  27 

123  32 
118  17 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

r 

36  04 

122  31 

-2 

MIO 

MIO 

MAGIC  MOUNTAIN 

525« 

LOS  ANGELES 

2^ 

34  24 

4450 

373! 

11 

38  03 

122  30 

10 

4P 

4P 

MAHNKE 

526 

LAKE 

23 

36  52 

122  47 

2360 

3747 

35  20 

119  40 

242 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAMMOTH  PASS 

5281 

MONO 

IS 

37  37 

119  02 

9500 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

976 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 
SHASTA 

27 

38  02 

121  34 

10 

HAPPv  CAMP  RANGER  STA 

3761 

12 

41  48 

123  23 

1090 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MANZANITA  LAKE 

531 

23 

40  32 

121  34 

5660 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTfl  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

6P 

OLIN  LEWIS 

M4N2ANITA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

3C 

34  54 

120  05 

3125 

HARRISON  GUlCH  RS 

379 

23 

40  22 

2710 

eA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MARCH  FIELD 

532e 

RIVERSIDE 

26 

33  64 

117  15 

1533 

HARRY  L  EUGLcBRIGHT  OAW 

3800 

39  14 

121  16 

580 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARICOPA 

533e 

KERN 

36  05 

119  23 

660 

HATCHET  MX  MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

2: 

40  51 

121  46 

4366 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

2 

2011 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

U  S  FOREST  SER\4IC£ 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

38  42 

119  47 

HAT  CHEEK  PM  NO  1 

382. 

2; 

40  56 

121  33 

3015 

SA 

8A 

P  G  *  E  COMPANY 

MARTINEZ   3  S 

537 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

225 

HAVTSIOE  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  06 

330 

CLOSED  6/30/58 

MARTINEZ   3  SSE 

6372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

3855 

33  42 

116  36 

1370 

8A 

OA 

METRO  WATER  DISTRICT 

6371 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 
121  35 

26 

3859 

3! 

40  33 

123  10 

2346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAftYSVILLE 

5383 

YUBA 

1 

39  09 

62 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

1000 

MRS  ABBIE  S  ORENNAN 

5400 

TUOLUMNE 

37  63 

119  51 

46ie 

HEALDS8URG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MC  CARTHY  POINT  RS 

23 

40  11 

121  41 

3600 

HEALDSBURG   2  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

8A 

W  F  IVERSEN 

MC  Cloud 

5449 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  oe 

3300 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  58 

1595 

8A 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4465 

HEMET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

33  40 

116  41 

4400 

ELMER  0  JACKSON 

5502 

RIVERSIDE 

-175 

HENSHAW  DAM 

SAN  DIEGO 

8A 

VISTA  1RRI6  OIST 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  37 

HERNANDEZ-  2  NW 

3925 

SAN  SENITO 

20 

36  24 

120  50 

2160 

4P 

MENDOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

175 

HERNANDEZ  .7  SE- 

3928 

SAN  RENITO 

20 

36  18 

120  42 

2766 

MRS  CLORENE  AKERS 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5632 

MERCEO 

37  16 

120  29 

169 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

eA 

8A 

8A 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

14 

37  19 

120  29 

166 

HIGHLAND  SPRINGS  RA^CH 

39551 

23 

38  56 

122  54 

1480 

a* 

ARTHUR  A  ANDERSON 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

1166 

398T 

S  ISK 1  YOU 

4  2  00 

122  38 

2900 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

36 

38  91 

120  01 

6342 

HOSERGS 

40lq 

23| 

38  50 

122  43 

2980 

BA 

GEORGE  G  HOBERG 

MICHIGAN  BLUFF 

1 

39  03 

120  44 

3  500 

SAN  01  EGO 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

MIDDLETOWN 

5591 

LAKE 

23 

38  46 

122  37 

1122 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

34  13 

116  02 

2690 

5P 

G  ROBINSON 

MIODLEWATER 

5602 

KERN 

10 

35  30 

119  49 

803 

MOLL ISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

289 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

4860 

MOLLISTER  2 

SAN  BENITO 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

MILL  CREEK  NO  2 

56  29 

SAN  BEROINO 

34  05 

117  02 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  41 

350 

BUR  INDIAN  AFFAIRS 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BEROINO 

2f 

34  05 

116  57 

4958 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

5P 

MBS  VICTORIA  L  RUDD 

MlLO  5  NE 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

4097 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS  S  LOUISE  RICE 

MI  NEPAL 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

HOPLATO  LARGO  STATION 

41O0 

MEnDOC I  NO 

22 

39  01 

123  07 

560 

SA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

MINERAL  KING 

5660 

TULARE 

9 

36  26 

lie  35 

7975 

4113 

SNTa  BARBARA 

32 

34  37 

119  51 

1550 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  7/l/66 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

T 

40  12 

123  46 

400 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

36  45 

118  46 

7675 

VAfi 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MITCHELL  CAVERNS 

SAN  BERDINO 

a 

34  66 

115  32 

*144 

30 

35  05 

120  22 

710 

MRS  ANN  ROTTA 

MITCHELL  MEADOW 

572: 

FRESNO 

11 

36  4  5 

118  43 

9700 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

VAH 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

4176 

FRESNO 

27 

3V  14 

119  13 

7020 

9P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

HYAMPOM 

TRINITY 

FRANCES  V  MOSS 

mOJAVE 

6756 

KERN 

35  03 

118  10 

4204 

36  25 

120  40 

2690 

4P 

4P 

NEW  lORIA  Q-S  MIN  CO 

MONACHE  MEADOWS 

6777 

TULARE 

IC 

36  13 

118  10 

eooo 

IDVLLWILO  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

9397 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

3! 

38  01 

119  09 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

6P 

6P 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

SISK lYOU 

12 

122  28 

INDEPENDENCE 

4232 

19 

36  48 

lie  12 

3960 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

MONTEREY 

57951 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

19 

36  46 

118  20 

9176 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

5809 

SHASTA 

21 

121  56 

2100 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33  43 

116  15 

11 

8A 

eA 

US  BUR  OF  PLANT  IND 

MONTICELLO  DAM 

23 

38  30 

122  07 

905 

427B 

6 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

9P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MOORPARK    1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

118  53 

520 

INYOfERN  ARMITAGE 

42ec 

KERN 

35  41 

117  41 

2218 

IIP 

MOORPARK  3  Sg 

5825 

VENTURA 

33 

34  15 

ue  51 

635 

IOWA  HILL 

4286 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

8A 

I  E  ROSE 

MOORPARK  3  NNW 

5826 

VENTURA 

33 

1050 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  BERDINO 

METRO  WATER  DEPT 

MORENA  DAH 

5840 

SAN  DIEGO 

32  41 

116  32 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

429! 

ELDORADO 

38  42 

120  21 

6180 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MORGAN  HILL  2  E 

5644 

SANTA  CLARA 

4 

37  09 

121  37 

225 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RC^ 

5847 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  47 

JOMNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

lie  32 

4646 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MORGAN  HILL  SCS 

5653 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

MID 

VAH 

JOHN  MERWIN 

MORONGO  VALLEY 

566  3 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4216 

ZENOS  Y  COLEKAN 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BEROINO 

35  28 

U5  32 

4735 

JULIAN  WYnOLA 

44ie 

SAN  or EGO 

33 

33  06 

116  39 

3655 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

MOUNT  DANAHER 

ELDORADO 

38  45 

120  40 

340B 

4422 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  66 

2100 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  18 

119  06 

9110 

VAR 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MOUNT  DIABLO  STATE 

KEE  RANCH 

SAN  BEROINO 

6 

34  10 

116  32 

4300 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PARK  HEAOOUAPTERS 

5916 

CONTRA  COSTA 

4 

37  51 

121  56 

1600 

44  8^ 

SONOMA 

MRS  RUTH  F  RU6IN0W 

MOUNT  HAMILTON 

6933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1386 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

SISKIYOU 

12 

41  46 

121  50 

4396 

KELSEYVILLE  4  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

MRS  KAREN  V  BACCI 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

6941 

SISKIYOU 

12 

41  47 

122  00 

42S0 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

45 

OA 

8A 

MOUNT  MADONNA 

597  3 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1600 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

eA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

10 

35  57 

lie  29 

3660 

ALGOT  T  LOFSERG 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

SISK I  YOU 

23 

3544 

IKERN  RIVER  PH  NO  I 

4620 

KERN 

10 

35  2S 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MOUNT  TAMALPAIS  1  S 

17 

950 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

IC 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

ue  04 

5709 

KETTLEHAN  CITY  1  SSW 

4534 

KINGS 

u 

36  00 

119  58 

310 

8A 

6A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

MUIR  WOODS 

6027 

MAR  IN 

17 

37  54 

122  34 

171 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

11 

36  04 

120  05 

906 

6P 

P  G  *  E  COMPANY 

6032 

TRIN ITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

KING  CITY 

MONTEREY 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MURCELL  RANCH 

603S 

R  IVERSIDE 

33  32 

116  46 

^770 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

5P 

MIO 

HAROLD  DEL  PONTE 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

KNEELAND  10  SSE 

45B7 

HUMBOLDT 

7 

40  36 

123  54 

2356 

0  LEE  EMERSON 

NAPA 

606; 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

KNIGHTS  LANDING 

4591 

YOLO 

23 

121  43 

33 

8A 

TERRY  6  COTTEN 

BNAPA  STATE  HOSPITAL 

607* 

38  17 

122  16 

60 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

1 

38  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

NAVARRO  1  NW 

610! 

MENDOC I  NO 

17 

220 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  14 

1565 

5P 

MRS  E  BYRD 

NEEDLES 

611! 

SAN  BEROINO 

5 

460 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

4 

37  55 

122  06 

535 

8A 

CLOSED  6/30/56 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6116 

SAN  BERDINO 

5 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

463S 

CONTRA  COSTA 

4 

37  53 

122  07 

290 

CLOSED  6/30/58 

NEENACM 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

2866 

ILAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

NEVADA  CITY 

39  16 

121  02 

2600 

LAGUNA  eEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

117  48 

leo 

L  B  WATER  DISTRICT 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

JAMES  C  ALLEN 

NEWBURY  PARK  2  WNW 

6147 

VENTURA 

34  11 

118  67 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

34 

36  28 

120  01 

7900 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

780 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDlNO 

19 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

NEWHALL  50LE0AD  FC  32  C 

LOS  ANGELES 

29 

1243 

4475 

MOOOC 

IB 

41  38 

120  13 

4613 

7A 

REV  CHARLES  F  CATLIN 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

1342 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

JNEWMAN 

STANISLAUS 

27 

91 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3170 

LEONARD  w  MILLER 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

8 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  59 

1343 

6P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

NICOLAUS 

6193 

SUTTER 

e 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  59 

1396 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

NILANO 

6197 

IMPERIAL 

6 

-55 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

19 

37  13 

lie  36 

9000 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

4709 

23 

40  53 

122  23 

1075 

IIP 

IIP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

NORTH  HOLLYWOOD 

6256 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  23 

619 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  64 

450 

7A 

HELIX  IRRIG  DIST 

NOVATO  e  WNW 

6290 

MARIN 

38  OS 

122  43 

350 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5196 

5P 

5P 

P  G  ♦  e  COMPANY 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

6309 

STANISLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

SISKIYOU 

12 

1963 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  01  EGO 

ESCONOIOO  MTL  WTR  CO 

OAKLAND 

6332 

ALAMEDA 

122  10 

440 

LA  MESA 

4735 

SAN  01 EGO 

29 

32  46 

117  01 

528 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

(OAKLAND  W8  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

4 

37  44 

3 

LA  MESA  1  NE 

4736 

SAN  01 £60 

25 

32  47 

117  00 

7A 

CLOSED  7/1/56 

OAKVILLE  1  WNW 

6351 

17 

38  27 

122  29 

160 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  08 

2392 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

OAKVlLLE  4  SW 

6354 

NAPA 

17 

1465 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1560 

JOHN  S  BOWMAN 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

17 

1000 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

39  41 

120  58 

4979 

6A 

BILL  0  ROURKE 

lOCEANSIDE  CAMP 

LAS  PLUMAS 

4812 

ai/TTE 

39  41 

121  29 

S06 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  24 

60 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOC I  NO 

39  42 

123  29 

1640 

EDWARD  E  DOWNING 

OCEANSIOE  PUMPING  PLANT 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

31 

LEBEC 

KERN 

10 

34  50 

118  52 

3663 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

OCOTILLO 

6383 

SAN  OIEGO 

6 

33  09 

116  08 

179 

LECHUIA  PATROL 

OILFIELDS   JOAOUIN  RIOGE 

FRESNO 

27 

36  18 

120  24 

3620 

STATION  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  93 

1530 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

OJAl 

6399 

VENTURA 

33 

34  27 

119  19 

750 

LE  GRAND 

4S84 

MERCED 

27 

3T  14 

120  15 

295 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

OLINOA 

6432 

ORANGE 

26 

33  65 

U7  51 

920 

LEMON  cove 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

913 

5P 

5P 

KAMEAH  LEMON  CO 

ONO 

6495 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

9B0 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  48 

lie  41 

4690 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OPIOS  CAMP  FC  97  B-E 

646S 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

118  06 

4250 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  il 

119  Ot 

395 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

6473 

ORANGE 

24 

33  56 

117  53 

600 

OBSERVATION 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

■  ELDER 
INDEPENDENT  WMSE  CO 
MRS  E  A  E6ERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  OIEGO  WATER  CO 

01   SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EOISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
WTR  +  PWR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
I  S  FOREST  SERVICE 


SO  CALIF  EOISON  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
;  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


VAH 


MISS  ' 

DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 

SERVICE 

PUBLICATION  DISCONTINUED  7/l/58 
FORCE 


lANKLINE  OIL  COmPAN' 
IRS  &A8RIELLE  WILSOl 

ELOISE  B  FAIRBANKS 
tARGARET  S  PLUMMER 

CLOSED  6/30/56 
:ITY  FIRE  DEPA 
IRS  J  BANTTARI 
;ITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 

THOMAS  WILLIAMS 


ENT 


RADIO  STATION  KRFM 
0  B  W  ALEXANDER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
JK  F  MOITOZA 
'  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  OIST 
MERCEY  MOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
TATE  DIV  OF  FSTRY 

NION  OIL  CO  OF  CAL 

S  FOREST  SERVICE 
0  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CLOSED  5/26/56 


US  I 


SERVICE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  OIV  BEACH  •  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO    IRRIG  DIST 
Y  OF  MODESTO 
N  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ROBERT  W  JOHNSON 

A RON  SMITH 
US  BUR  RECLAMATION 
CLOSED  6/30/66 

CLOSED  6/30/56 
CLOSED  6/30/58 
■AN  DIEGO  WATER  CO 
IRS  THELMA  F  DOWNER 
LEONARD  A  BOSSANA 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

■  PASS  SERVICE  STA 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  *  PARK 


CLOSED  6/30/66 
'  5  WB  OBSERVER 
EWIS  0  PARSONS 
I  S  FOREST  SERVICE 
ACK   I  SCHELL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
WEATHER  BUREAU 


US  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONTEREY  CD  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 

■i  F  ALLEMANT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
r  S  CIVIL  AERO  ADM 
,  A  WTR  *   PWR  DEPT 

CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY. 
CLOSED  6/30/56 
CLOSED  6/30/56 
,  A  CO  FIRE  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
AY  S  WADE 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
MRS  NELLIE  WEBB 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 

I  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNDO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 

I  JOAQUIN  IR  OIST 
FOREST  SERVICE 
MRS  CHELTA  a  may 

WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JM 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 


U  S  MARINE  CORPS 
CITY  OF  OCEANSIOE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRt  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALMA  L  GREEN 
PUBtlCATlON  DISCONTINUED  6/l/9l 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

couwry 

1  DRAINAGE  : 

LATITUDE 

o 
z 
o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1  TEMP. 

I  PRECIP. 

si 
< 

1  SPECIAL  1 

ofiftNGE  cove 

FRESNO 

36  37 

119  18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  A5SN 

OffICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

124  02 

161 

CAL  DIV  8EACH  +  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

CONTRA  COSTA 

122  10 

7P 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

GLENN 

23 

39  4  5 

122  12 

254 

9A 

eA 

ORLANO  UNIT  WU  AS5N 

ORLEANS 

HUMeOLDT 

123  32 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE   1  WSW 

BUTTE 

121  34 

160 

CITY  OF  OROVILLE 

121  29 

ALBERT  e  PALMER 

0R0VILL6  BRIDGE 

121  34 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STATIOf 

BUTTE 

121  34 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

MARIPOSA 

119  33 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARO 

6569 

VENTURA 

33 

34  11 

119  10 

45 

4P 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

VENTURA 

119  19 

5P 

WHEATLEYS  RANCH 

MERCED 

121  11 

850 

U  S  euR  RECLAMATION 

ELDORADO 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  OAH  PC  3)  A— E 

LOS  ANGELES 

34  20 

lie  24 

1500 

3P 

E  K  BARR 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

iM  BENITO 

2( 

3e  *.4 

121  22 

920 

12M 

JOHN  P  OHRWALL 

LOS  ANGELES 

34  35 

119  07 

2655 

5P 

5P 

PALMDALE   IRRie  DIST 

PALMDAL6  Z  NE 

LOS  ANGELES 

34  36 

116  06 

2583 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALMOALE  CAA  AIRPORT 

662" 

LOE  ANGELES 

34  36 

118  05 

2517 

MID 

MIO 

US  CIVIL  AERO  ADM 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

33  49 

116  32 

411 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

122  06 

9A 

ENGINEERING  OEPT 

665( 

MONTEREY 

2<> 

36  21 

121  30 

1835 

5( 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  HTN  OSSERVATORV 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

MIO 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC  A3C 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  23 

210 

5P 

R  W  HIaTT 

PANOCHE 

667  5 

SAN  BENITC 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6678 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

6P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

6663 

eUTTE 

23 

39  45 

121  37 

1710 

SA 

PARADISE  FIRE  DIST 

PARADISE  MEADOW 

66B8 

TUOLUMNE 

37 

36  03 

119  40 

7700 

s 

HETCM  HETCMV  WTR  SUP 

6699 

SAN  BEROINO 

9 

34  17 

114  10 

738 

7A 

■METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFISLD 

6703 

MONTEREY 

2*. 

36  53 

120  26 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIfLO  5  NNW 

6706 

FRESNO 

120  29 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

i: 

34  09 

116  09 

^864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  ranger  STATIOh 

6726 

TEHAMA 

a> 

39  63 

122  33 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  R09LES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

2i« 

35  38 

120  41 

700 

5P 

5P 

LESTER  M  FRENCH 

PASO  ROBLES  3  NNW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

2*. 

35  40 

120  43 

815 

HARRY  E  WERNER 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

67*.2 

SN  LUIS  OBPO 

2t, 

35  40 

120  3B 

803 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

675*1 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3B66 

7A 

HUDSON  RANCH 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1850 

7A 

MRS  ANITA    V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

TULARE 

g 

36  36 

118  40 

9700 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PENOOLA  GUARD  STATION 

SNTA  BARSAHA 

34  31 

119  34 

1620 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

122  38 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA   1  N 

6B2Q 

SONOMA 

\: 

38  15 

122  38 

30 

VICTOR  e  CHAU 

PieORA 

6857 

FRESNO 

11 

36  46 

119  23 

580 

7A 

MRS   IDA  H  AKERS 

PINE  CANVON  PATROL 

STATION  FC  331  E 

6891 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3275 

5P 

L  A  CO  F !RE  WARDEN 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

60?6 

SAN  BENITO 

36  29 

121  11 

1300 

4P 

4P 

US  NAT  ,>ARK  SERVICE 

PISMO  BEACH  , 

69A3 

SN  LUI S  09P0 

<• 

35.  OB 

120  38 

5P 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE  5 

6946 

SHASTA 

21 

40  69 

121  59 

1458 

5P 

P  G  +  £  COMPANY 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23i 

36  56 

.22  52 

1550 

AUBREY  W  PITTS 

PLACERVILLE 

6960 

ELDORADO 

38  44 

120  48 

1690 

6A 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

ELDORADO 

1 

120  44 

3A 

8* 

8A 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  1  W 

6963 

ELDORADO 

1 

38  44 

120  49 

17B6 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLEASANT   MILL    1  NX 

6982 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

60 

CLOSED  6/30/58 

PLVMOUTM 

7000 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

eA 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

36  55 

123  42 

197 

BA 

eA 

JAMES  0  MDUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  40 

64 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7021. 

SN  LUIS  OBPO 

(> 

35  40 

121  17 

32 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

i, 

36  01 

122  01 

50 

8A 

8A 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

TULARE 

119  01 

JOHN  H  DAY6ELL 

PORTOLA 

7oes 

PLUMAS 

39  46 

120  26 

4838 

4P 

4P 

I    C  BALDWIN 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35  49 

lie  34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEV  3  E 

TULARE 

35  46 

119  38 

4920 

WILLIAM  P  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

37  07 

8215 

VAf 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTRERO  SECO 

71  05 

VENTURA 

29 

34  36 

119  26 

4960 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  7/l/56 

POTTER  VALLEV  3  NNW 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

OTTO  ft  HUGHES 

POTTER   VALLEV    3  5E 

MENDOCINO 

22 

39  18 

1100 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  06 

1014 

3P 

3P 

P  G  ♦  e  COMPANY 

POWAT  VALLEV 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

eA 

POWAY  MUN  WATER  015T 

PRADO  DAM 

71  23 

R  IVERS IDE 

26 

33  53 

117  38 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEV 

MONTEREY 

36  11 

140  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

36  07 

lie  32 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  BANGER  STATION 

PLUMAS 

39  56 

3409 

4P 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

nulNN  RANGEP  STATION 

7205 

TULARE 

36  20 

118  35 

8300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7231 

SAN  01  EGO 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANCMITA 

72*.  i, 

SAN  DIEGO 

33  14 

116  32 

4110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RANDSBURG 

7253 

KERN 

35  22 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAVWOOD  FLATS 

7279 

SAN  6ERDIN0 

34  03 

116  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

341 

MIO 

MlO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING  1  Se 

SHASTA 

122  23 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

5P 

5P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANOS 

7  306 

SAN  BERDINO 

26 

34  03 

117  11 

1316 

MID 

2P 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MEnOOCInO 

22 

39  16 

123  12 

719 

THOMAS  M  JAMESON 

7370 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

305 

MiO 

FOLSOM  STATE  PRISON 

'RICHMOND 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

eA 

SA 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7<.16 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  20 

10 

6A 

SP 

SP 

RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  J 

7<.70 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

SP 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

RIVERSIDE 

^! 

117  20 

eA 

BA 

:g 

CITRUS  EJtP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

39  10 

120  30 

6250 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

19 

37  27 

lie  44 

9700 

VAF 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

38  46 

121  14 

239 

6A 

6A 

Raymond  h  johnson 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

27 

37  19 

116  52 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

35  56 

118  21 

9000 

VAF 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN 

7560 

SHASTA 

23 

40  46 

121  57 

2010 

7A 

LLOYD  D  COMPTON 

RUNNING  SPRINGS  1  £ 

7600 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

STATE  DIV  OF  MWYS 

SACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

37 

119  51 

7900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  W6  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MID 

MlD 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SACRAMENTO  W0  CITY 

T633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

25 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  46 

3650 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5AGEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

39  26 

120  14 

6337 

SP 

UNIVERSl TV  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

17 

38  30 

122  26 

255 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA   *  WSW 

17 

122  32 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

23 

38  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

122  00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

MONTEREY 

2* 

36  40 

121  39 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

7669 

MONTEREY 

24 

121  36 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  30 

1350 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7661 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

5F 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWfi  HOUSE 

AMADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

s 

P  G  +  E  COMPANY 

SALVER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

40  53 

123  35 

623 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  3  S 

CALAVERAS 

38  09 

120  41 

1100 

T< 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

121  05 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

T723 

SAN  BERDINO 

26 

34  06 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   no  9 

773*. 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

116  43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANBEfiG  W8 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

119  44 

4517 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PSAN  DIEGO  we  AIRPORT 

77<.0 

SAN  DIEGO 

33 

117  10 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

117  46 

SAN  OIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

37  01 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWVS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

34  16 

116  26 

965 

6P 

6P 

5  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

116  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAM  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCC 

37  47 

122  30 

CITY  SAN  FRANCISCO 

ISAN  FRANCISCO  W9  AP 
.SAN  FRANCISCO 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

52 

MIO 

MIO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

2( 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FCAZ5SE 

7779 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7765 

LOS  ANGELES 

i; 

34  06 

118  06 

400 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

780T 

SAN  MATEO 

4 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POHPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7910 

RIVERSIDE 

33 

33  46 

116  59 

1590 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

116  59 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7917 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  > 
SANTA  ) 
SANTA  I 
SANTA  I 
SANTA  I 

SANTA  ( 


SANTA  I 
SANTA  I 
(SANTA  J 


STATION 


I  JOSE 

I  JUAN  BAUTISTA 
I   JUAN  GUARD  STATION 
I  LUIS  OBISPO  POl'y  ^ 
I   MARCOS  RANCH 
I  MATEO 

I  NICOLAS  ISLAND 

I  PEDRO 

P  RAFAEL 

I  RAMON   1  SSW 

FIRE  STATION 


SANTA  ROS. 


.NTIAGO  DAM 

,UGUS  POWER  PLANT  f 

.WYERS  BAR  RANGER  ! 


SEARSVILLE 
SE8AST0P0L 
SEPULVEDA  0. 


ERR 


CIT 


ERRA  MADPE   I  N 
ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL  HILL  FC  415 
LVERADO  RANGER  STA 
MI    3  E 

SQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 
.K4GGS  SPRINGS 


SLOUGHHOUSE  6  SE 


SOLEOAD 

S0MES6AR 
SOMIS  2  I 
SOMIS  3  I 
SOMIS  3  I 
SOMIS  5  t 
SONOMA 
SONORA 
S  E  FARAI 
SO  ENTRAI 


SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 


NGVIL 


'  ENE 


ILLE  RANGER  ! 
SPRINGVILLE  TULE 

MEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL   INN  2 


STATE  I 


KES 


STIRLING  CIT 


RS 


STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 
(STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MDWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PAR 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


ALE  I 


AIN 


HE  GEYSERS 
,  CAA  I 


THOUSAND  ( 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  I 
THREE  RIVERS  EDISON  I 
TIGER  CREEK  POWER  HOI 
TOPANGA  RANGER  STA  F< 
TORRANCE 
TRA6UC0  CANYON 

TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATI< 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  4' 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATIOI 
EADOWS 


TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RAr 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 


UK  I  A 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


121  54 

121  31 
117  31 


LOS  ANGELES 


CONTRA  COSTA 


LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
S.VTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 

LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARB 


VENTURA 

SONOMA 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ELDORADO 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

VENTURA 

SNTA  BARBARA 


SONOMA 

MONTEREY 

PLUMAS 

SACRAMENTO 

DEL  NORTE 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

HUMBOLDT 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
SAN  FRANCISCC 
MARIPOSA 


436  LOS  ANGELES 
446  MONTEREY 
455  TULARE 
460  TULARE 


6  SAN  BERDINO 
9  SAN  BERDINO 

851oj  FRESNO 
FRESNO 
MERCED 
544J  BUTTE 

4|  SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
8562  SAN  JOAQUIN 


36  05 
39  52 

38  26 
41  57 
33  52 

37  50 

39  19 


122  27 
120  23 

123  00 
119  38 


37  56 

37  54 
37  58 


580  COLUSA 


118  35 
118  55 
121  13 
121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  33 


GLENI 

SHASTA 
YUBA 

LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 

LOS  ANGELES 


SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 


TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


22  38 

33  37 
33|  34 

36  22 


9136  ORANGE 


22  39  09 
26  33  56 


118  50 

lie  51 

119  93 


121  29 
121  25 
121  35 


^1  59 

10|  36  22 
37  53 


116  03 

120  03 

123  12 

123  16 


E  0  BILLWILLER 

M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
I  S  BUR  RECLAMATION 
ITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  S  NAVY 
MARINE  EXCHANGE 
ITY  ENGINEER 
CLOSED  6/30/58 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
PUBLICATION  DISCONTINUED  7/1/5 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICH 

,  HOWARD 
JAMES  R  JENSEN 
r  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COMM 
CLOSED  6/30/56 

CLARENCE  S  NEWBERRY 
CLOSED  6/30/58 
*ta  ynez  high  SCHL 
corps  of  engineers 

a  pwr  +  light  dept 
i  s  forest  service 
pacific  lumber  co 
austin  clapp 

WILLIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNER 
HARRY  H  ROEBER 
MISS  E  MC  KINNEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLOSED  6/30/58 


1940 
8700 
6790 


10200 
8300 
2975 
3518 


6228 
6000 
3975 


2295 
1695 
5982 


;  OF  I 


GIN 


PENCE  F  ELWORTHY 
MRS  MA8EL  VAN  VLECK 
WILLIAM  M  RILEY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
WILLIAM  J  CANNON 
JAN  M  JACOBSEN 


CLOSED  6/30/58 
CLOSED  6/30/66 
CLOSED  6/30/58 
CLOSED  6/30/58 
LAURENCE  W  DICKEY 

*  E  COMPANY 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 


1  S  HUTCHISON 
IRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 

■  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
EDGAR  L  KEISTER 
LEROY  KEMP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RANAR  6  KNOX 

■E  DIV  OF  FSTRY 
'  OF  STOCKTON 
CIVIL  AERO  AOM 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNI T  WU  ASSN 

TER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
TEVENS 

CAL  DP 


IRCE 


CLOSED  6/30/S8 
ITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 


■  E  FR0DENBER6 


TEJDN  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
Sl  CORPS  OF  ENGINEERS 

IRS  FAYE  DEWEY 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 

CLOSED  6/30/56 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
.  +  E  COMPANY 
CO  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  DEPT 
ANGE  CO  PARK  DEPT 


AA6E  < 
BAN 


UGEL 


!  CO 


I  S  BUR  RECLAM. 
I  S  FOREST  SERVICE 
AMERICAN  P  +  C  CORP 

FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
TULELAKE  W  U  ASSN 

■  BUREAU 
OEPT  WATER  RESOURCES 

CARL  A  PEARSON 

I  S  BUR  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 

>  G  +  E  COMPANY 

:1TY  FIRE  DEPARTMENT 

lARJORIE  S  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITtTDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

L^OoCin  V  c>ri 

TEB4P. 

PHECIP. 

5 

b 

SPECIAL 

»UNIVEHSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  INGELES 

BlSi 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

116-27 

♦  30 

4P 

41 

UCLA 

9157 

20 

34  06 

117  «fO 

1840 

6P 

UPPER  LAKE  7  W 

LAKE 

PETER  V  PEOIMJNCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

917 

LAKE 

2: 

39  10 

122  55 

1M7 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOUE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

299 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

91B5 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

413 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9169 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

ELDON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

36  22 

122  00 

175 

6P 

C  J  UML 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  5* 

120  43 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9220 

SAN  DtEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

VALVEHMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

1-17  5V 

3700 

4P 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

IIB  27 

695 

BA 

LEONARD  SWINNEV 

VENADO 

9273 

SONOMA 

2Z 

38  37 

123  01 

12fl0 

JOHN  e  HARPER 

VENTURA 

9299 

VENTURA 

33 

34  17 

119  IB 

49 

BA 

ROY  PINKERTON 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

lie  99 

7920 

VAR 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

a 

3*  32 

117  16 

2899 

8A 

8A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIfiE 

STATION  FC  1?0 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

lie  08 

3139 

9P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  OOTTA 

9367 

36  20 

119  16 

354 

9A 

9/ 

VISTA 

SAN  DIEGO 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVlLLE 

9382 

ELDORADO 

36  59 

120  47 

3036 

BA 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

13S9 

""i 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

939( 

SH»STA 

23 

40  27 

121  52 

2200 

P  C  +  E  COMPANY 

WALLACE 

941( 

CALAVERAS 

38  12 

120  59 

197 

9P 

E  J  FOOTE 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

A 

37  57 

122  05 

128 

BA 

CLOSED  6/30/58 

WALNUT  CREEK 

9*2i 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

122  04 

190 

eA 

BA 

RAY  1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

91.20 

CONTRA  COST* 

4 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CHEEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

121  99 

400 

9A 

CLOSED  6/30/5B 

942B 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

23 

9P 

5P 

9P 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  9 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

4P 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

9447 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9*52 

KERN 

IQ 

35  36 

119  20 

333 

BA 

6A 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

WASIOJA  PATTERSON  RANCH 

SNTA  BARBARA 

WILBUR  E  PATTERSON 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

aA 

6A 

JOHN  L  KtSTLER 

WAWONA  RANGES  STATION 

9482 

MARIPOSA 

14 

37  32 

119  40 

3975 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

TRINITY 

35 

122  56 

2090 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

9499 

SISKIYOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

BA 

CHESTER    I  KIMREY 

9512 

10 

35  40 

lie  16 

2660 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTMAVEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

265 

BOSTON  LAND  COMPANY 

WEST  POINT   3  SW 

9583 

CALAVERAS 

10 

38  22 

120  33 

6P 

W  B  MANKER 

9597 

1 

39  11 

120  39 

9200 

VAf! 

s 

WHEATLAND  2  NE 

9805 

YUBA 

8 

39  02 

121  24 

113 

THOMAS  A  FERGUSON 

WHEELER 

9612 

MENOOC I  NO 

17 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

PACIFIC  COAST  CO 

WHEELER   SPRINGS  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  16 

050 

KENNETH  P  SMELOON 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

ROSCOE  G  WIL6EH 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

116  11 

10150 

SA 

6A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9633 

6 

37  35 

118  14 

12470 

8A 

BA 

WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

EDMOND  E  PATEN 

WHITTIEP  CITY  HALL 
FC  106  C 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

lie  02 

340 

5P 

K   R  WARREN 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

66 

eA 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILL  ITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9689 

MENDOC I  NO 

39  21 

123  19 

1900 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

eA 

H  R  ALLARD 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

9742 

TOLO 

23 

38  32 

121  56 

139 

8A 

3A 

CITY  OF  WINTERS 

9754 

10 

35  43 

118  27 

2700 

ss 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

37  02 

116  54 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFOROS 

9775 

ALPINE 

36  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS  WILH*  C  BARR 

WOODLAND   1  WNw 

3781 

YOLO 

23 

36  41 

121  46 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

BA 

MRS  HAZEL  J  BAHSNESS 

WBIGHTS  LAKE 

9616 

ELDORADO 

1 

36  51 

120  14 

6600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VORSA  LINDA 

ORANGE 

20 

33  53 

117  49 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

YOUKVILLE 

9651 

MENDOCINO 

17 

36  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

9666 

SISK lYOU 

12 

41  43 

122  38 

2631 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEW  STATIONS 


REACTIVATED  STATION 
SNOW  LAS  CENTRAL  SIERRA  I 


;  FOREST  SERVICE 


NAME  CHANGE 
MOUNT  BALDY  FC  BSF 


LOS  ANGELES 


I  S  FOREST  SERVICE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT, 
17  NORTH  COAST,  18  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN, 
31  SANTA  MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINIT 


7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,     11  ICINGS,     12  KLAHATM,     13  LOS  ANGELES,     14  MERCEO,       19  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 
23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  OlEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     26  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA  HARIA, 
■,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WAUER. 
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CALIFORNIA  -  AUGUST  1958 


August  1958  was  one  of  the  warmest  months 
of  record  in  California.  Except  for  the  im- 
mediate coastal  area  most  of  the  State  ex- 
perienced record  or  near  record  August  mean 
temperatures.  Both  the  mean  and  mean  maxi- 
mum (100.2°)  temperatures  at  Red  Bluff  were 
the  highest  for  August  since  records  began 
in  1877.  At  Sacramento  it  was  not  only  the 
warmest  August  of  record  but  came  a  close 
second  to  the  all-time  monthly  high  mean  tem- 
perature of  79.5°  set  in  July  1931.  Well 
above  the  average  number  of  thunderstorms 
occurred  during  the  month  bringing  precipi- 
tation much  above  normal  in  most  parts  of  the 
State.  With  four  thunderstorms  it  was  the 
thunder iest  August  of  record  at  Blue  Canyon. 

STORM  DATA:  On  the  5th  an  isolated  thun- 
derstorm and  flashflood  piled  up  eight  inches 
of  water  on  Highway  66  near  Yermo  and  cover- 
ed it  with  rocks  and  mud  west  of  Barstow. 
At  Daggett  1  ENE  about  5:30  p.m.  0.35  inch 
of  rain  fell  in  less  than  10  minutes.  Light- 
ning started  several  fires  in  timber  near 
Big  Bear  Lake. 

Another  thunderstorm  in  the  same  area  the 
afternoon  of  the  7th  washed  out  Highway  66 
two  miles  east  of  Daggett  where  2.08  inches 
fell  in  less  than  four  hours.  Trains  were 
delayed  between  Barstow  and  Newberry  when 
flash  floods  covered  the  tracks. 

Also  on  the  7th  a  severe  thunderstorm  at 
Bridgeport ,  accompanied  by  strong  to  gale 
force  winds,  capsized  several  small  boats  on 
Bridgeport  Lake  drowning  one  person  and  caus- 
ing considerable  damage  to  lakeside  facili- 
ties . 

Widespread  thunderstorms  occurred  in  the 
western  portions  of  Los  Angeles ,  San  Bernar- 
dino, and  Riverside  Counties,  and  in  Orange 
County  the  13th  -  15th.  Early  on  the  13th 
lightning  struck  transformers  and  power  lines 
in  Arcadia,  Glendale,  Hawthorne,  Beverly 
Hills,  Manhattan  Beach,  West  Los  Angeles, 
and  Elsinore,  and  started  several  small  brush 
fires  in  Riverside  and  Los  Angeles  Counties. 
On  the  14th  a  forest  ranger  was  killed  and 
a  companion  seriously  injured  by  lightning 
at  Green  Valley  Lake  near  Lake  Arrowhead. 
Lightning  started  brush  fires  near  Cajon 
Pass  and  southeast  of  Banning.     The  Camp 


Angelus-Forest  Home  road  was  closed  by 
mud  slide.  Hail  damaged  apple  orchards  a 
Oak  Glen.  Another  thunderstorm  and  resultir 
flash  flood  closed  Highway  66  between  Barstc 
and  Daggett  for  four  hours  on  the  14th.  C 
the  15th  lightning  struck  a  light  plane  cruis 
ing  near  Santa  Ana,  causing  it  to  crash  ar 
killing  two  occupants.  Lightning  struck  tv 
homes  in  Arcadia,  set  a  house  and  garage  c 
fire  in  Downey,  and  struck  many  trees,  powci 
lines,  poles,  and  transformers  in  the  Downej 
Arcadia,  and  San  Fernando  Valley  areas.  Lc 
cally  heavy  rains  caused  a  rash  of  traff 
accidents  resulting  in  three  deaths  and  scor 
of  injuries. 


At  Bridgeport  lightning  caused  some  damaf 
to  property  and  killed  some  livestock  on  tl 
14th. 

On  the  16th  lightning  killed  a  man  fishi 
from  a  boat  on  Lake   Isabella,   Kern  Count 


On  the  17th  lightning  strikes  caused  mo 
than  40  fires  in  the  Sequoia  National  Fores 

On  the  18th  thunderstorms  with  heavy  ra 
caused  a  landslide  on  Highway  40  near  Trucke 
killing  one  man  and  injuring  another 
highway  worker  was  also  killed  when  his  truj 
overturned  while  clearing  the  slide.  Ha 
fell  to  a  depth  of  four  inches  near  the  sul 
mit  of  Echo  Pass,  and  a  rockslide  partial] 
blocked  the  highway. 

In  Siskiyou  County  lightning  strikes 
the  19th  caused  63  fires  in  widely  scatter,  ^ 
areas  and  burned  out  about  100  transforn; 
fuses  in  the  Yreka-Grenada  area, 

On  the  26th  thunderstorms  with  lightni 
and  locally  intense  rains  again  hit  t  * 
Barstow  area  washing  out  portions  of  High^  « 
66  between  Barstow  and  Yermo.  Highway  <  " 
west  of  Barstow  was  flooded,  and  power  v 
disrupted  for  1/2  hour  at  Twentynine  Pali  >» 
A  few  small  fires  were  started  by  lightn;  * 
near  Idyllwild 


Robert  F.  Dale 
State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  Californ 
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Temperature 


1  i  Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

o 

o 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No  cf  Days 

o 
1- 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

s 

Q 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

10  or  More  | 

50  or  More  | 

1  00 

or  More 

0  S 

o  ^ 
(f,  < 

«  * 

o  > 

o  S 

.  * 

1I3RTH  COAST  DRAINAGE 

3ERP0INT 

AM 

99. 2M 

54. 2M 

76.  7M 

105 

24  + 

47 

29  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.09 

.06 

1  7 

.  0 

0 

Q 

0 

ilSwlN  PAC  UNION  COL 

90.7 

56.4 

74.6 

99 

14* 

50 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

3  BAR  RS 

AM 

101.1 

55.1 

78.1 

109 

24  + 

46 

29  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.43 

.22 

2 

.  0 

0 

2 

0 

0 

JllAHAN  RS 

93.1 

50.5 

71.9 

100 

6 

42 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

.31 

,17 

20 

.  0 

0 

2 

0 

0 

0|:iLVILLE  SAWYER 

93.9 

51.7 

72.6 

102 

15 

46 

29  + 

0 

25 

0 

0 

0 

1  .04 

.72 

2 

•  0 

0 

2 

1 

0 

,  3VER0ALE  3  SSE 

AM 

92.3 

54.8 

73.6 

2.5 

104 

13 

50 

20  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

1-i/ELO 

AM 

98.  6 

52.4 

75.5 

3.  9 

105 

22 

46 

12 

0 

30 

0 

0 

0 

.03 

.01 

,02 

17 

.  0 

0 

0 

0 

0 

(lESCENT  CITY   1  N 

67. 6M 

52. IM 

59. 9M 

0.4 

74 

30 

45 

27 

152 

0 

0 

0 

0 

.03 

.34 

,03 

20 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TTONS  LANDING 

AM 

M 

M 

M 

88 

13 

51 

29 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

(.  VALLEY 

90.7 

49.  1 

69.9 

5.5 

97 

24  + 

43 

12 

3 

21 

0 

0 

0 

.05 

.19 

.06 

17 

.  0 

0 

0 

0 

0 

^EKA  WB  CITY  R 

61  .7 

53.5 

57.5 

0.5 

57 

29 

60 

29 

220 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.11 

T 

30  + 

.  0 

c 

0 

0 

0 

^EST  GLEN 

AM 

95.1 

49.4 

72.3 

5.  3 

101 

24  + 

43 

29  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.44 

.40 

.21 

21 

.  0 

0 

2 

0 

0 

:pT  BRAGG 

AM 

64.3 

51.2 

57.8 

1  .  1 

7! 

31 

48 

13  + 

216 

0 

0 

0 

0 

.08 

.05 

.02 

17  + 

.  0 

0 
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Precipitation 


RED  BLUFF  W8  AP 
REDDING  FIRE   STA  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  lr<B  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VOLTA  PH 
WALNUT  GROVE 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 
DIVISION 
NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 
BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE   6  SSE 
FORT  BIDWELL 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 
TAHOE 

TRUCKEE  RS 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

SEN  LOMOND 

BERKELEY  R 
BURLINGAME 
CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LIVERMORE 
LOS  GATOS 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MONTEREY 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AP  R 
ORINOA  BOWMAN 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PASO  R08LES 
PASO  ROBLES  CAA  AP 
PINNACLES  NM 
PISHO  BEACH 
PT  PIEDRAS  8LANCAS 


PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GRE60RI0  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CRUZ 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT  CREEK 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ASH  MTN 
AUBERRY 
AVENAL  9  SSE 

BAKERSFIELO  WB  AP  R 
BIG  CREEK  Ph  1 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
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0 

0 

.04 

.  03 

.04 

1  5 

.  0 

0 

0 

0 

0 

01 

93  .4 

59,0 

76.2 

4.7 

101 

31 

64 

29  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.01 

17  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

S  BANDS 

100.6 

63,2 

81.9 

4.0 

106 

5 

59 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IDERA 

AM 

101.8 

65.4 

83.6 

6.7 

106 

7 

61 

28  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEVILLE  ISLAND 

87.7 

60.3 

74.0 

96 

31  + 

55 

13  + 

0 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

Iricopa 

101.0 

76.4 

88.7 

4,9 

106 

14 

70 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IrCED  fire   STA  2 

99.1 

63.  1 

81.1 

3.  1 

103 

31  + 

57 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DDLEWATER 

102.2 

71.8 

87.0 

4.  3 

109 

14 

62 

16 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.  52 

.51 

•  52 

17 

.  0 

0 

1 

1 

0 

DESTO 

97.6 

62,1 

79.  9 

6.1 

103 

31  + 

56 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WMAN 

101 .OM 

63. 8M 

82. 4M 

5.0 

109 

15 

56 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RTH  FORK  RS 

AM 

95.3 

61,9 

78.6 

3.7 

100 

15 

56 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.04 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

96.5 

62,8 

79.7 

3.  7 

104 

15 

56 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ANGE  COVE 

AM 

99.2 

66,4 

82.8 

4.2 

103 

15 

62 

23  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.09 

.09 

.09 

17 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NOCHE  JUNCTION 

102. IM 

68. 7M 

85. 4M 

6.4 

107 

16+ 

63 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RTERVILLE 

AM 

100.2 

69.4 

84.8 

4.2 

105 

15 

65 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.Cl 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEY  3  E 

85,2 

54,9 

70.1 

90 

14 

51 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.32 

.24 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

LT  SPRINGS  PH 

90,4 

65,1 

77.8 

94 

31  + 

58 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

_ 

.06 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

iNORA 

AM 

99,0 

65,5 

82.3 

6.  3 

104 

15 

60 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

,  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

87,3 

48,2 

67.8 

92 

13  + 

41 

28  + 

7 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

aCKTON  CAA  AP 

95.0 

61,9 

78.5 

103 

3  1 

57 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

16  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

3CKT0N  FIRE   STA  4 

AM 

92.3 

60. OM 

76. 2M 

3,4 

96 

1  3+ 

52 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

5CICT0N  HOWRY  BRIDGE 

96,4 

59.0 

77.7 

102 

31  + 

55 

25  + 

0 

30 

0 

0 

0 

•  04 

.04 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

-tACHAPI 

86.8 

57,2 

73.0 

_ 

0.4 

97 

31 

50 

31  + 

0 

1  5 

0 

0 

0 

.04 

.12 

.04 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

JON  RANCHO 

99.1 

70.5 

84.8 

4.6 

1  04 

14 

66 

20  + 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

1  5  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

REE  RIV  EDISON  PH  2 

99  . 1 

68.0 

83.6 

5.9 

103 

15  + 

60 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.  04 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BER  CREEK  PH 

95.4 

60,7 

78.1 

5.  1 

99 

31  + 

56 

22  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

- 

.01 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

ACY  CARBONA 

AM 

96.5 

59.7 

78.1 

102 

1  5  + 

55 

29  + 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

[ACY  PUMPING  PLANT 

96.6 

63.6 

80.1 

103 

12 

57 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.09 

.09 

16 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SAL  lA 

AM 

100.6 

67.4 

84.0 

5.0 

105 

1  5 

62 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

'SCO 

AM 

99,6 

69.7 

84.7 

4.0 

104 

15 

65 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

_ 

.02 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEMITE  NP 

91,0 

58.2 

74.6 

5.  1 

96 

14 

53 

30  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.10 

_ 

.07 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

79.6 

.07 

buTH  COAST  DRAINAGE 

MNE   1  W 

92  ,9 

60.2 

76.6 

100 

9 

53 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

.15 

.15 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

\LON  PLEASURE  PIER 

AM 

74.1 

60.7 

67.4 

0.1 

83 

15 

56 

29  + 

1 

0 

0 

0 

0 

.05 

.02 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

'^RETT  DAM 

AM 

94,3 

59.4 

76.9 

0.9 

102 

10 

50 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.25 

.08 

.25 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

*UMONT  PUMPING  PLANT 

AM 

93  ,8 

62.  1 

78.0 

99 

27  + 

64 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.22 

_ 

.07 

.16 

16 

.  0 

0 

1 

0 

0 

3  BEAR  LAKE  DAM 

77.2 

49.5 

63.4 

2.4 

88 

5 

41 

30 

67 

0 

0 

0 

0 

•  78 

.22 

.47 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

41  TA 

82.5 

65.0 

73.8 

3.5 

90 

1  3+ 

59 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

_ 

.04 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

(BANK  WB  AP  R 

87,8 

64.5 

76.2 

2.6 

98 

10 

59 

31 

0 

1  2 

0 

0 

0 

.08 

.06 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

3RILL0  NM  R 

75,0 

64.4 

69.7 

80 

16+ 

60 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

:huma  dam 

AM 

91,5 

56.4 

74.0 

102 

1  3 

52 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

«P0 

94.3 

58.2 

76.3 

100 

31 

50 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.81 

.02 

•  57 

26 

•  0 

0 

2 

1 

0 

W6A  PARK  PIERCE  COL 

96.3 

60.9 

78.6 

104 

10  + 

55 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.0 

0 

JLA  VISTA 

AM 

74. 6M 

66. 6M 

70. 6M 

2.9 

80 

14 

63 

10 

0 

0 

0 

0 

.07 

.01 

•  07 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FREMONT  POMONA  COLLEGE 

89,3 

60.6 

75.0 

1.2 

96 

12  + 

55 

24+ 

0 

15 

0 

0 

0 

.30 

•  22 

•  30 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

tONA 

90,6 

61,4 

76.0 

1,2 

98 

10  + 

53 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.07 

•  01 

•  07 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

.VER  CITY 

77. 3M 

63.eM 

70.  6M 

1  ,  5 

86 

14 

60 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  00 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

rAMA* 

AM 

96.0 

65.3 

80.7 

104 

7 

63 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.25 

•  25 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

^AMACA 

AM 

86.8 

54.7 

70.8 

1.8 

91 

1  3 

47 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

.38 

_ 

•  24 

.22 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAJON  2  E 

89.3 

62.0 

75.7 

2.3 

99 

9 

56 

30  + 

0 

1  3 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  CAP  I  TAN  DAM 

AM 

93.2 

62.7 

78.0 

2.3 

101 

10 

54 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

_ 

•  13 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  ; INORE 

99. 3M 

61  ,9M 

80. 6M 

2,4 

108 

16 

51 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

•  24 

.11 

.24 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  :ONDIDO 

87.9 

62,7 

75.3 

1  3 

59 

31  + 

0 

9 

0 

0 

0 

•  00 

_ 

.11 

.00 

.  0 

0 

0 

Q 

0 

lUANA  KAISER 

93,8 

64.5 

79.2 

3.9 

100 

12  + 

59 

22  + 

0 

26 

0 

0 

0 

•  22 

.09 

.22 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

H5HAW  DAM 

AM 

93,5 

58,8 

76.2 

99 

1  3 

50 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.36 

.36 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

'LLWILD  RS 

87,0 

51.6 

69.3 

2.3 

92 

31 

43 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

_ 

1.32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

..IAN  WYNOLA 

88.4 

58.3 

73.4 

96 

12 

49 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

.35 

.35 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

liUNA  BEACH 

78. 7M 

60. 5M 

69. 6M 

0.7 

96 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

.11 

.03 

.11 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  MESA 

83.2 

64.7 

74.0 

1.8 

92 

13  + 

60 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

.09 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  »POC  SEWAGE  PLANT 

73.4 

56.7 

65.1 

87 

17 

49 

9 

23 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

UG  BEACH 

82.6 

64.7 

73.7 

2.9 

89 

15  + 

62 

30  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

,02 

15 

.0 

0 

Q 

0 

0 

UG  BEACH  CAA  AP 

84.1 

64.7 

74,4 

91 

15  + 

62 

22  + 

0 

3 

0 

0 

0 

•  06 

,06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  >  ANGELES  WB  AP  R 

80,3 

5.2 

67 

14 

64 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

•  02 

.00 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  .  ANGELES  WB  CITY  R 

84.4 

65.9 

75.2 

2.3 

92 

14 

63 

30+ 

0 

2 

0 

0 

0 

•  39 

.37 

.38 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

'  L  CREEK  2 

91  ,6 

65.7 

78.7 

0.0 

97 

31  + 

58 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

1.65 

1.31 

1,25 

14 

.0 

0 

2 

1 

1 

1  WILSON  FC   338B  // 

82,9 

64.0 

73.5 

3.3 

90 

11 

58 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.09 

.14 

.09 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  (PORT  BEACH  HARBOR 

73.4 

63.9 

68.7 

0.7 

92 

15 

67 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

.05 

.01 

,05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  ITH  HOLLYWOOD 

87. 3M 

62. 7M 

75.0M 

3.1 

96 

10 

46 

25 

5 

0 

0 

0 

.09 

.05 

.09 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

<:aNSIDE  PENDLETON 

73.5 

64.9 

69.2 

76 

15+ 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


station 

Average 
1  Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

X 

Dale 

Lowest 

& 

Degree  Doys 

No  oi  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

& 

Snow,  Sleet 

No 

o(  Days 

Max 

Mtn 

Total 

Max  Depth 

:  _-.und 

Date 

10  or  More 

50  or  More 

°  I 
S  < 

h£ 

°  o 
Km 

°  0 
oCQ 

OJA 1 

92  .4 

58.1 

75.3 

2.9 

101 

12 

61 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

( 

OXNARD 

75.5 

51.2 

68.4 

4.0 

82 

14 

55 

9+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

PALOHAR  MTN  OBSY  R 

53.3 

74.1 

90 

13 

57 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.10 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

( 

PASADENA 

88.4 

63.5 

76.0 

3.0 

94 

12  + 

68 

31 

0 

11 

0 

0 

0 

.20 

.17 

.  1  1 

16 

.0 

0 

1 

0 

( 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

M 

M 

M 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

POMONA 

90.6 

6C.6 

75.5 

2.1 

97 

12  + 

55 

30  + 

0 

19 

0 

0 

0 

.02 

- 

.05 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

( 

RAMONA  SPAULDIN6 

95.1 

58.6 

76.9 

101 

14  + 

47 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

( 

REDLANOS 

96.6 

53.4 

80.0 

3.6 

105 

31 

57 

30  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.01 

- 

.22 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

( 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

92.8 

61.8 

77.3 

1.5 

99 

12  + 

65 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

.45 

.29 

.45 

15 

.0 

0 

1 

0 

c 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

95.0 

62.3 

78.7 

102 

13+ 

66 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.14 

.11 

15 

.0 

0 

1 

0 

( 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

90.6 

63.5 

77.1 

-  0.5 

98 

31 

67 

23  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.14 

.05 

.14 

15 

.0 

0 

1 

0 

( 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

98.5 

64.0 

81.3 

4.9 

105 

31  + 

57 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.38 

.22 

.35 

15 

.0 

0 

1 

0 

( 

SANDBERG  we  //R 

86.4 

56.4 

75.4 

2.9 

92 

12 

61 

18  + 

0 

5 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

( 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

78.4 

67.5 

73.0 

2.7 

88 

13 

54 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.05 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

( 

SAN  FERNANDO 

93.6 

61.9 

77.8 

4.  5 

103 

10 

56 

31  + 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

( 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

90.8 

52.9 

75.9 

3.1 

96 

15  + 

68 

31  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.31 

.22 

.28 

15 

.0 

0 

1 

0 

SAN  JACINTO 

99.5 

50.4 

80.0 

3.1 

105 

31  + 

50 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.11 

.10 

.07 

14 

.  0 

0 

0 

0 

( 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

90.4 

55.5 

73.6 

100 

13 

50 

31  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

OAN  KtUKU 

86 

28 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

83.2 

54.6 

73.9 

2.1 

92 

15 

50 

30  + 

0 

2 

0 

0 

0 

.33 

.28 

.30 

15 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

91 

9  + 

0 

13+ 

0 

0 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

75.3 

51.1 

68.2 

3.2 

82 

15  + 

58 

9  + 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA 

AM 

76.3 

55.1 

65.2 

4.1 

87 

17 

50 

20 

10 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

74.4 

57.5 

55.0 

3.5 

86 

15 

53 

4 

10 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

74. 4M 

52. 8M 

68. 5M 

0.7 

79 

17 

52 

5 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

^  5 

.0 

0 

0 

0 

j 

SANTA  PAULA 

AM 

83.3 

60.5 

71.9 

94 

13 

56 

30+ 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

SUNLAND 

98.2 

59.4 

78.8 

108 

31 

51 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.22 

.21 

1  5 

.0 

0 

1 

0 

( 

TORRANCE 

80.2 

54.1 

72.2 

4.2 

87 

15  + 

50 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

86.3 

61.4 

73.9 

2.5 

98 

15 

65 

2  2 

0 

5 

0 

0 

0 

.13 

.  1 1 

.10 

J  3 

.0 

0 

1 

0 

UCLA 

77.3 

53.0 

70.2 

0.6 

88 

14  + 

67 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

UPLAND 

88.8 

62.9 

75.9 

2.8 

95 

12  + 

53 

23 

0 

15 

0 

0 

0 

.51 

.42 

.61 

16 

.0 

0 

1 

1 

VISTA 

82.1 

52.5 

72.  3 

90 

15 

69 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

95.5 

55.9 

75.2 

3.0 

102 

4 

42 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.65 

-- 

.22 

.17 

16 

.0 

0 

4 

0 

YORBA  LINDA 

91.9 

62.3 

77.1 

4.5 

99 

9  + 

57 

24+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1.22 

1.17 

1.22 

16 

.0 

0 

1 

I 

DIVISION 

74.0 

.17 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

100.9 

70.9 

85.9 

4.5 

106 

10. 

62 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.11 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

AM 

108.5 

80.9 

94.  7 

1 1  5 

13  + 

74 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.75 

.72 

8 

.0 

0 

1 

1 

BARSTOW 

102.8 

59.5 

85.2 

3.7 

109 

11 

53 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.23 

- 

.01 

.13 

14 

.0 

0 

2 

0 

BEAUMONT   1  E 

95.8 

50.9 

78.4 

2.8 

102 

31  + 

62 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.08 

- 

.23 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

97.2 

57.5 

77.4 

3.9 

103 

11 

52 

21  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

- 

.12 

.01 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

75. 6M 

51. 8M 

53. 7M 

84 

12 

43 

18 

68 

0 

0 

0 

0 

.53 

.33 

13 

.0 

0 

2 

0 

BLYTHE 

106.8 

80.5 

93.7 

3.7 

113 

25 

57 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

1.65 

1.21 

.93 

1  5 

.0 

0 

2 

2 

BLYTHE  CAA  AP 

106.5 

82.4 

94.  5 

114 

10 

73 

15  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.57 

.11 

.41 

15 

.0 

0 

2 

0 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

104.5 

74.3 

89.4 

110 

11  + 

52 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

105.6 

78.5 

92.1 

1.0 

113 

11 

74 

18  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

- 

.23 

T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

CANTIL 

105.3 

59. 8M 

8  7.  6M 

no 

12  + 

62 

24  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

COW  CREEK 

117.0 

90.0 

103.5 

3.8 

122 

12  + 

80 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.18 

.03 

.09 

7 

.0 

0 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

102.0 

73.3 

87.7 

107 

14  + 

58 

20  + 

0 

31 

0 

0 

0 

3.22 

2.77 

2.06 

7 

.0 

0 

5 

2 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

92. OM 

57. 8M 

74. 9M 

98 

12 

46 

21 

0 

0 

0 

0 

.19 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

103.7 

83.5 

93.5 

1.2 

111 

1  1 

74 

6 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

_ 

.17 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

106.5 

79.1 

92.8 

1.  1 

112 

10 

71 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

AM 

92.8 

69.2 

81.0 

2.2 

100 

13 

55 

20  + 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

_ 

.12 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

GREENLAND  RANCH 

116.4 

89.4 

102.9 

4.2 

121 

12  + 

80 

8 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.06 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

AM 

94.5 

57.4 

81.0 

1.5 

102 

12 

53 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.08 

_ 

.14 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

103.8 

78.4 

91.1 

2.4 

111 

11 

72 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

105.2 

80.5 

92.9 

2.0 

111 

10 

77 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

_ 

•  37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

AM 

M 

M 

M 

105 

12 

69 

21  + 

0 

0 

0 

.16 

.00 

.16 

11 

.0 

0 

1 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

106.6 

80.  1 

93.4 

1.8 

115 

3 

72 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

.26 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

103.3 

57.5 

85.5 

109 

11 

69 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

17  + 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

107.5 

82.7 

95.1 

2.2 

115 

11 

76 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.36 

.14 

.34 

7 

.0 

0 

1 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

81.5 

57.6 

69.  6 

1.2 

89 

11 

50 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

1.44 

.93 

1.43 

13 

.0 

0 

1 

1 

LANCASTER 

100.0 

53. 2M 

81. 6M 

105 

31  + 

55 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

95.0 

67.3 

81.2 

3.3 

102 

1  1 

62 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

.17 

- 

.08 

.  1  3 

25 

.0 

0 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

108 

31 

31 

0 

0 

0 

.69 

.  44 

7 

.  0 

0 

3 

0 

MECCA   3  SE 

AM 

100.6 

77.0 

88.8 

-  1.0 

110 

3 

71 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

93.0 

73.5 

83.3 

99 

1  0 

55 

15 

Q 

28 

0 

0 

0 

15 

MOUNTAIN  PASS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

1.77 

1.50 

7 

.0 

0 

2 

1 

NEEDLES  CAA  AP 

108.1 

84.1 

95.1 

4.0 

115 

10 

72 

7 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.80 

.11 

.80 

7 

.0 

0 

1 

1 

PALMDALE 

101.5 

68.3 

84.9 

5.0 

106 

31* 

57 

24  + 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.32 

■  T 

15  + 

.0 

0 

0 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

99.1 

67.5 

83.3 

105 

11 

52 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.12 

.09 

7 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

108.2 

75.  4M 

91.  8M 

1  .  9 

117 

10 

68 

23  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

.15 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

107.3 

84.0 

95.  7 

1.6 

114 

27+ 

74 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.24 

.30 

.23 

28 

.0 

0 

1 

0 

RANDSBURG 

99.5 

70.1 

84.8 

2.  3 

105 

11 

64 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.16 

.21 

.13 

25 

.0 

0 

1 

0 

SQUIRREL   INN  2 

79.5 

63.7 

71.6 

4.0 

86 

1  1 

59 

17  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.78 

.51 

.77 

1  3 

.0 

0 

1 

1 

1 

THERMAL  CAA  AP 

105.2 

79.3 

92.8 

112 

25  + 

69 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.22 

.22 

15 

.0 

0 

1 

0 

TRONA 

AM 

106.3 

75.3 

91.3 

4.6 

112 

13+ 

57 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

.45 

.30 

.45 

8 

.0 

0 

1 

0 

IWENTYNINE  PALMS 

105.3 

74.3 

89.8 

3.3 

112 

10 

57 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.94 

.35 

.71 

26 

.0 

0 

3 

1 

VALYERMO  RS 

95.8 

57.9 

75.9 

3.6 

102 

12 

47 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

.27 

.03 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

99.1 

53.2 

81.2 

4.6 

105 

13  + 

66 

30  + 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

.15 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

66.5 

38.5 

52.6 

73 

12  + 

32 

24 

378 

0 

0 

1 

0 

1.09 

.50 

10 

T 

0 

3 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

52.6 

37.1 

44.9 

50 

12 

32 

19 

521 

0 

0 

1 

0 

4.30 

1.02 

16 

1.6 

0 

7 

4 

DIVISION 

85.1 

.50 

[' 

4 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIPORNIA 
AUGUST  1956 


Station 

•3 

Day  of  month 

O 
H 

.  |2| 

3 

4 

5  I  6 

7 

8  1  9 

10 

11  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23 

24 

25  1  26  1  27 

28    29  1  30 

31 

CTON  ESCONDIDO  FC2618E 

LOERPOINT 
LISO  CN  FC  '.*6 
'LPINE    1  W 

,09 
1  .21 
.09 
.23 
.  15 

I 

t  .09 
.23 

.  15 

.05 

.04 

-LTADENA 
:LTUR*S  R*- 
N6I0L A 

■NGWIN  PAC   UNION  COL 
,NT10CH   I  E 

.13 
.40 
.00 
.00 
.18 

.  15 

T 

.09  .0* 

.18 

.16 

•  08 

INIIOCH  PUHP  PUT  3 
HROYO  SECO  PS   FC   506  C 
,SH  MTN 

SSOC  OIL   ANAHEIM  1 
iUBERRV 

T 

.00 
.01 
.15 

.00 

T 

T 

.15 

.01 

^ueuPN 

:VALON  PLEASURE  PIER 
VENAL   9  <^!:E 
-;USA  FC  143 

:ack.us  ranch 

T 

.05 
.00 
.08 
T 

T 

.08 

T 

T 

T 

■AKER  9  NNW 

■AKEflSFlELO  WB  AP  R 
:ftLCH  PH 
■iRNE^ON  PARK 
■.ARRETT  DAM 

.75 
.01 
.01 
.00 
.25 

.72 

I  'o' 

.25 

.01 

:ftRSTOW 
fEAUMONT 

Beaumont  pumping  plant 

tEAUMONT    1  e 
>EL  AIR  FC  10 

.23 
.01 
.22 
.08 
.00 

.13  .10 

.02  Io3 
.03  .05 

.16 

.01 

■  iH  LOMOND 

;;RKELEV  R 

-irryessa  lake 
Pig  bar  rs 

i]IG  BEAR  LAKE  0AM 

.04 
.00 
.43 
.  78 

.22 

.21 

.♦7 

.1> 

.17 

T 

T 

T 

T 

T 

'IG  CREEK   PH  1 
IG  OALTON  DAM  FC   223  BE 
IG  PINES  PARK    FC  83 
IG   SUR  STATE  PARK 
IG  TUJUNGA  DAM  FC   *6  DE 

.23 
.43 
.02 
T 

.  10 

T 

T 
T 

.19 
.02     T  T 

.la 

.0<> 
T 

T 

T 

11  SHOP  W8  AP  fl 
,[SMOP  UNION  CARBIDE 
,.ACK  MTN  2  S 

I'.ACKS  MTN  BRANCH 

|:.UE  CANYON  HB  AP  //R 

.02 
.63 
T 

.42 

.02 

.33 

T 
I 

I 

.05 

.01 

3  '°' 
.01 

T 
T 
T 

.0» 
.01 

T 
T 

]  .YTHE 
.TTHE  CAA  AP 
KA 
)N1  TA 

)RREGO  DESERT  PARK 

1  .66 
.57 
.01 

T 

.65 

.09 

.73 

.93 

T 

.0» 
.65 

.2<i 

.32 

.12 

T 

JRREGO  SPRGS   3  NNE 
OULEVARD 
MUQUET  CANYON 

1WMAN  DAM 

(ADLE Y 

T 

l.M 
.00 

.07 

T 

.07 

.1« 

IAWLEY  2  SW 
,IE*  BERRY  IMPERIAL 
lEA  CITY 
lEA  DAM 
tlOGEPORT 

T 

.09 
.10 
.35 
2.27 

.03  .oa 

.25 

.02  .13 

T 

.02 

T 

T 

.35  .19 

.10 
.35 
.55 

.19 

.39 

.07 

MDGEVILLE  <>  NNW 

>OOKS  FARNHAM  RCH 

lUSH  CREEK  RS 

ILUARDS  BAR  PM 

IRBANK  FIRE  DEP  FC  226B 

.00 

T 

.OS 

T 

.08 

.02 

T 

.03  .05 

.01 

.05 

JRBANK  WB  AP  R 
)RL  INGAME 

iJRNEY 

iTTONWILLOW 
tBAZON 

.06 
.00 
.10 
.00 
2.U 

.03 

T 

T 

T 

.03  .09 
.31 

.0> 

.03 

i.ao 

T 

tBfilLLO  NM  R 
iCHUMA  DAM 
iLAVERAS  BIG  TREES 
\lEXICO  2  NE 
,  iLISTOGA 

T 

.02 

T 

.00 
.00 

T 

T 

T 

T 

iLLAHAN  RS 
,MPO 

,MP  PARDEE 

>MP  SAN  LUIS  OBISPO 
iNPTONVlLLE  RS 

.31 
.01 
.00 
.02 

T 

.1* 

T 

T 

T 

.02 

.17 

■  .NBY  RS 

.  >N06A  PARK  PIERCE  COL 
iNTIL 
.NYON  DAM 

.THAY  BULL   RUN  RCH 

.31 

T 

.15 

T 

.u 

.05 

.02  .02 

I 
T 

.02 

.02 

.11 

.06 

.02 

.2A0ER0 

CILVILLE  SAWYER 
DARVILLE 
NTERVILLE  PM 
lALLENGE  RS 

,00 
1  .04 
.60 
,10 
.02 

.21 

.01 

.10 

.01 

.39 

.lATSWORTH  HEYNEMANN  RCM 

1ATSW0RTH  FC   24  0 

lERRY  VALLEY  DAM 
llESTER 

lICO  EXP  STATION 

.09 

.00 
.05 
1 .05 

T 

.15 

T 
T 
T 

.02 

.01 

.0<> 
.08 

.01 
.  19 
T 

.11 

.52 

T 

MTTENDEN  PASS 
lULA  VISTA 
SCO  RS 

.  AREMONT   POMONA  COLLEGE 
■  ARKSBURG 

.00 
.07 
.75 
.30 
.00 

.30 

.75 

T 

EARLAKE  HIGHLANDS 

OVERDALE   3  SSE 
^lAL  INGA 
'ALINGA   14  NW 
'LEMAN  FISH  HATCHERY 

T 

.00 
.00 
.00 
T 

T 

T 

T 

IFAX 

iLGATE  PH 

'LUSA  1  SSW 

RCORAN   IRRIG  OIST 

iRDES 

.00 
.01 

.11 

.00 
,00 

.01 

.10 

iRNING  HOUGHTON  RANCH 
'RONA 

VINA  TEMPLE  FC  193 
W  CREEK 

T 

.07 
.03 
.26 
,18 

.09 

.02 

.07 

T  .26 
.07 

T 

.02 

.01 

T 

YOTE  CANYON 
YOTE  WELLS 
ESCENT  CITY    1  H 

.45 
.04 

.03 

.25 

.03 

.20 

.0* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


CROCKETT 

CRYSTAL  LAK£  FCltW 
CULVER  CITY 
CLtWMINGS 
CUWtlNGHAH 

CUYAMA 
Ct/YAMACA 
OAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIfi 
DE  SA8LA 
DESCANSO  BS 

DOBBINS  COLGATE 
DOflNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 
DOHNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  0AM 
EL  CEMTRO  2  SSM 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

ELSINOfl£ 
ESCOflDIDO 

EUREKA  W8  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALL  RIVER  HILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH  HCH 
FINLEY  5  SW 


SS« 


FIVE  POINTS 
FOLSOM  DAW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 
FORT  8RAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
OLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
GRATON   1  H 
GREENLAND  RANCH 
GftEENVIEW 
GREENVILLE  RS 

GRIZZLY  PEAK 
GROVELANO  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36A 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  I 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDS6URG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

HODGES  OAH 
HOEGEES  FC  60A 
HOLL  ISTER 
HUNT INGTON  LAKE 
lORIA 

lOYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 


2.06  .10 
T 

.05  .10 


.06     .20  .10 


.0'*  .It 


.02      T  .02 


16     17     18     19     20  21 


.06     .01  .06 


.12      .16  T 


.16      .06  .2 


22    23    24    25    26  27 


28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     U      15  >  16  I  17  18 


l-ESS  VALLEY 
IIOHNSONOALE 
hOlCE  ISLAND 
hULIAN  WYNOLA 
I  UNCAL  DA** 

■  EE  RANCH 
: ELLOGC 

EL5EYVILLE 

ERL IN&ER 
, FRN  BIVE»    INTAKE  3 

CRN  RIVEP  OH  1 
ERN  RIVER  Ph  3 
ETTLEMAN  CITY    1  SSW 

lETTLEMAN  <.TA 

I  IN6  CI TY 

LAMATM 

'  fl  CP£";rENTA  FC  251 

I aguna  reach 

,  A  HONDA 
ARE  ARROWHEAD 

ARE PORT 
ARE  SHORE 
AKESIDE   2  ENE 
AKE  SPAULOING 
ARE   SPAULOING  DAM 

I 

A  MESA 
I ANCASTER 
A  PORTE 
AS  PLUMAS 
EBEC 

ECHUZA  PT    STA  FC    352  8 
E  GRAND 
EMON  COVE 
INOSAY 

IVE  OAK  CANYON  FC  230 
IVERMORE 

LANG  SHAWNEE   MILLS  RCH 
I  OCR WOOD 
:0CKWOO0  MESA 
'ODI 

OHPOC    SEWAGE  PLANT 
ONE   TREE  CANYON 
ONG  BEACH 
ONG  PEACH  CAA  AP 
|0S  ALAMOS 

OS  ANGELES  WB  AP  fi 
OS  ANGELES  WB  CITY  H 
OS  BANGS 

OS  BANGS  ARBURUA  RCH 
OS  GATOS 

OS  GATOS  *  SW 
OS  PRIETOS  RS 
UCERNE  VALLEY   2  H 
YTLE  CREER  PH 
YTLE  CREEK  RS 

AOERA 

AO  RIVER  RS 
ANOEvlLLE  ISLAND 
ANZANITA  LAKE  // 
ARCH  FIELD 

ARICOPA 
ARIPOSA 

artine;  fire  sta 
arysville 

C  CLOUD 

EADOW  LAKE 
ECCA  3  SE 
^NDGTA  DAM 
ERCEO  FIRE  STA  2 
ERCEY  HOT  SPRINGS 

EVERS    INSPECTION  STA 

lODLEWATER 
ilLL  CREEK  2 
IINERAL 

IIRANDA  SPENGLER  RCH 

ITCHELL  CAVERNS 

3DEST0 

3JAVE 

3N0  LARE 

3NTEREY 

ONT ICELLO  0AM 
DRGAN  HILL    2  E 
ORONGO  VALLEY 
3UNTA1N  PASS 
DUNT  6ALDY  FC  85F 

3UNT  DANAHER 

lUNT  OIAeLO  NORTH  GATE 

DUNT  HAMILTON 

DUNT  HEBRON  9  E 

DUNT  HERRON  RS 


aPA  STATE  HOSPITAL 
"EDLES  CAA  AP 
"ENACH 
■VfiDA  CITY 


^WMALL   SOLEDAD  FC   32  C 

'WMAN 

"WPORT  BEACH  HARBOR 

ICOLAUS 

ILAND 

DP'H  FORK  R^ 
DPIH  HOLLYWOOD 
^•:PALE  WOODWARD  0AM 
it    KNOLL  RS 

iKLAND  WB  AP  R 

»<V1LLE    I  WNW 
:C I  DENTAL 

lEANSIDE  PENDLETON 
:0T ILLO 


.00 
.30 
.63 


.06     T  .16 


T  T  T 

,06    1.2^.  .32 


.03  .23  .13 
T  .13  .0'' 


.06 
.01  T 


T  .11 


.  INDA 

*ANGE  COVE 


22    23    24    25    26  27 


28    29    30  31 


DAmY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


16     17  18 


22     23  24 


25    26  27 


CRICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORINDA  BOWMAN 
ORLANO 
ORLEANS 

OROvILLE    1  WSW 

OROVILLE   7  se 
OROVILLE  BRIDGE 
OXNAftD 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC   33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMOALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST  FC  43  C 

PANOCHE 

PANOCME  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PASADENA 
PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATTIWAY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEORA 

PINE  CANYON  PS  FC32ie 
PINNACLES  NM 
PI  SMC  8EACH 
PIT    RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE   I FG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  P1E0RA5  8LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORT OLA 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  F 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANOS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

R  KHMONO 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE   FIRE   STA  3 
RIVERSIDE   CITRUS  E  S  P 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  F 

SACRAMENTO  WB  CI TY  R 

SAGEHEN  CHEEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANDBERG  W8  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FCAZSBE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  St 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA   FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIvER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  OAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 


.21  1.31 


.02  ,21 
.06  tlU 


T  .03  ,05 


T  T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIf ORNIA 


CONT  INUED   AUOUST  19i>8 


Station 

3 

Day  of  month 

(2 

1   1  2  3 

5  6 

7 

e  {  9 

10  1  11  1  12 

13  14 

15 

16  1 

17 

16 

19 

20  21 

22  1  23 

24 

25     26  27 

28  1  29  30 

31 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEOA  0AM 
SHASTA  0AM 
SHI NGLE 
SIERRA  CITY 

.00 
.25 
.17 
.05 
.22 

.17 

.03 

T 

T 

T 

.0? 

.20 

.02 

SIERRAVILtE  RS 
SIGNAL  MILL   FC  *15 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOHAS 
SMITH  RIVER  3  HNN 
SPICK  CREEK  UPPER 

.53 
.01 
.00 
.00 
3.60 

•  01 

.10 

.01 

.16 

.26 

• 

3.60 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRINGVILLE  7  ENE 

T 
T 

.00 
.06 
.12 

T 

.06 

.12 

SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  ♦ 

1.10 
.70 
.78 

T 
T 

•  04 

.01 

T 

T 

T 

.77  T 

T 

T 

.03 

T 
T 

.0? 

.  I  1 

.22 

.66 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONYFORO  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLANO 

•  04 

.07 
T 

.03 
.22 

.02 

.01 

.21 

.04 
T 

.01 

.  04 

SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAHOE 
TEHACHAPI 

.2* 

.39 

T 

.99 
.OA 

•  03 

.15 
.02 

.04 

T 

T 

•  11 

■  02 

T 

•  10 

.02 
.15 

.07 

.07 
.53 

TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
T0PAN6A  RS  FC  6 

T 

.22 
.00 
.03 
.00 

.03 

T 

T 

•  22 

TORRANCE 
TRACY  CARBOMA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

.00 
T 

.09 
•  49 
.68 

•  03 

T 

.45 

T 

T 

T 

•  09 

T 

•  12 

■  14 

.39 

TULELAKE  //« 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWEHTYMINE  PALMS 

1 .09 
.00 
.13 
.13 
.9* 

•  19 

•  13 

T 

.  10 

.10 

.03 

T 

.08 

T 

.'.5  .33 
T 

T 

.13  .71 

TWIN  LAKES 

UK  I  AH 

UK  I AH  h  W 

UNION  OIL   STEARNS  ASS 
UCLA 

1.6A 

.01 

T 

•  OS 
.02 

.17  .02 

T 

T 

.06 
.02 

.14 

.02 
•  01 

T 

1  .29 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  H 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

■  91 

T 

•  00 
.00 

T 

T 

.51 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 

VAN  NUTS  CITY  WHSE  FC  IS 
VENTURA 

•  00 

•  00 
.27 
.60 

T 

.07 

.06 

.02  .10 
.12 

T 

.56 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 

VI5ALIA 

VISTA 

•  OA 

•  03 
1.19 

•  02 
.00 

.11  .02 

.0* 
.02  .01 

T 

.10 
.02 

.96 

T 

VOLCANOVILLE 
VOLLHERS 
VOLT A  PH 
WALLACE 
WALNUT  CREEK 

.21 
T 

•  04 

•  00 

T 

T 

T 
T 

T 

•  04 

.21 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  PATROL   STA  FC102B 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSOHVILLE  WATERWORKS 

.00 

•  13 

•  66 

T 

•  05 

.06 

.  1 1 

.07 
.17 

.10 

T 

.07 

.05 

.09  .12 

WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WHEELER 

2^08 
1.20 

.03 

T 

•  06 

1.25  .Bl 
.12  .54 

•  02 

.03 

T 

.02 
.04 

.03 

.50  .01 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  FC   106  C 
WILL lAMS 
WILLOWS 

1.09 
4.30 
.20 

T 

.11 

.03 

T 

.01 

.10  r 

.92  .62 

.50     T  T 

T 

T 

T  .45 
.07 

T 

.10 
.13 

T 

1.02 

.49 

1  .00 

T 

.  1  1 

T 

.  1  5 

T 

T 

WINTERS 

WOFFORD  HE  I GHT  S 
WOOOFORDS 
WOODLAND   1  WNW 
WRIGHTS 

.00 

l.*l 
.02 
.00 

.  19 

.11 

.03 

T 

.40 
.27 
.02 

T 

.73 

.06 

YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 
YREKA 

1.22 
.10 
•  56 

.24 

T 

1  .22 
.10 

T 

.06 

.26 

MONTHLY  EXTREMES 
Highest  Temperature  122°  on  the  12th+  at  Cow  Creek. 

Lowest  Temperature  32°  at  White  Mountain  2  on  the  19th,   White  Mountain  1  on  the  24th,   and  Boca  on  the  30th. 
Greatest  Total  Precipitation  4.30  inches  at  White  Mountain  2. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  145  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.06  inches  on  the  7th  at  Daggett  CAA  Airport. 
Greatest  Total  Snowfall  1.6  Inches  at  White  Mountain  2. 


-  259  - 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


station 

Obser  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

ATWELL  CCC  CAJIP 

// 

1957 
AUG.  19 

AUG.  8 

48 
48 

04 
04 

BIG  PINE  CREEK 

// 

1957 
APR.  2 
OCT.  24 

7 

17 

TOTAL           .  . 

1958 
APR.  1 

18 

25 

14 
31 

DOUBLE  BUNK  MEADOW 

// 

1957 
AUG.  21 

TOTAL           .  . 

1958 
AUG.  12 

53 
53 

97 
97 

EAST  VIDEHTE  MEADOW 

// 

1957 
AUG.  12 

TOTAL   ,    .    .  . 

1958 
JUL.  10 

27 
27 

32 
32 

GRANITE  BASIN 

// 

1957 
JUL.  23 

TOTAL  .    .    .  . 

1958 
JUL.  31 

53 
53 

71 
71 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

// 

1957 
AUG.  7 

TOTAL   .    .    .  . 

1958 
JUL.  7 

40 
40 

78 
78 

Station 

Obser  — 
vabon 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

LEWIS  CREEK  KINGS 
CANYON 

// 

1957 
JUL.  22 

1958 
JUL.  11 

32.65 
32  65 

MINERAL  KING 

// 

1957 
AUG.  20 

TOTAL   .    .  . 

1958 
AUG.  8 

40.32 
40.32 

MITCHELL  MEADOW 

// 

1957 
AUG.  10 

19  S8 

JUL.  8 

50.69 

OILFIELDS  JOAQUIN 
RIDGE 

// 

1957 
APR.  10 
JUL.  17 

3.99 

1958 
AUG.  16 

22.74 
26.  73 

PEAR  LAKE 

// 

1957 
AUG.  6 

TOTAL   .    .  . 

1958 
AUG.  7 

55.76 
55.76 

PORTUGUESE  MEADOW 

// 

1957 
AUG.  27 

1958 
AUG.  14 

63,86 

BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  GROUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


S«e  raierenoa  notaa  foUowlng  Station  Indax. 
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CALIFORN^ 


Station 

Obser  — 
vation 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

POST  CORRAL  MEADOW 

// 

1957 
JUL.  14 

TOTAL   .    .  . 

1958 
JUL.  12 

51 
51 

56 
56 

QUAKING  ASPEN 

// 

1957 
AUG.  20 

TOTAL   .    .  . 

1958 
AUG.  12 

51 
51 

86 
86 

QUINN  RS 

// 

1957 
JUL.  26 

TOTAL   .    .  . 

1958 
AUG.  11 

45 
45 

86 

86 

ROUND  MEADOW 

// 

1957 
AUG.  24 

1958 
AUG.  13 

52 

14 
14 

STATES  LAKES 

// 

1957 
JUL.  24 

TOTAL   .    .  . 

1958 
JUL.  30 

43 
43 

27 
27 

STATUM  MEADOW 

// 

1957 
JUL.  12 

TOTAL   .    .  . 

1958 
JUL.  10 

59 
59 

56 
56 

WOODCHUCK  MEADOW 

// 

1957 
JUL.  9 

TOTAL   .    .  . 

1958 
JUL.  8 

61 
.  61 

83 
83 

\ 

(I 
<l 
K 

* 

ki 

til 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

[ 

2 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

90 

86 

84 

88 

93 

94 

90 

86 

89 

90 

86 

93 

92 

94 

85 

90 

85 

90 

93 

92 

88 

87 

66 

66 

93 

87 

89.1 

MIN 

52 

57 

52 

46 

50 

48 

52 

59 

57 

45 

60 

56 

60 

46 

45 

49.8 

ALDERPOINT 

MAX 

104 

106 

100 

91 

96 

101 

99 

97 

97 

102 

101 

95 

97 

92 

100 

96 

99 

105 

101 

102 

105 

106 

105 

101 

102 

95 

91 

69 

105.8 

MIN 

56 

63 

52 

50 

52 

53 

52 

55 

50 

57 

62 

60 

56 

59 

54 

57 

62 

54.2 

ALPINE   1  W 

MAX 

90 

96 

95 

92 

89 

92 

89 

95 

100 

98 

96 

97 

94 

96 

96 

91 

69 

92 

86 

88 

89 

92 

97 

95 

92 

89 

90 

94 

96 

99.2 

MIN 

62 

59 

59 

56 

59 

59 

58 

56 

66 

64 

61 

62 

60 

59 

61 

53 

60.2 

ALTURAS  RS 

MAX 

93 

86 

80 

97 

92 

96 

100 

94 

92 

90 

93 

92 

96 

96 

95 

82 

86 

90 

76 

87 

85 

66 

95 

95 

92 

90 

86 

69 

91 

90.6 

MIN 

46 

46 

45 

47 

44 

46 

54 

53 

5 1 

41 

40 

42 

44 

47.2 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

MAX 

92 

85 

91 

94 

97 

94 

66 

85 

87 

91 

93 

99 

96 

99 

91 

8 1 

67 

90 

92 

92 

92 

85 

87 

90 

94 

67 

83 

89 

94 

98 

90  7 

M  I  N 

64 

54 

5  3 

60 

64 

64 

58 

66 

63 

56 

64 

58 

50 

" 

68 

64 

68.4 

ANTIOCH  1  E 

MAX 

94 

67 

93 

95 

94 

89 

83 

85 

86 

68 

96 

97 

92 

97 

94 

90 

90 

92 

94 

92 

86 

86 

65 

86 

94 

88 

86 

90 

94 

90.3 

MIN 

60 

61 

53 

57 

56 

54 

58 

60 

56 

62 

70 

65 

62 

61 

50 

50 

68  .4 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

95 

95 

86 

92 

98 

99 

92 

79 

86 

67 

66 

95 

99 

95 

101 

92 

85 

69 

90 

93 

95 

94 

93 

87 

87 

89 

95 

90 

69 

92 

95 

91  .  7 

MIN 

62 

60 

53 

56 

54 

43 

57 

^' 

62 

65 

61 

58 

50 

55 

58 

67.2 

ASH  HTN 

MAX 

100 

99 

100 

101 

102 

104 

102 

101 

102 

102 

102 

101 

104 

103 

100 

99 

96 

99 

100 

101 

98 

96 

99 

102 

101 

100 

97 

97 

100 

103 

100.4 

MIN 

66 

73 

70 

69 

71 

73 

78 

73 

70 

76 

72 

70 

" 

69 

66 

69 

69 

69 

70.7 

AUBERRY 

MAX 

97 

96 

96 

97 

99 

99 

97 

90 

98 

96 

96 

96 

98 

100 

101 

93 

91 

96 

97 

97 

94 

95 

96 

97 

97 

96 

96 

95 

97 

96.2 

MIN 

64 

65 

65 

67 

67 

69 

72 

67 

67 

67 

67 

71 

65 

65 

65 

70 

66.4 

AUBURN 

MAX 

1  00 

101 

96 

95 

99 

100 

102 

93 

93 

98 

98 

96 

100 

101 

102 

95 

95 

97 

97 

98 

97 

95 

96 

97 

96 

97 

94 

94 

100 

97.4 

M  I  N 

69 

66 

63 

66 

67 

68 

65 

65 

68 

69 

72 

63 

70 

67 

63 

60 

60 

64 

66.1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

76 

75 

71 

70 

71 

76 

73 

72 

75 

76 

73 

62 

76 

60 

83 

75 

72 

74 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

71 

72 

74.  1 

MIN 

60 

58 

59 

60 

61 

59 

61 

60 

61 

65 

61 

62 

63 

62 

60 

59 

60.7 

AVENAL  9  SSE 

MAX 

103 

106 

106 

100 

100 

1  00 

102 

101 

102 

103 

106 

106 

101 

102 

MIN 

70 

81 

74 

65 

65 

BACKUS  RANCH 

MAX 

102 

100 

105 

105 

105 

102 

100 

100 

103 

106 

100 

103 

100 

104 

85 

98 

100 

103 

104 

102 

100 

101 

104 

104 

100 

99 

95 

102 

104 

100.9 

MIN 

73 

73 

74 

75 

76 

74 

7  j 

76 

70 

62 

66 

65 

67 

66 

70.9 

BAKER   9  NNW 

MAX 

106 

no 

110 

112 

HI 

110 

111 

106 

104 

no 

113 

115 

115 

109 

109 

93 

105 

106 

107 

107 

109 

109 

109 

108 

110 

112 

111 

109 

106 

106 

107 

108.6 

MIN 

82 

62 

83 

80 

61 

86 

65 

74 

76 

83 

77 

77 

7  7 

83 

8  1 

76 

76 

80.9 

flAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

100 

99 

97 

99 

101 

102 

101 

98 

100 

100 

97 

98 

101 

103 

99 

95 

96 

96 

99 

99 

99 

98 

96 

100 

101 

97 

97 

98 

101 

98.9 

MIN 

76 

75 

71 

72 

72 

73 

79 

75 

71 

7  3 

73 

72 

7 1 

72.6 

BARRETT  DAM 

MAX 

94 

93 

95 

96 

93 

91 

94 

89 

97 

102 

100 

99 

96 

95 

95 

93 

92 

92 

93 

91 

90 

92 

90 

97 

97 

92 

92 

93 

96 

94.3 

MIN 

61 

59 

58 

60 

67 

64 

64 

62 

60 

55 

50 

59.4 

BARSTOW 

MAX 

103 

104 

107 

107 

106 

102 

98 

100 

105 

107 

109 

106 

105 

104 

92 

100 

103 

103 

103 

102 

101 

103 

105 

1  04 

101 

100 

101 

102 

106 

102.8 

MIN 

72 

74 

71 

69 

70 

73 

75 

70 

72 

67 

69 

66 

64 

66 

68 

66 

65 

65 

70 

69.6 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

95 

93 

93 

96 

99 

97 

93 

94 

95 

97 

96 

97 

98 

95 

93 

90 

92 

90 

94 

95 

91 

90 

91 

94 

95 

99 

94 

91 

92 

95 

93.6 

MIN 

62 

63 

59 

59 

64 

64 

62 

63 

64 

65 

63 

60 

55 

58 

59 

63 

59 

54 

59 

63 

65 

62.1 

3EAUM0NT    1  E 

MAX 

95 

95 

98 

100 

97 

95 

95 

97 

100 

98 

96 

101 

95 

94 

65 

92 

94 

97 

94 

92 

93 

96 

98 

102 

95 

9  1 

95 

99 

102 

95.6 

M  I  N 

62 

62 

59 

56 

6 1 

63 

6  3 

63 

59 

60 

55 

56 

60 

56 

52 

57 

62 

63 

56 

60.9 

JEN  LOMOND 

MAX 

83 

84 

87 

86 

81 

80 

83 

64 

85 

67 

80 

97 

90 

60 

78 

80 

78 

67 

82 

60 

74 

88 

60 

79 

74 

77 

81 

83 

85 

82.6 

MIN 

51 

50 

49 

47 

46 

48 

5 1 

5 1 

50 

44 

50 

42 

42 

50 

5  1 

46 

50 

52 

5  3 

52 

5  3 

5 1 

49.6 

jERKELEY 

MAX 

70 

69 

79 

75 

70 

68 

67 

66 

71 

71 

75 

60 

70 

72 

65 

71 

70 

63 

65 

70 

69 

67 

64 

64 

68 

70 

66 

66 

76 

73 

70 

69.8 

M  I  N 

57 

58 

56 

57 

55 

55 

5  5 

56 

57 

59 

56 

56.6 

JERRYESSA  LAKE 

MAX 

103 

104 

102 

102 

104 

101 

93 

91 

92 

97 

100 

104 

103 

107 

101 

91 

95 

96 

98 

99 

101 

95 

95 

98 

101 

94 

90 

95 

100 

102 

98.0 

M  I N 

61 

63 

64 

65 

67 

66 

63.8 

JIG  BAR  RS 

MAX 

105 

104 

90 

95 

102 

106 

107 

104 

102 

100 

104 

98 

98 

100 

104 

109 

93 

94 

99 

102 

102 

99 

105 

109 

107 

105 

104 

99 

96 

91 

101 

101.1 

M  I  N 

59 

65 

5  3 

5 1 

55 

55 

60 

64 

63 

56 

53 

57 

5  5 

55 

55 

55.1 

IIG  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

76 

77 

80 

81 

88 

80 

69 

74 

80 

61 

66 

82 

60 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

75 

75 

76 

79 

78 

75 

73 

76 

78 

79 

77.2 

M  I  N 

47 

50 

46 

52 

52 

53 

49 

46 

45 

48 

50 

64 

49.6 

IIG  CREEK  PH  1 

MAX 

86 

84 

82 

84 

86 

87 

85 

82 

86 

85 

63 

86 

86 

66 

66 

80 

82 

83 

83 

62 

62 

85 

86 

64 

86 

60 

80 

65 

86 

83.9 

M  I N 

65 

62 

62 

63 

60 

65 

67 

64.6 

IISHOP  WB  AP 

MAX 

97 

99 

99 

101 

102 

101 

92 

93 

96 

100 

103 

101 

101 

101 

68 

94 

95 

97 

96 

96 

97 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

99 

100 

97.2 

56 

63 

55 

58 

55 

52 

52 

54 

55 

54 

55 

5  7 

56 

5  7 

53 

57.5 

IISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

75 

75 

71 

80 

80 

63 

80 

67 

73 

76 

79 

84 

78 

79 

77 

70 

66 

74 

75 

75 

77 

76 

76 

76 

74 

76 

79 

79 

75.6 

50 

50 

47 

43 

47 

51 

56 

50 

52 

55 

51.6 

|lLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

84 

78 

78 

81 

64 

83 

80 

77 

82 

61 

60 

84 

84 

65 

64 

72 

78 

60 

76 

78 

60 

61 

81 

61 

63 

81 

78 

79 

62 

85 

60.3 

65 

60 

60 

59 

57 

61.7 

ILYTHE 

MAX 

lOB 

112 

109 

110 

105 

107 

96 

106 

112 

111 

104 

106 

106 

105 

102 

106 

108 

107 

103 

107 

106 

105 

107 

112 

113 

107 

104 

104 

108 

107 

106.8 

62 

79 

82 

78 

79 

80.5 

:LYTHE  CAA  AP 

MAX 

106 

111 

110 

109 

105 

107 

99 

105 

110 

114 

105 

105 

106 

105 

101 

106 

104 

107 

107 

102 

105 

108 

105 

106 

109 

111 

107 

105 

103 

107 

108 

106.5 

82 

82 

62 

8  3 

65 

65 

6  3 

83 

66 

62.4 

OCA 

MAX 

65 

85 

61 

62 

85 

90 

91 

65 

81 

85 

86 

87 

91 

89 

89 

88 

72 

73 

80 

82 

81 

80 

83 

67 

89 

67 

85 

83 

79 

83 

87 

64.3 

41 

54 

52 

45 

44 

44 

4  1 

39 

40 

42 

40 

4  1 

40 

40 

35 

34 

42.5 

[ONITA 

MAX 

64 

83 

81 

78 

79 

78 

79 

84 

90 

66 

64 

80 

90 

88 

87 

81 

64 

82 

81 

80 

60 

80 

82 

34 

62 

81 

62 

61 

81 

62 

82.5 

61 

66 

66 

70 

70 

69 

67 

66 

67 

63 

66 

67 

66 

6  5 

68 

63 

66.0 

lOKRECO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

100 

104 

110 

108 

105 

101 

104 

101 

103 

109 

110 

105 

105 

103 

102 

101 

103 

104 

106 

106 

104 

104 

105 

104 

104 

107 

108 

105 

101 

103 

106 

104.5 

60 

80 

76 

72 

68 

70 

70 

76 

72 

70 

75 

74 

74 

77 

7  7 

75 

62 

67 

74.3 

OWMAN  0AM 

MAX 

85 

84 

79 

82 

86 

66 

83 

80 

84 

63 

82 

66 

86 

66 

64 

69 

76 

79 

78 

77 

60 

82 

61 

60 

81 

80 

76 

76 

82 

86 

61.2 

MIN 

58 

59 

55 

^' 

54 

64 

56 

62 

59 

60 

58 

56 

56 

62 

60 

66 

53 

58 

5 1 

5  3 

57 

5  3 

69 

57 

5  3 

56 

55 

55 

57.5 

;Rawley  2  sw 

MAX 

104 

105 

109 

107 

108 

102 

105 

105 

105 

111 

113 

103 

106 

104 

102 

1  04 

1  06 

104 

108 

107 

101 

103 

107 

103 

105 

109 

111 

104 

100 

105 

108 

105.6 

MIN 

74 

81 

79 

79 

76 

80 

65 

82 

64 

62 

80 

79 

77 

74 

75 

79 

78 

76 

78 

79 

79 

76 

78.5 

RIDGEPORT 

MAX 

64 

82 

66 

88 

90 

90 

63 

79 

83 

67 

69 

68 

90 

67 

61 

76 

76 

61 

81 

82 

62 

85 

86 

85 

65 

83 

82 

86 

68 

89 

64.2 

40 

45 

39 

42 

41 

43 

46 

42 

51 

50 

45 

40 

43 

39 

38 

40 

41 

44 

44 

43 

40 

35 

36 

39 

43.4 

ROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

100 

103 

99 

98 

102 

100 

100 

102 

98 

101 

97 

94 

95 

97 

97 

MIN 

66 

65 

69 

69 

66 

67 

65 

67 

68 

61 

58 

56 

62 

59 

URBANK  WB  AP 

MAX 

87 

66 

90 

69 

66 

67 

86 

90 

93 

98 

90 

94 

91 

93 

84 

91 

64 

84 

64 

84 

82 

84 

83 

87 

93 

90 

64 

85 

83 

87 

91 

67.6 

MIN 

67 

65 

65 

62 

64 

65 

65 

63 

64 

68 

67 

66 

70 

70 

69 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

61 

62 

62 

63 

66 

64 

63 

61 

60 

69 

64.5 

URLINGAME 

MAX 

72 

74 

75 

76 

74 

72 

72 

75 

75 

74 

71 

61 

79 

71 

71 

74 

73 

78 

76 

72 

72 

70 

72 

71 

69 

70 

79 

60 

78 

76 

73 

74.1 

MIN 

57 

56 

55 

52 

51 

56 

55 

60 

60 

57 

51 

52 

53 

53 

52 

58 

59 

59 

55 

56 

56 

53 

56 

66 

56 

67 

67 

56 

50 

55 

66 

55.3 

See  Referenire  Notes  Following  Station  Index 
-  261  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  AUGUST  1958 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

1 

2 

3 

g 

g 

10 

]2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BURNEY 

MAX 
MIN 

89 
45 

92 
57 

87 
52 

87 
42 

89 
46 

94 
49 

95 
44 

90 
60 

88 
49 

91 
49 

93 
46 

68 
39 

94 
41 

94 
43 

95 
43 

95 
59 

74 
55 

50 

47 

44 

44 

45 

46 

50 

46 

43 

41 

43 

44 

42 

40 

89.8 
46.6 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

100 
71 

103 
73 

100 
70 

100 
70 

104 
74 

103 
69 

103 
74 

102 
70 

100 
68 

102 
72 

102 
71 

97 
65 

102 
70 

103 
71 

104 
69 

101 

70 

96 
72 

70 

70 

70 

69 

67 

64 

66 

66 

66 

64 

67 

65 

64 

66 

100.9 
68.9 

CABBILI.O  NM 

MAX 
MIN 

74 
tit 

72 
63 

71 
63 

72 
60 

71 
61 

74 

62 

77 
63 

74 

63 

75 
54 

76 

65 

76 
65 

77 
62 

78 
64 

79 
65 

80 
67 

80 
68 

78 
66 

67 

67 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

75.0 
64.4 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

94 
54 

89 
55 

66 
56 

91 
55 

92 
54 

91 
52 

94 

56 

94 

58 

91 
54 

93 
55 

96 
54 

97 
61 

102 
59 

101 
60 

100 
62 

94 
64 

95 
59 

61 

60 

57 

66 

55 

65 

55 

65 

55 

67 

66 

62 

53 

52 

91.5 
56.4 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 
MIN 

84 
54 

86 
56 

82 
54 

64 
50 

86 

52 

90 
54 

89 
54 

84 
58 

84 

54 

86 
55 

88 
54 

84 
54 

68 
54 

88 
54 

90 
58 

84 
60 

80 
62 

52 

42 

42 

48 

50 

52 

64 

54 

54 

54 

60 

50 

50 

85.0 
53.0 

CALLAHAN  RS 

MAX 
MIN 

95 

55 

90 

58 

66 
54 

92 
46 

95 
49 

100 

51 

99 
54 

95 

55 

91 
51 

92 
57 

91 

52 

95 
45 

97 
47 

98 
49 

97 
49 

96 
56 

84 
59 

55 

51 

48 

51 

50 

50 

48 

52 

49 

46 

45 

42 

45 

45 

93.1 
50.6 

CAMPO 

MAX 
MIN 

90 

60 

95 
57 

96 

55 

97 
61 

96 
60 

93 
60 

91 
58 

95 
56 

99 
56 

99 
57 

98 
57 

98 
64 

94 
65 

92 
64 

92 
52 

92 
61 

92 
54 

53 

53 

56 

61 

55 

51 

57 

60 

61 

61 

60 

60 

60 

^65 

94.3 
56.2 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

103 
67 

101 
64 

93 
63 

99 

63 

103 
68 

104 
67 

103 
67 

96 
66 

95 

52 

98 
66 

97 
63 

99 
64 

102 
67 

102 
67 

105 
66 

102 
73 

95 
70 

64 

64 

65 

66 

64 

64 

68 

59 

59 

67 

57 

59 

62 

66 

98.7 
64.5 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

97 
64 

97 
63 

96 
61 

97 
56 

95 
60 

94 
52 

94 

62 

99 

59 

104 

60 

104 
52 

96 
62 

100 
63 

98 
66 

100 
65 

96 
64 

97 
64 

91 
60 

63 

61 

61 

62 

55 

66 

58 

59 

61 

65 

59 

56 

55 

57 

96.3 
60.9 

CANTIL 

MAX 
MIN 

105 
72 

107 
76 

107 
75 

109 
71 

109 

1  07 
70 

103 
76 

103 
70 

106 
68 

1 10 
70 

107 
80 

110 
60 

106 
76 

106 
73 

102 
73 

101 
65 

100 
65 

66 

64 

55 

64 

62 

63 

62 

7C 

69 

72 

69 

73 

107 
63 

105.3 
69.8 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

66 
50 

88 
55 

64 
51 

82 
50 

66 
50 

90 
46 

69 
50 

84 

56 

86 
51 

88 
54 

86 
53 

87 
50 

90 
46 

9  1 
49 

90 
50 

88 
60 

79 
52 

54 

50 

47 

46 

49 

50 

53 

5C 

46 

46 

47 

47 

47 

48 

85.8 
50.3 

CATHAY   BULL    RUN  RCH 

MIN 

99 

70 

99 
68 

97 
65 

95 
62 

97 
63 

100 
65 

101 
70 

95 
70 

96 
65 

98 
69 

98 
67 

96 
65 

99 
66 

99 
68 

101 
69 

100 
76 

92 
71 

66 

66 

64 

62 

61 

62 

64 

64 

67 

'70 

66 

62 

59 

66 

97.0 
66.0 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

96 
56 

88 
54 

67 
51 

92 
46 

98 
51 

99 
55 

96 
54 

94 
54 

92 
52 

93 
54 

92 
51 

95 
45 

97 
47 

97 
50 

102 
52 

94 

60 

84 
58 

55 

53 

48 

49 

62 

54 

56 

54 

52 

60 

48 

4; 

46 

50 

93.9 
51.7 

CEOARVl LLE 

MAX 
MIN 

89 
60 

91 
60 

63 
54 

72 
53 

86 

57 

90 

57 

94 

63 

93 
69 

69 
67 

91 

60 

92 
62 

93 
59 

94 
60 

93 
57 

93 
56 

93 
61 

89 
60 

54 

59 

55 

50 

53 

69 

56 

55 

60 

56 

65 

64 

50 

86.0 
57.8 

CENIERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

107 
66 

99 
67 

100 
64 

104 
62 

106 
62 

106 

63 

100 
62 

100 
68 

102 
68 

100 
65 

102 
64 

106 
60 

104 
59 

106 
61 

103 
64 

81 
68 

94 
64 

64 

64 

64 

63 

63 

62 

101 
62 

61 

61 

62 

51 

61 

103 
59 

62 

101.1 
62.8 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

89 
59 

90 
58 

90 
58 

67 
56 

69 
59 

91 

59 

92 
60 

90 
62 

87 
56 

90 
62 

90 
60 

89 
60 

9  1 
62 

92 
62 

92 
63 

90 
56 

89 
56 

55 

57 

55 

54 

64 

66 

64 

56 

59 

50 

66 

5; 

5« 

56 

69.2' 
56.1' 

CHESTER 

MAX 
MIN 

68 
45 

87 
55 

83 
47 

86 
43 

90 
43 

91 
46 

89 
42 

63 
55 

86 
47 

51 

90 
46 

92 
41 

91 
40 

92 
42 

90 
42 

88 
59 

72 
49 

50 

45 

42 

43 

It 

45 

47 

44 

40 

40 

41 

42 

41 

41 

86.1^ 

45.: 

CHICO   EXP  STA 

MAX 
MIN 

56 

101 
67 

65 

101 
65 

103 
63 

101 
64 

1 00 
61 

93 
68 

100 

63 

64 

99 
66 

104 
59 

104 

65 

105 
62 

100 
66 

98 
72 

93 
67 

65 

65 

65 

64 

54 

66 

62 

61 

62 

63 

5C 

6C 

53 

64 

99  .'i 

64.:' 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

67 

65 

64 

65 

65 

64 

63 

66 

67 

80 
68 

67 

66 

71 

68 

68 

67 

68 

64 

69 

6S 

6{ 

64 

74.1' 
66.1 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

54 

92 
52 

92 
61 

56 

63 

60 

59 

59 

61 

64 

54 

96 
63 

6  9 
57 

9  3 
66 

66 
65 

90 
64 

85 

62 

64 

61 

61 

56 

55 

58 

65 

6C 

62 

61 

5'; 

6< 

5t 

56 

89.1 
60. <; 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

61 

91 
61 

60 

57 

1  00 
59 

1 00 
58 

95 
60 

6  1 
63 

57 

90 
60 

9 1 
57 

57 

99 
57 

55 

99 
60 

94 

60 

86 
66 

67 

59 

59 

58 

66 

69 

57 

57 

58 

51 

58 

55 

66 

57 

92  .i 
58. 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

97 
61 

96 

60 

95 
56 

98 
56 

97 
57 

1  00 
60 

98 
64 

94 

54 

96 
53 

95 
64 

93 
57 

98 
60 

97 
56 

100 
57 

102 
65 

91 
72 

60 

96 

60 

58 

58 

59 

59 

67 

52 

52 

64 

9  3 
57 

94 
56 

97 
56 

1 00 
67 

96.) 
58. 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

54 

56 

57 

52 

96 
56 

56 

52 

56 

55 

87 
53 

91 
50 

98 
53 

104 
54 

100 
58 

101 
54 

92 
59 

64 

61 

90 
55 

56 

91 
50 

52 

53 

91 

65 

81 
53 

54 

91 
62 

93 
52 

53 

5< 

96 
54 

98 
58 

54* 

COALINGA 

MAX 
M  I  N 

102 
69 

1  00 
71 

100 
68 

101 
57 

103 
66 

104 
70 

101 

76 

101 
57 

102 
65 

101 
66 

99 

67 

102 
53 

104 
69 

105 
71 

102 
69 

97 
78 

98 
70 

9  7 
66 

99 
69 

100 
69 

100 
67 

99 
67 

101 
64 

99 
65 

99 
65 

102 
67 

102 
68 

97 
66 

100 
65 

102 
62 

100. 
67.| 

COLFAX 

MAX 
M  I  N 

69 

71 

64 

65 

65 

68 

68 

69 

69 

'  67 

68 

97 
65 

98 
66 

100 
69 

99 
71 

95 
72 

68 
58 

67 

67 

59 

66 

64 

66 

69 

6e 

68 

96 
69 

66 

65 

96 
64 

65 

95. 
67. 

COLUSA   1  SSW 

MAX 
MIN 

65 

62 

56 

61 

60 

61 

57 

54 

1  00 
59 

99 
59 

1  00 
56 

104 
59 

105 
60 

106 
59 

102 
61 

96 
51 

95 
66 

^68 

100 
62 

101 
63 

62 

62 

63 

59 

97 
56 

101 
60 

61 

55 

5! 

IOC 
61 

102 
62 

99. 

60.1 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

73 

72 

66 

67 

102 
65 

104 

67 

75 

101 
70 

68 

1 02 
69 

102 
70 

99 
66 

100 
71 

104 
75 

105 
71 

103 
78 

100 
72 

71 

97 
68 

100 
69 

100 
67 

101 
66 

65 

101 
65 

1 OC 
65 

99 
69 

102 
70 

102 
66 

6< 

99 
63 

1  00 
65 

100.' 
68. i 

CORONA 

MAX 
MIN 

64 

63 

60 

58 

62 

52 

90 
62 

93 
61 

96 
62 

96 
62 

94 
65 

95 
64 

94 

66 

92 
67 

93 
67 

92 
67 

90 
64 

85 
65 

65 
53 

87 
55 

86 
59 

86 

66 

85 
67 

89 
59 

90 
60 

9  3 
61 

91 

63 

68 
61 

86 
68 

9C 
63 

94 
54 

90  il 
61. 

COVELO 

MAX 
MIN 

57 

56 

54 

52 

1  00 
52 

102 
54 

55 

1  00 
57 

96 
53 

99 
52 

97 
47 

96 
46 

100 
46 

101 
52 

103 
50 

90 
55 

65 
54 

99 
53 

95 
50 

98 
55 

100 
66 

105 
55 

1  02 
64 

100 
51 

99 
61 

99 
46 

95 
48 

92 
49 

100 
52 

104 
55 

104 
61 

98,1 
52. 

COW  CREEK 

MAX 
MIN 

92 

92 

93 

91 

130 
90 

116 

100 

116 
66 

HO 

80 

116 
88 

1  20 
90 

1  22 
94 

122 
97 

121 
101 

118 
95 

115 
81 

1  1  2 
64 

112 

90 

114 
91 

116 
87 

1  17 
66 

lie 

90 

116 

90 

115 
86 

117 
85 

118 
87 

119 

93 

118 
92 

117 
95 

114 
89 

115 
89 

117 
66 

117 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

51 

54 

49 

49 

48 

55 

55 

61 
55 

65 
54 

63 
54 

66 
54 

70 
50 

71 
54 

66 
59 

62 
55 

63 
51 

62 
52 

69 
48 

70 
51 

66 
52 

67 

53 

69 

53 

69 
51 

64 

53 

70 
46 

66 
55 

73 
46 

74 

55 

70 
47 

:; 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

57 

59 

56 

56 

55 

57 

56 

57 

50 

60 
59 

56 

92 
60 

97 
60 

95 
56 

86 
57 

80 
58 

76 
61 

84 
58 

79 
59 

64 

68 

69 

57 

90 
56 

83 
57 

75 
57 

79 
56 

83 
55 

86 

56 

75 
60 

77 
57 

87 
59 

84 
59 

84:' 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

63 

61 

60 

62 

64 

65 

64 

80 
51 

60 
62 

80 
62 

83 
65 

83 
66 

86 
65 

79 
67 

8 1 
54 

79 
65 

76 
68 

77 
64 

75 
64 

74 

55 

76 
62 

75 
62 

76 
64 

77 
66 

77 
63 

76 
64 

75 
64 

74 
63 

76 
62 

76 
62 

If 

III 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

59 

59 

53 

58 

57 

60 

69 

98 

73 

99 

72 

100 
71 

98 

73 

93 
70 

95 
56 

101 
68 

103 
67 

70 

68 

93 
60 

93 
65 

95 
64 

92 

60 

94 
64 

90 
61 

96 
66 

96 
64 

98 
62 

94 

65 

96 
70 

66 
60 

94 
76 

102 
76 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

53 

60 

65 
47 

90 
51 

90 
54 

86 

56 

67 

50 

84 

51 

86 
54 

90 
62 

89 
59 

89 
61 

91 
62 

86 
58 

85 
59 

54 

52 

86 
50 

86 
50 

89 
54 

67 
68 

85 
63 

85 
62 

87 
53 

66 

54 

89 
64 

88 

65 

85 
56 

85 
56 

85 

50 

90 
49 

86|' 
541 

DAGGETT   CAA  AP 

MAX 
MIN 

77 

76 

75 

105 
72 

1 06 
77 

77 

93 
68 

93 
71 

102 
72 

105 
75 

107 
76 

103 
79 

104 
61 

107 
76 

91 
71 

96 
70 

99 
72 

100 
69 

102 
71 

102 
68 

103 
74 

103 

72 

101 

69 

104 

70 

106 
74 

106 
77 

102 
75 

101 
73 

102 
71 

102 
70 

106 
72 

( 

102; 
73, 

DAVIS   AGR  COLLEGE 

MAX 
MIN 

102 
63 

103 
63 

98 
56 

97 
61 

101 
59 

104 

58 

101 

56 

90 
65 

97 
58 

98 
61 

99 
56 

97 
59 

103 
58 

101 
55 

105 
60 

100 
67 

86 
68 

97 
63 

97 
61 

97 
60 

100 
60 

100 
67 

99 
58 

91 
68 

93 
56 

96 
66 

100 
60 

96 
58 

69 
54 

95 
59 

99 
59 

91 

5? 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 
MIN 

96 
59 

91 
57 

65 
58 

91 
51 

95 
57 

97 
64 

98 
64 

94 
65 

85 
61 

88 
54 

69 
61 

91 
54 

93 
48 

93 
46 

91 
56 

92 

55 

92 
54 

92 
58 

93 
59 

91 
63 

91 
66 

92 
59 

94 
57 

94 
59 

9; 

51 

DEER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

93 
47 

87 
52 

66 

50 

69 
48 

91 
44 

92 

50 

90 
49 

87 
59 

91 

52 

89 
54 

89 

52 

91 
49 

94 
48 

93 
46 

91 
52 

85 
60 

78 

53 

86 
50 

86 

50 

66 

62 

86 

46 

69 
47 

66 
49 

89 

52 

89 
49 

89 
50 

86 

62 

86 

51 

66 
46 

90 
44 

93 
46 

81 
5( 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

t) 
Ol 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DENAIR 

MAX 
MIN 

98 
65 

97 
64 

95 
61 

98 
61 

101 
60 

100 
61 

98 
64 

92 
65 

98 

50 

95 
63 

96 
64 

100 
60 

99 

59 

100 
60 

101 
66 

90 
70 

97 
58 

94 

66 

95 
53 

99 
63 

95 

51 

97 
61 

95 
60 

92 
59 

96 
58 

98 

52 

96 

66 

92 
69 

95 
68 

97 

69 

101 
61 

96.  7 
62.1 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

95 
59 

96 

■  51 

95 
57 

95 
59 

94 

59 

94 
55 

92 
56 

93 
56 

95 
57 

95 
59 

96 
61 

91 
58 

90 
58 

88 
61 

89 
60 

89 
52 

89 
56 

90 
51 

91 
61 

89 
51 

90 
61 

91 
61 

90 
61 

89 
51 

89 
58 

91 

59 

94 
61 

91.6 
68.9 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

105 
68 

103 
64 

105 
60 

105 
62 

104 
62 

100 
59 

101 
62 

102 
59 

103 
66 

105 
66 

103 
66 

101 
69 

96 
51 

97 
52 

99 
67 

99 
65 

99 
70 

97 
65 

97 
62 

DONNER  MEMORIAL    ST  PK 

MAX 
MIN 

85 
40 

86 
51 

81 
45 

81 
39 

84 

37 

89 
44 

89 
44 

84 

55 

79 
47 

86 
53 

86 
54 

85 
54 

89 
43 

88 
41 

88 
47 

91 
57 

70 
51 

71 
46 

75 
41 

81 

81 
41 

80 
39 

82 
42 

86 
45 

86 
42 

84 
43 

84 
44 

82 
44 

78 
40 

81 
36 

87 
39 

8  3.2 
44.8 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

92 
52 

96 
58 

89 
54 

89 
50 

90 
46 

94 
51 

92 
56 

92 
59 

86 

53 

93 
56 

91 
56 

94 

49 

93 
56 

95 
48 

94 

62 

94 

56 

75 
55 

84 
54 

89 

65 

90 
55 

89 

52 

88 
51 

91 

53 

96 

55 

90 

65 

91 

52 

92 
52 

89 
54 

68 
47 

89 
47 

92 
49 

90.6 

52.8 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

91 
56 

91 
56 

89 
54 

89 
52 

91 
52 

96 

53 

99 

56 

95 
58 

91 

50 

94 
61 

96 
57 

97 

55 

100 
56 

96 
54 

96 
55 

98 
58 

77 
57 

81 
52 

85 
53 

89 
53 

87 
50 

85 

50 

87 
52 

92 
56 

96 
53 

97 
63 

91 
53 

89 
53 

86 
52 

90 
49 

89 
48 

91.3 
54.1 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

95 
56 

92 

52 

92 
52 

94 
48 

95 
50 

96 
52 

94 
54 

92 
57 

93 

53 

94 

56 

93 
54 

95 
53 

95 
53 

98 
53 

95 
55 

88 
62 

89 
54 

90 
54 

91 
54 

93 
54 

93 
47 

92 
47 

92 
48 

93 

60 

96 
50 

96 
52 

94 

55 

91 
52 

91 
49 

93 
45 

96 
50 

52.3 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

81 
56 

81 
55 

81 
55 

76 
57 

73 
55 

73 
55 

80 
62 

83 
54 

86 
53 

77 
55 

84 
54 

77 
57 

73 
56 

74 
54 

79 
52 

77 
63 

75 
54 

76 

52 

81 
53 

75 
55 

73 
51 

EAGLE  MTN 

MAX 
MIN 

98 
79 

105 
86 

108 
85 

107 
87 

106 

67 

104 
74 

105 
81 

98 
81 

103 
85 

107 
89 

111 
66 

106 
87 

105 
87 

103 
65 

103 
76 

98 
78 

102 
83 

102 
83 

104 
83 

105 
82 

100 
85 

103 
85 

103 
84 

102 
86 

103 
85 

106 
86 

106 
84 

105 
82 

102 
83 

102 
83 

102 
82 

83.5 

EAST  PARK  RES 

MAX 
MIN 

98 
65 

103 
68 

95 
61 

95 
59 

99 
59 

101 
61 

101 
63 

96 
57 

94 

50 

95 
58 

96 

68 

95 
50 

101 
58 

101 
60 

103 
68 

103 
71 

85 
71 

91 
52 

96 
66 

97 
62 

95 

60 

95 
61 

100 
62 

98 
62 

96 

60 

95 

59 

96 
60 

97 
58 

93 
67 

92 
59 

98 
59 

51.4 

EL  CAJON  2  E 

MAX 
MIN 

86 
63 

92 
59 

91 
60 

80 
62 

84 
62 

84 
62 

84 
61 

92 
56 

99 
60 

97 
59 

92 
59 

94 
63 

97 
55 

95 
55 

96 
55 

87 
64 

88 
64 

89 
55 

87 
66 

88 
65 

85 
62 

86 
59 

87 
66 

88 

60 

90 
60 

89 
61 

85 
54 

85 
63 

88 
66 

90 
66 

90 
62 

62.0 

EL  CAP  I  TAN  0AM 

MAX 
MIN 

97 
6'! 

91 
61 

95 
63 

95 
59 

90 
61 

89 
63 

91 
61 

68 
54 

95 
61 

101 
53 

100 
65 

96 
65 

97 
68 

97 
66 

98 
66 

97 
56 

93 
65 

90 
56 

92 
65 

90 
68 

90 
62 

89 
59 

90 
63 

90 
50 

92 
62 

96 
52 

94 
64 

91 
65 

89 
52 

91 
66 

95 
57 

62.7 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

106 
78 

110 
80 

110 
60 

108 
82 

103 
80 

105 
79 

104 
80 

107 
78 

110 
75 

112 
60 

110 
83 

105 
61 

104 
62 

104 
82 

103 
60 

105 
79 

104 
78 

108 
71 

105 
76 

105 
78 

103 
80 

105 
79 

104 

79 

106 
79 

109 
80 

110 
82 

110 
80 

103 
81 

106 
80 

106 
74 

110 
76 

79.1 

ELECTRA  PH 

MAX 
MIN 

103 
63 

102 
63 

98 
61 

101 
63 

104 
60 

104 
64 

102 
62 

98 
64 

100 
62 

101 
56 

100 
62 

103 
59 

103 
61 

106 
59 

103 
69 

102 

73 

98 
69 

97 
64 

98 
52 

100 

55 

100 
69 

100 
50 

100 
51 

98 
60 

100 
51 

103 
63 

101 
66 

99 
59 

96 
57 

100 
55 

104 
58 

62.3 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

96 
54 

93 
56 

85 
49 

87 
47 

93 
46 

95 
51 

92 
52 

87 
61 

91 
49 

91 
49 

88 
48 

88 
43 

90 
45 

92 
45 

96 
48 

93 
51 

89 
51 

90 
52 

93 
60 

90 
50 

92 
49 

94 

52 

97 

50 

97 
64 

94 

50 

91 
46 

88 
46 

82 
46 

80 
45 

88 
52 

91 
46 

49.1 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

99 
65 

100 
65 

102 
62 

99 
59 

97 
65 

97 
64 

100 
62 

106 
55 

104 
57 

94 
67 

97 
67 

98 
68 

108 
51 

97 
54 

96 
51 

96 
64 

97 
58 

96 
50 

99 
59 

100 
64 

104 
64 

98 
64 

96 
62 

97 
51 

101 
55 

105 
55 

61.9 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

89 
63 

90 
61 

88 
60 

66 
60 

84 
60 

87 
62 

85 
62 

88 

59 

94 

52 

92 
50 

90 
63 

95 
53 

96 
55 

93 
55 

95 
56 

90 
54 

83 
66 

86 
66 

85 

56 

86 
65 

83 
64 

84 
59 

84 
64 

85 
52 

87 
63 

88 
52 

87 
65 

86 
55 

85 
64 

88 
59 

67 
59 

62)7 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 
53 

60 
55 

64 

53 

62 
53 

60 
52 

52 
55 

61 
55 

59 
54 

50 
53 

50 
54 

51 
54 

52 
51 

66 
56 

61 
57 

52 
56 

62 
56 

65 
55 

61 
63 

53 
53 

61 

53 

60 

52 

52 
54 

59 
53 

69 
53 

60 
61 

60 
54 

64 

51 

50 
63 

57 
50 

64 
56 

54 

63 

63.5 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

96 
61 

85 
62 

93 
57 

96 
60 

97 
61 

95 
56 

85 
55 

83 
60 

87 
51 

91 
50 

54 

100 
54 

95 
61 

100 
55 

98 
52 

84 
51 

88 
68 

84 

57 

88 
58 

95 
57 

92 
57 

91 
56 

90 
55 

84 

62 

88 

56 

95 
66 

95 
57 

81 
65 

89 
57 

95 
50 

96 
61 

57.5 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

95 

70 

93 
69 

91 
67 

95 
65 

98 
71 

96 
71 

91 
70 

90 

70 

90 
70 

97 
71 

97 
73 

98 
77 

100 
74 

98 
72 

94 
72 

79 
58 

89 
66 

85 
55 

86 
66 

92 
65 

94 

57 

93 
58 

91 
56 

94 

57 

93 
59 

95 
72 

96 
72 

91 
67 

88 
67 

90 
59 

96 
59 

69.2 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 
MIN 

64 

52 

66 
58 

84 
50 

88 
50 

90 
54 

90 
52 

88 
56 

84 
54 

88 

52 

85 
48 

90 
50 

90 
50 

92 
52 

94 
65 

82 
54 

85 

52 

88 
48 

86 
50 

82 
50 

88 

62 

92 
62 

85 
48 

88 
48 

86 
48 

82 
50 

82 
50 

51.4 

FIVE   POINTS   5  SSW 

MAX 
MIN 

105 
61 

101 
66 

102 
63 

104 
54 

104 
65 

103 
72 

100 
67 

104 
53 

105 
56 

100 
67 

102 
50 

105 
55 

103 
69 

107 
66 

100 
76 

100 
67 

97 
57 

101 
67 

102 
67 

102 
55 

100 
65 

102 
65 

101 
57 

101 
62 

102 
54 

102 
56 

97 
63 

100 
52 

101 
59 

102 
66 

65.4 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

104 
68 

105 
63 

94 

61 

98 
64 

102 
66 

103 
65 

104 
64 

69 
59 

56 

61 

98 
62 

101 
64 

103 
66 

103 
65 

105 
69 

102 
74 

95 
59 

97 
64 

99 
63 

97 
62 

100 
55 

100 
63 

100 
62 

94 

69 

95 

59 

97 

57 

102 
59 

97 
60 

91 
51 

95 
62 

100 
62 

63.4 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

96 
68 

95 
66 

97 
66 

96 
61 

93 
61 

93 
53 

93 
64 

96 
63 

100 
67 

99 
67 

97 
69 

100 
67 

97 
70 

96 
70 

91 
69 

94 

69 

91 
54 

89 
65 

90 
62 

91 

63 

89 

59 

88 

69 

89 
60 

88 
62 

97 
54 

96 
68 

91 
64 

90 
52 

91 
60 

95 
63 

98 
54 

54.6 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

97 
53 

96 
53 

91 
49 

90 
48 

95 
49 

100 

53 

101 
52 

100 
52 

95 
51 

96 

52 

97 
47 

97 
45 

96 
43 

97 
48 

99 
47 

101 
47 

85 
57 

88 
52 

90 
52 

95 
51 

95 
51 

92 
51 

97 
51 

101 
60 

99 
50 

95 
49 

97 
48 

93 
45 

90 
43 

87 
44 

96 
49 

49.4 

FORT  BIOWELL 

MAX 
MIN 

91 
52 

90 
52 

62 
50 

89 
49 

89 
47 

93 
49 

90 
52 

87 
54 

88 
52 

90 
54 

89 
52 

91 
51 

92 
60 

94 
52 

94 

50 

85 
59 

85 
65 

85 
62 

86 
53 

80 
49 

84 
44 

82 
47 

90 
47 

92 
51 

90 

51 

87 
47 

87 
47 

85 
45 

81 
47 

68 
45 

90 
45 

87.9 
50.4 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

64 
51 

68 
52 

64 

52 

68 

50 

64 

51 

63 
52 

62 
51 

54 

52 

65 
51 

61 
51 

63 
52 

55 
48 

69 
48 

56 
51 

61 
51 

63 
51 

60 
52 

53 
52 

53 
51 

65 

52 

54 

51 

55 
51 

52 
52 

52 
53 

54 

52 

60 
49 

55 
50 

53 
52 

67 
60 

67 
51 

71 
64 

54.3 
51.2 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

62 
51 

62 
55 

70 
»9 

66 
45 

64 
48 

64 
49 

63 
51 

54 

53 

51 
52 

62 
52 

65 
51 

57 
43 

67 
42 

61 
47 

61 
47 

68 
51 

62 
53 

51 
48 

66 
49 

61 

52 

58 

50 
52 

62 
53 

61 
53 

60 
60 

50 
50 

66 
50 

69 
47 

66 
49 

63 
50 

53.0 
49.7 

FORT  JONES  RS 

MAX 
MIN 

94 

55 

92 
57 

66 
56 

92 
46 

96 

50 

100 
50 

97 
53 

97 
55 

96 

51 

96 

55 

96 
51 

95 
44 

95 
47 

96 
49 

98 
47 

95 

67 

89 
50 

90 
60 

94 

52 

94 
51 

90 

52 

94 
61 

98 
61 

97 
63 

99 
52 

96 
47 

94 
48 

94 
45 

90 
42 

90 
46 

98 
44 

94.5 
51.0 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

68 
54 

69 
56 

80 
56 

76 
56 

70 
48 

55 

52 

66 

52 

74 

55 

72 
54 

70 
50 

75 

52 

75 
48 

75 
45 

71 
46 

63 
48 

66 
52 

74 

55 

58 
54 

68 
54 

65 
54 

62 
53 

67 

52 

74 
64 

64 

55 

67 
63 

54 

53 

68 
54 

68 
56 

78 
51 

74 

60 

64 

56 

69.8 
62.5 

FRESNO  WB  AP 

MAX 
MIN 

100 
70 

96 
69 

98 
67 

101 
66 

101 
65 

102 
57 

97 
74 

97 
69 

101 
67 

101 
58 

98 
58 

99 
56 

101 
70 

103 
72 

99 
70 

96 
75 

97 
71 

95 
59 

98 
68 

99 
58 

100 
66 

98 
64 

99 
63 

98 
66 

97 

65 

100 
67 

100 
58 

95 
56 

98 
64 

99 
63 

101 
66 

67.5 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

103 
65 

103 
67 

102 
67 

102 
61 

103 
62 

106 
64 

106 
66 

100 
66 

101 
63 

105 
65 

104 
65 

100 
63 

104 
54 

105 
57 

107 
67 

104 

70 

99 
69 

100 
55 

98 
65 

100 
53 

102 
61 

103 
50 

101 
50 

101 
63 

100 
61 

99 

63 

104 
55 

105 
64 

98 
59 

100 
63 

103 
61 

102.2 
64.2 

61ANT  FOREST 

MAX 
MIN 

77 

53 

78 
54 

77 
51 

78 
49 

79 

50 

80 
51 

61 

55 

74 
54 

76 

52 

81 
54 

80 
54 

78 
54 

82 
57 

82 
67 

88 
53 

75 
54 

74 
49 

75 
53 

76 
51 

77 
47 

78 
51 

78 
52 

77 
49 

78 
50 

80 
64 

79 
64 

81 
54 

80 
52 

75 
50 

76 
50 

81 
62 

78.4 
52.3 

6ILR0Y 

MAX 
MIN 

96 
57 

90 
60 

90 
55 

95 
54 

93 
50 

90 
53 

86 
57 

66 
57 

62 
57 

88 
56 

91 
54 

95 
54 

101 
54 

95 
63 

92 
53 

91 
60 

87 
60 

89 
59 

86 
58 

87 
57 

89 
65 

90 
65 

87 
64 

81 

56 

85 
58 

89 
57 

93 
57 

82 
55 

87 
64 

69 
53 

90 
53 

89.4 
55.7 

OLENNVILLE 

MAX 
MIN 

91 
51 

89 

55 

63 
54 

86 
54 

36 
52 

89 
63 

87 
52 

91 
51 

96 

53 

90 
52 

96 
52 

90 
52 

93 
52 

88 
51 

88 
57 

91 

51 

91 

53 

93 
60 

90 
60 

93 
60 

94 

50 

95 
54 

95 
66 

95 
53 

89 
60 

93 
51 

94 

60 

91.1 
53.3 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

72 
52 

77 

53 

76 
50 

75 
49 

76 
49 

78 
49 

76 
55 

70 
52 

76 
49 

78 
55 

76 
63 

78 
63 

61 
55 

61 
55 

80 
65 

75 

53 

76 

52 

71 

50 

72 
49 

74 
47 

75 
48 

75 
48 

74 
48 

75 
49 

78 
51 

80 

.  53 

76 

53 

77 
61 

74 
48 

73 
48 

78 
60 

76.1 
51.1 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

95 
63 

98 
69 

93 
63 

91 
61 

93 
61 

96 
64 

97 
65 

93 
55 

92 
65 

95 
64 

94 
64 

93 
64 

95 
66 

95 
64 

99 
65 

95 
70 

82 
54 

85 
62 

90 
54 

92 
66 

90 
61 

91 
61 

92 
62 

94 
65 

92 
64 

94 
55 

96 
66 

93 
57 

91 
62 

90 
59 

94 

69 

93.0 
63.8 

GRATON  1  W 

i 

MAX 
MIN 

61 
54 

73 
57 

88 
55 

92 
46 

89 
49 

82 
50 

80 
50 

75 
56 

77 
53 

80 
48 

94 
48 

98 
47 

89 
47 

92 
48 

83 
45 

77 
62 

80 
60 

76 

79 

85 

80 

78 

70 

73 

77 

85 

74 

74 

89 

89 

89 

82.2 
51.4 

GREENLAND  RANCH 

1 

MAX 
MIN 

116 

92 

116 

92 

117 
91 

119 
90 

120 
69 

119 
99 

115 
66 

110 
80 

115 
69 

120 
91 

121 
92 

121 
92 

116 

100 

117 
92 

115 
81 

112 
83 

113 
90 

112 
92 

115 
86 

118 
85 

117 
92 

1  16 

90 

1  15 

85 

116 
83 

117 
87 

119 
92 

118 
93 

115 
95 

115 
89 

114 
90 

116 
83 

116.4 
89.4 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  AUGUST  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

H* IWEE 

MAX 

93 

94 

96 

99 

98 

99 

98 

84 

92 

94 

100 

102 

100 

100 

96 

82 

90 

90 

91 

92 

92 

96 

94 

94 

96 

96 

95 

93 

94 

94 

95 

94.5 

MIN 

63 

66 

68 

66 

66 

67 

73 

68 

66 

68 

70 

72 

74 

72 

73 

68 

64 

64 

66 

66 

65 

64 

64 

64 

67 

70 

69 

70 

64 

64 

65 

67*4 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

65 

66 

67 

64 

64 

63 

66 

67 

66 

65 

71 

66 

63 

62 

68 

64 

68 

62 

64 

62 

64 

63 

64 

67 

65 

69 

71 

64 

64 

65.4 

MIN 

57 

59 

54 

54 

54 

56 

58 

56 

56 

49 

50 

51 

52 

55 

56 

5  7 

57 

67 

54 

63 

54 

54 

56 

5  8 

67 

57 

56 

55.0 

HAMILTON  AFB 

MAX 

82 

77 

79 

79 

78 

75 

75 

77 

78 

80 

83 

93 

77 

79 

74 

74 

83 

79 

79 

78 

75 

74 

74 

74 

76 

76 

80 

79 

61 

79 

78 

78.3 

MIN 

66 

58 

58 

58 

55 

56 

54 

59 

57 

55 

50 

54 

59 

58 

65 

55 

61 

5  8 

58 

56 

55 

57 

54 

56 

57 

60 

56 

56 

56.1 

HANFORD 

MAX 

99 

98 

98 

100 

100 

101 

100 

97 

99 

97 

97 

98 

100 

100 

104 

98 

96 

94 

97 

98 

96 

98 

98 

98 

96 

99 

99 

98 

98 

97 

99 

98.4 

MIN 

64 

67 

69 

65 

63 

62 

67 

66 

63 

66 

65 

62 

62 

69 

67 

76 

69 

66 

67 

67 

67 

65 

6 1 

59 

58 

64 

66 

63 

62 

60 

59 

64.  B 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

100 

100 

92 

96 

103 

105 

104 

101 

96 

100 

100 

96 

101 

101 

104 

104 

99 

97 

102 

102 

98 

102 

104 

104 

102 

100 

100 

96 

91 

99 

101 

100.1 

MIN 

59 

63 

53 

52 

50 

58 

59 

56 

55 

57 

54 

49 

53 

53 

63 

60 

57 

58 

58 

56 

65 

60 

56 

49 

53 

53 

46 

63 

51 

55,3 

HAT    CREEK   PH  1 

MAX 

92 

95 

89 

89 

92 

97 

98 

94 

91 

95 

93 

97 

97 

96 

96 

79 

69 

91 

92 

89 

90 

92 

97 

96 

94 

92 

69 

69 

92.6 

MIN 

47 

56 

53 

45 

45 

47 

46 

57 

50 

49 

41 

42 

43 

41 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

101 

103 

108 

107 

105 

101 

103 

99 

103 

109 

111 

103 

104 

103 

102 

100 

103 

102 

105 

106 

101 

102 

104 

102 

103 

107 

109 

103 

101 

102 

105 

103.6 

MIN 

76 

78 

75 

80 

80 

80 

82 

77 

76 

63 

62 

83 

84 

82 

74 

77 

75 

78 

76 

80 

60 

80 

75 

78 

80 

77 

78 

79 

77 

76 

72 

78,4 

HEALOSeuRG 

MAX 

86 

82 

97 

100 

99 

91 

87 

85 

86 

66 

100 

106 

98 

103 

92 

82 

89 

85 

88 

93 

91 

68 

81 

62 

88 

95 

82 

82 

94 

98 

99 

90.9 

MIN 

56 

59 

57 

53 

55 

54 

53 

53 

57 

52 

53 

51 

51 

54 

52 

58 

66 

56 

56 

65 

54 

54 

56 

57 

56 

54 

54 

68 

55 

55 

55 

56.1 

HENSHAW  DAM 

MAX 

94 

90 

93 

97 

96 

96 

92 

93 

94 

97 

97 

96 

99 

94 

95 

94 

89 

91 

90 

93 

94 

90 

89 

92 

94 

95 

98 

91 

91 

89 

96 

93.6 

MIN 

61 

59 

55 

55 

59 

62 

60 

58 

60 

59 

62 

65 

67 

64 

64 

62 

58 

54 

54 

55 

62 

56 

53 

54 

60 

61 

63 

62 

59 

50 

51 

56  .8 

HETCH  HETCHY 

MAX 

90 

92 

89 

89 

92 

93 

92 

90 

67 

91 

91 

91 

94 

92 

93 

69 

69 

89 

85 

87 

87 

89 

88 

91 

91 

92 

94 

90 

89 

90 

94 

90.3 

MIN 

59 

61 

58 

55 

55 

57 

58 

59 

60 

60 

59 

59 

61 

69 

62 

63 

60 

56 

62 

54 

5  3 

53 

54 

57 

58 

56 

69 

5  7 

56 

55 

55 

57.5 

HOLLISTER 

MAX 

78 

80 

86 

83 

82 

75 

76 

73 

78 

81 

93 

98 

90 

84 

77 

78 

77 

74 

77 

79 

83 

79 

74 

76 

82 

88 

71 

75 

83 

64 

68 

80.7 

MIN 

55 

58 

54 

50 

50 

50 

54 

55 

53 

53 

51 

62 

51 

52 

51 

57 

57 

56 

57 

56 

53 

64 

54 

62 

54 

54 

56 

65 

52 

52 

50 

53.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

75 

74 

72 

74 

76 

77 

76 

71 

76 

76 

76 

80 

79 

76 

78 

76 

68 

69 

71 

73 

73 

72 

74 

75 

75 

76 

75 

74 

71 

76 

77 

74.6 

MIN 

49 

51 

48 

47 

50 

53 

59 

53 

50 

53 

51 

54 

56 

57 

56 

53 

49 

49 

49 

45 

60 

46 

47 

49 

51 

52 

51 

49 

46 

49 

50 

50.7 

IDRIA 

MAX 

97 

99 

98 

96 

97 

99 

97 

95 

97 

96 

94 

98 

99 

100 

99 

92 

90 

98 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

97 

95 

92 

94 

96 

97 

95.7 

MIN 

71 

71 

68 

67 

69 

71 

75 

71 

70 

74 

71 

69 

72 

73 

74 

71 

66 

67 

69 

68 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

73 

70 

69 

69 

71 

70.2 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

84 

89 

90 

91 

91 

86 

85 

66 

69 

86 

69 

91 

64 

65 

89 

80 

81 

84 

86 

88 

66 

87 

87 

88 

88 

88 

85 

85 

65 

69 

92 

87.0 

MIN 

51 

48 

47 

49 

48 

55 

56 

54 

54 

55 

52 

59 

61 

56 

56 

52 

48 

46 

46 

46 

5  3 

51 

51 

51 

53 

52 

53 

55 

51 

43 

49 

61.6 

IMPERIAL 

MAX 

104 

109 

107 

107 

103 

105 

104 

106 

109 

111 

107 

105 

103 

101 

103 

105 

103 

106 

106 

102 

103 

105 

104 

104 

107 

109 

105 

101 

105 

106 

108 

105.2 

MIN 

79 

79 

78 

82 

80 

79 

81 

60 

60 

64 

86 

83 

84 

83 

81 

80 

79 

77 

77 

62 

81 

80 

79 

81 

81 

63 

81 

82 

81 

77 

77 

60.5 

INDEPENDENCE 

MAX 

97 

101 

101 

102 

101 

94 

102 

106 

104 

103 

101 

94 

95 

97 

99 

99 

100 

99 

101 

97 

97 

MIN 

65 

64 

65 

66 

71 

63 

62 

75 

69 

69 

68 

61 

66 

59 

59 

6  3 

60 

6  5 

64 

63 

60 

INDIO   US   DATE  GARDEN 

MAX 

104 

106 

115 

110 

107 

102 

106 

103 

106 

113 

114 

106 

107 

107 

103 

105 

106 

106 

110 

109 

103 

101 

108 

107 

102 

109 

109 

105 

102 

105 

109 

106.6 

MIN 

79 

85 

85 

79 

76 

76 

60 

78 

83 

91 

87 

82 

85 

79 

81 

82 

76 

76 

62 

76 

78 

78 

72 

77 

82 

85 

81 

79 

76 

76 

73 

80.1 

INYOKERN 

MAX 

102 

104 

107 

106 

106 

105 

101 

100 

104 

107 

109 

106 

107 

105 

100 

98 

98 

99 

101 

103 

104 

103 

101 

102 

105 

104 

102 

101 

101 

104 

105 

103.3 

MIN 

70 

71 

65 

62 

63 

71 

78 

70 

69 

70 

69 

77 

79 

71 

75 

64 

63 

67 

69 

62 

63 

69 

61 

62 

69 

69 

71 

67 

62 

65 

63 

67.6 

IRON  MTN 

MAX 

105 

108 

112 

111 

111 

105 

103 

94 

106 

111 

115 

110 

110 

106 

106 

98 

106 

106 

108 

110 

105 

107 

109 

107 

107 

111 

112 

106 

106 

106 

110 

107.5 

MIN 

81 

83 

85 

85 

69 

84 

75 

76 

82 

86 

88 

67 

64 

65 

78 

79 

82 

82 

82 

82 

83 

84 

64 

63 

84 

83 

85 

79 

61 

62 

61 

82.7 

JESS  VALLEY 

MAX 

84 

76 

78 

81 

84 

87 

86 

82 

82 

84 

85 

67 

86 

85 

86 

83 

76 

78 

83 

78 

75 

78 

83 

63 

64 

83 

61 

78 

76 

83 

84 

81.9 

MIN 

52 

53 

60 

46 

46 

50 

54 

59 

54 

56 

55 

48 

40 

50 

50 

58 

48 

48 

48 

42 

46 

48 

64 

50 

48 

46 

46 

43 

46 

46 

JOKE  ISLAND 

MAX 

80 

89 

93 

92 

87 

85 

80 

79 

61 

87 

60 

95 

92 

97 

64 

78 

64 

79 

84 

90 

67 

84 

76 

77 

84 

92 

92 

84 

67 

92 

95 

86.0 

MIN 

61 

58 

60 

59 

58 

58 

58 

60 

58 

60 

56 

64 

63 

59 

59 

62 

68 

60 

60 

58 

58 

57 

59 

58 

57 

57 

60 

61 

60 

61 

61 

59*6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

85 

88 

89 

90 

92 

85 

66 

90 

92 

90 

92 

96 

90 

91 

87 

85 

64 

86 

86 

91 

85 

83 

85 

89 

69 

95 

85 

86 

84 

90 

93 

88.4 

MIN 

60 

53 

63 

56 

60 

61 

59 

57 

59 

58 

61 

65 

66 

65 

62 

59 

56 

51 

51 

57 

63 

53 

50 

59 

60 

61 

60 

68 

57 

49 

56 

KERN   RIVER  PH  1 

MAX 

105 

104 

102 

103 

104 

106 

104 

101 

102 

103 

101 

99 

100 

104 

98 

100 

97 

103 

101 

100 

103 

102 

102 

99 

99 

100 

103 

101 

100 

99 

105 

101.6 

MIN 

77 

77 

76 

76 

77 

79 

61 

78 

78 

77 

76 

76 

61 

81 

60 

78 

77 

75 

76 

76 

77 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

77 

74 

75 

78 

KERN   RIVER  PH  3 

MAX 

100 

99 

100 

102 

99 

102 

98 

97 

100 

102 

96 

103 

102 

103 

91 

94 

96 

97 

99 

100 

98 

96 

100 

101 

101 

102 

101 

96 

96 

101 

104 

99.3 

MIN 

71 

67 

70 

70 

69 

67 

75 

71 

70 

65 

66 

67 

69 

67 

74 

62 

67 

68 

67 

66 

67 

64 

64 

70 

66 

64 

65 

66 

60 

65 

60 

67.1 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

MAX 

103 

103 

100 

101 

102 

106 

106 

102 

100 

101 

101 

101 

102 

107 

104 

106 

101 

99 

99 

99 

101 

101 

100 

101 

102 

101 

105 

107 

100 

100 

100 

102.0 

MIN 

77 

78 

74 

72 

73 

75 

78 

75 

73 

80 

73 

71 

74 

76 

77 

79 

76 

74 

74 

72 

71 

72 

73 

74 

77 

74 

76 

72 

73 

69 

71 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

105 

102 

104 

105 

106 

106 

104 

103 

105 

104 

101 

104 

107 

106 

103 

102 

101 

99 

102 

102 

103 

103 

104 

104 

102 

105 

105 

101 

103 

104 

105 

103.5 

MIN 

76 

76 

74 

76 

81 

84 

79 

74 

73 

73 

72 

71 

74 

81 

79 

77 

74 

72 

71 

74 

71 

72 

73 

74 

76 

78 

72 

72 

74 

76 

KING  CI TY 

MAX 

83 

85 

89 

87 

83 

62 

81 

86 

68 

92 

96 

90 

88 

84 

78 

87 

80 

62 

85 

86 

83 

81 

82 

83 

90 

80 

84 

87 

89 

91 

85.4 

MIN 

58 

59 

56 

50 

53 

55 

56 

57 

54 

55 

50 

50 

49 

51 

60 

56 

63 

58 

59 

57 

55 

55 

58 

57 

57 

67 

68 

56 

56 

64 

KLAMATH 

MAX 

73 

68 

71 

69 

69 

68 

67 

66 

64 

65 

65 

66 

69 

67 

72 

69 

66 

67 

69 

66 

66 

68 

67 

65 

65 

66 

72 

65 

70 

73 

71 

67.9 

MIN 

54 

54 

53 

50 

50 

55 

55 

56 

54 

52 

55 

48 

55 

54 

53 

63 

52 

54 

55 

55 

55 

53 

54 

54 

51 

56 

49 

59 

52 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

82 

77 

78 

75 

75 

77 

82 

81 

82 

77 

77 

80 

96 

82 

80 

80 

76 

75 

75 

76 

77 

77 

79 

77 

74 

78.7 

MIN 

63 

55 

63 

65 

64 

62 

59 

56 

57 

56 

64 

65 

63 

65 

64 

62 

55 

65 

57 

69 

59 

60 

61 

57 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

79 

79 

83 

86 

84 

79 

79 

61 

84 

86 

89 

85 

61 

76 

74 

76 

77 

78 

81 

82 

60 

80 

61 

83 

85 

85 

80 

79 

80 

63 

66 

81.5 

MIN 

57 

57 

58 

55 

62 

63 

62 

60 

56 

60 

59 

60 

69 

58 

59 

57 

52 

56 

67 

67 

53 

50 

57 

68 

60 

62 

57 

54 

53 

55 

LAKEPORT 

MAX 

97 

93 

93 

95 

97 

99 

97 

92 

94 

95 

96 

98 

96 

98 

100 

96 

88 

94 

96 

92 

96 

97 

92 

95 

96 

94 

95 

95 

92 

94 

99 

95. 2i 

M 1  N 

60 

57 

55 

55 

56 

57 

57 

59 

51 

51 

49 

51 

61 

56 

64 

57 

60 

57 

66 

55 

56 

59 

56 

52 

54 

52 

53 

51 

51 

LAKESHORE 

MAX 

101 

93 

95 

100 

105 

102 

97 

93 

98 

98 

98 

102 

104 

105 

106 

89 

92 

96 

101 

98 

98 

101 

105 

98 

98 

99 

97 

93 

94 

100 

104 

98.7: 

MIN 

58 

64 

63 

65 

64 

61 

62 

63 

69 

61 

59 

59 

59 

62 

64 

65 

65 

64 

66 

64 

61 

61 

61 

60 

59 

58 

56 

54 

65 

65 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

84 

84 

81 

82 

86 

84 

83 

79 

82 

62 

83 

84 

64 

85 

83 

81 

70 

82 

80 

80 

79 

60 

84 

62 

82 

82 

81 

81 

60 

83 

66 

82.; 

MIN 

50 

44 

52 

44 

44 

50 

49 

58 

52 

51 

53 

50 

54 

50 

54 

52 

50 

49 

46 

46 

52 

60 

49 

49 

61 

49 

45 

45 

51 

LAKE    SPAULDING  DAM 

MAX 

ee 

87 

81 

83 

88 

87 

87 

82 

85 

85 

64 

87 

87 

67 

68 

83 

73 

60 

83 

82 

81 

62 

86 

84 

64 

84 

83 

82 

60 

86 

87 

84.1 

M  1  N 

56 

44 

52 

40 

44 

47 

57 

56 

57 

52 

46 

62 

59 

56 

54 

52 

51 

52 

64 

55 

50 

54 

56 

53 

56 

52 

41 

LA  MESA 

MAX 

82 

86 

84 

77 

78 

79 

77 

84 

92 

90 

85 

83 

92 

90 

90 

88 

82 

63 

80 

79 

80 

81 

61 

82 

83 

S3 

81 

79 

81 

84 

83 

63.: 

MIN 

64 

63 

64 

63 

63 

63 

64 

61 

63 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

66 

67 

67 

64 

63 

65 

64 

64 

65 

66 

66 

65 

60 

62 

LANCASTER 

MAX 

101 

100 

103 

104 

105 

105 

96 

98 

103 

103 

104 

102 

99 

102 

84 

93 

96 

96 

100 

102 

101 

96 

99 

101 

101 

103 

99 

95 

97 

102 

105 

100. ( 

MIN 

65 

65 

63 

65 

63 

62 

63 

62 

66 

72 

72 

69 

64 

66 

60 

61 

58 

58 

56 

61 

64 

59 

64 

63 

66 

67 

64 

61 

56 

56 

63.: 

LAS  PLUMAS 

MAX 

106 

101 

98 

100 

103 

104 

101 

94 

99 

99 

98 

101 

102 

104 

101 

98 

93 

98 

96 

97 

99 

99 

99 

98 

98 

102 

100 

97 

98 

99 

102 

99.1 

MIN 

74 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

74 

71 

73 

73 

71 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

72 

69 

72 

72 

72 

65 

69 

67 

71 

71,.: 

LE  GRAND 

MAX 

96 

96 

96 

98 

101 

101 

97 

96 

99 

99 

99 

99 

96 

101 

103 

93 

96 

97 

98 

99 

96 

96 

96 

96 

100 

100 

95 

97 

99 

94 

97.1 

MIN 

65 

59 

64 

60 

60 

61 

67 

65 

61 

64 

63 

61 

61 

60 

65 

73 

65 

64 

63 

65 

59 

69 

61 

59 

64 

65 

59 

59 

56 

60 

62.: 

LEMON  COVE 

MAX 

102 

100 

100 

100 

103 

103 

96 

101 

103 

102 

99 

101 

104 

100 

100 

102 

99 

96 

100 

101 

101 

100 

100 

100 

95 

107 

101 

96 

98 

100 

102 

100.' 

MIN 

70 

70 

66 

67 

67 

66 

73 

67 

67 

69 

67 

65 

72 

72 

70 

75 

73 

66 

68 

70 

66 

65 

64 

67 

66 

66 

69 

64 

66 

67 

68 

68..!| 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

] 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LINDSAY 

MAX 

100 

99 

99 

101 

103 

102 

98 

99 

101 

101 

99 

99 

103 

104 

99 

100 

97 

96 

98 

100 

101 

99 

98 

100 

97 

101 

102 

97 

99 

100 

102 

99.8 

MIN 

69 

69 

65 

64 

63 

66 

75 

67 

65 

66 

66 

63 

68 

71 

66 

76 

72 

68 

68 

66 

65 

63 

62 

64 

65 

67 

67 

65 

64 

65 

66 

66.6 

LTVERMORe 

MAX 

99 

90 

96 

97 

1  00 

101 

98 

89 

89 

90 

91 

96 

103 

98 

104 

94 

90 

89 

85 

94 

97 

96 

95 

93 

90 

94 

100 

90 

87 

93 

101 

94.5 

MIN 

62 

64 

57 

57 

61 

57 

59 

60 

59 

52 

53 

55 

56 

56 

63 

59 

59 

59 

58 

57 

55 

57 

57 

56 

57 

58 

58 

55 

57 

59 

56.0 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

93 

96 

97 

100 

101 

94 

90 

94 

99 

99 

102 

101 

92 

94 

65 

90 

90 

93 

95 

97 

94 

95 

95 

96 

95 

97 

95 

92 

90 

96 

98 

95.0 

MIN 

67 

68 

66 

65 

68 

70 

70 

65 

69 

71 

73 

70 

66 

63 

63 

63 

63 

67 

68 

62 

64 

68 

69 

68 

65 

64 

64 

71 

67.3 

LOOI 

MAX 

93 

88 

93 

97 

100 

97 

82 

87 

91 

93 

93 

99 

98 

100 

96 

94 

95 

89 

94 

96 

95 

95 

88 

89 

92 

97 

90 

85 

92 

95 

101 

93.4 

MIN 

64 

60 

55 

61 

57 

57 

59 

62 

57 

59 

58 

60 

60 

54 

67 

67 

61 

60 

59 

58 

55 

56 

56 

57 

57 

64 

58 

54 

58 

59 

59.0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

71 

71 

69 

69 

67 

70 

75 

73 

74 

74 

75 

83 

60 

77 

73 

80 

87 

73 

73 

74 

71 

69 

73 

72 

72 

71 

71 

73 

71 

72 

73 

73.4 

MIN 

57 

56 

56 

54 

54 

55 

55 

58 

49 

52 

56 

54 

5  2 

54 

58 

58 

62 

62 

59 

59 

58 

59 

59 

58 

59 

59 

59 

53 

59 

59 

56.7 

LONG  BEACH 

MAX 

80 

86 

85 

76 

74 

76 

75 

86 

88 

89 

84 

82 

84 

87 

89 

86 

78 

84 

83 

83 

60 

82 

61 

84 

85 

82 

80 

82 

80 

82 

87 

62.6 

MIN 

65 

65 

62 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

65 

64 

64 

66 

67 

66 

68 

68 

68 

67 

65 

64 

63 

62 

64 

64 

65 

66 

65 

63 

62 

63 

64.7 

LONG  BEACH  CAA  AP 

MAX 

6  3 

85 

87 

77 

77 

80 

80 

83 

90 

91 

68 

84 

89 

67 

91 

89 

8 1 

84 

82 

81 

82 

83 

81 

63 

86 

87 

83 

83 

81 

64 

86 

84.1 

MIN 

64 

65 

62 

62 

64 

65 

62 

65 

64 

65 

64 

63 

68 

67 

66 

67 

68 

67 

66 

65 

62 

63 

64 

64 

64 

66 

65 

65 

63 

63 

64.7 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

78 

79 

78 

78 

80 

81 

81 

80 

82 

83 

80 

85 

84 

87 

84 

8  3 

8 1 

81 

79 

77 

78 

79 

79 

78 

80 

81 

79 

78 

77 

79 

79 

80.3 

MIN 

66 

66 

64 

64 

66 

67 

67 

66 

65 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

65 

67 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

65 

64 

64 

66.5 

LOS   ANGELES  WB  CITY 

MAX 

86 

85 

86 

84 

84 

85 

84 

82 

89 

89 

87 

90 

87 

92 

84 

86 

82 

81 

82 

81 

81 

81 

80 

83 

86 

86 

83 

83 

81 

84 

83 

84.4 

MIN 

66 

66 

65 

63 

66 

66 

67 

65 

65 

68 

67 

66 

7  1 

70 

66 

68 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

65 

64 

66 

65 

65 

64 

63 

64 

65.9 

LOS  BANOS 

MAX 

102 

100 

100 

102 

106 

104 

94 

96 

101 

100 

100 

104 

103 

103 

102 

94 

100 

96 

101 

102 

102 

102 

99 

98 

100 

104 

99 

96 

101 

100 

104 

100.6 

MIN 

70 

66 

63 

63 

61 

63 

69 

64 

61 

63 

63 

59 

59 

60 

65 

70 

67 

68 

64 

65 

64 

62 

61 

59 

59 

63 

67 

6  1 

60 

59 

60 

63.2 

LOS  GATOS 

MAX 

88 

89 

95 

95 

95 

95 

89 

86 

86 

88 

92 

101 

93 

96 

90 

83 

88 

66 

91 

92 

92 

90 

90 

87 

88 

95 

86 

85 

91 

95 

98 

90.8 

MIN 

59 

62 

58 

55 

55 

57 

59 

60 

59 

58 

57 

56 

57 

62 

61 

63 

59 

60 

59 

56 

56 

54 

54 

59 

59 

58 

54 

56 

57 

57.8 

LUCERNE   VALLEY   2  W 

MAX 

100 

102 

105 

105 

104 

101 

98 

102 

105 

108 

107 

105 

100 

100 

90 

95 

98 

99 

101 

100 

101 

101 

100 

102 

101 

102 

101 

99 

100 

100 

104 

101.2 

MIN 

67 

66 

62 

56 

56 

62 

70 

66 

67 

71 

67 

70 

69 

66 

70 

62 

59 

58 

59 

65 

63 

65 

63 

62 

61 

65 

65 

64 

65 

56 

55 

63.6 

MADERA 

MAX 

102 

101 

101 

102 

103 

104 

106 

97 

101 

102 

102 

101 

103 

104 

104 

103 

100 

98 

100 

103 

105 

102 

101 

102 

98 

104 

105 

99 

103 

100 

101.6 

MIN 

66 

67 

65 

64 

73 

63 

73 

64 

62 

64 

65 

63 

65 

68 

78 

67 

66 

65 

65 

65 

63 

63 

6  1 

61 

65 

67 

6  1 

63 

63 

63 

65.4 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

87 

86 

79 

93 

94 

93 

88 

81 

82 

60 

67 

95 

93 

96 

95 

80 

87 

84 

87 

89 

68 

68 

80 

81 

85 

92 

90 

82 

86 

94 

96 

67.7 

MIN 

66 

61 

60 

61 

55 

60 

60 

61 

60 

60 

58 

59 

55 

63 

62 

65 

62 

58 

60 

6? 

60 

59 

59 

59 

62 

60 

60 

59 

59 

60.3 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

82 

83 

78 

78 

81 

85 

86 

82 

78 

83 

82 

81 

86 

85 

66 

86 

65 

72 

77 

80 

76 

7  7' 

78 

63 

81 

82 

84 

82 

79 

78 

80 

80.5 

MIN 

51 

55 

49 

47 

49 

52 

48 

55 

51 

51 

50 

46 

48 

49 

51 

54 

50 

47 

50 

47 

48 

48 

50 

51 

49 

46 

48 

47 

46 

47 

50 

49.4 

MARICOPA 

MAX 

103 

101 

100 

102 

103 

105 

104 

104 

103 

101 

99 

100 

103 

106 

98 

99 

96 

98 

101 

100 

100 

101 

100 

100 

99 

101 

103 

98 

99 

100 

103 

101  .0 

MIN 

7B 

76 

72 

73 

75 

78 

79 

76 

78 

75 

74 

75 

77 

85 

82 

82 

82 

82 

83 

78 

73 

73 

74 

74 

74 

76 

76 

7  3 

70 

71 

74 

76.4 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

90 

88 

84 

91 

92 

89 

90 

81 

88 

83 

90 

94 

100 

96 

95 

61 

77 

87 

82 

88 

87 

85 

85 

79 

81 

84 

92 

84 

82 

89 

86 

87,1 

MIN 

60 

59 

58 

55 

56 

55 

57 

59 

59 

59 

54 

57 

56 

56 

57 

59 

62 

60 

62 

58 

57 

58 

58 

61 

58 

57 

60 

60 

54 

52 

57 

57.7 

MARYSVI LLE 

MAX 

102 

105 

95 

97 

101 

102 

99 

90 

96 

98 

97 

96 

102 

101 

103 

99 

97 

95 

99 

96 

99 

98 

97 

95 

95 

96 

100 

97 

92 

94 

100 

97.9 

MIN 

69 

65 

60 

64 

64 

65 

63 

70 

62 

67 

62 

64 

65 

65 

69 

69 

67 

64 

67 

66 

64 

65 

62 

61 

63 

65 

6  1 

60 

63 

64 

64.5 

MC  CLOUD 

MAX 

89 

93 

88 

85 

90 

95 

97 

91 

85 

89 

90 

90 

94 

93 

95 

96 

83 

86 

88 

93 

69 

88 

91 

95 

93 

92 

91 

90 

86 

64 

90 

90.3 

MIN 

46 

57 

55 

47 

49 

51 

5  1 

57 

50 

52 

50 

44 

46 

46 

49 

57 

57 

55 

51 

50 

49 

50 

51 

51 

49 

47 

46 

44 

44 

46 

47 

49.9 

MECCA    3  SE 

MAX 

97 

100 

110 

102 

101 

97 

98 

99 

98 

102 

108 

100 

98 

104 

99 

96 

98 

100 

101 

98 

101 

102 

102 

99 

105 

106 

101 

98 

99 

101 

100.6 

MIN 

77 

77 

79 

78 

78 

76 

76 

76 

78 

82 

82 

82 

6  1 

82 

76 

71 

Ik 

74 

74 

80 

73 

77 

73 

75 

75 

80 

79 

78 

79 

74 

72 

77.0 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

99 

102 

96 

100 

103 

101 

101 

95 

100 

100 

96 

95 

101 

102 

102 

101 

101 

97 

97 

100 

100 

99 

1  00 

96 

95 

101 

98 

95 

97 

97 

103 

99.1 

MIN 

62 

64 

65 

61 

62 

64 

70 

67 

62 

64 

65 

62 

57 

63 

66 

70 

64 

66 

64 

64 

63 

61 

61 

61 

61 

63 

63 

6  1 

60 

60 

60 

63.1 

MIDDLEWATER 

MAX 

104 

103 

102 

102 

104 

107 

106 

102 

104 

103 

102 

102 

106 

109 

108 

98 

97 

97 

99 

102 

100 

99 

102 

101 

100 

103 

103 

100 

100 

101 

103 

102.2 

MIN 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

77 

72 

70 

75 

72 

72 

75 

78 

72 

62 

68 

68 

71 

72 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

75 

71 

71 

69 

72 

71.8 

MILL   CREEK  2 

MAX 

92 

91 

97 

97 

95 

92 

91 

91 

97 

96 

96 

97 

91 

66 

76 

89 

87 

86 

88 

90 

91 

87 

86 

91 

93 

97 

97 

91 

89 

93 

97 

91.6 

MIN 

67 

65 

62 

62 

67 

66 

65 

67 

67 

68 

67 

71 

71 

70 

65 

69 

68 

58 

61 

62 

63 

60 

60 

63 

65 

70 

67 

65 

65 

67 

75 

65.7 

MINERAL 

MAX 

82 

87 

81 

79 

83 

87 

89 

86 

83 

84 

84 

84 

88 

87 

89 

88 

67 

75 

82 

84 

78 

80 

83 

67 

85 

86 

84 

83 

82 

80 

86 

83.3 

MIN 

46 

51 

48 

45 

46 

43 

50 

49 

49 

49 

42 

4  3 

46 

55 

49 

48 

46 

46 

45 

48 

48 

46 

45 

43 

45 

44 

44 

44 

46.3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

93 

96 

98 

96 

93 

93 

90 

90 

96 

99 

97 

95 

92 

93 

67 

89 

69 

91 

93 

92 

90 

93 

92 

93 

95 

95 

93 

90 

91 

93 

96 

93.0 

MIN 

72 

76 

78 

76 

76 

74 

65 

70 

76 

81 

78 

75 

77 

76 

56 

70 

70 

72 

76 

72 

70 

75 

72 

73 

76 

77 

77 

66 

71 

74 

78 

73.5 

MODESTO 

MAX 

100 

96 

97 

100 

103 

101 

88 

95 

97 

97 

97 

102 

101 

102 

101 

88 

98 

95 

99 

100 

96 

99 

95 

94 

96 

99 

97 

94 

94 

99 

103 

97.6 

MIN 

65 

64 

60 

60 

59 

60 

65 

65 

60 

63 

63 

60 

59 

60 

64 

70 

70 

65 

63 

63 

62 

59 

61 

59 

59 

61 

66 

60 

56 

60 

6 1 

62.  1 

MONO  LAKE 

MAX 

86 

84 

88 

91 

90 

91 

87 

80 

81 

90 

89 

85 

68 

85 

83 

82 

79 

79 

82 

85 

87 

86 

85 

87 

87 

86 

86 

87 

89 

90 

88 

85.9 

MIN 

54 

53 

54 

56 

56 

58 

58 

55 

56 

57 

56 

57 

56 

55 

56 

54 

53 

50 

52 

53 

52 

51 

53 

54 

55 

56 

56 

57 

55 

54 

54.7 

MONTEREY 

MAX 

73 

73 

74 

70 

70 

66 

69 

71 

75 

74 

79 

80 

72 

69 

70 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

69 

72 

69 

73 

75 

69 

76 

71.7 

MIN 

55 

56 

55 

55 

52 

52 

52 

54 

54 

54 

54 

52 

5  3 

54 

55 

54 

54 

55 

56 

54 

55 

53 

52 

53 

54 

55 

55 

56 

55 

56 

52 

54.1 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

103 

103 

95 

100 

102 

105 

103 

96 

95 

99 

100 

99 

104 

103 

105 

99 

84 

96 

97 

98 

99 

99 

100 

96 

97 

99 

101 

96 

95 

97 

102 

79.0 

MIN 

67 

63 

60 

62 

63 

64 

64 

63 

60 

61 

59 

63 

62 

63 

63 

68 

70 

65 

65 

65 

62 

63 

64 

59 

60 

60 

64 

57 

59 

62 

63 

62.7 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

93 

93 

95 

88 

69 

93 

95 

90 

90 

92 

93 

94 

95 

92 

•!9 

89 

92 

95 

MIN 

63 

76 

67 

62 

60 

63 

69 

72 

67 

66 

66 

67 

66 

67 

70 

67 

70 

64 

MT   DIABLO  NOPTH  GATE 

MAX 

96 

90 

88 

92 

95 

98 

96 

87 

90 

89 

91 

88 

95 

97 

98 

90 

82 

88 

86 

92 

92 

93 

94 

86 

90 

94 

98 

89 

86 

90 

95 

91.5 

MIN 

70 

64 

63 

68 

70 

71 

69 

67 

63 

64 

64 

66 

69 

68 

70 

72 

66 

60 

62 

67 

68 

67 

65 

65 

65 

71 

72 

6  1 

64 

64 

64 

66.4 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

85 

79 

81 

83 

86 

83 

80 

80 

81 

80 

88 

88 

84 

80 

76 

79 

81 

80 

82 

63 

81 

85 

86 

83 

82 

82 

84 

84 

62.4 

MIN 

64 

60 

61 

63 

70 

69 

62 

66 

63 

60 

65 

69 

69 

63 

60 

61 

63 

63 

64 

66 

67 

66 

67 

70 

66 

63 

64 

69 

64.6 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

89 

90 

81 

80 

83 

88 

92 

91 

66 

87 

89 

86 

87 

67 

88 

86 

83 

79 

81 

85 

78 

81 

82 

90 

92 

89 

86 

84 

81 

79 

61 

65.2 

MIN 

49 

51 

50 

40 

42 

46 

48 

57 

45 

52 

47 

39 

4  1 

42 

53 

41 

56 

55 

46 

42 

45 

46 

46 

48 

48 

46 

44 

40 

36 

39 

40 

45.8 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MAX 

90 

85 

82 

85 

89 

94 

88 

83 

87 

88 

88 

90 

89 

91 

93 

83 

85 

86 

92 

89 

84 

89 

94 

90 

90 

90 

68 

86 

81 

84 

93 

87.9 

MIN 

53 

57 

57 

46 

52 

54 

54 

56 

5  3 

56 

53 

53 

5  3 

52 

56 

59 

56 

56 

57 

49 

52 

58 

56 

53 

54 

50 

49 

49 

54 

51 

50 

53.5 

MT   WILSON   FC  3388 

MAX 

80 

81 

85 

67 

87 

82 

79 

80 

87 

86 

90 

87 

64 

85 

79 

80 

78 

78 

82 

84 

82 

61 

eo 

85 

85 

86 

81 

80 

80 

83 

87 

62.9 

MIN 

66 

67 

65 

65 

70 

66 

68 

59 

59 

58 

60 

60 

62 

65 

65 

61 

64 

66 

68 

66 

60 

59 

63 

68 

64.0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

99 

98 

100 

103 

105 

100 

95 

94 

96 

100 

103 

105 

105 

105 

94 

86 

91 

88 

96 

100 

101 

1  00 

99 

98 

100 

104 

99 

95 

102 

98.7 

MIN 

57 

56 

54 

56 

53 

54 

58 

56 

55 

56 

55 

56 

57 

59 

55 

62 

59 

57 

57 

55 

53 

54 

52 

55 

54 

54 

55 

55 

52 

55.6 

NAPA   STATE  HOSPI TAL 

MAX 

84 

81 

86 

89 

86 

81 

76 

78 

80 

85 

87 

94 

87 

93 

87 

60 

79 

65 

84 

82 

74 

79 

80 

86 

79 

78 

86 

66 

87 

83.2 

MIN 

57 

59 

57 

58 

54 

54 

56 

58 

54 

54 

51 

53 

53 

52 

53 

58 

65 

56 

57 

55 

53 

53 

55 

54 

54 

52 

55 

52 

55 

50 

55 

54.9 

NEEDLES   CAA  AP 

MAX 

no 

113 

112 

112 

103 

109 

92 

104 

110 

115 

111 

110 

108 

109 

101 

107 

105 

108 

110 

109 

106 

108 

108 

109 

110 

111 

109 

105 

106 

109 

113 

108.1 

MIN 

85 

85 

85 

87 

87 

86 

72 

81 

84 

85 

88 

85 

87 

85 

76 

84 

88 

85 

85 

84 

83 

88 

84 

86 

83 

84 

85 

81 

84 

85 

79 

84.1 

NEVADA  CITY 

MAX 

92 

95 

91 

90 

90 

93 

93 

90 

89 

92 

91 

69 

92 

93 

95 

94 

79 

85 

88 

90 

86 

89 

39 

90 

90 

92 

92 

91 

89 

90 

90 

90.4 

MIN 

55 

60 

54 

51 

49 

51 

52 

60 

55 

56 

55 

52 

50 

51 

55 

62 

57 

55 

54 

56 

51 

50 

53 

55 

53 

52 

55 

54 

49 

47 

50 

53.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Ind«x 
-  265  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

Day 

Ol  Month 

Averoge 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWARK 

MAX 

76 

76 

76 

77 

79 

79 

76 

77 

75 

73 

76 

80 

79 

76 

80 

6  1 

79.7 

M  I  N 

57 

53 

52 

52 

52 

59 

52 

53 

54 

54 

53 

59 

60 

59 

59 

59 

56 

55 

56 

58 

59 

59 

57 

58 

54 

55 

54 

55.9 

NEWMAN 

MAX 

99 

roi 

100 

1  00 

100 

99 

100 

98 

101 

100 

96 

98 

101 

101.0 

MIN 

68 

65 

66 

52 

66 

65 

64 

60 

60 

63 

62 

64 

66 

69 

55 

65 

65 

65 

63 

63 

58 

64 

57 

59 

62 

53 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

77 

74 

73 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

74 

73 

71 

70 

72 

72 

73.4 

MIN 

64 

55 

62 

62 

53 

66 

64 

65 

62 

64 

64 

65 

65 

57 

64 

57 

67 

68 

55 

65 

53 

61 

63 

61 

51 

63 

67 

65 

63 

62 

57 

63.9 

NORTH   FORK  R5 

MAX 

96 

90 

92 

91 

91 

96 

96 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

92 

95 

96 

95.3 

MIN 

61 

64 

62 

60 

59 

62 

54 

64 

61 

63 

53 

62 

63 

62 

68 

67 

62 

62 

61 

62 

59 

58 

58 

61 

63 

64 

64 

61 

61 

58 

60 

61.9 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

93 

85 

87 

85 

83 

83 

79 

76 

74 

60 

89 

64 

86 

91 

67.3 

M  I  N 

66 

65 

64 

61 

64 

65 

55 

62 

65 

62 

65 

70 

67 

69 

66 

66 

68 

64 

64 

61 

56 

54 

51 

46 

64 

62 

59 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

100 

93 

97 

93 

97 

100 

86 

97 

94 

92 

95 

96 

95 

91 

94 

97 

96.5 

MIN 

66 

63 

59 

62 

65 

63 

63 

55 

61 

54 

61 

62 

64 

62 

55 

70 

66 

64 

63 

62 

62 

59 

62 

58 

58 

63 

71 

59 

56 

61 

65 

OAKLAND  we  AP 

MAX 

78 

79 

7  5 

74 

74 

76 

87 

60 

72 

75 

70 

74 

75 

74 

72 

74 

69 

72 

76 

76 

73 

79 

79 

80 

75.0 

M  I  N 

59 

60 

60 

56 

56 

57 

57 

60 

60 

58 

57 

56 

57 

57 

55 

56 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

59 

59 

59 

57 

59 

57 

55 

60 

56 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

74 

74 

77 

74 

76 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

73.5 

M  I  N 

64 

64 

63 

62 

52 

64 

64 

64 

53 

62 

62 

66 

66 

68 

66 

68 

58 

68 

55 

67 

67 

66 

64 

56 

63 

64 

66 

67 

64 

61 

65 

64.9 

OJAI 

MAX 

95 

93 

87 

86 

88 

69 

90 

88 

87 

92 

93 

96 

89 

69 

66 

92 

99 

92.4 

MIN 

60 

59 

58 

56 

56 

56 

60 

60 

56 

59 

60 

60 

63 

62 

62 

63 

61 

63 

57 

59 

58 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

58 

53 

52 

51 

58.1 

ORANGE  COVE 

MAX 

100 

97 

96 

95 

98 

99 

1  00 

99 

99 

99 

97 

100 

100 

96 

96 

100 

99.2 

M  I  N 

66 

69 

66 

64 

63 

66 

74 

68 

66 

67 

67 

63 

70 

71 

68 

71 

70 

69 

68 

65 

63 

62 

62 

65 

66 

67 

58 

65 

63 

63 

64 

66.4 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

70 

74 

71 

74 

77 

76 

76 

78 

76 

69 

71 

75 

75 

76 

75 

80 

77 

73.6 

M  I  N 

50 

51 

49 

46 

49 

47 

55 

54 

51 

51 

54 

52 

54 

56 

54 

55 

55 

52 

50 

54 

52 

53 

51 

54 

51 

52 

46 

46 

45 

56 

46 

51.4 

ORINOA  BOWMAN 

MAX 

75 

82 

74 

85 

93 

91 

90 

75 

75 

90 

95 

80 

77 

89 

95 

100 

87.5 

M  I  N 

57 

56 

53 

54 

56 

54 

53 

57 

54 

53 

49 

55 

58 

58 

60 

57 

63 

57 

57 

54 

52 

49 

53 

56 

53 

51 

57 

58 

51 

57 

55 

55.1 

ORLANO 

MAX 

104 

84 

93 

100 

97 

100 

100 

102 

95 

96 

97 

98 

96 

92 

95 

103 

98.5 

M  I  N 

68 

67 

62 

61 

62 

63 

52 

52 

63 

61 

61 

65 

66 

64 

65 

68 

67 

54 

66 

65 

52 

64 

65 

61 

59 

63 

52 

59 

59 

59 

60 

63.1 

ORLEANS 

MAX 

97 

102 

90 

99 

104 

100 

101 

104 

108 

107 

104 

102 

96 

95 

89 

101 

105 

100.2 

MIN 

60 

60 

53 

52 

56 

58 

57 

57 

55 

55 

56 

49 

50 

54 

54 

59 

65 

61 

59 

59 

59 

58 

57 

61 

56 

50 

50 

54 

49 

56 

53 

OROVILLE    1  WSW 

MAX 

107 

102 

87 

96 

100 

99 

1  00 

100 

101 

96 

98 

98 

100 

96 

94 

95 

101 

99.8 

MIN 

70 

66 

64 

65 

66 

65 

62 

59 

63 

65 

66 

63 

55 

64 

64 

72 

66 

66 

65 

66 

65 

64 

65 

63 

65 

63 

64 

65 

64 

60 

64 

65.0 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

98 

10* 

95 

96 

98 

100 

103 

97 

98 

98 

96 

96 

100 

103 

103 

100 

95 

90 

97 

97 

97 

96 

98 

97 

96 

97 

100 

96 

94 

95 

96 

97.9 

MIN 

60 

65 

59 

60 

60 

60 

60 

55 

58 

60 

50 

60 

58 

58 

58 

50 

60 

64 

50 

60 

60 

60 

60 

56 

56 

56 

60 

55 

55 

55 

55 

59.3 

OXNARD 

MAX 

74 

73 

76 

76 

78 

78 

78 

78 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

76 

74 

7  1 

73 

76 

74 

75.5 

MIN 

60 

60 

59 

63 

58 

59 

64 

55 

55 

56 

58 

64 

66 

60 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

64 

60 

60 

59 

63 

63 

61 

59 

60 

61.2 

PALMOALE 

MAX 

103 

106 

103 

103 

106 

96 

95 

100 

101 

102 

102 

96 

102 

103 

103 

1  04 

1  00 

96 

100 

102 

1  06 

101.5 

MIN 

72 

74 

71 

64 

67 

76 

71 

68 

70 

73 

68 

69 

75 

71 

72 

66 

59 

67 

63 

57 

54 

55 

57 

57 

65 

69 

75 

72 

72 

67 

62 

PALMDALE   CAA  AP 

MAX 

100 

99 

101 

104 

104 

99 

98 

96 

105 

92 

93 

95 

98 

101 

100 

98 

98 

101 

101 

102 

98 

95 

96 

101 

104 

99.  1 

M  IN 

71 

72 

67 

62 

66 

73 

72 

68 

67 

75 

68 

69 

75 

72 

69 

55 

67 

64 

52 

54 

62 

55 

65 

65 

67 

68 

74 

59 

64 

62 

62 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

107 

105 

106 

117 

113 

105 

104 

109 

109 

106 

105 

109 

107 

107 

111 

111 

106 

103 

105 

110 

111 

108.2 

MIN 

75 

78 

70 

73 

78 

77 

78 

77 

81 

86 

60 

82 

78 

71 

68 

68 

76 

74 

66 

77 

77 

76 

77 

77 

69 

69 

75.4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

79 

77 

76 

83 

82 

79 

76 

78 

77 

78 

75 

77 

77 

77 

76 

77 

73 

75 

80 

77 

75 

84 

61 

78.2 

M  I N 

62 

58 

62 

54 

52 

55 

60 

63 

63 

61 

53 

52 

55 

54 

56 

50 

51 

63 

64 

63 

60 

58 

52 

63 

60 

51 

61 

60 

59 

63 

60 

59.3 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

82 

82 

87 

89 

87 

87 

83 

80 

80 

61 

84 

62 

81 

81 

87 

87 

66 

87 

65 

8] 

66 

86 

64.8 

MIN 

61 

62 

60 

57 

65 

63 

62 

62 

65 

62 

63 

65 

67 

65 

64 

51 

57 

60 

52 

65 

64 

62 

63 

53 

65 

67 

65 

63 

60 

64 

67 

53.3 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

102 

102 

105 

105 

105 

107 

100 

100 

99 

100 

102 

100 

96 

101 

99 

102 

101 

lot 

1 0  ] 

101 

104 

102.1 

MIN 

69 

68 

68 

58 

67 

70 

69 

65 

69 

66 

70 

70 

69 

78 

72 

70 

57 

70 

71 

59 

73 

55 

66 

69 

72 

66 

67 

63 

66 

66.7 

PARADISE 

MAX 

101 

105 

95 

97 

99 

102 

102 

96 

97 

99 

77 

91 

97 

95 

97 

96 

99 

95 

97 

97 

98 

97 

92 

93 

1 00 

97.1 

MIN 

69 

70 

68 

64 

65 

67 

70 

59 

67 

68 

67 

64 

65 

66 

68 

70 

51 

59 

56 

70 

58 

66 

55 

65 

65 

68 

66 

63 

52 

62 

65 

66.5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

106 

1  09 

111 

110 

1  09 

112 

107 

97 

106 

112 

114 

107 

107 

106 

104 

107 

107 

108 

108 

104 

106 

1  05 

106 

106 

111 

114 

104 

104 

103 

107 

107.3 

MIN 

83 

85 

88 

88 

91 

88 

79 

79 

86 

86 

81 

85 

67 

86 

79 

82 

86 

85 

84 

85 

81 

85 

64 

84 

85 

86 

86 

74 

60 

83 

84 

84.0 

PASADENA 

MAX 

89 

89 

90 

89 

87 

86 

87 

88 

89 

94 

92 

92 

90 

90 

88 

65 

85 

85 

64 

64 

84 

67 

91 

90 

86 

85 

84  88 

9 1 

88.4 

MIN 

65 

65 

64 

60 

63 

54 

64 

62 

53 

65 

65 

65 

70 

66 

66 

56 

66 

67 

64 

64 

51 

59 

60 

60 

62 

65 

64 

62 

60 

59 

56 

63.5 

PASO  ROBLES 

MAX 

96 

97 

102 

104 

104 

93 

95 

88 

94 

1 00 

1  00 

106 

10  5 

103 

89 

89 

80 

88 

96 

97 

91 

91 

92 

98 

1  04 

87 

9C 

100 

100 

96 

95.6 

61 

54 

62 

54 

52 

52 

58 

57 

52 

55 

56 

52 

65 

58 

52 

64 

50 

58 

55 

51 

51 

50 

46 

49 

51 

52 

54 

51 

49 

49 

50 

54.3 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

MAX 

98 

98 

101 

104 

104 

95 

96 

91 

96 

101 

100 

104 

104 

100 

89 

90 

62 

90 

98 

96 

95 

95 

94 

100 

103 

62 

9 ; 

IOC 

lOO 

96 

96.5 

MIN 

59 

58 

57 

59 

55 

57 

62 

59 

56 

59 

56 

57 

50 

51 

56 

65 

62 

58 

58 

56 

56 

53 

52 

55 

55 

57 

57 

54 

53 

53 

55 

5  7.1 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

MAX 

83 

79 

94 

95 

95 

82 

9 1 

85 

84 

65 

90 

99 

9  5 

97 

93 

81 

68 

84 

87 

88 

64 

83 

84 

62 

82 

90 

84 

6C 

89 

95 

94 

87,6 

MIN 

57 

59 

56 

49 

50 

50 

54 

53 

53 

52 

54 

51 

49 

49 

48 

55 

63 

57 

56 

54 

53 

53 

55 

57 

55 

53 

55 

58 

46 

52 

54 

53.6 

PINNACLES  KM 

MAX 

99 

98 

100 

102 

100 

100 

96 

98 

98 

93 

94 

92 

94 

98 

99 

97 

96 

96 

lOO 

102 

100 

99 

96 

98 

1 02 

98.8 

MIN 

57 

56 

55 

56 

54 

60 

56 

54 

57 

57 

56 

57 

56 

58 

66 

58 

56 

55 

54 

57 

51 

49 

50 

52 

55 

55 

53 

53 

52 

57 

65.4 

PISMO  BEACH 

MAX 

67 

68 

70 

71 

70 

64 

7 1 

70 

70 

70 

102 

79 

74 

70 

66 

66 

66 

66 

69 

67 

67 

68 

68 

69 

68  69 

70 

71.7 

MIN 

57 

58 

57 

55 

55 

54 

55 

59 

54 

56 

57 

55 

58 

59 

55 

50 

59 

61 

62 

56 

59 

59 

59 

60 

56 

57 

66 

58 

56 

57 

59 

56.1 

PLACERVJLLE 

MAX 

99 

101 

94 

95 

98 

100 

100 

95 

103 

87 

92 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

95 

94  95 

96.4 

MIN 

57 

57 

58 

54 

55 

57 

57 

63 

52 

44 

60 

56 

57 

57 

62 

66 

63 

59 

58 

61 

55 

54 

57 

56 

58 

58 

62 

5? 

54  52 

5* 

57.3 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

92 

93 

96 

95 

91 

94 

97 

96 

95 

60 

92 

94     90  90 

92.9 

MIN 

71 

69 

66 

67 

69 

71 

69 

64 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

73 

71 

68 

57 

65 

69 

66 

67 

68 

68 

6' 

6< 

71 

65 

65 

65 

6E 

68.  1 

POINT  ARENA 

MAX 

69 

69 

68 

71 

69 

63 

68 

63 

69 

69 

59 

65 

70 

68 

63 

61 

67 

66 

65 

63 

53 

62 

64 

63 

61 

70 

65 

65     69  71 

72 

66.6 

MIN 

51 

54 

52 

52 

51 

51 

51 

51 

53 

53 

51 

48 

51 

52 

51 

48 

49 

50 

51 

52 

51 

52 

52 

53 

51 

52 

51 

53     52  54 

52 

61.6 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

MIN 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

68 

62 

61 

60 

61 

62 

66 

68 

65 

65 

67 

50 

67 

67 

67 

64 

62 

64 

64 

65 

63 

62 

67 

69     66  65 

65 

64.4 

MIN 

56 

55 

55 

52 

52 

53 

52 

55 

54 

55 

55 

55 

53 

52 

52 

55 

55 

58 

57 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

58     57  56 

56 

55.0 

POMONA 

MAX 

91 

93 

92 

90 

89 

90 

92 

97 

97 

94 

97 

92 

95 

88 

93 

87 

37 

86 

87 

67 

86 

66 

90 

93 

93  86 

84     87      90  94 

90.6 

MIN 

62 

61 

59 

55 

60 

50 

60 

59 

60 

60 

62 

63 

67 

65 

65 

53 

52 

66 

62 

52 

56 

57 

50 

60 

59 

60 

62 

59     59  55 

57 

60.6 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

93 

91 

92 

96 

95 

90 

85 

82 

64 

69 

92 

99 

95 

96 

86 

78 

88 

85 

89 

92 

87 

67 

82 

83 

84  94 

71 

63     69  93 

88.2 

MIN 

57 

57 

55 

53 

52 

54 

55 

56 

56 

57 

50 

52 

54 

55 

54 

57 

50 

59 

58 

57 

54 

52 

53 

55 

54  54 

55 

55  5 

51 

54 

54.7 

PORTERVI LLE 

MAX 

101 

102 

100 

99 

101 

103 

102 

98 

99 

102 

101 

96 

100 

103 

105 

99 

102 

98 

96 

99 

100 

100 

100 

99 

100  96 

101 

102     97     99  101 

100.2 

MIN 

73 

71 

68 

68 

67 

72 

74 

68 

69 

70 

70 

67 

71 

72 

59 

75 

73 

71 

71 

56 

68 

68 

66 

65 

71 

7C 

70 

68     66     65  66 

69.4 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTOLA 

MAX 

9  3 

9  3 

93 

90 

77 

8  3 

90 

9  3 

66 

.5 

MIN 

l>9 

55 

45 

43 

40 

45 

44 

60 

46 

54 

47 

44 

42 

42 

46 

59 

50 

47 

46 

44 

42 

42 

43 

46 

42 

42 

45 

42 

38 

38 

40 

45 

.5 

POSEr    3  E 

MAX 

85 

90 

83 

63 

80 

85 

.2 

MIN 

55 

55 

54 

56 

54 

57 

63 

55 

54 

55 

56 

56 

57 

57 

57 

54 

51 

53 

52 

53 

63 

53 

52 

55 

56 

57 

57 

53 

54 

54 

55 

54 

■  9 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

101 

103 

104 

101 

91 

103 

99 

.1 

MIN 

61 

62 

58 

54 

69 

59 

56 

53 

50 

55 

55 

62 

62 

57 

60 

60 

56 

56 

56 

56 

54 

63 

52 

53 

54 

55 

56 

.  7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

100 

103 

96 

93 

95 

96 

,9 

M I  N 

56 

58 

55 

54 

54 

55 

60 

65 

53 

57 

66 

50 

55 

63 

55 

56 

55 

66 

55 

55 

54 

52 

50 

51 

53 

55 

57 

55 

50 

46 

51 

54 

.2 

OUINCY  RS 

MAX 

99 

95 

78 

93 

.9 

M  I  N 

46 

55 

46 

43 

42 

46 

44 

56 

49 

52 

48 

44 

44 

42 

44 

61 

52 

55 

46 

44 

44 

43 

45 

46 

42 

41 

41 

44 

39 

36 

41 

46 

.  1 

RAMONA  5PAULDING 

MAX 

101 

95 

91 

95 

.  1 

MIN 

60 

59 

54 

54 

58 

60 

56 

55 

59 

58 

61 

63 

67 

64 

64 

61 

59 

61 

61 

63 

58 

52 

59 

56 

58 

60 

58 

62 

59 

47 

50 

68 

.6 

RANDSeURG 

MAX 

100 

101 

1  00 

95 

95 

94 

99 

.6 

MIN 

71 

72 

72 

71 

73 

75 

69 

70 

72 

77 

74 

75 

73 

69 

66 

65 

65 

66 

68 

69 

70 

64 

66 

72 

71 

73 

69 

68 

66 

66 

70 

•  1 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

106 

84 

90 

100 

.2 

MIN 

73 

71 

69 

66 

67 

70 

66 

71 

67 

69 

68 

67 

69 

70 

70 

75 

71 

67 

71 

70 

68 

71 

71 

69 

65 

69 

67 

65 

62 

70 

68 

68 

.9 

REDDING  FIRE   STA  2 

MAX 

103 

100 

90 

99 

.5 

MIN 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

73 

75 

72 

76 

77 

71 

75 

73 

70 

72 

71 

69 

69 

72 

70 

65 

66 

72 

'75 

71 

.  5 

REDLANOS 

MAX 

101 

10  3 

92 

87 

97 

96 

96 

.6 

MIN 

66 

65 

63 

60 

61 

64 

64 

63 

66 

67 

67 

67 

69 

68 

67 

66 

64 

66 

61 

63 

61 

59 

57 

59 

63 

65 

65 

63 

60 

57 

58 

63 

.4 

REDWOOD  CITY 

MAX 

84 

78 

85 

78 

60 

.9 

MIN 

61 

63 

62 

53 

52 

54 

59 

62 

62 

60 

55 

52 

52 

54 

54 

60 

61 

63 

62 

62 

59 

55 

60 

61 

59 

59 

60 

62 

59 

56 

56 

58 

•  6 

RICHMOND 

MAX 

70 

80 

73 

64 

72 

70 

,5 

MIN 

56 

58 

51 

58 

58 

57 

56 

58 

59 

59 

57 

59 

59 

56 

56 

56 

60 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

57 

58 

60 

56 

59 

59 

57 

.7 

RICHMOND   FIELD  STA 

MAX 

66 

63 

67 

66 

.3 

MIN 

58 

59 

56 

57 

57 

56 

55 

56 

59 

58 

56 

57 

57 

57 

55 

56 

69 

57 

58 

57 

56 

56 

58 

58 

58 

56 

56 

60 

58 

56 

58 

57 

.3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

91 

93 

89 

92 

.6 

MIN 

6'! 

64 

60 

56 

61 

63 

62 

61 

62 

62 

65 

65 

69 

67 

66 

66 

63 

65 

62 

62 

58 

57 

58 

69 

61 

61 

63 

61 

59 

55 

56 

61 

■  8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

102 

10  2 

94 

90 

95 

95 

.0 

MIN 

6<> 

64 

60 

57 

61 

63 

63 

61 

63 

64 

66 

66 

70 

68 

67 

66 

62 

66 

62 

62 

59 

57 

56 

60 

62 

62 

65 

62 

58 

56 

57 

62 

.3 

ROCKLIN 

MAX 

107 

108 

106 

93 

101 

.0 

MIN 

60 

62 

61 

60 

60 

61 

61 

66 

61 

64 

62 

60 

59 

60 

62 

66 

67 

63 

63 

64 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

59 

56 

60 

61 

.3 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

100 

102 

98 

89 

95 

95 

.  1 

MIN 

6'! 

62 

56 

65 

63 

62 

64 

65 

59 

62 

56 

63 

61 

61 

64 

69 

69 

63 

62 

62 

61 

59 

60 

58 

57 

60 

63 

59 

56 

61 

64 

61 

.8 

SACRAMENTO  WB   CI TY 

MAX 

101 

102 

66 

96 

95 

.6 

MIN 

65 

61 

58 

65 

65 

64 

63 

65 

60 

62 

68 

63 

64 

62 

65 

69 

69 

64 

62 

62 

62 

60 

60 

59 

57 

62 

64 

59 

56 

61 

66 

62 

.4 

SAINT  HELENA 

MAX 

96 

103 

94 

102 

65 

82 

91 

91 

,5 

MIN 

5B 

59 

57 

52 

55 

55 

59 

59 

56 

53 

46 

51 

50 

53 

54 

56 

67 

58 

56 

59 

55 

55 

56 

57 

54 

62 

63 

58 

50 

56 

56 

55 

.  5 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

82 

96 

87 

96 

84 

77 

84 

87 

.8 

MIN 

61 

56 

56 

54 

57 

59 

56 

57 

57 

65 

52 

50 

58 

66 

61 

61 

63 

66 

57 

56 

55 

53 

55 

55 

56 

55 

61 

63 

54 

57 

55 

56 

.  7 

SALINAS  2  E 

MAX 

68 

71 

70 

74 

.0 

Ml  N 

58 

59 

58 

57 

55 

55 

56 

56 

60 

59 

57 

54 

51 

54 

65 

57 

56 

56 

60 

53 

57 

55 

56 

58 

57 

58 

58 

60 

56 

56 

56 

56 

»7 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

91 

90 

90 

92 

90 

88 

93 

9  3 

94 

90 

83 

90 

.4 

MIN 

69 

66 

66 

65 

64 

66 

66 

66 

66 

66 

64 

62 

63 

67 

69 

66 

61 

62 

67 

65 

63 

65 

58 

63 

64 

69 

70 

67 

64 

64 

62 

65 

•  1 

SALYER  RS 

MAX 

102 

103 

99 

1  00 

1 00 

95 

9  5 

95 

102 

103 

91 

98 

.3 

MIN 

60 

66 

55 

52 

57 

58 

58 

52 

66 

53 

60 

50 

50 

53 

54 

59 

65 

59 

59 

56 

58 

58 

61 

57 

53 

53 

51 

50 

55 

55 

55 

.6 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

90 

94 

90 

90 

93 

90 

9 1 

93 

93 

96 

91 

69 

66 

87 

90 

6 

MIN 

66 

65 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

68 

66 

66 

70 

69 

67 

64 

62 

57 

69 

58 

59 

58 

57 

61 

65 

67 

66 

63 

61 

62 

65 

63 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

100 

1 00 

101 

10  5 

104 

104 

97 

96 

96 

98 

5 

MIN 

67 

66 

63 

60 

62 

65 

65 

64 

66 

66 

66 

68 

70 

70 

68 

67 

64 

68 

62 

63 

61 

60 

56 

69 

64 

66 

66 

63 

61 

57 

68 

64 

0 

SANDBERG  WB 

MAX 

64 

81 

87 

89 

86 

86 

87 

91 

86 

8  3 

81 

86 

4 

MIN 

66 

66 

63 

65 

69 

68 

66 

68 

69 

69 

67 

68 

70 

69 

66 

64 

61 

61 

62 

66 

65 

65 

66 

63 

70 

70 

67 

64 

65 

65 

68 

66 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

7  5 

82 

60 

78 

76 

79 

77 

77 

79 

76 

76 

76 

78 

78 

4 

MIN 

67 

66 

65 

64 

65 

65 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

69 

69 

67 

66 

67 

67 

5 

SAN  FERNANDO 

MAX 

98 

94 

94 

91 

90 

91 

96 

101 

103 

98 

95 

95 

86 

93 

6 

MIN 

64 

62 

62 

58 

60 

64 

62 

60 

62 

63 

63 

64 

67 

67 

66 

65 

62 

65 

63 

63 

63 

67 

60 

60 

60 

63 

64 

60 

59 

56 

56 

61 

9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

76 

80 

77 

73 

77 

75 

74 

72 

75 

78 

78 

77 

1 

MIN 

58 

59 

58 

55 

54 

53 

57 

61 

61 

57 

56 

56 

56 

56 

54 

59 

60 

60 

60 

56 

57 

56 

57 

59 

58 

58 

58 

57 

54 

58 

67 

57 

3 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

65 

70 

68 

65 

63 

65 

65 

63 

69 

63 

66 

2 

MIN 

56 

57 

56 

56 

55 

54 

64 

57 

56 

56 

54 

57 

56 

54 

54 

66 

58 

57 

57 

55 

54 

55 

56 

66 

55 

54 

56 

56 

57 

57 

56 

55 

8 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

9 1 

91 

9 1 

90 

89 

9 1 

90 

90 

96 

95 

92 

93 

92 

69 

66 

68 

91 

90 

6 

MIN 

64 

64 

62 

61 

64 

64 

63 

63 

62 

63 

64 

64 

65 

68 

67 

65 

66 

66 

64 

66 

61 

58 

60 

61 

61 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

62 

9 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

72 

72 

73 

71 

69 

71 

73 

71 

72 

79 

7  1 

70 

70 

60 

72 

70 

70 

72 

0 

MIN 

54 

57 

55 

48 

51 

49 

53 

55 

59 

50 

53 

44 

45 

45 

49 

54 

54 

66 

56 

54 

54 

52 

54 

56 

54 

54 

55 

58 

49 

56 

50 

52 

7 

SAN  JACINTO 

MAX 

99 

100 

102 

104 

100 

100 

97 

103 

104 

102 

103 

105 

97 

97 

96 

101 

106 

95 

98 

99 

6 

MIN 

59 

62 

59 

56 

60 

64 

63 

59 

63 

62 

64 

65 

69 

67 

66 

62 

61 

59 

57 

60 

59 

55 

56 

56 

60 

61 

63 

62 

59 

50 

53 

60 

** 

SAN  JOSE 

MAX 

62 

83 

66 

85 

86 

84 

82 

80 

76 

80 

86 

93 

64 

90 

85 

76 

63 

83 

5 

MIN 

60 

61 

61 

57 

56 

57 

59 

61 

62 

60 

56 

57 

57 

68 

58 

62 

63 

62 

60 

59 

59 

58 

57 

59 

59 

60 

60 

60 

57 

59 

59 

59 

2 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

76 

76 

75 

77 

76 

77 

79 

80 

79 

80 

80 

97 

9  8 

9 1 

66 

83 

87 

76 

78 

76 

79 

79 

9 

MIN 

56 

57 

56 

56 

54 

54 

65 

56 

55 

56 

57 

67 

60 

59 

54 

65 

60 

60 

59 

58 

58 

57 

57 

59 

57 

58 

57 

58 

57 

57 

57 

57 

0 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

93 

90 

88 

91 

92 

90 

93 

92 

91 

93 

95 

95 

100 

96 

90 

92 

86 

68 

67 

85 

85 

88 

90 

90 

8  6 

69 

90 

92 

90 

4 

MIN 

58 

57 

55 

54 

56 

55 

66 

60 

56 

54 

56 

56 

55 

59 

61 

60 

60 

63 

60 

58 

56 

55 

57 

56 

65 

55 

56 

69 

50 

53 

50 

SAN  MATEO 

MAX 

80 

80 

83 

8  1 

79 

79 

77 

76 

78 

77 

79 

89 

8  4 

80 

76 

81 

76 

74 

75 

78 

78 

85 

78 

79 

78 

8 

MIN 

55 

57 

55 

53 

57 

52 

54 

54 

68 

56 

50 

50 

52 

53 

51 

55 

57 

57 

57 

56 

55 

52 

55 

55 

54 

55 

56 

57 

52 

55 

54 

54 

6 

SAN  PEDRO 

MAX 

78 

73 

73 

71 

75 

76 

6 1 

80 

77 

75 

74 

72 

73 

72 

76 

72 

73 

74 

74 

72 

70 

74 

74 

75 

5 

MIN 

64 

65 

62 

61 

63 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

60 

66 

62 

61 

67 

66 

59 

59 

64 

63 

64 

64 

64 

66 

60 

56 

59 

63 

64 

63 

3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

83 

86 

83 

88 

65 

83 

81 

63 

82 

64 

89 

93 

87 

88 

64 

77 

65 

64 

81 

84 

63 

60 

78 

76 

79 

63 

82 

77 

86 

85 

65 

83 

4 

MIN 

56 

59 

57 

54 

54 

54 

54 

64 

67 

56 

52 

55 

55 

54 

52 

57 

57 

57 

57 

55 

53 

65 

57 

56 

56 

65 

55 

58 

61 

57 

55 

65 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

iO 

]  [ 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

82 

84 

83 

81 

79 

82 

80 

64 

86 

86 

87 

65 

87 

85 

92 

90 

81 

79 

82 

61 

80 

81 

80 

62 

84 

64 

82 

6  1 

80 

82 

86 

83 

2 

MIN 

63 

62 

63 

65 

65 

6  5 

65 

63 

64 

64 

66 

6  8 

68 

67 

67 

66 

69 

66 

66 

65 

60 

62 

63 

63 

64 

67 

65 

62 

60 

63 

64 

6 

SANTA  BARBARA 

MAX 

80 

80 

79 

77 

75 

79 

80 

77 

62 

85 

85 

91 

86 

86 

64 

84 

76 

80 

79 

5 

MIN 

60 

60 

58 

58 

59 

59 

60 

63 

56 

61 

63 

63 

66 

61 

65 

65 

66 

63 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

60 

60 

60 

61 

4 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

MAX 

77 

76 

76 

72 

72 

75 

76 

74 

77 

60 

79 

61 

76 

82 

82 

78 

76 

70 

73 

71 

75 

3 

MIN 

61 

60 

56 

58 

58 

56 

59 

61 

58 

60 

64 

63 

65 

60 

65 

65 

65 

63 

61 

62 

63 

63 

62 

60 

59 

62 

62 

61 

60 

59 

60 

61 

1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

73 

76 

79 

61 

75 

68 

72 

71 

75 

79 

83 

90 

84 

75 

74 

74 

76 

70 

74 

5 

MIN 

57 

57 

56 

59 

50 

55 

55 

58 

54 

53 

52 

46 

5  1 

54 

50 

47 

55 

58 

53 

48 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

50 

54 

53 

54 

54 

1 

SANTA  MARIA 

MAX 

74 

79 

74 

72 

73 

74 

74 

78 

76 

74 

77 

61 

86 

84 

63 

79 

67 

70 

74 

7  3 

76 

75 

79 

76 

3 

MIN 

52 

51 

56 

53 

54 

53 

55 

56 

54 

55 

56 

57 

52 

55 

56 

56 

59 

60 

60 

50 

58 

56 

56 

55 

58 

58 

58 

59 

56 

58 

58 

56 

1 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

77 

75 

77 

74 

81 

65 

82 

80 

77 

86 

78 

71 

73 

70 

71 

78 

74 

4 

MIN 

56 

57 

56 

53 

55 

56 

56 

58 

54 

56 

56 

60 

58 

58 

55 

59 

59 

61 

60 

59 

59 

56 

59 

59 

58 

58 

59 

58 

59 

57 

59 

57 

6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

72 

72 

77 

70 

75 

73 

75 

78 

78 

77 

76 

79 

71 

70 

78 

74 

4 

MIN 

63 

61 

56 

53 

52 

63 

61 

53 

58 

65 

66 

67 

68 

68 

59 

66 

66 

64 

65 

62 

64 

64 

68 

65 

65 

63 

63 

66 

66 

62 

8 

SANTA  PAULA 

MAX 

86 

81 

82 

82 

81 

80 

82 

67 

84 

69 

69 

89 

94 

86 

89 

86 

86 

83 

3 

MIN 

59 

59 

56 

57 

57 

59 

64 

65 

58 

60 

60 

62 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

61 

63 

62 

56 

61 

56 

56 

60 

62 

61 

56 

56 

58 

60 

5 

SANTA  ROSA 

MAX 

90 

80 

77 

91 

94 

94 

85 

85 

80 

81 

6  3 

90 

100 

93 

96 

84 

80 

90 

85 

5 

MIN 

56 

57 

55 

50 

51 

51 

53 

53 

56 

50 

54 

50 

49 

51 

50 

53 

58 

56 

55 

54 

53 

53 

54 

56 

54 

53 

53 

55 

50 

52 

52 

53 

1 

SCOTIA 

MAX 

79 

84 

69 

71 

73 

70 

66 

74 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

72 

73 

70 

73 

.6 

MIN 

55 

54 

52 

55 

50 

51 

54 

55 

53 

52 

53 

49 

51 

58 

56 

58 

57 

54 

53 

53 

52 

53 

57 

54 

53 

53 

49 

52 

5C 

54 

51 

53 

.3 

SHASTA  DAM 

MAX 

95 

98 

95 

100 

96 

102 

104 

99 

95 

99 

99 

100 

100 

101 

107 

102 

66 

102 

1  00 

1  00 

93 

96 

96 

98 

.3 

MIN 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

70 

73 

73 

76 

76 

75 

73 

73 

75 

74 

72 

72 

74 

72 

7C 

71 

70 

66 

67 

66 

75 

72 

.2 

SIERRA  CI TY 

MAX 

90 

93 

90 

87 

92 

95 

95 

92 

82 

92 

92 

93 

96 

95 

95 

95 

74 

9 1 

92 

90 

89 

93 

90 

.3 

MIN 

57 

57 

55 

52 

54 

59 

57 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

58 

62 

63 

59 

53 

54 

55 

53 

55 

59 

57 

57 

56 

58 

54 

4? 

55 

59 

66 

.6 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

86 

87 

84 

86 

88 

90 

91 

89 

83 

88 

90 

88 

93 

91 

90 

90 

75 

86 

.4 

MIN 

50 

52 

50 

49 

43 

48 

51 

61 

55 

53 

51 

49 

46 

45 

50 

59 

52 

46 

48 

45 

45 

40 

47 

48 

45 

47 

48 

46 

41 

3S 

42 

4e 

>1 

SONOMA 

MAX 

90 

85 

96 

96 

98 

95 

90 

89 

69 

92 

95 

99 

100 

102 

97 

79 

90 

88 

92 

99 

93 

66 

92 

94 

97 

92 

.5 

MIN 

54 

62 

57 

48 

52 

56 

52 

56 

56 

50 

48 

48 

47 

50 

50 

56 

64 

55 

54 

51 

48 

50 

55 

57 

55 

52 

52 

59 

47 

55 

51 

53 

.1 

SONORA 

MAX 

100 

101 

97 

97 

100 

103 

102 

98 

98 

100 

100 

98 

102 

102 

104 

101 

93 

1 00 

102 

IOC 

97 

1  00 

99 

.0 

MIN 

66 

68 

64 

62 

64 

66 

67 

66 

67 

70 

67 

64 

66 

66 

68 

71 

68 

66 

66 

66 

66 

61 

64 

64 

64 

66 

68 

65 

62 

60 

60 

65 

.5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

90 

86 

90 

86 

92 

91 

89 

64 

86 

87 

89 

90 

92 

90 

86 

83 

82 

67 

88 

87 

.3 

MIN 

47 

56 

48 

45 

48 

44 

43 

52 

55 

55 

47 

49 

57 

52 

49 

52 

52 

44 

41 

41 

41 

42 

48 

5C 

54 

43 

41 

51 

50 

52 

48 

.2 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

83 

76 

78 

82 

87 

86 

81 

77 

63 

82 

82 

67 

85 

84 

83 

69 

66 

80 

61 

80 

66 

81 

.0 

MIN 

45 

50 

43 

38 

39 

45 

56 

46 

53 

46 

45 

43 

46 

54 

46 

40 

42 

44 

38 

39 

42 

45 

46 

47 

47 

4« 

41 

37 

40 

44 

.6 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

76 

76 

64 

83 

63 

78 

77 

79 

62 

65 

86 

85 

80 

77 

75 

75 

72 

83 

80 

8  3 

78 

76 

79 

83 

79 

.5 

MIN 

63 

64 

61 

67 

69 

67 

64 

63 

65 

66 

67 

66 

59 

64 

64 

60 

59 

60 

65 

65 

64 

61 

61 

64 

64 

65 

65 

63 

60 

62 

66 

63 

.7 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 

97 

92 

95 

99 

102 

99 

84 

69 

93 

95 

94 

100 

100 

101 

99 

85 

95 

9 1 

91 

98 

92 

89 

9  3 

97 

103 

95 

.0 

MIN 

65 

62 

59 

63 

61 

61 

62 

62 

60 

60 

61 

63 

63 

61 

64 

66 

69 

64 

63 

62 

61 

59 

62 

60 

57 

63 

65 

60 

60 

62 

60 

61 

.9 

STOCKTON   FIRE    STA  <. 

MAX 

97 

94 

90 

93 

96 

98 

97 

83 

67 

90 

92 

92 

98 

97 

96 

95 

65 

90 

93 

95 

88 

69 

91 

95 

90 

86 

90 

93 

92 

.3 

MIN 

59 

56 

66 

52 

57 

62 

60 

69 

65 

62 

62 

65 

58 

60 

59 

55 

60 

64 

59 

61 

59 

60 

60 

.0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

98 

95 

96 

100 

102 

99 

95 

89 

93 

96 

95 

102 

100 

102 

99 

92 

96 

92 

97 

97 

98 

96 

93 

92 

95 

96 

94 

9  2 

94 

96 

102 

96 

•  4 

MIN 

61 

62 

56 

59 

55 

57 

59 

60 

58 

59 

58 

61 

56 

55 

60 

64 

67 

62 

63 

60 

59 

57 

58 

56 

55 

59 

63 

57 

56 

56 

69 

59 

.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

105 

102 

96 

102 

105 

104 

99 

95 

100 

100 

99 

105 

104 

105 

106 

96 

92 

100 

97 

1 00 

102 

1 00 

100 

98 

1  00 

97 

95 

96 

102 

103 

100 

.2 

MIN 

67 

66 

63 

61 

61 

63 

63 

67 

61 

59 

60 

59 

61 

61 

64 

71 

67 

63 

66 

63 

61 

65 

63 

64 

61 

62 

62 

57 

61 

62 

64 

62 

.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

95 

89 

86 

90 

92 

94 

69 

65 

90 

91 

89 

93 

94 

94 

92 

92 

80 

90 

90 

9C 

90 

86 

92 

89 

.8 

MIN 

55 

63 

56 

55 

57 

58 

60 

59 

59 

59 

69 

56 

58 

56 

61 

62 

58 

57 

56 

58 

56 

58 

61 

59 

59 

59 

60 

5S 

55 

55 

61 

68 

.3 

SUNLAND 

MAX 

95 

101 

96 

101 

96 

94 

94 

100 

107 

107 

100 

104 

95 

102 

91 

96 

90 

92 

96 

97 

97 

94 

93 

1  00 

105 

103 

97 

96 

94 

100 

108 

98 

.2 

MIN 

62 

60 

67 

58 

57 

56 

58 

60 

65 

67 

63 

64 

60 

64 

63 

61 

58 

60 

56 

54 

55 

53 

51 

58 

59 

63 

59 

57 

55 

56 

69 

59 

•  4 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

90 

89 

9 1 

95 

96 

94 

82 

91 

94 

93 

96 

96 

95 

91 

75 

87 

86 

85 

90 

92 

89 

89 

8  E 

87 

87 

89 

.7 

MIN 

46 

55 

49 

47 

44 

49 

50 

60 

50 

61 

52 

51 

46 

46 

50 

48 

53 

46 

46 

46 

44 

46 

46 

5C 

46 

44 

44 

51 

45 

46 

48 

•* 

TAHOE 

MAX 

7  1 

80 

81 

81 

78 

75 

78 

82 

83 

83 

64 

83 

79 

7 1 

72 

76 

80 

76 

77 

.2 

MIN 

49 

51 

46 

43 

43 

46 

47 

57 

49 

55 

50 

48 

49 

47 

50 

51 

49 

46 

46 

46 

43 

42 

46 

46 

46 

48 

48 

47 

4i 

42 

45 

47 

.3 

TEHACHAPI 

MAX 

9 1 

85 

87 

90 

93 

92 

9 1 

82 

68 

63 

69 

96 

8  1 

87 

84 

91 

9  2 

90 

88 

86 

86 

94 

95 

90 

93 

86 

81 

90 

97 

88 

.8 

MIN 

59 

59 

60 

62 

60 

60 

62 

58 

55 

55 

63 

62 

57 

56 

55 

52 

56 

53 

54 

60 

58 

60 

50 

55 

58 

55 

59 

54 

61 

56 

50 

67 

.2 

TEJON  RANCHO 

MAX 

1 0  1 

99 

96 

100 

101 

102 

103 

97 

100 

101 

96 

98 

99 

104 

99 

96 

96 

98 

98 

99 

99 

98 

99 

100 

101 

97 

97 

100 

102 

99 

.1 

MIN 

74 

72 

67 

69 

71 

73 

77 

69 

67 

70 

69 

70 

78 

75 

75 

73 

66 

66 

71 

66 

66 

69 

70 

68 

71 

72 

73 

70 

69 

68 

68 

70 

.5 

THERMAL   CAA  AP 

MAX 

106 

112 

107 

109 

1  04 

1  07 

105 

1  06 

111 

112 

105 

105 

105 

103 

101 

105 

103 

107 

107 

1  04 

104 

106 

106 

103 

110 

112 

106 

102 

103 

108 

108 

106 

.2 

MIN 

80 

84 

85 

79 

78 

77 

60 

76 

79 

90 

89 

83 

85 

61 

77 

60 

81 

76 

60 

79 

79 

79 

72 

72 

72 

62 

81 

80 

79 

73 

69 

79 

.3 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

1  00 

1 00 

102 

102 

97 

100 

102 

100 

98 

101 

103 

103 

97 

98 

95 

98 

1  00 

99 

97 

98 

100 

97 

101 

102 

96 

97 

100 

99 

.1 

M  I  N 

68 

70 

67 

67 

65 

69 

77 

69 

67 

69 

70 

68 

69 

72 

70 

74 

69 

69 

69 

66 

67 

66 

64 

60 

68 

67 

70 

66 

65 

65 

64 

68 

.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

97 

95 

96 

98 

98 

98 

94 

96 

95 

94 

98 

99 

96 

96 

93 

90 

90 

93 

94 

95 

93 

94 

95 

96 

96 

94 

92 

96 

99 

95 

.4 

MIN 

62 

63 

60 

56 

58 

61 

61 

64 

62 

66 

62 

60 

62 

62 

64 

66 

64 

60 

60 

61 

57 

56 

58 

60 

60 

61 

63 

60 

56 

57 

56 

60 

.7 

TORRANCE 

MAX 

79 

81 

80 

76 

82 

80 

63 

85 

83 

87 

85 

87 

81 

80 

80 

76 

78 

78 

79 

8 1 

78 

79 

76 

60 

.2 

MIN 

63 

63 

61 

60 

64 

66 

64 

64 

61 

62 

63 

65 

68 

65 

66 

66 

65 

67 

66 

65 

64 

61 

62 

67 

64 

63 

64 

6« 

64 

67 

64 

64 

.1 

TRACY  CARBONA 

MAX 

102 

98 

94 

95 

99 

101 

100 

88 

89 

96 

97 

98 

102 

101 

102 

98 

88 

96 

93 

98 

99 

96 

96 

96 

94 

95 

99 

93 

92 

94 

96 

96 

.5 

MIN 

65 

62 

56 

57 

57 

58 

61 

61 

56 

56 

59 

61 

59 

60 

62 

62 

66 

66 

63 

61 

61 

60 

60 

58 

55 

56 

61 

57 

55 

57 

60 

69 

.7 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

91 

97 

100 

102 

1  00 

94 

91 

91 

96 

1  00 

103 

101 

102 

102 

89 

95 

90 

96 

99 

99 

99 

93 

93 

95 

1  00 

95 

90 

95 

96 

102 

96 

.6 

MIN 

71 

63 

60 

69 

60 

58 

61 

63 

63 

60 

63 

72 

71 

60 

62 

66 

72 

66 

65 

66 

62 

62 

62 

61 

60 

62 

70 

62 

57 

64 

60 

63 

.6 

TRONA 

MAX 

105 

1  06 

107 

110 

111 

1  09 

107 

1  04 

103 

107 

110 

112 

112 

109 

106 

99 

102 

102 

103 

105 

107 

107 

105 

1  04 

105 

107 

107 

105 

104 

103 

1 1 1 

106 

.3 

MIN 

84 

80 

76 

83 

84 

79 

60 

72 

74 

75 

78 

83 

66 

80 

80 

74 

73 

73 

73 

70 

74 

69 

67 

69 

75 

75 

77 

77 

69 

70 

63 

76 

.3 

TRUCKEE  RS 

MAX 

84 

83 

79 

80 

84 

68 

90 

83 

78 

84 

85 

85 

87 

69 

87 

87 

69 

69 

78 

79 

65 

78 

61 

84 

85 

85 

82 

62 

78 

61 

87 

82 

,6 

MIN 

46 

50 

43 

39 

38 

45 

44 

58 

46 

54 

46 

46 

44 

42 

48 

56 

50 

43 

41 

39 

38 

42 

45 

42 

44 

45 

44 

42 

36 

37 

44 

.4 

TULELAKE 

MAX 

90 

90 

78 

85 

88 

94 

94 

91 

87 

89 

88 

90 

90 

92 

93 

93 

85 

64 

87 

90 

83 

87 

90 

93 

91 

89 

67 

65 

78 

83 

91 

88 

,2 

MIN 

49 

52 

52 

41 

43 

46 

50 

50 

49 

51 

51 

42 

45 

44 

45 

55 

54 

53 

49 

47 

45 

46 

47 

47 

47 

48 

45 

42 

40 

40 

40 

46 

.9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

97 

99 

91 

95 

97 

101 

102 

98 

92 

97 

100 

97 

102 

102 

104 

1  04 

93 

95 

103 

96 

96 

100 

100 

97 

102 

99 

99 

94 

93 

97 

96 

.1 

MIN 

70 

72 

69 

70 

73 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

71 

69 

72 

74 

72 

69 

73 

72 

71 

71 

72 

69 

68 

70 

69 

65 

65 

68 

74 

70 

.1 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

84 

86 

86 

65 

82 

84 

82 

85 

93 

92 

90 

67 

69 

87 

98 

97 

87 

65 

63 

84 

81 

83 

64 

86 

87 

86 

85 

83 

81 

86 

68 

86 

.3 

MIN 

62 

61 

58 

62 

62 

61 

62 

61 

60 

60 

62 

62 

63 

62 

62 

64 

66 

68 

62 

62 

62 

55 

62 

62 

62 

59 

64 

60 

60 

57 

56 

61 

.4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  268  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day 

01  Month 

c 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

51 

Aver- 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

105 

109 

110 

111 

105 

103 

99 

106 

107 

112 

111 

109 

105 

105 

98 

105 

103 

104 

107 

102 

101 

104 

105 

103 

108 

102 

111 

101 

103 

104 

107 

105 

,3 

MIN 

71 

74 

72 

72 

78 

78 

79 

79 

72 

80 

82 

81 

77 

78 

73 

71 

84 

69 

70 

71 

76 

71 

71 

72 

76 

72 

71 

74 

73 

67 

68 

.3 

TWIN  LAICES 

MAX 

71 

70 

70 

73 

75 

75 

72 

70 

72 

74 

74 

76 

76 

76 

76 

68 

64 

68 

70 

69 

69 

70 

74 

74 

73 

72 

69 

68 

70 

75 

76 

72 

.9 

MIN 

42 

47 

46 

37 

42 

46 

47 

51 

46 

52 

48 

47 

46 

47 

50 

50 

47 

41 

40 

40 

38 

36 

46 

45 

45 

45 

44 

44 

40 

39 

44 

.5 

UKIAH 

MAX 

102 

96 

94 

101 

105 

105 

98 

93 

94 

97 

96 

99 

101 

103 

103 

94 

92 

92 

100 

99 

101 

102 

97 

97 

102 

103 

99 

98 

92 

104 

105 

98 

•  8 

MIN 

62 

53 

58 

56 

60 

61 

58 

58 

55 

54 

50 

54 

55 

58 

57 

62 

69 

59 

60 

59 

58 

59 

58 

59 

53 

53 

55 

55 

54 

55 

58 

.3 

UCLA 

MAX 

77 

78 

79 

78 

78 

78 

77 

78 

83 

65 

84 

88 

83 

88 

84 

79 

74 

75 

75 

72 

70 

72 

71 

72 

76 

76 

75 

73 

72 

74 

73 

77 

.3 

MIN 

6'> 

63 

62 

62 

64 

65 

66 

63 

63 

68 

67 

68 

71 

63 

67 

65 

64 

65 

62 

61 

61 

57 

60 

60 

60 

62 

62 

59 

61 

60 

59 

63 

.0 

UPLAND 

MAX 

90 

91 

90 

85 

91 

88 

87 

91 

96 

94 

91 

96 

90 

93 

82 

88 

84 

85 

88 

85 

84 

84 

85 

87 

92 

93 

67 

85 

66 

90 

95 

88 

•  6 

MIN 

65 

64 

65 

60 

61 

64 

62 

63 

65 

66 

74 

67 

69 

69 

65 

65 

61 

61 

62 

59 

57 

56 

53 

58 

63 

68 

65 

61 

59 

59 

63 

62 

.9 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 

100 

95 

92 

98 

100 

101 

97 

95 

94 

97 

101 

101 

102 

100 

90 

97 

97 

99 

100 

100 

98 

98 

98 

99 

98 

97 

103 

98 

.0 

MIN 

5<. 

57 

53 

47 

50 

52 

46 

41 

44 

44 

45 

48 

49 

51 

63 

53 

55 

50 

53 

52 

56 

45 

48 

52 

47 

44 

44 

49 

.8 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

82 

78 

76 

84 

86 

61 

78 

77 

76 

76 

80 

82 

92 

77 

88 

77 

78 

79 

74 

77 

81 

79 

78 

75 

72 

76 

83 

77 

76 

62 

83 

79 

«4 

MIN 

54 

56 

56 

50 

50 

51 

52 

57 

57 

55 

53 

61 

52 

52 

46 

51 

59 

56 

56 

55 

52 

52 

54 

57 

56 

55 

54 

54 

50 

55 

52 

53 

.5 

VACAVl LLE 

MAX 

104 

97 

98 

101 

104 

102 

92 

96 

99 

100 

100 

105 

102 

105 

98 

85 

96 

98 

100 

101 

100 

99 

93 

94 

97 

102 

100 

95 

97 

101 

104 

98 

.9 

MIN 

65 

65 

58 

61 

63 

62 

63 

66 

60 

62 

57 

62 

58 

58 

63 

70 

70 

64 

62 

63 

61 

60 

60 

59 

56 

60 

62 

60 

56 

60 

61 

61 

.5 

VALYERMO  RS 

MAX 

92 

94 

97 

99 

99 

99 

93 

93 

98 

96 

100 

102 

100 

99 

86 

89 

96 

93 

94 

96 

94 

95 

95 

97 

95 

97 

96 

96 

96 

95 

98 

95 

•  8 

MIN 

62 

60 

54 

52 

59 

64 

63 

59 

59 

60 

60 

62 

74 

62 

64 

58 

55 

53 

51 

50 

55 

52 

47 

54 

61 

57 

63 

63 

51 

53 

58 

.9 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

99 

99 

100 

103 

103 

103 

98 

95 

96 

101 

104 

105 

105 

100 

96 

90 

95 

92 

95 

99 

99 

100 

100 

99 

100 

101 

100 

98 

96 

99 

100 

99 

.1 

MIN 

65 

67 

60 

59 

63 

67 

69 

66 

65 

66 

69 

67 

70 

68 

66 

63 

65 

61 

55 

57 

60 

59 

55 

60 

64 

66 

68 

65 

60 

55 

56 

.2 

VISALIA 

MAX 

101 

100 

100 

100 

102 

104 

104 

96 

99 

102 

101 

100 

100 

103 

105 

101 

100 

99 

97 

100 

101 

102 

99 

100 

101 

99 

102 

103 

98 

99 

100 

100 

.6 

MIN 

69 

70 

67 

67 

65 

66 

75 

67 

67 

70 

68 

64 

69 

73 

69 

70 

73 

69 

68 

69 

66 

63 

62 

65 

66 

68 

68 

65 

64 

62 

65 

.4 

VISTA 

MAX 

83 

82 

80 

79 

79 

81 

81 

82 

65 

85 

83 

85 

87 

88 

90 

88 

61 

81 

81 

78 

78 

80 

80 

82 

82 

82 

81 

81 

80 

81 

60 

82 

.1 

MIN 

62 

60 

60 

62 

61 

61 

61 

60 

61 

59 

62 

62 

64 

65 

64 

64 

64 

65 

64 

64 

64 

63 

64 

63 

62 

64 

63 

65 

63 

60 

60 

62 

.5 

VOLTA  PH 

MAX 

99 

99 

91 

95 

98 

99 

96 

94 

95 

96 

97 

99 

100 

101 

101 

98 

85 

93 

95 

93 

92 

96 

97 

96 

94 

94 

95 

94 

90 

95 

98 

95 

.8 

MIN 

66 

68 

64 

66 

67 

67 

65 

67 

64 

65 

64 

61 

61 

66 

71 

70 

64 

64 

68 

65 

65 

67 

53 

66 

63 

65 

64 

62 

61 

67 

67 

65 

.0 

WALNUT  CREEK 

MAX 

98 

89 

85 

96 

97 

99 

91 

83 

81 

83 

90 

97 

101 

92 

100 

88 

81 

87 

83 

91 

95 

96 

93 

79 

63 

92 

97 

82 

82 

91 

96 

90 

,3 

MIN 

65 

59 

58 

61 

59 

59 

59 

60 

59 

56 

55 

57 

60 

59 

58 

61 

64 

58 

60 

59 

58 

56 

58 

59 

58 

57 

59 

59 

57 

60 

56 

.9 

WALNUT  GROVE 

MAX 

97 

85 

93 

95 

100 

98 

91 

85 

86 

90 

94 

97 

96 

100 

98 

84 

91 

67 

92 

95 

95 

92 

85 

67 

90 

95 

95 

67 

90 

95 

101 

92 

6 

MIN 

64 

60 

59 

57 

58 

58 

60 

61 

58 

58 

57 

60 

61 

56 

60 

65 

66 

62 

60 

61 

59 

56 

59 

57 

57 

57 

61 

57 

55 

58 

59 

59 

2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

93 

96 

98 

102 

97 

98 

94 

98 

96 

100 

98 

100 

95 

94 

94 

89 

90 

91 

95 

96 

90 

93 

94 

92 

99 

100 

93 

94 

91 

97 

101 

95 

5 

MIN 

59 

56 

52 

52 

61 

61 

61 

64 

59 

59 

59 

59 

59 

67 

63 

60 

55 

52 

51 

51 

61 

53 

50 

49 

65 

59 

60 

60 

57 

47 

42 

9 

WASCO 

MAX 

100 

100 

99 

99 

100 

102 

103 

100 

98 

100 

100 

99 

98 

102 

104 

99 

101 

98 

97 

99 

100 

100 

99 

99 

99 

99 

100 

101 

98 

98 

98 

99 

6 

MIN 

71 

74 

69 

69 

69 

70 

78 

77 

71 

71 

71 

66 

71 

72 

69 

75 

70 

72 

69 

69 

68 

67 

65 

67 

70 

70 

68 

66 

66 

65 

67 

7 

WATSONVILLE  WATERWORICS 

MAX 

71 

69 

71 

72 

70 

69 

68 

70 

69 

71 

72 

77 

84 

78 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

68 

68 

66 

69 

72 

67 

70 

71 

72 

70 

7 

MIN 

57 

57 

57 

53 

54 

54 

55 

56 

56 

52 

51 

50 

50 

52 

53 

54 

57 

57 

57 

58 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

55 

3 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

95 

97 

96 

90 

95 

99 

101 

97 

92 

94 

96 

92 

96 

98 

98 

102 

89 

86 

94 

96 

93 

94 

97 

100 

100 

97 

97 

95 

91 

89 

96 

95 

2 

MIN 

56 

61 

58 

49 

52 

54 

54 

52 

52 

54 

51 

44 

48 

49 

49 

47 

61 

55 

53 

50 

49 

51 

51 

53 

51 

49 

49 

46 

44 

49 

46 

2 

WEED   1  S 

MAX 

85 

90 

82 

81 

84 

69 

92 

88 

82 

85 

86 

6> 

88 

66 

89 

90 

82 

83 

83 

89 

75 

80 

85 

89 

86 

85 

84 

85 

82 

77 

79 

84, 

8 

MIN 

52 

56 

52 

44 

46 

50 

53 

55 

63 

65 

55 

44 

45 

46 

44 

45 

55 

56 

49 

47 

48 

46 

48 

52 

60 

47 

47 

45 

39 

41 

44 

7 

WHEELER 

MAX 

59 

58 

73 

72 

67 

68 

66 

58 

56 

56 

57 

72 

73 

77 

69 

61 

66 

64 

62 

61 

57 

57 

62 

59 

56 

58 

63 

59 

73 

72 

73 

64 

2 

MIN 

51 

51 

52 

54 

55 

51 

51 

52 

51 

51 

51 

51 

56 

51 

51 

51 

54 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

51 

50 

52 

52 

53 

53 

7 

WHITE   MOUNTAIN  I 

MAX 

64 

65 

68 

69 

70 

73 

70 

62 

60 

63 

68 

73 

71 

71 

70 

64 

59 

61 

63 

64 

64 

67 

67 

66 

67 

66 

68 

65 

65 

69 

70 

66. 

5 

MIN 

36 

38 

39 

36 

38 

39 

41 

42 

36 

36 

40 

43 

42 

46 

39 

44 

38 

39 

36 

35 

40 

41 

36 

32 

33 

42 

40 

39 

38 

36 

36 

6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

49 

49 

53 

56 

57 

59 

54 

50 

47 

51 

55 

60 

56 

58 

52 

50 

46 

46 

44 

50 

55 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

58 

54 

58 

52. 

6 

MIN 

34 

35 

37 

37 

39 

39 

40 

36 

34 

39 

39 

43 

40 

40 

38 

34 

34 

36 

32 

34 

38 

36 

34 

36 

37 

36 

38 

36 

36 

40 

40 

1 

WILLIAMS 

MAX 

101 

108 

107 

106 

105 

103 

104 

102 

101 

100 

101 

103 

102 

105 

106 

104 

102 

97 

101 

100 

100 

101 

104 

104 

97 

101 

100 

95 

99 

96 

104 

101. 

9 

MIN 

59 

60 

65 

62 

64 

62 

60 

60 

67 

67 

62 

61 

55 

62 

67 

66 

67 

65 

65 

65 

67 

65 

63 

62 

59 

61 

61 

59 

61 

61 

58 

5 

WILLOWS 

MAX 

100 

105 

93 

97 

101 

100 

102 

94 

94 

97 

96 

97 

102 

101 

102 

100 

80 

91 

96 

95 

96 

97 

102 

95 

95 

95 

97 

95 

91 

93 

103 

97. 

0 

MIN 

70 

68 

61 

66 

65 

63 

65 

61 

64 

53 

63 

63 

65 

65 

67 

70 

65 

66 

68 

67 

66 

66 

68 

63 

61 

63 

63 

60 

63 

65 

64 

4 

WINTERS 

MAX 

104 

106 

97 

99 

103 

105 

105 

95 

98 

100 

101 

101 

107 

103 

106 

103 

87 

99 

99 

101 

101 

100 

102 

99 

97 

98 

103 

101 

95 

98 

100 

100. 

4 

MIN 

70 

63 

56 

67 

69 

65 

63 

64 

65 

60 

62 

66 

60 

60 

63 

62 

70 

65 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

59 

61 

62 

61 

59 

61 

63 

0 

WOOOFOROS 

MAX 

89 

84 

86 

88 

88 

93 

68 

84 

88 

92 

91 

93 

93 

92 

92 

69 

78 

79 

78 

83 

84 

60 

86 

88 

87 

66 

86 

S3 

84 

65 

66 

86. 

6 

MIN 

54 

55 

52 

50 

54 

60 

61 

60 

54 

62 

59 

59 

60 

59 

59 

56 

57 

52 

49 

50 

49 

48 

53 

55 

56 

58 

57 

54 

54 

50 

54 

2 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

103 

108 

94 

98 

102 

105 

98 

91 

98 

99 

97 

101 

101 

101 

105 

98 

89 

97 

101 

97 

101 

101 

102 

93 

94 

96 

100 

96 

90 

96 

100 

98. 

5 

MIN 

64 

63 

56 

60 

50 

58 

57 

66 

60 

61 

57 

59 

55 

55 

59 

67 

67 

62 

62 

61 

59 

57 

59 

56 

55 

57 

57 

56 

54 

56 

57 

58. 

8 

YORBA  LINDA 

MAX 

99 

93 

93 

88 

88 

91 

89 

93 

99 

98 

94 

97 

92 

94 

92 

91 

91 

86 

87 

86 

86 

87 

89 

92 

94 

93 

95 

92 

92 

94 

93 

91. 

9 

MIN 

63 

61 

58 

61 

65 

64 

62 

63 

60 

59 

61 

65 

66 

67 

65 

66 

66 

68 

65 

65 

59 

57 

58 

57 

62 

67 

64 

62 

58 

59 

56 

62. 

3 

YOSEMITE  NP 

MAX 

92 

91 

90 

92 

92 

95 

91 

91 

93 

92 

92 

95 

93 

96 

87 

77 

86 

88 

90 

92 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

91 

91 

88 

94 

93 

91  . 

0 

MIN 

54 

62 

60 

58 

56 

55 

59 

61 

61 

59 

58 

58 

62 

60 

62 

61 

59 

60 

56 

55 

53 

56 

56 

55 

60 

61 

62 

59 

56 

53 

55 

56. 

2 

YREKA 

MAX 

95 

96 

89 

86 

90 

97 

100 

99 

94 

96 

95 

93 

94 

95 

95 

98 

83 

85 

90 

95 

66 

89 

98 

97 

96 

96 

94 

90 

88 

83 

90 

92. 

6 

MIN 

60 

61 

58 

52 

55 

60 

62 

62 

57 

60 

57 

53 

54 

55 

55 

62 

64 

62 

55 

55 

58 

56 

58 

59 

59 

57 

54 

53 

49 

53 

53 

67. 

1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1958 


Day  oi  month 


Station 

1  2 

3 

4 

5  '  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

- 

- 

.90 

.60 

,75 

.67 

- 

 f 

.68 

.57 

.48 

.52 

.48 

.54 

.65 

,68 

.75 

,60 

,72 

.68 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.78 
62 
96 
65 

.44 
65 
91 
67 

.61 
93 
94 
65 

.74 
129 
93 
63 

.82 
102 
95 
63 

.60 
78 
91 
65 

.  51 
65 
91 
67 

.65 
45 
91 
64 

.32 
31 
95 
66 

.39 
53 
96 
65 

.65 

172 
89 
65 

.66 
146 
89 
63 

.50 
118 
88 
65 

.  51 
45 
95 
64 

.27 
21 
77 
65 

.39 

50 
88 
63 

.53 
63 
90 
64 

.41 
41 

93 
63 

.37 

37 
93 
64 

.51 
64 

92 
62 

.50 
31 
92 
63 

.67 
71 
92 
62 

.50 
28 
93 
60 

.56 

30 
92 
61 

.50 
29 
93 
66 

.55 
77 
92 
65 

,62 
68 
93 
68 

,  46 
67 
90 
62 

,  41 
79 
92 
62 

,  50 
70 
94 
61 

,  52 
40 
93 
63 

16.45 
2068 
91,7 
63,9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  07 

30 

.30 
10 

.29 
20 

.42 

70 

30 

.30 
30 

.30 
30 

.30 
30 

.30 
30 

.38 
40 

.32 

30 

40 

.23 
20 

.38 
30 

.10 

30 

.00 
20 

.31 
30 

.25 

30 

.25 
30 

.30 

30 

.30 

30 

36 

.34 
38 

.26 
36 

.30 
30 

.35 
30 

.35 
40 

.30 
23 

.20 
37 

.30 
40 

.40 
30 

B  8.75 
980 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  47 
56 

.45 
51 

.43 
79 

.45 
55 

.44 
34 

.54 
77 

- 

.40 

53 
_ 

.41 
75 
88 
72 

.38 
45 
91 
64 

.47 
72 
94 
65 

.48 

75 
94 
62 

.43 
47 
95 
66 

.53 
57 
97 
63 

.44 
38 
98 
67 

.44 
61 
89 
65 

.  13 
36 
77 
64 

.31 
57 
89 
64 

.37 
48 
93 
67 

.49 
103 
92 
66 

.42 

28 
95 
66 

.35 
52 
95 
64 

.44 
57 
94 
65 

.39 
72 
91 
65 

.43 
47 
93 
64 

.30 
57 
93 
63 

.41 
42 
93 
63 

,43 
78 
88 
63 

.40 
74 
89 
61 

.30 
48 
90 
62 

.39 
40 
96 
64 

.  43 
82 
95 
65 

12.75 
1796 
92,0 
64.6 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.29 
34 

.  22 
29 

.31 
39 

.34 
50 

.33 
40 

.32 
33 

.38 
42 

.35 
46 

.31 
42 

.34 
38 

.37 
36 

.33 
41 

.34 
41 

.36 
41 

.36 
37 

.24 
40 

.03 
23 

.16 
34 

.21 
36 

.13 
42 

.24 
35 

.28 
40 

.26 
32 

.30 
35 

.30 
37 

.32 
44 

.35 
48 

.29 
46 

.32 
53 

.13 
52 

.16 
35 

8.67 
1221 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

.27 
108 
84 
59 

■11 
80 

84 

60 

.28 

75 
86 
59 

.30 
105 
86 
56 

.29 
91 
85 
56 

.20 
82 
85 
56 

.28 
60 
86 
58 

.24 

47 
86 
61 

.30 
75 
86 
63 

.27 
85 
83 
59 

.27 

106 
83 
55 

.28 
71 
85 
55 

.35 
118 
84 

56 

.29 
74 
83 
56 

.24 
83 
87 
56 

.13 

33 
83 
60 

.24 
80 
84 
61 

.20 
81 
86 
61 

.25 
78 
87 
62 

.30 
70 
86 
61 

.20 
81 
83 
59 

.18 
75 
83 
58 

.19 

76 
86 
59 

.30 

58 
86 
61 

^20 
78 
83 
61 

.20 
94 
82 

59 

.23 
79 
86 
59 

.25 
50 
86 
59 

.25 
71 
83 
55 

.22 
70 
85 
59 

.25 
88 
85 
58 

7.72 
2422 
84.8 
58.6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 

.36 
71 

.30 
29 

.30 
40 

.30 
29 

.33 
36 

.30 
35 

.28 
35 

.30 
34 

.30 
29 

.32 
38 

.33 
33 

.35 
39 

.35 
29 

.31 
32 

.35 
19 

.20 
22 

.33 
53 

.28 
29 

.27 
30 

.26 
31 

.28 
31 

.23 
32 

.26 
31 

.22 
21 

.26 
42 

.25 
30 

.25 
34 

.25 
31 

.30 
35 

.25 
33 

.24 
29 

8.91 
1042 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

.38 

36 

.38 

40 

.32 

37 

.35 
27 

.35 

23 

.38 
28 

42 

34 

.32 

33 

.35 
38 

.35 
39 

.35 
32 

.35 
30 

.38 
35 

.38 
31 

.33 
31 

.25 
34 

.24 
30 

.32 
38 

.33 
39 

.34 
41 

.36 
28 

.36 
28 

.34 
29 

.31 
33 

.30 
30 

.27 
22 

.37 
27 

.36 
39 

.27 
29 

.31 
26 

.32 
27 

10.44 
994 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.31 
14 

* 

.87 
79 

.  27 
13 

.  35 
17 

.32 
29 

.25 
36 

* 

.89 
73 

.32 
10 

.32 
15 

.28 
16 

.30 
14 

* 

* 

* 
* 

.  50 
46 

.31 
27 

.22 
22 

.27 
6 

.33 
17 

* 
* 

♦ 
* 

.80 
62 

.32 
24 

.31 
26 

.31 
36 

.24 
16 

* 

.61 
30 

8.70 
628 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
129 
87 
67 

* 

* 
♦ 

.78 
338 
86 
65 

.  15 
75 
79 
64 

.  IS 
82 
80 
65 

.  18 
67 
81 
65 

.22 
73 
85 
64 

* 
* 

* 

• 

I 

.84 
354 
88 
64 

.24 
94 
88 

66 

.25 
76 
87 
66 

.19 
68 
86 
67 

.21 
57 
87 
67 

* 
« 

* 
« 

.77 
250 
91 
68 

.29 
112 
87 
67 

.24 
119 
83 
67 

.19 
117 
82 
66 

.23 
92 
83 
66 

* 

* 

.73 
324 
85 
66 

.25 
109 
86 
66 

.22 
56 
86 
67 

.21 
109 
84 
67 

.28 
115 
83 
66 

* 

.  51 
208 
85 
65 

7.41 
3024 
84.9 
66.0 

COW  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.60 
21 

104 
79 

.  60 
54 

104 
78 

.70 
63 

105 
76 

.73 
15 

101 
76 

.69 
32 

102 
75 

.88 
93 

102 
79 

.61 
109 
89 
79 

.34 
40 

.56 
55 

104 
77 

.50 
26 

107 
80 

.60 
32 

107 
79 

.  55 
32 

107 
82 

.71 

65 
107 
81 

.62 
51 

101 
81 

.47 

64 
101 
78 

.42 
57 

102 
79 

.75 

94 
102 
77 

1.47 
130 
102 
75 

.29 
21 

102 
74 

.68 
31 

102 
75 

.61 
50 

101 
74 

.77 
18 
99 
72 

.55 
17 
99 
74 

.60 
13 

101 
77 

.71 
27 

102 
78 

.60 
71 

102 
78 

.60 
97 

100 
77 

,75 
36 

100 
74 

.60 

26 
102 
75 

.60 
8 
102 
80 

19. 16 
1448 

102.0 
77.2 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 
WIND 

.41 
10 

.44 
46 

.38 
20 

.32 
5 

.33 
1 

.38 
1 

.41 

20 

.27 
18 

.37 

36 

.35 
24 

.43 
46 

.31 
14 

.41 
36 

.33 
20 

.34 
24 

.44 
59 

.14 
24 

.36 
39 

.36 
39 

.35 
57 

.34 
22 

.33 
21 

.36 
41 

.35 
75 

.31 
47 

.28 
31 

.36 
27 

.36 
71 

.31 
51 

.29 
34 

.28 
18 

10.70 
977 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

.26 
102 
87 
58 

• 

* 

* 
* 

.88 

423 
86 
59 

,30 
91 
88 
58 

.29 
112 
86 
58 

.24 
116 
83 
57 

.22 
124 
80 
57 

* 

♦ 

.88 

450 
85 
55 

.27 
88 
84 
55 

.34 
91 
88 
57 

.27 
101 
85 
57 

.26 
87 
89 
56 

* 

* 

.  57 
273 
82 
57 

.26 
141 
80 
58 

.22 
127 
81 
56 

.22 
95 
85 
55 

.23 
105 
84 
55 

* 

* 
* 

.60 
397 
80 
57 

.21 
93 
85 
56 

.23 
96 
84 
56 

.24 
191 
78 
56 

.23 
108 
81 
54 

* 

«S.47 
1^200 

7.69 
3611 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 

.41 

.36 

* 
* 

.60 
112 

.35 

.45 

.45 
85 

.45 
102 

.44 

82 

• 

.75 

165 

.45 
61 

.45 

60 

.30 
47 

.45 

52 

.45 
88 

* 

.48 
139 

.33 
44 

.28 
77 

.52 
46 

.21 

39 

.21 
23 

* 
* 

.80 
129 

.41 
73 

.41 
68 

.47 
70 

.46 
119 

.43 
70 

«(.34 
!i  75 

11.71 
2000 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.42 
36 

.44 

as 

.45 
76 

.28 

36 

.42 
43 

.44 
40 

.38 
52 

.30 
60 

.30 
47 

.38 

50 

.45 
62 

.30 
47 

.45 
37 

.31 
31 

.41 

32 

.40 
42 

.24 

39 

.27 
48 

.34 
58 

.38 

53 

.34 
36 

.40 
38 

.36 

50 

.36 
64 

.30 
57 

.26 
37 

.37 
49 

.36 
78 

.32 
72 

.30 
46 

.35 
44 

11.08 
1545 

FRIANT  GOVT  CAMP 

WIND 
ilAX 

50 
96 

53 
96 

.60 
71 
95 
68 

.55 
66 
94 
67 

48 
96 

49 
95 

.61 
62 
96 
67 

.40 

45 
90 
69 

.42 
35 
93 
69 

.49 

39 
96 
68 

.52 
50 
98 
68 

.68 
78 
90 
65 

.54 

55 
95 
65 

.53 
56 
95 
68 

.61 
52 
94 
67 

.48 

73 
92 
68 

.46 
54 
91 
71 

.50 
60 
97 
69 

.50 
71 
94 
68 

.48 
49 
95 
68 

.53 
52 
95 
66 

.47 
61 
95 
65 

.56 
66 
91 
64 

.46 
48 

92 
64 

.52 
65 
93 
66 

.43 
49 
90 
67 

.54 
55 
95 
68 

.55 
70 
95 
66 

.53 
61 
91 
64 

.53 
59 
91 
64 

.45 
38 

93 
66 

16.12 
1740 
93.8 
66,8 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.27 

.25 

.30 

.28 

.29 

.30 

.27 

.34 

.27 

.26 

.30 

.26 

.30 

.25 

.27 

.16 

.12 

.20 

.26 

.23 

.30 

.25 

.30 

.23 

.24 

.29 

.26 

.24 

.22 

.27 

.27 

8.05 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

* 
♦ 

* 

♦ 
* 

* 

* 

* 

1:92 
741 
100 
62 

* 

.59 
289 
94 

* 
♦ 

• 

* 
* 

* 
* 

L.65 
635 
98 

* 
* 

.68 

165 
102 

* 

* 

4 

* 

* 

1.31 
585 
93 

* 

♦ 

.60 
210 
94 

* 
* 

* 

* 

• 
* 

* 

* 

1.29 
839 
95 

* 

* 
* 

I<.68 
|I283 

8.72 
3747 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 
WIND 

.49 
49 

.64 
51 

.52 
70 

.55 
77 

.52 
59 

.51 
52 

.53 
57 

.56 
72 

.45 

73 

.52 
70 

.55 
66 

.58 
80 

.47 
57 

.60 
56 

.56 
59 

.54 
102 

.45 
75 

.52 
68 

.45 
55 

.51 
54 

.45 
63 

.45 
60 

.45 
30 

88 

.45 
62 

.45 
50 

.45 
56 

.58 
58 

.45 
56 

.45 
60 

.45 
40 

B15.66 
1925 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.29 
12 

.21 
10 

.31 
10 

.29 
11 

.33 
9 

.35 
18 

.37 
17 

.31 
13 

.29 
9 

.31 
14 

.29 
9 

.31 
14 

.30 
13 

.38 
14 

.34 
11 

.20 
12 

.20 
10 

.28 
9 

.32 
12 

.29 
12 

.27 
11 

.28 
7 

.28 
9 

.32 
14 

.30 
13 

.30 
12 

.28 
15 

.26 
17 

.27 
10 

.25 
14 

33 
18 

9.11 
379 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.40 

.45 

.41 

" 

.40 

.45 

.44 

.47 

.38 

.36 

.40 

.41 

.39 

.45 

.49 

.48 

.23 

.24 

.23 

.37 

.41 

.36 

.35 

.40 

.36 

.45 

.42 

.33 

.45 

.42 

.41 

.42 

12.23 

LODI 

EVAP 
WIND 

.  44 

64 

.  43 
85 

.31 

55 

.34 
59 

.36 
36 

.35 

36 

.29 
40 

.22 
41 

.29 

50 

.30 
58 

.35 
59 

.35 
47 

.37 
39 

.27 
26 

.32 
34 

.28 
43 

.26 
53 

.35 
88 

.28 
56 

.31 
66 

.30 
45 

.29 
55 

.29 
57 

.29 

59 

.28 
51 

.29 
42 

.35 
58 

.29 
93 

.21 
38 

.18 
30 

.37 
28 

9.61 
1571 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  36 
166 
87 
61 

.42 
180 
86 
61 

.19 
106 
84 
59 

.54 
122 
96 
61 

.33 
92 
95 
61 

.36 
100 
93 
62 

.28 
118 
92 
61 

.34 
171 
84 
62 

.30 
84 
86 
60 

.19 
217 
84 
60 

.52 
189 
88 
58 

.45 
119 
92 
61 

.42 
97 
93 
62 

.30 
70 
96 
62 

.39 
99 
96 
63 

.22 
117 
83 
64 

.25 
109 
91 
66 

.39 
202 
88 
69 

.30 
121 
90 
63 

.34 
105 
91 
63 

.33 
121 
89 

62 

.33 
131 
90 
60 

.35 
126 
89 
61 

.24 
131 
86 
60 

.37 
145 
89 
59 

.27 
73 
91 
60 

.39 
139 
90 
62 

.30 
165 
85 
60 

.30 
86 
90 
59 

.30 
69 
94 
62 

.39 
83 
96 
63 

10.56 
3853 
89.8 
61.5 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 
23 

100 
66 

.41 
34 

101 
65 

.36 
34 
96 
63 

.34 
26 

100 
63 

.36 
19 

101 
65 

.38 
20 

100 
67 

.38 
22 
99 
66 

.32 
26 
94 
66 

.34 
19 
94 
63 

.39 
27 
98 
62 

.36 
26 
97 
62 

.36 
22 
97 
63 

.39 
16 
99 
63 

.34 
22 
95 
63 

.38 
24 
97 
65 

.35 
30 
93 
65 

.09 
5 
78 
66 

.30 
22 
94 
68 

.32 
21 
97 
68 

.33 
22 
96 
67 

.35 
19 
96 
64 

.33 
20 
95 
64 

.34 
22 
95 
65 

.29 
18 
97 
65 

.29 
23 
95 
64 

.31 
16 
95 
64 

.35 
17 
95 
64 

.28 
26 
90 
61 

.27 
19 
93 
61 

.31 
18 
94 
63 

.31 
IS 
96 
65 

10.29 
673 
95.7 
64.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.39 

.35 

.44 

.42 

.45 

.38 

.38 

.38 

.36 

.41 

.42 

.40 

.40 

.42 

.31 

.16 

.28 

.28 

.30 

.29 

.34 

.36 

.31 

.36 

.28 

.33 

.39 

.34 

« 

« 

.88 

10.81 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.26 
52 

* 

.89 
126 

.20 
47 

.27 
42 

.28 
32 

.20 
52 

* 

* 

.79 
175 

.21 
25 

.32 
39 

.28 
37 

.29 
35 

* 
* 

* 
* 

.61 
117 

.21 
54 

.16 
44 

.33 
45 

.18 

39 

« 

* 
« 

.69 
142 

.23 
39 

.22 
32 

.23 
46 

.25 
28 

* 
* 

l<.  48 
l<84 

7.58 
1332 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.57 
76 

.50 
75 

.33 
66 

.64 
56 

.32 
50 

.42 
51 

.46 

56 

.29 
85 

.38 
82 

.51 
88 

.39 
82 

.49 

56 

.53 
57 

.37 
39 

.38 
35 

.26 
45 

.35 
61 

.42 
65 

.40 
67 

.44 
31 

.33 
65 

.42 
57 

.49 
47 

.28 
61 

.46 
61 

.11 
49 

.67 
45 

.52 
76 

.22 
53 

.48 
44 

.24 
34 

12.67 
1815 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.43 

* 

* 

.93 

.39 

.34 

.35 

.27 

* 

.90 

.34 

.34 

.25 

.32 

.52 

.28 

.26 

.32 

.35 

♦ 

.76 

.29 

.31 

.26 

.26 

li.62 

9.09 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 
* 

* 

* 
* 

1.22 
690 
83 
55 

* 

* 

* 

.69 
490 
81 
56 

* 
♦ 

* 

.72 
290 
83 
64 

* 
♦ 

* 
♦ 

* 

♦ 

1.00 
510 
84 
55 

* 
♦ 

* 
* 

* 

.64 
455 
82 
57 

♦ 

* 
♦ 

.60 
350 
80 
57 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

.76 
550 
78 
62 

* 
* 

* 
* 

.66 
445 
81 

55 

* 

* 

tf.  45 
^270 

6.74 
4050 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.27 

.30 

.29 

.31 

.31 

.28 

.30 

.29 

.31 

.33 

.31 

.33 

.27 

.20 

* 

* 

.47 

.25 

.22 

.22 

.25 

.25 

.26 

.22 

.23 

.29 

.29 

.27 

.25 

.26 

.26 

8.09 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.40 

.26 

.32 

.37 

.37 

.33 

.37 

.21 

.45 

.32 

.31 

.35 

.36 

.33 

.36 

.19 

.16 

.22 

.31 

.38 

.35 

.37 

.31 

.28 

.37 

.35 

.26 

.29 

.30 

.30 

.45 

10.00 

See  refeience  notea  following  Statioo  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1958 


Day  of  month 


:»UQoc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.35 

.  28 
50 

•32 

.33 

.35 

.39 

.41 

.35 

.32 

.36 

.34 

.38 

.  40 

.35 

52 

■55 

.26 

.20 

.34 

.44 

.  36 

.32 

.34 
53 

.38 
55 

.32 
41 

.34 

55 

.34 
50 

.  31 
50 

.  45 
52 

.34 
71 

.37 
78 

10.89 
1686 

STOCKTON  BOTOY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
HAX 
MIN 

.45 

99 
65 

.  45 

95 
62 

.42 

98 
61 

.35 

100 
65 

.35 

100 

62 

.35 

99 
64 

.25 

97 
66 

.22 

90 
66 

.22 

97 
62 

.30 

96 
66 

.35 

96 
65 

.30 

98 
63 

.45 

99 
63 

.30 

99 
64 

.30 

98 
66 

.37 

85 
70 

.23 

98 
67 

.40 

98 
65 

.35 

98 
64 

.36 

98 
66 

.30 

97 
65 

.34 

96 
63 

.30 
25 
96 
55 

.30 
20 
95 
65 

.30 
30 
96 
63 

.30 
20 
97 
66 

.30 
40 
95 
66 

.30 
30 
94 
63 

.30 
50 
95 
60 

.30 
40 
97 
62 

.30 
20 

101 
66 

10.  11 
1210 
96.7 
64. 1 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.18 
I 

.  14 

1 

.  19 
2 

.21 
3 

.  19 
1 

.  17 
1 

.20 
2 

.17 
2 

.18 

3 

.18 
3 

.18 
2 

.17 

0 

.18 

1 

.20 
1 

.19 
1 

.  15 
1 

.  14 
1 

.03 
1 

.18 
4 

.  18 
1 

.  16 
1 

.  18 
4 

.  17 
2 

.  17 
1 

.  17 

0 

.  17 
1 

.  18 
2 

.12 
1 

.  16 
4 

.  17 
2 

.  16 
2 

5.22 
52 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.80 
238 

.75 
313 

.45 
102 

.50 
121 

.60 
117 

.  50 
108 

.37 
117 

.40 
94 

.42 
150 

.30 
91 

.53 
200 

.68 
136 

.53 
151 

.49 
107 

.53 
113 

.20 
74 

.49 
134 

.  47 
230 

.52 

206 

.50 
145 

.53 
119 

.  57 
156 

.40 
190 

.38 
127 

.32 
164 

.45 
110 

.73 
188 

.60 
182 

.30 
133 

.37 
116 

.43 
82 

15. 11 
4514 

TULELAKE 

EVAP 
WIND 

.31 

.34 

.24 

.30 

.25 

.35 

.40 

.42 

.41 

.38 

.  43 

.27 

.32 

.37 

.30 

.30 

.15 

.25 

.25 

.35 

.24 

.26 

.27 

.28 

.36 

.30 

.32 

.30 

.30 

.26 

.24 

9.  52 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.26 
97 

* 

6 

.61 
44 

.36 
83 

.33 
67 

.33 
49 

.35 
56 

.37 
51 

.32 
56 

.36 
37 

.28 
39 

.36 
53 

.33 
44 

.31 
62 

.52 
88 

.27 
59 

.29 
35 

.28 

37 

.31 

52 

.47 
109 

.36 
75 

.22 
37 

.49 

73 

.22 
45 

.29 

43 

.  41 

53 

.33 
41 

.28 
76 

.38 
54 

.40 
76 

.47 
88 

10.  56 
1785 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.45 
72 

.45 
112 

.30 
65 

.  30 
29 

.30 
21 

.  50 
36 

.15 

53 

.45 
81 

.  15 
68 

.45 
77 

.  15 
56 

.30 
26 

.30 
28 

.30 
18 

.20 

31 

.25 
39 

.30 
39 

.30 
76 

.30 
62 

.30 
51 

.30 
43 

.40 
44 

.30 
71 

.30 
77 

.75 
65 

.30 
39 

.30 
51 

103 

48 

20 

15 

B  9,  59 
1616 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soli 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DAVIS  AGRICULTURAL 

COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 
MIN 

105 
82 

106 
82 

104 
80 

103 
81 

lOS 
81 

106 
81 

104 
81 

93 
80 

100 
79 

102 
80 

103 
79 

102 
79 

103 
79 

103 
78 

104 
81 

100 
82 

89 
81 

101 
82 

103 
82 

102 
81 

104 
80 

103 
79 

102 
80 

100 
79 

101 
78 

101 
78 

102 
79 

99 
78 

98 
77 

99 
78 

101 
78 

102.0 
79.8 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

HAX 
MIN 

94 
91 

94 
91 

94 
91 

94 
90 

94 
91 

94 
91 

94 
91 

94 
91 

95 
91 

95 
92 

96 
93 

95 
93 

94 
92 

92 
91 

«1 
87 

88 
86 

90 
87 

91 
87 

93 
90 

93 
90 

92 
90 

91 
89 

91 
88 

92 
88 

91 
86 

89 
87 

89 
87 

89 
87 

88 
86 

88 
86 

89 
86 

92.1 
89.2 

STATION  2 
IS  Inches  (c) 

HAX 
■UN 

73 
73 

74 
73 

74 
74 

75 
72 

72 
70 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

72 
71 

72 
72 

72 
71 

72 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

74 

73 

74 
73 

74 

73 

74 
73 

74 

73 

74 

73 

74 
73 

73 
73 

73 
72 

72 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

72.4 
71.7 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
MIN 

S2 
72 

S3 
72 

82 
70 

80 
71 

SO 
71 

79 
71 

82 
71 

82 
72 

80 
70 

82 
72 

82 
70 

82 
72 

82 
70 

81 
70 

80 
70 

78 
70 

78 
70 

76 
70 

78 
70 

79 
70 

78 
70 

78 
70 

77 
70 

78 
70 

80 
70 

SO 
70 

79 
70 

81 
71 

80 
71 

80 
72 

80 
70 

80.0 
70,6 

SAN  DIHAS  TASBARK  FLAT 

] 

L0:S3 

A 

1:32P 

10:34A 

1:55P 

1.5  Inches  (e) 

4.5  Inches 

9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

73.7 

30  Inches 

71.7 

66  Inches 

66.5 

102  Inches 

63.0 

13S  Inches 

61 

- 

60.8 

(a)  SAmxr  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROH  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

0>)  RAUONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROH  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAHONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AUGUST  4 
AND  5   (48  HOURS),   AND  ON  AUGUST  25  AND  26   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1.0 

0.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   liumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

S.  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

a 
o 

H 
W 

< 
o 
o 

6 

H 

D. 

0. 

O 
O 

cn 

D. 
0. 

o 
o 

6 

Trace 

,01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-L99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

25 

7.8 

++25 

WSW 

16+ 

57 

39 

30 

42 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

26 

18 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

2.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

5.7 

21 

SSW 

28 

37 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

1.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

22 

3.7 

++12 

SSE 

16+ 

84 

61 

50 

78 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

3.3 

EUREKA  WB  CITY 

5.5 

18 

SW 

24 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

46 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

22 

5.4 

18 

W 

11 

67 

44 

24 

44 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

96 

2.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

31 

7.5 

21 

WSW 

9 

82 

65 

63 

80 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.4 

18 

W 

10 

88 

63 

63 

84 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

82 

3.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

41 

30 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

1.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

W 

34 

8.6 

++22 

WNW 

27 

87 

71 

59 

84 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

16 

8.0 

22 

SE 

7 

50 

33 

20 

40 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

95 

1.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

25 

8.3 

22 

SW 

1 

73 

51 

32 

59 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

97 

1.7 

SANDBERG  WB 

11.9 

++32 

S 

8 

32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NNW 

14 

6.7 

17 

SW 

17 

87 

72 

67 

83 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

56 

5.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

NW 

56 

12.8 

31 

w 

12 

89 

68 

59 

86 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.3 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

10.1 

26 

W 

20 

89t 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

63 

SAN  JOSE 

NW 

55 

4.7 

16 

NW 

17+ 

54 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

82 

2.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

31 

5.8 

++20 

WNW 

9 

91 

72 

65 

87 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

5. 1 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  foUov/ing  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  In  the  July  or  August 
issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     Includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication   'Substation  History'   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  Information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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STATION  INDEX 


STATION 


AD  I 


CTON  ESCONOIOO  FC!«ie( 
STATION 

AMO  1  H 
DERPOINT 

CANYOM  FC  **e 


ALPIN 


LTAOENA 

alturas  ranger 

AMBOV 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNK 
ANTIOCH  1 
*T10CM  P 


IMS  I 


NZ  A 

PACME  CAMP 
RROVO  SECO 
RROVO  SECO  RS  PC  5oe  C 
SH  MOUNTAIN 
SSOC  OIL  AnamEI 


ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRT 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  I 
AVENAL  «  SSE 
AZUSA  FC  14 


lANCH 


A06ER 


C<AirEB  0  NNM 
flAPcERSFIELD  "B  AIRPORT 
RALCH  POWER  MOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BATES  RIDGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 


BEBRYESSA  LAKE 


TION 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

BIO  CREEK   PH  NO  1 

BIG  OALTON  DAH  FCZ?je-E 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-E 

BtRHlNGHAM  GEN  MOSPt 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

BISHOP  <*B  AIRFORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MTN  3  S 

BLACKS  MOUNTAIN 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

BLUE  LAKE  REOtfOOO  CREEK 

BL YTHE 

BLYTME  T  W 

8LYTME  CAA  AI»PORT 

BOCA 

BONITA 

BORWEGO  DESERT  PARK 
BORWEGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  0AM 
BRADLEY 
BRAWLEV  2  SW 


BRA' 


10  ' 


BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 


BRENTWOOD  ft  Sw 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  5T» 
BRIDGEVILLE  4  NNH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BftVSON 
BUCKS  LAKE 
euENA  VISTA 
nULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANV  FIRE  OEP  FC??AB 
VeURBANK    HB  AIRPORT 
BURLINOAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 


BUTTONWILLOM 
CABAZON 
CABRILLO  NAT 
CACHUHA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEKICO  ?  NE 
CALtFOftNIA  HOI  SPROS 
CALISTOGA 


NT 


PIERCE  COL 


CALLAHAN  RANGER  STATIO 
'RILLO  7  SE 
IRILLO  4  NNW 
CAMP  ANGEVUS 
CAMP  BALOY  FC  B5  F 
CAMPO 

>  PARDEE 

>  PIONEER  SKI  SMLTE 

>  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTOMVILLE  RANGER  STa 

CAi*P  WISH 
CANBV  RAN 
CANOGA  PA 

NTIL 
CANYON  DAH 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WOttKMAN 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILUE  SAWYEft 

MOUNTAIN  VIEW 
CfDAR  GROVE 
CEDAirvlLLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  HEVNCHANN 
RANCH 

lATSWOHTM  FC  ?4  D 
CMATSMODTH  KESERVOI R 
CHERRY  VALLCV  DAM 


LOS  ANGELES 

CONTRA  COST* 
MUH80LDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEBEV 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 


TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES 
KERN 
TULARE 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 

SAN  BEROlNO 


TEHAMA 
ORANGE 

SAN  DIEGO 


RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 


SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 

FRESNO 

INYO 


Q9^^^  RIVERSIDE 
IVERSIDE 
093lj  NEVADA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  01  EGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
IMPERIAL 


1050  SISK irOU 
1054  ORANGE 
1056  ORANGE 
105Tj  ORANGE 

CONTRA  COSTA 
MONO 
107fl|  MONO 

HUMBOLDT 
YOLO 
BUTTE 

I33|  PLACER 
114^  MONTEREY 
PLUMAS 
SAN  SEN I  TO 
lieoj  YUBA 

LOS  ANGELES 
19a|  LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
I?l4|  SHASTA 
IZlfl  CONTRA  COSTA 


A  BARBARi 
l7T^  SAN  BERDINO 
Itn  CALAVERAS 
fed  CALAVERAS 


SISK ITOU 
VENTURA 
VENTURA 

I  BEROlNO 
ANGELES 
I  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  oepo 
YUBA 

TULARE 
ttODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 
ISZd  SAN  BERDINO 
ISAfl  MARIPOSA 
IftOZ  SONOMA 


IAO«|  SISK  IVOt 
F*e$P«0 
H*i  MODOC 
162*  BUTTE 


l«Tfl  LOS  AN6ELES 
l»«q  LOS  ANGCLES 
LOS  AMGCLCS 
TUOLUMNE 


1040 


lis  17 
120  57 

122  02 

123  36 
IIB  33 
116  47 


119  21 

121  29 

lie  10 

lie  50 


117  01 

119  54 

116  59 

116  58 


lie  28 

117  41 
121  47 
lie  11 

118  30 
lie  34 
118  22 

lie  43 


122  12 

116  17 

no  21 

120  40 

120  48 

115  33 

122  oe 

117  54 
117  54 


121  12 
121  11 

121  09 

lie  le 

lie  22 

122  21 

121  40 

122  09 

119  28 


120  19 
120  22 
115  26 


11«  01 
119  04 
11«  59 


lie  40 
120  92 
lia  94 
IIT  98 
131  09 
IIT  4* 

in  *« 

120  01 
1«  07 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLO 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/30/58 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
NAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  •  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
S)HAf)D  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEOOLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  ME THE NY 


.  WEA 


HER  I 


:  0£PT 

BEAU 


E  C0»4PAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OlEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT  IRRIG  OlST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 

U  S  WB  OBSERVER 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAH 

DAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSI TV  OF  CALIF 

DONALD  G  COOK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
D  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
0  J  ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
MRS  PROCTOR  A  CAHILL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOHN  S  HULL 
0  W  MALMOREN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  PABST 


VINCENT  0  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
ALBERT  C  RIST 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
COUPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 
0RE5T  SER' 


iRS  ALBER 


HUNT 
SERVICE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS  FAVE  D  HC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  M  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
RUTH  C  ESTES 

CLOSED  6/30/58 

BUENA  VISTA  W  S  OlST 
JAMES  A  WAKELANO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEftOINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
l»*PERIAL  IRRIG  OtST 
U  S  FOBEST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

U  S  FOUEST  SERVICE 
CLOSED  6/30/98 
CLOSED  6/30/58 
JOSEPH  HOLT 

CHANGE  END  OF  INDEX) 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAT  MUN  UTL  OlST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEbE 
POSTMASTER 

*  E  CO>*ANT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1  H  ALISON 
MRS  HAZEL  L  eOROTRA 


KENNETH  R  JACOflSON 

NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
*  E  CO>»AHV 
FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  EMGINCERS 

MIE  BATVAY 
COMPS  OF  ENGINEERS 
rCTOt  HETCH  WTR  SUP 


STATION 


COUNTY 


OBSQVATION 
TIME  AND 
TABLES 

T 


OBSERVER 


CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CMULA  VISTA 
CISCO  RANGER  STATION 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 
CLAYTON   1  SW 


CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  i  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COALINGA  1  SE 
COALINGA   14  NW 
C0L8YS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 


FISH 


lATCMERY 


COLEMAN 
COLFAM 

COLGATE  POWER  MOUSE 

COLUSA  1  SSW 

CONCORD  3  E 

CONCORD  1  SE 

CORCORAN   IRRIG  DISTRH 

CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 


COVELO  PEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC  ST, 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  0 
CULVER  CITY 


CUMMIN 


N INGHAM 


CUYAMA  RANGER  STATIOI 
DAGGETT   I  ENE 
DAGGETT   CAA  AIRPORT 
DAVIS  AGR  COLLEGE 


OENAIR 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STaTT 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAH 
DOBBINS  COLGATE  FOREBAV 
DONNER  MEMORIAL  STA  PK 
DOS  BIOS 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FClOTl 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DOVLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNN1GAN 

DUNSMUIfl  RANGER  STATIOr 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 

EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  mOuSE 
ELIZABETH    LAKE  CANYON 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  NOOENA 

ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONOIDO 

ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 
ETIWANDA 
ETNA 
lEUHEKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 


PLUMAS 
BUTTE 
SAN  BENITO 

LUIS  OBPO 
VENTURA 
AN  DIEGO 
LACER 
L05  ANGELES 
YOLO 

CONTRA  COSTA 


1044^  MADERA 

■RESMO 
6T!  FRESNO 
ie6«l  FRESNO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 


190T 


SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
KINGS 


204e  ; 


209Q  I 


CRUZ 

INYO 

wENDOC INO 
MEnOOC I  NO 

ANGELES 

INYO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
2139  SAN  DIEGO 

DEL  NORTE 
2148  DEL  NORTE 

DEL  NORTE 
2163  SAN  BEROlNO 

CONTRA  COSIA 


219 


LOS 


A  BARBARA 

DIEGO 
LUIS  OBPO 
SNTA  BARBAR; 


2346  KERN 

MONTEREY 
238^1  STANISLAUS 
TE 

I  01  EGO 
.  ANGELES 
YUBA 
NEVADA 
MENDOCINO 
TULARE 


2506  LASSEN 


SISK I  YOU 
2580  NAPA 
2598  BIVEBSIDE 
■40  COLUSA 

TULARE 
SAN  DIEGO 
2709  SAN  DIEGO 
IMPERIAL 
AHADOR 

LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
2756|  MONO 

I  JOAQUIN 

f779|  ORANGE 
?B09  RIVERSIDE 
112  RIVERSIDE 
»2|  SAN  DIEGO 
SAN  OlEGO 
SAN  BERDINO 
!e99|  SISKIYOU 
)10|  HUMBOLDT 
(IPOSA 
Z922|  TULARE 


FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAl 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
FINLEY   1  NNE 

FINLEY   1  W 

FINLEY  5  SW 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FLORENCE  L*KE 

FOLSOM  CAM 

FONTANA    5  N 

FONT ANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORESTMILL  RANGER  STA 

FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

FORWARD  MILL 

FREEDOM  8  NNW 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRIANT  GOVERWENT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RANCh 
FULLERTON  CREEK  NO  5 
FULLERTOH  DAM 
FULLERTON  MILLCREST  RES 
GARRERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 


933 


SOLANO 
iOLANO 

>NG£LES 
1 1  EGO 


TEHAMA 
AMADOR 
SNTA  RARBARi 


FRESNO 
SACRAMENTO 
I  BERDINO 
I  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
MOOOC 

MCNDOC  t  NO 

MENDOCINO 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SHASTA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 

ELDORADO 

DEL  NORTE 

MONO 

ELDORADO 
ELDORADO 


41  01 

39  36 

40  21 


21  36 
20  12 
19  00 


20  09 
IB  56 

21  09 


C  B  KROEKER 
US  PLANT   INTRO  GRON 
ARTHUR  A  HARTMAN 
EVERETT  C  HATCH 

FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

P  BRACKETT  OBSY 
MEB  CRYSTAL  SUG  CO 
CLOSED  6/30/56 


MRS  VERA  A  GUST  IN 
RTINO  MUZZIN 
RANK  S  0RN6AUN 
S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIBE  OEPT 

ON  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
R  SHINN 

S  FOREST  SERVICE 

I  S  F  *  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 

*  E  COMPANY 
BERNERD  J  STEPHENS 

CLOSED  fc/so/se 

CLOSED  6/30/58 
S  WHITEHEAD 
EDWARO  J  COROtS 
NKLiN  K  REEO 
JAMESON  COMPANY 

STATE  Dl V  OF  FSTRY 
T  WATER  RESOURCES 
NT  w  HANCOCK 

FOREST  SERVICE 
LIAM  B  TEMPLE 
NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 
,L  OlV  BEACH  ♦  PRS 

ATE  DIV  OF  HWYS 

(  FST  CO  WATER  DIST 

H  SUGAR  REFINING  CO 


,  J  BURNETT 
CULVER  CITY 

L  BUTLER 
MRS  H  V  CI 


NINGHAM 


JOHN  S  ROWELL 
A  M  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
.  COOL  WATER  RANCH 
I  U  S  CIVIL  AERO  ADM 
I  UNIVERSI TT  OF  CALIF 
I  HERMAN  L  LORENZEN 
I  DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
;  P  G  •■  E  COMPANY 

DELANO  FIRE  OEPT 
SN  POSTGRAD  SCHOOL 
F  MOORE 
G   •   E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ♦  e  COMPANY 
CARL  WHITEFIELO 

ART  T  PfilCKETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DOWNEY 


HBE  DEP 


NK  M  ROWLAND 
JAMES  B  RAY 
I  0  MC  LEAN 
j  MRS  ALETha  G  HUNT 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  DAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWIN  R  CUNNINGHAM 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
.  CENTRO  WATER  DEPT 
G  •  E  COMPANY 

E  E  STUDLFY 
ROBERT  E  BOTTEL 
CAL  IF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
OARWIN  M  TING 

CLOSED  9/24/9i 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 


I  S  WEATHER 


1  WTR  ■ 


RIG  OlST 


iRTMENT 
i  DEPT 


US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
GEORGIA  PACIFIC  CORP 

.  LISA  FERGUSON 
WENTWORTh  LYNCH 

S  FOREST  SERVICE 
OTIS  B  eOAROMAN 


rALTER  L  BEGLEY 

irs  hilda  k  gbahai 
Raymond  thohas  rai 
>0  calif  edison  ci 
I  S  BUR  reclamath 
ROLAND  W  GETCrtELL 
AISER  STEEL  CORP 
MS  B  E  ESLICK 
I  S  FORES 
,  J  FEE 


ICE 


CO 


BAJ  8A 


8970 
2701 
3001 


CAL-WEST  RR  ♦  Hi 
I  S  we  OBSERVER 

CARL  C  CRAMER 
I  S  FOREST  SERVICE 

A  CALL 
LVA  J  FORWARD 
IRS  ANNA  E  ORAGICH 
IRS  CLARA  JONES 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  eUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  DEPT 

N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 
I  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
I  S  FOREST  SERVICE 


-  27t  . 


CODtlllU«d 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


obsebvahon 

TIME  AMD 
TABLES 

i 


cenLe  c»eEK  camp 

GUNT  FOREST 
GieOALTAR  0AM 
GIL»OV 
GILMY  8  NE 
GILftOY  14  ENE 
GLENOALE  STAPEN  fC  ?»5<i 
GLENOOftA  WEST  FC  1B9 
GLEMNVtLLE 
GLEMNVILLS  FULTON  BS 

GOLD  RUN 
GONIALES  fl  ENE 

grace  meadow 
granite  basin 

ht  grove 
grass  vallev 
grass  valley  2  nne 


GREENVILLE  RANGER  5TA 
GUrZZLY  FLATS 

IZZLY  PEAK 
GROVELAND  2 
6R0VELAN0  RANGER  STA 


ELOORAOO 
TU.ABE 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 
KERN 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TVLARE 

NEVADA 

NEVADA 

SONOMA 

INYO 


GUERNEVIL 
lAINES  CANYON 

LOWER  FC  3a4 
lAINES  CANYON 

UPPER  FC  3ftT 

tAlWEE 

HALF  MOON  BAY  2  I 
tAMlLTON  BRANCH  ■ 
tAMlLTON  AIR  FORCE  BAS^  : 
(AMILTON  AFB  1  E 
lAMFORO 
HANSEN  DAM 

iPPY  CAMP  RANGER  STA 
RRIS  GAGING  STATION 
.PRISON  GULCH  RS 

RRY  L  ENGLEBRIGHT  OAt^  ! 
TCMET  MT  HNTNC  ST* 
T  CREE« 
T  CREEK 
VISIDE  RANCH 
YFIELO  PUMPING  PLAI 
YFORK   ranger  STATU 


HEALOSRURG  2  E 
HEMET 

HEMET  RESERVOIR 

HENSHAM  DAM 
HERNANDEZ    2  NW 
HERNANDEZ    T  SE 
HETCH  HETCMV 
IIGHLAND  SPRING 


I  NO  1 


IILTS 


M0E6EES  FC  ftO  A 
MOLL ISTEB 
HOLLISTER  2 
HOOPA 

•A  2  SE 
HOPLAND  e  NE 
hOPLATO  largo  STATION 
HORSE  CANYON 
HORSE  CORRAL  HEADOM 


HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
MVAMPOM 
lORIA 

IDVLLHILO  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDtO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INVOKERN  ARMITAGE 


3928 
3955 


tOMA 


iILL 


IRON  MOUNTAIN 
IRON  MOUNTAIN  L( 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN 

JULIAN  VTNOLA 
JUNCAL  DAM 

AISER  MEAOOHS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVlLLE 
KELSEVVILLF  *  S« 
KENTFIELD 
KERLtNGER 
KERN  RIVER  INTAKE  NO  1 
pkern  river  PH  no  I 
KERN  RIVER  PH  NO  3 


A223 
A232 
A235 
h29Q 


A38« 
*392 
M13 


StSK 

PLUMAS 

ELDORADO 

CONTRA  COSTA 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

MARIN 

HARIN 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SNTA  BARBARA 
SKASTA 

NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  HEN  I  TO 
TUOLUMNE 
LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 

SAN  01  EGO 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
tUMSOLDT 
HUMBOLDT 
Lv.E 

MENDOCINO 

\  BARBARA 
FBESNO 


TRINITY 

SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 
KERN 

KERN 

'LACER 

>AN  BEROINO 
ELDORADO 
MODOC 
TULARE 
SOLANO 
SAN  DICGO 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 


FRESNO 

I  6ERDIN0 
SONOMA 
LAKE 
LAKE 
MARI  N 

I  JOAOUIN 
TULARE 
KERN 


LEMAN  CIT' 


KLAMATH 

KNEELAND  10  S5E 
iMTS  LANDING 
KYBURZ  STRAWBERRY 

>  CRESCENTa  FC  291 
LAFAYETTE  2  NNE 

YETTE  FIRE  STATION 

ILAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  i 

>  HONDA 
iKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
iKEPORT  SCS 

KE  SABRINA 
lKESMORE 
iKESIOE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
IKE  SPAULOING  DAM 
iKE  HOMLFORO 
LA  MESA 
LA  MESA  1  NE 
LANCASTER 
LA  PANZA  RANCH 

LA  RMTE 
LAS  »LUNAS 
LAYTONVILLE 
LESEC 

LCCHUZa  PATROL 
STATION  PC  »2  B 

Le  wm 

LCMON  COVE 

LCWIS  CR  KINGS  CANVQN 
LINOSAV 


A534 
AS  30 

♦  »»S|  MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
YOLO 

ELDORADO 
LOS  ANGELES 
CONTR. 

CONTRA  COSTA 

4«4')  ORANGE 
4»Sc  ORANGE 
AMoj  SAN  MATEO 
INE 
BEROINO 
A«T)|  MODOC 
MTt  TUOLUMNE 
4*90  TRINITY 


4R9( 
AMI 


39  12 

al  39  14 

22  38  2« 
4  36  2 


12 


INYO 
SHASTA 
SAN  OIEGO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
I  OIEGO 
I  OIEGO 
L05  AHSCLES 
SN  LUIS  oepo 

rjj  PLUMAS 
ARllj  SIHTE 

ICNOOCINO 
KERN 


LOS  ANSELES 

MCRCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 


120  23 

118  4« 

119  42 

121  34 
121  2« 
121  20 

lie  16 

llT  : 

118  42 

118  40 

120  52 

121  18 

119  38 
118  36 
118  SB 
121  02 

121  02 

122  ; 

116  ! 


8  40  08 
18  38  3B 

*   37  52 
37  37 
37  37 
22   38  30 

13   34  16 

13  34  le 

It  36  08 

3T  29 

40  18 

17j  38  04 

38  03 

36  : 

34  15 


39  14 

40  91 
40  48 
40  56 
37  97 
93  42 
40  3) 


33  05 

33  08 

34  29 


36  W 
41  32 
40  38 


32  4T 
9*  42 

99  23 


94  09 
97  14 
9«  29 
94  48 
9*  11 


9900 
8980 

1290 


120  ! 
120  32 
122  13 
120  14 
120  06 
129  00 


121  05 

122  31 
122  30 


123  23 
120  25 
122  58 


122  06 
119  36 
129  10 


115  34 
118  12 
IIB  20 

116  15 


120  21 
120  IB 

118  32 
122  0) 
116  3* 
116  39 

119  3) 


119  06 
116  92 
122  40 
122  90 
122  93 
122  33 
121  26 
118 


119  98 

120  09 

121  08 


120  09 

lie  14 

122  08 

122  07 


122  29 
116  94 
120  38 
120  38 


IIT  00 
110  OB 
120  10 

120  9B 

121  29 
129  29 
118  93 

lis  99 

120  19 
114  02 

lie  41 

114  O* 


S  U  S  WEATHER  BUREAU 
GENE  J  BALAZ 
SNTA  BARBARA  MTR  DEP 
GILROV  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  KKKHAH 

RALPH  STAPENHORST 

L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  *  f  D 
I  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
»«TCH  HETCHY  WTH  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NAT  PARK  SERVICE 
CARL  E  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 


SER 
PEREIfi 


ICE 


MRS  EMMA 

I  S  FOREST  SERVICE 
ms  LAURA  B  CEDERLOF 
CITY  OF  BERKELEY 
OUANE  J  COX 

■  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KIICRED 


1  WTR  ■ 


OEPT 


6180 
9290 
4449 


4900 
1*00 
1985 
1480 


6T0 
7900 
9290 


9194 
4980 
1900 
928 
880 
2992 
l»«0 


SAN  MATEO  OCPT  > 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
L  J  ELDER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
LIN  LEWIS 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  01 V  OF  HWTS 
S  FOREST  SERVICE 
G  ♦  E  CO»*ANy 
CLOSED  6/30/58 
METRO  WATER  DISTRICT 

I  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ABBIE   S  ORENNAN 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
IVERSEN 

LAKE  MEMET  WATER  CO 
ELMER  G  JACKSON 
.TA  IRRIG  DIST 
I  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKCRS 
HETCH  HETCHV  WTR  SUP 
ARTHUR  A  ANDERSON 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

I  DIEGO  WATER  DEPT 

G  ROBINSON 

V  OF  HOLLISTER 
iUR  W  HOLSWORTh 
INDIAN  AFFAIRS 
VICTORIA  L  RUDO 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 
PUBLICATION  PISCOnI INUEO  7/l/58 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
ANN  ROTTA 

si  METCM  HETCHY   WTR  SUP 

SO  CALIF  EDISON  CO 
FRANCES  V  MOSS 
lEW  IDRIA  O-S  MIN  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
WTR  •  PWR  DEPT 
WTR  •  PWR  DEPT 
US  BUR  OF  PLANT  IND 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


I   E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 

WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANTRALL 

FOREST  SERVICE 
JOHN  MERWIN 
ZENDS  V  COLEMAN 
CHARLES  VILINEk 
JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RS  RUTH  F  RUBINOH 
JOSEPH  J  GLEBE 
IMS  KAREN  V  BACCI 

HARD  R  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT  T  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
G  •  E  COMPANY 
ATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 

D  LEE  EMERSON 
CLOSED  Vl/SB 

HARRY  STEVENSON 

MRS  E  BTRO 

CLOSED  6/30/98 
CLOSED  6/30/58 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 

T  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
REV  CHARLES  F  CATlIN 
CM  HETCHY   WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
MRS  WILLIE  GREENE 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 

CALIF  £LEC  POWER  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
HCLIX  IRRIG  DIST 
P  G  *  E  COi#ANV 
P  G  ♦  E  CO»»ANY 
ESCONOtOO  NTL  WTR  CO 


CLOSED  < 
SO  CALIF  EDISON  CO 

JOHN  s  eomN 

.  O  ROURKE 
P  G  •  E  CO»rANY 
CDNARO  C  OOKMING 
KERN  CO  PIRE  OCPT 

I  CO  PIRE  WARDEN 
MCRCCO  CO  FIRE  DEPT 
KAWCAN  LCMCMl  CO 
U  S  MEATHCR  BUREAU 
FRANC  DC  CMine 


STATION 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  PC  290< 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI 

LOCKWOOD 

LOCKWOOO  MESA 

LODI 

LOGAN  MEADOW 
LONPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BARN  EKP  STATION 

ILONG  BEACH 

LONG  BEACH  CAA  AP 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

iLOS  ANGELES  we  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  AR8URUA  RANCI 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  MILLS 

LOWER  k I66EY  BIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LUCERNE  VALLEY  r  w 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

LYTlE  CREEK  POWER  MOUSi 

LYTLE  CREEK   HANGER  ST* 


HAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MAN2ANITA  LAKE 
MANZANITA  MOUNTAIN 
MARCH  FIELD 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MAflKLEEvlLLE 


HE  STATION 


MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MEHCEO  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLETOWN 

MIODLEWATEH 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

MILL  CHEEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  9  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 
MODESTO  2 
mOJAVE 

monacme  meadows 
mono  lake 
montague  3  ne 
monterey 

montgomery  creek  2  ssw 
monticello  dam 

mOOPPARK  1  SSE 

MOORPARk   3  SE 

MOORPARK    3  NNW 

HORENA  DAM 

MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL  BOSSAN*  RCI 

MORGAN  HiLL  SCS 

MORONGO  VALLEY 

MOUNT*iN  PASS 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATI 

MOUNT  DIABLO  STATE 

PARK  HEADQUARTERS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STj 
MOUNT  MADONNA 
l«UNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  C I  TV 
MOUNT  TAMALPAIS  1  S 
MOUNT  WILSON  FC   198  B 

MUlR  WOODS 
MUHBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 

mAPA  STATE  HOSPITAL 
IRPORT 


NEEDLES 
NEEDLES  CAA 
NEENACH 


NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  2  WNW 
NEWBURY    PARK   4  SW 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32 
NEVHALL  U  S  RANGER  STA 

mewMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILANO 

I  STA 

3U.YM000 
ATO  8  WNW 
OAKIMLE  WOODWARD  DAM 
KNOLL  RAN«eR  STA 
OAKLAND 

N3AKLAK)  wa  AIRPORT 
OAKVlUe   1  WNW 
OAKVILLC  *  SW 
XCIOCNTAL 


OCOTILLO 

OILPICLDS  JOAOUIN  RIO< 

OJAI 

OLINOA 

OND 

O^IDS  CAiV  PC  97  B-E 


INDEX  NO.  1 

COUNTY 

M 

o 
< 

a 

M 

< 

■J 

U 

ae 

2 

ELEVATION 

0BSEHVAT10N 
TIME  AND 
TAHI.RS 

OBSERVER 

i 

PHECIP.  1 

% 

ii 

498. 

LOS  ANGELES 

2790 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOS  ANGELES 

3*  07 

117  44 

C  F  ELDER 

499 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

480 

8A 

8J 

INDEPENDENT  WHSE  CO 

900 

LOS  ANGELES 

1) 

34  28 

117  49 

9820 

6P 

6P 

MRS  E  A  EBEHLE 

901 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

flA 

: 

ARCHIE  M  WEFEHLING 

902 

SAN  OIEGO 

3 

32  59 

117  19 

200 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

903J 

SAN  JOAQUIN 

le 

38  07 

121  17 

9P 

5P 

LODI   SEWAGE  TREAT  PL 

504C 

HADE H A 

27 

37  21 

119  20 

3000 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

906t 

SNTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  78 

72 

4P 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

5061 

INYO 

It 

36  26 

118  09 

9990 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

507* 

SAN  JOAQUIN 

37  37 

121  23 

470 

eA 

EDWARD  C  GEHLACH 

TUOLUMNE 

3 

38  11 

120  01 

U  S  FOREST  SERVICE 

508. 

LOS  ANGELES 

33  46 

118  12 

34 

4P 

lOP 

JOHN  W  TEEO 

LOS  ANGELES 

1] 

33  49 

IIB  0") 

36 

MID 

MID 

U  S  CIviL  AERO  AD" 

509e 

KERN 

IC 

35  18 

118  76 

7770 

CHARLES  W  POOLE 

5101 

SNT*  B*R6*B* 

33 

34  45 

120  17 

965 

HENRY  R  GEWE 

511« 

LOS  ANGELES 

13 

US  23 

99 

HID 

U  5  WEATHER  BUREAU 

511* 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

118  14 

312 

MM 

MIO 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

511E 

MEHCEO 

27 

37  03 

120  51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

511« 

HERCEO 

27 

36  53 

170  56 

860 

SS 

ARBURU*  RANCH 

5123 

SANTA  CLARA 

37  13 

121  59 

428 

5P 

CITY   F1HE  DEPARTMENT 

SANTA  CHU: 

37  1  1 

122  02 

LEON  S  MILLER 

5141 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  37 

119  48 

1000 

91 

U  S  FOREST  SERVICE 

515 

KERN 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO   FSTHT    •   F  D 

516C 

TUOLUMNE 

37 

18  01 

U9  53 

6900 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY    WTH  SUP 

5162 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

500 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

5182 

SAN  BEROINO 

a 

34  27 

116  59 

2975 

IRVIN  a  CALKINS 

5184 

MONTEREY 

4 

33  93 

121  27 

340 

STATE  OIV  OF  HWYS 

5212 

SAH  BEROINO 

26 

34  06 

117  20 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCD 

521) 

SAN  BEROINO 

26 

34  12 

117  27 

2290 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

52ie 

SAN  RERDINO 

117  29 

2720 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

I'- 

36 58 

120  04 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRv 

5244 

TRINITY 

ll 

40  27 

123  32 

27T5 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

5258 

LOS  ANGELES 

2< 

34  24 

lie  17 

4490 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5258 

LAKE 

23 
IS 

38  57 

122  47 

2980 

MISS   H   L  HAHNKE 

528* 

MONO 

37  37 

119  02 

0900 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

529e 

SAN  JOAOUIN 

27 

38  02 

121  34 

10 

VAR 

JESSE  FIERRO 

9311 

SHASTA 

40  32 

121  34 

5850 

Bi 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

931* 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  09 

3125 

MJ6L 

ICATI 

ON  DISCONTINUED  7/l/se 

5326 

RIVERSIDE 

26 

117  15 

1533 

IIP 

U  S  AIR  FORCE 

5338 

KERN 

119  2) 

680 

8P 

BI 

BANKLINE   OIL  COMPASY 

MARIPOSA 

2 

37  29 

119  58 

MRS  GABRIELLE  WILSOL 

9356 

ALPI NE 

38  42 

119  47 

9946 

ELOISE  e  FAIRBANKS 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

225 

: 

MARGARET  S  PLUMmER 

9372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

278 

9A 

CLOSED  6/30/S8 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

9i 

9A 

CITY   FIRE  DEPARTMENT 

53S! 

YUBA 

1 

39  09 

121  35 

62 

lOA 

MRS    J  BANTTARI 

9400 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4518 

5P 

CITY    SAN  FRANCISCO 

9444 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

VAR 

U   5   WEATHER  BU6EAU 

5449 

s isk I  you 

21 

122  08 

3300 

BA 

8A 

THOMAS  WILLIAMS 

5498 

FRESNO 

27 

37  05 

119  76 

4485 

7A 

RADIO  STATION  KfiFf 

RIVERSIDE 

6 

3)  33 

116  02 

-175 

8A 

D  6  w  ALEHANOER 

5509 

S ISK I  YOU 

11 

41  35 

121  37 

6726 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

5528 

FRESNO 

27 

170  22 

175 

7i 

FRANK   F  MOITO:* 

6532 

MERCED 

14 

3T  le 

120  29 

169 

CITY  OF  MEHCEO 

5539 

MERCED 

37  19 

120  79 

168 

MERCEO  IRRIG  OlST 

FRESNO 

27 

36  47 

120  52 

1  165 

5( 

ELOORAOO 

36 

38  51 

120  01 

STATE  OF  CALIFOHNU 

5586 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

3500 

ROBERT  C  WMEELER 

5598 

LAKE 

23 

38  45 

122  37 

1127 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN 

35  30 

119  49 

803 

5A 

UNI  ON  OIL  CO  OF  CAL 

562' 

LASSEN 

ll 

40  08 

120  21 

U  S  FOREST  SERVICE 

56  21 

SAN  BEHDlNO 

28 

34  05 

117  07 

2965 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDI  SDN  CO 

5632 

SAN  BEROINO 

28 

34  05 

116  57 

4958 

SO  CAL IF  tOI SON  CO 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

CLOSED  5/28/58 

5679 

TEHAMA 

23 

40  21 

171  36 

4911 

BA 

84 

US    NAT    PAKR  SEKVICE 

TULARE 

9 

36  26 

118  35 

7975 

VAR 

CORPS  OF  E^OINEERS 

571: 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

4  00 

5P 

SAN  BEROINO 

34  96 

115  32 

4  306 

5P 

5P 

CAL   OIV   BEACH    •  PkS 

9723 

FRESNO 

11 

36  4S 

118  43 

9700 

VAI 

CORPS  OF  eSGI^EFHS 

5738 

STANISLAUS 

37  39 

121  00 

91 

MIO 

MODESTO    IHRIG  OlST 

ST4N1SLAUS 

3T 

37  38 

121  00 

92 

CITY  OF  -ODESTO 

5751 

6 

35  03 

lie  10 

77)5 

KERN  CO  FIRE  i;£PT 

977T 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

VAR 

s 

CORPS  OF   ENGI SE£HS 

5779 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

MONO  INN 

5789 

SISK IVOU 

12 

41  45 

122  28 

2640 

9799 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

335 

ss 

SS 

ROBERT  H  JOHNSON 

9809 

SHASTA 

21 

40  44 

121  58 

2100 

AARON  SMITH 

9818 

NAP* 

23 

38  30 

122  07 

905 

94 

9* 

US  8UR  RECLAMATION 

5823 

VENTURA 

39 

34  17 

119  53 

520 

8A, 

CLOSED  6/30/58 

5829 

VENTURA 

33 

34  15 

118  51 

6  35 

CLOSEC  6/30/58 

VENTURA 

33 

34  20 

lie  54 

CLOSED  6/30/58 

9840 

SAN  DIEGO 

32  41 

116  32 

9000 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

9844 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

SA| 

MRS  TMELM*  F  CO-NER 

984T 

SANTA  CLARA 

2< 

121  47 

770 

5899 

SANTA  CLARA 

20 

JT  08 

121  39 

390 

US  SOIt   CON  SERVICE 

SAN  SERDINO 

6 

34  03 

116  34 

2980 

7A, 

CORPS  OF  Engineers 

5890 

SAN  BEROINO 

6 

35  78 

115  37 

47)S 

SS 

SS 

MT  PASS   SERVICE  ST4 

5909 

ELOORAOO 

120  40 

3408 

OA, 

SIAIE  OIV  OF  fSlRY 

5919 

CONTRA  COST* 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  Olv  BEACH  •  Park 

5916 

CONTR*  COST* 

4 

37  51 

121  56 

1600 

CLOSED  6/30/58 

9933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

9940 

SISKIYOU 

12 

121  50 

4  396 

4P 

LEWIS  0  PARSOsS 

9941 

SISK I YOU 

1  2 

41  47 

122  00 

4290 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

9973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  4) 

1800 

JACK   I  SCHELL 

998; 

SISKIYOU 

23 

41  27 

122  14 

7500 

s 

DEPT  w*TEfl  RESOURCES 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MlO 

MIO 

U  S  l»e*THtR  BtREAU 

5999 

MARIN 

37  95 

122  34 

990 

CAL  DIV  f>£*CM  -  P.-.Rk 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  04 

9709 

4P 

U  S  WB  OnSERVER 

6021 

MARIN 

37  94 

122  34 

171 

OA 

US  ^*T  Park  SERVICE 

TRINITY 

3i 

41  12 

122  92 

OEPT  w*T£0  HE'OuRCES 

6039 

RIVERSIDE 

33  52 

116  46 

9709 

CORPS  UF  ENGINEERi 

6058 

SAN  LUIS  OBPfl 

24 

39  48 

120  53 

MONTEREY  CO  FCWCO 

8069 

NAPA 

IT 

38  18 

122  17 

16 

E*HL  S  &IPSON 

6074 

NAP* 

IT 

38  17 

122  16 

60 

if 

610' 

MENOOC  I  NO 

17 

39  10 

129  34 

220 

c 

haSONITE  CORPORATION 

8119 

SAN  BERDINO 

9 

34  90 

114  96 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

6118 

SAN  BERDINO 

• 

34  46 

114  37 

913 

MID 

U  &  CIVIL  »£R0  ADK 

6122 

LOS  ANGELES 

13 

34  48 

lie  39 

2889 

L  A  WTR  •  PuR  OEPT 

61  3( 

NEVADA 

39  16 

121  02 

2600 

ei 

•< 

CITY  OF   NEVADA  CITY 

6144 

ALAMEDA 

97  51 

122  0? 

14 

8A 

BA 

LESLIE  SALT  COmP*NY 

6147 

VENTURA 

33 

34  11 

lie  97 

c 

CLOSED  (k/90/58 

614( 

VENTURA 

33 

34  09 

118  58 

780 

„ 

CLOSED  fc/30/54 

6162 

LOS  ANGELES 

2< 

34  23 

118  32 

1243 

L  A  CO  F IRE  D£PI 

8144 

LOS  ANGELES 

2t 

34  22 

118  31 

1943 

U  S  FOREST  SERVICE 

814« 

STANISLAUS 

27 

J7  19 

121  01 

91 

5* 

R*Y  s  WADE 

6179 

ORANGE 

59 

33  98 

117  99 

8 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

6199 

SlffTER 

1 

38  94 

121  39 

47 

MRS  NELLIE  WEBB 

419T 

liVERIAL 

6 

99  17 

119  31 

-59 

IMPERIAL   IRRIG  OlST 

8292 

MAOCRA 

27 

37  14 

119  30 

2890 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

8298 

LOS  ANGELES 

13 

94  10 

118  2) 

419 

9P 

if 

SN  fERW)0  VLY  TIMES 

629< 

NARIN 

17 

98  08 

122  49 

990 

EDWARD  L  THOMPSON 

6909 

STANISLAUS 

94 

97  92 

120  92 

219 

8A 

:: 

■A 

S  SN  JOAOUIN  IR  OlST 

SISK lYOU 

12 

41  90 

122  51 

U  S  FOREST  SERVICE 

499] 

ALAMEDA 

4 

97  47 

122  10 

440 

CLOSED  '/9i/58 

4999 

ALANCDA 

9T  44 

122  12 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4991 

NAPA 

IT 

94  2T 

122  29 

140 

12M 

ALLARO   A   CALKINS  JR 

4)94 

NAPA 

17 

98  21 

122  24 

1*49 

RICHARD  PLEINE  R 

497( 

SONOMA 

17 

98  29 

122  59 

1000 

TA 

ANDREW  J  BLANEY 

4977 

SAN  DICfiO 

)1 

99  1) 

IIT  24 

80 

4* 

4* 

U  S  MARINE  CORPS 

6)78 

SAN  DIEGO 

91 

)3  19 

IIT  21 

91 

CITY  OF  OCEANSIOC 

6)R1 

SAN  DICGO 

8 

93  09 

114  08 

179 

BA 

CORPS  OP  ENGINEERS 

8  39) 

FRESNO 

27 

94  18 

120  24 

1430 

VAI 

s 

u  s  weatmer  bureau 

6399 

VCMTURA 

99 

94  27 

114  19 

790 

9» 

»• 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

449] 

ouMoe 

21 

39  99 

117  91 

930 

CORPS  OF  ENGINEERS 

449) 

SHASTA 

21 

40  29 

122  97 

990 

Ii 

ALMA  L  GREEN 

444) 

LOft  ANsetet 

34 

>4  19 

UB  08 

4390 

9P 

mm 

LICAT 

ION  OlSCONIINUCD  «/l/9« 

0RAH4C 

31 

99  »4 

111  9> 

400 

C 

CORPS  OP  ENGINEERS 
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STATION 


ORANGE  COVE 
OftICK  PRAIRIE  CREEK  I 
iRlNOA  eOWMAN 

ORLEANS 

OROVILLE   I  WStf 

oroville  t  se 

tflLLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATrOf^f 
OSTBANOER  LAKE 

OKNARD 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC  33  A 
PAICINES  OHRWALL  RA 
PALMOALE 
PALMOALE  2  NE 
PALMDALE  CA»  AIRPOR 
PALM  SPRINGS 


ALO  ALT 


•  CIT 


ALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSEHVATORV 
PALOS  VERGES  EST  FC  • 
PANOCHE 

PiNOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 


■kER  RESEfi 
■KFIELO 


ARKFIELD  8  NNW 

ASAOENA 

ASKENTA  RANGER  STATlOf^  < 

ASO  R06LES 

ASO  ROBLES  3  NNH 

ASO  ROBLES  CAA  AIRPOR' 
PATTIWAV 
PAVNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENDOLA  GUARD  STATION 

PETALUHA  FIRE  STATION  ( 
PETALUMA  1  N 
PIEORA 

PINE   CANYON  PATHOL 
STATION  FC  3?1  E 
PINNACLES   NATIONAL  ' 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5j  t 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACEHVILLE  IFG 
PLACERVILLE  1  W 
PLEASANT  HILL  I  NW 
PLYMOUTH 


PORTEHVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADi 
POSEV  3  E 


ALLEY  3 


PRAOO  DAM 

RIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCV  RANGER  FTATION 

lUINN  RANGER  STATION 

AMON*  SPAULOING 

■ANCHITA 

ANDSeURG 

REO  BLUFF  HS  AIRPORT 

REDOING  1  SE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
RE0LAND5 
REDWOOD  CITY 
HEOWOOD  VALLEY 
REPRESA 
•RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVEBSIOC  FIRE  STA  NO  3|  I 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CPEEK 
ROCKLIN 

HOSE    MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 

(ING  SPRINGS  1  E 
SACMES  SPRINGS 

fAMENTO   we  AIRPORT 


ISACRAMENTO  I 


I  CITY 


SADDLE  ' 
SAGEHEN  CREEK 
"  HELENA 
■  HELENA  4  MSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
JOHN 

MARYS  COLLEGE 
SALINAS 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  S" 
T  SPRINGS  PWR  HOUSE 
YER  RANGER  STATION 
I  ANDREAS  3  S 
I   ANTONIO  CYN  MOUTH 
I  BENITO 


SANDBERG  PATROL 

STATION  FC   1)0  B 
SANBEBG  we 

I  OIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  f 
SAN  DIMAS  TANBARk  Fl 
N  FELIPE  HIGHWAY  • 
N  FCflNANDO 
N  FERNANDO  PM  3 
N  FRANCISCO 
RICHMOND  SUNSET 

ISAM  FRANCISCO  we  AP 
lN  FBANCISCO 
FEDERAL  BUILDING 
M  GABRIEL  CANYON  I 
>N  GABRIEL  DAM  FC*;*8E]  1 
,N  GABRIEL  FIRE  OEPT 
N  GBEGORIO  )  SE 
N  JACINTO 
SAN  JACINTO  RANGER  STA 
I  JOAQUIN  EXP  RANGE 


COUNTY 


FRESNO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COST* 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MARIPOSA 


VENTURA 
MERCED 
ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 

SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
SUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 


SN  LUIS  08P0 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 
SONOMA 
FRESNO 


ELDORADO 
ELDORADO 
CONTRA  COST* 
AMAOOP 
MENDOCINO 

SNTA  BARBARA 


TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

VENTURA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 

SAN  BERDtNO 


SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 


RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

HAPA 

GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEREY 


UIS  { 


TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 


LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  FRANCISCC 


SAN  I 


»TEO 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 


M  16 
39  30 
39  26 
39  31 


39  it 

36  30 

36  3'. 
39  <.3 

37  SO 
36  <.0 
36  *0 

35  20 
3".  35 
30  30 
'.O  53 
30  09 
34  10 

36  31 
34  Oe 
36  26 


22  10 

22  12 

23  32 


21  34 
21  34 
19  33 

19  10 

19  19 
21  11 

20  30 
10  24 

21  22 
10  07 
10  06 
10  OS 
16  32 

22  00 
21  30 
16  51 
IB  23 
20  50 

20  29 

21  37 


20  30 

21  59 

22  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
ARTHUR  W  BOWMAN 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITV  OF  OROVILLE 
ALBERT  e  PALMER 
ROBERT  e  SKINNER 
STATE  01 V  OF  FSTRY 
Sj  DEPT  WATER  RESOURCES 

AH£R  CRYSTAL  SUG  CO 
WHCATLEYS  RANCH 
U  S  8UR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  OIST 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
US  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
R  W  HlATT 
HISS  LILY  BERG 
P  G  +  E  COMPANY 
PARADISE  FIRE  DIST 
METCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 

MARCELENE  ROBERTS  RH 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
HARRY  £  WERNER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA    V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS   tOA  H  AKERS 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 

INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 

CLOSED  6/30/5B 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAYBELL 
I  C  BALDWIN 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

LIAM  R  BOOTH 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLICATION  DISCONTINUED  7/l/5B 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
RAY  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


CITRUS  ExP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OEPT  WATER  RESOURCES 
Raymond  h  johnson 
so  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
LLOYD  0  COMPTON 
STATE  01 V  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

JOE  CABRAL  JR 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  a  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 


L  A  CO  FIRE  WARDEN 
U  S  MEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
y  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 
S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  SAN  FRANCISCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  $  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  OE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 


JOSE 

JUAN  BAUTISTA 
JUAN  GUARD  STATION 
LUIS  OBISPO  POLV 
MARCOS  RANCH 
MATEO 

NICOLAS  ISLAND 

PEDRO 

RAFAEL 

RAMON  1  SSW 


STATIOi 


ANA  RIVER  PH  NO 
ANITA  FERN  FC  43 
BARBARA 

BARBARA  CAA  AP 
BARBARA  POTRERO 
BARBARA  TV  PEAK 
iNTA  CLARA  UNIVERSITY 
iNTA  CRUZ 

iNTA  FE  DAM 
iNTA  MARGARI' 
>NTA  MARGARM 
iNTA  MARIA 
lNTA  MARIA  14  ENE 
iNTA  MARIA  we  AIRPORT 
iNTA  MONICA 


.  2  SW 


iNTA  MONIC* 
iNTA  PAULA 

PAULA  3  SE 


ER 


TA  SUSANA  4  NNE 

TA  YNEZ 

TIAGO  DAM 

GUS  POWER  PLANT  NO 

YERS  BAR  RANGER  STA 


VIL 


.  DAM 


SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MADRE    1  N 
SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SIMI    3  E 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMI 

SKAGG5  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SL0UGHH0U5E  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 

SOMESBAR  1  W 
SOMIS  2  NNW 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SOMIS  5  WNW 
SONOMA 
SONORA 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  Nl 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC 
COLONY  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINCVILLE  T  ENE 

5PRINGVILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 
HEAOWORKS 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUIRREL   INN  1 

SQUIRREL   INN  2 


STATE  I 


KES 


TUH  MEADOW 
STAVTON  MINE 
STIRLING  CITY  HS 
STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 
►STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOwRy  bridge 
STONYFORO  RANGEP  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLANO 

SUNSET  8EACH  STATE  PAR 
SURF  2  ENE 

NOLLS 


SUSAI 


LLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER 

TABLE  MOUNTAIN 


TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPl    RANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 
THERMAL  CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH 
THREE  RIVERS  EDISON  RM 
TIGER  CREEK  POWER  MOUSl 
TOPANGA  RANGER  STA  WC  ' 
TORRANCE 
TRASUCO  CANYON 

TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TRucKEE  Ranger  station 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TVOLUMNE  MEADOWS 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 


Kl  A 


INDEX  NO. 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LlDoUtVUt 

P 

i 

< 

SPECIAL 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  94 

70 

E  0  BILLWILUER 

703* 

SAN  BENITO 

2( 

36  49 

121  31 

590 

MRS  M  A  BINGHAM 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7051 

SN  LUIS  OBPO 

35  IB 

120  40 

300 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

SNTA  BARBARA 

3! 

34  33 

7A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7e«4 

SAN  MATEO 

37  34 

122  20 

30 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

707( 

VENTURA 

3; 

33  14 

119  28 

502 

U  S  NAVY 

7B76 

LOS  ANGELES 

33  43 

IIB  16 

10 

5P 

5F 

MARINE  EXCHANGE 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

31 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

70Bi 

CONTRA  COSTA 

37  46 

121  59 

CLOSED  6/30/56 

ORANGE 

33  45 

117  52 

lis 

5F 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

7091 

SAN  BERDINO 

34  07 

117  07 

1990 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  BERDINO 

117  04 

2765 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7097 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  01 

2035 

9P 

G  ROBINSON 

790! 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

33 

34  26 

119  50 

9 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

790( 

SNTA  BARBARA 

34  47 

119  39 

5200 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  7/1/58 

7905 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  32 

119  57 

4000 

TV   STATION  KEYT 

79 1; 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

66 

5P 

9P 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

7926 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  58 

427 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

793  ( 

SN  LUIS  OBPO 

24i 

35  22 

120  30 

1250 

CLARENCE  MC  KUSICK 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

35  23 

120  38 

1193 

8A 

D  DALE  RUSKOVlCH 

794C 

3t 

34  57 

120  26 

224 

BA 

6A 

SNTA  BARBARA 

7A 

JAMES  fi  JENSEN 

7946 

SNTA  BARBARA 

34  54 

120  27 

238 

MfC 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

795C 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

119  29 

60 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  30 

0 

6P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  04 

202 

lOA 

OA 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

7959 

VENTURA 

33 

34  20 

119  01 

2290 

CLOSED  6/30/58 

SONOMA 

22 

38  27 

122  43 

187 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

797: 

VENTURA 

33 

34  20 

110  42 

1520 

CLOSED  6/30/58 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SNTA  VNE2  HIGH  SCHL 

79071 

28 

117  43 

1025 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

116  27 

2105 

6A 

L  A  PWR  *  LIGHT  OEPT 

8025 

SISKIYOU 

12 

41  IB 

123  06 

2169 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

904! 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

Bi 

PACIFIC  LUMBER  CO 

806G 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

8072 

SONOMA 

22 

36  21 

122  50 

175 

WILLIAM  G  SANDERS 

90921 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

116  20 

740 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

613% 

SHASTA 

23 

40  43 

122  29 

1076 

8A 

BA 

OA 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

600 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01731 

36  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

820T 

SIERRA 

1 

39  34 

120  36 

4162 

eA 

BA 

H 

MARRY  H  ROEBER 

LOS  ANGELES 

MISS  E  MC  KINNEY 

ezia 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

8230 

LOS  ANGELES 

33  49 

118  10 

100 

5P 

GEORGE    1  OSBORNE 

8243 

ORANGE 

28 

33  45 

117  40 

HOC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

925a 

VENTURA 

33 

34  16 

110  44 

920 

CLOSED  6/30/56 

926fli 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  09 

1930 

9A 

JOHN  K  LEITHOLD 

8276 

MONTEREY 

24 

36  OS 

120  40 

1730 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

8292 

9 

39  52 

120  44 

4115 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38  26 

121  05 

160 

9A 

MRS  MABEL   VAN  VLECK 

8311 

DEL  NORTE 

17 

41  57 

124  12 

25 

8A 

WILLIAM  M  RILEY 

B31T 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

8318 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

VAH 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8331 

NEVADA 

0 

39  19 

120  2i 

6750 

6A 

8A 

H 

8338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

BA 

JAN  H  JACOBSEN 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  29 

990 

8A 

6347 

VENTURA 

33 

34  17 

119  00 

510 

CLOSED  6/30/58 

8348 

VENTURA 

33 

34  17 

118  56 

490 

CLOSED  6/30/68 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

6A 

CLOSED  6/30/56 

VENTURA 

CLOSED  6/30/58 

8351 

SONOMA 

17 

36  17 

122  27 

20 

9P 

5P 

LAURENCE  W  OICKEY 

B353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1830 

8A 

OA 

P  G  +  E  COMPANY 

9376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

6380 

MARIPOSA 

14 

37  30 

119  38 

5135 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

8406 

NYO 

19 

37  10 

118  34 

9500 

VAI 

6436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

690 

R  S  HUTCHISON 

0446 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

OA 

MRS  BERTHA  HENNES 

8455 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

8460 

TULARE 

36  08 

119  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

9463 

TULARE 

9 

36  12 

118  39 

4070 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACER 

39  12 

120  14 

6226 

5P 

BA 

SQUAW  VLV  DEVEL  CO 

84T6 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

51 

EDGAR  L  KEISTER 

6479 

SAN  BERDINO 

19 

34  14 

117  14 

5723 

LERQY  KEMP 

8510 

FRESNO 

11 

36  56 

118  35 

10200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8514 

FRESNO 

11 

36  56 

116  55 

8300 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8517 

27 

36  5S 

121  13 

2975 

RANAR  6  KNOX 

8544 

e 

39  54 

121  32 

3518 

OA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

8558 

SAN  JOAQUIN 

2- 

37  54 

121  15 

22 

M|0 

MIC 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

8560 

SAN  JOAQUIN 

37  56 

121  18 

11 

OA 

STOCKTON  FIRE  OEPT 

8562 

SAN  JOAQUIN 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

8507 

23 

39  35 

122  32 

800 

5P 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

8591 

SHASTA 

41  10 

121  56 

5300 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

S606 

YUBA 

e 

39  34 

121  06 

3764 

5P 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

0660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

1460 

FRANK  T  STEVENS 

8680 

21 

36  54 

121  50 

85 

SNTA  BARBARA 

U  S  AIR  FORCE 

8700 

VENTURA 

34  16 

lie  40 

1085 

CLOSED  6/ 30/ SB 

B701 

LASSEN 

11 

40  25 

120  39 

4195 

BA 

CITY  OF  SUSANVILLE 

8702 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4148 

lOP 

lOP 

DAVID  BARR 

6703 

LASSEN 

le 

40  26 

120  40 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

9713 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1980 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

0740 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

7500 

9P 

9P 

SMITHSONIAN  OBSY 

6752 

KERN 

IC 

35  09 

119  26 

1029 

KERN  CO  FORESTRY 

♦  FIRE  DEPARTMENT 

6750 

36 

39  10 

120  09 

6226 

6A 

OA 

OA 

PLACER 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8021 

KERN 

1, 

35  00 

lie  27 

3975 

MRS   ANITA  COWAN 

8832 

KERN 

35  08 

118  27 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

8899 

KERN 

35  02 

lie  45 

1425 

6P 

AF 

TEjON  RANCH  COMPANY 

0871 

LASSEN 

40  52 

120  27 

9300 

SULO  £  LAKSO 

0881 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8089 

SONOMA 

22 

38  48 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  DEWEY 

8092 

RIVERSIDE 

a 

33  37 

lie  10 

-120 

MID 

MlC 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

8909 

VENTURA 

S3 

34  12 

lie  50 

919 

CLOSED  6/30/50 

8012 

36  22 

118  51 

2200 

TULARE 

2P 

2F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

W 

TULARE 

36  28 

116  92 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO 

0928 

AMADOR 

\e 

38  26 

120  27 

2395 

4F 

P  6  ♦  E  COMPANY 

•MT 

LOS  'angELES 

34  05 

lie  36 

747 

9P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

69T9 

LOS  ANGELES 

33  92 

lie  20 

62 

4P 

4F 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

0992 

ORANGE 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

BMT 

SAN  JOAQUIN 

37  43 

121  29 

109 

AAGE  R  TUGEL 

SAN  JOAQUIN 

7A 

7> 

BANTA  CARBONA    IR  CO 

900] 

ALAMEDA 

2' 

37  4B 

121  39 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9029 

TRINITY 

39 

41  00 

122  41 

2295 

U  S  FOREST  SERVICE 

9039 

SAN  BERDINO 

a 

39  47 

117  23 

1695 

6A 

8A 

AMERICAN  P  •  C  CORP 

9041 

NEVADA 

3fl 

39  20 

120  11 

9982 

OA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

9049 

LOS  ANGELES 

34  23 

lie  09 

4600 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

SISKIYOU 

9P 

5P 

9P 

: 

TULELAKE  W  U  ASSN 

9061 

TULARE 

36  22 

lie  17 

B990 

VA« 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

0600 

VAH 

; 

OEPT  WATER  RESOURCES 

9073 

STAN  1 SLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

BA 

9003 

SHASTA 

40  46 

122  10 

1080 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9087 

ORANGE 

33  44 

117  47 

116 

31 

31 

THE    IRVINE  COMPANY 

9099 

SAN  BERDINO 

1 

34  08 

116  03 

1990 

5P 

5F 

US  NAT  PARK  SERVICE 

9109 

ALPINE 

38  42 

7829 

3P 

3P 

P  G  •  E  COMPANY 

9127 

MENDOCINO 

2; 

39  09 

123  12 

623 

9P 

9P 

CITV  FIRE  DEPARTMENT 

9128 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1990 

OA 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

«A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

-  380 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

U 

s 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

ErVAP. 

SPECIAL 

AT  LOS  ANgELcS 

UPLAND 

SAN  BEROINO 

117  40 

ROBERT  BEARD 

UP(»E«  LAKE  7  H 

9161 

LAKE 

2 

39  11 

123  02 

1520 

PETER  V  PEDftONClNI 

9173 

23 

39  10 

13*7 

*P 

WESLEV  C  ROSCOE 

6P 

VALLEV  CENTE**  3  NE 

VALVEPMO  RANGES  STATION 

LOS  ANGELES 

3*  7 

117  51 

3  00 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUt^  CITT 

9260 

LOS  UNGELES 

1] 

34  11 

695 

BA 

LEONARD  SWINNE* 

VENTURA 

VERMILION  VALLEt 

VICTOPVILLE  POMP  PLANT 

BA 

VINCENT  F IRE 

VISALIA 

TULARE 

119  18 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA 

93TB 

SAN  DIEGO 

33  12 

117  13 

570 

5F 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

938! 

I 

38  59 

3036 

BA 

ELMER  C  OGLE 

OA 

RAV    I  WHITTEMORE 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

121  31 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

9431 

!6 

34  00 

408 

E  PEDERSON 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

SA 

US  NAT  Park  service 

BA 

CHESTER    1  KIMREV 

WELOON   1  WSW 

KERN 

lis  18 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  BtG  PINE  LOOKOUT 

953! 

SI^A  BARBARA 

3! 

34  42 

119  *0 

6500 

VAR 

5 

U   S  WEATHER  BUREAU 

9560 

11 

36  13 

265 

BOSTON   LAND  COMPANY 

5P 

WMI TE    MOUNTAIN  2 

MONO 

lie  14 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

1!1  03 

353 

7A 

EDMOND  E  PAYEN 

9660 

26 

33  59 

3*0 

5P 

9685 

39  21 

1900 

9699 

23 

39  3! 

1*0 

eA 

SA 

97?! 

33 

33  42 

1470 

976! 

23 

38  32 

135 

BA 

SA 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

975*. 

KERN 

10 

36  43 

ue  27 

2700 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

lie  54 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFORD S 

9TT5 

ALPINE 

38  4T 

119  49 

5671 

9P 

SP 

MRS  WILMA    C  SARR 

9761 

23 

38  41 

9A 

9A 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  oe 

121  57 

1600 

BA 

MRS  HAZEL  J  BARSNESS 

WRIGHTS  LAKE 

9916 

ELDORADO 

1 

30  51 

120  14 

6B00 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VORBA  LINDA 

961.1 

ORANGE 

33  53 

117  49 

395 

6P 

HICMARO  W  JONES 

VORKVILLE 

9B51 

MENDOC I  NO 

38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VOSE-ITE   NATIfWAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

1* 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

SP 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

9866 

SISKIYOU 

i: 

41  43 

1!!  3e 

2631 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEW  STATIOHS 


REACTIVATED  STATION 
SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA  I 


I  S  FOREST  SERVICE 


NAME  CHANGE 

MOUNT  BALDY  FC  BSF 


LOS  ANGELES 


I  S  FOREST  SERVICE 


AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORAOO, 
'  NORTH  COAST,     IB  N, E . INTER lOR ,     19  OWENS,     20  PAJARQ,     21  PIT,  ; 
SANTA  MARGARITA,      3!  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS, 


6  DESERT, 
!  RUSSIAN, 
35  TRINITY 


7  EEL,     S  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,  1 
3  5ACRA*tENT0,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO, 
36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER, 


DBC0O-«B-Aah«Tlll«  -  ] 
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and  Riverside  Counties.  Heavy  rains  accompanied  the 
thunderstorms  with  flash  floods  in  parts  of  the  Mojave 
Desert  and  in  the  Coast  Range  between  Santa  Maria 
and  Maricopa.  Flash  floods  blocked  Highways  395  and 
466  with  mud  and  silt  near  Barstow.  The  Santa  Fe 
rlailroad  bed  was  washed  out  seven  miles  east  of  Boron. 
Approaches  to  a  new  freeway  in  Barstow  were  washed 
out,  and  a  $50,000  repaving  project  destroyed.  Flash 
floods  inundated  Highway  6  between  Red  Rock  and 
Ricardo,  and  other  desert  highways  were  washed  out 
or  covered  with  mud  and  silt  in  that  area.  A  portion 
of  Highway  33  between  Taft  and  Maricopa  was  washed 
out,  and  two  underpasses  were  flooded  in  Delano.  At 
Santa  Maria  l.H  inches  of  rain  fell  during  thunder- 
storms on  the  7th,  one  of  the  heaviest  September 
rainfalls  of  record  there.  Strong  winds  accompanying 
thunderstorms  damaged  13  buildings  at  Camp  IrwinJ 
(Barstow)  ,  and  demolished  an  industrial  building  or 
the  outskirts  of  town.  Locally  strong  winds  demol- 
ished several  equipment  sheds  on  ranches  near  Button-i 
willow;  several  sheds  were  blown  down  on  a  turkejii 
ranch  near  Kerman,  killing  500  turkeys;  at  Hanford,p 
winds  blew  down  trees,  powerlines,  and  buildings. 
An  automobile  was  crushed  by  a  falling  tree  at  Taft, 
Damage  to  the  $50,000,000  raisin  crop  drying  in  fields 
in  the  San  Joaquin  Valley  was  only  averted  by  dr; 
weather  following  the  storms.  At  Big  Bear  Lake,  tw( 
children  were  killed  and  a  third  child  injured  whe 
lightning  struck  a  small  shed  where  they  had  soughi 
shelter.  , 

Moderate  to  locally  heavy  rains,  with  locall;, 
strong  winds  occurring  in  the  San  Joaquin  Valley  o 
the  22d  -  23d  damaged  rice,  alfalfa  seed  crops,  an^ 
drying  raisins.  Streets  were  flooded  in  Bakersfield 
and  flash  floods  caused  considerable  damage  to  count  , 
roads  in  the  Taft  -  Mc  Kittrick  areas.  Strong  winds j 
blew  down  two  large  trees  in  Fresno.  H 

Northerly  winds,  with  speeds  estimated  40  to  5  1 
m.p.h.,  along  a  narrow  path  near  the  Berkeley,  Calif' 
fornia  hills  on  the  morning  of  the  26th,  blew  dow 
powerlines  and  trees,  and  caused  some  damage  to  sig 
boards  and  other  light  structures.     A  woman  was  ir 
jured  when  struck  by  a  falling  tree. 

M.  P.  Bergerson 

Acting  State  Climatologist 

V.  S.  Weather  Bureau 

San  Francisco,  California 


! 

MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  121°  on  the  2d  at  Cow  Creek. 
Lowest  Temperature  4°  on  the  24th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  3.90  inches  at  Pattiway. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  19  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.35  inches  on  the  23d  at  Huntington  Lake. 

Greatest  Total  Snowfall  3.5  inches  at  White  Mountain  2, 

Deepest  Snow  on  Ground  3  inches  on  the  24th  at  White  Mountain  2. 
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Continuing  a  trend  of  warmer  temperatures,  Sep- 
tember 1958  ranks  among  the  warmest  Septembers  of 
record  in  California,  but  unlike  August,  the  great- 
est anomalies  were  in  coastal  areas.  In  the  San 
Francisco  Bay  region  it  was  the  warmest  month  of  rec- 
ord at  all  reporting  stations,  and  at  most  other  sta- 
tions along  the  coast,  records  or  near  records  were 
established  for  either  the  warmest  September,  or  in 
many  instances,  the  warmest  month  of  record.  At 
Eureka  the  maximum  (85°)  temperature  on  the  6th  equal- 
led the  previous  highest  temperature  of  record.  At 
Sacramento  the  average  temperature  ranked  among  the 
warmest  10  percent  of  all  Septembers  of  record,  and 
the  63  days  with  maximum  temperatures  90°  or  above 
during  July,  August,  and  September  was  the  greatest 
number  for  any  three-month  period  during  82  years 
of  record.  In  the  opposite  category,  the  maximum 
(72°)  temperatxire  on  the  23d  was  the  lowest  maximum 
ever  recorded  in  September  at  Bakersfield. 

A  few  thunderstorms  occurring  early  in  the  month , 
mainly  in  central  and  southern  California,  caused 
record  or  near  record  September  totals  of  rainfall 
for  some  San  Joaquin  Valley  and  southern  coastal  sta- 
tions. At  Fresno,  the  September  rainfall  was  the 
greatest  since  1918,  and  the  9th  greatest  of  record. 
At  Santa  Maria,  it  was  the  wettest  September  since 
1916.  The  first  snow  of  the  season  fell  in  the  high 
Sierra  on  the  23d. 

STORM  DATA 

Widespread  thunderstorm  activity  occurred  over 
central  and  southern  California  on  the  5th  -  7th, 
with  storms  most  severe  in  the  southern  San  Joaquin 
Valley,  northern  Santa  Barbara  County,  San  Bernardino 
Mountains,  and  the  Mojave  Desert.  Lightning  strikes 
caused  many  power  failures,  and  scores  of  grass, 
brush,  and  timber  fires.  The  major  fires  were  near 
Hornitos,  Mariposa  County  (1000  acres),  Pastoria 
Canyon,  southeast  of  Bakersfield  (500  acres),  near 
Lebec ,  Kern  County  (400  acres),  and  Indian  Creek  Can- 
yon, east  of  Hemet  (750  acres).  Lightning  struck 
an  oil  storage  tank  near  Mc  Kittrick,  burning  5000 
gallons  before  being  controlled,  and  caused  other 
small  fires  in  oil  fields  in  the  vicinities  of  Taft, 
Paloma,  Cuyama,  and  Santa  Paula.  A  lightning-started 
fire  burned  a  house  in  Fresno,  Hail  up  to  marble- 
size  fell  in  parts  of  Los  Angeles,   San  Bernardino, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Temperature 


Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Stolion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

Si 
Q 

s 

8, 

No  of  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

s 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

10  or  More 

1     SO  or  More  | 

£ 
o 

s 

a 

^  « 

Betow  J 

32-  or 
Below 

□  cS 

ROCKLIN 

AM 

92.3 

55.2 

73.8 

2.2 

105 

7  + 

41 

25 

9 

22 

0 

0 

0 

.20 

- 

.06 

.20 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAt^ENTO  WB  AP 

R 

89.0 

58.5 

73.8 

3.5 

103 

6 

50 

25 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.08 

.02 

.08 

22 

.0 
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0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

89.8 

59.0 

74.4 

3.  1 

104 

6 

.  47 

24 

3 

1  7 

0 

0 
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42.6 

61.8 

95 

1 

23 

24 

133 

5 

0 

2 

0 

.23 

,15 

22 

,  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  8IDWELL 

77. 3M 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED  SEPTEMBER  1958 
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0.2 

84 

1 

33 

24 

198 

0 

0 

0 

0 

2.82 

2.53 

1.58 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

GLENNVILLE 

85  .2M 

45. 3M 

65. 3M 

99 

1 

38 

27  + 

49 

0 

0 

0 

.96 

.43 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

69.0 

43.7 

56.4 

0.8 

80 

2 

31 

25  + 

255 

0 

0 

2 

0 

2.25 

1.89 

1.05 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

HANFORD 

92.6 

56.4 

74.  5 

2.1 

102 

3  + 

42 

25 

4 

22 

0 

0 

0 

.88 

.71 

.56 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

82 .  IM 

49.  2 

65. 7M 

0.4 

95 

1 

40 

25  + 

55 

0 

0 

0 

1.49 

.93 

.83 

23 

.0 

0 

2 

2 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

67.2 

43.5 

55.4 

0.5 

76 

5 

31 

24 

282 

0 

0 

1 

0 

3.28 

2.74 

2.35 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

lORIA 

86.8 

60.4 

73.6 

2.0 

98 

5  + 

48 

24 

17 

1  5 

0 

0 

0 

.73 

.64 

.73 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

91.9 

68.9 

80.4 

1.0 

104 

2 

57 

24 

0 

1  9 

0 

0 

0 

.65 

.61 

.54 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

92.5 

59.5 

76.0 

103 

1 

45 

13 

5 

22 

0 

0 

0 

.11 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

92.5 

63.6 

78.1 

104 

7  + 

50 

25 

3 

20 

0 

0 

0 

.84 

.34 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

93.2 

65.6 

79.4 

3.  1 

108 

1 

50 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

.69 

.55 

.54 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

LE 

GRAND 

9  0.6M 

55.0M 

72. 8M 

1.  3 

100 

16+ 

44 

25 

5 

0 

0 

0 

.00 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

90  .8M 

59. 4M 

75.  IM 

1  .  1 

102 

5  + 

50 

24  + 

1 

20 

0 

0 

0 

1.20 

1  .04 

.86 

23 

.0 

0 

2 

i. 

0 

iLINDSAY 

91.9 

57.8 

74.9 

2.2 

103 

1 

48 

24 

2 

20 

0 

0 

0 

.88 

.80 

.67 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

■LCD  I 

89.3 

53.6 

71.5 

3.  1 

101 

6 

44 

24 

7 

17 

0 

0 

0 

.13 

.15 

.12 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BANDS 

93.5 

55.9 

74.7 

1 .  7 

105 

5 

45 

25 

1 

22 

0 

0 

0 

.47 

.35 

.28 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

MADERA 

AM 

94.6 

58.8 

76.7 

5.4 

107 

7 

47 

25  + 

5 

23 

0 

0 

0 

.20 

.11 

.15 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

87.1 

56.2 

71.7 

97 

5 

44 

25 

5 

16 

0 

0 

0 

.05 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

>(ARICOPA 

90.7 

66.7 

78.7 

1.8 

105 

2 

52 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

1.90 

1.79 

1.32 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

><EPCED  FIRE   STA  2 

90. 6M 

54. 9M 

72. 8M 

0.5 

101 

1 

45 

14 

3 

22 

0 

0 

0 

.16 

.01 

.16 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

•1IDDLEWATER 

91  .5M 

62.6 

77.  IM 

0.7 

105 

1 

51 

24 

2 

18 

0 

0 

0 

1  .49 

1.43 

1.01 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

■100ESTO 

91.7 

56.  3 

74.0 

4.1 

102 

6 

45 

26 

2 

19 

0 

0 

0 

.09 

.07 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

viEWHAN 

93. 9M 

56. 3M 

75. IM 

2.6 

104 

16 

45 

25 

0 

0 

0 

0 

.12 

- 

.07 

.12 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORTH  FORK  RS 

AM 

88.0 

53.6 

70.8 

2.4 

100 

8  + 

40 

24 

30 

15 

0 

0 

0 

1.20 

.70 

.66 

3 

.0 

0 

2 

2 

0 

5AKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

89.9 

56.4 

73.2 

2.  3 

102 

1 

42 

24 

9 

19 

0 

0 

0 

.08 

- 

.09 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

}RANGE  COVE 

AM 

90.9 

57.6 

74.3 

0.9 

103 

7+ 

49 

24 

6 

20 

0 

0 

0 

.68 

.62 

.48 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

'ANOCHE  JUNCTION 

93  .  7M 

59  .  4M 

76  .  6M 

1.8 

104 

I 

47 

24 

23 

0 

0 

0 

•  66 

.38 

7 

2 

Q 

Q 

'ORTERVILLE 

AM 

91  .8 

59.5 

75.7 

1.5 

104 

2 

49 

24 

8 

21 

0 

0 

0 

1.06 

.93 

.48 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

'0 

SEY   3  E 

81.1 

48.6 

64.9 

89 

2  + 

38 

26 

52 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.87 

24 

.  0 

2 

1 

0 

,ALT    SPRINGS  PH 

84.7 

58.5 

71.6 

94 

5+ 

42 

1  3 

21 

6 

0 

0 

c 

.67 

.18 

.54 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

■.ONORA 

AM 

90  .9 

55.4 

73.2 

3.0 

104 

7 

44 

24 

1  3 

20 

0 

0 

0 

.23 

.15 

.22 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

:;,0 

ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

79.9 

41.0 

60.5 

90 

19  + 

25 

24 

153 

2 

0 

4 

0 

2.24 

1.15 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

.TOCKTON  CAA  AP 

90.1 

57.5 

73.8 

102 

6 

49 

26  + 

4 

1 9 

0 

0 

0 

.13 

.11 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

.TOCKTON  FIRE   STA  4 

AM 

87.6 

56.0 

71.8 

2.6 

99 

1 

45 

24 

9 

13 

0 

0 

0 

.12 

.11 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

iIOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

90.6 

55.2 

72.9 

100 

6 

44 

26 

5 

21 

0 

0 

0 

.09 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

EHACHAPI 

81.8 

48.6 

55.2 

- 

0.4 

92 

21  + 

39 

26 

50 

4 

0 

0 

0 

.35 

.15 

.25 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

EJON  RANCHO 

90  .1 

63.  1 

76.5 

2.1 

105 

2 

50 

?4 

4 

18 

0 

0 

0 

1.11 

.98 

.52 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

HREE   RIV  EDISON  PH  2 

92. 6M 

58. 3M 

75. 5M 

3.  7 

102 

1 

50 

27  + 

2 

23 

0 

0 

0 

1.37 

1.23 

.87 

23 

.0 

0 

3 

I 

0 

IGER  CREEK  PH 

88.3 

52.4 

70.4 

1.8 

100 

6 

42 

25 

22 

17 

0 

0 

0 

.47 

- 

.13 

.43 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

RACY  CARBONA 

AM 

89.5 

55.8 

72.7 

102 

7  + 

48 

23  + 

4 

19 

0 

0 

0 

.08 

- 

.11 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

RACY  PUMPING  PLANT 

91.3 

59.4 

75.4 

105 

5 

47 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

.06 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ISALIA 

AM 

92.3 

59.9 

76.1 

3.  1 

103 

2  + 

50 

24 

2 

21 

0 

0 

0 

.95 

.78 

.49 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASCO 

AM 

91. 2M 

60. 2M 

75. 7M 

1.6 

103 

2 

61 

25  + 

1 

ZO 

0 

0 

0 

.62 

.50 

.39 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

OSEMITE  NP 

83.0 

49.9 

55.5 

3.3 

95 

5 

39 

25 

48 

4 

0 

0 

0 

1.62 

.88 

.89 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

72.  1 

.  79 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

LPINE    1  W 

93.1 

57.1 

75.1 

100 

19  + 

45 

25 

1 

23 

0 

0 

0 

.33 

.30 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALON  PLEASURE  PIER 

AM 

75.7 

58.0 

66.9 

0.7 

82 

25  + 

63 

18 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ARRETT  DAM 

AM 

93.1 

51.7 

72.4 

0.6 

103 

7 

41 

26 

8 

22 

0 

0 

0 

.35 

.06 

.18 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

IG  BEAR  LAKE  DAM 

69.7 

43.4 

55.6 

1.1 

81 

1 

35 

24 

245 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.99 

.87 

8 

.0 

0 

0 

ONITA 

84.6 

69.4 

72.0 

3.5 

95 

7 

49 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

.18 

.02 

.18 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

URBANK  WB  AP 

R 

89.8 

61.7 

75.8 

4.6 

100 

16 

56 

25  + 

1 

19 

0 

0 

0 

.04 

.25 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBRILLO  NM  R 

76.9 

52.7 

59.6 

88 

T 

65 

25 

1 

0 

0 

0 

0 

.71 

.63 

24 

.  0 

0 

2 

1 

0 

ACHUMA  DAM 

AM 

90.7 

53.3 

72.0 

101 

28 

44 

6 

12 

18 

0 

0 

0 

.80 

.35 

7 

.  0 

0 

2 

0 

0 

»MPO 

90.2 

51  .OM 

70. 6M 

99 

19 

37 

13 

12 

19 

0 

0 

0 

.  30 

.01 

.21 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

UNOGA  PARK  PIERCE  COL 

96.1 

54.7 

75.4 

105 

5 

45 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.14 

.08 

7 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SULA  VISTA 

AM 

75. BM 

62.  3M 

69.  IM 

3.  1 

87 

8 

55 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

.28 

.09 

•  28 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ORONA 

92.7 

56.7 

74.7 

2.9 

101 

19  + 

49 

1  3 

0 

21 

0 

0 

0 

.08 

.11 

.08 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

JLVER  CITY 

80.2M 

60.6M 

70.  4M 

2.7 

90 

7 

52 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

.03 

.  25 

.03 

2  3 

.  0 

0 

0 

0 

0 

JYAMA 

AM 

87.0 

54.2 

70.6 

102 

2  + 

40 

25 

29 

16 

0 

0 

0 

2.99 

2.20 

7 

.  0 

0 

3 

2 

1 

JYAMACA 

AM 

81.9 

51.1 

66.5 

3.5 

91 

1 

41 

27 

57 

2 

0 

0 

0 

1  .47 

.85 

.87 

24 

.  0 

0 

2 

2 

0 

CAJON  2  E 

91.8 

55.3 

73.6 

2.7 

101 

15  + 

46 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

.42 

.22 

.42 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAPITAN  DAM 

AM 

94.1 

59.9 

77.0 

2.6 

102 

20  + 

49 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

.52 

.15 

.52 

24 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SINORE 

97. OM 

57. 7M 

77. 4M 

3.6 

106 

5 

49 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

.05 

.20 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

CONDIDO 

88.8 

56.5 

72.7 

2.8 

97 

16  + 

45 

2  5 

0 

1  6 

0 

0 

0 

.46 

.29 

.44 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

)NTANA  KAISER 

95.3 

65.2 

80.  3 

9.0 

105 

6 

57 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.27 

T 

6  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NSHAW  DAM 

AM 

89.4 

50.8 

70.1 

100 

1 

39 

1  3 

21 

19 

0 

0 

0 

.86 

.56 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

)YLLWILD  RS 

45.2 

25 

6 

0 

1 

0 

1.32 

1.30 

24 

.  0 

Q 

2 

2 

JLIAN  WYNOLA 

85.2 

51.9 

68.6 

95 

6 

34 

13 

32 

9 

0 

0 

0 

.90 

.75 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

tGUNA  BEACH 

80. 9M 

55. OM 

68. 5M 

1.0 

90 

25  + 

50 

25  + 

4 

2 

0 

0 

0 

.36 

.16 

.36 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

I  MESA 

86.1 

61.3 

74.0 

3.0 

97 

16 

53 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

.50 

.17 

.50 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

IMPOC  SEWAGE  PLANT 

78.9 

52.4 

55.7 

96 

7 

44 

24 

25 

2 

Q 

0 

Q 

.93 

.80 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

ING  BEACH 

85.7 

61.9 

73.8 

4.8 

100 

15 

67 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

.15 

.05 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

)NG  BEACH  CAA  AP 

86.4 

61.8 

74.1 

99 

15 

66 

26+ 

0 

11 

0 

0 

0 

.18 

.  1  8 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

IS  ANGELES  WB  AP 

R 

81.8 

63.5 

72.7 

6.0 

91 

15 

58 

25 

0 

2 

0 

0 

0 

.03 

.18 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

IS  ANGELES  WB  CITY 

R 

86.9 

64.8 

75.9 

4.9 

96 

16  + 

59 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

.07 

.20 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

LL  CREEK  2 

90.3 

54.8 

77.6 

2.9 

98 

5  + 

48 

24 

5 

18 

0 

0 

0 

1.62 

1.11 

.86 

24 

.0 

0 

2 

2 

0 

WILSON  FC   338B  // 

78.7 

59.4 

69.1 

1.7 

87 

1 

39 

24 

43 

0 

0 

0 

0 

.40 

.28 

.34 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

WPORT   BEACH  HARBOR 

75.2 

61.9 

58.6 

2.6 

87 

26 

57 

17  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.73 

.55 

.55 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

IRTH  HOLLYWOOD 

91  .4M 

59. 9M 

75. 7M 

5.7 

104 

16 

50 

25 

0 

19 

0 

0 

0 

.03 

.32 

.03 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

EANSIDE  PENDLETON 

75.0 

50.7 

57.9 

84 

7 

56 

25  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.11 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

AI 

94.0 

54.5 

74.3 

4.  5 

105 

5 

46 

25 

1 

23 

0 

0 

0 

.88 

.57 

.57 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

NARD 

80.7 

57.2 

69.0 

5.3 

94 

25 

51 

15 

0 

2 

0 

0 

0 

.01 

.10 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOHAR  MTN  OBSY 

R 

81  .8 

56.6 

59.  2 

88 

5 

43 

27 

14 

0 

0 

0 

0 

.72 

.34 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNI 
SEPTEMBER  195 


Temperature 


Stalion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

Date 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

£ 
o 

£ 
2 

100 

1    or  More  1 

90°  or 
1     Above  1 

o  3 

°  "1 
Km 

0  > 

o  > 
o  £0 

9  1  •  0 

61.8 

75.4 

5,8 

1  00 

1 6 

54 

24  + 

0 

1  9 

0 

0 

0 

,10 

.25 

.06 

24 

,  0 

0 

0 

0 

„ 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

69  .0 

56.5 

62.8 

80 

6 

5 1 

22  + 

77 

0 

0 

0 

0 

,58 

.31 

23 

,0 

0 

2 

0 

c 

POMONA 

92  •  9 

5  5.9 

74.4 

4.3 

10  3 

15 

48 

25  + 

2 

2  3 

0 

0 

0 

.  30 

.05 

,21 

24 

,  0 

0 

1 

0 

c 

RAMONA  SPAULDING 

94  •  8 

53,0 

73,9 

105 

1  9 

43 

14 

2 

24 

0 

0 

0 

.40 

,39 

24 

.  0 

0 

1 

0 

c 

REDLANDS 

95,7 

59,5 

77.7 

5.5 

104 

1'? 

5  1 

25 

2 

25 

0 

0 

0 

.79 

.  50 

.50 

8 

.  0 

0 

2 

1 

c 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

9A  .4 

57,2 

75.8 

5.2 

103 

16  + 

52 

25  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.  26 

.  09 

•  1 1 

6 

.  0 

0 

1 

0 

c 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

AM 

96,5 

59,5 

77.5 

104 

17 

53 

14+ 

2 

25 

0 

0 

0 

.63 

.40 

6 

.  0 

0 

2 

0 

c 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

89.6 

63,3 

75.5 

1.7 

96 

6 

50 

24+ 

6 

1  8 

0 

0 

0 

.45 

.05 

.34 

24 

.  0 

0 

1 

0 

c 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

96.8 

60,4 

78  .6 

6.  2 

105 

19  + 

52 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

.88 

.67 

.25 

7 

.0 

0 

4 

0 

c 

SANDBERG  WB  //R 

79.5 

59,9 

69.7 

0.3 

92 

1 

42 

24 

63 

1 

0 

0 

0 

.78 

.55 

.60 

23 

.  0 

0 

2 

1 

c 

SAN  D I  EGO  WB  AP  R 

80  .5 

64,9 

72.  7 

4.  0 

9 1 

7 

58 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

.62 

.45 

.48 

24 

.  0 

0 

2 

0 

c 

SAN  FERNANDO 

94.1 

59,4 

76 . 8 

6.  3 

103 

19  + 

53 

14  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.21 

.03 

,21 

23 

.  0 

0 

1 

0 

c 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

93.5 

59,0 

76.3 

4.0 

103 

16 

49 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

.03 

.38 

.02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

c 

SAN  JACINTO 

95.9 

54,2 

75.1 

2.8 

104 

19 

42 

26  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.22 

.99 

.67 

6 

.0 

0 

2 

1 

c 

SAN  MARCOS  RANCH 

AM 

89.7 

49.9 

69.8 

100 

20  + 

42 

25  + 

17 

17 

0 

0 

0 

.67 

.50 

7 

.0 

0 

2 

1 

c 

SAN  PEDRO 

79.4 

63,9 

71.7 

5.0 

90 

6 

58 

19 

0 

1 

0 

0 

0 

.04 

-  .08 

.04 

23 

,0 

0 

0 

0 

c 

SANTA  ANA  "^IRE  STA 

87.0 

61,4 

74.2 

4.  6 

96 

16  + 

55 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

.06 

-  .13 

-.0  3 

24  + 

.0 

0 

0 

0 

c. 

SANTA  BARBARA 

83.5 

57,9 

70.7 

4.8 

97 

26 

51 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

.27 

-  .03 

.20 

7 

.0 

0 

1 

0 

c 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

80.0 

57,0 

68.5 

4.0 

95 

26 

50 

26  + 

5 

1 

0 

0 

0 

.  54 

.49 

.48 

7 

.0 

0 

1 

0 

( 

SANTA  MARIA 

AM 

80.4 

53,7 

67.1 

3.9 

96 

15 

46 

24  + 

31 

5 

0 

0 

0 

1  .69 

1  .49 

.58 

7 

.  0 

0 

3 

3 

( 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

78.7 

54,  3 

66.  5 

4.4 

96 

5 

46 

24 

25 

5 

0 

0 

1.57 

1  .45 

1.10 

7 

.  0 

0 

2 

1 

)i 

SANTA  MONICA  PIER 

M 

62,2 

M 

80 

28 

58 

24 

0 

0 

0 

0 

.05 

.19 

.05 

23 

.  0 

0 

0 

0 

(1 

SANTA  PAULA 

AM 

88.4 

58,2 

73.3 

104 

27 

50 

25  + 

3 

1  3 

0 

.26 

.09 

.26 

7 

.  0 

0 

1 

0 

if 

SUNLAND 

96.8 

59,8 

78.3 

1 05 

19  + 

50 

24  + 

4 

26 

0 

0 

0 

,42 

.42 

23 

.  0 

0 

1 

0 

(' 

TORRANCE 

82.8 

60,7 

71.8 

4.6 

92 

25 

52 

25 

0 

2 

0 

0 

0 

,04 

.32 

.04 

2  3 

.0 

0 

0 

t 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

88.9 

57,3 

73.1 

3.  7 

97 

16 

50 

26  + 

0 

1  7 

0 

0 

0 

,12 

.02 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

c 

UCLA 

82.8 

62,7 

72 . 8 

3.9 

94 

6 

55 

21 

1 

6 

0 

0 

0 

.05 

.26 

.03 

23 

.  0 

0 

0 

0 

( 

UPLAND 

90.5 

63,6 

77 . 1 

6 . 4 

1  00 

6 

51 

25 

5 

21 

0 

0 

0 

.52 

.22 

.29 

24 

.  0 

0 

2 

0 

( 

VISTA 

84.2 

57,4 

70.8 

93 

7 

50 

26  + 

0 

4 

0 

0 

0 

.47 

.47 

24 

.0 

0 

1 

0 

( 

WARNER  SPRINGS 

90.6 

49 . 8 

70.  3 

1.6 

99 

1 

37 

13 

5 

22 

0 

0 

0 

.26 

.15 

.21 

24 

.0 

0 

1 

0 

( 

YORBA  LINDA 

92  .8 

57.0 

74.9 

4.4 

104 

1  6 

51 

18  + 

0 

20 

0 

0 

0 

.27 

.03 

.27 

23 

.  0 

0 

1 

0 

( 

DIVISION 

72.3 

.  52 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

94.3 

56.9 

76.6 

2.  1 

107 

1 

47 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

.20 

.07 

.20 

23 

.0 

0 

1 

0 

1 

BAKER  9  NNW 

AM 

100.5 

70,4 

85.5 

111 

2 

67 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

.05 

.06 

28 

.  0 

0 

0 

0 

1 

BARSTOW 

94.7 

59,9 

77.  3 

2.2 

107 

1 

46 

25 

3 

26 

0 

0 

0 

.82 

.55 

.62 

7 

.0 

0 

1 

1 

l. 

BEAUMONT   1  E 

90.9 

57,1 

74.0 

2.9 

100 

19 

47 

14+ 

8 

21 

0 

0 

0 

.72 

.44 

.26 

7 

,0 

0 

3 

0 

BISHOP  WB  AP  R 

89  .4 

47,  1 

68.  3 

1.0 

99 

2  + 

33 

26 

20 

19 

0 

0 

0 

.10 

-  .09 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

AM 

66.6 

44,8 

55.7 

79 

1 

24 

24 

274 

0 

0 

2 

0 

,94 

.66 

6 

.0 

0 

2 

1 

BLYTHE 

103.1 

71.9 

87.5 

4.1 

113 

5 

58 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.02 

.  48 

.02 

12 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

101.5 

76.2 

88.9 

no 

6 

56 

29  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.01 

-  .37 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

100  . 7 

65.3 

83.0 

108 

3 

50 

25 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

103.7 

70.6 

87.2 

2 . 0 

1 1  0 

11  + 

55 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

CANT  I  L 

97.3 

57. 9M 

77. 6M 

108 

1 

38 

26 

2 

26 

0 

0 

0 

.29 

.19 

6 

.0 

0 

2 

0 

COW  CREEK 

106.5 

81.2 

94.9 

3.3 

121 

2 

63 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.16 

.02 

.16 

24 

•  0 

0 

1 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

95.6 

64.7 

80 . 2 

108 

1 

48 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

1.29 

1.14 

.95 

6 

.  0 

0 

2 

1 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

64,  7M 

49,  OM 

66. 9M 

95 

2 

33 

25 

45 

3 

0 

0 

0 

.  32 

.22 

7 

.  0 

0 

1 

0 

EAGLE  MTN 

AM 

99.2 

76,5 

87.9 

1-5 

108 

2 

66 

26  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.  57 

.00 

,  0 

0 

0 

0 

EL   CENTRO  2  SSW 

104.2 

71,2 

87.7 

1.4 

111 

1  0 

56 

26  + 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FAI RMONT 

AM 

86.1 

50,6 

73.5 

0.3 

96 

2  + 

50 

25  + 

24 

14 

0 

0 

0 

.87 

,53 

.46 

7 

.  0 

0 

2 

0 

GREENLAND  RANCH 

108.1 

79,3 

93.7 

4.1 

119 

2  + 

50 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.15 

.04 

.  1  6 

24 

.  0 

0 

1 

0 

HAIWEE 

AM 

87.1 

60,4 

73.8 

1  .  5 

100 

2 

50 

26 

1  0 

1  3 

0 

0 

0 

.  25 

.06 

.16 

8 

.  0 

0 

2 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

99.6 

70,6 

85.  1 

2.4 

107 

7  + 

52 

30  + 

0 

2  7 

0 

0 

0 

.00 

.  70 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

IMPER I AL 

102.1 

73,3 

87.7 

3.0 

109 

10  + 

50 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

1 NOEPENDENCE 

AM 

90. 9M 

54,  3M 

72 .  6M 

3.4 

101 

2 

45 

24 

1 4 

0 

0 

0 

.  10 

.05 

.09 

8 

.  0 

0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

105. 6M 

72  ,0M 

88. 8M 

3.2 

113 

7 

54 

25 

0 

2  9 

0 

0 

0 

.00 

.  30 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

95  . 1 

57, 8M 

76.  5M 

107 

1 

45 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

.23 

.13 

7 

.0 

0 

2 

0 

IRON  MTN 

AM 

101.8 

76.  IM 

89. OM 

2.3 

112 

2  + 

55 

26 

0 

2  6 

0 

0 

0 

.02 

.55 

.02 

8 

.  0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

78.5 

52.4 

55.5 

1.3 

86 

1 

4 1 

24  + 

54 

0 

0 

0 

0 

1 . 54 

1 . 42 

.55 

23 

.0 

0 

3 

2 

LANCASTER 

92.2 

53.1 

72.7 

104 

1 

35 

26 

1  7 

22 

0 

0 

0 

.23 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

86.6 

60.6 

73.6 

1  .  7 

95 

2  + 

45 

24 

1  4 

1  3 

0 

0 

0 

1.02 

.  82 

.52 

6 

.  0 

0 

2 

1 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

87.6 

54, 7M 

71  .2M 

105 

1 

40 

25  + 

36 

1  5 

0 

0 

0 

1.16 

1.08 

4 

•  0 

0 

1 

1 

MECCA   3  SE 

AM 

100.3 

68,7 

84.6 

0.4 

110 

7 

51 

25  + 

0 

28 

0 

0 

0 

.01 

-  .2-1 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

86.6 

67,3 

77.0 

97 

1 

47 

13 

7 

15 

0 

0 

0 

1.30 

,75 

28 

.0 

0 

3 

1 

MOUNTAIN  PASS 

82.7 

59,1 

70.9 

95 

1 

44 

25  + 

27 

5 

0 

0 

0 

2.60 

1  .93 

8 

.0 

0 

3 

1 

NEEDLES  CAA  AP 

100.3 

74,7 

87.5 

3.4 

112 

1 

62 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.09 

.33 

,09 

1 2 

.  0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

94.1 

58,7 

76.4 

2.8 

105 

1 

46 

25  + 

3 

26 

0 

0 

0 

.42 

.20 

.39 

6 

.0 

0 

1 

0 

PALMDALE  CAA  AP 

91.2 

57,7 

74.5 

102 

1 

42 

25 

8 

20 

0 

0 

0 

.81 

.67 

6 

.0 

0 

2 

I 

PALM  SPRINGS 

104.8 

69,1 

87.0 

3.0 

111 

9  + 

49 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

8  + 

.0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

101  .8 

77,3 

89  .6 

1.4 

111 

8 

65 

26 

0 

25 

0 

.23 

-  .60 

.21 

29 

.0 

0 

1 

0 

RANDSBURG 

90.3 

53.7 

77.  0 

0.8 

102 

1 

48 

24 

8 

19 

0 

0 

0 

.24 

-  .08 

.23 

7 

.0 

0 

1 

0 

SQUIRREL   INN  2 

74  .4 

56.5 

65.6 

2.2 

84 

1 

39 

24 

76 

0 

0 

0 

0 

1.92 

1.30 

1.30 

23 

.0 

0 

2 

2 

TABLE  MOUNTAIN 

70  .0 

52.1 

61.1 

0.1 

82 

1 

33 

24 

I  35 

0 

0 

0 

0 

1.88 

1.55 

1.46 

6 

.0 

0 

3 

1 

THERMAL  CAA  AP 

103.8 

70.5 

87.2 

112 

5 

60 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

28  + 

.0 

0 

0 

TRONA 

AM 

98.1 

62.9 

80.6 

1.6 

110 

2 

62 

24 

1 

27 

0 

0 

0 

.27 

.08 

.27 

7 

.0 

0 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

98.4 

65.8 

82.1 

2.0 

108 

2 

55 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.18 

-  .17 

.0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

88.7 

50.1 

59.4 

1,2 

98 

1 

40 

24  + 

22 

17 

0 

0 

0 

.20 

-  .16 

.0 

0 

0 

VKTORVILLE   PUMP  PLANT 

AM 

91.3 

54.6 

73.0 

2,3 

103 

2 

41 

25 

21 

20 

0 

0 

0 

.04 

-  .07 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

60.4 

32.4 

45.4 

71 

15 

13 

24 

549 

0 

0 

15 

0 

.30 

.30 

8 

T 

T 

24 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

47.5 

28.1 

37.8 

59 

1 

4 

24 

809 

0 

0 

20 

0 

.74 

.45 

8 

3.6 

3 

24 

2 

0 

DIVISION 

77.2 

.46 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


ACTON  ESCONOIOO  FC26ieE 
ADIN  RS 
ALOERPOINT 
ALISO  CN  FC  4'.6 
ALPINE   1  W 

ALTADENA 
ALTURAS  RS 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  1  E 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ARROYO  SECO  RS   FC  508  C 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AU6ERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVENAL  9  SSE 
AZUSA  FC  U3 
BACKUS  RANCH 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELD  W8  AP 
BALCH  PH 
BARRETT  DAM 
BARS TOW 

BEAUMONT 
BEAUMONT   1  E 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 
BIG  BEAR  LAKE  0AM 
BIG  CREEK   PH  1 
BIG  OALTON  OAM  FC   223  BE 

BIG  PINES  PARK   FC  83 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  ^.6  OE 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MTN  1  S 
BLACKS  MTN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AP 

BOCA 
80NITA 

BORREGO  DESERT  PARK, 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 
BREA  DAM 
BRIDGEPORT 

BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLARDS  BAR  PH 
BUR6ANK  FIRE  DEP  FC  226B 
BURBANK  WB  AP 

8URLINGAME 
8URNEY 

BURTON  RANCH 
8UTT0NWILL0W 
CABAZON 

CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 
CAHPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 

CHALLENGE  RS 
CHATSW09TH  FC   24  0 
CHERRY  VALLEY  OAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 

COALINGA 

COALINGA   14  NW 

C0L8YS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
CORCORAN   IRRIG  OlST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CI  TV   7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 

CULVER  CITY 

CUNNINGS 

CUNNINGHAM 


.02  .11 

T 

.13  .25 


,02 

.20  -26 


.13 
.08 


.04 
.46 
.10 

.u 

-03 


.30  .05 
.23 

.19  .05 


.30 

.04 
.22 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13  14 


15 


CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAfl  AP 
OAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENAIR 
DE  SABLA 
DESCA^SO  PS 

DOBeiNS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RS 
DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN IGAN 
OUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  Z  SSW 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC1286 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

ELSINORE 
E5C0N0I00 

eureka  w8  city 
exchequer  reservoir 
fairfield  police  sta 

fai rmont 

fall  river  mills  intake 
ferguson  ranch 
fidolEtown  lynch  RCH 
finley  s  sw 

five  points  5  ssw 
folsom  dam 
fontana  5  n 
fo^tana  kai ser 
forest  glen 

fort  bidwell 

fort  bragg 

fort  bragg  avn 

fort  jones  rs 

fort  ross 

french  gulch 
fresno  wb  ap  r 
friant  govt  camp 
fullerton  arroues  rch 
fullerton  dam 

fullerton  hillcrest  res 

gar8erville 

gasquet  rs 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 

GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 

GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 
HAINES  CYN  LOWER  FC 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AF8 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT   CREEK  PH  1 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLL ISTER 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMlTAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 


.43  .06 
T 

T  .56 


1.16  .<tl 


.16  .13 


.23      .25  .03 


1,38  .06 


S5     26  27 


.fc2  .07 
.05 
.82 


28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

CONIINUEO  SEPTEMBER  195B 


Station 

3 

Day  of  month 

O 
H 

1    1  2 

3 

4  1   5  6 

7  1 

8 

9 

10  1  11  1  12 

13  {  14  I  15 

16      17  1  18 

19     20  21 

22  1 

23 

24 

25  1  26 

27 

28    29  30 

31 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 

.90 
1  .7* 
.00 
•  03 
T 

.10 
1.60 

T 
T 

.05 
.14 

.03 
T 

.7 

KERL INGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

.07 
.62 
.65 
.11 
.84 

.04 

.41 
.11 
.06 

.20 

.07 
.10 

.34 

T 

.03 
.54 
.01 
,30 

.05 

T 

RETTLEMAN  5TA 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

.69 
1.03 
1.53 
.24 
.03 

.54 

.55 

T 

.43 

•25  .24 

.61 

T 

T 

•  15 
.48 

.13 
.03 

.11 

LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 

.36 
.22 
1  .54 
•  91 
.68 

.04 

.11 
.25 

T 

.56 

.06 

T 

.05 
.  35 

.66 

.36 
.59 
.68 

LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 

1.07 
1.03 
.50 

•  23 

•  54 

.07 

T 
T 

.03 

.04 
.08 

.04 
.05 

.41 

.98 
.67 

T 

.13 
.13 

.01 
.03 
.50 

LE8EC 

LECHUZA  PT  STA  FC    352  B 
LE  GRAND 
LEHON  COVE 
LINDSAY 

•  96 

.12 
.00 
1.20 
.88 

•  02 

.35 
.12 

.35 
.29 

.07 

.85 
.57 

,54 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

.09 
.02 

1.02 
.15 
.13 

.35 

.62 

.04 

.01 

T 

.09 
.02 
.01 

.12 

.15 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  CAA  AP 
LOS  ALAMOS 

.93 
.00 
.15 
.18 
1.62 

T 

.60 

T 

.59 

.02 
.32 

T 

.  1 1 

.03 
.16 
.56 

T 

.12 
T 

.15 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
LOS  BANOS 

LOS  8AN0S  ARBURUA  RCH 
LOS  GATOS 

.03 
.07 
.47 
•  45 
.10 

T 

.01 
.18 
.05 

.18 

T 

T 

.03 
.07 
.28 
.27 
.05 

T 

LOS  GATOS  SW 
LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY   2  W 
LYTLE  creek  PH 
LYTLE  creek  RS 

.30 
.76 
1.16 
.66 
.26 

1.08  T 

.08 
,06 

.24 
.58 

.06 
.18 

.01 

.57 
.12 

.14 

T 

MADERA 

MAD  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MAN2AN1TA  LAKE  // 
HARCH  FIELD 

.20 
.51 
.05 
.  89 
.14 

.05 

.03 

T 

.15 
.  16 

.02 

T          ,04  T 

.28  .03 
.02 

T 

T 

.02 
.85 
.06 

T 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STA 
MARYSVILLE 

1  .90 
.75 
.14 
.05 
.25 

.03 

1  .32 
.17 

.22 
.07 
.03 

T 

.27 

.28 
.36 
.07 
.02 
.25 

MATHER 
HC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 

1  .54 
1  .22 
1.19 
.01 
.79 

.05 

T 

.20 

.20 
.12 
.38 

.41 

.54 
.47 

.05 

T 

.60 
.58 
.60 

.18 

.25 
.21 

.01 

HERCEO  fire  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
HIDDLETOWN 
HIDDLEWATER 

.  16 
.78 

1.19 
.01 

1  .49 

.4<> 

.  16 
1.01 

T 

.16 
.34 
.72 
.01 
.16 

.31 
.30 

HILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

1.62 
.89 

.30 
1  .30 
.09 

T 

T 

.20 

.74 
T 

.04 

.12 
.12 

T 

T 
T 

.10 

.03 

.05 
.05 

.02 
.77 

.66 
.06 

.28 

.75 

MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 

.33 
.41 
.48 
•  05 
.42 

T 

T 

T 

.  le 

.26 

.03 
.42 

.02 

.20 

.33 
.23 

,02 

MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MOUNT  6ALDY  FC  85F 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

2.60 
.73 
.62 
.10 

.17 

T 

.01 
.03 

T 

1.93 

.02 
.04 

T 

.40 

.06 

.47 
.70 
.20 

•  02 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  9  E 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT    SHASTA   WB   CITY  //R 

MT  WILSON  FC  3386 

T 

.90 
.97 
1.28 
.40 

T 

.21 
.17 
.73 

.12 

T  T 

.07 

T 

.69 
.09 
.55 

.52 
.34 

.06 

MUIB  WOODS 
NfiClMlENTO  DAM 
NAPA 

N4PA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 

.05 
.95 
.02 

T 

.09 

.67 

T  .09 

.05 
.28 
.02 
T 

T 

T 

^EENACH 
NEVADA  CITY 
r^EWARK 

NEWBURY  PARK,  t,  SW 
NEWHALL   SOLEOAD  FC   32  C 

.72 
.46 
.05 
.12 
.03 

.33 

.07 
.12 

T 

.02 

.26 
.43 
.03 

.02 

.06 
.03 

.01 

NFWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

N  I  LAND 

NOPTH  FORK  RS 

.  12 
.73 
.  18 

.00 
1.20 

T^^ 
.03 

.66 

.18 
.18 

.51 

.55 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  PS 

OAKLAND  WB  AP  p 
OAKVILLE    1  WNW 

.03 
.06 
.23 
.07 

T 

T 

.18 

T 

.07 

.03 
.06 
.05 

T 

OCCIDENTAL 

OCEANS  IDE  PENDLETON 

OCOTlLLO 

OJAI 

OL INOA 

.05 
.11 

.86 

.20 

.01 
.57 

.02 

.04 
.05 
T 

.29 

.06 
.20 

ONO 

ORANGE  COvE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

.10 
.68 
1.61 

T 

.20 
,51 

.55  .03 

.49 

T 

.03 

.10 
.48 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILCE  I  WSW 
OfiOVlLLE  7  SE 

OROVILLE  6RI0GE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC    33  A£ 

PAICINES  OMRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMOALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  08SY 
PALOS  VERDES  EST   FC  i.3 
PANOCME 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFI ELD 
PA=>ADENA 
PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PATT  IWAV 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PI EDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PIT    RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACERVILLE 
PLACEfiVlLLE    I FG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT   PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

POSEY   3  E 

POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEV 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 
RAMONA  SPAULOING 

RANDSBURG 

RAYWOCD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  f 

REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  I 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP  I 
SACRAMENTO  WB  CI TY  I 
SA6EHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 
SAN  ANDREAS   2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANOBERG  WB  //R 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  OlMAS  FIRE  WON  FC  9S 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  S£ 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  03ISP0  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANlTA  FERN  FC  k32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANT  lAGO  DAM 
SAUGU5  POWER  PLANT  ] 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOT lA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  0AM 


1  .06 
1  .32 


1.19 
1  .69 

1,57 


2.00  1.03 
.05  .15 


T  T 

.50 


.10     .02  .12 


13     14     15  !  16     17  18 


.54 
.06 
.02 


.02 
.08 
.04 

.02 
.03 
.06 
.30 


28     29  {  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Da7  of  month 


SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 

SIGNAL  HELL   FC  ^.15 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOLEDAD 
SOMESBAR   1  W 

SOW  IS   3  NW 
SONOMA 
SONOBA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  HP 
SPADRA  PAC  FC   356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 

ST  I RL ING  CI TY  RS 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONVFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
5UNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLE 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOe 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 
THREE  RIV  EOISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  /, 
TURLOCK 

turntable  creek 
tustin  irvine  ranch 
twentynine  palms 

twin  lakes 


1  ,39 
1  .25 
.75 


1.11 
T 

1  .37 


.10 
.49 
.IZ 


13     14     15      16     17  18 


.07  1. 
,25  .06 


.06  .08 
1.20 
.46  .05 


22     23  24 


25     26  27 


upland 


UPPER  LAKE   7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 
VACAVl LLE 

VALLEY  CENTER   3  NE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  CITY  WHSE   FC  15 

i/ENTURA 

^'ICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.^flNCENT   FIRE   STA  FC  120 
l^'INTON 
■  VISALI A 
^I  STA 

I'OLCANOVILLE 

^OLLMERS 
/OLTA  PH 
■/ALL  ACE 
PALMAR  SCHOOL 
VALNUT  CREEK   2  ESE 

JALNUT  CREEK   4  E 
VALNUT  GROVE 
VALNUT  PATROL   STA  FC102B 
EARNER  SPRINGS 
MSCO 

^ATSONVILLE  WATERWORKS 

VEAVERVILLE  RS 

<EEO  1  S 

VESTHAVEN 

VEST  POINT    3  SW 

JHEELER 

JHITE  MOUNTAIN  1 
<MITE  MOUNTAIN  2 
VHITE  ROCK 
miTTIER  FC    106  C 

;ILL  lAMS 
ALLOWS 
(INTERS 

(OFFORO  HEIGHTS 
(OODFORDS 

lOODLAND  1  WNW 
'RIGHTS 
'ORBA  LINDA 
■OSEMITE  NP 
■REKA 


.13  .08 
.18 
,03  .28 


,02      .06  .02 


.23 
.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AD  IN  RS 

87 

92 

81 

81 

82 

90 

91 

75 

79 

75 

72 

74 

66 

73 

62 

81 

80 

60 

81 

78 

78 

69 

55 

68 

80 

90 

88 

85 

82 

81 

79  ■ 

MIN 

47 

43 

42 

41 

44 

41 

47 

47 

38 

31 

35 

42 

35 

34 

31 

41 

41 

34 

32 

28 

30 

32 

32 

24 

40 

40 

39 

40 

36 

37, 

1 

ALOE  RPO INT 

103 

93 

93 

86 

91 

103 

106 

92 

91 

86 

80 

77 

73 

72 

65 

90 

83 

81 

87 

61 

64 

84 

60 

72 

78 

85 

102 

101 

95 

98 

87, 

HIN 

A8 

43 

43 

43 

46 

50 

51 

63 

48 

51 

48 

48 

56 

53 

49 

52 

59 

52 

59 

43 

42 

49 

41 

35 

39 

47 

50 

49 

49 

50 

ALPINE    1  W 

92 

90 

89 

93 

97 

100 

99 

98 

99 

97 

94 

88 

82 

97 

99 

100 

100 

98 

100 

98 

94 

85 

70 

79 

91 

95 

93 

92 

89 

94 

MIN 

61 

59 

56 

62 

59 

67 

67 

65 

63 

56 

56 

52 

48 

49 

57 

58 

56 

54 

58 

58 

58 

56 

58 

58 

45 

52 

57 

48 

58 

59 

57' 

1 

ALTURAS  RS 

95 

92 

90 

82 

84 

90 

92 

94 

78 

81 

81 

77 

74 

72 

76 

82 

83 

82 

63 

85 

83 

87 

73 

57 

66 

79 

83 

86 

89 

S3 

82 

MIN 

42 

40 

37 

42 

37 

39 

45 

41 

41 

35 

34 

45 

32 

31 

32 

36 

43 

34 

33 

29 

34 

34 

35 

22 

29 

36 

34 

34 

35 

44 

36 

2 

ANGW t N  PAC  UNION  COL 

94 

87 

83 

86 

94 

100 

79 

81 

78 

77 

70 

71 

77 

88 

90 

91 

66 

93 

94 

90 

92 

76 

69 

71 

86 

92 

93 

93 

90 

92 

65 

MIN 

61 

51 

46 

49 

60 

66 

59 

56 

46 

55 

48 

48 

44 

56 

66 

6 1 

53 

58 

61 

61 

60 

52 

44 

52 

52 

60 

62 

58 

56 

62 

55 

4 

AN  1  I  U'-n    I  C 

94 

91 

88 

89 

96 

100 

95 

84 

82 

61 

77 

78 

83 

91 

93 

94 

87 

95 

98 

93 

94 

78 

75 

81 

86 

94 

94 

93 

90 

93 

86 

9 

MIN 

55 

54 

50 

49 

52 

59 

73 

61 

63 

62 

59 

56 

57 

57 

59 

53 

64 

54 

54 

62 

54 

57 

50 

56 

45 

49 

52 

57 

53 

54 

56 

0 

antioch  pump  PLT  3 

101 

95 

93 

90 

90 

96 

103 

83 

85 

81 

82 

79 

79 

63 

92 

93 

97 

90 

96 

100 

93 

96 

82 

76 

81 

85 

93 

94 

97 

9* 

MIN 

55 

53 

49 

47 

50 

58 

68 

61 

62 

57 

51 

54 

57 

59 

60 

52 

58 

54 

53 

63 

53 

55 

47 

53 

44 

49 

53 

56 

51 

53 

54 

5 

ASH  MTN 

MAX 

105 

100 

99 

95 

100 

100 

95 

97 

93 

85 

82 

79 

88 

93 

100 

99 

93 

96 

96 

98 

97 

91 

82 

83 

90 

93 

92 

93 

96 

93 

MIN 

67 

75 

70 

65 

61 

61 

66 

60 

60 

62 

59 

52 

■52 

58 

67 

67 

66 

65 

65 

64 

66 

55 

49 

52 

55 

55 

54 

54 

67 

61 

0 

AUBERRY 

MAX 

100 

97 

100 

99 

97 

90 

91 

89 

86 

88 

81 

78 

83 

90 

96 

95 

90 

94 

93 

93 

91 

64 

72 

80 

87 

91 

89 

90 

92 

92 

90 

MIN 

68 

67 

65 

65 

60 

56 

66 

61 

56 

50 

54 

45 

48 

56 

59 

57 

59 

62 

60 

61 

61 

54 

43 

50 

54 

56 

61 

61 

62 

63 

58 

1 

AUBURN 

101 

100 

93 

91 

90 

96 

102 

89 

89 

88 

84 

80 

77 

SO 

88 

93 

95 

90 

94 

96 

95 

94 

80 

71 

77 

84 

95 

94 

94 

92 

89 

7 

MIN 

65 

62 

55 

56 

57 

61 

64 

64 

60 

55 

53 

53 

52 

52 

56 

62 

63 

61 

61 

62 

61 

59 

54 

46 

45 

5C 

54 

60 

62 

61 

57 

.S 

AVALON  PLEASURE  PIER 

72 

71 

74 

72 

71 

78 

82 

81 

77 

78 

74 

73 

73 

74 

75 

78 

81 

77 

73 

72 

80 

73 

72 

72 

74 

82 

81 

60 

76 

74 

75 

7 

MIN 

62 

63 

59 

60 

62 

65 

63 

60 

59 

58 

56 

57 

56 

54 

59 

57 

55 

53 

54 

57 

56 

54 

55 

60 

59 

58 

59 

51 

58 

.0 

AVENAL   9  SSE 

MAX 

103 

105 

103 

96 

94 

98 

104 

60 

93 

90 

83 

80 

80 

66 

91 

100 

96 

93 

94 

92 

97 

91 

71 

76 

83 

98 

97 

91 

,6 

MIN 

68 

69 

61 

56 

57 

67 

71 

60 

63 

61 

58 

53 

52 

56 

59 

62 

60 

6 1 

60 

58 

63 

60 

47 

49 

51 

55 

61 

59 

.2 

BACKUS  RANCH 

MAX 

107 

103 

99 

96 

99 

99 

95 

97 

97 

96 

95 

85 

77 

90 

92 

96 

98 

98 

100 

98 

98 

68 

87 

87 

88 

92 

91 

91 

95 

95 

94 

,3 

MIN 

71 

74 

67 

67 

58 

66 

63 

63 

59 

63 

64 

55 

56 

49 

51 

51 

55 

71 

58 

61 

55 

60 

55 

49 

47 

4£ 

48 

58 

66 

56 

58 

.9 

8AKER9NNW 

110 

111 

110 

107 

105 

105 

109 

106 

105 

106 

105 

104 

97 

91 

95 

98 

102 

104 

105 

105 

103 

105 

101 

84 

80 

87 

97 

93 

91 

96 

100 

MIN 

84 

84 

76 

79 

79 

80 

75 

80 

76 

7 1 

72 

65 

66 

62 

66 

69 

70 

70 

71 

69 

70 

66 

61 

58 

51 

60 

6( 

6' 

6' 

70 

■  4 

6AKERSFIELD   W6  AP 

103 

102 

96 

92 

95 

99 

81 

89 

87 

64 

62 

80 

78 

85 

92 

98 

95 

91 

94 

93 

94 

93 

72 

75 

82 

88 

96 

95 

95 

96 

MIN 

72 

73 

68 

63 

64 

71 

66 

64 

63 

63 

63 

59 

56 

59 

60 

64 

65 

64 

63 

66 

66 

68 

59 

55 

53 

5( 

64 

66 

66 

65 

63 

!6 

BARRETT  DAM 

97 

96 

92 

92 

95 

90 

103 

1  00 

99 

100 

96 

97 

87 

88 

94 

98 

101 

99 

100 

101 

99 

98 

78 

66 

78 

88 

93 

88 

88 

91 

MIN 

54 

60 

57 

55 

56 

60 

62 

62 

62 

56 

51 

52 

42 

43 

48 

49 

50 

46 

48 

49 

50 

51 

52 

56 

41 

42 

42 

52 

51 

51 

51 

.7 

0AR5TOW 

107 

104 

101 

100 

98 

99 

98 

96 

98 

99 

97 

92 

66 

90 

93 

97 

99 

98 

100 

100 

100 

95 

82 

73 

63 

92 

90 

87 

94 

94 

94 

7 

MIN 

66 

72 

75 

65 

65 

69 

67 

64 

63 

61 

58 

58 

57 

52 

55 

56 

59 

60 

59 

60 

59 

61 

57 

50 

46 

51 

55 

62 

56 

58 

59 

.9 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

99 

94 

92 

92 

94 

98 

98 

95 

97 

95 

94 

86 

78 

91 

94 

96 

97 

97 

100 

96 

96 

62 

64 

78 

81 

93 

84 

86 

86 

91 

90 

,9 

MIN 

62 

61 

60 

57 

60 

65 

66 

63 

62 

59 

54 

53 

47 

47 

54 

59 

58 

55 

58 

57 

57 

54 

53 

52 

52 

56 

59 

62 

55 

56 

57 

.1 

BEN  LOMOND 

MAX 

95 

90 

90 

88 

93 

93 

84 

80 

83 

80 

82 

81 

80 

82 

93 

97 

86 

94 

96 

96 

98 

83 

80 

85 

88 

93 

99 

91 

90 

82 

88 

MIN 

^' 

54 

5  3 

44 

54 

54 

60 

55 

50 

48 

48 

47 

50 

46 

47 

48 

50 

50 

48 

49 

46 

45 

44 

45 

4S 

50 

52 

50 

49 

48 

49 

.5 

BERKELEY 

MAX 

72 

69 

70 

74 

83 

85 

81 

72 

73 

72 

70 

70 

77 

80 

86 

60 

72 

80 

87 

83 

81 

65 

68 

74 

79 

93 

93 

62 

69 

73 

77 

MIN 

58 

56 

5  5 

55 

63 

64 

62 

60 

63 

57 

52 

56 

58 

60 

62 

58 

56 

57 

57 

61 

55 

51 

53 

54 

6C 

65 

6: 

50 

55 

57 

!? 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

103 

96 

93 

92 

95 

105 

82 

87 

.  86 

82 

80 

78 

85 

94 

96 

98 

92 

98 

100 

102 

98 

74 

79 

83 

92 

98 

99 

100 

97 

98 

92 

,  1 

MIN 

64 

60 

5  7 

57 

58 

63 

71 

67 

58 

60 

54 

58 

54 

55 

63 

59 

62 

58 

59 

62 

60 

57 

50 

59 

63 

63 

61 

59 

60 

60 

59 

.4 

BIG  BAR  RS 

MAX 

106 

99 

94 

91 

96 

102 

107 

94 

84 

89 

81 

74 

75 

75 

86 

93 

85 

85 

91 

83 

89 

88 

65 

74 

80 

89 

100 

101 

102 

100 

89 

,3 

MIN 

43 

45 

45 

47 

49 

50 

58 

54 

50 

51 

48 

50 

49 

45 

48 

53 

45 

46 

44 

42 

48 

37 

32 

41 

42 

44 

45 

46 

46 

46 

.5 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

81 

75 

73 

73 

77 

72 

73 

72 

74 

71 

70 

68 

60 

70 

68 

75 

69 

75 

77 

76 

74 

70 

65 

48 

59 

62 

62 

61 

68 

73 

^7 

MIN 

49 

50 

47 

49 

46 

52 

48 

48 

44 

41 

45 

3  8 

39 

38 

41 

42 

42 

43 

42 

41 

48 

36 

35 

36 

47 

39 

45 

39 

40 

43 

i4 

BIG  CREEK  PH  1 

MAX 

86 

85 

81 

79 

84 

87 

77 

78 

79 

76 

70 

68 

63 

71 

79 

82 

81 

60 

82 

81 

64 

79 

69 

60 

69 

78 

80 

77 

77 

80 

77 

,4 

MIN 

66 

64 

59 

5  7 

60 

65 

56 

54 

56 

64 

56 

50 

46 

50 

56 

60 

60 

59 

63 

60 

63 

59 

45 

40 

48 

56 

59 

59 

58 

60 

56 

■9 

BISHOP  WB  AP 

MAX 

99 

99 

98 

94 

93 

92 

65 

89 

93 

90 

91 

87 

82 

84 

86 

90 

91 

94 

93 

92 

93 

88 

72 

72 

84  88 

90 

91 

92 

90 

89 

,4 

MIN 

54 

58 

50 

46 

47 

57 

50 

45 

44 

48 

46 

45 

41 

48 

43 

45 

47 

49 

50 

46 

46 

51 

42 

33 

43 

44 

45 

44  49 

47 

.1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

79 

77 

67 

68 

72 

70 

71 

61 

63 

64 

70 

65 

57 

61 

64 

66 

70 

66 

71 

73 

71 

73 

63 

44 

54 

65 

66 

67 

69 

71 

66 

•  6 

MIN 

54 

54 

46 

47 

48 

45 

48 

49 

50 

43 

3  9 

32 

39 

45 

49 

46 

50 

48 

49 

48 

35 

24 

36 

41 

43 

45 

45 

45 

44 

•e 

SLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

82 

78 

75 

75 

81 

87 

71 

71 

71 

66 

63 

57 

62 

72 

76 

76 

74 

79 

78 

80 

77 

67 

52 

63 

74 

78 

80 

78 

78 

80 

73 

,4 

MIN 

61 

61 

53 

54 

62 

63 

56 

54 

49 

46 

42 

42 

50 

53 

58 

58 

58 

59 

57 

58 

42 

39 

3" 

50 

60 

61 

62 

62 

61 

54 

■0 

BLYTHE 

MAX 

108 

107 

107 

108 

106 

113 

111 

109 

110 

110 

105 

101 

97 

102 

102 

108 

108 

106 

109 

109 

109 

100 

93 

88 

90 

98 

96 

84  95 

100 

103 

,1 

MIN 

80 

80 

84 

80 

80 

80 

6  1 

79 

78 

80 

81 

67 

61 

61 

65 

67 

68 

69 

69 

69 

76 

69 

66 

62 

56 

72 

71 

62 

65 

71 

•  9 

BLYTHE   CAA  AP 

MAX 

109 

108 

107 

106 

105 

110 

108 

105 

108 

108 

106 

102 

95 

100 

100 

105 

105 

106 

107 

107 

108 

100 

88 

67 

90 

97 

94 

86  92 

97 

101 

5 

MIN 

85 

83 

83 

82 

64 

83 

86 

86 

83 

85 

81 

79 

73 

69 

67 

71 

72 

74 

74 

76 

74 

80 

69 

69 

66 

72 

74 

70  66 

69 

76 

2 

BOCA 

MAX 

89 

85 

79 

78 

80 

83 

86 

80 

73 

76 

73 

71 

60 

67 

71 

75 

79 

78 

83 

80 

74 

81 

71 

48 

62 

72 

74 

80  81 

81 

^7 

MIN 

29 

30 

28 

30 

3  1 

43 

48 

35 

33 

32 

36 

2  5 

27 

28 

28 

37 

28 

29 

26 

25 

32 

35 

17 

19 

25 

26 

23 

25 

25 

29 

6 

BON  I TA 

MAX 

81 

81 

82 

82 

86 

93 

95 

90 

89 

83 

82 

81 

78 

91 

69 

92 

66 

82 

87 

62 

81 

75 

75 

80 

87 

89 

66 

65 

83 

84 

84 

MIN 

60 

62 

64 

59 

64 

63 

65 

65 

63 

60 

63 

62 

58 

54 

55 

54 

55 

58 

54 

55 

57 

65 

65 

63 

49 

51 

56 

64  57 

61 

59 

4 

BORREGO   SPPGS    3  NNE 

MAX 

106 

106 

108 

106 

105 

102 

107 

104 

105 

104 

106 

103 

100 

95 

98 

102 

102 

104 

103 

105 

107 

106 

100 

60 

85 

92 

98 

94  93 

95 

100 

MIN 

70 

70 

78 

74 

^' 

64 

66 

56 

54 

57 

61 

62 

62 

64 

65 

63 

66 

67 

60 

50 

55 

61 

67 

62 

62 

65 

3 

BOWMAN  DAM 

MAX 

81 

78 

74 

75 

80 

86 

82 

65 

72 

69 

66 

65 

73 

72 

80 

79 

75 

80 

79 

82 

78 

72 

51 

65 

76 

74 

82 

82 

81 

60 

MIN 

50 

50 

50 

59 

61 

59 

50 

51 

42 

44 

39 

46 

46 

53 

53 

55 

53 

53 

51 

53 

45 

40 

39 

46 

59 

61 

56 

56 

55 

51 

0 

BRAWLEY    2  SW 

MAX 

110 

1  10 

109 

no 

108 

104 

110 

106 

108 

106 

110 

105 

104 

97 

102 

105 

106 

108 

107 

108 

109 

109 

101 

68 

86 

92 

99 

96 

95 

98 

103 

7 

MIN 

80 

79 

78 

'''' 

78 

76 

82 

75 

73 

79 

59 

65 

63 

63 

66 

65 

68 

72 

70 

76 

69 

68 

60 

55 

69 

67 

66 

66 

70 

6 

BRIDGEPORT 

MAX 

86 

81 

78 

81 

81 

83 

76 

75 

80 

79 

75 

67 

55 

70 

76 

79 

75 

82 

62 

75 

83 

72 

59 

59 

72 

70 

80 

76 

76 

73 

75 

5 

MIN 

38 

46 

32 

2  7 

32 

36 

43 

45 

30 

28 

26 

33 

22 

25 

28 

30 

39 

30 

32 

32 

27 

40 

43 

17 

20 

25 

25 

27 

26 

28 

31 

1 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

92 

98 

104 

84 

88 

86 

79 

96 

96 

100 

95 

80 

82 

91 

97 

98 

MIN 

62 

68 

67 

51 

56 

58 

61 

53 

51 

55 

50 

45 

50 

59 

55 

BURBANK   WB  AP 

MAX 

90 

81 

83 

87 

96 

98 

93 

94 

97 

90 

69 

82 

79 

93 

96 

100 

95 

96 

98 

93 

91 

76 

66 

84 

90 

95 

94 

90 

87 

89 

89, 

e 

MIN 

72 

6 1 

58 

59 

57 

55 

59 

63 

62 

62 

62 

60 

61 

61 

62 

55 

55 

60 

61 

67 

62 

61 

61, 

7 

BURL INGAME 

MAX 

71 

72 

75 

73 

83 

94 

91 

79 

76 

74 

72 

74 

70 

80 

83 

82 

76 

78 

62 

84 

81 

75 

67 

72 

78 

92 

92 

87 

76 

72 

71. 

7 

MIN 

56 

52 

50 

51 

52 

59 

65 

62 

55 

63 

56 

57 

59 

53 

55 

56 

56 

5 1 

54 

5 1 

56 

54 

51 

49 

48 

54 

56 

57 

53 

52 

54, 

8 

BURNEY 

MAX 

95 

91 

84 

81 

84 

91 

95 

84 

76 

79 

74 

70 

65 

72 

76 

63 

82 

82 

84 

84 

80 

85 

72 

58 

69 

80 

85 

88 

87 

84 

60i 

7 

MIN 

44 

46 

39 

40 

36 

39 

50 

41 

35 

35 

46 

32 

31 

35 

35 

45 

34 

33 

30 

30 

35 

40 

25 

29 

37 

36 

35 

36 

35 

36 19 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 


-  294  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 


Day    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

MAX 

101 

100 

MIN 

67 

68 

62 

55 

56 

59 

68 

61 

64 

■62 

61 

68 

54 

53 

54 

67 

60 

59 

58 

76 

79 

Ml  N 

64 

65 

64 

64 

63 

67 

67 

68 

55 

63 

60 

60 

60 

50 

64 

65 

63 

62 

59 

MIN 

50 

52 

52 

54 

44 

52 

60 

58 

58 

57 

53 

49 

49 

48 

63 

63 

'52 

49 

59 

70 

64 

80 

80 

82 

MIN 

52 

52 

50 

48 

46 

48 

58 

58 

44 

46 

46 

44 

34 

36 

42 

50 

50 

52 

48 

80 

83 

MIN 

47 

40 

39 

40 

40 

44 

48 

54 

50 

48 

46 

44 

46 

38 

39 

39 

42 

37 

38 

98 

MIN 

58 

59 

56 

55 

59 

61 

59 

59 

54 

49 

49 

37 

39 

45 

46 

49 

47 

50 

MIN 

^68 

^65 

62 

55 

58 

66 

73 

66 

58 

59 

54 

54 

53 

56 

60 

60 

'64 

61 

61 

'5° 

92 

103 

103 

MIN 

59 

60 

57 

56 

46 

'67 

62 

55 

52 

50 

52 

48 

48 

51 

56 

54 

53 

52 

102 

99 

1 00 

100 

100 

MIN 

65 

62 

'57 

66 

66 

62 

65 

62 

62 

58 

49 

49 

52 

54 

69 

60 

62 

MIN 

46 

43 

46 

45 

47 

53 

42 

44 

43 

40 

40 

38 

37 

42 

43 

44 

42 

42 

MIN 

66 

66 

57 

53 

55 

60 

68 

58 

56 

54 

52 

57 

47 

52 

67 

58 

58 

57 

69 

8 1 

60 

MIN 

49 

39 

43 

44 

46 

52 

55 

55 

50 

44 

49 

46 

47 

41 

42 

46 

45 

42 

44 

7 1 

69 

8  5 

MIN 

51 

48 

45 

42 

42 

48 

49 

50 

40 

39 

42 

40 

36 

36 

39 

43 

42 

41 

46 

90 

MIN 

52 

45 

51 

52 

50 

62 

52 

49 

47 

46 

53 

44 

41 

42 

46 

52 

46 

46 

93 

95 

94 

100 

MIN 

62 

60 

54 

58 

'57 

60 

60 

68 

59 

53 

54 

64 

49 

61 

68 

58 

61 

'54 

56 

85 

85 

MIN 

59 

57 

53 

50 

53 

54 

54 

54 

49 

60 

48 

48 

41 

44 

49 

53 

62 

51 

63 

MAX 

97 

82 

80 

83 

83 

MIN 

41 

41 

35 

44 

38 

40 

47 

47 

46 

35 

34 

40 

36 

34 

36 

34 

41 

35 

34 

MIN 

63 

61 

55 

61 

60 

60 

75 

68 

64 

61 

58 

59 

53 

50 

55 

58 

63 

53 

57 

74 

MIN 

65 

66 

69 

64 

65 

67 

65 

64 

63 

63 

67 

61 

69 

61 

59 

MIN 

60 

58 

54 

50 

54 

55 

'59 

65 

58 

59 

52 

55 

50 

52 

56 

55 

69 

61 

53 

80 

72 

MIN 

60 

64 

58 

50 

50 

55 

61 

52 

57 

57 

52 

49 

52 

48 

60 

60 

♦  9 

49 

106 

80 

MIN 

53 

51 

48 

50 

54 

57 

66 

64 

52 

56 

53 

54 

54 

56 

61 

60 

63 

59 

61 

97 

MIN 

66 

65 

61 

55 

56 

66 

66 

60 

61 

60 

60 

56 

50 

53 

55 

57 

59 

68 

57 

95 

MIN 

68 

63 

58 

58 

61 

66 

65 

60 

59 

56 

52 

52 

49 

57 

61 

64 

64 

62 

64 

90 

98 

106 

98 

90 

MIN 

62 

57 

55 

55 

54 

60 

70 

67 

59 

68 

53 

67 

50 

61 

65 

54 

69 

64 

55 

103 

102 

101 

MIN 

^66 

66 

63 

54 

59 

63 

70 

61 

61 

60 

60 

56 

53 

64 

57 

58 

62 

62 

60 

101 

96 

98 

101 

MIN 

58 

60 

59 

56 

59 

65 

68 

65 

59 

55 

52 

52 

49 

51 

53 

52 

68 

61 

55 

100 

95 

90 

90 

94 

MIN 

47 

43 

47 

45 

49 

'52 

44 

45 

46 

46 

46 

40 

44 

44 

50 

42 

44 

41 

108 

110 

110 

111 

MIN 

86 

92 

91 

86 

85 

^87 

94 

83 

^88 

86 

84 

86 

'77 

'77 

80 

75 

74 

80 

75 

67 

67 

69 

67 

MIN 

44 

46 

46 

45 

53 

56 

6e 

54 

57 

5; 

47 

54 

46 

49 

55 

53 

44 

47 

96 

94 

86 

92 

MIN 

58 

57 

57 

54 

54 

60 

65 

62 

60 

62 

51 

59 

56 

6C 

59 

58 

62 

56 

68 

76 

76 

74 

80 

84 

89 

87 

78 

76 

MIN 

64 

63 

65 

63 

61 

61 

66 

66 

60 

6C 

58 

59 

58 

57 

57 

60 

59 

59 

59 

91 

79 

86 

98 

92 

87 

MIN 

6C 

59 

58 

55 

55 

60 

50 

6C 

61 

6C 

69 

58 

54 

49 

60 

66 

68 

60 

51 

84 

86 

87 

87 

MIN 

54 

55 

56 

55 

53 

52 

55 

54 

55 

52 

63 

53 

61 

44 

42 

56 

57 

66 

57 

1 OG 

96 

1 00 

97 

100 

MIN 

74 

^76 

76 

69 

65 

70 

6e 

6E 

68 

6e 

6: 

64 

63 

51 

63 

60 

68 

66 

68 

102 

1 OC 

93 

93 

96 

93 

95 

MIN 

56 

55 

55 

50 

54 

64 

'7c 

64 

56 

5S 

5C 

56 

53 

6; 

65 

57 

59 

58 

57 

MAX 

94 

95 

91 

87 

88 

87 

88 

85 

88 

86 

86 

75 

87 

88 

MIN 

58 

59 

58 

54 

53 

50 

52 

53 

51 

48 

52 

48 

48 

48 

MAX 

90 

86 

84 

84 

88 

94 

85 

80 

80 

75 

71 

67 

70 

79 

84 

85 

83 

87 

83 

MIN 

45 

45 

44 

40 

43 

46 

54 

49 

44 

44 

41 

47 

39 

39 

41 

44 

44 

42 

43 

MAX 

99 

94 

93 

89 

96 

100 

97 

93 

89 

84 

82 

80 

81 

87 

91 

100 

96 

94 

97 

MIN 

62 

60 

53 

52 

53 

61 

71 

61 

69 

59 

55 

65 

53 

51 

54 

56 

60 

55 

55 

BUTTONWILLOW 
CABBILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TPEES 
CALLAHAN  R5 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARIC  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  GROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

:HULA  VISTA 

:larksburg 
xearlake  highlands 
iloverdale  3  sse 

:OALINGA 
OLFAX 

:OLUSA  1  ssw 

ORCORAN  I  PRIG  01  ST 

ORONA 

OVELO 

OW  CREEK 

RESCENT  CITY  1  N 
lOCKETT 
JLVER  CITY 
fTAMA 
rrAMACA 
iGGETT   CAA  AP 
VVIS  AGR  COLLEGE 
;EP  SPRINGS  SCHOOL 
ER  CREEK  PH 
I  PINAIR 


51     60  62 


70  67  71 
61     51  60 


98  77  61 
51     56  45 


84  70  56 
48     40  38 


76  61  71 
43     34  25 


86     70  75 


96  83  72 
63      63  49 


87  73  83 
51      59  51 


75  52  63 
40     38  26 


94  89  70 
59      56  49 


66      65  75 


85  79  63 
43     45  35 


80  73  64 
45     37  29 


79  76  83 
54     49  41 


85  77  59 
51     46  36 


78  55  65 
33     31  21 


56     50  39 


74  70  72 
58     66  64 


94      78  74 


94  76  79 
50  39 

95  71 
59  50  48 

93  80  80 

61  48  47 

87  63  74 

57  51  42 


90  74  82 
55     49  48 


95     92  72 


83  68  83 

60  61  55 

90  63  72 

37  31 

111  103 

87  77  63 

66  63  66 

52  40  40 

92  70  74 

59  53 

74  71 

62  63  56 

92  86  67 

51  50  45 

86  80  69 


95  78  78 
66     60  63 


97      86  75 

58     53  55 


88  78  64 
48     42  37 


76  63  67 
41     47  30 


87  72  79 
53     51  61 


78  77 
63  61 


75  76 
65  64 


89  91 
50  51 


77  78 
44  42 


82  89 
50  55 


82  70 
42  39 


80  80  85 
39     41  40 


82  78 
4  3  50 


73  75 
50  50 


100  99 
66  57 


92  94 
51  51 


95  94 
54  58 


97  98 
52  55 


97  98 
58  57 


76  75 
57  64 


99  93 
52  50 


96  97 
60  59 


90  90 
61  60 


96  98 
56  56 


91.9 
58.5 


76.9 
62.7 


90.7 
53.3 


77.8 
46.6 


90.2 
51.0 


97.3 
57.9 


75.8 
41  .4 


89.3 
56.5 


83.5 
44.6 


82.3 
42.0 


79.1 
36.8 


91.7 
57.7 


91.3 
95.6 


92.4 
57.2 


88.2 
58.9 


92.8 
56.7 


83 

88 

96 

95 

95 

90.5 

54 

57 

61 

61 

61 

59.0 

98 

96 

93 

92 

89 

92.7 

53 

57 

67 

57 

55 

56.7 

90 

100 

96 

99 

100 

88.6 

46 

44 

45 

46 

43 

44.0 

106 

106 

JOO 

104 

106 

108.6 

78 

86 

80 

74 

76 

81.2 

81 

85 

75 

73 

88 

71.7 

53 

56 

60 

47 

53 

49.8 

88 

97 

99 

94 

81 

86.2 

53 

60 

58 

57 

56 

67.5 

89 

88 

86 

78 

76 

60.2 

57 

60 

64 

60 

66 

60.6 

74 

88 

90 

90 

92 

87.0 

44 

49 

49 

51 

52 

54.2 

71 

78 

73 

74 

79 

81.9 

43 

41 

49 

46 

43 

51.1 

94 

69 

88 

100 

95 

95.6 

55 

69 

64 

50 

67 

64.7 

87 

97 

98 

96 

95 

91.9 

52 

56 

66 

56 

56 

57.3 

61 

82 

84 

86 

82 

84.7 

39 

49 

46 

46 

46 

49.0 

86 

66 

83 

83 

65 

61  .0 

42 

44 

42 

42 

44 

43.0 

91 

94 

96 

92 

93 

90.5 

50 

53 

54 

64 

56 

55.5 

Se«  Reference  Notes  FoDowing  Statian  Index 
-  295  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DE  5ABLA 

94 

87 

85 

91 

97 

96 

81 

80 

80 

75 

70 

73 

61 

90 

86 

84 

68 

89 

69 

66 

85 

65 

72 

64 

91 

90 

90 

89 

MIN 

57 

56 

58 

63 

66 

64 

58 

54 

52 

49 

46 

44 

47 

57 

50 

53 

59 

53 

56 

42 

36 

45 

67 

47 

54 

54 

56 

53 

6 

DOBB I NS   COLGA  TE 

103 

92 

95 

100 

106 

91 

89 

89 

84 

88 

93 

96 

92 

96 

97 

95 

75 

80 

65 

100 

94 

MIN 

58 

55 

56 

56 

65 

63 

58 

56 

54 

55 

49 

57 

60 

60 

54 

42 

53 

56 

57 

56 

3 

DONNER  MEMOR I AL    ST  PK 

ee 

84 

84 

81 

81 

84 

87 

82 

73 

75 

71 

71 

59 

66 

72 

77 

78 

76 

63 

79 

78 

60 

67 

45 

63 

76 

75 

82 

61 

MIN 

35 

39 

39 

35 

35 

37 

48 

44 

35 

38 

36 

36 

29 

32 

33 

33 

35 

3  3 

34 

23 

30 

32 

3  2 

31 

33 

34 

5 

DOWN  I EV I LLE  PS 

91 

89 

84 

69 

89 

95 

60 

62 

83 

77 

74 

68 

69 

84 

68 

86 

83 

89 

65 

90 

85 

75 

64 

73 

86 

87 

69 

90 

MIN 

'»9 

48 

46 

49 

48 

49 

50 

52 

48 

47 

42 

45 

44 

46 

43 

43 

44 

45 

45 

42 

43 

34 

34 

39 

44 

41 

44 

44 

44 

7 

DOYLE   5  SSE 

96 

94 

91 

84 

60 

68 

92 

91 

81 

83 

80 

78 

68 

70 

70 

60 

86 

62 

63 

67 

77 

83 

78 

55 

64 

75 

80 

63 

82 

61 

MIN 

52 

51 

48 

42 

45 

46 

50 

55 

47 

45 

39 

44 

39 

40 

43 

42 

43 

43 

41 

45 

41 

23 

30 

37 

39 

40 

39 

38 

42 

e 

DUDL  EYS 

MAX 

99 

99 

88 

87 

92 

98 

65 

85 

84 

80 

77 

73 

72 

80 

85 

93 

90 

69 

91 

69 

90 

83 

70 

70 

77 

86 

90 

69 

87 

MIN 

5  I 

50 

43 

40 

40 

53 

57 

52 

42 

43 

42 

44 

36 

39 

40 

44 

46 

42 

43 

42 

48 

39 

36 

40 

40 

42 

42 

43 

43 

5 

OUTTONS  LANDING 

82 

74 

76 

81 

96 

80 

77 

76 

88 

92 

91 

79 

69 

92 

74 

72 

76 

84 

97 

78 

MIN 

52 

50 

50 

50 

53 

54 

51 

51 

51 

52 

53 

56 

48 

50 

47 

49 

53 

54 

Eagle  mtn 

107 

108 

106 

104 

104 

100 

106 

103 

102 

103 

106 

102 

98 

93 

95 

99 

101 

101 

102 

104 

104 

104 

97 

84 

82 

88 

95 

96 

90 

MIN 

83 

86 

84 

83 

82 

83 

83 

83 

82 

83 

82 

82 

72 

72 

73 

75 

76 

76 

76 

78 

69 

67 

66 

66 

75 

70 

69 

73 

76 

5 

EAST   PARK  RES 

102 

97 

93 

87 

91 

96 

104 

86 

86 

64 

83 

76 

77 

81 

86 

92 

92 

90 

94 

95 

91 

93 

76 

69 

76 

90 

94 

96 

97 

MIN 

62 

55 

53 

60 

54 

58 

66 

65 

58 

49 

46 

54 

47 

54 

57 

52 

56 

57 

52 

51 

45 

45 

46 

50 

56 

53 

55 

54 

54 

1 

El  CAJON  2  E 

39 

88 

88 

91 

94 

101 

99 

97 

98 

96 

93 

87 

95 

96 

96 

101 

100 

96 

98 

94 

87 

73 

72 

77 

90 

92 

96 

66 

88 

MIN 

58 

60 

61 

55 

60 

62 

65 

63 

59 

53 

56 

58 

50 

49 

51 

47 

^' 

60 

63 

62 

46 

48 

49 

56 

59 

55 

3 

El  capjtan  dam 

95 

93 

92 

91 

95 

99 

102 

101 

99 

102 

97 

92 

69 

85 

98 

100 

102 

100 

100 

102 

100 

93 

76 

72 

60 

94 

96 

94 

93 

MIN 

60 

61 

60 

6 1 

64 

64 

68 

64 

63 

63 

5  3 

56 

55 

58 

59 

62 

58 

62 

54 

64 

62 

49 

^' 

6  1 

67 

57 

59 

9 

El   CENTRO   2  5SW 

109 

105 

110 

107 

103 

110 

107 

109 

110 

111 

109 

104 

96 

103 

105 

107 

109 

107 

108 

110 

110 

105 

96 

87 

91 

100 

105 

95 

96 

99 

104 

2 

MIN 

81 

80 

79 

76 

80 

78 

79 

77 

81 

78 

76 

80 

65 

62 

64 

69 

69 

70 

69 

78 

64 

64 

56 

56 

70 

69 

64 

67 

71 

2 

10'> 

101 

96 

93 

100 

106 

104 

96 

95 

86 

64 

81 

61 

86 

94 

100 

96 

97 

98 

96 

96 

94 

76 

79 

87 

90 

97 

96 

96 

MIN 

59 

62 

55 

50 

52 

60 

72 

63 

54 

56 

54 

57 

46 

51 

52 

54 

57 

54 

56 

56 

55 

45 

50 

50 

52 

56 

56 

57 

55 

3 

Elk  valley 

85 

75 

76 

84 

89 

97 

65 

80 

71 

68 

67 

64 

72 

72 

79 

81 

74 

76 

71 

73 

75 

65 

62 

71 

72 

61 

65 

84 

82 

MIN 

't4 

43 

38 

39 

41 

45 

48 

57 

47 

5  I 

42 

42 

51 

42 

42 

39 

46 

44 

41 

51 

32 

31 

41 

50 

41 

43 

42 

45 

43 

6 

C  L  b  I  MUK  C 

104 

97 

96 

99 

104 

106 

104 

101 

104 

100 

97 

69 

85 

98 

102 

103 

102 

102 

103 

101 

100 

85 

72 

82 

98 

94 

92 

95 

97 

■  0 

MIN 

62 

61 

59 

58 

52 

68 

64 

67 

65 

58 

52 

54 

57 

60 

53 

53 

56 

55 

56 

55 

58 

57 

49 

54 

66 

56 

56 

57 

.7 

E SCONO I  DO 

86 

87 

86 

90 

91 

96 

97 

91 

92 

90 

89 

85 

81 

91 

93 

97 

93 

94 

95 

95 

86 

75 

69 

78 

88 

91 

92 

89 

67 

MIN 

61 

61 

6  1 

67 

56 

63 

66 

63 

61 

55 

51 

56 

54 

50 

52 

53 

53 

53 

52 

63 

61 

59 

45 

49 

52 

59 

56 

56 

56 

.6 

Eureka  wb  city 

62 

64 

59 

60 

65 

85 

71 

72 

73 

68 

67 

66 

66 

64 

65 

66 

63 

62 

63 

60 

62 

58 

58 

61 

61 

70 

75 

61 

66 

MIN 

53 

50 

51 

48 

50 

54 

58 

59 

60 

56 

56 

53 

56 

54 

55 

55 

56 

49 

49 

52 

47 

44 

48 

50 

55 

52 

50 

50 

52 

.8 

FAIRFIELD   POLICE  STA 

95 

85 

93 

91 

100 

100 

98 

84 

83 

62 

79 

76 

96 

96 

94 

97 

95 

95 

97 

96 

95 

95 

75 

82 

88 

97 

97 

95 

86 

MIN 

59 

58 

50 

56 

58 

60 

67 

64 

59 

63 

5  3 

57 

52 

53 

54 

55 

54 

55 

52 

52 

54 

49 

49 

48 

5  3 

53 

56 

56 

57 

55 

.6 

FA  I RMON  T 

96 

96 

91 

88 

90 

95 

92 

66 

90 

92 

69 

86 

72 

70 

86 

66 

92 

91 

94 

95 

94 

91 

79 

54 

70 

78 

65 

85 

62 

MIN 

7  3 

72 

65 

63 

62 

64 

65 

63 

62 

62 

56 

56 

53 

52 

53 

70 

66 

66 

64 

65 

52 

50 

50 

54 

58 

59 

6] 

65 

60 

',B 

FALL    RIVER  MILLS  INTAKE 

92 

80 

78 

82 

86 

94 

74 

76 

70 

66 

64 

76 

60 

78 

80 

80 

80 

80 

68 

56 

66 

78 

64 

66 

MIN 

48 

44 

48 

44 

48 

50 

44 

40 

36 

40 

38 

36 

46 

42 

40 

38 

42 

30 

34 

36 

44 

44 

46 

41 

.8 

FIVE   POINTS   5  SSW 

105 

100 

97 

93 

96 

103 

97 

92 

90 

89 

63 

82 

82 

67 

93 

102 

97 

95 

97 

95 

96 

94 

85 

78 

85 

92 

97 

92 

94 

MIN 

66 

63 

65 

52 

55 

61 

63 

58 

58 

56 

58 

54 

50 

50 

55 

53 

55 

56 

55 

53 

56 

44 

45 

47 

52 

57 

57 

57 

55 

.6 

folsom  Dam 

103 

99 

94 

91 

92 

99 

106 

90 

91 

68 

65 

81 

79 

68 

90 

95 

97 

92 

96 

99 

94 

96 

60 

73 

80 

84 

93 

97 

94 

94 

91 

MIN 

66 

62 

59 

56 

58 

71 

70 

66 

60 

59 

56 

56 

54 

56 

55 

56 

60 

62 

47 

62 

53 

52 

5  1 

52 

60 

61 

62 

61 

59 

.0 

91 

91 

90 

94 

103 

105 

101 

1  00 

100 

97 

94 

87 

85 

98 

102 

103 

100 

101 

102 

100 

95 

87 

76 

84 

94 

100 

96 

94 

91 

95 

95 

■  3 

MIN 

60 

60 

60 

62 

65 

7  3 

73 

71 

68 

65 

61 

59 

72 

60 

63 

62 

66 

65 

66 

60 

60 

57 

72 

72 

73 

72 

65 

63 

65 

.2 

FOREST  GLEN 

100 

95 

89 

86 

90 

96 

100 

69 

79 

80 

72 

70 

67 

67 

71 

83 

83 

82 

65 

85 

65 

85 

56 

67 

70 

64 

93 

94 

93 

94 

83 

■  0 

MIN 

44 

38 

38 

4 1 

42 

45 

39 

52 

47 

45 

44 

45 

46 

45 

40 

41 

42 

39 

40 

41 

40 

38 

39 

27 

30 

36 

41 

41 

41 

42 

41 

•  0 

FORT  BIDWELL 

88 

85 

78 

80 

84 

90 

87 

76 

67 

70 

75 

82 

80 

79 

76 

70 

80 

75 

55 

63 

72 

76 

60 

79 

80 

MIN 

48 

45 

38 

38 

38 

44 

46 

48 

44 

36 

38 

42 

37 

30 

39 

39 

34 

22 

33 

36 

40 

40 

39 

39 

39 

!: 

FORT  BRAGG 

MAX 

65 

67 

65 

63 

70 

74 

80 

73 

74 

75 

73 

73 

70 

68 

68 

70 

70 

66 

67 

68 

67 

66 

58 

63 

66 

67 

81 

85 

69 

MIN 

48 

48 

50 

''^ 

59 

59 

54 

57 

5  3 

53 

5  1 

53 

50 

46 

49 

46 

48 

48 

48 

41 

42 

48 

55 

54 

50 

47 

50 

'.i 

FORT    BRAGG  AVN 

69 

65 

68 

69 

72 

73 

73 

70 

72 

67 

70 

70 

71 

70 

69 

68 

69 

69 

68 

68 

60 

63 

64 

65 

80 

82 

67 

60 

MIN 

46 

42 

45 

43 

44 

47 

55 

55 

49 

54 

49 

49 

49 

56 

47 

45 

47 

44 

45 

44 

42 

36 

40 

46 

51 

4f 

4t 

46 

47 

'•0 

FORT   JONES  RS 

95 

94 

85 

86 

92 

99 

96 

76 

84 

83 

76 

72 

72 

77 

82 

81 

79 

84 

64 

76 

64 

83 

61 

69 

80 

84 

87 

91 

91 

MIN 

45 

40 

38 

38 

39 

42 

47 

55 

48 

44 

52 

51 

53 

37 

38 

36 

37 

30 

32 

49 

32 

25 

35 

36 

37 

39 

39 

37 

40 

)4 

FORT  ROSS 

65 

72 

74 

74 

79 

82 

82 

78 

75 

74 

72 

74 

60 

80 

78 

78 

76 

76 

73 

76 

78 

64 

71 

70 

74 

69 

66 

76 

66 

MIN 

49 

56 

59 

5  3 

62 

50 

52 

52 

50 

52 

46 

46 

56 

48 

49 

44 

43 

45 

50 

53 

5  3 

50 

52 

51 

1 

101 

99 

95 

92 

97 

102 

80 

93 

91 

85 

84 

79 

60 

86 

92 

100 

95 

94 

96 

92 

95 

90 

72 

77 

84 

91 

96 

95 

94 

95 

90 

MIN 

65 

67 

59 

55 

58 

66 

68 

63 

60 

60 

61 

60 

56 

53 

60 

60 

61 

57 

62 

58 

58 

61 

56 

50 

53 

52 

56 

60 

61 

60 

59 

3 

FRIANT   GOVT  CAMP 

105 

105 

103 

97 

95 

101 

105 

82 

94 

95 

87 

87 

81 

83 

66 

95 

102 

97 

96 

98 

96 

96 

93 

73 

78 

86 

92 

97 

96 

96 

93 

MIN 

66 

63 

5  7 

50 

51 

55 

65 

65 

54 

54 

56 

56 

47 

47 

51 

53 

53 

56 

58 

58 

56 

46 

45 

50 

54 

60 

63 

60 

55 

6 

GIANT  FOREST 

84 

83 

79 

75 

74 

79 

80 

64 

73 

75 

70 

67 

67 

56 

68 

75 

77 

75 

78 

80 

77 

78 

66 

44 

51 

69 

61 

75 

73 

74 

72 

3' 

MIN 

49 

45 

46 

50 

54 

45 

43 

44 

42 

42 

36 

37 

42 

42 

43 

50 

47 

47 

47 

41 

33 

34 

39 

46 

49 

48 

46 

44 

6 

GILROY 

92 

90 

87 

90 

90 

101 

98 

84 

88 

87 

83 

82 

82 

91 

97 

101 

91 

95 

96 

95 

96 

78 

74 

82 

90 

98 

102 

97 

93 

95 

MIN 

56 

46 

50 

^' 

6 1 

60 

54 

62 

5  3 

49 

5  1 

52 

55 

46 

52 

51 

50 

50 

53 

52 

43 

49 

52 

52 

50 

5  1 

52 

52 

4 

GLE  NNV I LLE 

99 

95 

90 

90 

93 

96 

70 

87 

87 

82 

86 

72 

69 

79 

67 

93 

69 

86 

67 

84 

90 

87 

79 

66 

65 

MIN 

50 

50 

48 

42 

43 

49 

49 

55 

46 

49 

56 

47 

39 

40 

41 

45 

45 

45 

44 

46 

45 

45 

50 

39 

36 

38 

39 

44 

46 

45 

3 

GRANT  GROVE 

78 

80 

79 

73 

71 

75 

78 

60 

69 

72 

69 

66 

56 

56 

67 

71 

74 

71 

74 

75 

74 

75 

62 

43 

51 

65 

72 

73 

69 

71 

69 

0 

MIN 

5  3 

52 

48 

44 

44 

49 

52 

41 

42 

44 

42 

42 

34 

33 

40 

45 

46 

47 

47 

48 

47 

42 

31 

31 

36 

48 

45 

45 

46 

43 

7 

GRASS  VALLEY 

MAX 

96 

95 

90 

85 

87 

94 

100 

82 

84 

84 

78 

75 

72 

73 

62 

88 

69 

86 

89 

91 

89 

69 

76 

74 

73 

82 

94 

90 

69 

89 

S5 

MIN 

62 

60 

56 

56 

56 

65 

6 1 

56 

55 

49 

46 

4  7 

51 

55 

57 

57 

60 

59 

57 

51 

38 

44 

51 

57 

59 

58 

59 

55 

'1 

GRATON   1  W 

MAX 

82 

80 

82 

85 

94 

96 

86 

79 

76 

75 

76 

72 

81 

88 

95 

90 

65 

91 

96 

91 

90 

64 

73 

79 

65 

95 

96 

68 

80 

83 

B5 

2f 

MIN 

6  I 

60 

50 

58 

46 

50 

48 

49 

53 

51 

51 

50 

51 

50 

52 

47 

40 

39 

46 

51 

51 

48 

47 

49 

4| 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

119 

119 

116 

116 

112 

117 

109 

109 

114 

113 

113 

106 

103 

100 

102 

107 

108 

112 

110 

110 

111 

1  1  1 

104 

85 

95 

106 

106 

99 

105 

105 

108 

I'i 

MIN 

84 

90 

92 

65 

60 

67 

91 

80 

65 

67 

67 

83 

76 

80 

77 

72 

73 

77 

72 

79 

74 

85 

78 

60 

65 

72 

63 

80 

72 

72 

79 

3 

HAIWEE 

MAX 

97 

100 

96 

95 

90 

92 

88 

62 

86 

90 

90 

86 

84 

61 

82 

83 

87 

92 

92 

92 

92 

90 

87 

66 

66 

80 

63 

84 

86 

68 

87 

1| 

MIN 

68 

72 

66 

62 

62 

64 

68 

60 

64 

64 

64 

62 

55 

54 

56 

58 

58 

60 

60 

58 

58 

56 

66 

52 

52 

50 

63 

58 

59 

60 

60 

4 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

90 

7! 

70 

78 

72 

3 

M  I  N 

55 

56 

53 

50 

50 

54 

60 

60 

56 

61 

53 

53 

52 

50 

54 

50 

53 

49 

54 

46 

47 

47 

45 

44 

43 

46 

53 

52 

53 

52 

51  * 

7 

HAMILTON  AFB 

MAX 

92 

83 

78 

88 

87 

91 

70 

72 

61 

92 

82. 

0 

M  I  N 

56 

51 

50 

52 

52 

59 

66 

60 

55 

65 

58 

57 

61 

60 

59 

62 

55 

52 

53 

53 

55 

49 

47 

50 

47 

53 

56 

56 

51 

53 

55. 

1 

HAMILTON  AFB   1  E 

MAX 

8  0 

92 

87 

70 

90 

83 

5 

MIN 

53 

45 

45 

50 

46 

55 

63 

58 

50 

56 

53 

54 

51 

52 

53 

60 

55 

46 

60 

48 

50 

50 

43 

45 

42 

48 

51 

52 

46 

52 

5  1 

1 

HANFORO 

MAX 

102 

97 

90 

8  1 

8  0 

90 

97 

95 

93 

96 

9  3 

99 

99 

98 

84 

89 

92 

6 

M  I  N 

58 

62 

58 

51 

50 

63 

68 

65 

60 

61 

60 

59 

54 

53 

52 

56 

56 

56 

58 

57 

57 

55 

55 

48 

42 

49 

55 

56 

57 

56 

56 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

98 

86 

86 

83 

0 

MIN 

43 

41 

42 

38 

41 

45 

42 

37 

37 

42 

36 

36 

37 

44 

38 

36 

34 

33 

41 

26 

31 

34 

38 

38 

38 

37 

9 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

100 

103 

105 

105 

1  06 

106 

90 

90 

99 

6 

MIN 

78 

81 

79 

76 

80 

'76 

76 

76 

'77 

73 

74 

77 

65 

70 

65 

70 

63 

66 

65 

68 

67 

65 

65 

63 

65 

74 

69 

62 

62 

70 

6 

HEALDSBURG 

MAX 

101 

99 

95 

1 00 

92 

9 

M  1  N 

56 

53 

50 

50 

50 

59 

64 

64 

52 

57 

50 

51 

56 

60 

62 

55 

57 

53 

55 

57 

58 

52 

50 

48 

47 

50 

55 

5; 

52 

52 

54 

3 

HENSHAW  DAM 

MAX 

93 

95 

6 1 

89 

4 

M  I  N 

Sii 

59 

58 

52 

55 

59 

60 

59 

59 

54 

47 

49 

39 

42 

47 

48 

50 

46 

48 

50 

50 

48 

49 

53 

41 

4; 

46 

51 

50 

50 

50 

6 

HETCH  HETCHY 

MAX 

81 

7  1 

8 1 

85 

88 

86 

89 

89 

90 

88 

78 

65 

72 

79 

89 

69 

87 

82 

1 

M  I  N 

57 

56 

53 

49 

50 

51 

60 

55 

48 

48 

48 

49 

42 

42 

45 

45 

52 

51 

52 

52 

50 

51 

49 

40 

40 

42 

53 

50 

4E 

49 

49 

2 

HOLLISTER 

MAX 

96 

83 

96 

96 

75 

86 

5 

M  I  N 

53 

56 

50 

44 

47 

54 

60 

58 

51 

57 

52 

48 

49 

50 

50 

50 

52 

45 

51 

49 

52 

50 

48 

43 

41 

42 

49 

4? 

51 

51 

50 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

65 

68 

6  3 

61 

53 

62 

68 

69 

70 

7 1 

69 

50 

67 

2 

M  I  N 

50 

50 

46 

41 

45 

51 

49 

48 

42 

42 

41 

40 

33 

45 

44 

45 

45 

45 

46 

44 

46 

44 

37 

31 

3e 

44 

44 

45 

43 

44 

43 

IDRIA 

MAX 

66 

92 

90 

66 

8 

M  I  N 

7] 

70 

63 

61 

63 

69 

60 

60 

58 

56 

52 

51 

51 

53 

60 

64 

66 

63 

63 

61 

62 

65 

50 

48 

5C 

57 

68 

65 

65 

66 

60 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

88 

87 

84 

3 

M I  N 

"•9 

54 

52 

49 

56 

55 

51 

51 

54 

48 

41 

43 

34 

39 

39 

46 

45 

43 

46 

46 

46 

47 

36 

36 

3i 

42 

43 

4i 

43 

42 

45 

2 

IMPERIAL 

MAX 

107 

107 

109 

105 

107 

102 

1 

MIN 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

83 

80 

78 

81 

67 

67 

67 

66 

70 

69 

71 

76 

72 

79 

70 

66 

6; 

6C 

72 

6< 

67 

69 

7  3 

3 

INDEPENDENCE 

MAX 

101 

9 1 

9  3 

9  1 

91 

88 

91 

90 

9 

M  I  N 

62 

62 

55 

59 

56 

56 

53 

55 

56 

50 

50 

51 

54 

54 

52 

59 

46 

4' 

50 

5; 

61 

64 

3 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

108 

107 

'75 

^73 

97 

105 

6 

M  I  N 

71 

78 

77 

74 

75 

80 

81 

80 

33 

80 

75 

75 

70 

67 

67 

71 

67 

68 

71 

72 

68 

66 

5" 

6C 

67 

72 

0 

INYOKERN 

MAX 

96 

98 

95 

1 

MIN 

63 

64 

62 

56 

59 

64 

62 

61 

60 

59 

55 

54 

50 

53 

58 

57 

57 

57 

58 

59 

56 

55 

57 

4; 

53 

69 

5S 

56 

68 

57 

8 

IRON  MTN 

MAX 

^83 

110 

110 

100 

104 

101 

8 

MIN 

85 

85 

84 

82 

82 

86 

85 

83 

83 

80 

83 

74 

75 

69 

74 

73 

73 

73 

77 

71 

72 

70 

66 

6; 

6e 

71 

7[ 

63 

76 

1 

JESS  VALLEY 

MAX 

70 

67 

60 

76 

74 

73 

5 1 

62 

73 

.1 

M  I  N 

50 

46 

36 

43 

44 

51 

53 

53 

44 

42 

37 

46 

36 

34 

35 

44 

44 

39 

40 

31 

38 

40 

33 

24 

34 

3S 

40 

41 

4; 

40 

40 

■  6 

JOKE  ISLAND 

MAX 

92 

9 1 

66 

8C 

84 

.5 

MIN 

61 

58 

57 

58 

54 

58 

68 

65 

60 

64 

56 

60 

55 

55 

52 

63 

60 

54 

50 

50 

53 

5; 

5] 

49 

56 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

90 

89 

B5 

.2 

MIN 

56 

58 

56 

54 

58 

62 

62 

58 

59 

52 

49 

47 

34 

40 

49 

52 

52 

49 

51 

49 

52 

49 

52 

5C 

4C 

56 

51 

5( 

5C 

52 

5  1 

.9 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

101 

86 

8 1 

80 

100 

101 

91 

.9 

MIN 

79 

77 

74 

74 

72 

77 

68 

67 

66 

68 

68 

64 

58 

62 

67 

75 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

59 

57 

6( 

5C 

56 

74 

72 

70 

68 

KERN   RIVER  PH  3 

MAX 

103 

98 

95 

95 

98 

100 

8  8 

95 

96 

91 

87 

85 

95 

93 

92 

92 

.5 

MIN 

67 

68 

70 

65 

64 

70 

64 

60 

66 

54 

55 

50 

45 

47 

51 

65 

66 

64 

54 

57 

54 

65 

60 

49 

4( 

5! 

61 

61 

65 

63 

59 

.  5 

ICETTLEMAN   CITY    1  SSW 

MAX 

102 

104 

103 

98 

93 

99 

104 

91 

90 

86 

85 

82 

8  2 

87 

94 

98 

98 

96 

92 

.5 

MIN 

77 

73 

67 

60 

64 

73 

68 

66 

64 

63 

61 

61 

58 

57 

64 

67 

64 

67 

68 

70 

63 

64 

58 

52 

5( 

51 

55 

68 

65 

67 

63 

■  6 

KETTLEMAN  5TA 

MAX 

108 

104 

99 

95 

1  00 

1  06 

88 

92 

92 

8  1 

101 

98 

99 

97 

93 

.2 

MIN 

78 

76 

64 

63 

64 

76 

67 

63 

64 

62 

61 

61 

61 

60 

66 

74 

65 

64 

72 

70 

70 

70 

58 

5C 

6: 

6' 

6! 

63 

67 

71 

65 

.  6 

KING  CITY 

MAX 

90 

83 

84 

86 

101 

101 

89 

82 

84 

83 

79 

80 

90 

97 

100 

90 

89 

97 

98  86 

90 

.2 

MIN 

Si 

56 

51 

43 

46 

55 

61 

58 

55 

53 

47 

52 

47 

50 

52 

49 

45 

50 

47 

50 

50 

51 

42 

41 

43 

50 

49 

50 

53 

50 

•  0 

KLAMATH 

MAX 

71 

78 

65 

66 

85 

90 

84 

67 

76 

67 

70 

67 

70 

71 

73 

68 

72 

77 

84 

74  74 

73 

.7 

M  I  N 

49 

47 

44 

45 

47 

48 

57 

59 

52 

59 

51 

47 

57 

51 

52 

54 

55 

50 

51 

44 

46 

52 

42 

36 

39 

51 

51 

51 

48 

49 

49 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

80 

78 

83 

90 

87 

80 

85 

8  5 

77 

76 

8  3 

76 

74 

90  88 

83 

76 

80 

.9 

M  1  N 

54 

55 

58 

61 

61 

60 

54 

55 

52 

57 

51 

52 

50 

50 

63 

62 

5; 

50  52 

52 

67 

57 

59 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

80 

78 

80 

85 

82 

82 

6 1 

82 

84 

82 

84 

85 

82 

84 

75 

60 

6C 

70  78 

73 

74  80 

80 

76 

.5 

MIN 

58 

60 

57 

57 

55 

54 

58 

57 

52 

50 

54 

53 

41 

63 

45 

59 

53 

52 

52 

52 

54 

56 

43 

41 

46  53 

46 

60  46 

52 

LAKESHORE 

MAX 

101 

105 

85 

89 

93 

95 

96 

92 

94 

78 

69 

80 

92 

95 

99 

100  9e 

95 

90 

.0 

MIN 

61 

61 

52 

55 

56 

58 

59 

52 

56 

51 

57 

52 

46 

52 

57 

51 

52 

61 

60 

56 

64 

50 

44 

42 

42  59 

64 

55     59  63 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

86 

81 

78 

76 

82 

88 

84 

73 

73 

73 

68 

64 

66 

78 

76 

79  79 

82 

82 

81 

77 

.0 

MIN 

44 

47 

41 

48 

49 

55 

49 

44 

42 

40 

44 

34 

42 

48 

43 

43 

43 

44 

45 

44 

39 

40 

35 

37  57 

58 

48  4« 

50 

44 

*^ 

ILAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

87 

85 

8 1 

78 

85 

90 

73 

78 

77 

78 

60 

76  76 

82 

83  81 

80 

77 

MIN 

54 

53 

42 

50 

55 

55 

47 

42 

44 

43 

41 

41 

39 

44 

56 

45 

48 

43 

41 

47 

42 

45 

41 

31 

32 

56 

55 

53 

62 

50 

46 

LA  MESA 

MAX 

83 

82 

82 

85 

88 

95 

94 

90 

91 

87 

87 

82 

97 

92 

70 

7T 

87 

89 

87 

84 

66 

86 

.  1 

MIN 

62 

62 

64 

61 

62 

67 

69 

68 

66 

63 

59 

63 

60 

57 

62 

64 

63 

56 

62 

61 

60 

63 

64 

61 

53  59 

5e 

62 

63 

61 

61 

LANCASTER 

MAX 

104 

1 00 

97 

96 

97 

90 

97 

97 

100 

100 

96 

98 

85 

65 

75 

84  91 

90 

ee 

95 

96 

92 

.2 

MIN 

61 

68 

65 

59 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

56 

52 

52 

42 

46 

44 

54 

58 

57 

57 

50 

55 

50 

•44 

35  41 

44 

44  50 

51 

LAS  PLUMAS 

MAX 

102 

1  02 

92 

92 

96 

107 

1  02 

92 

90 

86 

80 

78 

82 

9 1 

95 

90 

96 

98 

95 

94 

92 

72 

81 

■   90  98 

98 

93     93  100 

92 

MIN 

72 

70 

63 

64 

66 

70 

77 

69 

67 

59 

58 

58 

58 

62 

68 

68 

68 

66 

66 

70 

66 

64 

56 

46 

56  62 

62 

64     66  62 

-E  GRAND 

MAX 

100 

98 

98 

96 

96 

92 

97 

92 

90 

87 

84 

80 

86 

100 

93 

84  34 

90  95 

95 

90 

.6 

MIN 

61 

53 

52 

48 

52 

61 

69 

61 

59 

60 

57 

55 

50 

55 

55 

56 

52 

55 

56 

53 

56 

55 

4! 

44  54 

57  52 

56 

55 

.0 

t-EMON  COVE 

MAX 

102 

1  00 

97 

94 

102 

88 

93 

91 

86 

84 

82 

100 

96 

92 

96 

96 

95 

71 

77 

83      84  94 

93     95  95 

90 

.8 

MIN 

70 

67 

60 

53 

59 

62 

58 

58 

59 

60 

60 

5C 

52 

55 

64 

56 

64 

64 

62 

65 

59 

50 

53  55 

56 

59     67  66 

59 

.4 

-INDSAY 

MAX 

103 

100 

96 

92 

98 

100 

87 

92 

90 

86 

84 

81 

81 

88 

92 

100 

96 

93 

97 

94 

97 

94 

83 

78 

83  69 

96 

95     95  96 

91 

.9 

MIN 

65 

64 

60 

52 

54 

63 

67 

62 

57 

58 

59 

59 

51 

53 

57 

57 

63 

56 

60 

57 

58 

62 

56 

48 

52  52 

56 

56     60  59 

57 

.8 

.IVERMORE 

MAX 

103 

102 

92 

87 

92 

101 

105 

103 

94 

82 

79 

79 

77 

91 

98 

95 

91 

89 

99 

96 

98 

99 

76 

76 

82     90  97 

102      97  97 

92 

•  4 

MIN 

59 

56 

53 

52 

54 

56 

62 

61 

55 

58 

54 

56 

54 

54 

53 

57 

58 

52 

55 

56 

55 

54 

48 

49 

46  48 

57 

57      57  56 

64 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  297  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATUREF5 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  [ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

95 

95 

90 

93 

87 

89 

86 

90 

91 

90 

89 

63 

79 

83 

65 

91 

93 

92 

7 1 

62 

80 

88 

88 

86 

.6 

M  I  N 

71 

71 

64 

62 

64 

61 

66 

63 

63 

60 

57 

53 

49 

51 

57 

63 

64 

62 

67 

64 

65 

59 

48 

4e 

55 

64 

61 

61 

65 

63 

60 

.6 

LOO  I 

MAX 

97 

93 

88 
50 

89 

96 

101 

83 

91 

85 

81 

81 

79 

82 

86 

94 

97 

91 

'95 

94 

89 

.3 

M  I  N 

56 

55 

48 

52 

60 

67 

64 

58 

55 

51 

53 

52 

59 

51 

58 

58 

53 

52 

52 

50 

53 

49 

4< 

45 

46 

52 

57 

55 

54 

53 

.6 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

71 

74 

72 

72 

78 

94 

96 

87 

70 

74 

74 

74 

73 

82 

86 

88 

80 

77 

86 

80 

80 

74 

69 

78 

82 

88 

84 

79 

72 

72 

78 

.9 

55 

57 

57 

56 

46 

53 

61 

58 

59 

59 

56 

51 

55 

50 

50 

51 

48 

55 

48 

48 

45 

54 

53 

44 

45 

47 

49 

49 

55 

57 

52 

.4 

LONG  BEACH 

MAX 

82 

77 

77 

83 

90 

94 

94 

91 

92 

87 

86 

8 1 

75 

89 

9 1 

100 

91 

88 

86 

86 

80 

75 

72 

81 

66 

97 

85 

86 

62 

64 

85 

.7 

63 

65 

65 

63 

63 

67 

68 

68 

63 

62 

59 

59 

57 

58 

63 

63 

60 

60 

59 

61 

61 

63 

64 

59 

59 

58 

60 

65 

60 

62 

61 

•  9 

LONG  BEACH  CAA  AP 

MAX 

83 

80 

81 

82 

91 

94 

93 

89 

91 

85 

84 

80 

77 

90 

96 

99 

90 

86 

68 

69 

60 

75 

72 

62 

92 

96 

90 

86 

63 

85 

86 

.4 

6A 

64 

65 

64 

61 

68 

70 

67 

61 

61 

58 

59 

58 

59 

62 

62 

52 

58 

60 

62 

61 

65 

63 

59 

56 

56 

60 

66 

62 

61 

61 

a  8 

LOS   ANGELES   WB  AP 

MAX 

79 

79 

80 

79 

83 

86 

89 

80 

83 

81 

79 

78 

79 

82 

86 

91 

80 

80 

77 

83 

77 

77 

71 

81 

90 

86 

89 

89 

60 

79 

81 

.e 

65 

67 

67 

66 

66 

70 

70 

67 

63 

64 

62 

62 

61 

60 

60 

67 

63 

60 

60 

61 

61 

64 

64 

61 

58 

61 

64 

67 

64 

64 

63 

.  6 

LOS   ANGELES   W8  CITY 

MAX 

84 

82 

81 

83 

91 

93 

92 

90 

90 

88 

64 

78 

96 

90 

92 

89 

92 

84 

77 

69 

8 1 

90 

94 

92 

91 

85 

84 

86 

.9 

64 

64 

65 

63 

55 

71 

71 

70 

66 

64 

62 

62 

61 

62 

64 

70 

67 

63 

66 

65 

63 

64 

53 

61 

59 

55 

65 

68 

66 

63 

64 

.8 

LOS  BANOS 

MAX 

102 

101 

98 

93 

1  00 

105 

82 

93 

92 

89 

86 

84 

8  5 

9 1 

94 

100 

97 

98 

100 

94 

99 

95 

76 

82 

87 

93 

9E 

99 

97 

96 

93 

.5 

64 

64 

53 

52 

54 

62 

69 

62 

56 

58 

55 

57 

53 

52 

54 

56 

60 

53 

56 

57 

55 

56 

54 

46 

45 

49 

52 

56 

59 

58 

*' 

LOS  GATOS 

MAX 

92 

89 

87 

88 

98 

102 

88 

89 

84 

82 

79 

78 

81 

90 

96 

96 

88 

95 

98 

94 

98 

87 

75 

81 

89 

95 

101 

97 

90 

91 

90 

.0 

55 

56 

50 

51 

55 

55 

62 

61 

55 

54 

51 

51 

51 

50 

58 

62 

57 

52 

58 

53 

50 

55 

49 

46 

52 

50 

63 

62 

56 

LUCERNE   VALLEY   2  W 

MAX 

105 

1  00 

100 

93 

93 

95 

95 

99 

97 

97 

93 

89 

90 

86 

90 

89 

97 

100 

87 

87 

83 

73 

59 

67 

74 

74 

70 

78 

80 

87 

.6 

66 

67 

65 

59 

60 

63 

60 

68 

58 

40 

53 

54 

48 

53 

54 

57 

47 

51 

57 

50 

60 

56 

47 

40 

44 

49 

55 

51 

MADERA 

MAX 

105 

102 

102 

98 

95 

102 

107 

80 

94 

96 

89 

90 

87 

86 

91 

95 

102 

99 

97 

101 

95 

100 

95 

75 

81 

67 

92 

98 

98 

99 

94 

.6 

64 

67 

59 

52 

55 

65 

70 

63 

59 

60 

58 

58 

52 

63 

59 

59 

61 

56 

59 

58 

57 

61 

57 

47 

47 

53 

58 

59 

69 

58 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 

92 

92 

83 

86 

94 

97 

96 

83 

79 

77 

74 

74 

40 

88 

91 

92 

85 

94 

93 

92 

92 

92 

74 

78 

80 

91 

92 

92 

88 

91 

87 

.1 

58 

59 

47 

48 

55 

60 

67 

60 

58 

61 

56 

57 

58 

61 

58 

55 

58 

56 

58 

62 

60 

51 

52 

54 

44 

49 

52 

56 

60 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

86 

84 

82 

76 

75 

81 

82 

74 

69 

69 

66 

62 

56 

62 

64 

71 

75 

71 

72 

75 

71 

76 

62 

45 

50 

67 

74 

78 

76 

75 

70 

.9 

49 

47 

44 

42 

48 

49 

51 

49 

45 

41 

35 

36 

33 

37 

41 

43 

45 

42 

43 

41 

41 

43 

32 

30 

33 

45 

44 

45 

46 

*^ 

MARICOPA 

MAX 

104 

105 

98 

94 

97 

98 

82 

90 

86 

84 

84 

82 

79 

82 

88 

94 

96 

94 

95 

96 

95 

60 

74 

60 

68 

98 

98 

97 

96 

90 

.7 

M  I  N 

78 

79 

72 

65 

68 

76 

67 

63 

65 

72 

73 

65 

60 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

71 

66 

54 

60 

52 

59 

64 

65 

67 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

93 

94 

90 

85 

84 

97 

100 

83 

82 

82 

84 

80 

81 

96 

95 

90 

94 

97 

93 

94 

74 

82 

82 

87 

95 

96 

92 

32 

88 

.6 

M I  N 

55 

56 

54 

50 

53 

58 

69 

63 

57 

63 

55 

59 

53 

54 

55 

56 

63 

52 

47 

54 

54 

56 

49 

51 

46 

54 

58 

55 

57 

MARYSVI LLE 

101 

98 

93 

90 

93 

98 

104 

91 

9 1 

89 

85 

82 

8  1 

84 

91 

95 

96 

93 

97 

100 

93 

95 

65 

76 

82 

87 

99 

98 

96 

95 

91 

.9 

M I  N 

64 

61 

59 

57 

58 

63 

72 

68 

61 

60 

56 

59 

52 

61 

65 

58 

52 

56 

54 

65 

53 

58 

53 

49 

48 

51 

55 

56 

57 

57 

58 

,3 

MC  CLOUD 

MAX 

96 

90 

83 

82 

85 

91 

95 

81 

72 

75 

70 

70 

65 

70 

76 

83 

80 

79 

82 

80 

79 

84 

55 

59 

70 

80 

65 

86 

87 

85 

79 

.2 

M  I  N 

46 

42 

40 

41 

44 

48 

49 

52 

52 

41 

43 

35 

37 

40 

39 

43 

39 

39 

34 

36 

40 

35 

27 

31 

43 

45 

46 

44 

,3 

MECCA    3  SE 

MAX 

102 

103 

104 

102 

102 

103 

110 

103 

1  02 

102 

104 

101 

99 

98 

102 

104 

103 

100 

104 

100 

106 

105 

99 

68 

68 

93 

100 

97 

94 

91 

100 

.3 

M  I  N 

76 

78 

75 

72 

80 

75 

75 

77 

78 

77 

67 

76 

62 

63 

62 

62 

65 

62 

63 

65 

66 

72 

68 

61 

62 

51 

68 

67 

63 

64 

68 

.7 

MERCED   FIRE   STA  2 

MAX 

101 

99 

91 

90 

98 

92 

92 

92 

89 

84 

82 

82 

87 

93 

91 

94 

93 

94 

93 

95 

93 

76 

78 

85 

90 

90 

95 

94 

93 

90 

.6 

MIN 

62 

62 

54 

51 

54 

62 

63 

60 

60 

57 

54 

51 

45 

54 

56 

58 

54 

55 

55 

54 

55 

54 

46 

46 

49 

54 

55 

56 

MIDDLEWATER 

MAX 

105 

1  04 

102 

97 

97 

102 

88 

89 

89 

88 

85 

82 

60 

84 

91 

98 

92 

83 

75 

61 

89 

98 

97 

95 

96 

91 

.5 

72 

72 

68 

60 

61 

71 

68 

61 

63 

61 

59 

59 

53 

57 

62 

63 

69 

64 

67 

67 

54 

63 

57 

51 

52 

55 

62 

65 

66 

MILL    CREEK  2 

98 

95 

89 

92 

98 

96 

94 

93 

94 

94 

92 

90 

8  3 

89 

93 

95 

95 

93 

95 

96 

92 

67 

79 

71 

63 

89 

87 

64 

85 

88 

90 

.3 

MiN 

75 

68 

63 

63 

68 

75 

64 

68 

69 

70 

67 

60 

50 

56 

68 

71 

72 

69 

71 

71 

71 

61 

54 

48 

54 

63 

66 

65 

62 

MI  NERAL 

MAX 

88 

88 

81 

76 

79 

85 

88 

75 

75 

71 

69 

65 

58 

65 

75 

77 

77 

76 

60 

80 

78 

60 

62 

53 

65 

77 

78 

83 

83 

82 

75 

.6 

44 

40 

46 

46 

48 

49 

49 

43 

39 

34 

39 

31 

34 

40 

40 

43 

39 

40 

42 

39 

38 

30 

27 

34 

44 

47 

43 

43 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

97 

96 

91 

90 

92 

96 

90 

ee 

90 

91 

91 

84 

82 

8  3 

87 

68 

89 

90 

92 

92 

92 

65 

78 

66 

75 

91 

78 

72 

79 

83 

86 

.6 

M  I  N 

79 

76 

73 

72 

67 

72 

72 

73 

72 

76 

72 

69 

47 

63 

66 

69 

71 

72 

75 

71 

75 

71 

56 

49 

56 

66 

59 

57 

60 

MODESTO 

y,AX 

100 

95 

93 

91 

1  00 

102 

85 

94 

89 

64 

84 

82 

63 

89 

96 

101 

94 

96 

99 

92 

96 

66 

74 

81 

88 

94 

97 

97 

94 

95 

91 

.7 

62 

61 

52 

51 

55 

62 

70 

65 

60 

60 

55 

53 

54 

53 

55 

57 

59 

56 

56 

62 

54 

54 

52 

51 

46 

51 

55 

55 

55 

MONO  LAKE 

hAX 

85 

85 

81 

80 

81 

82 

83 

80 

81 

82 

80 

71 

70 

72 

75 

79 

80 

79 

78 

75 

76 

63 

69 

57 

72 

75 

78 

77 

78 

75 

77 

,3 

MIN 

56 

57 

53 

50 

51 

53 

50 

49 

48 

49 

47 

48 

47 

48 

45 

46 

45 

45 

46 

45 

46 

47 

48 

29 

36 

43 

46 

45 

46 

45 

47 

•  0 

MONTEREY 

MAX 

79 

72 

71 

82 

86 

87 

80 

73 

73 

77 

75 

76 

78 

84 

92 

62 

71 

82 

84 

82 

63 

70 

66 

74 

82 

92 

101 

69 

72 

70 

79 

5 

MIN 

54 

54 

54 

56 

56 

56 

50 

60 

56 

57 

53 

54 

54 

53 

55 

57 

54 

50 

50 

46 

50 

51 

47 

46 

50 

54 

65 

60 

53 

53 

54 

0 

MONT  I  CELLO  0AM 

MAX 

104 

101 

96 

91 

94 

99 

106 

84 

86 

86 

81 

81 

78 

86 

95 

97 

99 

92 

99 

101 

97 

98 

78 

76 

84 

92 

98 

100 

98 

99 

92 

5 

MIN 

62 

59 

55 

55 

58 

61 

65 

65 

59 

60 

53 

57 

52 

53 

59 

57 

59 

58 

58 

61 

56 

59 

50 

52 

51 

53 

63 

59 

58 

57 

6 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

95 

92 

92 

89 

87 

88 

89 

82 

88 

89 

88 

80 

78 

78 

78 

82 

85 

88 

69 

90 

90 

84 

71 

60 

66 

77 

72 

73 

60 

81 

82 

7 

MIN 

67 

74 

72 

70 

60 

63 

63 

60 

61 

62 

64 

65 

53 

51 

53 

53 

60 

68 

60 

60 

60 

60 

51 

44 

44 

54 

57 

56 

52 

HT    DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

99 

96 

97 

86 

89 

95 

101 

79 

82 

79 

75 

74 

73 

77 

67 

90 

92 

85 

91 

94 

86 

92 

70 

70 

76 

84 

91 

95 

94 

91 

66 

4 

MIN 

64 

62 

60 

55 

65 

70 

62 

64 

52 

53 

49 

47 

49 

52 

61 

67 

62 

63 

68 

64 

64 

58 

44 

44 

52 

61 

65 

69 

66 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

78 

76 

75 

83 

87 

75 

71 

71 

66 

64 

60 

65 

72 

82 

76 

82 

84 

80 

61 

66 

57 

65 

74 

82 

64 

62 

81 

84 

75 

2 

M  I  N 

61 

54 

51 

63 

60 

55 

54 

54 

50 

42 

39 

40 

51 

53 

51 

63 

64 

52 

63 

43 

40 

42 

54 

65 

57 

66 

65 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

90 

87 

74 

76 

78 

83 

91 

87 

69 

74 

71 

68 

62 

62 

66 

75 

75 

72 

75 

63 

71 

76 

46 

52 

63 

73 

77 

80 

82 

79 

73 

4 

MIN 

40 

31 

34 

33 

35 

38 

42 

50 

46 

42 

41 

39 

41 

31 

33 

33 

38 

31 

33 

22 

26 

33 

26 

21 

29 

33 

34 

33 

36 

7 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MAX 

90 

76 

81 

81 

89 

93 

80 

67 

73 

66 

69 

65 

69 

72 

77 

80 

73 

77 

71 

70 

80 

52 

55 

65 

73 

76 

82 

83 

80 

80 

74 

9 

MIN 

54 

48 

42 

46 

46 

51 

52 

52 

51 

54 

47 

42 

38 

45 

43 

44 

51 

45 

45 

39 

41 

40 

35 

26 

40 

49 

45 

52 

52 

5 

MT    WILSON   FC  338B 

MAX 

87 

83 

80 

82 

82 

86 

81 

81 

83 

80 

76 

71 

69 

80 

82 

83 

61 

81 

85 

83 

83 

72 

64 

59 

74 

78 

77 

76 

80 

82 

78 

7 

MIN 

71 

68 

68 

63 

60 

65 

65 

62 

62 

61 

57 

52 

45 

54 

61 

65 

64 

62 

66 

64 

65 

57 

42 

39 

48 

56 

60 

56 

60 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

103 

100 

95 

94 

99 

101 

95 

89 

90 

90 

89 

84 

83 

91 

96 

97 

96 

98 

101 

101 

96 

86 

78 

60 

68 

98 

101 

99 

98 

99 

93 

9 

MIN 

52 

52 

48 

45 

48 

61 

59 

60 

57 

54 

53 

49 

49 

48 

52 

56 

51 

48 

55 

51 

55 

52 

52 

44 

45 

51 

55 

52 

51 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

81 

78 

79 

86 

100 

99 

90 

85 

83 

80 

78 

78 

85 

9 1 

96 

97 

85 

94 

96 

94 

94 

65 

75 

82 

89 

100 

101 

95 

85 

90 

88. 

4 

M  I  N 

54 

52 

48 

48 

51 

58 

65 

62 

52 

62 

48 

56 

50 

52 

56 

53 

55 

51 

53 

52 

52 

53 

48 

50 

45 

51 

55 

54 

51 

NEEDLES   CAA  AP 

MAX 

112 

110 

108 

107 

105 

111 

107 

102 

107 

108 

106 

101 

95 

95 

99 

103 

105 

104 

106 

107 

1  06 

100 

86 

79 

84 

96 

91 

82 

93 

95 

100> 

3' 

MIN 

84 

90 

88 

85 

76 

81 

82 

81 

80 

79 

82 

78 

72 

67 

67 

77 

71 

71 

72 

75 

71 

78 

72 

64 

62 

70 

68 

65 

55 

68 

74. 

7 

NEVADA  CITY 

9  3 

93 

89 

85 

84 

90 

98 

82 

83 

82 

78 

74 

70 

71 

79 

85 

87 

8  3 

87 

87 

85 

85 

76 

62 

69 

75 

69 

85 

64 

84 

82. 

6 

MIN 

49 

50 

47 

43 

45 

49 

54 

52 

49 

46 

44 

47 

41 

41 

44 

44 

45 

46 

46 

43 

45 

30 

32 

40 

46 

46 

46 

46 

45. 

0 

NEWARK 

MIN 

83 

79 

77 

72 

81 

90 

94 

86 

79 

77 

76 

73 

74 

75 

85 

92 

87 

76 

67 

90 

86 

94 

74 

71 

77 

84 

96 

95 

90 

80 

82. 

7 

54 

54 

51 

49 

52 

58 

55 

62 

54 

64 

53 

58 

54 

53 

53 

57 

55 

51 

54 

50 

54 

52 

47 

47 

47 

54 

56 

54 

52 

53 

53. 

9 

NEWMAN 

MAX 

103 

96 

92 

99 

103 

101 

95 

88 

85 

83 

67 

92 

104 

99 

95 

99 

95 

95 

80 

80 

89 

96 

95 

99 

98 

93. 

9 

M  I  N 

63 

55 

50 

56 

68 

61 

58 

56 

53 

54 

56 

49 

56 

60 

58 

59 

63 

55 

54 

57 

46 

51 

50 

56 

60 

56. 

3 

See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CAL IFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWPORT   BEACH  HAPBOR 

MAX 



79 

79 

72 

73 

73 

67 

72 

75. 

2 

M  I  N 

69 

6! 

66 

62 

63 

63 

70 

66 

62 

62 

60 

60 

57 

57 

57 

60 

57 

58 

60 

60 

62 

66 

62 

60 

61 

59 

64 

66 

64 

64 

61. 

9 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

6 1 

62 

69 

95 

92 

92 

93 

92 

94 

86 

65 

71 

60 

88 

90 

89 

90 

88. 

0 

M  I  N 

62 

60 

57 

50 

52 

61 

62 

60 

52 

52 

53 

53 

43 

47 

52 

55 

53 

55 

54 

56 

56 

62 

54 

40 

46 

46 

52 

52 

54 

55 

53. 

6 

NORTH  HOLLVWOOD 

MAX 

84 

101 

95 

95 

85 

62 

94 

103 

104 

96 

96 

98 

94 

90 

80 

71 

67 

90 

97 

94 

92 

88 

90 

91. 

4 

M  I  N 

59 

62 

64 

60 

62 

62 

71 

62 

59 

56 

56 

55 

62 

70 

61 

60 

59 

58 

58 

58 

61 

62 

55 

50 

51 

59 

63 

61 

60 

59. 

9 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

90 

101 

93 

8  2 

81 

79 

82 

87 

94 

99 

92 

94 

91 

92 

95 

63 

7  3 

92 

94 

92 

89. 

9 

M  1  N 

63 

60 

54 

50 

57 

60 

71 

66 

57 

57 

52 

55 

51 

54 

56 

59 

63 

56 

57 

50 

56 

56 

50 

42 

47 

50 

54 

64 

60 

62 

56. 

OAKLAND   WB  AP 

MAX 

90 

76 

75 

7  3 

7  6 

8  5 

89 

87 

72 

65 

68 

76 

82 

87 

78 

80. 

6 

M  I  N 

57 

56 

55 

58 

55 

61 

64 

62 

59 

62 

55 

52 

56 

56 

57 

60 

56 

55 

57 

55 

57 

56 

51 

50 

51 

56 

61 

59 

58 

57 

57. 

2 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

78 

75 

75 

72 

75. 

0 

M  I  N 

6'. 

61 

65 

62 

65 

66 

64 

67 

65 

61 

60 

63 

58 

57 

57 

58 

59 

56 

56 

56 

60 

56 

56 

62 

56 

56 

68 

65 

60 

57 

60 

7 

OJAl 

MAX 

94 

66 

86 

99 

101 

104 

100 

97 

102 

97 

96 

81 

66 

93 

102 

101 

95 

92 

92 

94 

0 

MIN 

59 

58 

59 

54 

53 

62 

66 

59 

52 

48 

52 

53 

50 

48 

54 

55 

54 

54 

54 

52 

53 

59 

59 

49 

46 

52 

57 

57 

54 

52 

54 

5 

ORANGE  COVE 

MAX 

91 

81 

81 

66 

92 

100 

96 

93 

96 

92 

92 

93 

71 

77 

62 

69 

92 

95 

94 

90 

9 

M  I  N 

66 

64 

59 

53 

56 

64 

64 

63 

57 

57 

58 

59 

50 

52 

56 

60 

56 

55 

59 

56 

58 

59 

57 

49 

51 

52 

56 

59 

60 

60 

57 

6 

ORICK    PRAIRIE   CR  PAR< 

Max 

80 

74 

71 

73 

70 

74 

70 

63 

64 

70 

76 

92 

93 

87 

8  1 

93 

76 

2 

M  I  N 

A6 

42 

41 

42 

43 

49 

53 

59 

51 

55 

51 

41 

56 

49 

47 

55 

55 

46 

54 

40 

t2 

46 

38 

35 

40 

44 

53 

48 

46 

46 

47 

2 

ORINDA  BOWMAN 

MAX 

95 

64 

9  3 

62 

71 

8 1 

87 

97 

92 

9  3 

95 

67 

8 

MIN 

5". 

52 

53 

51 

50 

49 

64 

57 

52 

61 

47 

55 

47 

49 

46 

50 

58 

47 

48 

46 

47 

53 

43 

37 

40 

46 

52 

55 

51 

51 

50 

5 

ORLAND 

MAX 

80 

9 1 

96 

93 

96 

75 

101 

99 

91 

8 

M  I  N 

63 

59 

54 

58 

56 

60 

68 

66 

55 

57 

53 

56 

51 

61 

71 

54 

61 

60 

57 

66 

58 

57 

50 

54 

56 

60 

69 

56 

56 

60 

58 

6 

ORLEANS 

MAX 

72 

72 

83 

89 

78 

64 

72 

73 

79 

96 

96 

66 

4 

MIN 

53 

43 

46 

45 

48 

52 

55 

62 

59 

58 

53 

49 

55 

54 

53 

54 

55 

50 

49 

53 

45 

53 

42 

35 

4C 

41 

48 

49 

49 

50 

49 

9 

OROVILLE  1  WSW 

MAX 

105 

92 

90 

81 

60 

91 

95 

95 

9 1 

8 1 

9 1 

95 

92 

3 

M  I  N 

63 

61 

57 

58 

57 

61 

72 

68 

62 

59 

58 

59 

52 

54 

62 

59 

59 

55 

56 

64 

54 

55 

50 

42 

48 

51 

56 

56 

57 

55 

57 

4 

OROVILLE  7  SE 

MAX 

105 

92 

90 

68 

90 

95 

92 

95 

82 

102 

92 

91 

7 

M  I  N 

60 

58 

53 

52 

55 

55 

61 

65 

51 

55 

52 

55 

48 

54 

50 

58 

58 

54 

54 

56 

54 

53 

53 

45 

45 

45 

47 

52 

55 

54 

53 

6 

OXNARD 

MAX 

90 

8  2 

68 

69 

88 

80 

76 

80 

7 

M  I  N 

61 

62 

63 

62 

56 

62 

62 

64 

56 

57 

54 

56 

54 

54 

51 

57 

55 

57 

54 

55 

53 

54 

61 

54 

5< 

6C 

56 

57 

54 

56 

57 

2 

PALMDALE 

MAX 

96 

82 

9 1 

94 

96 

97 

101 

97 

94 

1 

MIN 

61 

75 

67 

63 

63 

66 

65 

63 

64 

61 

53 

50 

52 

49 

53 

56 

62 

59 

60 

63 

59 

64 

56 

46 

46 

50 

57 

59 

59 

60 

58 

7 

PALMDALE   CAA  AP 

MAX 

92 

95 

96 

91 

94 

91 

2 

M  I  N 

66 

73 

70 

62 

59 

64 

64 

63 

60 

58 

51 

58 

52 

48 

51 

55 

63 

56 

59 

62 

56 

59 

54 

49 

42 

47 

53 

57 

51 

59 

57 

7 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

109 

93 

1 00 

1 00 

99 

99 

104 

8 

MIN 

73 

76 

75 

71 

78 

78 

78 

75 

74 

77 

73 

72 

68 

70 

64 

69 

66 

66 

64 

67 

66 

69 

60 

59 

49 

65 

66 

76 

65 

63 

69 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

1 00 

96 

67 

83 

90 

95 

92 

92 

78 

72 

79 

86 

94 

9  5 

6E 

88 

85 

5 

MIN 

64 

61 

50 

48 

57 

59 

68 

64 

54 

63 

51 

51 

56 

54 

54 

55 

56 

50 

53 

53 

54 

53 

47 

44 

44 

50 

54 

54 

55 

55 

54 

4 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

87 

87 

85 

8 1 

86 

88 

85 

83 

82 

80 

81 

72 

81 

85 

84 

86 

85 

67 

85 

86 

79 

60 

79 

78 

76 

75 

69 

77 

61 

81 

8 

M  I  N 

69 

66 

65 

63 

65 

62 

58 

53 

55 

60 

56 

55 

60 

50 

56 

55 

54 

57 

57 

56 

57 

57 

55 

53 

50 

46 

43 

52 

54 

55 

56 

6 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

104 

1  00 

98 

98 

68 

8  5 

62 

93 

97 

99 

100 

99 

97 

96 

97 

90 

80 

66 

98 

98 

96 

93 

7 

MIN 

70 

66 

58 

55 

59 

59 

57 

55 

55 

60 

65 

63 

60 

59 

60 

60 

59 

57 

47 

54 

55 

56 

65 

6; 

65 

59 

4 

PARADISE 

MAX 

1 00 

96 

91 

95 

90 

0 

MIN 

So 

64 

58 

58 

62 

61 

69 

65 

60 

54 

53 

51 

51 

48 

59 

63 

66 

58 

62 

64 

62 

59 

48 

46 

4! 

55 

67 

62 

62 

64 

59 

0 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

102 

102 

105 

107 

93 

101 

8 

MIN 

84 

85 

83 

85 

82 

84 

83 

84 

81 

83 

85 

79 

75 

68 

69 

74 

76 

'78 

78 

60 

80 

81 

76 

66 

6f 

61 

75 

7; 

61 

72 

77 

3 

PASADENA 

MAX 

90 

86 

84 

87 

96 

98 

97 

94 

92 

87 

60 

92 

98 

100 

97 

96 

61 

9( 

88 

91 

0 

MIN 

61 

64 

63 

60 

62 

70 

71 

69 

64 

61 

59 

56 

54 

57 

61 

65 

64 

60 

63 

61 

61 

60 

62 

54 

56 

6: 

63 

6< 

6; 

60 

61 

8 

PASO  ROSLES 

MAX 

101 

88 

95 

92 

100 

102 

99 

91 

89 

87 

85 

85 

90 

96 

99 

97 

98 

101 

100 

90 

72 

6C 

102 

96 

93 

4 

MIN 

48 

49 

42 

40 

41 

52 

61 

56 

52 

59 

56 

46 

52 

48 

47 

50 

45 

46 

46 

46 

46 

49 

48 

43 

4; 

4< 

46 

4! 

4< 

47 

48 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

103 

91 

94 

93 

99 

102 

77 

89 

90 

84 

87 

81 

62 

90 

95 

99 

96 

97 

100 

72 

96 

91 

5 

MIN 

54 

54 

47 

48 

48 

59 

62 

58 

55 

59 

57 

60 

52 

46 

52 

56 

51 

51 

52 

53 

51 

52 

52 

4t 

4' 

4< 

'52 

5; 

52 

54 

52 

3 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

89 

87 

80 

89 

101 

102 

92 

84 

82 

79 

76 

73 

82 

94 

96 

98 

89 

91 

89 

9 

MIN 

56 

52 

46 

47 

48 

53 

63 

60 

58 

63 

50 

54 

52 

56 

53 

50 

54 

48 

50 

49 

49 

50 

45 

41 

4: 

41 

51 

51 

51 

53 

51 

5 

PINNACLES  NM 

MAX 

101 

97 

97 

92 

1  00 

101 

97 

90 

90 

83 

80 

91 

98 

100 

97 

98 

93 

.8 

MIN 

56 

49 

44 

44 

50 

59 

61 

58 

53 

51 

53 

53 

47 

48 

51 

53 

52 

49 

52 

50 

53 

46 

45 

41 

41 

4( 

52 

51 

5( 

52 

50 

■* 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

68 

67 

70 

71 

92 

93 

79 

73 

79 

60 

80 

93 

91 

76 

73 

70 

67 

8 1 

9( 

68 

7  7 

67 

66 

77 

.9 

MIN 

S8 

58 

57 

53 

49 

49 

49 

50 

60 

58 

57 

53 

59 

61 

62 

60 

49 

50 

50 

49 

49 

50 

57 

50 

50 

5< 

59 

55 

56 

58 

PLACERVILLE 

MAX 

100 

98 

94 

90 

87 

95 

102 

85 

88 

82 

8 1 

68 

94 

88 

90 

95 

82 

75 

7E 

86 

90 

69 

89 

87 

.2 

MIN 

55 

55 

52 

48 

50 

56 

68 

57 

50 

49 

48 

54 

43 

46 

51 

52 

52 

50 

52 

50 

50 

50 

51 

40 

41 

46 

49 

50 

50 

50 

50 

■  5 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 

96 

95 

92 

87 

86 

100 

80 

85 

66 

91 

79 

72 

79 

90 

90 

69 

85 

.3 

MIN 

65 

68 

63 

60 

63 

71 

64 

"60 

59 

55 

51 

51 

50 

57 

65 

63 

64 

62 

65 

65 

64 

65 

49 

4E 

49 

55 

66 

67 

6( 

62 

60 

.4 

POINT  ARENA 

MAX 

69 

70 

69 

67 

71 

84 

92 

75 

75 

71 

75 

70 

62 

72 

.4 

MIN 

50 

51 

51 

50 

49 

52 

56 

57 

54 

60 

51 

52 

49 

54 

53 

52 

52 

51 

52 

50 

46 

46 

47 

31 

4; 

45 

55 

51 

5( 

46 

50 

5 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

MAX 

65 

67 

66 

67 

64 

80 

77 

72 

65 

67 

66 

76 

67 

7 1 

71 

65 

69 

0 

MIN 

55 

52 

58 

56 

55 

57 

62 

61 

60 

58 

57 

58 

56 

57 

58 

55 

51 

51 

51 

55 

51 

51 

56 

5; 

5< 

6C 

62 

6( 

51 

58 

56 

5 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

63 

65 

65 

65 

67 

74 

80 

70 

65 

65 

69 

64 

64 

65 

67 

1 

MIN 

55 

55 

55 

55 

53 

53 

60 

59 

60 

56 

57 

53 

54 

53 

53 

56 

54 

51 

54 

53 

53 

54 

54 

51 

5: 

5" 

51 

55 

55 

57 

54 

6 

POMONA 

MAX 

90 

88 

86 

90 

100 

102 

100 

98 

99 

95 

92 

103 

99 

97 

91 

92 

92 

9 

MIN 

57 

60 

60 

55 

58 

65 

66 

64 

59 

54 

50 

51 

46 

50 

52 

55 

55 

52 

56 

52 

53 

60 

59 

63 

41 

53 

57 

6: 

56 

55 

55 

9 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

93 

94 

87 

86 

86 

97 

101 

1  00 

83 

60 

95 

95 

78 

86 

95 

94  88 

88 

9 

MIN 

56 

55 

56 

52 

49 

54 

60 

60 

55 

56 

50 

52 

50 

50 

50 

52 

52 

50 

49 

49 

49 

55 

47 

44 

4; 

43 

49 

53 

53 

51 

51 

5 

PORTERVILLE 

MAX 

102 

1  04 

100 

97 

93 

97 

103 

84 

91 

90 

65 

62 

80 

92 

100 

96 

96 

91 

8 

MIN 

67 

67 

62 

56 

57 

63 

69 

62 

59 

60 

60 

59 

52 

55 

58 

60 

62 

61 

61 

63 

59 

49 

51 

5< 

56 

5< 

62 

62 

59 

5 

POSEY  3  E 

MAX 

89 

89 

83 

83 

88 

83 

78 

80 

83 

78 

72 

66 

62 

73 

82 

85 

85 

84 

83 

87 

65 

84 

77 

82 

84 

62 

83 

79 

79 

82 

81 

1 

MIN 

55 

55 

53 

48 

50 

53 

55 

55 

49 

46 

47 

45 

39 

41 

46 

51 

50 

4S 

50 

52 

50 

49 

46 

48 

50 

38 

40 

49 

49 

51 

48 

6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

101 

95 

88 

93 

100 

104 

100 

95 

67 

83 

80 

73 

79 

92 

94 

95 

88 

94 

95 

95 

95 

90 

76 

80 

91 

100 

100 

100 

99 

99 

91 

8 

MIN 

57 

52 

47 

54 

50 

52 

52 

63 

48 

56 

49 

47 

44 

45 

49 

52 

52 

48 

49 

47 

46 

51 

38 

35 

41 

49 

52 

49 

50 

51 

49 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRIEST  VALLEY 

102 

95 

92 

91 

98 

101 

84 

87 

88 

82 

80 

78 

80 

87 

83 

95 

93 

93 

99 

92 

96 

86 

70 

78 

82 

96 

96 

95 

96 

69 

MIN 

31 

51 

41 

41 

42 

53 

60 

51 

45 

50 

50 

42 

40 

40 

43 

50 

45 

45 

45 

45 

44 

46 

50 

35 

35 

40 

45 

46 

45 

46. 

3 

OU I NCY  RS 

98 

90 

85 

88 

95 

99 

95 

82 

82 

79 

77 

74 

77 

81 

90 

89 

88 

92 

68 

89 

69 

66 

67 

73 

64 

86 

90 

90 

90 

89 

86 

MIN 

38 

40 

35 

36 

35 

39 

49 

45 

40 

35 

32 

42 

39 

32 

33 

35 

39 

32 

34 

34 

32 

35 

39 

21 

27 

31 

32 

31 

3  3 

33 

35. 

3 

RAMONA  SPAULDING 

96 

92 

92 

95 

101 

104 

104 

100 

101 

99 

97 

89 

83 

99 

101 

104 

102 

101 

105 

101 

97 

60 

66 

80 

89 

97 

92 

90 

92 

96 

MIN 

57 

57 

55 

52 

55 

62 

64 

62 

60 

52 

46 

47 

46 

43 

49 

51 

51 

46 

51 

50 

51 

55 

69 

67 

47 

46 

54 

60 

53 

62 

53! 

0 

RANDSBURG 

102 

99 

97 

95 

96 

95 

95 

93 

94 

94 

91 

84 

84 

85 

89 

92 

95 

94 

96 

93 

94 

66 

76 

68 

80 

67 

67 

64 

91 

90 

MIN 

77 

76 

72 

68 

65 

7  1 

69 

67 

64 

65 

61 

58 

55 

55 

60 

65 

70 

64 

66 

64 

66 

67 

52 

48 

51 

60 

67 

62 

62 

65 

63. 

7 

RED  BLUFF   WB  AP 

100 

97 

89 

96 

102 

108 

90 

90 

89 

84 

77 

80 

84 

90 

95 

93 

94 

96 

97 

93 

97 

77 

73 

81 

93 

98 

99 

102 

100 

97 

92 

MIN 

68 

68 

63 

64 

64 

65 

72 

67 

'  63 

59 

60 

59 

53 

64 

66 

6 1 

67 

61 

63 

66 

63 

54 

51 

50 

55 

72 

64 

62 

61 

67 

62. 

4 

103 

95 

95 

93 

100 

102 

101 

87 

87 

86 

81 

78 

82 

88 

93 

93 

89 

94 

94 

92 

92 

92 

71 

80 

92 

96 

96 

98 

97 

100 

MIN 

76 

69 

62 

65 

70 

69 

71 

67 

63 

59 

62 

59 

52 

59 

67 

65 

67 

67 

67 

65 

66 

60 

49 

48 

60 

71 

69 

68 

67 

73 

64. 

4 

100 

95 

93 

99 

102 

101 

101 

99 

101 

100 

96 

90 

81 

99 

102 

103 

102 

101 

104 

101 

99 

64 

66 

83 

92 

99 

96 

93 

93 

95 

MIN 

62 

61 

60 

58 

62 

67 

69 

66 

65 

60 

55 

54 

53 

53 

59 

61 

62 

58 

61 

59 

60 

66 

60 

56 

51 

55 

61 

66 

60 

59 

59 

6 

REDWOOD  CITY 

80 

82 

81 

81 

92 

100 

94 

85 

83 

80 

77 

78 

80 

87 

95 

90 

89 

91 

93 

91 

92 

86 

72 

80 

67 

93 

96 

92 

81 

79 

86, 

^ 

MIN 

60 

62 

52 

50 

53 

59 

66 

62 

54 

62 

52 

54 

59 

52 

55 

56 

56 

52 

54 

53 

54 

53 

50 

46 

46 

53 

56 

54 

64 

65 

8 

R I CHMOND 

71 

71 

66 

68 

75 

86 

87 

84 

75 

77 

74 

73 

72 

78 

87 

89 

84 

72 

83 

85 

69 

84 

66 

70 

76 

84 

95 

96 

79 

70 

78 

MIN 

59 

58 

58 

58 

56 

63 

70 

64 

62 

64 

59 

59 

55 

57 

61 

60 

60 

55 

63 

56 

55 

55 

50 

64 

62 

57 

63 

63 

58 

57 

5a 

7 

RICHMOND   FIELD  5TA 

68 

68 

65 

67 

73 

SO 

82 

83 

72 

74 

74 

72 

73 

78 

83 

86 

80 

71 

79 

80 

90 

99 

65 

67 

78 

78 

95 

95 

76 

60 

77 

g 

MIN 

58 

57 

57 

57 

56 

61 

64 

63 

61 

64 

57 

60 

55 

57 

59 

58 

58 

56 

57 

55 

56 

56 

50 

54 

52 

56 

60 

62 

57 

56 

57 

6 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

95 

90 

91 

86 

102 

103 

100 

98 

100 

97 

93 

86 

82 

100 

102 

103 

99 

99 

101 

99 

95 

87 

75 

63 

92 

98 

97 

94 

91 

94 

MIN 

59 

59 

59 

56 

61 

66 

66 

65 

60 

57 

53 

53 

52 

53 

54 

56 

55 

52 

56 

55 

55 

60 

60 

54 

52 

52 

57 

67 

57 

56 

57 

2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

101 

99 

92 

93 

96 

103 

103 

100 

100 

102 

99 

94 

87 

83 

100 

102 

104 

101 

101 

103 

101 

97 

63 

70 

61 

90 

95 

97 

94 

93 

95 

MIN 

60 

61 

58 

57 

61 

69 

68 

67 

62 

60 

55 

54 

53 

53 

58 

60 

60 

57 

60 

57 

59 

60 

62 

55 

56 

69 

59 

69 

60 

58 

59 

5 

ROCKL I N 

MAX 

105 

102 

98 

92 

89 

99 

105 

90 

94 

90 

87 

85 

84 

83 

90 

90 

95 

90 

95 

100 

94 

99 

84 

73 

81 

92 

98 

96 

92 

95 

MIN 

60 

61 

59 

50 

50 

55 

65 

64 

64 

60 

59 

55 

52 

48 

51 

62 

60 

53 

55 

55 

63 

56 

54 

46 

41 

48 

60 

56 

5'i 

57 

55 

2 

SACRAMENTO  WB  AP 

95 

91 

88 

69 

96 

103 

88 

88 

86 

85 

80 

80 

83 

90 

92 

95 

90 

94 

95 

92 

93 

79 

75 

79 

83 

92 

93 

92 

92 

93 

89 

0 

MIN 

61 

59 

56 

53 

58 

65 

69 

65 

60 

60 

54 

57 

55 

58 

64 

62 

60 

58 

58 

66 

57 

56 

54 

61 

50 

55 

60 

60 

51 

60 

58 

6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

97 

92 

88 

92 

97 

104 

86 

88 

87 

86 

80 

79 

81 

88 

92 

97 

90 

93 

98 

91 

96 

80 

73 

79 

64 

97 

96 

95 

94 

95 

89 

8 

MIN 

63 

59 

57 

54 

61 

65 

68 

65 

60 

59 

55 

57 

55 

58 

61 

66 

61 

59 

61 

62 

58 

57 

54 

47 

52 

56 

60 

61 

60 

69 

59 

0 

SAINT  HELENA 

95 

36 

85 

90 

101 

106 

90 

85 

84 

81 

79 

77 

85 

97 

100 

98 

90 

100 

102 

98 

98 

63 

77 

86 

92 

99 

103 

97 

91 

93 

91 

MIN 

5  7 

59 

45 

46 

49 

55 

61 

61 

50 

56 

46 

50 

50 

52 

58 

52 

52 

50 

52 

50 

52 

48 

47 

52 

43 

46 

53 

50 

49 

60 

51 

4 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

94 

87 

78 

86 

95 

99 

92 

83 

80 

87 

77 

72 

79 

89 

93 

95 

91 

94 

95 

92 

95 

79 

70 

79 

83 

93 

94 

93 

91 

93 

87 

6 

MIN 

59 

56 

53 

53 

47 

54 

65 

60 

61 

61 

46 

55 

48 

48 

50 

49 

45 

47 

48 

49 

48 

55 

46 

37 

39 

39 

52 

51 

57 

56 

51 

1 

SAL  I NAS   2  E 

MAX 

77 

71 

72 

74 

90 

90 

88 

79 

75 

76 

76 

75 

75 

84 

98 

91 

75 

87 

67 

66 

68 

79 

67 

77 

66 

97 

100 

65 

75 

75 

8 1 

8 

MIN 

55 

58 

54 

50 

50 

57 

62 

61 

55 

61 

58 

54 

54 

51 

52 

59 

55 

51 

63 

50 

49 

6  3 

52 

42 

45 

54 

57 

6  5 

56 

65 

53 

9 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

94 

90 

88 

84 

90 

94 

90 

84 

84 

83 

76 

75 

72 

80 

84 

89 

85 

87 

68 

69 

86 

87 

72 

72 

78 

87 

69 

68 

66 

88 

84 

7 

MIN 

69 

62 

58 

54 

54 

70 

66 

60 

55 

54 

50 

52 

42 

48 

58 

60 

59 

64 

62 

64 

63 

57 

46 

60 

56 

61 

70 

60 

64 

64 

58 

5 

SALYER  RS 

MAX 

102 

94 

92 

86 

91 

100 

103 

88 

79 

81 

75 

75 

68 

70 

85 

89 

80 

82 

90 

79 

86 

84 

63 

73 

78 

86 

94 

96 

96 

95 

85 

MIN 

53 

45 

45 

45 

45 

5  3 

5  8 

61 

57 

53 

53 

47 

5  1 

52 

48 

50 

56 

46 

46 

45 

44 

44 

43 

36 

40 

39 

48 

49 

50 

50 

48 

4 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

MAX 

95 

93 

81 

82 

96 

98 

97 

92 

95 

94 

91 

87 

78 

87 

92 

95 

95 

94 

96 

93 

94 

69 

75 

72 

86 

91 

92 

87 

85 

87 

MIN 

67 

63 

61 

63 

64 

74 

72 

68 

67 

64 

63 

55 

50 

55 

70 

70 

67 

65 

68 

64 

67 

57 

56 

50 

56 

63 

68 

65 

62 

66 

63 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

101 

96 

95 

95 

105 

104 

102 

101 

101 

99 

97 

90 

84 

100 

104 

105 

102 

104 

105 

101 

99 

86 

75 

82 

92 

98 

96 

95 

94 

97 

MIN 

62 

62 

61 

59 

62 

68 

70 

68 

64 

60 

57 

56 

52 

53 

57 

61 

57 

60 

58 

60 

59 

61 

56 

66 

60 

60 

70 

60 

60 

60 

4 

SANDBERG  WB 

92 

86 

83 

83 

87 

86 

74 

84 

86 

83 

80 

63 

60 

77 

80 

84 

85 

85 

89 

87 

86 

73 

49 

60 

71 

61 

61 

79 

87 

85 

79 

MIN 

72 

67 

64 

62 

63 

63 

60 

63 

67 

62 

55 

49 

45 

51 

59 

67 

65 

63 

68 

64 

67 

48 

44 

42 

48 

60 

66 

61 

65 

67 

59 

9 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

78 

78 

79 

79 

82 

87 

91 

84 

84 

79 

78 

78 

76 

80 

85 

88 

81 

81 

80 

82 

74 

70 

70 

75 

65 

86 

85 

82 

79 

78 

MIN 

66 

68 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

68 

67 

64 

64 

64 

61 

63 

62 

60 

61 

65 

65 

66 

64 

58 

61 

54 

67 

65 

65 

64 

.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

97 

87 

86 

91 

101 

103 

98 

100 

102 

95 

94 

88 

85 

101 

102 

96 

98 

99 

103 

96 

97 

84 

72 

63 

92 

100 

96 

95 

90 

93 

94 

,  1 

MIN 

58 

60 

62 

56 

59 

67 

69 

68 

60 

56 

53 

55 

57 

53 

63 

63 

58 

57 

57 

56 

57 

59 

60 

57 

59 

60 

61 

65 

58 

58 

59 

■  4 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

75 

74 

73 

80 

92 

94 

83 

78 

76 

76 

73 

74 

76 

87 

92 

84 

73 

88 

88 

89 

66 

68 

69 

77 

85 

95 

96 

91 

75 

76 

6 1 

.4 

MIN 

58 

55 

53 

55 

55 

62 

67 

63 

59 

63 

59 

60 

61 

57 

59 

59 

56 

54 

57 

54 

57 

66 

62 

52 

52 

57 

61 

60 

56 

56 

57 

.5 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

65 

64 

64 

72 

83 

87 

82 

71 

70 

71 

68 

70 

71 

81 

87 

76 

68 

81 

81 

62 

80 

61 

66 

72 

79 

92 

91 

81 

64 

71 

75 

.0 

MIN 

56 

66 

56 

57 

63 

62 

61 

60 

61 

59 

60 

60 

62 

62 

62 

56 

58 

57 

57 

58 

53 

52 

57 

57 

62 

67 

61 

55 

54 

58 

.6 

SAN  GABRIEL    FIRE  DEPT 

MAX 

91 

86 

86 

88 

99 

100 

100 

97 

98 

98 

92 

87 

83 

95 

102 

103 

99 

96 

98 

97 

95 

87 

78 

84 

93 

99 

96 

96 

90 

91 

93 

MIN 

60 

60 

62 

60 

61 

66 

70 

67 

62 

59 

55 

56 

54 

55 

55 

60 

57 

55 

58 

56 

67 

62 

62 

66 

49 

55 

58 

64 

60 

60 

59 

.0 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

75 

70 

69 

73 

85 

92 

90 

74 

72 

75 

72 

72 

70 

82 

91 

78 

70 

80 

83 

87 

79 

68 

63 

73 

80 

93 

93 

66 

73 

71 

78 

MIN 

48 

54 

43 

45 

45 

5  3 

5  8 

58 

48 

60 

46 

49 

54 

48 

47 

43 

45 

42 

45 

43 

42 

38 

41 

49 

63 

50 

44  49 

47 

.9 

SAN  JACINTO 

MAX 

103 

96 

96 

99 

103 

95 

99 

98 

100 

99 

97 

90 

83 

97 

100 

102 

102 

101 

104 

101 

101 

93 

77 

80 

92 

97 

90 

91 

94 

97 

96 

MIN 

58 

56 

55 

57 

64 

66 

64 

63 

56 

45 

50 

47 

48 

52 

55 

54 

51 

54 

53 

51 

51 

57 

56 

42 

42 

54 

60 

55 

63 

64 

.2 

SAN  JOSE 

MAX 

85 

82 

78 

83 

91 

96 

83 

83 

79 

78 

75 

76 

77 

87 

93 

91 

80 

89 

92 

89 

93 

76 

72 

78 

85 

94 

97 

91 

64 

86 

MIN 

59 

58 

63 

67 

65 

58 

64 

56 

54 

57 

56 

57 

60 

57 

53 

57 

55 

57 

56 

50 

49 

52 

56 

60 

63 

59 

57 

57 

!} 

SAN  LUIS   OBISPO  POLY 

MAX 

81 

80 

80 

76 

79 

86 

95 

88 

80 

77 

75 

78 

76 

76 

91 

98 

97 

86 

89 

99 

86 

90 

71 

67 

69 

90 

95 

97 

85 

78 

83 

MIN 

56 

56 

57 

^' 

50 

5 1 

59 

60 

58 

58 

59 

54 

53 

58 

65 

62 

53 

52 

52 

55 

54 

64 

56 

50 

57 

63 

58 

55 

55 

55 

56 

.1 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

95 

92 

93 

86 

88 

96 

95 

82 

88 

85 

80 

82 

81 

82 

93 

95 

100 

92 

96 

100 

96 

96 

80 

63 

63 

91 

96 

98 

95 

89 

89 

7 

MIN 

50 

52 

49 

45 

48 

56 

57 

54 

55 

55 

52 

47 

42 

44 

47 

53 

48 

49 

48 

48 

48 

52 

45 

42 

52 

53 

66 

48 

49 

49 

.9 

SAN  MATEO 

MAX 

78 

78 

77 

80 

93 

95 

93 

81 

80 

80 

74 

74 

75 

86 

93 

89 

88 

88 

89 

89 

68 

82 

70 

78 

85 

93 

96 

95 

87 

78 

84 

MIN 

62 

61 

53 

59 

52 

59 

55 

61 

54 

60 

53 

55 

52 

54 

55 

50 

54 

51 

55 

53 

48 

47 

46 

54 

67 

55 

53 

50 

54 

3 

SAN  PEDRO 

MAX 

74 

74 

74 

73 

80 

90 

84 

80 

85 

82 

78 

76 

73 

81 

83 

89 

89 

77 

78 

76 

76 

72 

72 

74 

64 

85 

66 

80 

78 

75 

MIN 

64 

64 

65 

63 

65 

67 

68 

68 

65 

66 

64 

63 

62 

62 

63 

64 

65 

59 

58 

63 

61 

61 

65 

62 

64 

64 

63 

68 

65 

65 

63 

.9 

SAN  RAFAEL 

MAX 

85 

84 

83 

85 

96 

109 

100 

81 

82 

80 

75 

75 

80 

90 

95 

93 

89 

94 

93 

91 

93 

92 

74 

79 

66 

95 

98 

97 

89 

64 

88 

2 

MIN 

54 

50 

^' 

54 

67 

62 

61 

56 

64 

56 

56 

57 

56 

58 

54 

58 

55 

58 

56 

49 

53 

51 

66 

61 

59 

55 

52 

56 

.3 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

82 

81 

80 

83 

89 

95 

96 

91 

93 

91 

85 

82 

80 

89 

88 

96 

94 

87 

86 

89 

67 

78 

73 

61 

91 

90 

90 

89 

69 

84 

87 

.0 

MIN 

62 

62 

65 

69 

66 

62 

61 

59 

58 

58 

56 

57 

59 

60 

60 

59 

58 

61 

65 

64 

59 

60 

57 

58 

67 

63 

64 

61 

4 

SANTA  BARBARA* 

MAX 

75 

75 

75 

77 

85 

89 

86 

84 

84 

82 

81 

81 

85 

89 

92 

95 

87 

85 

86 

82 

79 

71 

70 

62 

89 

97 

69 

68 

63 

62 

83 

5 

MIN 

60 

61 

61 

55 

55 

61 

68 

60 

57 

55 

58 

55 

56 

56 

56 

57 

59 

58 

57 

57 

5 1 

52 

55 

56 

56 

61 

61 

57 

9 

SANTA  BARBARA   CAA  AP  ' 

MAX  , 

71 

72 

71 

74 

79 

85 

85 

79 

81 

83 

83 

85 

86 

85 

87 

89 

78 

78 

80 

77 

72 

69 

70 

80 

64 

96 

85 

64 

78 

76 

60 

.0 

MIN 

59 

61 

57 

53 

54 

60 

63 

60 

59 

55 

60 

59 

61 

54 

55 

56 

59 

59 

55 

59 

56 

61 

53 

50 

50 

52 

66 

64 

61 

60 

57 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  CRUZ 

71 

69 

68 

78 

88 

64 

78 

75 

64 

82 

82 

62 

65 

89 

98 

95 

78 

90 

85 

89 

86 

69 

75 

79 

83 

95 

98 

67 

70 

67 

82 

0 

MIN 

54 

57 

57 

46 

49 

55 

51 

58 

51 

53 

50 

49 

55 

50 

51 

54 

46 

50 

47 

50 

51 

51 

46 

41 

50 

54 

53 

54 

55 

51 

7 

SANTA  MARIA 

75 

74 

75 

74 

76 

87 

88 

85 

76 

68 

73 

75 

74 

77 

92 

96 

92 

79 

87 

85 

79 

84 

57 

66 

82 

69 

93 

91 

61 

73 

80. 

4 

MIN 

47 

58 

54 

56 

48 

55 

59 

57 

57 

65 

56 

51 

52 

52 

60 

63 

49 

49 

56 

50 

52 

53 

45 

46 

51 

54 

57 

51 

52 

53 

53 

7 

SANTA  MARIA   W8  AP 

72 

74 

71 

74 

82 

96 

85 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

90 

94 

89 

75 

82 

86 

76 

83 

68 

54 

75 

86 

93 

90 

80 

71 

72 

76. 

7 

MIN 

57 

58 

54 

52 

47 

57 

64 

59 

59 

59 

57 

53 

53 

53 

61 

54 

51 

53 

51 

51 

55 

52 

46 

47 

53 

54 

53 

66 

57 

54 

3 

SANTA   MO  NICA  PIER 

74 

76 

75 

66 

59 

71 

68 

70 

78 

75 

73 

80 

77 

70 

MIN 

63 

65 

65 

64 

64 

67 

67 

58 

58 

64 

60 

62 

61 

61 

60 

60 

50 

51 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

59 

62 

52 

54 

64 

53 

52 

2 

SANTA  PAULA 

85 

81 

80 

79 

81 

90 

96 

92 

85 

89 

84 

85 

82 

82 

95 

102 

98 

90 

68 

92 

92 

85 

78 

72 

66 

95 

104 

102 

94 

85 

66 

4 

MIN 

60 

62 

61 

58 

55 

64 

67 

61 

58 

51 

52 

57 

52 

50 

64 

62 

62 

55 

59 

56 

55 

52 

62 

51 

50 

60 

65 

62 

58 

55 

56 

2 

SANTA  ROSA 

94 

88 

85 

82 

89 

100 

102 

83 

83 

82 

79 

79 

76 

85 

94 

99 

95 

90 

96 

100 

96 

95 

77 

78 

85 

91 

101 

101 

95 

81 

89 

4 

MIN 

54 

51 

48 

47 

47 

50 

57 

61 

52 

55 

47 

49 

48 

50 

53 

50 

52 

50 

52 

49 

44 

40 

42 

45 

49 

51 

50 

51 

49 

9 

SCOTIA 

71 

72 

74 

68 

75 

86 

95 

89 

77 

80 

69 

72 

70 

69 

72 

69 

59 

57 

72 

68 

68 

69 

60 

64 

69 

71 

85 

93 

72 

79 

7  3 

5 

MIN 

50 

46 

47 

47 

48 

49 

59 

50 

57 

58 

53 

50 

50 

55 

56 

56 

55 

52 

53 

47 

47 

50 

48 

41 

41 

45 

49 

52 

50 

49 

50 

8 

SHASTA  DAM 

105 

99 

93 

90 

92 

97 

100 

90 

63 

86 

82 

79 

75 

80 

86 

89 

89 

88 

88 

95 

85 

95 

68 

56 

78 

67 

91 

92 

95 

92 

87 

9 

MIN 

73 

71 

64 

66 

69 

70 

72 

65 

64 

61 

61 

60 

55 

55 

63 

64 

64 

67 

67 

54 

54 

64 

53 

53 

54 

62 

70 

72 

72 

74 

64 

2 

SIERRA  CITY 

97 

93 

88 

85 

86 

93 

99 

81 

81 

81 

76 

74 

66 

75 

62 

86 

87 

85 

90 

84 

86 

87 

77 

63 

72 

83 

84 

83 

91 

89 

63 

6 

MIN 

54 

49 

47 

49 

55 

59 

61 

51 

48 

45 

42 

48 

43 

46 

52 

49 

49 

52 

52 

51 

52 

44 

43 

34 

44 

49 

55 

54 

64 

57 

49 

7 

S  I  ERR AV I LLE  PS 

92 

88 

83 

80 

82 

87 

90 

81 

76 

79 

75 

72 

63 

72 

75 

79 

84 

83 

85 

83 

80 

85 

74 

50 

64 

76 

80 

63 

64 

86 

79 

1 

MIN 

3a 

45 

38 

36 

38 

41 

45 

46 

37 

41 

36 

41 

36 

34 

40 

38 

42 

35 

38 

41 

35 

48 

41 

22 

28 

35 

35 

34 

36 

42 

36 

2 

SONOMA 

95 

88 

84 

92 

101 

105 

95 

86 

83 

80 

79 

77 

68 

95 

98 

96 

91 

96 

101 

98 

98 

68 

77 

85 

89 

101 

99 

95 

92 

95 

9  1 

7 

MIN 

51 

47 

43 

45 

46 

52 

68 

59 

48 

59 

43 

48 

50 

53 

52 

49 

50 

47 

47 

46 

48 

46 

42 

40 

41 

46 

49 

48 

47 

45 

48 

6 

SONORA 

103 

101 

98 

95 

92 

99 

104 

61 

92 

90 

64 

82 

78 

79 

87 

93 

96 

94 

96 

98 

94 

95 

85 

71 

77 

84 

94 

94 

95 

94 

90 

9 

MIN 

66 

63 

58 

56 

56 

56 

65 

62 

56 

55 

52 

54 

47 

48 

52 

59 

58 

58 

57 

57 

56 

53 

44 

46 

48 

52 

57 

56 

58 

55 

4 

SO  ENTRANCE    YOSEMITE  NP 

90 

86 

85 

82 

85 

89 

88 

76 

78 

75 

70 

70 

70 

75 

79 

83 

60 

85 

90 

87 

85 

60 

63 

62 

72 

84 

83 

60 

82 

82 

79 

9 

MIN 

53 

53 

41 

45 

45 

55 

54 

41 

38 

36 

36 

32 

32 

33 

44 

45 

35 

39 

38 

38 

40 

45 

26 

27 

37 

37 

45 

46 

47 

41 

0 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

62 

77 

74 

77 

80 

82 

73 

69 

70 

68 

65 

55 

64 

64 

73 

75 

73 

80 

78 

75 

77 

56 

47 

59 

69 

69 

77 

76 

75 

59 

71 

4 

MIN 

37 

44 

45 

36 

37 

39 

50 

50 

37 

48 

40 

44 

27 

30 

31 

36 

41 

35 

37 

34 

35 

47 

35 

22 

26 

32 

34 

32 

32 

33 

36 

9 

SQUIRREL    INN  2 

84 

79 

78 

77 

80 

81 

80 

75 

78 

74 

75 

68 

65 

71 

75 

79 

78 

80 

83 

79 

81 

65 

54 

57 

53 

70 

70 

58 

73 

79 

MIN 

67 

65 

63 

63 

61 

52 

56 

61 

50 

62 

59 

54 

44 

48 

52 

61 

54 

63 

63 

51 

42 

39 

45 

53 

54 

64 

56 

55 

56 

5 

STOCKTON   CAA  AP 

99 

93 

91 

90 

96 

102 

83 

93 

65 

87 

80 

79 

82 

89 

94 

99 

92 

94 

99 

91 

95 

80 

73 

79 

65 

92 

96 

96 

93 

94 

90 

1 

MIN 

61 

59 

57 

55 

55 

53 

69 

64 

51 

59 

55 

50 

52 

55 

58 

57 

59 

59 

57 

56 

50 

49 

49 

51 

56 

61 

59 

59 

57 

5 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

99 

94 

90 

89 

86 

94 

98 

82 

91 

83 

61 

78 

80 

80 

65 

90 

96 

89 

91 

94 

68 

92 

82 

72 

77 

83 

69 

93 

92 

89 

87 

6 

MIN 

60 

58 

59 

51 

55 

52 

70 

57 

58 

60 

54 

58 

54 

52 

57 

56 

55 

55 

57 

53 

57 

50 

45 

47 

48 

54 

56 

55 

55 

66 

.0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

99 

94 

90 

90 

97 

100 

93 

91 

91 

84 

62 

80 

80 

89 

94 

97 

92 

95 

98 

94 

95 

86 

75 

81 

86 

92 

92 

96 

93 

93 

90 

6 

MIN 

57 

57 

55 

52 

55 

60 

59 

54 

59 

57 

54 

56 

53 

55 

57 

56 

60 

54 

57 

57 

55 

55 

48 

45 

44 

47 

54 

56 

55 

53 

55 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

98 

97 

92 

94 

99 

105 

101 

89 

89 

86 

80 

81 

83 

90 

94 

94 

94 

97 

97 

93 

96 

90 

71 

91 

92 

95 

99 

100 

99 

96 

92 

8 

MIN 

64 

58 

54 

63 

59 

62 

71 

55 

53 

51 

48 

55 

48 

54 

57 

54 

60 

55 

59 

65 

57 

53 

43 

40 

50 

65 

60 

56 

55 

57 

56 

.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

91 

87 

85 

81 

90 

97 

80 

82 

79 

75 

71 

70 

70 

84 

65 

84 

86 

89 

65 

68 

66 

72 

59 

70 

80 

88 

88 

89 

88 

86 

82 

3 

MIN 

59 

56 

54 

51 

53 

60 

55 

60 

52 

49 

45 

45 

43 

48 

55 

54 

5  3 

55 

54 

55 

55 

50 

42 

38 

48 

49 

59 

59 

58 

62 

52 

.6 

SUNLAND 

MAX 

104 

90 

92 

94 

101 

105 

101 

101 

105 

97 

96 

87 

66 

102 

105 

105 

104 

103 

106 

99 

102 

84 

56 

84 

95 

100 

99 

97 

93 

96 

96 

>  8 

MIN 

58 

56 

58 

57 

52 

64 

54 

67 

65 

58 

55 

54 

51 

50 

61 

59 

69 

55 

66 

63 

62 

53 

56 

50 

52 

57 

53 

63 

58 

59 

59 

.8 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

91 

87 

85 

79 

84 

69 

81 

79 

82 

79 

87 

67 

71 

73 

76 

85 

81 

82 

82 

76 

84 

79 

59 

60 

74 

78 

79 

63 

82 

77 

79 

.0 

MIN 

50 

46 

41 

44 

47 

44 

54 

47 

44 

39 

39 

39 

39 

36 

36 

40 

40 

36 

39 

35 

40 

35 

23 

30 

40 

36 

39 

39 

40 

40 

.1 

TABLE  MTN 

MAX 

82 

80 

78 

74 

74 

77 

69 

73 

73 

71 

73 

67 

63 

65 

69 

72 

74 

75 

77 

75 

74 

68 

52 

48 

58 

65 

65 

58 

70 

70 

70 

■  0 

MIN 

50 

62 

58 

57 

56 

52 

56 

57 

57 

55 

55 

48 

43 

46 

52 

57 

59 

55 

56 

52 

35 

33 

37 

49 

45 

45 

56 

56 

52 

.1 

TAHOE 

MAX 

77 

80 

76 

74 

70 

73 

76 

74 

70 

72 

69 

65 

56 

62 

53 

67 

71 

73 

70 

75 

55 

75 

65 

50 

52 

64 

66 

69 

69 

55 

66 

■  5 

MIN 

40 

44 

46 

42 

42 

45 

53 

49 

40 

43 

40 

45 

31 

34 

35 

40 

41 

40 

41 

40 

39 

45 

35 

27 

32 

36 

39 

36 

39 

40 

40 

.1 

TEHACHAP I 

MAX 

92 

89 

84 

86 

90 

92 

75 

85 

89 

78 

74 

54 

62 

81 

85 

89 

86 

64 

86 

89 

92 

80 

68 

51 

73 

85 

65 

64 

84 

82 

81 

•  8 

MIN 

54 

65 

62 

48 

48 

43 

49 

56 

51 

49 

55 

45 

45 

40 

43 

45 

46 

50 

45 

53 

47 

47 

49 

40 

39 

48 

45 

50 

51 

47 

48 

•  6 

TEJON  RANCHO 

MAX 

104 

105 

95 

93 

95 

96 

90 

89 

87 

84 

83 

78 

77 

65 

82 

97 

95 

92 

95 

91 

94 

94 

83 

72 

79 

86 

96 

95 

94 

96 

90 

•  1 

MIN 

74 

74 

70 

63 

54 

71 

69 

59 

60 

60 

63 

54 

52 

56 

60 

63 

66 

64 

66 

70 

52 

71 

56 

50 

51 

65 

63 

70 

66 

58 

53 

.1 

THERMAL   CAA  AP 

MAX 

108 

109 

108 

108 

106 

112 

109 

108 

109 

111 

106 

103 

97 

103 

106 

107 

107 

106 

108 

108 

109 

100 

90 

89 

94 

104 

96 

98 

96 

97 

MIN 

75 

78 

75 

73 

80 

79 

78 

81 

79 

60 

70 

78 

70 

64 

66 

65 

64 

64 

65 

69 

72 

69 

66 

64 

50 

68 

70 

54 

66 

70 

.5 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

102 

98 

99 

95 

97 

101 

94 

94 

95 

85 

64 

65 

64 

90 

100 

100 

97 

94 

95 

93 

97 

92 

74 

81 

85 

90 

95 

94 

95 

MIN 

66 

58 

64 

58 

59 

59 

65 

59 

55 

62 

62 

50 

52 

54 

60 

57 

58 

56 

60 

50 

51 

50 

53 

50 

57 

56 

64 

5S 

.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

98 

96 

92 

89 

95 

100 

96 

87 

88 

64 

78 

75 

76 

83 

89 

92 

91 

92 

93 

92 

91 

89 

70 

73 

80 

92 

92 

92 

91 

90 

88 

MIN 

60 

57 

54 

52 

53 

59 

64 

57 

52 

53 

48 

53 

44 

47 

52 

55 

55 

54 

55 

54 

55 

50 

50 

44 

42 

A6 

50 

53 

53  51 

52 

•  4 

TORRANCE 

MAX 

80 

79 

80 

81 

83 

85 

90 

83 

81 

80 

77 

79 

80 

84 

87 

89 

85 

83 

79 

67 

85 

76 

75 

81 

88 

92 

89 

89 

77  81 

82 

MIN 

63 

64 

65 

66 

50 

64 

67 

67 

62 

60 

57 

58 

55 

54 

52 

61 

51 

55 

67 

62 

54 

55 

52 

59 

59 

53 

5C 

59 

60 

.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 

102 

98 

93 

90 

90 

96 

102 

82 

90 

85 

61 

79 

75 

80 

87 

92 

96 

92 

93 

98 

91 

93 

65 

74 

78  65 

92 

93 

95  93 

MIN 

58 

56 

51 

48 

55 

55 

53 

54 

56 

57 

55 

55 

58 

60 

62 

60 

56 

57 

61 

57 

57 

48 

49 

49  52 

52 

65 

58  57 

65 

.8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

98 

95 

89 

90 

96 

105 

99 

90 

85 

81 

80 

79 

63 

92 

93 

98 

96 

95 

102 

93 

97 

82 

78 

81 

66  92 

97 

95 

95 

97 

MIN 

58 

54 

60 

57 

56 

60 

69 

62 

63 

64 

59 

57 

58 

64 

62 

55 

59 

57 

55 

52 

52 

56 

47 

51 

65 

61 

58 

57 

59 

.4 

TRONA 

MAX 

109 

110 

107 

106 

103 

99 

109 

104 

101 

102 

100 

98 

91 

90 

92 

95 

100 

102 

102 

104 

101 

102 

95 

76 

78  86 

96 

93 

92 

97 

MIN 

73 

74 

69 

57 

71 

57 

58 

68 

55 

66 

50 

62 

61 

58 

59 

64 

53 

67 

54 

65 

62 

52 

53 

54 

63 

57 

52 

62 

52 

.9 

TRUCKEE  RS 

MAX 

87 

85 

78 

75 

76 

61 

62 

78 

71 

72 

71 

68 

58 

66 

72 

75 

78 

60 

60 

78 

74 

60 

68 

47 

55 

71 

74 

78 

78 

78 

•  0 

MIN 

36 

45 

40 

35 

35 

39 

49 

46 

35 

41 

39 

45 

28 

29 

32 

36 

33 

33 

33 

46 

35 

20 

26 

32 

34 

32 

33 

34 

36 

.2 

TULELAKE 

MAX 

89 

85 

82 

80 

86 

91 

90 

65 

76 

75 

71 

67 

54 

58 

77 

77 

75 

78 

77 

73 

77 

75 

54 

63 

75 

80 

63 

64  62 

71 

MIN 

43 

37 

37 

37 

38 

36 

42 

50 

45 

41 

46 

40 

40 

31 

34 

41 

32 

35 

27 

30 

35 

32 

24 

31  48 

37 

36 

39 

36 

37 

.3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

104 

93 

90 

95 

99 

105 

87 

83 

65 

81 

77 

74 

81 

65 

89 

69 

91 

90 

93 

65 

94 

69 

67 

79  88 

92 

95 

96 

94 

86 

.0 

MIN 

68 

62 

64 

59 

73 

69 

54 

52 

58 

50 

57 

51 

54 

60 

63 

65 

56 

61 

52 

60 

50 

50 

52 

62 

65 

69 

71 

73 

62 

.2 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

86 

86 

85 

84 

93 

94 

96 

94 

94 

93 

86 

63 

81 

91 

93 

97 

96 

91 

90 

92 

90 

80 

76 

78 

93  92 

91 

88 

86 

66 

88 

.9 

MIN 

57 

57 

51 

56 

58 

64 

67 

68 

55 

54 

50 

53 

50 

52 

60 

53 

53 

52 

55 

52 

50 

66 

63 

59 

56  50 

52 

54 

52 

60 

57 

.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

107 

108 

106 

94 

100 

104 

103 

104 

104 

105 

104 

96 

69 

94 

96 

97 

104 

105 

105 

102 

107 

97 

97 

76 

84  94 

90 

88 

94  92 

98 

.4 

MIN 

7 1 

73 

68 

59 

76 

57 

65 

61 

59 

62 

63 

55 

65 

63 

64 

50 

60 

56  64 

51 

59 

59 

60 

65 

.e 

TWIN  LAKES 

MAX 

63 

71 

70 

73 

71 

67 

51 

53 

65  65 

72 

71 

73 

MIN 

48 

37 

39 

35 

39 

49 

30 

22 

34  41 

40 

40  40 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  301  - 


CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

UK  I  AH 

MIN 

103 
56 

98 
53 

87 
49 

94 
55 

102 
52 

106 
54 

95 
66 

85 
65 

86 
49 

82 
51 

74 

50 

72 
51 

78 
48 

91 
49 

99 
48 

94 
53 

87 
51 

93 
49 

92 
49 

98 
48 

90 
50 

81 
50 

76 
40 

85 
36 

95 
43 

102 
48 

103 
51 

103 
51 

94 
51 

101 
53 

91.5 
50.6 

UCLA 

MAX 
MIN 

75 
60 

73 
58 

75 
62 

76 
56 

84 

62 

94 
67 

93 
69 

86 
70 

89 
63 

87 
61 

79 
61 

75 
59 

72 
59 

83 
62 

93 
65 

92 
70 

86 
64 

84 
61 

82 
59 

86 
62 

76 
55 

72 
61 

67 
61 

76 

59 

89 
62 

93 
67 

93 
66 

89 
70 

60 
66 

81 
62 

82.6 
62.7 

UPLAND 

MAX 
MIN 

92 
65 

85 
60 

86 
58 

88 
61 

98 
63 

100 
73 

98 
72 

98 
69 

95 
68 

95 
68 

92 
62 

90 
61 

78 
57 

94 
53 

98 
62 

99 
74 

99 
69 

91 
68 

91 
72 

95 
58 

93 
66 

76 
52 

63 

58 

76 
53 

88 
51 

95 
65 

92 
62 

91 
70 

87 
65 

91 
64 

90.5 
63.6 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 
MIN 

103 
48 

97 
39 

92 
47 

98 
42 

98 
43 

102 
45 

86 
43 

81 
43 

94 
38 

90 
45 

94 
41 

93 
42 

93 
40 

92 
40 

88 
43 

77 
31 

28 

96 

97 
43 

97 
42 

97 
43 

96 
45 

93.5 
41.5 

UPR   SAN   LEANORO  FILTERS 

MAX 
MIN 

85 
52 

84 

53 

79 
52 

71 
50 

81 
50 

93 
51 

94 
58 

83 
59 

78 
54 

79 

56 

75 
50 

73 
50 

73 
51 

79 
51 

88 
53 

88 
54 

89 
57 

75 
50 

88 
55 

92 
51 

92 
51 

91 
49 

66 
47 

65 
47 

78 
46 

85 
47 

95 
60 

93 
55 

89 
53 

61 
51 

82.7 
52.1 

VACAVl LLE 

MAX 
MIN 

101 
60 

98 
59 

94 
59 

92 
51 

100 
57 

106 

57 

83 
70 

90 
66 

90 
54 

85 
62 

82 
56 

82 
58 

86 
56 

95 
57 

97 
63 

100 
57 

94 

62 

99 
56 

102 
5o 

97 
61 

98 
55 

78 
58 

77 
50 

85 
60 

90 
49 

100 
50 

99 
59 

97 
58 

97 
56 

96 
60 

93.1 
57.7 

VALYERMO  RS 

MAX 
MIN 

98 
59 

95 
60 

94 
62 

94 
55 

94 
55 

91 

55 

84 
51 

88 
55 

92 
55 

91 
47 

89 
48 

90 
46 

■  82 
40 

83 
40 

87 
45 

90 
50 

94 
40 

91 

50 

94 
53 

93 
49 

93 

52 

92 
50 

80 
45 

68 
40 

77 
46 

65 
57 

85 
50 

88 
51 

68 
46 

90 
49 

86.7 
50.1 

V  I CTORV I LLE    PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

101 

62 

103 
66 

100 
62 

97 

58 

95 
60 

96 

51 

96 
63 

96 
61 

95 

59 

97 

57 

93 
50 

92 
58 

85 
52 

83 
45 

86 
49 

91 
53 

95 
55 

95 
53 

96 

55 

99 

53 

97 
55 

97 

55 

86 
55 

68 
43 

72 
41 

79 
45 

88 
50 

87 
63 

84 
55 

91 
54 

91.3 
54.6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

103 
68 

103 
66 

102 
61 

97 
53 

95 
55 

98 
64 

102 
71 

76 

63 

93 
61 

92 
60 

87 
60 

86 
59 

83 
52 

82 
55 

88 
59 

92 
61 

100 
63 

97 
56 

94 

63 

97 
61 

94 
60 

97 
64 

93 

59 

75 
50 

79 
53 

65 
54 

90 
59 

96 
61 

96 
63 

97 
62 

92.3 
59.9 

VlSTA 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
60 

82 
61 

81 
57 

84 

60 

89 
62 

93 
65 

86 
63 

85 

60 

84 

55 

82 
57 

82 
61 

78 
54 

83 
51 

90 
54 

92 
56 

90 
55 

84 
54 

85 
54 

86 

52 

85 
53 

77 
62 

75 
62 

77 

58 

67 
50 

87 
50 

87 
52 

88 
61 

86 
55 

82 
57 

84 . 2 
57.4 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

98 
65 

95 
60 

91 

59 

90 
60 

95 
63 

103 
67 

100 
67 

84 
62 

84 
58 

83 
51 

77 
51 

73 
53 

75 
47 

85 
59 

91 
64 

90 
59 

87 

62 

92 
60 

93 
64 

89 
64 

92 
58 

90 

56 

66 
44 

76 
41 

89 
57 

93 
61 

94 

65 

95 
67 

93 
62 

93 
65 

88.5 
59.0 

WALNUT   CREEK    2  ESE 

MAX 
MIN 

101 
58 

97 
60 

92 
58 

82 
55 

90 
48 

98 
56 

103 
64 

88 
51 

85 

50 

83 
57 

80 
46 

79 
49 

78 
48 

82 

50 

91 
50 

95 
53 

98 

56 

87 
48 

95 
52 

99 
49 

94 

49 

98 
53 

73 
45 

75 
39 

81 
40 

87 
47 

95 
49 

96 

55 

97 
52 

93 
50 

89.7 
51.2 

WALNUT  GROVE 

MAX 
MIN 

99 
59 

90 
57 

90 
54 

89 

52 

95 
54 

100 
58 

85 
68 

87 
63 

84 
60 

84 

59 

87 
54 

78 
57 

82 
57 

88 
58 

92 
57 

95 
56 

93 
60 

95 

59 

97 
56 

92 
60 

92 
50 

62 
56 

74 

52 

78 
46 

64 
47 

93 
49 

93 

56 

97 
53 

95 
56 

93 
56 

69.4 
56.0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

99 
A7 

93 
56 

91 
56 

93 
52 

94 

56 

97 
59 

95 
60 

95 
57 

97 

58 

94 

50 

93 
46 

90 
49 

80 
37 

90 
41 

92 
41 

95 
41 

95 
41 

96 
45 

97 
49 

95 
49 

94 

49 

91 
43 

77 

56 

74 

56 

82 
46 

67 
47 

85 
52 

82 
57 

88 
46 

92 
49 

90.8 
49.8 

WASCO 

MAX 
MIN 

102 
68 

103 
71 

101 
63 

94 

57 

92 
58 

96 
67 

76 
61 

90 
63 

89 
62 

89 
61 

85 
61 

81 
54 

80 
56 

87 
58 

92 
59 

99 
63 

96 
60 

93 
60 

96 
60 

94 
61 

96 
64 

94 

60 

76 
51 

79 

51 

84 

53 

93 
58 

97 
60 

95 
67 

96 
60 

91.2 
60.2 

WA  T  SONV I L  LE   WATE  PWORKS 

MAX 
MIN 

70 
56 

70 
56 

67 
56 

70 
49 

71 
49 

85 

52 

84 
61 

80 
59 

71 

54 

73 
53 

75 
57 

75 
50 

74 
48 

76 
52 

84 
52 

95 
52 

88 
51 

74 
47 

85 
48 

87 
47 

85 
50 

85 
52 

68 
51 

69 
42 

73 
45 

85 
49 

94 
54 

99 
52 

84 
56 

69 
52 

78.6 
51.7 

WEAVERVILLE  PS 

MAX 
MIN 

101 
47 

96 
40 

90 
41 

87 
42 

90 
41 

96 

101 

53 

86 
56 

80 
44 

84 
42 

78 
48 

72 
53 

72 
48 

72 
38 

83 
40 

89 
41 

82 
49 

86 
40 

89 
41 

82 
34 

89 
36 

86 
46 

62 

33 

67 
24 

76 
30 

67 
36 

93 
40 

95 
40 

96 
39 

95 
40 

65.4 
41.5 

WEED   1  5 

MAX 
M  I  N 

87 
43 

83 
36 

72 
38 

77 

37 

76 

39 

84 

45 

89 
46 

80 
50 

75 
57 

68 
53 

64 
44 

65 
46 

59 
42 

65 
37 

79 
42 

77 
41 

WHEELER 

MAX 
MIN 

73 
53 

72 
54 

64 
47 

69 
51 

75 
49 

81 
54 

71 
57 

70 
60 

69 
56 

69 
59 

67 

53 

68 
52 

68 
53 

75 
55 

78 
60 

75 
53 

72 
55 

79 
57 

77 
63 

78 

58 

77 
61 

73 
54 

64 
46 

69 
46 

70 
51 

88 
56 

79 
55 

70 
53 

63 
50 

57 
46 

72.0 
54.0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

70 
40 

67 
42 

64 
34 

64 

33 

63 
31 

62 
35 

63 
39 

55 
40 

58 
40 

61 

37 

61 
42 

60 
38 

54 
29 

54 
23 

71 

28 

58 

30 

61 

32 

61 
29 

65 
32 

64 

32 

65 
34 

65 
36 

58 

35 

39 
13 

45 

20 

57 
28 

58 
31 

59 
29 

68 
31 

62 
30 

60.4 
32.4 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

59 
38 

55 
39 

58 
37 

52 
34 

51 
30 

52 
30 

48 
34 

44 
31 

46 

33 

48 

32 

48 
26 

48 

28 

46 
23 

36 
24 

43 
26 

46 

33 

49 

23 

47 

32 

50 
25 

51 
34 

55 
37 

52 
30 

42 
26 

36 
4 

34 

13 

44 
20 

44 

20 

21 

50 
28 

46 
33 

47.5 
28.1 

W I LU 1 AMS 

MAX 
MIN 

101 
57 

99 

57 

96 
54 

96 
56 

99 
57 

106 
61 

99 
59 

97 
58 

92 
57 

93 
60 

86 
50 

88 
49 

89 
53 

91 
55 

92 
56 

95 
58 

97 
66 

96 
58 

97 
57 

100 
60 

93 
56 

94 
55 

80 
51 

74 

52 

96 
56 

97 
55 

99 
56 

98 
56 

96 
56 

97 
64 

94,5 
56.6 

WI  LLOWS 

MAX 
MIN 

101 
67 

97 
61 

96 
57 

87 
61 

93 

59 

96 

62 

108 
73 

87 
68 

90 
57 

82 

55 

85 
51 

80 
52 

82 
51 

87 
67 

93 
72 

98 
57 

92 
64 

95 
64 

99 
57 

98 
62 

95 
57 

97 

53 

74 
48 

75 

52 

84 

53 

95 
52 

99 
61 

101 

58 

96 
58 

99 
63 

92.0 
59.1 

WI NTERS 

MAX 
MIN 

104 
62 

103 
60 

96 
55 

95 
55 

94 

57 

101 
63 

106 
76 

86 
60 

90 
65 

91 
63 

86 

59 

83 
60 

82 
57 

85 
65 

94 
63 

97 
57 

99 
63 

94 
59 

99 
58 

101 
68 

95 
57 

98 
58 

83 
54 

79 
54 

84 
49 

90 
53 

99 
56 

98 
59 

99 
61 

98 
59 

93.6 
59.5 

WOODFORDS 

MAX 
MIN 

82 
57 

88 
58 

80 
54 

77 
49 

80 
47 

84 
48 

82 
54 

76 
47 

79 
46 

78 
48 

76 
45 

70 
40 

66 
37 

70 
39 

74 
42 

82 
46 

78 
54 

79 
48 

84 
52 

72 
43 

84 
48 

73 
56 

37 

58 
27 

71 
34 

72 
39 

77 
44 

78 
47 

78 
46 

75 
46 

76.7 
45.9 

WOODLAND    1  WNW 

MIN 

103 
58 

98 
54 

96 
50 

90 
50 

93 
53 

100 
60 

109 
70 

85 
66 

90 
57 

90 
58 

87 
50 

84 

53 

82 
53 

83 
57 

90 
63 

93 
54 

97 
57 

95 

56 

95 
54 

101 

65 

92 
54 

98 
51 

86 
54 

75 

52 

80 
45 

87 
49 

97 
54 

98 
55 

96 
55 

55 

55.4 

Y008A  LINDA 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
59 

89 
61 

88 
58 

98 
58 

101 

62 

102 
67 

98 
63 

99 

57 

94 

55 

92 
51 

87 
54 

85 
52 

99 
53 

99 
54 

104 
58 

98 
55 

98 
51 

97 
53 

98 
52 

89 

53 

82 
64 

69 
62 

85 
56 

86 
53 

99 

52 

94 

55 

93 
61 

91 
56 

91 
60 

92.8 
57.0 

Y05EMITE  NP 

MAX 
MIN 

93 
56 

92 
55 

88 
56 

86 
57 

92 
47 

95 

60 

77 
59 

82 
55 

84 
47 

80 

77 
45 

71 
49 

72 
42 

80 
44 

84 
47 

88 
55 

86 
54 

87 

56 

89 
52 

86 
54 

89 
48 

61 
49 

64 
48 

67 
47 

75 

39 

66 
44 

86 
46 

64 
49 

84 
45 

84 
47 

83.0 
49.9 

TREKA 

MIN 

95 
53 

93 
46 

81 
45 

82 
45 

86 
47 

92 
50 

96 

55 

89 

58 

75 
49 

83 
48 

79 
53 

75 
52 

72 

52 

71 

76 
44 

82 
46 

72 
49 

78 
41 

82 
44 

72 

38 

77 
39 

83 
40 

55 
37 

60 
30 

68 
33 

61 
41 

85 
49 

88 
47 

89 
48 

66 
50 

80.1 
45.8 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations 
are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  complete- 
ness and  placed  on  punch  cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Printing  and  mailing  is  done  at  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,   North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have 
been  received.     Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the 
printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which 
data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center,  Asheville,  North 
Carolina  should  be  advised. 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
-  302  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


SEPTEMBER  1958 


StatiOD 

Day  of  month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

1  23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.30 

.27 

.27 

.32 

.26 

.23 

.35 

.15 

.30 

.26 

.29 

.30 

.30 

.26 

.29 

.30 

.30 

.28 

.28 

.30 

.30 

.30 

.17 

.27 

.26 

.19 

.22 

.22 

.24 

.20 

7.98 

WIND 

_ 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 

.  45 

60 

.60 

.60 

.  4a 

.  45 

.  37 

.03 

.45 

.75 

.  45 

.  30 

.  24 

.  60 

.  30 

.  45 

.  60 

.  30 

.60 

.  39 

.  45 

.  47 

.  21 

.  30 

.  20 

* 

* 

1.20 

.  30 

12. 11 

WIND 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.67 

.52 

.56 

.62 

.45 

.23 

.38 

.24 

.54 

.49 

.42 

.36 

.57 

.14 

.37 

.30 

.59 

.32 

.40 

.54 

.44 

.38 

.24 

.22 

.27 

.17 

.44 

.13 

.35 

.35 

WIND 

48 

42 

71 

2 

55 

51 

26 

48 

16 

79 

93 

42 

17 

16 

18 

11 

39 

59 

1554 

MAX 

94 

93 

87 

86 

92 

90 

88 

86 

82 

81 

82 

77 

74 

83 

82 

85 

83 

87 

85 

92 

86 

75 

77 

75 

74 

80 

82 

83 

85 

85 

83.7 

MIN 

64 

64 

62 

58 

60 

66 

62 

64 

60 

58 

54 

54 

49 

50 

54 

57 

60 

59 

58 

59 

57 

57 

54 

55 

56 

52 

57 

61 

58 

57 

56.0 

BERRTESSA  LAKE 

EVAP 

.45 

.  31 

• 

• 

■  37 

.  31 

,  30 

.  33 

.  41 

.  35 

.  17 

.  21 

.  28 

.  31 

.  28 

.  28 

.  30 

.  30 

.  31 

WIND 

28 

55 

■ 

•  ^2 

• 

• 

• 

• 

84 

• 

■ 

• 

*  48 

29 

17 

76 

32 

117 

6 

82 

134 

13 

17 

12 

20 

28 

1494 

MAX 

96 

91 

90 

87 

92 

92 

80 

89 

85 

80 

79 

77 

84 

92 

93 

95 

89 

97 

97 

101 

90 

80 

78 

82 

90 

92 

91 

91 

89 

93 

88.7 

MIN 

65 

62 

56 

57 

56 

64 

67 

67 

62 

61 

56 

58 

55 

55 

64 

60 

64 

60 

61 

59 

58 

60 

51 

60 

54 

62 

63 

61 

61 

62 

' 

BOCA 

EVAP 

.  33 

.  31 

.37 

.35 

.24 

.31 

.23 

.19 

.28 

.26 

.39 

.37 

.16 

.17 

.21 

.22 

.29 

.25 

.24 

.30 

.24 

.27 

.22 

.04 

.12 

.24 

.30 

.26 

.25 

.  20 

7.61 

WIND 

36 

48 

63 

65 

34 

47 

36 

45 

53 

51 

62 

74 

81 

36 

40 

37 

55 

34 

31 

53 

42 

47 

98 

48 

44 

51 

78 

42 

39 

35 

BURLINGAHE 

EVAP 

,20 

.  23 

.26 

.20 

.25 

.21 

.22 

.22 

.21 

.23 

.24 

.27 

.24 

.19 

.23 

.30 

.30 

.19 

.27 

.26 

.23 

.30 

.13 

.18 

.23 

.24 

.23 

.27 

.24 

.13 

6.90 

WIND 

'49 

72 

86 

64 

52 

48 

54 

40 

73 

83 

97 

93 

157 

48 

64 

73 

126 

72 

76 

94 

75 

127 

76 

73 

53 

43 

40 

44 

113 

75 

MAX 

85 

85 

81 

87 

86 

86 

82 

82 

82 

84 

83 

80 

73 

76 

81 

86 

89 

88 

82 

79 

83.4 

MIN 

60 

56 

54 

53 

51 

55 

65 

65 

58 

64 

58 

57 

58 

56 

57 

57 

58 

53 

56 

54 

56 

56 

51 

49 

48 

54 

58 

57 

56 

56 

56.2 

CACHUHA  DAU 

EVAP 

.26 

.29 

• 

* 

• 

• 

■ 

• 

• 

■ 

•  Vl 

*  c^ 

• 

.30 

.  27 

.  39 

.  39 

.  28 

.  31 

.  32 

.  27 

.  30 

.  14 

.  04 

.  26 

in 
.  30 

.  37 

.  34 

.  28 

.  20 

7.96 

38 

39 

37 

34 

30 

34 

70 

34 

34 

31 

54 

81 

84 

36 

65 

46 

33 

32 

45 

37 

36 

46 

92 

11 

66 

57 

59 

oc 
36 

32 

1355 

CAHP  PARDEE 

EVAP 

.36 

.36 

.35 

.36 

.29 

.32 

.35 

.20 

.30 

.25 

.22 

.27 

.22 

.23 

.24 

.26 

.31 

.25 

.28 

.29 

.23 

.27 

.29 

.28 

.22 

.21 

.21 

.22 

.24 

.22 

8.10 

WIND 

30 

34 

34 

39 

31 

24 

38 

42 

39 

39 

38 

40 

37 

34 

27 

28 

30 

25 

28 

28 

19 

26 

34 

28 

26 

22 

21 

20 

26 

20 

907 

60 

.  30 

.  31 

.  19 

* 

* 

.  83 

.  30 

.  29 

.  27 

.  23 

* 

* 

.  65 

.  28 

.  20 

.  27 

.  20 

• 

* 

.91 

.  19 

.  17 

* 

* 

* 

1.77 

.  13 

WIND 

* 

49 

39 

15 

16 

147 

24 

80 

52 

75 

105 

25 

16 

24 

12 

129 

22 

19 

73 

23 

945 

\j  ov  Lin   V 1  s  1  n 

.24 

.23 

.25 

.26 

.23 

* 

.74 

.24 

.25 

.25 

.22 

* 

• 

.71 

.25 

.25 

.20 

.19 

* 

• 

.56 

.16 

.13 

.24 

.28 

* 

.  55 

.18 

WIND 

98 

70 

73 

* 

235 

108 

97 

98 

90 

* 

* 

255 

62 

68 

87 

60 

189 

85 

85 

83 

59 

150 

65 

2316 

MAX 

81 

83 

86 

91 

89 

87 

85 

85 

84 

85 

88 

85 

87 

85 

73 

74 

81 

82 

86 

86 

84.1 

MIN 

65 

66 

66 

65 

64 

- 

- 

66 

67 

65 

65 

65 

- 

- 

58 

62 

58 

59 

60 

- 

59 

64 

63 

54 

53 

- 

- 

53 

64 

61.9 

COW  CREEK 

EVAP 

75 

70 

•  36 

*  ^ 

■7 

•  30 

on 

*  f 

■ 

CO 

.  53 

.  45 

WIND 

'20 

25 

104 

102 

*  46 

• 

•  ®^ 

*  41 

*  35 

133 

*94 

206 

96 

32 

*  8 

*  6 

'  2 

3 

3 

•  £^ 

IS 

104 

293 

80 

150 

64 

22 

3 

5 

1831 

MAX 

102 

102 

102 

100 

100 

103 

95 

101 

92 

95 

89 

77 

96 

95 

95 

97 

95 

95 

98 

96 

97 

99 

78 

78 

90 

90 

95 

92 

95 

94.4 

86 

73 

75 

70 

72 

83 

81 

85 

75 

71 

69 

68 

69 

65 

69 

71 

73 

71 

69 

70 

70 

72 

70 

60 

- 

58 

72 

70 

70 

70 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 

36 

.  37 

.35 

.33 

.22 

.27 

.48 

.18 

.31 

.31 

.24 

.27 

.24 

.33 

.39 

.33 

.30 

.27 

.33 

.40 

.37 

.30 

.15 

.40 

.27 

.21 

.24 

.22 

.22 

.27 

8.93 

'28 

56 

73 

61 

17 

21 

73 

54 

57 

75 

27 

36 

37 

90 

104 

59 

23 

26 

51 

99 

70 

37 

56 

161 

59 

19 

26 

12 

16 

20 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.25 

.26 

.21 

* 

* 

.75 

* 

.58 

.22 

.24 

* 

♦ 

.75 

.30 

.26 

.25 

.31 

* 

« 

.85 

.17 

.23 

.25 

.19 

* 

* 

.84 

.19 

7.57 

WIND 

* 

(201 

116 

122 

70 

• 

* 

240 

* 

356 

163 

188 

« 

• 

291 

74 

60 

95 

61 

* 

* 

259 

126 

83 

73 

55 

♦ 

• 

213 

78 

2924 

MAX 

- 

85 

lo 

?® 

cl 

c^ 

84 

"aL 

c? 

- 

CO 

52 

52 

52 

~ 

57 

~ 

CO 

57 

54 

54 

~ 

54 

CO 

58 

58 

cc 

56 

56 

~ 

cc 

56 

cn 
50 

cn 
50 

49 

51 

cc 

56 

ce 
56 

FALL  RIVER  UILLS  INTAKE 

EVAP 

* 

• 

<L01 

.45 

.30 

.37 

* 

.80 

.30 

.30 

.30 

.21 

.23 

* 

.40 

.22 

.30 

.22 

.30 

.30 

* 

.55 

.23 

.15 

.15 

.39 

.26 

.45 

.21 

8.20 

WIND 

• 

33 

90 

26 

39 

* 

132 

91 

99 

111 

74 

121 

• 

67 

42 

84 

43 

39 

104 

* 

94 

55 

88 

26 

46 

60 

• 

34 

43 

1791 

FOLSOU  DAH 

36 

34 

• 

• 

•  ^® 

• 

'  fi^ 

on 

• 

•  30 

•  32 

•  30 

• 

•  30 

.33 

■  32 

8  60 

WIND 

'39 

53 

* 

82 

42 

*  40 

'  oc 

68 

• 

■  g^ 

'  49 

*  60 

•  ^® 

•  ^* 

1742 

.48 

.51 

.49 

.52 

.48 

.44 

.46 

.15 

.32 

.40 

•39 

.35 

.41 

.39 

.32 

.35 

.42 

.47 

.36 

.42 

.38 

.37 

.45 

.20 

.23 

.28 

.32 

.35 

.34 

.42 

11  47 

WIND 

42 

42 

1570 

MAX 

94 

89 

87 

90 

94 

73 

92 

90 

85 

85 

80 

81 

85 

89 

96 

88 

89 

89 

92 

88 

85 

76 

80 

83 

85 

89 

88 

89 

87.3 

MIN 

68 

66 

62 

56 

58 

62 

64 

65 

61 

62 

62 

61 

54 

56 

55 

60 

55 

60 

59 

61 

57 

62 

60 

53 

53 

56 

58 

60 

63 

64 

59.8 

HAllILTON  AFB  1  E 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.20 

.22 

.  17 

.30 

.18 

.30 

.30 

.30 

.21 

.28 

.28 

.18 

.30 

.30 

.35 

.18 

.25 

.12 

.23 

.20 

.21 

.20 

.35 

.20 

.  30 

7.38 

67 

61 

76 

50 

10 

40 

55 

43 

42 

50 

102 

48 

58 

49 

32 

36 

50 

75 

25 

75 

10 

40 

40 

66 

38 

22 

24 

45 

50 

55 

MAX 

85 

84 

80 

82 

86 

85 

89 

87 

87 

80 

81 

77 

81 

85 

86 

88 

85 

86 

65 

85 

85 

85 

76 

78 

86 

86 

87 

88 

81 

80 

83.9 

MIN 

60 

55 

55 

54 

55 

60 

64 

64 

57 

63 

54 

55 

53 

57 

59 

57 

57 

54 

63 

55 

57 

56 

49 

48 

50 

54 

59 

59 

56 

55 

56.5 

HFTCH  HETCHT 

EVAP 

.25 

.30 

.  22 

.28 

.  22 

.  27 

.  13 

.07 

.23 

.  15 

.  19 

.  17 

.  16 

.  17 

.  17 

.  20 

.23 

.  20 

.  18 

.  23 

.  21 

.  21 

.  11 

.  14 

.  13 

.  14 

.  20 

.  19 

.  16 

.  16 

5.67 

WIND 

- 

- 

JOICE  ISLAND 

EVAP 

* 

ajOl 

.  59 

^40 

7.09 

WIND 

ABB 

* 

120 

* 

« 

• 

* 

290 

* 

* 

* 

• 

• 

m 

* 

* 

♦ 

595 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

2533 

KETTLEMAN  CITT  1  SSW 

EVAP 

.48 

.45 

.  52 

.  46 

.  45 

.  43 

.  26 

.  35 

810.74 

WIND 

62 

59 

54 

58 

95 

62 

69 

64 

'74 

60 

'74 

'62 

68 

54 

"49 

60 

50 

'22 

'93 

'43 

'79 

56 

60 

■48 

'40 

46 

36 

'43 

1734 

LAKESHORE 

EVAP 

.33 

.32 

•  ^5 

•  ^3 

* 

'  ^0 

•  ^® 

* 

• 

.  13 

* 

•  ^9 

'?n 

• 

• 

'  0^ 

08 

• 

* 

•  r" ' 

20 

* 

21 

6.05 

WIND 

16 

7 

10 

16 

18 

18 

10 

20 

17 

24 

*  1  c 
15 

'  "in 

13 

*  on 

ID 

'  00 

407 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.45 

.42 

.43 

.39 

.41 

.41 

.36 

.20 

.28 

.30 

.21 

.22 

.20 

.32 

.45 

.35 

.33 

.36 

.34 

.38 

.35 

.34 

.14 

.20 

.29 

.57 

.48 

.40 

.33 

.42 

10.33 

WIND 

- 

LODI 

.  37 

.  25 

.  21 

.  33 

.31 

*  -J® 

• 

07 

„_ 

1Q 

-  - 

IQ 

„- 

22 

IB 

7. 30 

WIND 

'34 

'41 

51 

45 

21 

28 

80 

inn 

95 

97 

84 

'  62 

45 

21 

• 

*  34 

• 

•  gg 

• 

41 

*  22 

*  22 

•  2 

*21 

21 

*  13 

1354 

HANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.15 

.37 

.30 

.26 

.30 

.27 

.33 

.23 

.37 

.34 

.24 

.25 

.30 

.33 

.36 

.37 

.24 

.27 

.30 

.39 

.26 

.27 

.21 

.34 

.15 

.23 

.24 

.26 

.27 

.15 

8.35 

WIND 

52 

108 

71 

64 

40 

52 

138 

56 

155 

172 

131 

147 

167 

117 

106 

47 

53 

93 

71 

102 

47 

82 

127 

170 

41 

21 

18 

38 

52 

34 

2572 

MAX 

86 

87 

92 

95 

92 

89 

85 

63 

77 

86.2 

MIN 

62 

61 

57 

56 

59 

63 

65 

64 

60 

60 

53 

56 

57 

60 

60 

60 

61 

59 

60 

60 

60 

60 

55 

50 

51 

58 

59 

61 

60 

60 

58.9 

MORTICELLO  DAM 

EVAP 

.35 

.33 

.32 

.32 

.25 

.28 

.34 

.  17 

.31 

.28 

.27 

.21 

.22 

.21 

.31 

.28 

.30 

.26 

.26 

.30 

.29 

.27 

.12 

.30 

.21 

.24 

.33 

.29 

.26 

.22 

8.10 

WIND 

20 

23 

26 

26 

15 

13 

21 

22 

39 

44 

45 

39 

40 

19 

27 

16 

20 

21 

17 

23 

20 

21 

33 

55 

18 

26 

33 

18 

17 

17 

MAX 

96 

95 

91 

87 

88 

92 

94 

78 

89 

89 

86 

80 

80 

86 

88 

93 

91 

87.6 

MIN 

65 

63 

58 

57 

58 

60 

63 

66 

59 

59 

58 

55 

55 

55 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

62 

58 

53 

49 

50 

52 

60 

60 

61 

62 

58.6 

IMCIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.34 

.30 

.28 

.25 

.31 

.31 

.30 

.27 

.26 

.27 

- 

.25 

.24 

.26 

.27 

.29 

.27 

.30 

.23 

.32 

.33 

.17 

.12 

.27 

.21 

.26 

.27 

.30 

.27 

.24 

B  8.03 
- 

REWABK 

EVAP 

• 

i.47 

.23 

.22 

.22 

* 

* 

.67 

* 

.46 

.22 

.  25 

* 

.  75 

.  28 

.  25 

.  21 

•  ^9 

* 

io? 

• 

■  J® 

* 

* 

•  ^2 

6.87 

WIND 

• 

^84 

36 

44 

29 

• 

• 

102 

* 

111 

65 

69 

* 

* 

164 

55 

35 

40 

22 

121 

42 

20 

21 

84 

91 

17 

QAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.47 

.38 

.40 

.47 

.32 

.23 

.42 

.18 

.43 

.18 

.37 

.26 

.29 

.43 

.33 

.22 

.22 

.36 

.35 

.42 

.31 

.29 

.27 

.19 

.16 

.22 

.37 

.36 

.31 

.16 

9.37 

WIND 

29 

34 

49 

57 

40 

21 

52 

130 

62 

57 

44 

66 

98 

10 

36 

43 

30 

52 

52 

45 

52 

24 

87 

70 

65 

44 

64 

24 

27 

27 

1491 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

16J3O 

.26 

.29 

.27 

.26 

.66 

.20 

.  19 

.  16 

.  18 

.  70 

.  25 

6.82 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

• 

(145 

71 

85 

.  77 

* 

* 

.91 

* 

.  59 

* 

* 

* 

.79 

* 

.72 

* 

♦ 

.75 

.21 

6.75 

WIND 

• 

6270 

* 

* 

335 

• 

* 

320 

* 

• 

290 

« 

160 

• 

* 

195 

• 

• 

330 

* 

145 

* 

210 

60 

2315 

MAX 

- 

71 

86 

85 

84 

86 

84 

76 

86 

87 

MIN 

63 

54 

60 

56 

64 

55 

50 

51 

57 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.29 

.23 

.23 

.26 

.27 

.18 

.24 

.35 

.32 

.28 

.36 

.13 

.19 

.28 

.41 

.31 

.29 

.27 

.27 

.26 

.25 

.23 

.04 

.38 

.32 

.36 

.25 

.29 

.24 

B  8.05 

SALT  SPRINGS  PB 

EVAP 

.45 

.24 

.31 

.28 

.28 

.35 

.22 

.18 

.26 

.22 

.20 

.16 

.16 

.25 

.34 

.34 

.28 

.30 

.29 

.33 

.26 

.28 

.28 

.24 

.23 

.49 

.44 

.32 

.23 

.35 

8.56 

WIND 

See  reference  notes  folio  wing  Station  Index. 


Continued 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Day  of  month 


atahon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  >■  ? 
00^ 

—  

SHASTA  DAM 

EVAP 

.40 

.40 

.38 

.29 

.36 

.39 

.37 

.21 

.  10 

.25 

.  17 

.20 

.  19 

.21 

.27 

.35 

.36 

.29 

.36 

.29 

.35 

.26 

.05 

.24 

.23 

.29 

.36 

.38 

.32 

.35 

8.67 

WIND 

59 

60 

66 

44 

77 

68 

63 

18 

29 

40 

25 

30 

50 

50 

80 

60 

50 

75 

85 

85 

82 

30 

33 

88 

82 

100 

93 

90 

78 

69 

1879 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.30 

.49 

.30 

.30 

.23 

.29 

.  15 

.34 

.25 

.30 

.27 

.26 

.30 

.26 

.23 

.30 

.30 

.26 

.30 

.26 

.34 

.12 

.30 

.20 

.  19 

.20 

.26 

.22 

.19 

8.01 

WIND 

25 

25 

105 

70 

20 

20 

65 

10 

75 

75 

80 

95 

85 

55 

40 

15 

35 

35 

20 

65 

20 

90 

60 

60 

25 

10 

10 

20 

25 

15 

1350 

89 

95 

96 

85 

95 

92 

89 

85 

85 

86 

89 

92 

95 

95 

91 

93 

93 

91 

70 

78 

81 

85 

89 

91 

90 

90 

90 

89 . 6 

HIN 

66 

64 

56 

63 

60 

65 

67 

67 

61 

69 

57 

56 

56 

56 

59 

62 

62 

58 

62 

58 

61 

61 

52 

48 

51 

57 

61 

61 

61 

61 

59!9 

TAHOE 

EVAP 

17 

19 

12 

16 

13 

15 

14 

.  13 

.  12 

.  12 

.  13 

15 

.  12 

.  09 

.  12 

.  10 

.  11 

.  12 

.  10 

.  07 

.  10 

.  11 

.  11 

.  08 

.  07 

3. 67 

WIND 

1 

1 

3 

3 

2 

0 

1 

1 

4 

2 

4 

5 

5 

4 

6 

8 

12 

14 

12 

8 

11 

7 

15 

31 

7 

27 

'30 

28 

6 

17 

275 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

40 

24 

30 

33 

25 

42 

39 

39 

38 

WIND 

103 

122 

256 

165 

65 

39 

187 

56 

202 

242 

233 

123 

177 

iio 

68 

38 

196 

'93 

'70 

123 

39 

257 

169 

99 

55 

28 

105 

80 

71 

66 

3637 

TULELAKE 

EVAP 

.29 

.29 

.27 

.21 

.28 

.24 

.27 

.  17 

.16 

.28 

.24 

.  17 

.13 

.14 

.15 

.24 

.21 

.21 

.26 

.21 

.25 

.08 

.17 

.12 

.15 

.19 

.26 

.22 

.26 

.28 

6.40 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.48 

.38 

.34 

.36 

.43 

.37 

.21 

.  18 

.20 

.24 

.06 

.20 

.30 

.37 

.35 

.27 

.33 

.51 

.44 

.49 

.35 

.31 

.32 

.26 

.38 

.33 

.41 

.43 

.49 

9.79 

WIND 

129 

71 

64 

80 

72 

50 

50 

37 

52 

55 

55 

67 

78 

104 

91 

63 

108 

108 

132 

140 

53 

81 

133 

86 

172 

122 

65 

107 

105 

2530 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

» 

i.86 

.  10 

.  40 

.  10 

.30 

.  30 

.30 

.20 

.  15 

.15 

.25 

.  45 

.  10 

.30 

.  18 

.30 

.30 

.  15 

.20 

.05 

.30 

.  15 

.05 

.10 

.10 

.30 

.15 

6.29 

WIND 

33 

47 

57 

40 

9 

24 

45 

19 

69 

84 

74 

89 

56 

35 

25 

6 

27 

26 

20 

46 

11 

55 

54 

58 

11 

5 

5 

11 

14 

9 

1064 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION, 
(i  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth   in  Soil 


Day  of  month 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


4  Inches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 
4.5  Inches 
9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 
102  Inches 
138  Inches 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


ICQ 
76 


92 
88 


3:46P 
79 
76 
74 


97  1  99 1  86 1  961  96 
76 1  81     78 1   761  76 


96!  91!  91 
72!   72:  70 


89!  ggi  921  94 
72 i   74  I   701  73 


88  89 1 
87    85 1 


72  731 
72  I   72  I 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


91  91  89  871  86  87  89  90  90  89!  89 
87    87    86    8S    83    83    84    86    87    86  86 


73  74 
73  73 


74  73 
73  73 


70  68 
67  67 


94  90 1  92 
74 ■   70 1  72 


89     88    87  86 


69     69  69 


68     68    69     69  69 


76  1  741  771  79 
72  I  70!   67 1  70 


3:  51P 
81  - 


80  I  79  I 
70  I  68  I 


78  I  86 !  82  I  80  I  78  78 
68 !   68    68  I   68  I   70  68 


78  I  78 1 
69'  68 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
2:51P 


63 


84  85 
83  83 


72  72 
72  72 


2:S«P 
72 
68 
66 
67 
68 
67 
67 
65 
63 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIE2  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL. 
AND  16  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  SEPTEMBER  IS 


See  reference  note!  foUowing  StAtioD  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1958 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRIDGEPORT 
MANZANITA  LAKE 
TWIN  LAKES 
WHITE  MOUNTAIN  NO  1 
WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 
T 
T 

1.5 

T 

T 

3.0 
3 

1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

£  as 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

11 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

s- 

< 
o 
o 

m 
a 

< 
o 
o 

o 

4: OOP  PST 

10; OOP  PST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

6.6 

++25 

WNW 

22 

67 

47 

37 

58 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

1.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

23 

14 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

2.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

9.0 

42 

NE 

24 

36 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

2.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

IS 

3.1 

++12 

ESE 

1 

68 

43 

37 

64 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.3 

EUREKA  WB  CITY 

6.1 

28 

N 

23 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

7 

76 

4.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

20 

6.1 

29 

SW 

6 

74 

44 

26 

53 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

93 

1.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

26 

6.6 

++20 

W 

24+ 

82 

57 

58 

77 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2.7 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.3 

19 

W 

24+ 

76 

49 

51 

76 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

91 

1.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

51 

39 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

2.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WSW 

18 

7.4 

++28 

SW 

22 

78 

59 

47 

71 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2.1 

BED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

24 

10.6 

28 

N 

20 

46 

29 

20 

35 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

91 

2.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

15 

7.8 

33 

SW 

22 

68 

44 

29 

55 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

96 

1.3 

SANDBERG  WB 

12.3 

++44 

N 

13 

31 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

1.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

5.6 

17 

S 

23 

86 

62 

60 

81 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

81 

2.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

33 

10.9 

30 

NW 

19 

77 

57 

49 

72 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

1.9 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

8.0 

23 

W 

16 

74t 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

89 

SAN  JOSE 

NW 

38 

4.8 

22 

S 

7 

52 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

88 

1.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

5.9 

++31 

WNW 

12 

88 

59 

57 

85 

5 

1 

1 

0 

1 

0 

8 

2.5 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SEPTEMBER  1958 
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SEPTEMBER  1958 


STATION  INDEX 


STAHON 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


ACTON  ESCONDIOO  FCZAIBE  ( 

"N  MNSER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALOEffPOINT 

LI 50  CAWVON  FC  4*6 
ALPINE  1  M 
ALTAOENA 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AMBOY 
ANGIOLA 


LOS  ANGCLES 
I4000C 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 

ANGELES 
SAN  DIEGO 

ANGELES 
MOOOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 


ANGWIN  PAC  I 

ANTIOCH  1  e 
ANTIOCH  PUMI 


NION  COL 
IWG  PLANT  : 


A P ACME  CAMP 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  HS  FC  506  Cj  ( 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAO 

ATWELL  CCC  CAMP 


AVALON  PLEA  SI 
iVENAL  9  SSe 

AZUSA  FC  1*3 
lACKUS  RANCH 


BAKER 

BAKER  0  NNW 
8AKERSFIEL0  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 

ARRFTT  DAM 
BARSTOM 

TES  filOOE 


MEADOW 
10 


6EL  AIR 

N  LOMOND 

NSONS  FERRY 
BERKELEY 
BEBRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
aiEBER 

BIG  BAR  BANGER  STA 


SEAR  LAKE  0AM 
BIG  CREEK   PH  NO  1 
BIS  OALTON  DAM  FC223B- 
PINE  CREEK 
PINES  PARK  FC  83 
BIG  5UR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6D-ej  C 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP I T 
BISHOP  PASS  SNOW  COURSE]  ( 
■lOP  H6  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MTN  2  S 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
BLUE  CANYON  WB  AlRPOBT 
ILUe  LAKE  REDWOOD  CREEKj  C 
*9LYTHE 
6LYTHE  7  W 
6LYTME  CAA  AIRPORT 
BOCA 

BONITA 

80RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAH 
BRADLEY 


IRAY  10  WSW 

■  REA  BERRY  AND  IMPERIAL|  1 

iBEA  CITY 
8REA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE  k  NNW 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRVSON 

(S  LAKE 
6UENA  VISTA 
euLLAROS  PAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  OEP  FC226b|  I 
IBURBANK    WB  AIRPORT 
BURLINGAME 
BURNEY 

BURTON  RANCH 

BUTTONWILtOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  R: 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATIOI 
CAMARILLO  2  SE 
CAMARILLO  *  NNW 
CAMP  AN6ELUS 

>  BALDY  FC  85  F 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTER 

P  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STa|  I 

CAMP  WISHON 

CANBV  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  OAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CATMAV  bull  run  RANCH 

CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEOARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  HFYNEMANN 

RANCH 
CHATSWORTH  FC  2*  D 
CMATSWORTM  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  OAM 


L33|  PLACER 
MONTEREY 
>l|  PLUMAS 

BENITO 


CONTR, 


KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 

A  BARBARA 
SAht  BERDINO 
CALAVERAS 
CAUVERAS 
IMPERIAL 
TULARE 


SISK lYOU 
VENTUI 
VENTUI 


SAN  I 


OiN' 


*1  12 

37  52 
*0  11 


CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREY 

ANGELES 
TULARE 
ORANGE 
NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

LOS  ANGELES  " 

KERN 

TULARE 

RIPOSA 
SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
I  DIEGO 
I  BERDINO 
SNTA  BARBARA 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
TUOLUMNE 

ANGELES 
SANTA  CRUZ  ■ 

JOAOUIN 
ALAMEDA 
NAPA 

SISKIYOU 
.  LASSEN 
TRINITY 


LOS  ANGELES 
INYO 

ANGELES 
MONTEREY 

ANGELES 
ANGELES 
FRESNO 
INVO 

INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

SAN  DIEGO 
I  DIEGO 
I  DIEGO 

SANTA  CRU2 
SAN  DIEGO 

ANGELES 


17  38 
27  38  00 
27  37 


e   36  29 
26|  33  55 
38  25 


36  38 
1*1  37 

35  16 


33  37 
33  37 
39  23 


COSTA 


ANGELES 
I  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 

TULARE 

ANGELES 
KERN 
PLUMAS 
ORANGE 
SAN  BERDINO 

RIPOSA 
SONOMA 


SISKIYOU 
FRESNO 
IA|  MODOC 
62*  BUTTE 
53  YUBA 

'9  LOS  ANGELES 
680  LOS  ANGELES 
eezj  LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


122  09 
121  12 
121  15 


9300 
2331 
7200 
5600 
5280 


121  12 

121  U 

121  09 
118  18 
ua  22 

122  21 
21  *0 


116  *7 
1* 

119  59 

17  3* 

120  10 
120  22 

15  28 

18  *l 
122  35 


*555 
1779 
1175 
1*25 
10*0 


3000 
*690 
*aT2 


I  C  FAS50LD 

I  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/30/58 
MRS  CORA  C  OLSEN 

I  SPRECHER 
ERNEST  W  WRIGHT 

UBIO  CANON  L+W  ASN 
S  FOREST  SERVICE 
NAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
BDWARD  C  JENNINGS 

BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

N  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
I  S  FOREST  SERVICE 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  DUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NION  ELEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 

URBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TUHCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

IS  NAT  PARK  SERVICE 

.  E  METHENY 

,  A  WTR  +  PWR  OEPT 

I  S  WEATHER  BUREAU 

'  6  *  £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

I  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
BEAUMONT   IRRIG  01  ST 

WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

I  LE  BLANC 
MRS  NELSON  T  SHAW 
lAVIO  P  CAMERON  JR 
NIVERSITY  OF  CALIF 
DONALD  G  COOK 
I  S  WEATHER  8UREAU 
lARK  P  HICKS 
I  S  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 

WILSON 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 

I  ROBERTSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
>  S  WEATHER  BUREAU 

INION  CARBIDE  CO 
IRS  PROCTOR  A  CAHILL 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  FOREST  SERVICE 


I  HALMGREN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
lAROLO  M  PABST 


VINCENT  0  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
ALBERT  C  RIST 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NON  R  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 


FORES 


'ICE 


MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
.  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLINC 
YE  D  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 

COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 

i  HEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 


RUTH 
MBS  I 


;  ESTES 


'  STIRTON 


BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J   SCHOLL  JR 

I  S  FOREST  SERVICE 
CLOSED  6/30/58 
CLOSED  6/30/58 
JOSEPH  HOLT 
(SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INOEXI 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 


JESS  L  I 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JH  COLLEGE 
POSTMASTER 

.  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

H  ALISON 
MRS  HAZEL  L  SOaOTRA 


KENNETH  R  JAC0650N 
US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
•  G  ♦  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATVAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

-IN AGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

ei 

i 

SPECIAL 

CHESTER 

170t 

PLUMAS 

MRS  C  B  KROEKER 

cHico  Experiment  sta 

I7i; 

23 

39  *2 

121  47 

*205 

*P 

C 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

2C 

36  54 

121  36 

125 

ARTHUR  A  HARTMAN 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

SA 

CISCO  RANGER  STATION 

8A 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

6P 

CLARKSBURG 

CLAYTON   1  SW 

CONTRA  COSTA 

CLOSED  6/30/58 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

23 

38  57 

122  39 

1320 

6A 

MRS  VERA  A  GUSTIN 

CLOVERDALE  3  SSE 

1038 

SONOMA 

22 

38  *6 

122  59 

320 

8A 

CLOVERDALE   11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

SP 

COLBYS  FC  63  D 

LOS  ANGELES 

COLD  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SHASTA 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

PLACER 

i 

39  06 

120  58 

2*18 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

1916 

39  20 

121  11 

585 

BERNERD  J  STEPHENS 

S  S  WHITEHEAD 

9/ 

FRANKLIN  K  REED 

CORRALITOS 

SANTA  CRUZ 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

206( 

INYO 

1< 

36  29 

lie  11 

lOSOO 

DEPT  WATER  RESOURCES 

2081 

MENOOC I  NO 

39  47 

123  15 

1385 

BA 

3P 

COYOTE  WELLS 

SA 

CRESCENT  CITY  1  N 

DEL  NORTE 

THE  CAL-OHE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21*£ 

DEL  NORTE 

r 

41  46 

124  06 

120 

CAL  DIV  GEACH  *  PKS 

2150 

41  *6 

124  12 

50 

C+H  SDGAR  REFINING  CO 

6P 

*P 

CUYAMA 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  69 

116  35 

4650 

8A 

H 

A  M  LEWIS 

22*8 

3*  59 

119  40 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

^1 

U  S  FOREST  SERVICE 

COOL  WATER  RANCH 

B) 

8A 

:g 

UNIVERSITV  OF  CALIF 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

P  G  *  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

2389 

STAN  ISLAUS 

3- 

37  32 

120  46 

124 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  +  E  COMPANY 

Bi 

CARL  WHITEFIELD 

CORPS  Of  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  ranger  STA 

2600 

SIERRA 

39  34 

120  50 

2B95 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2506 

11 

39  67 

120  05 

4386 

7A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

8A 

8A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  OIEGO 

33 

32  47 

116  55 

525 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2709 

2! 

32  63 

116  49 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

EL  MOOENA 

ORANGE 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELS I NOR E 

2805 

RIVERSIDE 

21 

33  40 

117  21 

1300 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

2812 

28 

33  37 

117  19 

1306 

JOHN  L  EWING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MID 

FAIRFIELD 

SOLANO 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

SOLANO 

2 

38  15 

122  03 

19 

*P 

POLICE  DEPARTMENT 

29*1 

l: 

3* 

118  26 

3060 

6A 

FALLBBOOK 

7* 

MRS  LISA  FERGUSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY  1  W 

LAKE 

WALTER  L  BEGLEY 

FINLEY  5  SW 

3057 

LAKE 

23 

38  58 

122  57 

1750 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

3083 

11 

36  21 

120  09 

285 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

SO  CALIF  EDISON  CO 

41 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BRAGG 

MENDOC I  NO 

CAL-WEST  RR  +  NAV  CO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316i 

MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  JONES  fi  ESE 

31T4 

1; 

*1  35 

122  43 

3324 

3182 

41  36 

122  51 

2720 

3191 

V 

38  31 

123  15 

114 

6P 

3204 

23 

*0  26 

121  ** 

3300 

eA 

3232 

2C 

37  03 

121  49 

1*95 

32*2 

23 

*0  *2 

122  38 

UOO 

8A 

3257 

27 

36  46 

119  42 

331 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3261 

27 

36  59 

119  43 

410 

SA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  56 

330 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLEBTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

26 

33  55 

117  52 

VAI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

328S 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

310 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

SP 

FULLERTON  MUN  W  OEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  48 

3*0 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

333B 

ELDORADO 

38  50 

120  51 

19*0 

7A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

38* 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

30 

37  45 

119  08 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

ELDORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

SA 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

338* 

ELDORADO 

1 

38  56 

120  *a 

3001 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

(B>   REACTIVATED  7/l/5 

8 

STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABIDS 


GERLE  CREEK  CAI 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
.ILROY 
GILROY  S  NE 
GILROY  U  €NE 
GLENOALE  STAPEN  FC  295(^  2 
GLENOORA  WEST  FC  165 
Gt-ENNVtLLE 
GLENNVILLE  FULTON  RS 

GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 

NITE  BASIN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  2  NNE 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
6REENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELANO  2 
GROVELANO  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 

rAlNES  CANYON 
LOWER  FC  36* 

lAINES  CANYON 
UPPER  FC  367 

lAlWEE 

lALF  MOON  BAY  2  NNW 
lAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  SAS^  3 
HAMILTON  AFB  1  E 
HANFORO 

I  DAM 
HAPPY  CAMP 
HARRIS  GAGl 
HARRISON  Gl. 


SANTA  CL< 
SANTA  CL' 
SANTA  CLI 
LOS  ANGEl 
LOS  ANGELES 


350Z 
3)29 
35*8 


ANGER 


LCH 


if  L  ENGLEBRIGHT  DAf 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
T  CREEK  RS 
T  CREEK  PH  NO  1 
VISIDE  RANCH 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYHARO 
HEAL0SBUR6 
HEALOSeURG  2  E 

HEMET 

HEMET  RESERVOIR 
HENSHAW  0AM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HCTCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 
HILTS 
HOBERGS 
MOOGES  DAM 

HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTEH  Z 
HOOP  A 

MOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

HORSE  CANYON 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
HYAMPOM 
IDRIA 

lOYLLWILO  RANGER  STA 
IMPERIAL 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  6AR0EN 
INVOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 

tOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 

JOICE  ISLAND 

JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

AISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KELSEYVILLE  4  SW 
KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 
IKERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KING  CITY 
KLAtUTH 

KNEELAND  10  5SE 
KNIGHTS  LANDING 
KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 

iVETTE  FIRE  STATION 

ILAGUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALP'INE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 

LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULDI^G  0AM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LA  MESA  1  NE 
UNCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZa  PATROL 

STATION  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEVIS  CR  KINGS  CANYON 
LINDSAY 


PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 

NEVADA 

NEVADA 

SONOMA 

INYO 

SISK I  YOU 

PLUMAS 

ELDORADO 

CONTRA  COSTA 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


SAN  MATEO 


KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 

\  BARBARA 
SHASTA 

NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 


3925 
3929 
3939 
3955 
3987 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
LAKE 

SISKIYOU 
LAKE 

SAN  DIEGO 


RINITV 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
INYO 
INYO 

RIVERSIDE 
KERN 

KERN 
PLACER 

I  SEROtNO 
ELDORADO 
MODOC 
TULARE 
SOLANO 
I  DIEGO 
I  DIEGO 
SNTA  BARBARA 

FRESNO 

I  BERDINO 
SONOMA 


ELDORADO 
LOS  ANGELES 
>|  CONTRA  COSTA 
RA  COSTA 


*671 
4675 
4679 
4690 


ALPINE 

BERDIN 
MOOOC 
TUOLUMNE 


41  16 
35  5B 
3B  11 
33  05 


INYO 
SHASTA 

I  DIEGO 
NEVADA 
NEVADA 

I  DIEGO 
I  DIEGO 
SAN  DIEGO 

ANGELES 

urs  oepo 

PLUMAS 
BLfTTE 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

MERCED 

TULARE 

FRESNO 

TULARE 


121  26 
121  20 
lie  16 


39  10 
36  33 

38  09 
36  52 
36  44 

39  12 
39  14 
38  26 
36  27 
41  33 


23*0 
8900 
'  10000 


120  56 
120  32 
122  13 
120  14 


117  57 
122  27 
21  05 


lie  24 
123  23 
120  25 


121  46 

121  30 

121  33 

122  06 

lis  3e 

123  10 

121  se 

122  52 
122  52 


116  58 


119  51 
118  46 

120  22 


117  41 

120  51 

115  oe 

120  21 

120  le 

lie  32 

122  I 

116  : 


122  40 

122  50 

122  53 

122  33 


120  09 
118  14 
122  06 
122  07 


117  12 
120  13 
119  53 
123  24 
122  55 
122  55 

118  35 


120  58 

121  29 
123  29 
lie  52 


I  S  WEATHER  BUREAU 
GENE  J  BALAZ 
SNTA  BARBARA  WTR  DEP 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KlCKHAM 

RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRV  +  F  0 
I  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BDGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
■\  CORPS  OF  ENGINEERS 
NAT  PARK  SERVICE 
CARL  e  BEYER 
ALOYSUIS  J  KELLY 
HOMER  L  PARNELL 
US  NAT  PARR  SERVICE 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 


I  S  FORES' 
IRS  LAURA 
ITY  OF  BERKELEY 
OUANE  J  COX 
I  S  FOREST  SERVICI 
lOSEPH  E  6UTTNER 


CE 


JAMES  I 
JAMES  ( 


KINDRED 
KI WRED 


I  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
I  AIR  FORCE 
I  ELDER 
STATE  OIV  OF  F5TBY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
>  S  FOREST  SERVICE 
>LIN  LEWIS 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
I  S  FOREST  SERVICE 
'  G  •  E  COMPANY 
CLOSED  6/30/58 
METRO  WATER  01 STRIC 
I  S  FOREST  SERVICE 
IRS  ABBIE  S  ORE 
ITY  FIHE  DEPAR 
'  F  IVERSEN 


LAKE  HEMET  WATER  CO 
ELMER  0  JACKSON 
iTA  IRRIG  OIST 
;  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 


ENT 


HET' 


(  HET. 


1UR  A  ANDERSON 
IT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  H08ERG 
AN  DIEGO  WATER  DEPT 

I  ROBINSON 
:ITY  OF  HOLLISTER 
.RTHUB  W  HOLSWORTM 
BUR  INDIAN  AFFAIRS 
VICTORIA  L  RUOO 
CHRISTINE   M  HUFF 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
PUBLICATION  DISCONTINUED  l/l/bB 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
ANN  ROTTA 


7800 
7020 
1240 
2650 


S  HETCH  HETCH' 
SO  CALIF  ED 
FRANCES  V  M< 
NEW  IDRIA  Q' 
FOREST  ■ 
ERIAL  IRI 


WTR  SUP 


G  OIST 
:  OEPT 
'  DEPT 


6180 
5290 
4645 


9110 
4300 
1600 
1385 
1480 


5250 
4613 
4662 


I   E  ROSE 

METRO  WATER  DEPT 

WEATHER  BUREAU 
WALTER  CANTRALL 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  MEBWIN 
2EN0S  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  RUTH  F  RUB  I  NOW 
JOSEPH  J  GLEBE 

IRS  KAREN  V  BACCI 

IICHARO  R  KLEIN 
PAC  COAST  AGGREGATES 
ALGOT  T  LOFBEBG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
G  +  E  COMPANY 
ATE  DIV  OF  FSTRY 
ROLD  DEL  PONTE 

0  LEE  EMERSON 
CLOSED  7/1/58 

HARRY  STEVENSON 

MRS  E  BYRO 

ROSS  R  SANBORN 

CLOSED  6/30/58 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
REV  CHARLES  F  CATLlN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
iRS  WILLIE  GREENE 
■  S  SOIL  CON  SERVICE 


CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  BUR  RECLAMATION 
HELIJt    IRRIG  DIST 
G  ♦  E  COMPANY 
G  +  E  COMPANY 
iCONDIDO  MTL  WTR 
k  MESA  FIRE  DEPT 
CLOSED  7/1/56 
SO  CALIF  EDISON  CO 
JOHN  S  BOWMAN 


CO 


L  O  ROURKE 
♦  E  COMPANY 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CO  FIRE  WARDEN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
;AWEAH  LEMON  CO 
P  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  DE  CHAINE 


STAnON 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 
LIVERMORE 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RC^ 

LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD  ( 

LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 


LOS  ALAMOS 

PLOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCI 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  MILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

LYTLE  CREEK  RANGER  ST* 
MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 


lOEVlLLE  ISLAND 


KLEEVILLE 

tine;  3  S 

TINEZ  3  SSE 

TINEZ  FIRE  station 


MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  0AM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MEHCEY  MOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIOOLETOWN 

MIDDLEWATER 
MILFORD  LAUPMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 


IIRANDA  SPENGLER 
IITCHELL  CAVERNS 
IITCHELL  MEADOW 


M0J4 VE 


MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 

MONTICELLO  DAM 

MOORPARK    1  SSE 


MOORPAl 
MOORPAi 
MORENA 
MORGAN 


MOUNT 
MOUNT 


3  SE 


■  HEBRON  9  E 
HEBRON  RANGER  STA 

■  MADONNA 
SHASTA  SLOPE 


WILSON  FC   338  I 


(  WOODS 
MUMBO  BASIN 
:URCELL  RANCH 
ACIMIENTO  DAM 
NAPA 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY   P4RK    2  WNW 

NEWBURY  Park  4  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32 
NEWHALL  U  S  BANGER  STA 
■NEWMAN 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS 
NILAND 

NORTH  FORK   RANGER  STA 
•NORTH  HOLLYWOOD 
«)VATO  8  WNW 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
t^NOLL  RANGER  STA 


K)Ai 


I RPORT 


AND  we  . 

OAKVILLE  1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 

lOCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLi 
OCOTILLO 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 
OJAI 
OLINOA 


(B)  REACTIVATED  t/i/58 


COUNTY 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


LOS  ANGELES 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOAQUIN 

MADERA 

SNTA  BARBARA 

INYO 

SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


5119  MERCED 


SnTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
SAN  SEBDlNO 
SAN  BERDIN 

SAN  BERDINO 


LOS  ANGELES 


CONTR, 
COnTR, 
CONTfl, 


FRESNO 

RIVERSIDE 

SISK |YOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 


:sno 


KERN 

LASSEN 

SAN  BEROiNO 

SAN  BEROINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 


MONO 

SISK  IVOU 
MONTEREY 


VENTURA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 


SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
ELDORADO 
CONTRA  COSTA 


CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISK lYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


NEVADA 

ALAMEDA 

VENTURA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 


STANISLAUl 
SISK lYOU 
ALAMEDA 
ALAMEDA 


DIEGO 
DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 
SHASTA 

ANGELES 
ORANGE 


35  37 
38  01 
32  37 


37  19 
33  36 

38  54 
33  17 


121  17 

119  20 

120  2b 
118  03 

121  23 
120  01 
118  12 
lie  09 


121  37 
120  22 
120  29 
120  29 


121  00 
121  00 

lie  10 


lie  51 

118  54 

116  32 

121  37 


35  26 
38  45 
37  52 


121  02 

122  02 
118  57 


122  12 
122  25 
122  28 


CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDER 
INDEPENDENT  WHSE  CO 
E  A  EBERLE 
Hie  M  WEFEfiLiNG 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  sewage  TBI 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
WTR  *  PWR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 
I  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

■  CIVIL  AERO  ADM 
CHARLES  W  POOLE 
MENRY  H  GEWE 
t-  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 


PL 


:1CE 

■ANCH 


ARBURUA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 


STATE  DIV  OF  HWYS 

9ERNARDIN0  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 

FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  FSTRV 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


5B50 
3125 
1533 


NAT  PARK  SERVICE 
PUBLICATION  DISCONTINUED  7/l/58 
AIR  FORCE 


BAN' 
MRS  ' 


LINE  OIL 
jABRI ELL 


WILSON 
ELOISE  e  FAIRBANKS 
IARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

'  FIRE  DEPARTMENT 
J  BANTTARI 
■  SAN  FRANCISCO 
WEATHER  BUREAU 
THOMAS  WILLIAMS 

RADIO  STATION  KRFM 
.LEXANDER 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
F  mOITOZA 
OF  MERCEO 
MERCEO  IRRIG  OIST 
MEftCEY  HOT  SPRINGS 

:  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

_  CO  OF  CAL 
ST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
)  CALIF  EDISON  CO 

CLOSED  5/26/58 
;  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  *  PkS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO   IRRIG  DIST 

'  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  IN 


TOM  I 


LIAI 


ROBER 

,ARON  SMJTH 

•S  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

CLOSED  6/30/58 
CLOSED  6/30/56 
,N  DIEGO  WATER  CO 
■S  TMELMA  F  DOWNER 
LEONARD  A  BOSSANA 

,  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ASS  SERVICE  STA 
STATE  DIV  Of  FSTRY 

BEACH  ♦  PARK 


CLOSED  6/30/&8 
S  WB  OBSERVER 
LEWIS  0  PARSONS 

FOREST  SERVICE 
K   I  SCHELL 
DEPT  WATER  RESOURCES 

I  s  weatmer  bureau 

CAL  DIV  BEACH  *  PftRK 
Wa  OBSERVER 

US  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONTEREY  CO  FCWCO 
L  S  GIPSON 
N  F  ALLEMANT 
MASON  I TE  CORPORATION 
ITY  OF  NEEDLES 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
,  A  WTR  *  PWR  DEPT 


CITY  OF 


CITY 


.IE  SALT  COMPANY 
CLOSED  6/30/58 
tANCHO  SIERRA  VISTA 
.  A  CO  FIRE  DEPT 
)  S  FOREST  SERVICE 
!AY  S  WADE 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 
IRS  NELLIE  WEBB 
IMPERIAL   IRRIG  OIST 

I  S  FOREST  SERVICE 
SN  FERNOO  VLY  TIMES 
EDWARD  L  THOMPSON 

,  SN  JOAQUIN  IR  DIST 

I  S  FOREST  SERVICE 
CLOSED  7/31/58 

I  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  6LANEY 


MARINE  CORPS 
f  OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.._    i  L  GREEN 
PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/»e 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 


-  311  - 


STATION  INDEX 

CoatlDued  SEPTEMBER  1958 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

a 

LATITUDE 

U 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UsSbtlVEn 

STATION 

INDEX  NO.  1 

^(jun  1 1 

1  DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UoDt.n  Vtiti 

TEW.  1 

ei 

1  TEMP. 

1  PRECIP. 

SPECIAL 

ORANGE  cove 

FRESNO 

9 

119  18 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

KSAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

E  0  BILLWILLER 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

41 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

783* 

SAN  BENITO 

2C 

36  49 

121  31 

550 

6iQ2 

CONTRA  COSTA 

37  52 

550 

ARTHUR  W  BOWMAN 

SAN   JUAN  GUARD  STATION 

7837 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

122  12 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

123  32 

E  J  ANDERSON 

SAN  MARCOS  RANCH 

U  S  BUR  RECLAMATION 

OROVILLE   1  WSif 

121  34 

CITY  OF  OROVILLE 

SAN  MATEO 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

ALBERT  E  Palmer 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

VENTURA 

U  S  NAVY 

7a 

ROBERT  E  SKINNER 

WSAN  PEORO 

MARINE  EXCHANGE 

OROVILLE  RANGER  STATIOf 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CITY  ENGINEER 

OEPT  WATER  RESOURCES 

CONTRA  COSTA 

CLOSED  6/30/56 

OXNARO 

VENTURA 

33 

119  10 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

OZENA 

657< 

VENTURA 

3( 

34  42 

119  19 

3705 

JEFF  BUTLER 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7691 

SAN  BERDINO 

28 

34  07 

117  07 

1960 

CORPS  OF  ENGINEERS 

650; 

37  04 

650 

U  S  BUR  RECLAMATION 

7894 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  04 

2765 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FLOYO  R  POOLE 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

6  ROBINSON 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 

S  BARBARA  FIRE  OEPT 

121  22 

JOHN  P  OHRWALL 

SNTA  BARBARA 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

LOS  ANGELES 

118  07 

5P 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

SNTA  BARBARA 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  7/l/58 

LOS  ANGELES 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

TV  STATION  KEVT 

LOS  ANGELES 

118  05 

MIO 

US  CIVIL  AERO  ADM 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

ROBERT  E  BURTON 

PALO  ALTO  CnV  HALL 

SANTA  CLARA 

122  08 

ENGINEERING  DEPT 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6630 

MONTEREY 

2* 

36  21 

121  30 

1835 

JAMES  A  BELL 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

793( 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  38 

1250 

6P 

CLARENCE  MC  KUSICK 

PALOHAR  HTN  OBSERVATORY 

6657 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

:  H 

PftLOMAR  OBSERVATORY 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  38 

1153 

8A 

D  DALE  RUSKOVlCH 

PALOS  VERDES  EST  rc  A3C 

LOS  ANGELES 

119  23 

R  W  HIATT 

SNTA  BARBARA 

224 

8A 

A  A  HOWARD 

120  50 

ss 

MISS  LILY  BERG 

SANTA  MARIA   14  ENE 

SNTA  BARBARA 

35  01 

816 

JAMES  R  JENSEN 

PANOCHE  JUNCTION 

27 

120  29 

5P 

P  6  +  £  COMPANY 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8A 

PARADISE  FIRE  OlST 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

CITY  SANTA  MONICA 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

119  40 

7700 

VaR 

s 

HETCH  HETCHV  WTR  SUP 

(SANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

6P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SAN  BERDINO 

METRO  WATER  DISTRICT 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

PARKFTELO 

MONTEREY 

21 

120  26 

HERBERT  H  DURHAM 

SANTA  PAULA  3  SE 

VENTURA 

2250 

CLOSED  6/30/58 

PARKPIELD  8  NNW 

FRESNO 

27 

120  29 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

167 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

i; 

34  09 

864 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SANTA  5USANA  4  NNE 

797; 

VENTURA 

3: 

34  20 

Its  42 

1620 

CLOSED  6/30/58 

PASKENT A  RANGER  STATlOf 

6726 

23 

39  53 

122  33 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  YNEZ 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

PASO  B08LES 

SN  LUIS  06PO 

24 

120  41 

700 

5P 

5P 

LESTER  M  FRENCH 

798* 

ORANGE 

28 

117  43 

1025 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PASO  ROBUES  3  NNM 

SN  LUIS  OBPO 

120  43 

815 

HARRY  e  WERNER 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

LOS  ANGELES 

34  35 

lie  27 

3105 

6A 

L  A  PWR  *  LIGHT  DEPT 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

SN  LUIS  OBPO 

120  38 

603 

MIO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SISKIYOU 

i; 

41  18 

123  oe 

2169 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

119  23 

7A 

HUDSON  RANCH 

fSCOT  lA 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

1850 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

SEARSVILLE  LAKE 

37  24 

122  14 

350 

6A 

AUSTIN  CLAPP 

36  36 

116  40 

9700 

VAF 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SE8AST0P0L  4  S 

8072 

SONOMA 

22 

38  21 

122  50 

175 

WILLIAM  G  SANDERS 

PENOOLA  GUARD  STATION 

SNTA  BARBARA 

119  34 

1620 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SEPULVEOA  DAM 

LOS  ANGELES 

118  26 

8A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETALUMA  fire  STATION  2 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

16 

SP 

SP 

PETALUMA   FIRE  DEPT 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  2S 

1076 

8A 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PETALUMA  1  N 

662? 

SONOMA 

17 

38  15 

30 

VICTOR  E  CHAIX 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

6158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

11 

36  48 

119  23 

580 

7A 

MRS   IDA   H  AKERS 

SHINGLE 

8173 

ELDORADO 

THEODORE  B  HEU5NER 

PINE  CANYON  PATROL 

SIERRA  CITV 

SIERRA 

39  34 

120  36 

4182 

OA 

e' 

HARRY  H  ROEBER 

STATION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

29 

lie  26 

3275 

SP 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SIERRA  MAORE   1  N 

6210 

LOS  ANGELES 

i: 

34  10 

116  04 

1153 

6P 

MISS  E  MC  KINNEV 

PINNACLES  NATIONAL  MOM 

SAN  BENITO 

20 

121  11 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

:  " 

U  S  FOREST  SERVICE 

P1SM0  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

4 

120  38 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

SIGNAL  HILL  FC  416 

LOS  ANGELES 

lie  10 

100 

SP 

GEORGE   I  OSBORNE 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

SHASTA 

21 

121  59 

1458 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PITTS  RANCH 

LAKE 

23 

122  52 

8A 

AU9REV  W  PITTS 

VENTURA 

920 

: 

CLOSED  6/30/56 

PLACERVILLE 

ELDORADO 

1 

120  48 

1890 

BA 

SA 

P  G  +  E  COMPANY 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

SNTA  BARBARA 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PLACERVILLE  IFG 

ELCORADO 

120  44 

INST  FST  GENETICS 

SKAGGS  SPRINGS 

PLACERVILLE  1  W 

6963 

1 

38  44 

1785 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  06 

1930 

eA 

JOHN  K  LEITHOLD 

PLEASANT  HILL  1  NW 

6982 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

CLOSED  6/30/58 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

2' 

36  05 

120  40 

1730 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

PLYMOUTH 

AMADOR 

16 

120  51 

1095 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

SLOAT 

120  44 

4115 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

7009 

MENDOC INO 

17 

38  55 

123  42 

197 

JAMES  D  MOUNGOVAN 

SL0U6HH0USE  6  SE 

SACRAMENTO 

160 

8A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

POINT  AR6UELL0 

DEL  NORTE 

41  57 

124  12 

25 

8A 

WILLIAM  M  RILEY 

7016 

SWTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

SNOW  CREEK  UPPER 

831" 

33  52 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

POINT  PieoRAS  BLANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

SNOW  FLAT 

MARI POSA 

37  50 

119  30 

6700 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

POMONA 

LOS  ANGELES 

26 

117  46 

5P 

5P 

J  £  ADAMSON 

SODA  SPRINGS 

NEVADA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

CO^TRA  COSTA 

50 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

SOLEDAD 

MONTEREY 

204 

8A 

JAN  M  JACOBSEN 

PORTERVILLE 

TULARE 

119  01 

393 

JOHN  H  DAYBELL 

SOMESBAR  1  W 

HUMBOLDT 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

PORTOLA 

7085 

39  48 

4838 

4P 

SOMIS  2  NNW 

6347 

VENTURA 

3: 

34  17 

U9  00 

510 

CLOSED  6/30/58 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35  48 

IIB  34 

VAfi 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

e 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

34  17 

118  56 

490 

8A 

LAWION  INVESTMENT  CO 

POSEY  3  E 

TULARE 

10 

35  48 

118  38 

4920 

6P 

WILLIAM  R  BOOTH 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

3- 

34  17 

119  03 

510 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

u 

37  07 

118  54 

6215 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMIS  5  WNW 

8350 

VENTURA 

119  04 

520 

CLOSED  6/30/58 

POTRERO  SECO 

VENTURA 

29 

119  26 

4660 

PUBLICAT 

ION  DISCONTINUED  7/1/58 

SONOMA 

SONOMA 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

MENOOCI NO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

: 

OTTO  R  HUGHES 

SONORA 

835: 

TUOLUMNE 

1830 

6A 

6< 

P  G  +  E  COMPANY 

POTTER  VALLEY  3  5E 

MENDOC I  NO 

22 

39  18 

123  04 

1100 

: 

RUSSELL  E  NEAR 

S  E  FARALLON 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

27 

U  S  COAST  GUARD 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

8381 

MARIPOSA 

37  30 

119  36 

5135 

US  NAT  PARK  SERVICE 

POWAY  VALLEY 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

BA 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

SOUTH  LAKE 

8406 

1' 

37  10 

118  34 

9500 

VAI 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPAORA  PACIFIC 

PRIEST  VALLEY 

MONTEREY 

24 

140  42 

SS 

NELSON  H  PALMER 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

R  S  HUTCHISON 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

10 

118  32 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

MRS  BERTHA  HENNES 

OUINCY  BANGER  STATION 

PLUMAS 

39  56 

120  57 

3409 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ELMER  A  SUTTON 

OUINN  RANGER  STATION 

TULARE 

10 

118  35 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULDING 

SA\  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

LOUIS  S  SPAULDING 

SPRINGVILLE  TULE 

RANCHITA 

SAN  DIEGO 

33 

116  32 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HEADWORKS 

P  G  +  E  COMPANY 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SQUIRREL   INN  1 

SAN  BERDINO 

EDGAR  L  KEISTER 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

729Z 

TEHAMA 

23 

122  15 

341 

MID 

MIL 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  BERDINO 

REDDING  1  SE 

7Z95 

23 

40  34 

122  23 

470 

: 

CITY  OF  REDOING 

FRESNO 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

23 

40  35 

577 

5P 

5P 

REDOING  FIRE  CHIEF 

8514 

i: 

36  56 

118  65 

6300 

VAI 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REOLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

MIC 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

STAYTON  MINE 

B517 

MERCEO 

2' 

36  56 

121  13 

2976 

RANAR  B  KNOX 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

STIRLING  CITY  RS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

REDWOOD  VALLEY 

7361 

MENDOCINO 

22 

123  12 

716 

THOMAS  M  JAMESON 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

B554 

San  JOAQUIN 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

REPRESA 

737C 

SACRAMENTO 

1 

121  10 

305 

MIC 

F0L5OM  STATE  PRISON 

(STOCKTON  CAA  A I RPORT 

SAN  JOAQUIN 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

(RICHMOND 

7<.li. 

CONTRA  COSTA 

4 

37  56 

122  21 

55 

8A 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

SAN  JOAQUIN 

STOCKTON  FIRE  OEPT 

RICHMOND  FTELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37  55 

10 

8A 

RAY  KRONE 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

51 

SP 

MARTIN  P  MUHS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7(.7C 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

STONYFORD  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7i,73 

RIVERSIDE 

33  58 

117  20 

1045 

8A 

CITRUS  EXP  STATION 

STOUTS  MEADOW 

SHASTA 

OEPT  WATER  RESOURCES 

ROBERTSON  FLAT 

T.92 

39  10 

6250 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

8 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

51 

SOPER-WHEELER  CO 

ROCK  CREEK 

INYO 

19 

37  27 

118  44 

^239 

VAF 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

1460 

7P 

7F 

FRANK  T  STEVENS 

ROCKLIN 

7516 

1 

38  48 

121  14 

6A 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 

ROSE   MARIE  MEADOW 

756i: 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

loooo 

VAf 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SNTA  BARBARA 

: 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

VAR 

s 

CALIF  STATE  ENG 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

3 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

ROUND  MOUNTAIN 

7580 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2100 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

LASSEN 

120  39 

CITY  OF  SUSANVILLE 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  MWYS 

SUSANVI LLE  A  1  RPORT 

DAVID  BARR 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

VAf 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

•SACRAMENTO  W8  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

25 

MID 

MID 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TARLE  MOUNTAIN 

874B 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

7500 

6P 

SF 

SMITHSONIAN  OBSV 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TAFT 

B752 

KERN 

IC 

35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FORESTRY 

SAGEMEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

SP 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

•  FIRE  DEPARTMENT 

SAINT  HELENA 

NAPA 

17 

122  28 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

ARTHUR  £  FRODENBERG 

SAINT  HELENA  A  WSW 

7646 

17 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

NAPA 

23 

3B  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

MRS  ANITA  COWAN 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

145 

JAMES  A  STURGEON 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

li 

: 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

122  06 

5f 

BROTHER  U  BENEDICT 

TEJON  RANCHO 

tejon  ranch  company 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  39 

46 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SULO  E  LAKSO 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

7669 

MONTEREY 

24 

121  36 

MIC 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

THE  CEOARS 

s 

corps  of  engineers 

7672 

SNTA  "^BARBARA 

35  20 

1350 

8A 

SONOMA 

MRS  FAYE  DEWEY 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7661 

32 

34  35 

120  24 

250 

JOE  CA8RAL  JR 

THERMAL^CAA  AIRPORT 

8893 

6 

33  37 

U6  10 

-120 

MIC 

MIC 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

16 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

S 

P  6  +  e  COMPANY 

8905 

33 

34  12 

116  SO 

915 

8A 

CLOSED  6/30/56 

SALYER  RANGER  STATION 

7696 

TRINITY 

39 

40  53 

123  35 

623 

8A 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

854 

9A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

SO  CAL IF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS   EDISON  PH 

36  26 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SAN  SENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

121  05 

JOHN  M  Shields 

SAN  BERNARDINO  CO  M05P 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  OS 

117  16 

1125 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

TOPANGA   RANGER  STA  FC  ( 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

7A 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

LOS  ANGELES 

33  39 

4P 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

SAN06ERG  PATROL 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

33 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

STATION  FC   130  8 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  4  5 

116  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

2 

37  43 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

7735 

LOS  ANGELES 

34  45 

4517 

MIO 

MIO 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TRACY  CARBONA 

SAN  JOAQUIN 

BANTA  CARBONA    IR  CO 

(SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  OIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TRACY  PUMPING  PLANT 

900: 

37  46 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  8UR  RECLAMATION 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FCOS 

7749 

LOS  ANGELES 

34  06 

117  48 

955 

8A 

SAN  OlMAS  FIRE  STA 

TRINITY  CENTER  RS 

9023 

35 
6 

41  00 

122  41 

2295 

SAN  DiMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

9035 

35  47 

117  23 

1695 

8j 

Bj 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

20 

121  20 

STATE  01 V  OF  HWYS 

TRuCKEE  Ranger  station 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lis  28 

965 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

13 

34  23 

118  05 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

124B 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TULELAKE 

9053 

s  isk I you 

12 

41  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

5P 

TULELAKE  W  U  ASSN 

SAN  FRANCl SCO 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9051 

IC 

36  22 

lie  17 

VAfi 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  30 

IB 

CITY  SAN  FRANCISCO 

9063 

37 

37  53 

119  20 

6600 

VAfi 

s 

ISAN  FRANCISCO  WO  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

6 

MIO 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

1* 

37  29 

120  51 

104 

61 

CARL  A  PEARSON 

rSAN  FRANCISCO 

7772 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

1080 

eA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUST IN   IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  44 

34  08 

117  47 

118 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

6 

116  03 

1990 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SAN  GABRIEL  DAM  FC^25e£ 

'779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

9P 

E  K  DE  VORE 

9105 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7789 

LOS  ANGELES 

13 

118  06 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GBEGOHIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

UK  I  AH  4W 

9126 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

SA 

MARJORIE  S  DORY 

SAN  JACINTO  ■ 

7810 

RIVERSIDE 

33 

116  59 

15S0 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

UNION  OIL  STEARNS 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  JOAQUIN  EKP  RANGE 

7817 

MAOERA 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

(B)   REACTIVATED  7/1/58 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

i 

s 

'SPECIAlI 

lUNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

3*  0* 

lie  27 

430 

*P 

4P 

UCLA 

UPLAND 

SAN  8ER01N0 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

UPPEff  LAKE  7  W 

91*- 

LAKE 

2: 

39  11 

123  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEORONCINI 

UPPEB  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

39  10 

122  55 

13*7 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

*0  15 

12*  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

91Q5 

37  *6 

122  10 

387 

7A 

7A 

: 

E  BAY  MUN  UTL  01  ST 

UPPER  TRES  PINOS 

9169 

SAN  BENITO 

20 

36  36 

121  02 

2050 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

3B  22 

122  00 

175 

flP 

AP 

C  J  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  42 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9221 

SAN  01 EGO 

3: 

33  16 

117  01 

161S 

H 

C  F  IVERSON 

VALVERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

3*  27 

117  51 

3700 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

926( 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  27 

695 

BA 

LEONARD  SWINNEY 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN  e  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  16 

45 

8A 

ROY  PINKERTON 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7S20 

s 

50  CALIF  EOlSON  CO 

victorville  pump  plant 

9325 

SAN  BEROINO 

A 

3*  32 

117  18 

2859 

eA 

8A 

VICTOR  CO  WATER  01  ST 

VINCENT  FIRE 

STATION  FC  120 

93*1 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

lie  08 

3135 

5pl 

L  A  CO  Fiae  OEPT 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39  *9 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

TULARE 

9A| 

9A, 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA 

9378 

SAN  DIEGO 

3: 

33  12 

117  13 

570 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLF 

93B2 

1 

38  59 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9366 

SHASTA 

23 

*0  57 

122  20 

1359 

7A 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

*0  27 

121  52 

2200 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

WALLACE 

9*16 

CALAVERAS 

38  12 

120  59 

197 

E  J  FOOTE 

WALMAR  SCHOOL 

9*20 

CONTRA  COSTA 

t 

37  57 

122  05 

128 

8P 

WESLEY  G  STEELE 

WALNUT  CHEEK  2  ESE 

9*23 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

2*5 

8A 

8A 

RAY   I  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  Er<E 

9*26 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9*27 

CONTRA  COSTA 

37  5* 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

5P 

5P 

5P 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  B 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

3*  00 

117  52 

E  PEDEHSON 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

3160 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9*52 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

6A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

WASIOJA  PATTERSON  RANCI- 

9*57 

S^fTA  BARBARA 

30 

3*  59 

119  5* 

2175 

: 

WILBUR  E  PATTERSON 

WAT50NVILLE  WATERWORKS 

9*73 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

8A 

'SA 

JOHN  L  KISTLER 

WAWONA  RANGER  STATION 

9*82 

MARIPOSA 

1* 

37  32 

119  40 

3975 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9*90 

TRINITY 

35 

122  56 

2050 

eA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  5 

9*99 

SISKIYOU 

v. 

*1  25 

122  23 

3630 

SA 

eA 

CHESTER  I  KIMREY 

WELOON  1  WSW 

KERN 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  eiG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

3*  *2 

119  40 

6500 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTMAVEN 

956C 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

285 

7A 

BOSTON  LAND  COMPANY 

WEST  POINT  3  SW 

9563 

CALAVERAS 

lOi 

3fl  22 

120  33 

2*00 

W  B  MANKER 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATUND  2  NE 

9605 

YUBA 

8 

39  02 

121  2* 

113 

THOMAS  A  FERGUSON 

WHEELER 

9612 

MENDOCINO 

17 

39  53 

123  56 

50 

5P 

5P 

PACIFIC  COAST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

3*  29 

119  18 

850 

KENNETH  P  SHELDON 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

3*  36 

119  20 

*150 

ROSCOE  6  WlLBER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

118  11 

10150 

eA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MONO 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  3* 

121  05 

353 

EOMOND  E  PAYEN 

HHITTIER  CITV  MALL 

FC  106  C 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

lie  02 

3*0 

5P 

K  R  WARREN 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

SA 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILL  ITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9685 

MENDOCINO 

7 

39  21 

123  19 

1900 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

1*0 

8A 

6A 

H  R  ALLARO 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  *2 

117  05 

1470 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

97*2 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

SA 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

975* 

KERN 

IC 

35  *3 

116  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFORD S 

9775 

ALPINE 

38  *7 

US  *9 

5671 

5P 

6P 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  *1 

121  48 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

981* 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

8A 

MRS  HAZEL  J  BARSNESS 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

ELDORADO 

1 

36  51 

120  14 

6800 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORIA  LINDA 

98*7 

ORANGE 

2A 

33  53 

117  49 

395 

6P 

RICHARD  W  JONES 

YORKVILLE 

9851 

MENDOC I  NO 

36  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MAR  I POSA 

1* 

37  *5 

119  35 

3985 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VREKA 

SISKIYOU 

12 

*1  *3 

122  38 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEW  STATIONS 


REACTIVATED  STATION 
SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 
MILO  5  NE 


NAME  CHANGE 
MOUNT  BALDY  FC  85F 


NEVADA 
TUURE 


39  20 
9|    36  17 


6902 
3400 


US  FOREST  SEfiVJCE 
MRS  ETHEL  WALKER 


LOS  ANGELES 


I  S  FOREST  SERVICE 


(B>  REACTIVATED  7/1/58 


1  AMERICAN,     2  i 
17  NORTH  COAST, 

31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     39  WALKER. 


5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES,  1*  MERCED, 
21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAOUIN,     26  SANTA  ANA,  : 


IJAVE,       16  MOKELUMNE, 
I  CURA,     30  SANTA  MARIA 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the     Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,     but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,     are  either  missing  or  received  too     late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard    Weather  Bureau     type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise     shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the     "Climatological  Data"     Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     and  in  the     "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Statj.on  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following; 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset.  ' 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure.  } 

> 

V     Includes  total  for  previous  month. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     Includes  the    Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

iJt?^mrirff*nf^A''°S^i^iSif  ^^^^  described  in  .the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW    and  the    MONTHLY  CLI- 

MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
wasnlngtOD  25,  D . C .  &  » 
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October  1958  was  another  month  of  record 
or  near  record  high  temperatures  over  the 
State,  except  along  the  immediate  coast  north 
of  Santa  Maria.  The  greatest  anomalies  were 
in  Southern  California,  where  it  was  the  warm- 
est October  of  record  at  most  stations.  At 
Burbank  a  new  record  number  of  days  with  tem- 
peratures 90°  or  over  was  established,  with 
temperatures  averaging  3.5°  higher  than  those 
of  the  previous  warmest  October.  At  Los 
Angeles  Airport  it  was  6.3°  warmer  than  the 
previous  record,  and  maximum  temperatures  of 
103°  on  the  3d  and  16th  were  the  highest  ever 
recorded  in  October.  The  month  was  the  warm- 
est since  records  began  in  1872  at  San  Diego, 
where  the  maximum  of  98°  on  the  17th  was  the 
highest  October  temperature  of  record.  It 
was  the  warmest  October  since  1933  at  Bakers- 
field  and  Fresno,  and  at  Sacramento,  where 
99  percent  of  possible  sunshine  set  a  new 
record,  it  was  the  warmest  in  82  years  of 
record.  Other  near  records  established  werej 
Blue  Canyon,  3d  warmest;  Red  Bluff,  4th  warm- 
est; Mt .  Shasta,  5th  warmest  of  record.  At 
San  Francisco  Airport,  it  was  the  warmest 
October  since  records  began  in  1928. 

STORM  DATA 

Strong  winds  accompanying  moderate  to  heavy 
rain  occurred  in  Del  Norte  County  on  the  19th , 
with  light  damage,  mainly  to  trees,  reported 
at  Elk  Valley  and  Gasquet  Ranger  Station. 

Strong  winds  in  the  foothills  of  Ventura 
and  Los  Angeles  Counties  on  the  21st,  with 
gusts  reported  reaching  50  m.p.h.,  fanned 
two  fast-moving  brush  fires,  which  burned 
over  a  total  of  about  16,000  acres.  One  fire 
was  in  Ventura  County,  between  Moorpark  and 
Fillmore  and  the  other  about  30  miles  north 
of  Los  Angeles.  A  weekend  cabin  was  destroy- 
ed, and  16  persons  were  evacuated  from  a  rest 
home  in  the  fire  area. 


A  well  developed  waterspout  was  observed 
offshore  from  Point  Loma ,  San  Diego  County 
on  the  morning  of  the  24th,  lasting  for  about 
eight  minutes  and  moving  in  a  north-north- 
easterly direction  before  dissipating  over 
the  sea.  On  the  same  morning,  the  aircraft 
carrier  USS  THETIS  BAY  observed  seven  sep- 
arate waterspouts  over  the  ocean  in  that  vi- 
cinity. 

Widespread  thunderstorms  with  locally  heavy 
rain,  and  scattered  hail  occurred  in  South- i 
ern  California  on  the  24th  -  25th.  Heaviests 
damage  occurred  over  mountain  and  desert  re- 
gions, but  several  roads  were  flooded  from 
heavy  rains  in  the  Torrance  and  Seal  Beach! 
areas.  A  washout  occurred  on  the  Solaminti 
Canyon  road  in  the  San  Gabriel  Mountains,! 
and  there  were  a  few  mud  slides  near  Camp 
Angelus.  At  Barstow,  water  ran  curb  high  in 
downtown  streets,  damaging  merchandise  in  the 
basements  of  some  stores,  and  water  entered 
several  homes  in  residential  areas.  Near  the 
Arizona  border,  hailstones  up  to  1/2  inch  di- 
ameter fell  at  Parker  Reservoir,  and  heavy 
rain  caused  several  rock  slides  along  the 
highway . 

Strong  Santa  Ana  winds  blowing  through 
mountain  passes  of  Los  Angeles,  San  Bernar- 
dino, and  Riverside  Counties  on  the  29th 
30th,  tore  branches  from  trees,  and  blew  down 
a  few  powerlines  and  television  antennas  in 
foothill  communities.  Winds  fanned  a  300! 
acre  brush  fire  west  of  Etiwanda,  and  a  small- 
er fire  near  Azusa.  Gusts  reaching  69  m.p.h 
were  reported  on  the  29th  at  Fontana. 


M.P.  Bergerson 
Acting  State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  111°  on  the  16th  at  Long  Beach. 
Lowest  Temperature  6°  on  the  30th  at  Boca. 

Greatest  Total  Precipitation  4.26  inches  at  Smith  River  3  WNW. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  86  stations. 

Greatest  One-day  Precipita/tion  2.83  inches  on  the  31st  at  Smith  River  3  WNW. 

Greatest  Total  Snowfall  5.0  inches  at  White  Mountain  2. 

Deepest  Snow  on  Ground  4  inches  on  the  25th  at  White    Mountain  2. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

1  Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

o 

:^ 
s 

a 

B 
o 

Degree  I>ays 

No  ol  Days 

0 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

i! 

a 

Snov/,  Sleet 

No 

oi  Days 

Mox 

Min 

0 

t- 

Max  Depth 

on  Ground 

1 

2 

o 

2 

50  or  More 

1  00 

or  More 

°  o 

k  < 

°  1 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALOERPOINT 

AM 

81  .OM 

45.  2M 

63.  IM 

102 

1 

36 

22 

110 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

77.5 

51.7 

64.6 

94 

2 

43 

31  + 

100 

5 

0 

0 

0 

.20 

_ 

2,25 

,13 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIS  BAR  RS 

AM 

n3.5 

40,4 

62.0 

100 

3 

31 

21 

136 

9 

0 

2 

0 

.54 

,41 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALLAHAN  RS 

75.3 

34,5 

54.9 

91 

4 

23 

21 

305 

1 

0 

10 

0 

,39 

,29 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

7B.5 

39.5 

59.1 

96 

3t 

28 

21  + 

211 

5 

0 

3 

0 

.80 

,42 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

CLOVERDALE   3  SSE 

AM 

83. it 

49.0 

55.  2 

3.7 

99 

10  + 

42 

14 

45 

7 

0 

0 

0 

.17 

- 

1.75 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

COVELO 

AM 

82.3 

37.5 

59.9 

2.2 

99 

1 

28 

29 

175 

10 

0 

5 

0 

.21 

- 

2.38 

.19 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRESCENT   CITY   1  N 

6  3  . 1 M 

47.  3M 

65.  2M 

- 

0.1 

78 

1 

39 

24 

290 

0 

0 

0 

0 

4,01 

1  .52 

1,92 

31 

.0 

0 

5 

3 

2 

DUTTONS  LANDING 

AM 

77. 5M 

47. 8M 

62. 7M 

91 

17  + 

44 

29  + 

106 

2 

0 

0 

0 

.20 

.0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

65  . 0 

?e.2 

53.6 

3.8 

85 

4  + 

28 

24 

347 

0 

0 

5 

0 

2.99 

- 

3.78 

1,26 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

EUREKA  WB  CITY 

R 

60  . 1 

48.8 

54.5 

0.3 

70 

1 

44 

29  + 

317 

0 

0 

0 

0 

1.17 

- 

1.53 

,34 

31  + 

.0 

0 

4 

0 

0 

FOREST  GLEN 

AM 

78.6 

34.2 

55.4 

4.4 

95 

5 

25 

29  + 

267 

7 

0 

11 

0 

.12 

- 

3.45 

,  1  2 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BRAGG 

AM 

51.6 

47.0 

54.3 

- 

1.0 

72 

19 

42 

30  + 

324 

0 

0 

0 

0 

.22 

_ 

1  .99 

,11 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVN 

62.1 

45.7 

53.9 

- 

0.8 

71 

18  + 

38 

21 

335 

0 

0 

0 

0 

.52 

- 

3.21 

.43 

31 

.  0 

0 

2 

0 

0 

FORT  JONES  RS 

76.9 

32.5 

54.8 

3.9 

91 

6  + 

22 

30  + 

307 

4 

0 

15 

0 

.49 

- 

1.29 

.35 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

66.5 

48.3 

57.4 

76 

9  + 

44 

29  + 

232 

0 

0 

0 

0 

.39 

- 

2,11 

,23 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRATON  1  W 

75.7 

44.7 

50.2 

0.3 

94 

9 

36 

21 

157 

1 

0 

0 

0 

.17 

1 ,  89 

,15 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAMILTON  AFB 

^4.3 

47.9 

51.1 

0.5 

91 

9 

42 

30  + 

133 

1 

0 

0 

0 

.02 

- 

1.45 

,02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RS 

78.8 

41.5 

50.2 

4.7 

95 

2 

34 

21 

157 

5 

0 

0 

0 

1.21 

- 

2.19 

.65 

19 

.0 

0 

1 

0 

HEALDSBURG 

83.0 

47.8 

55.4 

3 . 9 

101 

9 

40 

30 

50 

7 

0 

0 

0 

.09 

- 

1 .  87 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

JOICE  ISLAND 

78.6 

52. 3M 

65. 5M 

92 

2 

43 

21 

39 

5 

0 

0 

0 

.12 

.12 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

KLAMATH 

R 

64.5 

46.9 

55.7 

85 

1 

39 

21 

281 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1.02 

31 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOUNT   HEBRON  RS 

AM 

71  .CM 

28.  2M 

49.  5M 

85 

5 

17 

21 

470 

0 

0 

25 

0 

.14 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.3 

48.8 

16  + 

43 

8 

6 

0 

0 

0 

.15 

18 

.0 

0 

1 

ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 

67.5 

44.  2 

55.9 

1.5 

88 

1 

34 

23 

281 

0 

0 

0 

0 

2.84 

- 

3.87 

.97 

19 

,0 

0 

5 

3 

0 

ORLEANS 

1 

36 

21 

168 

5 

0 

0 

0 

.84 

2.39 

.61 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

31.2 

48.0 

64.6 

3.7 

98 

9 

38 

29  + 

60 

5 

0 

0 

0 

.09 

- 

1  .03 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

AM 

15 

41 

24 

266 

.34 

.24 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

85. 7M 

42.9 

64.  3M 

3.7 

100 

2 

34 

22  + 

80 

12 

0 

0 

0 

.37 

_ 

2.01 

.20 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT  HELENA 

82.6 

45.7 

54.2 

3.8 

99 

9 

39 

30+ 

75 

Q 

.08 

1 .  34 

,06 

18 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RS 

AM 

78. 8M 

42. 9M 

60. 9M 

97 

1 

34 

21 

169 

6 

0 

0 

0 

•  59 

2.78 

,58 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAN  RAFAEL 

78. 9M 

51.3 

55.  IM 

94 

45 

14  + 

53 

.08 

- 

1.72 

,06 

1  3 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

AM 

32  .2 

45.4 

63.8 

4.  1 

101 

10 

37 

22  + 

79 

8 

0 

0 

0 

.15 

- 

1  .39 

,  1  4 

18 

.0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

59.3 

48.4 

58.9 

0.9 

85 

139 

0 

0 

0 

0 

.43 

3.04 

.30 

1 9 

0 

0 

0 

SONOMA 

82.3 

43.7 

53.0 

98 

2 

38 

29  + 

95 

8 

0 

0 

0 

.10 

1.77 

.10 

IB 

.  0 

0 

0 

0 

TULELAKE 

72.0 

31.5 

51.8 

3.  7 

89 

20 

402 

0 

0 

16 

0 

- 

.  84 

.20 

.0 

0 

0 

0 

.UK  I  AH 

85.3 

44.2 

64.8 

5.2 

104 

2 

36 

21  + 

79 

9 

0 

0 

0 

.19 

_ 

1  .60 

.13 

18 

.0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RS 

81.0 

33,7 

57.4 

3.  1 

96 

5  + 

234 

6 

0 

12 

0 

.25 

- 

2.00 

.25 

19 

.0 

0 

0 

0 

WEED   1  S 

AM 

57.5 

35,0 

51,3 

82 

5 

20 

21 

420 

0 

0 

10 

0 

.34 

.20 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHEELER 

62  .5 

48,9 

55.8 

80 

9 

42 

20 

287 

0 

0 

0 

0 

.79 

.40 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

YREKA 

AM 

75.9 

40.  1 

58.0 

5.6 

91 

6 

30 

21  + 

220 

1 

0 

3 

0 

.30 

_ 

.93 

.25 

20 

.  0 

0 

1 

0 

0 

1 

DIVISION 

59.3 

.62 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

*DIN  RS 

M 

M 

M 

90 

17  + 

25 

20 

2 

0 

0 

.64 

.49 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

4LTURAS  RS 

AM 

74.9 

28.8 

51.9 

4.0 

90 

5  + 

18 

30  + 

398 

2 

0 

23 

0 

.85 

- 

.14 

.54 

18 

.  5 

0 

2 

1 

0 

4UBURN 

AM 

84.1 

53.4 

68.8 

6.2 

96 

4  + 

42 

21  + 

35 

8 

0 

0 

0 

,41 

- 

1.36 

.39 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

3ERRYESSA  LAKE 

85.0 

53.7 

59.4 

101 

2 

47 

30 

11 

10 

0 

0 

0 

.08 

.04 

19  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

jJLUE  CANYON  WB  AP 

//R 

58.2 

51.0 

59.6 

6.5 

81 

2 

38 

19 

187 

0 

0 

0 

0 

.79 

- 

2.38 

.56 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

IjOWMAN  DAM 

70.5M 

47.  5M 

59. OM 

5.4 

84 

2 

39 

22 

191 

0 

0 

0 

0 

.52 

- 

3.28 

.48 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

AM 

85. IM 

53.  IM 

59.  IM 

5.6 

98 

3  + 

44 

23 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

1.06 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

3URNEY 

AM 

75.1 

31,0 

53.1 

3.8 

90 

5 

20 

30 

362 

1 

0 

22 

0 

.80 

- 

1  .00 

,51 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

:anyon  dam 

59. 9M 

35. OM 

52. 5M 

3.8 

83 

1 

26 

30 

380 

0 

0 

1  1 

0 

.47 

- 

1.54 

,42 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

:enterville  ph 

85,2 

49.5 

57.9 

5.9 

101 

2  + 

37 

20 

40 

13 

0 

0 

0 

1  .02 

- 

1.24 

,72 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

:hester 

72.2 

30.0 

51.1 

85 

4 

18 

30 

423 

0 

0 

26 

0 

.68 

- 

1.00 

,47 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

:HIC0  EXP  STATION 

83.8 

49.8 

55.8 

3.0 

99 

1 

39 

21 

43 

8 

0 

0 

0 

.48 

- 

.32 

.48 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ILARKSBURG 

AM 

82.5 

49.2 

55.9 

4.4 

96 

5  + 

42 

30  + 

55 

8 

0 

0 

0 

.25 

- 

.92 

.25 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

ILEARLAKE  HIGHLANDS 

AM 

M 

M 

M 

95 

2  + 

35 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

16  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

rOLFAX 

S0.9 

53,7 

57.3 

7.1 

93 

2 

42 

20 

52 

5 

0 

0 

0 

.43 

- 

1.93 

.38 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

:OLUSA  1  SSW 

83.3 

50,  5 

65.9 

4.  7 

98 

2 

42 

30  + 

35 

7 

0 

0 

0 

.19 

- 

,50 

.18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

MVIS  AGR  COLLEGE 

AM 

85.3 

51,6 

68.6 

6.0 

99 

4 

46 

30  + 

24 

11 

0 

0 

0 

.32 

- 

,45 

,32 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

)EER  CREEK  PH 

72.1 

37,7 

54.9 

2.7 

84 

3  + 

29 

30 

306 

0 

0 

4 

0 

.64 

- 

2.85 

,51 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

)E  SABLA 

78.2 

48,2 

63.2 

5.9 

92 

2  + 

34 

20 

110 

2 

0 

0 

0 

1  .80 

- 

1.41 

1.17 

18 

.0 

0 

2 

2 

1 

>OBBINS  COLGATE 

85.6M 

52,  IM 

58. 9M 

5.0 

98 

2 

40 

20 

28 

14 

0 

0 

0 

.59 

- 

1.36 

.65 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

)OWNIEVILLE  RS 

AM 

77.3 

33.7 

58.0 

4.8 

91 

1 

29 

30 

217 

3 

0 

2 

0 

1.28 

- 

1.90 

.84 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

AST  PARK  RESERVOIR 

AM 

82.7 

47.7 

55.2 

5.3 

95 

4+ 

37 

30 

70 

7 

0 

0 

0 

.06 

- 

.33 

,06 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

AIRFIELD  POLICE  STA 

82.8 

48.2 

56.5 

96 

2 

37 

25  + 

57 

3 

0 

0 

0 

.13 

,13 

18 

,0 

0 

1 

0 

0 

ALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

AM 

73. 5M 

34. 8M 

54. 2M 

3.3 

86 

5 

24 

31  + 

348 

0 

0 

8 

0 

.64 

- 

.30 

,37 

18 

.0 

0 

0 

0 

OLSOM  DAM 

AM 

34.5 

54. 5M 

59. 6M 

99 

3 

47 

20 

16 

10 

0 

0 

0 

.29 

,27 

13  , 

.0 

0 

1 

0 

0 

RASS  VALLEY 

AM 

79.3 

52,2 

55.3 

4.  8 

93 

3 

39 

20 

89 

5 

0 

0 

0 

.41 

- 

2.35 

,39 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

lAT  CREEK   PH  1 

AM 

77. 2M 

32, IM 

54. 7M 

1.3 

90 

5  + 

22 

30 

323 

2 

0 

15 

0 

.52 

- 

.58 

.40 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

lESS  VALLEY 

68.8 

35,9 

52.9 

7.4 

84 

4 

22 

20 

372 

0 

0 

8 

0 

.75 

- 

.56 

.44 

25 

2.0 

2 

0 

0 

AKESHORE 

82.9 

47,3 

65.1 

99 

3 

36 

30 

73 

7 

0 

0 

0 

.72 

.35 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

AKE  SPAULOING 

71.5 

39,5 

55.5 

5.4 

33 

3+ 

30 

30 

287 

0 

0 

2 

0 

.84 

3.19 

.59 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

AKE  SPAULDING  DAM 

70.5 

44,  IM 

57.  3M 

84 

2 

218 

0 

0 

0 

.81 

,59 

18 

.  0 

0 

2 

1 

0 

AS  PLUMAS 

5  9,7 

7  2.0 

6.  1 

1  00 

2 

46 

20 

9 

0 

0 

0 

,59 

16 

.0 

1 

Q 

ANZANITA  LAKE 

// 

AM 

65.9 

39.  1 

62.5 

79 

5 

30 

20 

378 

0 

0 

3 

0 

1,15 

,67 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

ARYSVILLE 

AM 

85.1 

51.6 

53.4 

4.  8 

100 

3  + 

43 

29 

22 

10 

0 

0 

0 

.24 

,62 

,24 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

C  CLOUD 

AM 

75.2 

35.6 

55.4 

4.  1 

90 

5  + 

27 

30 

291 

2 

0 

5 

0 

1.02 

2,23 

,53 

18 

.  0 

0 

2 

1 

0 

INERAL 

AM 

59.2 

37.0 

53.1 

5.2 

82 

5  + 

29 

20 

353 

0 

1.55 

2.12 

.0 

0 

ONTICELLO  DAM 

AM 

85.9 

52.8 

69.4 

100 

2 

45 

30 

14 

11 

0 

0 

0 

.06 

,04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUNT  SHASTA  WB  CITY 

//R 

71.7 

40,5 

56.2 

5.2 

90 

4 

27 

21 

269 

1 

0 

4 

0 

.32 

2.29 

,15 

19 

,  0 

0 

2 

0 

0 

EVADA  CITY 

AM 

73  .9 

40,1 

57.0 

1.4 

87 

3 

30 

20 

240 

0 

0 

3 

0 

.60 

2.06 

,48 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

RLAND 

AM 

85.5 

52,2 

58.9 

3.9 

100 

2 

42 

30 

27 

10 

0 

0 

0 

.71 

,28 

.0 

0 

0 

0 

ROVILLE   1  WSW 

AM 

85.3 

50.1 

57.7 

100 

1 

41 

21 

33 

11 

0 

0 

0 

.61 

.51 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

ROVILLE  7  SE 

AM 

85.3 

48.2 

55.8 

2.2 

98 

4 

4  1 

2  2 

60 

10 

0 

0 

0 

.55 

1.13 

.55 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

ARADISE 

AM 

83.3 

54.5 

58.9 

99 

2  + 

42 

20 

38 

9 

0 

0 

0 

1  .45 

1.01 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

LACERVILLE 

AM 

79.4 

43.9 

61.7 

5.5 

94 

4 

36 

29  + 

164 

5 

0 

0 

0 

.28 

1.92 

.17 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

LACERVILLE   I FG 

AM 

79.0 

55,0 

57,5 

92 

3 

43 

6 

57 

4 

0 

0 

0 

,31 

.0 

0 

0 

0 

ORTOLA 

73.5 

29,5 

51,5 

5.4 

87 

4 

14 

30 

408 

0 

0 

25 

0 

,30 

.78 

.25 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

UINCY  RS 

73.0 

28,5 

53,3 

2.7 

91 

3  + 

17 

30 

356 

3 

0 

25 

0 

,92 

1.57 

,80 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

ED  BLUFF  WB  AP 

R 

84.2 

54.1 

59,2 

4.  1 

99 

1 

44 

30 

25 

9 

0 

0 

0 

,45 

1.03 

,23 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Follov/ing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1958 


Slalion 

Temperature 

Pr 

ecipi 

atlon 

Average 
Maximum 

Average 

S 

3 

E 
2 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

Lowest 

B 
0 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

oi  Days 

Max 

Min. 

Date 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

Date 

0 

2 

0 

a; 

0 

0 

1  00 

or  More 

0 

°  0 
g  < 

a>S 

°  0 

0*  or 
1  Below 

REDDING  FIRE   STA  2 

82.7 

56 

.9 

69 . 8 

5.2 

98 

1 

48 

31  + 

30 

7 

0 

0 

0 

.57 

_ 

1.69 

.46 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKLIN 

AM 

Sit. 6 

48.2 

65.4 

3.6 

99 

3 

40 

22 

47 

12 

0 

0 

0 

.22 

- 

.88 

.12 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SACRAMENTO  W8  AP 

R 

81 

53 

.2 

5  7.3 

4.6 

95 

49 

29  + 

5 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

82.5 

54.4 

58.5 

4.7 

97 

3* 

48 

21 

19 

7 

0 

0 

0 

.42 

- 

.  .50 

.42 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

81.3 

58 

.1 

59.7 

95 

5  + 

50 

22  + 

28 

5 

0 

0 

0 

.35 

.23 

1 8 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SIERRA  CITY 

AM 

77.4 

45 

.5 

51.5 

90 

4+ 

36 

22 

149 

2 

0 

0 

0 

.86 

.52 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

73.2 

31 

.3 

52.3 

4.5 

85 

5  + 

16 

30 

385 

1 6 

0 

.39 

.99 

.37 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

84.1 

48 

.9 

56.5 

4.6 

99 

3 

38 

21 

51 

9 

0 

0 

0 

.27 

.82 

.27 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

76.2 

48.3 

62.3 

90 

2 

38 

20 

138 

Q 

Q 

0 

1.07 

.80 

18 

.0 

0 

2 

0 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

8  2.9 

55.7 

59 . 8 

99 

4 

40 

21 

38 

8 

0 

0 

0 

.38 

.23 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  LAKES 

58  .9M 

33 

.4M 

45. 2M 

4.3 

70 

4 

23 

30 

577 

0 

0 

1  1 

0 

.43 

1  .90 

.25 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

0 

0 

.  19 

1.54 

.19 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

VACAV I LLE 

85.6 

51 

.3 

68.5 

5.5 

100 

2  + 

45 

30+ 

1  7 

1  2 

0 

0 

0 

.11 

_ 

1.07 

.11 

18 

.  0 

0 

1 

0 

VOLTA  PH 

80  .8 

53 

.  1 

57.0 

95 

2 

41 

21 

61 

4 

0 

0 

0 

.  97 

_ 

1.40 

.46 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WAL  riU  1    UKU  V  t 

81.5 

49 

.6 

55.6 

94 

3  + 

42 

29  + 

51 

5 

0 

0 

0 

.35 

.35 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

WILL lAMS 

AM 

86.5 

67.9 

98 

4  + 

41 

25 

29 

9 

0 

0 

0 

.09 

.09 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

AM 

85.6 

52 

•  ^ 

69.0 

4.6 

102 

2 

43 

30  + 

20 

9 

0 

0 

0 

.20 

_ 

.66 

.20 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

WINTERS 

AM 

87.4 

5  2 

.  6 

70.0 

103 

4 

44 

30  + 

7 

12 

0 

0 

0 

.10 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

AM 

85.5 

49 

67.5 

3.4 

100 

4 

42 

30  + 

31 

9 

0 

0 

0 

.  28 

.64 

.28 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

62.  9 

.53 

NORTHEAST    INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

70.4 

23 

47.1 

2 . 6 

83 

5 

6 

30 

547 

0 

0 

29 

0 

.08 

.87 

♦  04 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT 

59.7 

2  3 

46.6 

82 

4 

7 

30 

563 

0 

0 

26 

0 

.04 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEOARVILLE 

AM 

59.4 

39 

,  3 

54.4 

4.0 

84 

6 

25 

21 

321 

0 

.80 

- 

.25 

.55 

19 

T 

0 

2 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

59.5 

49.1 

85 

13 

16 

30 

487 

0 

0 

27 

0 

.42 

.33 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOYLE   5  SSE 

AM 

72.7 

37 

55.0 

86 

5 

25 

20 

306 

0 

0 

.25 

.23 

18 

.0 

0 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

72.4 

34 

,  7 

53.6 

3.9 

85 

5 

22 

21 

347 

0 

0 

11 

0 

.31 

_ 

.72 

.30 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CITY 

AM 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

MONO  LAKE 

58  .6 

3  7 

9'^ 

53.3 

78 

3 

30 

22  + 

357 

0 

0 

7 

0 

.35 

.24 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

54.9 

29 

,  7 

47.3 

80 

4+ 

18 

30 

541 

0 

0 

23 

0 

.34 

.28 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUSANVILLE  AP 

70. 5M 

34 

.4M 

52. 5M 

1.2 

83 

5 

21 

30 

381 

0 

0 

9 

0 

.59 

_ 

•  43 

.50 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

TAHOE 

AM 

51.7 

48.2 

3.7 

71 

5 

25 

30  + 

511 

0 

0 

10 

0 

.36 

_ 

1.26 

.22 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

67. IM 

2  8 

.  IM 

47.  6M 

2.0 

80 

5t 

15 

30 

530 

0 

0 

25 

0 

.  34 

_ 

.91 

.20 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODFORDS 

59.5 

41 

•  4 

55.5 

4.  8 

81 

5 

25 

20 

290 

0 

0 

3 

0 

.35 

_ 

1  . 00 

.34 

23 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

50.  9 

.  35 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

81.7 

44 

*  0 

62.9 

3.3 

95 

3+ 

38 

21 

91 

6 

0 

0 

0 

.05 

_ 

2.83 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

R 

70.5 

54 

^  3 

62.4 

2.1 

84 

9 

51 

30  + 

95 

0 

0 

0 

0 

.31 

_ 

.95 

.31 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURLINGAME 

71.1 

50 

,  2 

60.7 

84 

9 

45 

20 

135 

0 

0 

0 

0 

.14 

.14 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

77.0 

*^ 

55  .0 

91 

11 

45 

20 

58 

2 

0 

0 

0 

.18 

_ 

.78 

.13 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILROY 

AM 

84.3 

47 

55.9 

99 

4 

40 

30+ 

60 

10 

0 

0 

0 

.0? 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

AM 

64.8 

49 

.  0 

55.9 

0.5 

75 

10 

44 

26  + 

244 

0 

0 

0 

0 

.27 

_ 

1.21 

.17 

18 

.  0 

0 

2 

0 

0 

HOLLISTER 

81.4 

4  5 

53.3 

2.4 

98 

3 

39 

30  + 

97 

6 

0 

0 

0 

T 

_ 

.  57 

T 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

85. 2M 

*5M 

65. 9M 

3.8 

1  02 

3 

39 

21 

50 

10 

0 

0 

0 

.00 

.  38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE 

AM 

85.9 

50 

,  2 

68.1 

5.5 

102 

3 

43 

30 

36 

12 

0 

0 

0 

.09 

_ 

.59 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

81.5 

66.  3 

5.2 

97 

3 

44 

30  + 

41 

6 

0 

0 

0 

•  03 

_ 

1.35 

.03 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

78.3 

•  ^ 

64.8 

94 

10 

46 

29+ 

65 

3 

0 

0 

0 

.17 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONTEREY 

72  .8 

50 

,  5 

61.7 

88 

10 

45 

20 

111 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

19+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

80.4 

57 

.1 

68.8 

95 

4 

36 

21 

58 

7 

0 

0 

0 

.18 

.14 

17 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

71  .3M 

55 

.5M 

63. 4M 

7.9 

84 

4+ 

41 

19 

142 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

1.38 

T 

19+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

89. 5M 

47 

.9M 

58. 7M 

102 

3 

40 

20 

24 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

AM 

75. IM 

51 

.6M 

63. 9M 

89 

11  + 

47 

30+ 

74 

0 

0 

0 

0 

•  04 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WS  AP 

R 

73.3 

53 

.0 

53.2 

3.2 

87 

1  0  + 

47 

20 

81 

0 

0 

0 

0 

.22 

.69 

.17 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

79.9 

46 

.9 

52.9 

96 

2 

37 

20 

102 

5 

0 

0 

0 

•  20 

.20 

18 

,  c 

0 

1 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

74.6 

49 

,  7 

62.2 

91 

1  0 

43 

20 

109 

1 

0 

0 

0 

.06 

.02 

20+ 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

88.0 

43 

,  1 

65.6 

5.4 

101 

3  + 

33 

30 

56 

15 

0 

0 

0 

.00 

.62 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

86.2 

46 

,  9 

66.6 

99 

4'!' 

39 

30  + 

52 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

87.0 

56.6 

4.  8 

101 

3 

37 

20 

68 

15 

0 

0 

0 

.00 

.  55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

72.1 

52 

"g 

52.5 

82 

20+ 

45 

30+ 

83 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

AM 

81  .4 

45 

,  1 

63.3 

97 

3 

35 

23 

92 

6 

0 

0 

0 

.17 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

82.9 

39 

«  0 

61.0 

97 

4  + 

30 

21 

161 

12 

0 

4 

0 

.00 

_ 

.82 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

75.4 

49 

^  9 

63.2 

2.0 

92 

9 

45 

29  + 

85 

2 

0 

0 

0 

.01 

.94 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

AM 

72.7 

54 

.  3 

53.5 

88 

10 

49 

29 

71 

0 

0 

0 

0 

.  16 

.13 

18 

.0 

0 

] 

0 

0 

RICHMOND  FIELD  STA 

AM 

59.5 

53 

.9 

51.7 

86 

17 

50 

29 

108 

0 

0 

0 

0 

.13 

.0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

79.2 

45 

.9 

52.6 

95 

3 

35 

22 

108 

5 

0 

0 

0 

.15 

.14 

18 

.  0 

0 

] 

0 

0 

SALINAS  2  E 

75.9 

51 

.0 

63.5 

92 

16 

42 

20 

77 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

73.7 

53 

.1 

63.4 

4.0 

91 

9 

48 

20 

74 

1 

0 

0 

0 

.10 

.  82 

.09 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   FRANCISCO  FOB 

R 

68.7 

54 

.8 

61.8 

0.8 

86 

9 

52 

30  + 

112 

0 

0 

0 

0 

.12 

.95 

.12 

1 6 

.  c 

0 

1 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

71.3 

45 

.6 

58.5 

86 

10 

37 

20 

196 

0 

0 

0 

0 

.08 

.07 

18 

•  0 

c 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

77.7 

53 

.7 

65.7 

3.4 

91 

9  + 

48 

21 

29 

3 

0 

0 

0 

.01 

.66 

.01 

18 

.0 

0 

0 

c 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

80.3 

52 

.0 

55.2 

3.  9 

91 

4 

42 

30 

25 

2 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.88 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

75.5 

50 

.3 

63.4 

2.7 

91 

9 

45 

20 

79 

2 

0 

0 

0 

.12 

_ 

.96 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

75.9 

48 

.2 

52.  1 

2.5 

90 

3 

42 

20 

95 

1 

0 

0 

0 

.06 

1.37 

.04 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

75.5 

49 

.5 

62.6 

91 

10 

43 

20 

98 

2 

0 

0 

0 

.22 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

AM 

82.7 

45 

.0 

64.4 

2.1 

97 

4  + 

38 

20 

76 

9 

0 

0 

0 

.13 

- 

.79 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

49 

.3 

61.5 

3.0 

87 

1 7 

42 

20 

121 

0 

0 

0 

0 

.02 

.94 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.7 

.09 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

80.0 

49 

.5 

64.8 

0.5 

95 

2 

43 

30+ 

65 

5 

0 

0 

0 

.06 

.56 

.06 

18 

.0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

AM 

82,4 

48 

.0 

65.2 

97 

4+ 

41 

31  + 

71 

7 

0 

0 

0 

.07 

•  07 

18 

.0 

0 

0 

c 

0 

ASH  MTN 

87.0 

55 

.1 

71.6 

5.1 

100 

17 

44 

22  + 

11 

15 

0 

0 

0 

T 

1.12 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

82.7 

51 

.7 

57.2 

6.  1 

94 

14 

44 

29  + 

45 

9 

0 

0 

0 

T 

1.27 

T 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVENAL  9  SSE 

AM 

86.4 

53 

.2 

69.8 

99 

4 

42 

2\ 

23 

14 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

85.3 

57 

.7 

71.5 

5.0 

98 

3  + 

46 

22  + 

7 

1  1 

0 

0 

0 

T 

.37 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK   PH  1 

71.0 

52 

.8 

51.9 

5.1 

82 

2 

44 

20 

142 

0 

0 

0 

0 

.04 

1.66 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWI LLOW 

AM 

86.5 

52 

.8 

59.7 

5.1 

98 

4  + 

41 

21 

21 

14 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

73.8 

42 

.6 

58.2 

4.6 

84 

10+ 

30 

20 

217 

0 

0 

1 

0 

T 

3.09 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

AM 

84.4 

55 

•  4 

69.9 

4.2 

97 

11  + 

42 

20 

24 

9 

0 

0 

0 

.03 

1^08 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 

CONTINUED  OCTOBER  1958 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

i'  i 

>  s 

<  2 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

n 
& 

Lowest 

Dale 

Degree  Doys 

No  ol 

Days 

Total 

a 

a 

From  Long 
Term  Mear^: 

Greatest  Day 

1 

Snov 

J,  Sleet 

No 

oI'Days 

Max 

Min 

Max  Depth 

on  Ground  j 

it 

8. 

10  or  More 

50  o: 

1  00 

or  More 

5  > 

^  < 

5  S 

U<a 

o  > 

5  s 

o  m 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

AM 

83.6 

— r  — 

51*5 

67.6 

96 

4 

42 

20 

54 

12 

0 

0 

0 

*00 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDAR  GROVE 

7a  .6 

65.4 

85 

2 

26 

29  + 

290 

0 

0 

8 

0 

.08 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

AM 

75.8 

45*9 

60 . 9 

85 

1C  + 

37 

29  + 

160 

0 

0 

0 

0 

.05 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

COALINGA 

85.6 

51*9 

68.8 

4.  1 

98 

17  + 

42 

22  + 

26 

13 

0 

0 

0 

.00 

- 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

AM 

85.6 

69*5 

98 

4 

43 

21 

22 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

*0 

0 

0 

0 

0 

DENA  IR 

84,1 

49*7 
* 

66.9 

4,9 

95 

11  + 

42 

21 

41 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

*63 

T 

18 

*0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

78.9 

58  ,9 

5.3 

90 

15  + 

30 

30 

194 

3 

0 

3 

0 

T 

- 

1  .69 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  PH 

8  5.7 

68*0 

4,9 

99 

2 

41 

20 

33 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

1*59 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

88  .bM 

51  *0M 

69  *  8M 

96 

9  + 

39 

21 

21 

15 

0 

0 

0 

.00 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB   AP  R 

84.8 

69*2 

6.1 

96 

3+ 

45 

22 

21 

1  0 

0 

0 

0 

T 

- 

.65 

T 

18 

*0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

A7  *Q 

51*2 

69.1 

3.8 

99 

4+ 

40 

20 

37 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

*87 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

AM 

67.9 

40*5 

54*2 

4.6 

78 

3  + 

29 

24  + 

324 

0 

0 

4 

0 

.01 

- 

1*91 

*01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNV I LLE 

79 .  IM 

40*6^ 

69*5M 

92 

17 

32 

30 

185 

0 

1 

0 

*00 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

65.0 

52*8 

4,6 

73 

18  + 

31 

21  + 

368 

0 

0 

2 

0 

*04 

- 

1*91 

*04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

86.0 

51*3 

68*7 

6,6 

99 

3 

41 

21 

1  6 

1 1 

0 

0 

0 

*00 

- 

*37 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

78.7 

62*1 

5.  2 

89 

3 

37 

29 

126 

0 

0 

0 

0 

*02 

- 

2*20 

*02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

61.2 

39*4 

60*3 

3,6 

70 

2 

32 

30  + 

447 

0 

0 

2 

0 

*08 

- 

1*71 

*08 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IDR  I  A 

80.9 

5  6*9 

68*9 

6,0 

92 

4  + 

40 

21 

55 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

*64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  I 

85«7 

6  5*4 

75*6 

6,7 

100 

3 

63 

21 

0 

1  0 

0 

0 

0 

*14 

- 

*39 

.12 

24 

*0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

85  .0 

69*0 

95 

3+ 

42 

28 

37 

14 

0 

0 

0 

*15 

*13 

26 

*0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

AM 

87.2 

56*6 

73*0 

1  00 

5 

45 

21 

9 

1  4 

0 

0 

0 

*00 

.00 

*0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

8  8.0 

74.2 

8,1 

100 

4+ 

47 

19 

4 

13 

0 

0 

0 

*00 

- 

*  14 

*00 

*0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

84  .8 

66*8 

4,0 

95 

12  + 

40 

22 

40 

11 

0 

0 

0 

.00 

.70 

.00 

*0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

85.0 

56  8 
* 

70*9 

5*5 

97 

3 

45 

21 

14 

1  2 

0 

0 

0 

*00 

- 

.68 

*00 

*0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

85.5 

68*5 

5  *  0 

98 

3 

42 

22  + 

23 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.46 

*00 

*0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

62*6 

48*2 

66*4 

4*  1 

98 

3 

40 

21 

65 

7 

0 

0 

0 

.09 

- 

.84 

•  09 

18 

*0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANGS 

85.3 

50*2 

67,8 

3*3 

99 

3 

42 

21 

29 

1  3 

0 

0 

0 

.01 

- 

*37 

*01 

19 

*0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

AM 

88*3 

sn*Q 

70*4 

8*2 

100 

4 

44 

22  + 

14 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

*48 

*00 

*0 

0 

0 

0 

0 

MANOEVILLE  ISLAND 

79.9 

65*4 

94 

3 

41 

30  + 

73 

5 

0 

0 

0 

.12 

*12 

18 

*0 

0 

1 

0 

0 

MAR  I COPA 

85.7 

so  5 

72*6 

5*4 

99 

3+ 

47 

21 

7 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

- 

*29 

*00 

*0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE   STA  2 

84  •  3M 

tin 

66  *  6M 

3*3 

95 

4+ 

41 

20 

49 

1 1 

0 

0 

0 

*02 

- 

*49 

*02 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MIDDLEWATER 

86.0 

71*5 

5*  4 

97 

4+ 

46 

21 

7 

1  3 

0 

0 

0 

*00 

- 

*30 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

84.9 

50* 

67*5 

6*3 

98 

3 

43 

22  + 

30 

8 

0 

0 

0 

*00 

- 

*56 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN 

87  •8M 

51  *4M 

69*6M 

4*9 

1  00 

3+ 

42 

21  + 

8 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.49 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

81.8 

64*4 

5*4 

93 

18+ 

35 

29 

104 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

1.54 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

82*8 

SI  '  A 
si*n 

67*2 

4.3 

97 

4 

40 

21 

44 

5 

0 

0 

0 

.08 

- 

.56 

.08 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

85.8 

68*9 

4*8 

98 

4 

44 

21 

26 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

*79 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

67.7 

ss  QM 

71  *  8M 

6*  8 

100 

4 

3 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

- 

*35 

*00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

AM 

87.5 

54*0 

70*8 

6*0 

99 

4  + 

44 

22 

3 

14 

0 

0 

0 

*00 

- 

*  51 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY   3  E 

73.6 

59*4 

84 

17  + 

36 

31 

186 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

79.2 

66*6 

90 

2 

40 

20 

75 

1 

0 

0 

0 

*  26 

- 

2*54 

,26 

18 

.0 

0 

Q 

Q 

SONORA 

AM 

84.9 

50*8 
* 

67*9 

7,2 

96 

6  + 

42 

30 

45 

1  3 

0 

0 

0 

*02 

1.73 

*01 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

73.3 

66*1 

84 

2 

25 

29  + 

300 

0 

0 

10 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

STOCKTON  CAA  AP 

83.0 

52,1 

67*6 

99 

3 

40 

21 

29 

5 

0 

0 

0 

*02 

*02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  ^ 

AM 

80.8 

49*3 

66*1 

3.0 

94 

4 

41 

21 

59 

5 

0 

0 

0 

*  12 

.  57 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

83.2 

49,0 

66*1 

97 

3 

41 

29  + 

49 

8 

0 

0 

0 

*09 

•  09 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

76.2 

43,3 

59*8 

3.6 

89 

1  7  + 

32 

30 

175 

0 

0 

1 

0 

*27 

.23 

.15 

2  6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

83*7 

5  7,9 

70*8 

5.4 

98 

3  + 

45 

21  + 

18 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

*57 

T 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

86.4 

61.9 

69*2 

6.  5 

97 

1  7  + 

44 

22  + 

23 

1  6 

0 

0 

0 

*01 

*92 

•  01 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

82*0 

47,7 

64*9 

8.5 

95 

2 

39 

20 

88 

7 

0 

0 

0 

*10 

- 

2*27 

•  05 

23+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

AM 

82*4 

50,9 

66*7 

96 

4 

45 

29 

43 

5 

0 

0 

0 

*02 

*46 

•  02 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

82*6 

52,7 

67,7 

97 

1 

45 

30 

21 

7 

0 

0 

0 

*00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISAL lA 

AM 

87.8 

64,3 

71*1 

5,6 

100 

4+ 

46 

22  + 

9 

14 

0 

0 

0 

*00 

- 

.45 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

AM 

8  7*5 

53*8 

70.7 

6,4 

96 

4 

42 

23  + 

7 

1  3 

0 

0 

0 

*00 

- 

.30 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

75*9 

43*7 

59  *  8 

5,8 

68 

2 

31 

29 

180 

0 

0 

2 

0 

*02 

1  .98 

.02 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.4 

.03 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE  1  W 

87.3 

62*9 

70*1 

103 

17+ 

43 

26 

28 

1  2 

0 

0 

0 

*05 

•  05 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

75  .4 

67*1 

56*  3 

2,4 

87 

4 

52 

31  + 

21 

0 

0 

0 

0 

*04 

.66 

.03 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

87,0 

46,0 

66*6 

2.6 
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77.6 

61 'l 

flft 

:  * 

0 

0 

0 

0 

*Rn 

*  ftf 

i 

MAI  IUTATAI  DACC 

PtfJUIN  IAIN    r  A50 

73.9 

50.5 

62*2 
• 

R4 

3A 

44 

0 

0 

0 

0 

*4ft 

• 

• 

75 

MCCfM    C  C     ^"  A  A  AD 

64  .  1 

6.8 

102 

1  6 

49 

31 

19 

0 

0 

0 

*  7^ 

.  26 

.  4  £ 

.  c 

c 

r  ALM  UAI_C 

85  '4 

AR  R 

5.3 

31  + 

16 

0 

0 

0 

• 

•  36 

8  3,5 

49*  5 
* 

A6  5 

04 

3A 

30 

ft! 

16 

0 

0 

0 

*  A^ 

7U 

P  A  1  M    CPP  T  Nf^< 

*  Q 

4.5 

107 

5  2 

9 

*  n7 

*7^ 

.01 

■  c 

PAPk'FQ  PF^FPuniP 

AM 

9  2*8 

68*9 

809 

5.1 

1  A 

20 

0 

0 

0 

*QA 

0 

RANDSBURG 

79,7 

5  5.  6M 

67  •  7M 

3.3 

^92 

J 

44 

25 

91 

4 

0 

0 

0 

1  *00 

*7g 

*6C 

24 

*  ^ 

0 

- 

SQUIRREL   INN  2 

68.3 

51.3 

59.8 

6.0 

80 

16 

35 

29 

193 

0 

0 

0 

0 

.44 

1.65 

.32 

23 

.0 

0 

1 

0 

TABLE  MOUNTAIN 

61  .9 

47.5 

54.7 

3.8 

72 

17  + 

33 

31 

312 

0 

0 

0 

0 

.32 

.59 

.21 

23 

.0 

0 

2 

0 

THERMAL  CAA  AP 

95.2 

60.8 

78.0 

107 

16+ 

46 

22 

2 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TRONA 

AM 

89.2 

56.0 

72.6 

5.9 

98 

17  + 

40 

22 

18 

20 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

88.5 

55.5 

72.0 

5.3 

99 

16 

40 

22 

27 

19 

0 

0 

0 

.66 

.10 

.66 

24 

.0 

0 

1 

1 

VALYERMO  RS 

M 

42.3 

M 

100 

2 

32 

31  + 

0 

2 

0 

.32 

.21 

.25 

25 

.0 

0 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

84.1 

46.5 

65.3 

5.2 

95 

18 

33 

31 

95 

14 

0 

0 

0 

.13 

.26 

.10 

25 

.0 

0 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

AM 

54.0 

25.0 

39.5 

63 

4+ 

10 

30 

780 

0 

0 

30 

0 

.38 

.38 

25 

4.0 

1 

25 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

AM 

41.7 

22.2 

32.0 

50 

4+ 

13 

31 

1020 

0 

5 

28 

0 

.46 

.29 

25 

5.0 

4 

25 

2 

0 

DIVISION 

69.2 

.36 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


*CTON  ESCONDIDO  FC261BE 

KOIH  RS 
IftLOERPOINT 
UlISO  CN   FC  4*6 

Ulpine  1  W 

4LTURA5  RS 
*NGrOLA 

jftNGWIN  PAC  UNION  COL 
jlNTtOCH  I  E 

Untioch  pump  PLT  3 
hrroyo  5ec0  rs  fc  508 

l«SH  HTN 

ftSSOC  OIL  ANAHEIM  I 
UUBERRV 


I  AUBURN 

|WAL0N  PLEASURE  PIER 
'iVENAL  9  SSE 

VZUSA  FC  143 

iACKUS  RANCH 

UKER  9  NNW 
'3AKERSFIELD  WB  AP 
JALCH  PH 
iARRETT  DAM 
iARSTOW 

JEAUMONT 

JEAUMONT  PUMPING  PLAN 
lEAUMONT    1  E 
)EL  AIR  FC  10 
lEN  LOMOND 

lERKELEY 

lERRYESSA  LAKE 

JIG  BAR  RS 
'JIG  BEAR  LAKE  DAM 
jUG  CREEK  PH  1 

IlIG  DALTON  DAM  FC   223  BE 
HG  PINES  PARK    FC  83 
IIG  SUR  STATE  PARK 
IIG  TUJUNGA  DAM  FC  Ub 
1 1  SHOP  WB  AP 

IISHOP  UNION  CARBIDE 
ILACK  MTN  2  S 
ILACKS  MTN  BRANCH 
ILUE  CANYON  WB  AP 
ILYTHE 

IlLYTHE  CAA  AP 
lOCA 
lONI  TA 

MORREGO  DESERT  PARK 
lORREGO  SPRGS  3  NNE 

liOULEVARD 
lOUQUET  CANYON 
lOHMAN  DAM 
IRADLEY 
iRAWLEY  2  SW 

IREA  BERRY  IMPERIAL 
>;RfcA  CITY 
HEA  DAM 
RIDGE PORT 
RIDGEVILLE  4  NNW 

ROOKS  FARNHAM  RCH 

RUSH  CREEK  RS 
I ULLARDS  BAR  PH 
! URBANK  FIRE  DEP  FC  2268 
' URBANK  H8  AP 

i  URLINGAME 

URNEY 
! UTTONWILLOW 

ABAZON 

A8RILL0  NM  R 

AC HUM A  DAM 
ALAVERAS  BIG  TREES 
ALEXICO  2  NE 
ALISTOGA 
ALLAHAN  RS 

AMPO 

I  AMP  PARDEE 
AMP  SAN  LUIS  OBISPO 
AMPTONVILLE  RS 
ANBY  RS 

I ANOGA  PARK  PIERCE  COL 
ANTIL 
AN YON  DAM 

ATHAY  BULL  RUN  RCH 
AZADE RO 

ECILVILLE  SAWYER 
,    EOAR  GROVE 
EDARVILLE 
ENTERVILLE  PH 
HALLENGE  RS 

HATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 

HATStfORTH  FC  24  0 
■ HERRY  VALLEY  DAM 
! HESTER 

iHICO  EXP  STATION 

' HITTENDEN  PASS 
! HULA  VISTA 
'  I  SCO  RS 

LAREMONT  POMONA  COLLEGE 

LARKS6URG 

LEARLAKE  HIGHLANDS 
.LOVEHOALE  3  SSE 
OALINGA 
OALINGA  14  NW 

OLBYS  FC530 

OLEMAN  FISH  I 
OLFAX 
OLGATE  PH 
OLUSA  1  SSW 
ONCORD  3  E 

ORCORAN   IRRIG  DIST 
ORDES 

ORNING  HOUGHTON  RANCH 

ORONA 

OVELO 

OVINA  TEMPLE  FC  193 
OW  CREEK 
OYOTE  WELLS 


1.63 
l.?l 
1.39 
.04 


ATCHERY 


.10 
.47 
.13 


25    26  27 


1.61 
1.12 
1 .20 


28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


9      10     11  12 


CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  EKE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC283e 
CULVER  CITY 

CU»*MINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RS 
DOBBINS  COLGATE 
DOMNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C  . 

DOWNIEVlLLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

OUNSMUIR  RS 
DUTTOHS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 

EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCOHDIOO 
EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

FINLEY  5  SV 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FOLSOM  DAM 

FONT ANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  HB  AP 

FRIANT  GOVT  CAKP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 


2  S 


GARDEN  VALLEl 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM 
GILROY 

GLENDALE  STAPEMHORST 
GLENDORA  WEST 

GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELANO  RS 

GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYM  UPPER  FC  367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HAMILTON  AFB 
HANFORO 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L   ENGIEBRIGHT  DAM 
HATCHET  HT  MNTHC  STA 
HAT  CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 

HAYFORK  RS 
HEAL  DS  BURG 
HEALDSeURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ   2  NW 
HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

HODGES  DAM 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HOOPA  2  5E 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 


13  14 


15 


22     23     24    25     26     27     28     29  30 


T  ,08 
.02  .2. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


28    29  30 


,  INOIO  US  DATE  GARDEN 
INVOKERN 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 
JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
HEE  RANCH 

KELLOGG 

KEL5EYVILLE 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 

KLAMATH  R 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  Z  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  CITY 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
,LEBEC 

LECHUZA  PT   STA   FC    352  6 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  CAA  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANDS 

LOS  BAN05  ARBURUA  RCH 

LOS  GAT05 

^LOS  GATOS  U  SW 

jLOS  PRIETOS  RS 
^LUCERNE  VALLEY   2  M 

LYTLE  CREEK  PH 

L.YTLE  CREEK  RS 

HADERA 

»<AD  RIVER  RS 
^ANDEVILLE  ISLAND 
HANZANITA  LAKE  /, 
^ARCH  FIELD 
.iARICOPA 

MARIPOSA 
.MARTINEZ    3  SSE 
'lARTINEZ   FIRE  STA 
«RYSVILLE 
UTHER 

*C  CLOUD 
*EADOW  LAKE 
*ECCA  3  SE 
(ENDOTA  DAM 
lERCED  FIRE  STA  2 

iERCEY  HOT  SPRINGS 
lEYERS    INSPECTION  STA 
1IDDLET0WN 
1I0DLEWATER 
1ILL  CREEK  2 

IINERAL 

IIRANDA  SPENGLER  RCH 
UTCHELL  CAVERNS 
10DEST0 
lOJAVE 

lONO  LAKE 
lONTEREY 
ilONTICELLO  DAM 
llOORPARK    1  SSE 
llORONGO  VALLEY 

lOUNTAIN  PASS 
lOUNT  BALDY   FC  BSF 
lOUNT  OANAHER 
lOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
lOUNT  HAMILTON 

:OUNT  HEBRON  9  E 

lOUNT  HEBRON  RS 

■OUNT  SHASTA  WB  CITY  / /Tt 

r  WILSON  FC  338B  / 
UIR  WOODS 

ACIMIENTO  DAM 

APA   STATE  HOSPITAL 
EEDLES  CAA  AP 
EENACH 

EVADA  CITY 
EWARK 

EW8URY  PARK  4  SW 
EWHALL   SOLEDAD  FC  32 
: EWMAN 

EWPORT  BEACH  HARBOR 
ICOLAUS 
I  LAND 

ORTH  FORK  RS 
ORTH  HOLLYWOOD 

AKDALE  WOODWARD  DAM 
ftK  KNOLL  RS 
4KLAND  WB  AP 


.50 
.41 
.16 
,76 


.00 

.00 
.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OCOT ILLO 
OJAI 

OL I NDA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 

OXNARO 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAIC  INES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HAl.L 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST   FC   43  C 

PANG CHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PASADENA 
PfiSKENTA  PS 
PASO  R08LES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 
PATT  IWAY 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEORA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
P I SMO  BEACH 
PIT    RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
PORTERVILLE 

PORT OLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

OUINCY  R5 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
RANDSBURG 
RAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  W8  CITY 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PTL   STA  FC130B 
SANOBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

SAN  FERNANDO 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FCiiZSBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  ] 
SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  8ARRARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SANTA  MARIA 


Day  of  month 


9      10      11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.09 
.00 
.55 


,12  .06 
.11      .63  .97 


.06     .23  .61 


28       29  30 


.13 

.02      .601  .36 


SANTA  MARIA  W8  AP 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAU6US  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 

SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRAVlLLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  *15 
SKAG6S  SPGS  LAS  LOMAS 

5L0UGHH0USE  6  SE 
SMITH  RIVER   3  WNH 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOHESBAR   1  W 
I    SOHIS  3  NE 

SOHIS  3  NW 

i  SONOMA 

I  SONORA 

SO  ENTRANCE  YQSEHITE  NP 
SPAORA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SOUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  Z 

STIRLING  CI TY  BS 

STOCKTON  CAA  AP 
;  STOCKTON  FIRE  STA  <t 
I  STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

STONYFORO  RS 

I  STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
n  TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THERMAL  CAA  AP 
'  THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
j  rOPANGA  RS  FC  6 

{  TORRANCE 

TRACY  CARBONA 
,1,  TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  /, 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
I  TWENTYNINE  PALMS 

,  ,rWIN  LAKES 
T  UKIAH 
UKIAH  k  W 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 
UCLA 

UPLAND 

,  UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
, UPPER  MATTOLE 
lUPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERPtO  RS 
VAN  NUTS  CITY  WHSE   FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLHERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
MALHAR  SCHOOL 

'walnut  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  A  E 
WALNUT  GROVE 
KALNUT  PATROL   STA  FC1028 
liARMER  SPRINGS 

KASCO 

-ATSOHVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
«EEO  1  S 
i*ESTHAVEN 

«ST  POINT  3  5W 
•HEELER 

i*HITE  MOUNTAIN  1 
<HIT£  MOUNTAIN  2 
<HITE  ROCK 

liWITTIER  FC  106  C 
i'lLLIAMS 

•ULOHS 

•INTERS 

•OFFORO  HEIGHTS 

^OOOFORDS 
'OOOLAND  1  WNW 
'RIGHTS 
fORBA  LINDA 
fOSEMITE  NP 

ilrREKA 


.33  .22 
.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLIFOPNIA 
OCTOBER  19;e 


Slation 

Day 

01  Month 

0. 

s 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

81 

88 

90 

88 

80 

78 

74 

7 1 

80 

62 

80 

85 

90 

MIN 

31 

32 

30 

36 

32 

42 

35 

32 

36 

31 

34 

36 

37 

35 

33 

36 

46 

45 

30 

25 

31 

ALDERPOINT 

MAX 

102 

82 

92 

71 

71 

80 

75 

MIN 

47 

48 

48 

48 

48 

54 

51 

43 

47 

43 

45 

47 

49 

43 

44 

46 

47 

55 

55 

37 

37 

36 

36 

40 

41 

43 

43 

39 

47 

45 

45.2 

ALPINE    1  W 

MAX 

1  00 

80 

103 

103 

74 

74 

85 

78 

77 

MIN 

59 

56 

59 

58 

56 

59 

53 

45 

46 

48 

48 

54 

64 

63 

62 

58 

60 

58 

54 

46 

52 

45 

53 

48 

47 

43 

48 

47 

47 

53 

50 

52.9 

ALIURAS  RS 

MAX 

84 

8  5 

84 

83 

68 

71 

71 

75 

55 

MIN 

30 

34 

32 

33 

34 

33 

32 

32 

28 

32 

31 

30 

2e 

31 

27 

29 

35 

34 

28 

20 

18 

31 

27 

20 

29 

33 

25 

22 

20 

19 

37 

26.8 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

MAX 

93 

94 

93 

90 

73 

90 

90 

8  2 

85 

77 

69 

73 

76 

59 

65 

MIN 

64 

64 

62 

62 

49 

47 

45 

54 

67 

66 

55 

49 

46 

52 

51 

51 

58 

51 

49 

46 

51 

47 

44 

46 

44 

43 

45 

51 

53 

48 

43 

51.7 

ANTIOCH   1  E 

MAX 

93 

95 

94 

76 

7 1 

90 

86 

83 

72 

74 

78 

70 

72 

MIN 

59 

54 

53 

51 

52 

53 

45 

47 

54 

57 

49 

47 

44 

50 

46 

52 

52 

59 

55 

48 

50 

45 

50 

48 

47 

46 

45 

4; 

43 

43 

45 

49.5 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

MAX 

95 

80 

90 

81 

87 

87 

75 

72 

79 

79 

73 

MIN 

54 

53 

52 

49 

45 

53 

43 

46 

56 

56 

50 

48 

44 

50 

46 

50 

51 

57 

55 

46 

44 

43 

52 

47 

42 

45 

43 

44 

41 

41 

41 

48  .0 

ASH  MTN 

MAX 

95 

96 

97 

9  3 

92 

8  3 

97 

93 

1  00 

76 

75 

75 

74 

83 

82 

79 

MIN 

66 

65 

68 

65 

57 

53 

54 

57 

57 

59 

59 

55 

54 

55 

56 

56 

66 

57 

56 

53 

44 

44 

55 

50 

50 

52 

52 

51 

51 

58 

57 

56.1 

AUBERRT 

MAX 

92 

93 

9  3 

91 

90 

93 

85 

76 

77 

75 

78 

79 

75 

MIN 

61 

60 

61 

63 

52 

51 

47 

51 

55 

52 

5E 

58 

56 

57 

59 

52 

53 

47 

47 

47 

46 

44 

47 

46 

47 

47 

45 

4! 

44 

51 

52 

51.7 

AUBURN 

MAX 

86 

88 

74 

79 

78 

80 

90 

MIN 

61 

62 

63 

63 

61 

50 

47 

4E 

53 

57 

61 

58 

5  = 

51 

57 

59 

62 

53 

45 

42 

42 

47 

51 

52 

45 

49 

49 

4< 

46 

49 

52 

53.4 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

82 

85 

72 

69 

70 

84 

62 

M  I  N 

56 

64 

62 

59 

62 

58 

55 

57 

60 

59 

56 

55 

57 

60 

65 

62 

62 

56 

57 

5t 

56 

54 

57 

54 

53 

53 

54 

5; 

55 

54 

52 

57.1 

AVENAL   9  SSE 

MAX 

90 

92 

76 

74 

76 

82 

85 

85  4 

MIN 

62 

59 

61 

58 

59 

53 

51 

51 

54 

53 

57 

57 

56 

55 

55 

57 

57 

55 

53 

49 

42 

47 

46 

56 

4e 

52 

48 

4! 

48 

47 

50 

53.2 

BACKUS  RANCH 

MAX 

94 

97 

72 

78 

79 

76 

72 

59 

MIN 

56 

57 

53 

52 

63 

61 

55 

45 

49 

53 

56 

54 

59 

55 

55 

54 

52 

54 

58 

45 

47 

36 

41 

46 

4( 

41 

50 

47 

47 

38 

39 

50.5 

BAKER   9  NNW 

MAX 

100 

99 

101 

74 

74 

80 

84 

80 

77 

MIN 

71 

69 

71 

66 

67 

69 

63 

64 

63 

70 

61 

61 

63 

65 

66 

64 

62 

63 

66 

65 

60 

41 

52 

58 

54 

55 

58 

56 

59 

54 

51 

51. « 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

82 

90 

96 

75 

76 

79 

85 

65 

81 

MIN 

67 

67 

66 

64 

63 

59 

52 

57 

59 

61 

61 

62 

60 

61 

61 

60 

61 

60 

55 

50 

46 

46 

59 

54 

5f 

54 

54 

53 

54 

51 

55 

57.1 

BARRETT  DAM 

MAX 

96 

97 

72 

72 

75 

73 

82 

84 

73 

MIN 

53 

52 

52 

51 

51 

55 

51 

4; 

45 

46 

46 

46 

5( 

50 

50 

49 

47 

'45 

44 

39 

41 

38 

43 

46 

45 

41 

41 

41 

38 

40 

49 

45.  ( 

BARSTOW 

MAX 

94 

96 

72 

72 

77 

78 

74 

71 

68 

MIN 

59 

59 

58 

56 

57 

58 

5C 

5C 

51 

53 

52 

50 

5; 

56 

56 

54 

53 

54 

50 

49 

46 

39 

54 

44 

44 

45 

44 

45 

44 

40 

39 

50.; 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

94 

95 

64 

64 

70 

71 

79 

74 

69 

MIN 

63 

62 

61 

63 

63 

49 

45 

41 

54 

56 

55 

60 

6" 

63 

65 

62 

64 

64 

56 

51 

53 

48 

54 

49 

48 

46 

47 

46 

49 

44 

45 

55.  l'' 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

95 

96 

97 

64 

75 

72 

82 

75 

70 

67 

MIN 

59 

58 

60 

58 

64 

54 

53 

44 

49 

54 

54 

55 

5< 

59 

61 

60 

56 

55 

54 

46 

51 

55 

52 

45 

49 

47 

48 

46 

44 

45 

50 

53.: 

BEN  LOMOND 

MAX 

92 

88 

74 

72 

75 

77 

82 

74 

70 

M  I  N 

46 

45 

47 

45 

46 

45 

43 

43 

44 

45 

4; 

42 

4( 

41 

41 

48 

50 

52 

51 

46 

38 

42 

43 

44 

45 

42 

41 

40 

40 

42 

44. ( 

BERKELEY 

MAX 

63 

70 

82 

69 

65 

67 

65 

72 

77 

65 

66 

MIN 

55 

53 

53 

53 

54 

58 

58 

5£ 

59 

6C 

5' 

52 

51 

5; 

54 

56 

54 

59 

59 

51 

55 

53 

53 

53 

52 

53 

53 

51 

52 

53 

54.: 

BERRVESSA  LAKE 

MAX 

96 

9 1 

91 

63 

72 

76 

60 

84 

63 

79 

71 

MIN 

61 

58 

59 

58 

55 

54 

50 

5» 

50 

63 

60 

57 

4^ 

45 

51 

56 

56 

57 

57 

55 

54 

49 

53 

51 

51 

51 

50 

50 

46 

47 

53 

53. 

BIG   BAR  RS 

MAX 

86 

90 

74 

75 

75 

73 

75 

76 

74 

M  I  N 

42 

44 

^43 

44 

45 

43 

42 

42 

44 

4£ 

42 

40 

3? 

41 

40 

45 

43 

47 

45 

36 

31 

32 

37 

3£ 

37 

39 

41 

41 

35 

34 

37 

40.' 

eiG   BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

70 

68 

70 

72 

72 

45 

49 

52 

45 

46 

45 

47 

M  I  N 

40 

40 

39 

39 

40 

41 

35 

33 

■  37 

37 

37 

3S 

41 

43 

37 

36 

36 

37 

43 

33 

26 

29 

38 

3« 

32 

32 

35 

29 

35 

26 

28 

33. 

BIG  CREEK   PH  1 

MAX 

79 

79 

80 

81 

56 

60 

60 

67 

68 

54 

50 

M  I  N 

59 

60 

60 

61 

60 

55 

50 

51 

54 

S'; 

5£ 

56 

56 

58 

59 

59 

60 

55 

51 

44 

50 

48 

47 

45 

47 

46 

45 

47 

45 

45 

48 

52. 

BISHOP  W8  AP 

MAX 

89 

87  86 

87 

85 

69 

70 

76 

74 

75 

71 

57 

81 

MIN 

48 

42 

40 

40 

41 

41 

41 

4C 

55 

4; 

41 

40 

38 

40 

41 

41 

40 

42 

37 

38 

26 

23 

38 

41 

41 

41 

36 

35 

35 

24 

28 

3S. 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

MAX 

68 

68 

70 

68 

67 

66 

66 

51 

53 

52 

54 

54 

52 

51 

61.' 

M  IN 

45 

42 

44 

46 

46 

47 

40 

43 

44 

45 

4? 

45 

45 

44 

43 

44 

44 

47 

45 

38 

30 

35 

36 

33 

32 

34 

30 

30 

29 

26 

29 

39. 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

79 

61 

79 

79 

68 

73 

73 

76 

72 

58 

60 

64 

67 

69 

62 

55 

[ 

M  I  N 

60 

60 

61 

62 

56 

52 

5<i 

56 

56 

55 

55 

5<i 

56 

56 

56 

56 

56 

42 

38 

39 

44 

43 

45 

4( 

45 

44 

47 

49 

47 

45 

42 

51.  ' 

BLYTHE 

MAX 

103 

99 

100 

99 

103 

104 

102 

101 

102 

85 

61 

85 

65 

SE 

65 

76 

76 

MIN 

67 

67 

69 

65 

70 

71 

7C 

64 

65 

64 

60 

68 

68 

67 

65 

64 

62 

62 

63 

64 

57 

48 

57 

59 

57 

56 

59 

54 

58 

57 

51 

62. 

BLYTHE   CAA  AP 

MAX 

96 

100 

97 

97 

101 

102 

102 

100 

90 

81 

8 ; 

79 

61 

64 

8E 

83 

75 

75 

M  I  N 

72 

70 

75 

70 

74 

73 

71 

67 

67 

70 

65 

71 

72 

71 

71 

69 

68 

65 

67 

65 

56 

52 

61 

63 

59 

59 

63 

58 

65 

59 

53 

55. 

BOCA 

MAX 

75 

77 

73 

82 

79 

77 

77 

79 

77 

63 

66 

63 

64 

65 

64 

66 

70  \ 

MIN 

22 

24 

22 

25 

29 

28 

19 

23 

26 

23 

2< 

23 

26 

23 

24 

25 

27 

42 

35 

19 

14 

17 

26 

2< 

25 

30 

27 

21 

14 

5 

20 

23. 

BONITA 

MAX 

90 

87 

84 

106 

105 

76 

70 

76 

76 

77 

79 

85 

85 

82 

MIN 

57 

58 

61 

55 

59 

65 

59 

57 

64 

56 

63 

61 

56 

55 

56 

57 

57 

55 

54 

60 

52 

52 

57 

52 

49 

48 

53 

50 

47 

46 

49 

55.5 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

98 

1  00 

101 

98 

100 

100 

103 

101 

101 

83 

80 

82 

87 

86 

84 

77 

li 

MIN 

63 

65 

59 

61 

67 

57 

56 

55 

57 

59 

5S 

61 

63 

53 

63 

62 

59 

57 

59 

51 

51 

47 

57 

53 

50 

50 

53 

54 

57 

50 

44 

56. 

BOWMAN  DAM 

MAX 

79 

84 

83 

81 

79 

7 1 

76 

72 

76 

72 

73 

76 

73 

60 

60 

63 

63 

67 

58 

59 

70.' 

MIN 

54 

52 

56 

54 

51 

46 

46 

48 

56 

50 

49 

47 

49 

50 

50 

51 

51 

43 

40 

45 

40 

39 

43 

4' 

42 

41 

44 

48 

47 

48 

47. 

BRAWLEY    2  SW 

MAX 

100 

101 

104 

97 

99 

93 

9  5 

94 

102 

102 

104 

104 

64 

82 

85 

67 

8 

85 

79 

f 

M  I  N 

66 

65 

65 

63 

69 

67 

62 

61 

63 

60 

62 

6« 

65 

64 

65 

63 

61 

58 

60 

55 

63 

49 

57 

5- 

56 

55 

63 

56 

62 

52 

48 

50.' 

BRIDGEPORT 

MAX 

74 

76 

76 

76 

77 

76 

67 

67 

55 

62 

66 

58 

59 

62 

61 

53 

59 

63 

6( 

i 

59. 

M  I  N 

26 

22 

24 

24 

25 

27 

22 

22 

25 

22 

2; 

21 

23 

25 

25 

24 

27 

42 

41 

12 

10 

1  3 

24 

38 

26 

32 

18 

12 

7 

23. 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

9  1 

86 

86 

88 

89 

85 

75 

79 

73 

79 

75 

75 

79 

82 

81 

854I 

MIN 

62 

64 

53 

54 

54 

52 

46 

65 

58 

51 

52 

52 

56 

52 

55 

50 

50 

51 

45 

44 

52 

50 

53. 

BURBANK   we  AP 

MAX 

92 

102 

98 

97 

83 

77 

78 

82 

82 

82 

82 

92 

97 

97 

100 

103 

101 

91 

83 

81 

82 

75 

70 

70 

70 

72 

74 

87 

6 

83 

7- 

85. 

MIN 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

60 

54 

60 

56 

60 

56 

60 

64 

64 

64 

64 

61 

60 

61 

56 

56 

61 

59 

56 

52 

52 

52 

57 

50 

52 

5S.: 

BURL INGAME 

70 

75 

71 

69 

64 

66 

67 

79 

84 

83 

74 

65 

69 

68 

66 

77 

75 

71 

67 

75 

74 

74 

65 

68 

70 

67 

64 

55 

74 

73 

72 

71 

MIN 

54 

50 

51 

50 

50 

58 

50 

50 

54 

54 

49 

48 

46 

47 

50 

52 

52 

57 

57 

45 

47 

50 

51 

49 

46 

50 

47 

47 

47 

45 

6C 

50  . 

S«e  reference  notes  following  Station  iodex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALI>^ORNIA 
OCTOBER  1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURNEr 

MAX 

85 

84 

86 

87 

80 

8 1 

77 

80 

80 

64 

58 

60 

67 

67 

59 

66 

70 

70 

71 

75 

55 

70 

75 

.1 

MIN 

30 

32 

31 

32 

34 

34 

33 

30 

31 

35 

37 

31 

30 

31 

30 

31 

35 

46 

43 

28 

25 

28 

29 

24 

29 

33 

26 

25 

23 

20 

32 

31 

.0 

BUTTONWILLOW 

MAX 

97 

90 

90 

66 

78 

72 

84 

82 

74 

75 

78 

76 

76 

80 

83 

86 

86 

.5 

MIN 

60 

61 

6C 

58 

56 

54 

52 

50 

52 

54 

55 

56 

66 

60 

55 

55 

54 

56 

53 

50 

41 

43 

53 

52 

53 

54 

49 

45 

46 

44 

49 

52 

.8 

CABRILLO  NH 

MAX 

72 

87 

95 

95 

88 

74 

75 

75 

72 

68 

71 

72 

68 

70 

71 

76 

83 

7' 

76 

.7 

MIN 

63 

63 

62 

62 

64 

64 

64 

62 

63 

53 

62 

53 

61 

63 

71 

74 

75 

57 

61 

62 

50 

58 

60 

59 

57 

56 

60 

57 

56 

59 

58 

62 

.2 

CACHUMA  DAM 

MAX 

93 

1  02 

1  00 

86 

31 

85 

80 

73 

66 

71 

56 

75 

85 

87 

90 

83 

86 

.5 

46 

54 

61 

58 

52 

51 

46 

46 

48 

50 

52 

51 

45 

47 

48 

53 

54 

48 

55 

46 

48 

48 

57 

54 

49 

46 

46 

45 

51 

53 

56 

50 

.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

82 

82 

79 

66 

50 

66 

70 

65 

62 

65 

55 

64 

64 

58 

74 

65 

73 

.8 

MIN 

50 

52 

52 

49 

48 

46 

34 

40 

40 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

48 

48 

48 

40 

30 

38 

36 

40 

40 

35 

40 

36 

40 

38 

34 

40 

42 

.6 

CALLAHAN  RS 

MAX 

86 

82 

03 

63 

66 

50 

64 

68 

68 

69 

7  1 

69 

70 

65 

75 

.3 

MIN 

35 

37 

37 

39 

40 

36 

35 

34 

34 

37 

35 

34 

33 

40 

34 

35 

42 

45 

35 

26 

23 

32 

39 

25 

28 

31 

30 

30 

26 

26 

50 

34 

.5 

CAMPO 

MAX 

90 

92 

94 

64 

82 

72 

71 

72 

74 

73 

80 

74 

65 

65 

83 

.2 

MIN 

49 

52 

53 

50 

48 

45 

41 

39 

42 

43 

46 

47 

52 

48 

50 

49 

49 

43 

41 

36 

42 

39 

46 

41 

38 

45 

39 

36 

42 

39 

44 

.3 

CAMP  PARDEE 

MAX 

95 

89 

91 

81 

78 

71 

78 

75 

73 

76 

77 

82 

62 

64 

.4 

MIN 

65 

63 

65 

66 

57 

54 

48 

50 

56 

58 

64 

59 

57 

57 

55 

57 

53 

56 

55 

42 

43 

52 

52 

53 

53 

50 

51 

51 

53 

53 

56 

55 

.4 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

102 

104 

104 

80 

7  1 

70 

7  5 

78 

87 

84 

64 

79 

88 

.8 

MIN 

55 

55 

60 

54 

54 

61 

53 

48 

54 

52 

58 

52 

53 

55 

56 

55 

54 

52 

51 

49 

48 

51 

56 

57 

53 

47 

45 

49 

42 

44 

52 

.3 

CANT  I L 

MAX 

99 

96 

96 

96 

96 

94 

69 

95 

98 

6  I 

72 

67 

.3 

MIN 

57 

62 

50 

51 

53 

56 

56 

44 

51 

53 

49 

51 

50 

52 

52 

53 

48 

50 

55 

55 

43 

34 

52 

52 

48 

48 

48 

50 

55 

35 

45 

50 

•'' 

CANYON  DAM 

MAX 

83 

79 

79 

78 

80 

77 

74 

73 

70 

51 

62 

61 

65 

60 

69 

.9 

MIN 

40 

43 

40 

40 

40 

38 

34 

37 

39 

37 

39 

32 

33 

37 

38 

38 

35 

40 

39 

27 

27 

31 

29 

32 

31 

32 

34 

32 

30 

26 

35 

.0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

MAX 

93 

95 

90 

76 

68 

91 

92 

80 

73 

75 

76 

7 1 

80 

62 

83 

.6 

MIN 

60 

60 

61 

60 

57 

49 

46 

49 

52 

54 

54 

55 

53 

55 

54 

55 

57 

56 

46 

42 

43 

44 

50 

47 

50 

47 

45 

45 

45 

46 

55 

51 

.5 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

93 

95 

89 

62 

65 

66 

73 

70 

69 

73 

78 

70 

67 

78 

.5 

MIN 

45 

47 

47 

48 

48 

44 

41 

39 

40 

44 

44 

40 

40 

39 

38 

44 

44 

48 

39 

28 

28 

33 

35 

32 

34 

35 

38 

36 

36 

35 

37 

39 

.6 

CEDAR  GROVE 

MAX 

79 

84 

71 

62 

55 

60 

64 

65 

59 

70 

67 

64 

74 

.6 

MIN 

43 

42 

40 

40 

43 

42 

33 

35 

37 

40 

39 

39 

39 

41 

42 

40 

42 

38 

36 

25 

29 

29 

36 

33 

40 

32 

30 

30 

25 

26 

33 

35 

.2 

CEDARVILLE 

MAX 

79 

77 

46 

65 

50 

62 

61 

66 

66 

66 

64 

64 

69 

.4 

MIN 

42 

42 

43 

46 

42 

44 

46 

44 

39 

43 

45 

44 

48 

39 

46 

43 

45 

47 

33 

27 

25 

33 

37 

32 

33 

37 

33 

37 

33 

29 

37 

39 

.3 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

89 

90 

90 

90 

88 

76 

70 

80 

60 

85 

75 

79 

83 

86 

85 

79 

74 

86 

.2 

MIN 

62 

61 

58 

55 

51 

49 

45 

47 

51 

53 

56 

50 

51 

50 

50 

54 

53 

58 

46 

37 

44 

46 

46 

45 

45 

46 

46 

43 

43 

42 

46 

49 

•  5 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

80 

83 

81 

8 1 

70 

70 

56 

67 

66 

70 

76 

66 

75 

.8 

MIN 

52 

52 

53 

51 

50 

49 

48 

46 

50 

51 

49 

48 

47 

50 

50 

51 

51 

50 

42 

37 

41 

40 

45 

41 

39 

42 

39 

41 

37 

38 

43 

45 

.9 

CHESTER 

MAX 

82 

82 

85 

77 

75 

72 

.2 

MIN 

31 

37 

32 

32 

33 

31 

29 

30 

32 

32 

32 

26 

30 

27 

26 

31 

32 

44 

37 

26 

26 

26 

28 

29 

28 

33 

27 

26 

25 

16 

32 

30 

.0 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

95 

87 

86 

85 

63 

.6 

MIN 

54 

56 

54 

52 

54 

51 

48 

46 

55 

58 

56 

48 

51 

47 

47 

51 

52 

57 

58 

46 

39 

47 

49 

45 

48 

49 

48 

47 

42 

42 

43 

49 

t  6 

CHULA  VISTA 

MAX 

89 

93 

72 

7 1 

76 

,2 

MIN 

62 

61 

65 

59 

65 

59 

55 

53 

56 

50 

62 

64 

65 

58 

56 

55 

61 

55 

52 

54 

51 

53 

60 

59 

•  3 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

103 

101 

8 1 

7 1 

84 

62 

65 

.4 

MIN 

62 

63 

61 

65 

58 

59 

56 

52 

51 

56 

56 

55 

62 

62 

66 

56 

64 

51 

55 

51 

50 

51 

58 

57 

52 

48 

50 

50 

52 

51 

46 

56 

.4 

CLARKSBURG 

MAX 

66 

88 

82 

.6 

MIN 

53 

58 

52 

50 

52 

51 

43 

49 

57 

49 

55 

47 

46 

46 

47 

50 

50 

58 

57 

51 

46 

47 

49 

45 

49 

49 

45 

42 

42 

42 

45 

49 

•  2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

8  3 

91 

80 

6 1 

75 

MIN 

42 

50 

47 

45 

43 

49 

47 

41 

40 

38 

45 

38 

40 

42 

40 

38 

35 

37 

43 

45 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

94 

89 

83 

.4 

MIN 

48 

49 

53 

47 

51 

52 

47 

53 

50 

62 

50 

45 

46 

42 

47 

50 

50 

55 

55 

46 

44 

47 

48 

48 

46 

45 

50 

43 

47 

43 

49 

49 

•  0 

COALINGA 

MAX 

92 

98 

65 

.6 

MIN 

62 

59 

59 

59 

53 

50 

48 

50 

54 

53 

55 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

54 

50 

43 

42 

42 

54 

54 

49 

50 

47 

47 

46 

45 

51 

5  1 

.9 

COLFAX 

MAX 

91 

64 

80 

.9 

MIN 

6* 

61 

65 

63 

62 

47 

45 

49 

59 

55 

61 

60 

59 

57 

51 

63 

64 

51 

51 

42 

44 

49 

52 

49 

49 

50 

47 

47 

47 

49 

52 

53 

•  7 

:OLUSA  1  SSW 

MAX 

97 

98 

97 

95 

87 

62 

90 

92 

89 

66 

83 

8 1 

83 

.3 

1 

MIN 

64 

64 

54 

54 

50 

53 

47 

48 

68 

53 

52 

44 

44 

46 

45 

52 

51 

56 

57 

54 

46 

44 

50 

45 

47 

50 

45 

44 

42 

42 

51 

50 

•  5 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

98 

96 

88 

90 

85 

6 

MIN 

62 

61 

61 

60 

60 

54 

48 

53 

55 

54 

57 

55 

56 

57 

54 

55 

56 

55 

50 

49 

43 

44 

51 

52 

54 

50 

48 

49 

49 

47 

53 

53 

4 

:ORONA 

MAX 

102 

101 

86 

2 

MIN 

56 

57 

61 

60 

56 

59 

57 

50 

50 

52 

52 

50 

54 

56 

56 

56 

55 

53 

54 

53 

47 

52 

58 

57 

54 

48 

51 

46 

48 

51 

46 

53 

7 

1 

rOVELO 

MAX 

99 

97 

98 

95 

95 

90 

76 

66 

90 

62 

3 

1 

MIN 

42 

41 

42 

43 

39 

38 

38 

42 

43 

42 

35 

35 

37 

34 

41 

39 

47 

49 

29 

29 

31 

34 

33 

33 

37 

35 

34 

32 

28 

33 

46 

37 

5 

1 

:0W  CREEK 

MAX 

106 

104 

105 

102 

103 

100 

101 

102 

105 

105 

103 

103 

10  3 

104 

105 

104 

102 

'72 

96 

9 

MIN 

75 

82 

72 

70 

69 

73 

72 

70 

68 

64 

71 

70 

69 

59 

71 

71 

70 

77 

56 

53 

53 

62 

62 

60 

58 

59 

70 

70 

65 

56 

68 

'* 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

78 

76 

63 

53 

56 

57 

65 

66 

67 

61 

60 

67 

65 

57 

53 

1 

MIN 

51 

49 

43 

47 

46 

52 

42 

45 

46 

46 

51 

46 

47 

52 

43 

48 

50 

55 

52 

40 

45 

49 

46 

39 

44 

49 

46 

46 

46 

51 

47 

3 

ROCKETT 

MAX 

79 

82 

85 

66 

83 

70 

70 

78 

90 

87 

91 

82 

73 

88 

77 

0 

MIN 

56 

54 

57 

55 

56 

56 

50 

52 

57 

55 

53 

53 

53 

53 

55 

52 

55 

59 

58 

45 

46 

51 

52 

49 

55 

51 

50 

53 

46 

51 

51 

52 

9 

luUVER  CITY 

MAX 

78 

88 

103 

96 

84 

75 

73 

72 

71 

84 

104 

101 

83 

0 

1 

MIN 

62 

60 

64 

62 

64 

64 

60 

58 

63 

61 

58 

59 

62 

66 

68 

57 

59 

61 

61 

65 

50 

61 

58 

54 

50 

54 

56 

56 

60 

1 

1 

UYAMACA 

MAX 

82 

81 

82 

79 

82 

78 

72 

73 

80 

82 

84 

63 

84 

83 

75 

7 

1 

MIN 

44 

43 

54 

47 

42 

50 

39 

33 

35 

40 

38 

39 

40 

42 

40 

41 

39 

37 

45 

39 

46 

30 

45 

40 

37 

35 

35 

32 

32 

30 

40 

39 

AGGETT  CAA  AP 

MAX 

96 

94 

93 

95 

93 

94 

92 

93 

96 

96 

90 

74 

76 

79 

72 

7  3 

80 

69 

86 

7 

63 

63 

56 

60 

59 

53 

56 

58 

59 

55 

61 

61 

52 

52 

64 

61 

58 

61 

59 

53 

47 

41 

56 

51 

49 

51 

55 

53 

52 

44 

43 

56 

0 

1 

AVIS  A6R  COLLEGE 

MAX 

95 

96 

98 

99 

97 

84 

78 

84 

90 

93 

94 

90 

90 

89 

86 

90 

85 

3 

i 

MIN 

60 

60 

58 

55 

51 

47 

45 

50 

69 

59 

53 

46 

47 

48 

47 

55 

54 

58 

55 

55 

52 

45 

52 

48 

47 

50 

46 

46 

45 

45 

49 

51 

6 

EEP  SPRINGS  SCHOOL 

MAX 

81 

61 

78 

80 

81 

51 

62 

63 

63 

77 

5 

1  1 

MIN 

43 

42 

41 

42 

44 

45 

45 

43 

49 

43 

43 

43 

42 

44 

44 

43 

43 

44 

40 

36 

31 

23 

35 

36 

41 

0 

.  1 

!ER  CREEK  PH 

MAX 

84 

83 

84 

83 

81 

74 

75 

76 

63 

81 

80 

60 

80 

76 

61 

77 

77 

60 

55 

56 

65 

65 

61 

68 

64 

66 

66 

64 

52 

63 

62 

72 

1 

.  1 
.  1 

MIN 

42 

42 

40 

42 

41 

37 

33 

37 

41 

39 

40 

36 

36 

39 

39 

41 

41 

43 

47 

30 

31 

33 

36 

39 

35 

39 

36 

35 

31 

29 

36 

37 

7 

See  refereoce  i 


I  followlag  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1958 


Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

94 

94 

95 

94 

89 

77 

79 

65 

86 

92 

95 

91 

89 

66 

85 

92 

90 

78 

73 

77 

79 

82 

65 

81 

64.1 

57 

56 

55 

55 

52 

47 

46 

50 

52 

55 

52 

50 

46 

50 

50 

50 

54 

56 

50 

48 

42 

43 

49 

49 

46 

49 

45 

45 

43 

46 

50 

49.7 

92 

92 

89 

86 

86 

8  3 

74 

81 

87 

85 

82 

81 

81 

60 

84 

83 

81 

71 

67 

73 

78 

79 

74 

67 

78.2 

61 

61 

54 

53 

52 

53 

43 

47 

50 

52 

54 

49 

50 

48 

47 

51 

54 

50 

49 

34 

42 

43 

43 

42 

44 

42 

42 

47 

47 

45 

45 

46.2 

92 

98 

97 

94 

96 

88 

90 

88 

96 

92 

91 

90 

94 

91 

89 

78 

78 

77 

83 

80 

78 

83 

85.6 

64 

67 

64 

58 

54 

45 

46 

62 

58 

55 

52 

54 

60 

62 

53 

55 

40 

49 

46 

50 

49 

47 

51 

46 

42 

44 

46 

45 

52.1 

11 

79 

79 

80 

82 

76 

72 

75 

76 

73 

76 

77 

65 

74 

73 

76 

75 

62 

56 

62 

64 

66 

64 

62 

69.5 

30 

29 

29 

30 

30 

32 

25 

26 

30 

29 

29 

28 

33 

29 

29 

30 

33 

41 

43 

22 

19 

24 

30 

31 

29 

32 

30 

27 

21 

16 

21 

28.7 

91 

90 

90 

88 

87 

84 

77 

78 

84 

85 

63 

62 

61 

80 

82 

83 

83 

71 

67 

66 

73 

75 

77 

69 

77.3 

43 

4B 

42 

42 

37 

35 

39 

42 

41 

41 

39 

39 

38 

39 

41 

40 

41 

50 

34 

34 

33 

38 

39 

36 

38 

37 

36 

34 

29 

30 

38.7 

79 

79 

8  1 

84 

84 

60 

83 

77 

62 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

72.7 

36 

38 

37 

41 

46 

42 

36 

37 

37 

38 

42 

39 

44 

42 

43 

40 

45 

49 

46 

25 

30 

32 

36 

31 

31 

36 

32 

30 

30 

26 

35 

37,2 

88 

90 

90 

89 

88 

78 

72 

78 

82 

68 

66 

88 

88 

86 

90 

76 

65 

68 

69 

74 

77 

73 

70 

78.9 

45 

45 

45 

45 

42 

39 

35 

38 

40 

42 

40 

40 

38 

40 

42 

42 

43 

39 

33 

32 

36 

40 

46 

40 

34 

35 

34 

33 

32 

30 

38 

38.8 

82 

83 

88 

83 

70 

73 

84 

91 

86 

75 

72 

76 

91 

73 

67 

72 

70 

74 

82 

66 

77.5 

50 

50 

53 

49 

45 

49 

52 

54 

47 

46 

49 

52 

48 

45 

45 

47 

47 

45 

47 

44 

46 

45 

47.8 

95 

98 

98 

95 

97 

91 

91 

90 

95 

96 

98 

96 

98 

97 

100 

101 

77 

74 

79 

63 

84 

61 

73 

90.3 

74 

75 

72 

71 

75 

72 

70 

67 

71 

75 

70 

70 

73 

73 

74 

74 

70 

70 

69 

69 

63 

55 

61 

64 

62 

60 

63 

64 

68 

60 

54 

68.0 

94 

95 

95 

66 

76 

63 

90 

90 

85 

8  3 

87 

68 

80 

73 

75 

79 

82 

81 

72 

82.7 

53 

53 

52 

53 

52 

48 

46 

45 

58 

53 

52 

45 

42 

44 

45 

50 

49 

53 

57 

48 

44 

43 

45 

41 

45 

47 

45 

43 

41 

37 

49 

47.7 

98 

1  06 

102 

101 

81 

8 1 

8  3 

91 

107 

105 

'49 

76 

77 

77 

82 

89 

83 

80 

87.8 

57 

55 

63 

52 

57 

64 

56 

55 

61 

55 

59 

56 

54 

55 

53 

53 

50 

49 

50 

52 

51 

49 

49 

50 

46 

51 

47 

42 

43 

44 

52.5 

104 

85 

69 

95 

101 

104 

104 

73 

75 

77 

78 

85 

89 

83 

89.5 

60 

66 

73 

64 

57 

64 

57 

55 

58 

52 

54 

52 

56 

68 

71 

71 

69 

58 

57 

57 

57 

52 

56 

57 

53 

52 

53 

53 

54 

57 

49 

58.5 

102 

103 

93 

95 

98 

102 

103 

103 

102 

102 

104 

103 

102 

85 

81 

85 

87 

68 

85 

79 

75 

94.3 

66 

66 

66 

65 

71 

67 

62 

66 

61 

62 

64 

66 

66 

67 

67 

64 

62 

61 

60 

58 

53 

49 

60 

58 

59 

57 

62 

57 

53 

57 

49 

61.5  1 

94 

90 

89 

95 

92 

77 

76 

77 

80 

79 

79 

79 

85.7! 

57 

52 

55 

54 

52 

51 

46 

48 

51 

59 

52 

52 

53 

49 

50 

52 

54 

55 

50 

41 

42 

46 

49 

47 

46 

47 

46 

48 

46 

52 

56 

50.31 

71 

75 

7 1 

75 

66 

59 

65 

64 

61 

63 

61 

64 

55 

69. ol 

40 

43 

42 

43 

44 

40 

38 

40 

36 

39 

36 

35 

38 

40 

35 

41 

42 

52 

42 

38 

30 

37 

32 

28 

32 

35 

38 

37 

37 

32 

39 

38.2  I 

1 00 

100 

103 

102 

70 

78 

80 

65 

84 

81 

77 

88. el 

58 

53 

55 

54 

55 

56 

49 

52 

51 

55 

53 

55 

56 

54 

54 

52 

58 

51 

47 

51 

57 

5; 

54 

45 

49 

45 

44 

42 

52.1 

101 

100 

70 

71 

71 

76 

85 

78 

75 

83.6; 

60 

56 

55 

56 

57 

65 

56 

54 

56 

58 

57 

58 

49 

56 

55 

54 

52 

48 

52 

57 

53 

50 

57 

5C 

51 

46 

52 

47 

45 

45 

48 

53.51 

70 

60 

65 

59 

60 

54 

53 

57 

63 

65 

60. 1I 

51 

50 

49 

49 

50 

51 

51 

48 

52 

52 

50 

50 

49 

49 

47 

49 

50 

57 

49 

44 

44 

47 

45 

44 

45 

50 

50 

48 

44 

46 

54 

48.8' 

80 

67 

90 

87 

71 

74 

76 

78 

81 

76 

71 

82.81 

53 

52 

54 

51 

50 

55 

45 

48 

55 

53 

54 

46 

48 

52 

49 

50 

52 

52 

53 

44 

45 

38 

37 

47 

37 

43 

48 

46 

44 

44 

50 

48.2 

8 1 

9 1 

90 

66 

67 

88 

88 

67 

62 

65 

72 

74 

70 

67 

ii'i 

63 

64 

59 

60 

63 

54 

52 

52 

56 

60 

62 

62 

63 

63 

62 

64 

62 

63 

57 

51 

45 

44 

45 

5C 

47 

47 

47 

52 

49 

48 

44 

88 

72 

76 

60 

76 

78 

76 

76 

78 

68 

68 

70 

72 

72 

66 

73. :i 

40 

38 

38 

38 

40 

36 

36 

38 

42 

38 

34 

32 

34 

36 

38 

44 

30 

34 

32 

38 

3C 

34 

34 

30 

28 

24 

24 

34.C| 

80 

95 

93 

94 

91 

90 

92 

96 

82 

80 

85 

83 

88 

84 

88. ({ 

61 

61 

56 

61 

57 

50 

50 

48 

52 

50 

53 

54 

53 

54 

51 

52 

55 

53 

52 

49 

39 

40 

44 

4; 

45 

45 

45 

50 

51.(1 

90 

91 

88 

89 

88 

89 

90 

79 

75 

73 

77 

79 

82 

79 

84.l':l 

59 

59 

66 

58 

57 

52 

49 

54 

53 

65 

56 

56 

52 

57 

54 

50 

55 

56 

55 

47 

48 

55 

54 

55 

54 

52 

51 

52 

50 

53 

54.1  1 

8  5 

100 

101 

102 

105 

103 

74 

72 

75 

88 

87 

82 

81 

IV% 

66 

65 

69 

66 

68 

62 

59 

55 

57 

59 

63 

65 

57 

68 

68 

70 

69 

70 

68 

55 

55 

55 

57 

56 

56 

51 

52 

53 

65 

60 

57 

61a, II 
j| 

8 1 

80 

65 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

78.. 

37 

39 

39 

40 

40 

40 

35 

37 

36 

39 

36 

33 

33 

35 

34 

34 

37 

30 

44 

28 

26 

29 

30 

29 

31 

34 

35 

32 

26 

29 

30 

34. .i 

I 

78 

76 

75 

69 

70 

71 

70 

70 

68 

65 

72.| 

33 

38 

37 

39 

38 

38 

39 

36 

40 

39 

39 

38 

37 

35 

35 

35 

40 

48 

39 

24 

22 

28 

33 

29 

30 

32 

32 

30 

29 

31 

32 

34.  1 

56 

5  5 

67 

56 

58 

65 

63 

61 

61 

55 

60 

62 

61.1 

47 

45 

44 

49 

51 

52 

48 

53 

51 

48 

45 

42 

44 

46 

49 

47 

46 

50 

51 

46 

45 

47 

44 

44 

44 

49 

49 

45 

42 

42 

51 

47»'il 

7 1 

55 

56 

65 

56 

57 

64 

71 

65 

61 

60 

62 

64 

60 

55 

57 

62 

66 

45 

42 

40 

50 

52 

52 

45 

46 

50 

46 

40 

40 

44 

47 

49 

45 

49 

56 

49 

43 

38 

42 

44 

39 

41 

47 

49 

45 

45 

43 

52 

45.  jl 

87 

86 

91 

83 

83 

62 

61 

70 

70 

70 

73 

73 

71 

65 

32 

35 

36 

36 

38 

37 

35 

35 

34 

34 

35 

32 

29 

30 

30 

35 

38 

39 

40 

26 

22 

29 

42 

24 

27 

31 

31 

29 

27 

22 

40 

32.<'l 

6' 

60 

66 

60 

68 

66 

66 

59 

66 

62 

68 

66. ll 

51 

50 

47 

50 

51 

56 

46 

46 

50 

50 

45 

47 

49 

46 

50 

50 

50 

54 

52 

47 

44 

46 

46 

45 

46 

47 

44 

46 

44 

50 

52 

48.  |l 

95 

98 

98 

68 

89 

93 

81 

78 

72 

75 

79 

63 

84 

78 

84.1 

61 

61 

61 

60 

60 

54 

50 

53 

56 

56 

57 

55 

55 

54 

54 

57 

57 

57 

54 

46 

46 

45 

51 

49 

52 

52 

48 

49 

46 

49 

52 

53.  1 

92 

90 

93 

80 

81 

79 

78 

75 

77 

81 

83 

84 

e7.'i| 

59 

60 

59 

61 

57 

49 

45 

47 

53 

61 

56 

54 

52 

52 

53 

55 

57 

56 

47 

40 

42 

44 

48 

45 

47 

46 

45 

46 

46 

50 

54 

51.  1 

78 

76 

76 

75 

74 

73 

65 

74 

74 

76 

53 

48 

50 

52 

57 

58 

59 

67.1 

47 

42 

47 

46 

47 

43 

40 

43 

45 

46 

45 

44 

45 

47 

47 

47 

48 

46 

42 

29 

30 

31 

37 

29 

33 

35 

35 

37 

33 

36 

35 

40 

95 

94 

96 

99 

90 

79 

74 

80 

88 

97 

90 

76 

84 

7 1 

77 

71 

74 

78 

81 

88 

79 

84.11 

52 

48 

51 

50 

56 

58 

41 

42 

49 

51 

50 

49 

42 

45 

50 

50 

50 

53 

50 

40 

41 

43 

53 

48 

48 

49 

43 

41 

43 

40 

44 

47<  1 

90 

92 

70 

78 

60 

71 

69 

68 

68 

66 

78 

76 

75 

71 

79. 

48 

46 

43 

43 

39 

43 

41 

40 

41 

44 

43 

42 

42 

42 

38 

35 

34 

33 

42 

39 

47 

36 

37 

34 

34 

32 

39 

39ifl 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

73 

66 

57 

62 

62 

60 

56 

56 

46 

51 

52 

59 

59 

55 

65  iH* 

47 

47 

47 

47 

47 

43 

39 

42 

45 

46 

45 

43 

43 

46 

46 

46 

48 

44 

40 

31 

31 

34 

35 

35 

36 

34 

34 

35 

35 

34 

35 

40  JB 

76 

86 

89 

66 

65 

85 

84 

83 

88 

89 

85 

66 

60 

71 

72 

72 

67 

73 

68 

69 

68 

75 

76 

73 

79ji 

60 

64 

62 

60 

61 

48 

45 

48 

55 

56 

59 

57 

55 

51 

53 

60 

62 

50 

51 

39 

46 

46 

49 

47 

48 

48 

46 

47 

47 

48 

50 

52. 

86 

89 

66 

77 

69 

68 

76 

85 

77 

65 

69 

73 

76 

79 

63 

67 

75.<i 

45 

43 

45 

43 

47 

51 

42 

43 

50 

51 

46 

46 

43 

47 

45 

45 

56 

55 

43 

36 

41 

45 

42 

43 

40 

40 

43 

39 

37 

45 

44  'I 

106 

104 

105 

102 

102 

99 

101 

101 

101 

104 

101 

102 

100 

103 

106 

104 

101 

105 

101 

93 

83 

89 

80 

87 

84 

81 

91 

92 

86 

84 

63 

96*1- 

73 

76 

68 

66 

64 

69 

72 

68 

70 

77 

68 

68 

65 

69 

70 

69 

66 

68 

74 

70 

61 

50 

59 

62 

60 

59 

60 

67 

72 

60 

56 

66  1 

DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOWNIEVILLE  RS 
DOrLE   5  SSE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST    PARK  RES 

EL   CAJON   2  E 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

EL   CENIRO   2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY 

FAIRFIELD   POLICE  STA 


FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 


FIVE   POINTS   5  SSW 


FOLSOM  DAM 


FONTANA  KAISER 


FOREST  GLEN 


FORT  BIDWELL 


FORT  BRAGG 


FORT   BRAGG  AVN 


FORT    JONES  RS 


FORT  ROSS 


FRESNO  WB  AP 


FRIANT   GOVT  CAMP 


GIANT  FOREST 


GLENNVILLE 


GRANT  GROVE 


GRASS  VALLEY 


GRATON   1  W 


GREENLAND  RANCH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


I  notes  following  Station  Indei. 
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CONT INUED 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

g 

g 

3 

10 

" 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAIWEE 

MAX 

as 

88 

85 

88 

88 

86 

84 

83 

86 

85 

85 

84 

85 

85 

84 

88 

84 

86 

85 

85 

70 

72 

72 

61 

64 

70 

70 

79 

1 

60 

62 

56 

56 

53 

55 

56 

54 

58 

56 

54 

54 

54 

55 

56 

56 

54 

54 

58 

48 

38 

38 

50 

47 

46 

46 

48 

48 

41 

41 

51 

5 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

61 

60 

61 

62 

64 

64 

65 

63 

7  1 

75 

70 

71 

62 

62 

62 

64 

63 

64 

66 

66 

73 

65 

59 

64 

6 

M  I  N 

52 

50 

49 

50 

51 

57 

48 

47 

48 

48 

50 

50 

49 

50 

53 

52 

46 

54 

57 

44 

44 

48 

46 

48 

46 

44 

47 

49 

45 

48 

50 

49 

0 

HAMILTON  AF8 

MAX 

76 

91 

74 

74 

73 

71 

72 

87 

91 

64 

69 

70 

74 

70 

74 

87 

80 

74 

70 

76 

77 

71 

69 

72 

68 

7 1 

68 

76 

64 

68 

74 

3 

M  I  N 

51 

43 

49 

49 

47 

52 

47 

48 

54 

53 

49 

49 

45 

43 

42 

51 

53 

58 

58 

49 

42 

45 

48 

48 

45 

42 

45 

45 

45 

42 

47 

47 

9 

HANFORO 

MAX 

9'! 

95 

99 

95 

94 

91 

79 

83 

89 

91 

92 

92 

90 

89 

86 

89 

92 

8  3 

78 

87 

8  1 

8 1 

76 

76 

79 

83 

66 

0 

M  I  N 

59 

59 

58 

56 

56 

50 

50 

50 

50 

53 

53 

53 

53 

54 

52 

54 

56 

55 

54 

46 

41 

42 

49 

50 

51 

50 

46 

47 

46 

46 

51 

5 1 

3 

HAPPY  CAMP  RS 

MAX 

95 

96 

95 

94 

92 

91 

85 

80 

66 

87 

65 

83 

82 

86 

84 

64 

82 

61 

59 

67 

7  \ 

70 

67 

78 

8 

MIN 

42 

45 

44 

44 

47 

43 

41 

42 

41 

44 

43 

36 

39 

37 

39 

41 

44 

52 

44 

36 

34 

38 

35 

36 

41 

44 

40 

49 

41 

39 

42 

41 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

86 

86 

88 

90 

90 

60 

78 

77 

80 

64 

83 

80 

83 

79 

80 

8  3 

67 

61 

66 

68 

60 

69 

76 

68 

77 

2 

M  I  N 

3<> 

36 

35 

35 

36 

34 

33 

34 

36 

35 

31 

30 

32 

34 

36 

46 

29 

26 

30 

31 

27 

31 

31 

28 

27 

22 

28 

3  2 

1 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

MAX 

97 

98 

98 

96 

96 

90 

91 

93 

95 

98 

98 

98 

97 

97 

98 

100 

101 

102 

99 

93 

66 

78 

83 

85 

76 

76 

78 

82 

84 

79 

72 

90 

6 

MIN 

bit 

63 

68 

61 

73 

67 

62 

55 

57 

70 

58 

63 

63 

65 

66 

70 

61 

58 

61 

59 

63 

46 

56 

52 

55 

51 

62 

65 

66 

56 

46 

60 

HEALDSBURC 

MAX 

95 

99 

94 

87 

80 

75 

84 

93 

101 

97 

86 

81 

66 

80 

63 

90 

60 

77 

72 

83 

81 

79 

74 

8 1 

71 

7  5 

80 

82 

87 

69 

70 

83 

0 

50 

45 

48 

48 

52 

54 

44 

45 

60 

54 

46 

49 

48 

48 

50 

49 

47 

55 

56 

49 

41 

41 

50 

45 

49 

44 

43 

43 

42 

40 

46 

47 

HENSHAW  DAM 

MAX 

93 

91 

91 

91 

90 

84 

76 

78 

64 

91 

92 

90 

90 

9 1 

91 

91 

93 

95 

90 

62 

8  3 

78 

80 

67 

65 

65 

7 1 

70 

78 

75 

83 

0 

52 

50 

47 

47 

50 

45 

47 

44 

45 

46 

46 

47 

50 

48 

49 

50 

45 

43 

44 

39 

44 

39 

48 

43 

47 

43 

48 

42 

37 

41 

36 

' 

HETCH  HETCHY 

MAX 

88 

87 

89 

88 

88 

86 

79 

77 

80 

85 

84 

85 

64 

83 

63 

85 

83 

83 

71 

71 

74 

76 

71 

64 

74 

60 

70 

70 

74 

76 

73 

78 

7 

M  I  N 

51 

53 

51 

49 

50 

49 

44 

45 

46 

49 

47 

49 

47 

48 

51 

49 

52 

49 

45 

38 

39 

40 

42 

44 

40 

40 

41 

37 

38 

39 

HOLLISTER 

MAX 

89 

97 

98 

91 

72 

69 

60 

88 

93 

93 

77 

74 

89 

84 

69 

96 

69 

80 

73 

77 

82 

70 

66 

70 

68 

74 

75 

8  3 

68 

75 

74 

81 

4 

HI  N 

»9 

46 

48 

47 

50 

50 

45 

43 

47 

50 

47 

46 

39 

43 

45 

47 

47 

51 

49 

40 

40 

41 

50 

46 

46 

42 

40 

40 

39 

42 

HUNTINGTON  LACE 

MAX 

68 

70 

68 

69 

66 

63 

63 

65 

66 

68 

66 

66 

66 

66 

68 

69 

68 

64 

56 

59 

58 

55 

52 

60 

44 

4  6 

50 

55 

56 

53 

47 

61 

2 

M  I  N 

<.6 

45 

45 

45 

44 

40 

39 

42 

45 

43 

41 

40 

40 

43 

43 

43 

43 

41 

40 

33 

35 

36 

42 

36 

34 

33 

33 

34 

32 

32 

35 

IDRIA 

MAX 

90 

92 

92 

92 

90 

84 

76 

61 

84 

89 

69 

86 

69 

85 

66 

89 

90 

89 

70 

66 

78 

74 

64 

70 

70 

67 

72 

75 

77 

78 

71 

80 

9 

66 

65 

67 

68 

67 

55 

47 

56 

57 

62 

64 

63 

64 

62 

61 

63 

69 

60 

50 

42 

40 

51 

52 

51 

51 

48 

51 

52 

52 

56 

52 

lOYLLWlLD  RS 

MAX 

83 

82 

84 

85 

82 

76 

77 

80 

84 

85 

85 

65 

85 

65 

85 

86 

87 

65 

78 

78 

74 

84 

70 

55 

59 

67 

67 

7 1 

69 

64 

62 

77 

4 

45 

44 

48 

47 

41 

40 

35 

37 

39 

46 

42 

44 

43 

46 

45 

44 

44 

42 

41 

34 

33 

34 

44 

38 

36 

30 

30 

35 

37 

34 

39 

39 

' 

IMPERIAL 

MAX 

101 

103 

99 

99 

93 

95 

94 

96 

96 

100 

101 

100 

102 

101 

102 

103 

101 

97 

97 

91 

83 

8 1 

89 

84 

82 

85 

87 

90 

86 

78 

76 

93 

4 

68 

66 

68 

67 

71 

70 

65 

65 

64 

63 

64 

68 

69 

68 

68 

68 

64 

63 

62 

59 

56 

51 

60 

60 

62 

60 

64 

58 

63 

56 

50 

63 

' 

INDEPENDENCE 

MAX 

92 

89 

89 

89 

69 

89 

89 

88 

87 

87 

87 

87 

86 

90 

72 

72 

71 

70 

72 

77 

71 

74 

72 

82 

1 

MIN 

58 

56 

54 

48 

55 

52 

58 

54 

48 

49 

50 

50 

47 

43 

39 

30 

42 

47 

42 

41 

45 

34 

36 

INDIO  US  DATE  6ARDEN 

MAX 

98 

99 

107 

106 

106 

94 

96 

95 

95 

98 

107 

105 

105 

107 

103 

109 

109 

102 

98 

94 

97 

90 

69 

83 

83 

84 

88 

91 

93 

89 

82 

96 

6 

70 

68 

65 

65 

72 

61 

66 

66 

66 

69 

69 

65 

69 

68 

70 

70 

68 

58 

57 

54 

55 

43 

56 

64 

62 

52 

63 

64 

56 

46 

46 

INYOKERN 

MAX 

96 

94 

97 

94 

95 

93 

93 

92 

97 

94 

94 

94 

96 

98 

96 

95 

95 

91 

88 

77 

73 

77 

70 

74 

66 

71 

79 

79 

76 

72 

69 

86 

3 

MIN 

56 

62 

51 

54 

52 

56 

56 

54 

53 

57 

51 

55 

56 

55 

56 

57 

53 

56 

56 

56 

49 

34 

51 

45 

47 

49 

53 

51 

46 

41 

IRON  MTN 

MAX 

98 

100 

98 

99 

99 

94 

95 

95 

97 

99 

97 

100 

100 

100 

101 

101 

103 

102 

97 

97 

86 

79 

81 

86 

79 

77 

80 

83 

85 

81 

74 

92 

73 

68 

80 

68 

74 

70 

69 

66 

66 

73 

68 

71 

73 

73 

71 

73 

69 

65 

67 

68 

62 

52 

57 

63 

59 

57 

59 

62 

65 

58 

59 

^ 

JESS  VALLEY 

MAX 

76 

76 

82 

84 

78 

73 

66 

64 

70 

78 

78 

76 

70 

75 

78 

76 

70 

64 

52 

54 

62 

64 

54 

62 

64 

64 

67 

68 

68 

64 

56 

68 

6 

39 

38 

42 

44 

44 

42 

40 

37 

33 

38 

42 

40 

42 

40 

43 

40 

42 

46 

30 

22 

24 

35 

30 

30 

36 

40 

33 

32 

32 

32 

37 

JOKE  ISLAND 

MAX 

90 

92 

91 

86 

70 

70 

79 

68 

91 

91 

80 

76 

81 

78 

62 

87 

78 

74 

72 

74 

76 

72 

76 

68 

72 

76 

74 

60 

79 

60 

72 

78 

6 

54 

54 

55 

55 

54 

57 

52 

51 

56 

53 

56 

52 

50 

54 

52 

50 

54 

59 

60 

47 

43 

46 

49 

54 

54 

51 

48 

46 

44 

54 

|JULIAN  WYNOLA 

MAX 

85 

66 

82 

83 

75 

71 

72 

78 

82 

83 

82 

84 

63 

84 

85 

85 

67 

85 

76 

74 

76 

72 

62 

62 

58 

63 

63 

72 

66 

58 

59 

75 

3 

53 

51 

52 

55 

41 

51 

40 

38 

42 

51 

48 

51 

53 

52 

53 

54 

54 

49 

44 

39 

52 

41 

46 

40 

45 

43 

41 

41 

45 

45 

47 

° 

liERN  RIVER  PH  1 

MAX 

96 

99 

100 

93 

94 

88 

76 

82 

85 

94 

96 

93 

90 

87 

88 

66 

98 

89 

78 

73 

88 

82 

77 

72 

74 

73 

74 

81 

83 

87 

80 

85 

7 

76 

75 

77 

76 

73 

63 

57 

60 

60 

70 

71 

74 

74 

68 

69 

68 

71 

70 

62 

56 

53 

64 

59 

58 

60 

56 

57 

59 

61 

64 

65 

'.ERN  RIVER  PH  3 

MAX 

95 

95 

95 

94 

91 

84 

82 

65 

93 

93 

93 

92 

9  2 

9  3 

94 

92 

91 

84 

77 

82 

76 

64 

76 

7  5 

70 

73 

76 

60 

80 

75 

72 

85 

0 

67 

65 

64 

64 

56 

52 

45 

43 

44 

45 

55 

60 

63 

65 

54 

54 

65 

60 

47 

47 

48 

43 

57 

48 

51 

47 

42 

50 

51 

47 

iETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

96 

98 

98 

99 

100 

96 

78 

80 

85 

88 

93 

95 

95 

93 

91 

91 

91 

96 

84 

77 

72 

83 

85 

75 

78 

80 

75 

76 

80 

66 

86 

87 

2 

79 

79 

71 

68 

66 

55 

55 

55 

59 

58 

62 

62 

62 

63 

58 

62 

64 

58 

57 

48 

45 

46 

56 

58 

56 

55 

53 

51 

53 

51 

58 

l-ETTLEMAN  STA 

MAX 

97 

99 

100 

100 

97 

64 

82 

66 

89 

96 

96 

96 

96 

94 

92 

94 

96 

84 

78 

74 

64 

84 

76 

78 

80 

79 

81 

82 

84 

87 

82 

68 

0 

MIN 

74 

71 

73 

71 

70 

54 

54 

60 

64 

62 

66 

64 

66 

66 

60 

57 

56 

50 

47 

51 

52 

56 

56 

60 

58 

56 

56 

59 

58 

58 

64 

,.IIIG  CITY 

MAX 

91 

100 

102 

92 

80 

76 

90 

94 

96 

83 

83 

95 

85 

89 

96 

97 

82 

75 

79 

86 

75 

68 

73 

75 

73 

78 

84 

89 

85 

2 

MIN 

53 

52 

49 

49 

52 

53 

42 

47 

47 

46 

49 

45 

48 

49 

47 

49 

47 

45 

40 

39 

41 

51 

46 

46 

42 

41 

44 

41 

LAMATH 

MAX 

85 

72 

61 

56 

57 

58 

62 

70 

70 

61 

64 

61 

64 

66 

65 

74 

58 

65 

63 

67 

70 

60 

65 

62 

70 

60 

59 

66 

66 

62 

59 

64 

5 

50 

51 

48 

48 

48 

53 

53 

45 

48 

44 

52 

45 

46 

46 

44 

50 

49 

56 

50 

40 

39 

46 

40 

40 

43 

45 

49 

47 

46 

43 

48 

|AGUNA  BEACH 

MAX 

82 

81 

90 

85 

83 

77 

79 

75 

74 

73 

75 

77 

82 

82 

104 

100 

9 1 

75 

71 

69 

70 

72 

75 

72 

75 

89 

76 

79 

9 

MIN 

61 

56 

56 

55 

61 

61 

60 

50 

53 

52 

54 

53 

57 

55 

56 

57 

50 

53 

50 

51 

54 

55 

54 

54 

52 

47 

48 

|AKE  ARROWHEAD 

MAX 

80 

80 

82 

80 

77 

76 

74 

75 

80 

81 

79 

80 

78 

81 

82 

63 

63 

72 

70 

70 

64 

66 

57 

54 

55 

58 

63 

64 

60 

60 

57 

71 

6 

MIN 

50 

48 

48 

50 

48 

49 

46 

45 

46 

44 

49 

48 

48 

48 

49 

46 

47 

50 

52 

40 

35 

38 

46 

40 

40 

36 

42 

41 

33 

33 

jAKE  CITY 

1 

MAX 

65 

66 

65 

64 

65 

MIN 

35 

34 

32 

28 

35 

|AKESHORE 

MAX 

97 

96 

78 

69 

86 

91 

92 

86 

67 

82 

85 

89 

92 

83 

63 

68 

70 

77 

74 

75 

79 

72 

78 

83 

84 

85 

75 

67 

82 

9 

MIN 

59 

58 

56 

51 

48 

46 

45 

47 

54 

56 

49 

47 

43 

42 

44 

52 

48 

56 

50 

43 

45 

40 

36 

46 

45 

43 

43 

47 

46 

36 

42 

47 

|MIE  SPAULDING 

1 

MAX 

78 

78 

74 

75 

78 

78 

74 

70 

54 

66 

67 

64 

56 

69 

61 

62 

69 

70 

70 

65 

57 

71 

5 

MIN 

50 

47 

44 

44 

43 

39 

33 

38 

47 

46 

40 

36 

37 

39 

40 

45 

42 

43 

42 

33 

38 

31 

38 

36 

35 

39 

33 

41 

39 

30 

34 

5 

|AKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

82 

84 

81 

79 

71 

77 

75 

76 

75 

74 

73 

75 

76 

78 

75 

70 

55 

63 

64 

61 

59 

65 

59 

61 

66 

68 

66 

65 

59 

70 

5 

1 

MIN 

52 

48 

53 

38 

46 

40 

46 

53 

52 

42 

42 

47 

46 

46 

49 

40 

39 

28 

41 

44 

32 

»  MESA 

MAX 

90 

103 

98 

78 

76 

79 

78 

79 

80 

83 

94 

90 

102 

105 

101 

96 

81 

74 

76 

76 

66 

72 

74 

75 

74 

78 

85 

81 

79 

63 

9 

( 

MIN 

63 

63 

68 

63 

63 

65 

63 

60 

61 

59 

60 

59 

59 

62 

63 

69 

67 

62 

59 

62 

56 

54 

60 

56 

52 

51 

55 

53 

53 

54 

53 

^  I^NCASTER 

MAX 

96 

93 

87 

91 

92 

93 

95 

94 

94 

95 

94 

95 

96 

91 

79 

78 

73 

75 

71 

66 

63 

72 

78 

79 

75 

73 

68 

64 

5 

1  1 

50 

51 

51 

47 

47 

51 

44 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

48 

48 

45 

55 

52 

53 

44 

37 

33 

50 

45 

42 

46 

42 

36 

30 

29 

44 

5 

1  iAS  PLUMAS 

MAX 

91 

87 

86 

67 

89 

69 

68 

78 

72 

78 

78 

80 

72 

80 

78 

78 

76 

78 

79 

60 

73 

84 

2 

I. 

MIN 

68 

69 

70 

66 

66 

52 

51 

56 

59 

64 

65 

62 

63 

61 

60 

66 

66 

59 

58 

46 

54 

54 

56 

56 

56 

56 

64 

57 

57 

56 

57 

59 

7 

(  SMNO 

MAX 

93 

92 

95 

95 

85 

82 

79 

83 

85 

92 

93 

95 

93 

92 

87 

92 

90 

82 

77 

75 

81 

78 

73 

77 

80 

73 

80 

77 

82 

86 

85 

64 

8 

H 

MIN 

56 

57 

54 

53 

52 

50 

46 

48 

50 

51 

52 

50 

50 

49 

48 

52 

52 

52 

56 

41 

41 

40 

51 

45 

47 

48 

45 

43 

43 

45 

45 

48 

8 

^  kmH  COVE 

MAX 

95 

96 

97 

94 

93 

87 

79 

86 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

88 

88 

91 

84 

77 

72 

79 

80 

76 

76 

77 

75 

75 

80 

62 

79 

79 

85 

0 

1 1 

MIN 

66 

66 

62 

63 

61 

56 

55 

61 

62 

61 

61 

60 

59 

56 

58 

61 

58 

57 

52 

49 

46 

49 

49 

50 

59 

52 

49 

55 

53 

59 

54 

56 

8 
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CONT INUEO 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

L INDSAY 

MAX 

95 

96 

98 

94 

95 

80 

79 

83 

88 

93 

94 

94 

93 

91 

90 

89 

92 

83 

79 

74 

80 

81 

78 

77 

78 

75 

76 

80 

82 

83 

81 

tb 

M  I  N 

54 

55 

54 

53 

50 

47 

42 

42 

48 

48 

56 

49 

48 

49 

47 

46 

47 

' ; 

LIVERMORE 

MAX 

99 

101 

102 

101 

95 

76 

72 

85 

91 

94 

97 

93 

88 

90 

87 

91 

92 

85 

82 

79 

82 

61 

74 

75 

77 

76 

74 

79 

83 

82 

81 

8,  } 

MIN 

54 

57 

47 

49 

5  1 

53 

54 

58 

53 

44 

47 

44 

47 

48 

47 

47 

44 

44 

44 

43 

46 

LLANO   SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

89 

85 

85 

85 

85 

81 

81 

81 

83 

84 

85 

87 

86 

85 

85 

85 

86 

85 

62 

71 

65 

70 

64 

63 

61 

63 

69 

69 

66 

65 

60 

7  il 

MIN 

65 

59 

64 

62 

52 

47 

47 

43 

50 

45 

45 

45 

47 

5  1 

48 

45 

L0I5I 

MAX 

95 

96 

98 

93 

79 

74 

79 

88 

93 

89 

90 

86 

86 

86 

86 

90 

86 

77 

74 

75 

79 

78 

71 

78 

76 

71 

77 

79 

61 

77 

74 

6:i> 

MIN 

53 

" 

50 

49 

52 

56 

54 

42 

40 

42 

45 

4  > 

■ 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 

72 

74 

82 

74 

69 

71 

70 

76 

79 

77 

71 

71 

73 

75 

77 

76 

75 

76 

74 

79 

79 

73 

67 

68 

69 

69 

79 

75 

75 

78 

60 

7  . 

MIN 

46 

49 

42 

49 

53 

46 

50 

56 

53 

43 

47 

46 

51 

42 

46 

45 

4tr 

LONG  BEACH 

MAX 

87 

97 

105 

99 

75 

78 

77 

80 

79 

79 

80 

82 

94 

88 

100 

1  1 1 

100 

89 

77 

77 

75 

77 

68 

75 

72 

76 

75 

82 

90 

85 

80 

MIN 

59 

63 

69 

70 

63 

61 

61 

59 

59 

62 

62 

57 

55 

57 

56 

55 

57 

57 

6  i 

LONG   BEACH  CAA  AP 

MAX 

87 

98 

104 

101 

75 

78 

78 

80 

77 

79 

78 

82 

92 

89 

103 

1  06 

101 

90 

76 

74 

77 

78 

72 

75 

71 

74 

75 

81 

89 

65 

81 

8  1 

MIN 

62 

65 

57 

6 1 

59 

63 

6  3 

59 

60 

63 

68 

65 

62 

58 

59 

56 

57 

61 

59 

57 

55 

55 

54 

51 

54 

54 

5  ) 

LOS  ANGELES  W8  AP 

MAX 

78 

85 

103 

94 

79 

79 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

82 

ee 

93 

103 

1  00 

87 

80 

76 

77 

77 

72 

73 

71 

73 

74 

77 

90 

86 

83 

8  1 

MIN 

66 

63 

6  2 

68 

73 

70 

65 

63 

63 

59 

63 

65 

63 

61 

57 

56 

59 

56 

59 

62 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

MAX 

87 

99 

102 

99 

81 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

81 

91 

94 

101 

104 

102 

91 

82 

80 

83 

77 

71 

71 

66 

71 

74 

80 

86 

84 

80 

8|  1 

M  I  N 

75 

77 

68 

63 

63 

60 

6 1 

64 

59 

56 

57 

58 

62 

LOS  BANDS 

MAX 

97 

97 

99 

97 

90 

80 

82 

88 

90 

94 

96 

90 

90 

90 

80 

91 

90 

82 

79 

74 

80 

78 

74 

78 

79 

74 

79 

80 

62 

86 

78 

I 

MIN 

56 

56 

55 

51 

47 

50 

54 

54 

55 

5 1 

48 

51 

50 

52 

52 

54 

48 

46 

42 

53 

50 

47 

48 

46 

47 

44 

47 

51 

LOS  GATOS 

MAX 

92 

96 

97 

87 

77 

74 

79 

88 

93 

96 

84 

80 

84 

82 

83 

92 

85 

81 

73 

75 

82 

73 

71 

74 

71 

71 

77 

77 

84 

75 

75 

8i| 

M  I  N 

54 

53 

55 

53 

55 

55 

49 

51 

55 

61 

50 

48 

47 

52 

52 

52 

54 

57 

55 

48 

49 

50 

51 

49 

50 

48 

45 

50 

5 

LUCERNE   VALLEY  2  W 

MAX 

MIN 

50 

56 

45 

52 

49 

54 

48 

44 

49 

44 

44 

45 

46 

49 

47 

43 

47 

53 

46 

43 

34 

41 

42 

42 

40 

40 

49 

45 

36 

39 

36 

41 , 

MADERA 

MAX 

96 

99 

99 

100 

98 

96 

82 

83 

87 

90 

94 

97 

91 

95 

92 

93 

93 

95 

86 

81 

76 

82 

84 

75 

82 

79 

79 

81 

82 

64 

65 

8  ! 

MIN 

60 

58 

5  3 

53 

56 

57 

56 

5  3 

5C 

54 

52 

56 

57 

55 

51 

44 

45 

44 

51 

48 

50 

49 

46 

49 

4G 

50 

5  6 

3  g 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

92 

93 

94 

93 

85 

70 

77 

87 

92 

86 

83 

79 

82 

80 

84 

87 

82 

75 

72 

74 

76 

74 

71 

74 

71 

69 

74 

79 

76 

66 

73 

7:9 

MIN 

5  5 

49 

52 

5  7 

5  3 

52 

47 

42 

48 

47 

45 

MANZANITA  LAttE 

MAX 

73 

72 

77 

78 

79 

72 

67 

68 

66 

69 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

74 

70 

55 

43 

52 

61 

58 

52 

6C 

6C 

58 

6C 

61 

b( 

6C 

6  f 

M  I  N 

45 

37 

47 

47 

42 

45 

3  3 

MARICOPA 

MAX 

96 

99 

99 

97 

95 

84 

78 

83 

86 

92 

95 

94 

91 

90 

89 

89 

95 

86 

77 

70 

84 

82 

75 

73 

77 

73 

77 

75 

85 

85 

81 

6  r 

M  I  N 

68 

78 

69 

69 

68 

60 

54 

57 

58 

58 

65 

64 

66 

66 

64 

63 

64 

60 

58 

49 

47 

52 

56 

5  3 

54 

59 

54 

5  3 

5  i 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 

84 

84 

90 

86 

79 

71 

72 

76 

89 

94 

90 

85 

70 

76 

76 

76 

89 

81 

77 

71 

77 

76 

75 

67 

75 

73 

71 

75 

78 

79 

66 

7  '» 

M I  N 

57 

50 

56 

52 

59 

57 

47 

49 

53 

53 

54 

48 

47 

50 

54 

60 

60 

47 

48 

48 

50 

49 

49 

50 

46 

46 

46 

4E 

51 

5  i> 

[ 

MARYSVI LLE 

MAX 

100 

98 

100 

96 

97 

86 

77 

81 

91 

93 

93 

90 

88 

88 

89 

90 

86 

64 

77 

73 

77 

79 

80 

73 

82 

76 

76 

78 

81 

82 

78 

B  !1 

M  I  N 

59 

57 

54 

53 

51 

54 

48 

50 

66 

55 

56 

48 

49 

48 

48 

53 

52 

56 

58 

52 

48 

48 

51 

49 

51 

52 

47 

46 

43 

44 

52 

5  1  > 

MC  CLOUD 

MAX 

85 

87 

87 

90 

90 

83 

76 

77 

76 

78 

85 

79 

78 

75 

77 

81 

84 

76 

54 

54 

60 

69 

66 

63 

71 

70 

72 

74 

75 

75 

65 

7  ! 

M  I  N 

40 

41 

4 1 

38 

38 

38 

34 

36 

36 

44 

37 

34 

35 

37 

40 

46 

41 

28 

35 

31 

31 

30 

33 

34 

33 

34 

34 

27 

33 

3  \ 

MECCA   3  SE 

MAX 

93 

96 

103 

101 

103 

88 

88 

92 

91 

91 

97 

98 

100 

102 

95 

106 

106 

97 

92 

91 

93 

85 

87 

90 

80 

82 

86 

88 

90 

67 

79 

9  1 

MIN 

63 

63 

57 

57 

56 

54 

56 

44 

57 

55 

54 

53 

63 

63 

57 

55 

45 

5'  |i 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

94 

96 

96 

93 

85 

80 

83 

87 

92 

94 

92 

91 

87 

87 

90 

90 

85 

79 

73 

80 

78 

70 

77 

76 

74 

77 

76 

79 

62 

I 

8'  1 

MIN 

58 

5  5 

54 

53 

5 1 

49 

48 

51 

41 

43 

42 

50 

50 

46 

45 

45 

44 

45 

45 

4jjl 

MIDDLEWATER 

MAX 

95 

96 

97 

97 

96 

86 

77 

82 

87 

94 

93 

94 

93 

92 

89 

90 

94 

93 

80 

80 

78 

80 

72 

76 

77 

75 

77 

78 

82 

64 

81 

Biijl 

MIN 

67 

66 

65 

54 

52 

54 

57 

60 

59 

60 

56 

50 

46 

48 

56 

54 

53 

52 

51 

5  1 

5  1 

54 

53 

5'  1 

MILL    CREEK  2 

MAX 

90 

92 

94 

94 

92 

83 

76 

79 

86 

89 

86 

90 

91 

91 

92 

95 

94 

92 

84 

80 

79 

77 

76 

60 

61 

67 

68 

76 

75 

7; 

70 

8:1 

MIN 

70 

71 

67 

70 

67 

52 

72 

71 

70 

6 1 

5  5 

55 

57 

54 

49 

49 

5 1 

59 

46 

MINERAL 

MAX 

75 

82 

79 

81 

82 

78 

68 

70 

72 

70 

77 

75 

74 

73 

73 

76 

77 

76 

72 

47 

51 

60 

60 

57 

62 

6C 

62 

66 

65 

64 

62 

6' ; 

MIN 

44 

49 

47 

42 

38 

38 

3  3 

35 

42 

39 

37 

34 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

86 

84 

85 

81 

78 

80 

80 

82 

85 

84 

84 

85 

85 

86 

88 

88 

86 

63 

81 

75 

69 

70 

71 

71 

63 

66 

68 

67 

66 

62 

62 

7  . 

MIN 

65 

68 

67 

67 

65 

62 

63 

70 

70 

69 

64 

58 

49 

52 

58 

54 

43 

52 

54 

59 

54 

47 

1 

MODESTO 

MAX 

97 

97 

98 

96 

87 

77 

81 

87 

90 

93 

95 

88 

88 

89 

88 

88 

91 

61 

76 

75 

81 

80 

74 

80 

79 

74 

79 

8C 

83 

B2 

75 

bA 

MIN 

56 

55 

55 

53 

53 

49 

50 

5  5 

58 

51 

53 

55 

5 1 

48 

4  3 

4  3 

50 

49 

47 

4E 

45 

45 

5( 

MONO  LAKE 

MAX 

73 

75 

78 

77 

75 

74 

75 

73 

74 

75 

76 

75 

76 

74 

75 

76 

77 

69 

65 

66 

60 

63 

61 

59 

56 

60 

61 

60 

59 

5f 

55 

6l|> 

MIN 

43 

42 

43 

43 

44 

43 

4 1 

40 

41 

42 

40 

42 

40 

3 1 

30 

30 

3 1 

33 

34 

36 

34 

3  3 

32 

32 

3'  ' 

MONTEREY 

MAX 

72 

75 

76 

69 

62 

70 

70 

79 

87 

88 

68 

67 

78 

71 

72 

77 

80 

76 

69 

71 

75 

69 

65 

7C 

68 

68 

66 

72 

87 

6S 

7C 

7:i, 

M  IN 

53 

51 

51 

5  1 

52 

55 

50 

50 

50 

50 

5  3 

55 

45 

50 

5  1 

5 1 

5 1 

47 

! 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

97 

100 

99 

99 

97 

85 

77 

85 

94 

94 

95 

93 

88 

88 

89 

91 

92 

84 

77 

74 

75 

78 

79 

75 

6C 

75 

76 

8C 

64 

63 

8C 

MIN 

60 

57 

56 

57 

54 

55 

52 

55 

55 

5.1, 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

83 

81 

78 

81 

78 

79 

81 

82 

78 

81 

62 

81 

80 

82 

62 

8  3 

83 

84 

73 

72 

64 

65 

66 

66 

64 

6C 

62 

63 

62 

61 

55 

7: 

M  I  N 

57 

56 

55 

54 

55 

62 

56 

54 

55 

54 

55 

56 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

92 

94 

94 

95 

92 

79 

65 

79 

84 

87 

92 

87 

83 

87 

84 

92 

84 

73 

70 

65 

67 

77 

74 

72 

73 

69 

70 

7; 

7E 

75 

8C 

6( 

MIN 

70 

72 

73 

69 

62 

49 

46 

49 

65 

67 

66 

67 

69 

53 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

84 

84 

84 

77 

67 

71 

80 

78 

80 

77 

75 

71 

80 

83 

76 

64 

53 

66 

61 

57 

63 

6C 

64 

72 

66 

58 

71 

MIN 

68 

69 

68 

59 

45 

55 

58 

57 

63 

62 

62 

59 

6 1 

67 

61 

48 

41 

5 1 

47 

56 

5* 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

77 

77 

78 

83 

86 

82 

75 

68 

61 

67 

79 

79 

72 

76 

74 

77 

76 

76 

61 

47 

52 

60 

58 

66 

68 

71 

71 

MIN 

29 

31 

31 

31 

33 

34 

28 

33 

26 

30 

27 

27 

27 

32 

25 

29 

34 

42 

35 

20 

17 

21 

22 

2 1 

1 9 

2( 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 

80 

84 

86 

90 

82 

75 

73 

70 

73 

83 

77 

77 

74 

76 

80 

83 

75 

54 

52 

56 

67 

64 

56 

65 

71 

66 

67 

6? 

72 

61 

56 

7]' 

M  I  N 

45 

43 

47 

47 

44 

42 

40 

48 

44 

44 

43 

42 

41 

40 

40 

44 

48 

49 

37 

3 1 

27 

39 

32 

37 

37 

38 

39 

45 

4C 

MI  WILSON  FC  3386 

MAX 

60 

83 

81 

79 

77 

75 

75 

78 

82 

80 

80 

81 

80 

80 

82 

64 

83 

78 

74 

70 

69 

64 

59 

50 

49 

51 

64 

63 

6- 

64 

59 

7; 

M  I  N 

56 

61 

61 

60 

60 

55 

52 

56 

59 

60 

62 

62 

62 

62 

54 

50 

47 

45 

53 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

99 

100 

102 

101 

98 

85 

84 

92 

99 

99 

96 

92 

95 

94 

95 

9  7 

96 

96 

65 

77 

85 

84 

73 

75 

75 

77 

60 

63 

61 

85 

8? 

MIN 

51 

52 

55 

55 

47 

46 

5 1 

52 

53 

52 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

90 

93 

91 

85 

76 

75 

73 

89 

94 

93 

84 

76 

74 

84 

62 

94 

86 

76 

75 

77 

78 

61 

71 

75 

67 

71 

74 

75 

71 

ec 

70 

8C 

MIN 

51 

48 

51 

48 

5 1 

50 

51 

NEEDLES    CAA  AP 

MAX 

99 

98 

98 

98 

92 

93 

95 

98 

96 

96 

98 

98 

98 

98 

102 

101 

96 

98 

96 

83 

78 

61 

81 

65 

74 

6C 

61 

62 

ec 

73 

75 

9C; 

MIN 

69 

68 

69 

63 

74 

70 

70 

66 

65 

72 

65 

68 

66 

NEVADA  CITY 

MAX 

85 

84 

87 

35 

84 

81 

70 

70 

75 

82 

79 

80 

79 

79 

77 

81 

61 

78 

65 

58 

65 

68 

66 

64 

67 

63 

65 

66 

66 

69 

69 

73 

MIN 

45 

46 

44 

45 

45 

38 

36 

39 

42 

42 

44 

41 

42 

40 

40 

44 

45 

48 

48 

30 

32 

35 

38 

40 

38 

41 

37 

35 

35 

32 

37 

*Oij 

See  reference  notes  follontag  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

31 

NEWARK 

B2 

82 

88 

74 

71 

74 

82 

89 

89 

74 

70 

77 

73 

75 

84 

76 

76 

69 

76 

77 

70 

70 

72 

71 

68 

71 

73 

60 

71 

76 

1 

MIN 

5<> 

61 

52 

50 

50 

51 

52 

55 

53 

49 

50 

49 

65 

64 

54 

57 

60 

49 

54 

48 

61 

50 

48 

51 

48 

48 

47 

47 

49 

5  1 

NEWMAN 

MAX 

97 

100 

100 

96 

90 

84 

88 

89 

97 

96 

98 

89 

66 

93 

93 

83 

79 

81 

81 

76 

79 

80 

82 

83 

83 

86 

82 

87 

6 

MIN 

60 

58 

61 

59 

48 

42 

50 

56 

54 

52 

50 

55 

62 

53 

54 

67 

49 

42 

48 

51 

51 

50 

47 

46 

46 

47 

49 

61 

4 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

74 

75 

91 

79 

78 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

75 

77 

84 

87 

85 

82 

76 

73 

73 

71 

69 

72 

71 

68 

70 

71 

89 

83 

73 

75 

6 

MIN 

63 

62 

61 

59 

60 

66 

63 

55 

61 

60 

63 

61 

58 

61 

61 

61 

62 

56 

61 

62 

57 

58 

60 

60 

58 

51 

68 

51 

54 

57 

55 

59 

2 

NORTH  FORK  RS 

91 

91 

93 

92 

90 

89 

76 

75 

79 

83 

88 

90 

90 

90 

89 

91 

93 

93 

60 

74 

71 

75 

78 

70 

71 

66 

69 

70 

75 

77 

77 

81 

8 

M  1  N 

55 

49 

54 

56 

55 

49 

45 

47 

48 

49 

49 

51 

49 

51 

52 

52 

53 

51 

42 

41 

41 

40 

44 

44 

42 

43 

42 

42 

36 

41 

42 

46 

9 

NORTH  HOLLYWOOD 

93 

102 

101 

97 

90 

82 

76 

81 

81 

81 

83 

91 

100 

96 

101 

104 

104 

97 

86 

62 

83 

76 

72 

72 

74 

76 

75 

87 

86 

84 

79 

66 

9 

MIN 

59 

59 

59 

60 

65 

58 

53 

60 

58 

55 

58 

62 

62 

66 

64 

66 

62 

64 

55 

56 

52 

59 

66 

61 

51 

56 

49 

50 

56 

7 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

92 

95 

92 

97 

94 

83 

75 

78 

85 

87 

91 

82 

89 

86 

87 

86 

89 

88 

78 

72 

75 

77 

73 

71 

77 

76 

72 

76 

78 

61 

63 

62 

8 

MIN 

58 

58 

58 

56 

52 

50 

48 

50 

53 

62 

56 

51 

49 

51 

52 

58 

58 

57 

51 

49 

40 

43 

49 

49 

51 

48 

47 

46 

48 

51 

52 

5  1 

t) 

OAKLAND  W8  AP 

MAX 

80 

87 

81 

70 

64 

68 

70 

81 

87 

87 

69 

65 

76 

69 

74 

65 

73 

73 

69 

76 

76 

66 

68 

70 

68 

67 

68 

70 

77 

67 

70 

73 

3 

MIN 

5* 

53 

54 

52 

56 

58 

50 

51 

54 

56 

55 

54 

54 

52 

56 

54 

55 

60 

57 

47 

51 

51 

65 

50 

50 

53 

51 

51 

48 

51 

51 

53 

0 

OCEANSIDE  PENDLETON 

MAX 

73 

76 

90 

77 

74 

74 

72 

73 

70 

70 

70 

70 

75 

71 

81 

69 

89 

81 

73 

71 

71 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

70 

75 

82 

75 

74 

4 

MIN 

63 

64 

66 

60 

62 

60 

65 

57 

57 

63 

64 

62 

61 

61 

62 

68 

69 

60 

59 

55 

56 

57 

61 

58 

57 

53 

56 

53 

52 

57 

56 

59 

6 

OJAI 

MAX 

97 

105 

104 

103 

84 

73 

80 

83 

83 

88 

86 

94 

98 

100 

101 

103 

103 

96 

86 

62 

85 

78 

66 

70 

67 

74 

81 

88 

91 

86 

79 

87 

6 

MIN 

5* 

55 

56 

56 

53 

57 

52 

49 

47 

53 

48 

52 

49 

57 

56 

57 

57 

54 

51 

49 

?2 

49 

56 

53 

55 

46 

48 

45 

47 

43 

45 

61 

6 

ORANGE  COVE 

95 

95 

97 

98 

96 

94 

78 

79 

83 

87 

93 

94 

94 

95 

91 

69 

89 

94 

82 

79 

75 

79 

81 

76 

77 

77 

73 

76 

79 

82 

83 

85 

8 

MIN 

60 

62 

58 

59 

54 

51 

48 

51 

54 

56 

55 

55 

54 

53 

54 

56 

56 

54 

50 

46 

44 

45 

51 

48 

50 

46 

47 

49 

47 

50 

51 

52 

0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

88 

86 

74 

62 

58 

58 

67 

70 

74 

68 

65 

70 

65 

68 

69 

73 

64 

65 

62 

66 

71 

71 

66 

64 

66 

62 

60 

68 

68 

65 

59 

67 

5 

MIN 

46 

48 

46 

41 

47 

52 

52 

42 

43 

42 

52 

41 

49 

49 

41 

45 

47 

53 

50 

36 

43 

43 

34 

35 

39 

41 

46 

43 

40 

40 

45 

44 

2 

ORINDA  BOWMAN 

95 

96 

95 

87 

69 

66 

80 

88 

93 

92 

SO 

81 

85 

84 

86 

89 

82 

74 

70 

74 

78 

68 

72 

71 

70 

71 

76 

78 

79 

76 

70 

79 

9 

MIN 

51 

48 

49 

47 

48 

55 

43 

44 

47 

50 

40 

45 

44 

41 

47 

50 

60 

56 

55 

37 

39 

41 

50 

44 

42 

45 

46 

42 

42 

40 

43 

45 

9 

ORLAND 

MAX 

99 

100 

99 

99 

96 

89 

77 

84 

90 

92 

93 

90 

86 

84 

66 

91 

88 

85 

76 

71 

74 

79 

77 

76 

83 

76 

78 

81 

86 

87 

76 

65 

6 

MIN 

72 

75 

59 

57 

53 

48 

47 

49 

66 

58 

55 

46 

45 

47 

51 

57 

50 

56 

57 

53 

53 

44 

52 

47 

48 

46 

45 

46 

47 

42 

44 

62 

2 

ORLEANS 

MAX 

96 

95 

92 

91 

90 

81 

83 

81 

86 

87 

80 

80 

79 

82 

79 

62 

66 

65 

60 

70 

70 

56 

69 

68 

69 

69 

68 

71 

70 

60 

65 

75« 

8 

MIN 

46 

47 

46 

48 

48 

46 

47 

44 

48 

46 

46 

45 

43 

46 

43 

46 

47 

46 

46 

38 

36 

42 

38 

41 

44 

44 

49 

48 

45 

42 

45 

44 

S 

OROVILLE   1  WSW 

MAX 

100 

98 

99 

95 

96 

90 

77 

80 

91 

95 

92 

91 

89 

86 

88 

91 

88 

85 

77 

76 

77 

77 

76 

74 

61 

74 

77 

78 

80 

82 

79 

65 

3 

MIN 

54 

55 

53 

55 

53 

48 

48 

50 

61 

54 

51 

50 

49 

49 

50 

52 

62 

64 

50 

48 

41 

44 

50 

46 

48 

50 

46 

46 

42 

50 

50 

50 

1 

OROVILLE   7  SE 

MAX 

96 

97 

97 

98 

97 

88 

76 

88 

96 

94 

90 

90 

68 

85 

86 

90 

88 

80 

78 

78 

79 

78 

76 

60 

78 

78 

78 

77 

76 

80 

76 

85 

3 

MIN 

55 

56 

54 

55 

50 

44 

42 

46 

54 

55 

54 

49 

48 

50 

46 

48 

55 

54 

60 

46 

42 

41 

42 

45 

46 

44 

45 

42 

42 

43 

46 

46 

2 

OXNARD 

MAX 

75 

78 

103 

83 

81 

76 

74 

74 

74 

73 

75 

77 

77 

80 

82 

84 

69 

83 

61 

78 

64 

74 

72 

73 

70 

69 

76 

75 

88 

62 

62 

76. 

7 

MIN 

59 

56 

59 

63 

63 

62 

56 

54 

61 

60 

54 

56 

52 

56 

58 

60 

67 

57 

54 

54 

56 

52 

50 

56 

52 

54 

68 

50 

68 

56 

54 

56 

4 

PALMDALE 

MAX 

97 

95 

94 

95 

92 

79 

87 

90 

94 

93 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

86 

80 

74 

78 

73 

69 

70 

70 

77 

80 

75 

74 

69 

85 

4 

MIN 

59 

59 

53 

57 

59 

61 

51 

50 

53 

54 

56 

56 

56 

58 

57 

56 

58 

51 

45 

41 

40 

50 

48 

50 

46 

47 

48 

46 

40 

40 

51 

6 

PALMDALE  CAA  AP 

MAX 

94 

92 

92 

91 

91 

81 

85 

92 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

90 

92 

93 

86 

77 

72 

75 

71 

70 

71 

70 

75 

77 

74 

71 

67 

S3< 

5 

MIN 

58 

57 

51 

55 

57 

58 

52 

46 

50 

52 

54 

54 

55 

55 

54 

52 

54 

51 

49 

44 

39 

37 

51 

47 

50 

45 

46 

47 

42 

36 

37 

49. 

6 

PALM  SPRINGS 

MAX 

103 

105 

104 

105 

97 

94 

95 

98 

104 

104 

104 

103 

105 

105 

106 

107 

105 

100 

95 

94 

88 

89 

87 

80 

82 

66 

90 

90 

87 

81 

61 

95. 

9 

MIN 

66 

68 

71 

68 

73 

63 

58 

57 

52 

62 

62 

62 

66 

65 

67 

67 

64 

58 

60 

56 

68 

66 

59 

57 

66 

66 

62 

59 

60 

53 

53 

61 . 

6 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

80 

80 

86 

81 

71 

66 

76 

71 

85 

91 

89 

71 

67 

75 

69 

74 

62 

74 

75 

68 

74 

77 

69 

68 

71 

66 

66 

68 

73 

79 

68 

74, 

6 

MIN 

57 

51 

51 

51 

51 

58 

48 

48 

51 

53 

51 

52 

52 

46 

51 

51 

52 

46 

47 

43 

47 

49 

49 

48 

46 

51 

44 

51 

46 

46 

48 

49. 

7 

PALOMAR   MTN  08SY 

MAX 

81 

83 

82 

83 

84 

75 

78 

81 

84 

SO 

81 

64 

64 

64 

87 

88 

69 

66 

80 

77 

76 

71 

67 

52 

60 

64 

60 

65 

67 

64 

62 

75. 

8 

MIN 

54 

56 

57 

56 

54 

52 

52 

52 

58 

57 

61 

57 

58 

58 

56 

59 

57 

56 

56 

47 

45 

46 

47 

40 

36 

40 

42 

44 

46 

39 

38 

51 . 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

MAX 

96 

98 

99 

100 

93 

86 

81 

88 

89 

95 

96 

93 

93 

91 

89 

93 

93 

93 

61 

75 

82 

82 

64 

79 

79 

79 

79 

81 

83 

85 

84 

87. 

7 

M  I  N 

65 

62 

64 

63 

60 

47 

50 

55 

61 

60 

63 

58 

54 

54 

56 

60 

60 

61 

63 

49 

52 

51 

56 

50 

50 

50 

54 

51 

65 

53 

55 

9 

PARADISE 

MAX 

99 

99 

98 

95 

95 

88 

76 

80 

91 

94 

90 

87 

65 

85 

87 

91 

89 

86 

71 

69 

75 

75 

75 

68 

78 

69 

75 

78 

80 

81 

75 

83. 

3 

MIN 

67 

71 

66 

61 

63 

47 

48 

47 

60 

60 

62 

49 

55 

54 

57 

62 

63 

53 

64 

42 

54 

50 

51 

49 

49 

48 

48 

48 

50 

61 

52 

54. 

5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

97 

100 

101 

101 

99 

93 

92 

94 

96 

98 

98 

102 

101 

102 

102 

103 

102 

102 

100 

96 

66 

79 

65 

86 

84 

78 

81 

82 

83 

82 

72 

92. 

8 

MIN 

70 

77 

72 

75 

78 

73 

71 

70 

70 

75 

68 

76 

77 

78 

74 

75 

72 

75 

74 

71 

61 

54 

61 

66 

56 

61 

63 

61 

64 

61 

55 

68. 

9 

PASADENA 

MAX 

92 

102 

98 

95 

88 

79 

78 

80 

82 

81 

83 

92 

97 

96 

100 

102 

101 

91 

85 

81 

62 

79 

69 

71 

68 

72 

74 

S3 

87 

83 

79 

65 . 

5 

M  I  N 

62 

63 

65 

66 

62 

63 

59 

54 

57 

54 

59 

54 

62 

64 

66 

67 

66 

68 

59 

59 

54 

55 

69 

60 

56 

52 

62 

52 

57 

65 

54 

59. 

2 

PASO  ROBLES 

MAX 

99 

101 

101 

100 

97 

75 

84 

90 

95 

98 

96 

97 

96 

93 

95 

97 

96 

85 

85 

75 

66 

76 

67 

75 

73 

78 

80 

84 

89 

64 

81 

68. 

0 

MIN 

48 

49 

48 

49 

47 

51 

40 

41 

46 

43 

44 

42 

39 

42 

43 

44 

46 

42 

42 

41 

34 

38 

61 

52 

44 

44 

39 

37 

37 

33 

39 

43. 

1 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

MAX 

97 

98 

99 

99 

87 

74 

81 

87 

93 

97 

96 

95 

95 

91 

93 

96 

95 

84 

78 

76 

64 

75 

67 

72 

74 

78 

78 

64 

87 

64 

79 

86. 

2 

MIN 

53 

53 

54 

53 

50 

52 

44 

47 

49 

49 

48 

48 

44 

48 

48 

48 

61 

46 

45 

40 

39 

42 

62 

62 

43 

45 

43 

44 

43 

39 

43 

46. 

9 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 

91 

95 

89 

80 

68 

73 

82 

82 

98 

95 

84 

79 

65 

30 

84 

92 

84 

76 

73 

80 

60 

75 

75 

78 

71 

74 

80 

80 

84 

78 

71 

81  . 

2 

52 

49 

50 

52 

52 

57 

45 

44 

53 

49 

48 

51 

50 

49 

54 

46 

50 

66 

64 

48 

38 

43 

45 

43 

49 

45 

43 

46 

36 

45 

45 

48* 

0 

PINNACLES  NH 

MAX 

96 

100 

101 

99 

94 

78 

85 

90 

95 

97 

95 

94 

95 

92 

95 

97 

96 

86 

76 

79 

66 

75 

67 

72 

73 

73 

SO 

85 

87 

83 

77 

87. 

0 

M  I N 

53 

51 

54 

54 

49 

44 

42 

45 

51 

50 

51 

47 

47 

47 

48 

51 

52 

51 

44 

37 

39 

40 

48 

44 

40 

43 

41 

42 

40 

40 

45 

46. 

1 

PISMO  BEACH 

MAX 

67 

69 

75 

73 

70 

69 

71 

78 

79 

68 

64 

68 

69 

72 

82 

72 

70 

77 

82 

82 

77 

68 

65 

66 

66 

67 

76 

74 

73 

70 

77 

72. 

1 

M I  N 

55 

56 

54 

53 

56 

59 

50 

50 

51 

56 

57 

56 

51 

55 

63 

54 

51 

50 

55 

56 

61 

52 

53 

66 

52 

60 

51 

52 

45 

45 

62 

62. 

8 

PLACERVILLE 

MAX 

90 

92 

93 

94 

92 

87 

70 

72 

78 

83 

89 

69 

86 

88 

64 

87 

86 

86 

71 

65 

67 

73 

72 

69 

70 

68 

68 

67 

71 

73 

76 

79. 

4 

MIN 

53 

49 

51 

50 

49 

42 

38 

38 

38 

38 

38 

47 

46 

46 

46 

60 

60 

51 

46 

36 

37 

39 

44 

43 

41 

45 

41 

39 

36 

39 

44 

43. 

9 

PLACERVILLE  IFO 

MAX 

89 

90 

92 

90 

90 

85 

70 

75 

79 

84 

87 

86 

66 

86 

64 

66 

88 

63 

66 

63 

69 

73 

73 

66 

73 

68 

69 

70 

73 

76 

76 

79. 

0 

65 

70 

67 

68 

63 

43 

46 

54 

59 

61 

58 

58 

57 

61 

60 

66 

64 

53 

51 

46 

50 

50 

51 

51 

52 

51 

52 

52 

54 

51 

53 

56. 

0 

POINT  ARENA 

MAX 

61 

66 

65 

66 

60 

65 

62 

69 

69 

69 

67 

65 

57 

61 

70 

61 

67 

66 

66 

65 

66 

69 

64 

68 

68 

65 

66 

62 

63 

69 

60 

66* 

2 

48 

44 

48 

50 

51 

52 

44 

52 

52 

50 

44 

48 

47 

47 

46 

46 

43 

51 

52 

47 

44 

42 

48 

41 

45 

45 

48 

48 

43 

46 

52 

47. 

2 

POMONA 

MAX 

93 

102 

101 

99 

87 

76 

81 

82 

82 

80 

60 

94 

101 

100 

101 

103 

103 

95 

67 

S3 

85 

82 

70 

70 

70 

74 

75 

85 

86 

64 

SO 

86. 

8 

57 

57 

55 

58 

58 

58 

54 

49 

55 

52 

56 

61 

55 

58 

58 

56 

57 

52 

52 

55 

48 

64 

57 

55 

62 

48 

49 

47 

49 

43 

44 

53. 

2 

PORT   CHICAGO   NAVAL  DEPOT 

MAX 

94 

92 

97 

94 

82 

73 

73 

78 

88 

94 

91 

S3 

87 

89 

75 

86 

82 

88 

77 

71 

76 

76 

76 

75 

75 

72 

70 

74 

79 

79 

79 

81. 

4 

MIN 

51 

46 

47 

46 

48 

53 

42 

44 

45 

50 

47 

43 

43 

43 

46 

46 

48 

47 

65 

39 

40 

44 

35 

45 

44 

44 

43 

45 

41 

42 

44 

45. 

1 

PORTERVILLE 

MAX 

99 

96 

98 

99 

96 

96 

79 

80 

85 

69 

95 

96 

95 

94 

92 

91 

91 

96 

84 

79 

76 

84 

81 

79 

76 

SO 

77 

78 

82 

63 

65 

87. 

5 

MIN 

61 

62 

60 

61 

60 

52 

49 

53 

56 

57 

57 

56 

55 

56 

56 

57 

65 

66 

64 

49 

46 

44 

61 

50 

58 

54 

50 

51 

50 

48 

50 

54. 

0 

PORTOLA 

MAX 

82 

80 

86 

87 

82 

76 

78 

79 

81 

81 

78 

78 

79 

SO 

80 

80 

78 

72 

60 

59 

69 

64 

60 

65 

69 

69 

68 

67 

65 

65 

60 

73. 

5 

MIN 

29 

35 

31 

32 

34 

29 

25 

28 

31 

30 

30 

27 

33 

29 

30 

30 

35 

29. 

6 

POSEY  3  E 

MAX 

82 

83 

S3 

82 

80 

78 

72 

73 

80 

SO 

81 

82 

81 

80 

64 

84 

64 

72 

62 

66 

70 

70 

66 

64 

66 

62 

61 

69 

68 

66 

62 

73. 

6 

MIN 

50 

50 

51 

50 

52 

49 

38 

41 

49 

51 

50 

52 

48 

52 

60 

50 

51 

48 

42 

39 

38 

41 

46 

39 

41 

38 

40 

38 

40 

36 

35 

45. 

1 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.forn.a 

OCTOBER  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

li 
1?) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 
HIN 

98 
49 

100 
47 

98 
48 

96 
48 

95 
48 

90 
48 

85 
41 

89 
44 

96 
47 

94 
49 

92 
46 

88 
41 

87 
40 

86 
41 

90 

40 

90 
48 

90 

75 
53 

68 
60 

34 

34 

76 
34 

74 

40 

78 
38 

76 
40 

75 
42 

78 
39 

63 
39 

86 
36 

80 
36 

71 
44 

42.9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
HIN 

95 
50 

96 
45 

97 
45 

97 
45 

91 
45 

77 
40 

81 
35 

86 
37 

82 
40 

95 
40 

92 
42 

91 
40 

93 
40 

91 
42 

90 
41 

80 

91 
45 

82 
40 

75 
35 

71 
32 

78 
30 

73 
32 

63 
45 

71 
40 

70 
34 

73 
36 

78 
36 

77 
36 

81 
31 

76 
35 

74 
35 

39.0 

OUINCY  RS 

MAX 
M  I  N 

89 
29 

91 
28 

91 

28 

90 
30 

89 
31 

80 
21 

83 
26 

83 
28 

85 
30 

86 
29 

83 
30 

83 
25 

84 

29 

84 
26 

84 
27 

83 
29 

80 
29 

78 
40 

60 
42 

65 
20 

69 
20 

69 
24 

63 
30 

70 
33 

70 
33 

73 
35 

74 
36 

74 

25 

74 
24 

66 
17 

65 
30 

28.5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

98 
55 

101 
55 

97 
61 

100 
59 

87 
50 

81 
61 

82 
51 

86 
49 

86 
49 

92 
41 

89 
46 

98 
49 

99 
55 

100 
57 

101 
56 

102 
55 

105 
58 

99 
50 

69 
46 

64 
46 

85 
51 

84 
42 

69 
53 

72 
45 

72 
44 

75 
40 

75 
46 

84 
41 

66 
40 

76 
49 

74 

60 

49.9 

RANDSeURG 

MAX 
MIN 

92 
6'< 

87 
63 

88 

90 

90 

88 

85 
50 

86 
55 

86 
59 

87 
62 

89 
62 

88 
60 

89 
62 

89 
65 

88 
64 

88 
64 

90 
62 

85 
62 

79 
58 

72 
49 

67 
51 

74 
46 

67 
54 

62 
49 

60 
44 

65 
47 

72 
60 

72 
53 

66 
62 

65 
48 

64 
45 

55.6 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 
MIN 

99 
67 

98 
69 

96 
63 

95 
59 

90 
57 

78 
54 

88 
50 

88 
58 

91 
68 

92 
62 

89 
68 

88 
52 

84 

60 

88 
50 

90 
61 

91 
58 

65 
64 

74 
68 

69 
63 

74 
62 

79 
48 

75 
46 

74 

53 

82 
47 

73 
50 

78 
50 

80 
48 

86 
50 

86 
60 

75 
44 

73 
46 

54I1 

REtJDlNG  FIRE    STA  2 

MAX 
MIN 

98 
66 

97 
74 

96 
65 

94 
65 

90 
63 

88 
55 

86 
63 

89 
59 

91 
63 

92 
63 

87 
62 

84 

60 

81 
56 

83 
57 

86 
58 

88 
65 

81 
58 

73 
58 

67 
51 

72 
49 

76 
50 

73 
49 

72 
65 

79 
51 

83 
55 

75 
53 

82 
52 

82 
64 

81 
50 

72 
48 

67 
48 

56.9 

REDLANOS 

MAX 
MIN 

97 
62 

102 
61 

101 
60 

98 
64 

91 
62 

79 
61 

82 
58 

85 
53 

87 
52 

95 
63 

89 
53 

99 

55 

99 
63 

100 
64 

101 
64 

104 
64 

103 
63 

97 
60 

90 
58 

88 
49 

86 
49 

85 
48 

67 

57 

68 
54 

69 
54 

74 
49 

74 

53 

85 
60 

83 
51 

79 
49 

76 
46 

56.1 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

79 
58 

86 
52 

83 
51 

73 
49 

71 
51 

70 
54 

73 
48 

85 
50 

92 
52 

90 
52 

80 
51 

70 
50 

76 
49 

72 
46 

75 
49 

84 
51 

81 
51 

74 

56 

77 
67 

75 
46 

78 
47 

74 
49 

71 

50 

74 
48 

71 
47 

69 
49 

69 
45 

73 
46 

80 
45 

72 
48 

71 
49 

76.4 
49.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

74 
56 

76 
56 

78 
65 

74 
55 

69 
55 

68 
57 

67 

53 

70 
51 

84 
57 

88 
57 

84 
57 

64 

53 

65 
53 

76 
54 

69 
56 

73 
55 

87 
56 

70 
59 

72 
59 

69 
61 

76 

53 

79 

62 

65 

56 

68 
51 

69 

56 

64 

61 

69 

62 

66 
53 

74 
49 

79 
54 

67 
52 

5»l3 

RICHMOND  FIELD  STA 

MIN 

68 
56 

70 
55 

71 
55 

68 
54 

66 
55 

66 
59 

67 

63 

66 

62 

76 
66 

80 
55 

78 
56 

67 

53 

63 
53 

73 
51 

65 
54 

67 

53 

86 
65 

66 
59 

70 
58 

70 
61 

72 
51 

78 
52 

64 

55 

65 
62 

67 

55 

65 
61 

66 

66 

64 

53 

67 
60 

78 

63 

65 
52 

69.  5 
53.9 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MIN 

95 
58 

102 
59 

103 
56 

102 
59 

91 
58 

78 
58 

81 
55 

84 
50 

85 
53 

87 
49 

86 
57 

96 
62 

101 

55 

102 
58 

101 
57 

105 
55 

103 
54 

96 
52 

86 
5-. 

63 
49 

86 
49 

82 
51 

71 

58 

72 
54 

72 

56 

74 
48 

75 
51 

87 
45 

84 

50 

63 
49 

80 
43 

53.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MIN 

96 
61 

97 
61 

102 
61 

102 
6^ 

100 
59 

90 
58 

80 
56 

82 
52 

86 
64 

86 
52 

89 
56 

88 
54 

99 
60 

101 
62 

101 
62 

101 
62 

104 
60 

103 
59 

96 
56 

90 
53 

86 
62 

84 

52 

84 

58 

70 
54 

71 
56 

71 
49 

76 
52 

77 
60 

66 
54 

81 
60 

62 
46 

89.0 
55.9 

ROCKL 1 N 

MIN 

95 
55 

96 

50 

99 

50 

94 

50 

97 
51 

83 

52 

76 
46 

80 
44 

90 
48 

94 

50 

94 
54 

91 
47 

90 
47 

89 
46 

90 
47 

89 
47 

90 
51 

88 
54 

79 
52 

74 
46 

76 
43 

79 
40 

81 
48 

72 
50 

79 
50 

71 
50 

73 
46 

75 
45 

79 
43 

80 
43 

81 
48 

48.2 

SACRAMENTO  WB  AP 

MIN 

95 
61 

95 
57 

93 
59 

92 
58 

77 
54 

74 
54 

78 
49 

89 
54 

92 
60 

88 
59 

87 
67 

85 

50 

84 
51 

85 
52 

87 
60 

68 
56 

84 
55 

76 
68 

74 
54 

77 
53 

76 
49 

78 
49 

72 
51 

78 
61 

71 
50 

71 

50 

76 
49 

75 
50 

79 
49 

75 

60 

72 
51 

53.2 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MIN 

95 
63 

97 
59 

97 
60 

96 
60 

78 
54 

74 

54 

82 
49 

89 
64 

92 
62 

93 
59 

88 
68 

86 
52 

86 

63 

87 
64 

86 
53 

90 
56 

64 

59 

77 
68 

72 
65 

75 
50 

77 
48 

80 
53 

72 
51 

79 

62 

71 
53 

74 

53 

77 
51 

78 
49 

79 
60 

76 
49 

72 
54 

82.5 
54.4 

SAINT  HELENA 

MIN 

92 
49 

97 
45 

95 
48 

90 
45 

79 
46 

76 
54 

83 
41 

93 
45 

99 
58 

96 
62 

84 
46 

80 
46 

85 
42 

83 
44 

86 
45 

94 
47 

81 
47 

76 
66 

74 

68 

79 
45 

80 
42 

77 
43 

70 
44 

81 
43 

72 
41 

75 
43 

78 
41 

79 
42 

87 
39 

70 
39 

71 
43 

82.6 
45.7 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MIN 

93 
48 

94 
46 

95 
47 

91 
47 

69 
52 

78 
40 

79 
42 

86 
44 

87 
46 

91 
47 

83 
65 

77 
50 

79 
49 

83 
62 

84 
46 

87 
48 

82 
49 

76 
68 

66 

62 

60 
46 

68 
43 

70 
35 

69 
50 

72 
41 

76 
44 

72 
40 

74 
41 

76 
41 

78 
40 

80 
42 

80 
44 

79.2 
45.9 

cm    (MAC  ^ 

MIN 

71 
55 

84 
54 

87 
53 

71 
58 

67 
54 

71 

58 

74 
45 

60 
51 

89 
49 

88 
53 

67 
53 

68 
53 

84 
49 

71 
53 

76 
64 

92 
53 

84 
53 

64 
53 

71 
54 

79 
42 

80 
48 

69 
46 

66 
65 

69 
48 

69 
48 

70 
51 

67 
46 

80 
46 

86 
49 

70 
47 

70 
51 

75.9 
51.0 

3ALI     irKiPJUo  rM 

MIN 

88 
64 

90 
64 

88 
66 

88 
60 

86 
62 

82 

56 

78 
46 

82 

50 

88 
56 

86 

63 

84 
60 

84 

60 

85 
55 

83 
60 

65 
61 

87 
57 

86 
63 

80 
62 

69 
47 

75 
40 

74 

52 

72 

51 

66 
49 

70 
46 

66 
42 

69 
47 

72 
44 

74 
48 

76 
52 

74 

50 

66 
50 

79,2 
54.0 

SALYER  RS 

MIN 

97 
46 

95 
47 

96 
47 

95 
46 

93 
46 

91 

80 

82 
50 

86 
47 

87 
46 

80 
43 

44 

82 
42 

80 
43 

81 
48 

86 
47 

67 
52 

74 
47 

63 
40 

69 
34 

71 
35 

56 
35 

68 
37 

70 
37 

71 
40 

72 
42 

71 
42 

73 
39 

73 
37 

76 
43 

42.9 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MIN 

91 
66 

95 
66 

95 
67 

93 
71 

86 
63 

76 

62 

74 

53 

79 
49 

84 
53 

94 
63 

91 

59 

93 
63 

93 
73 

93 
71 

93 
73 

97 
73 

96 
73 

90 
70 

84 
61 

76 
50 

77 
51 

79 
51 

70 
55 

64 

55 

63 
49 

70 
50 

71 
50 

60 
52 

79 
56 

76 
57 

75 
50 

59.5 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

MIN 

99 
62 

102 
62 

102 
62 

100 
61 

91 
59 

80 
62 

84 
61 

88 

89 
51 

95 
51 

92 
56 

100 
52 

101 
56 

102 
58 

103 
58 

102 
56 

103 
55 

103 
53 

91 
63 

90 
46 

64 
47 

65 
44 

72 
50 

71 
51 

72 
53 

76 
47 

77 
52 

87 
48 

62 
57 

82 
43 

80 
43 

53.7 

SANDBERG  WB 

MIN 

86 
66 

81 
65 

81 
62 

81 
64 

77 
56 

68 
52 

76 
49 

80 
58 

81 

62 

82 
67 

84 
65 

84 
63 

S3 
66 

82 
65 

62 
64 

63 
68 

85 
68 

76 
56 

63 
46 

66 
43 

60 
47 

65 

50 

55 
46 

59 
46 

53 
44 

59 
47 

60 
46 

69 

52 

65 
50 

60 
48 

56 
45 

72.4 
55.6 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MIN 

80 
65 

84 
65 

77 
65 

87 
63 

75 
68 

77 
67 

75 
65 

77 
64 

75 
66 

74 
66 

76 
64 

76 
64 

85 
61 

80 
64 

91 
65 

97 
68 

98 
68 

90 
67 

77 
63 

73 
64 

73 
60 

75 
60 

70 
63 

71 

58 

71 
57 

73 
56 

74 
61 

75 
58 

80 
57 

86 
57 

79 
59 

62.8 

SAN  FERNANDO 

MIN 

98 
58 

102 
60 

103 
67 

100 
62 

92 
57 

82 
63 

80 
55 

85 
51 

86 

56 

87 
51 

85 
58 

97 
53 

100 
67 

99 
60 

101 
64 

105 
75 

104 
72 

93 
60 

85 
65 

64 
56 

85 
64 

81 
61 

70 
60 

71 
58 

70 
56 

74 

51 

75 
48 

67 
46 

83 
60 

83 
65 

80 
50 

57.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MIN 

77 
55 

83 
52 

72 
54 

66 
54 

67 

57 

70 
58 

70 
56 

82 
52 

91 
56 

89 
66 

72 
52 

67 
51 

73 
61 

69 
60 

73 
56 

85 
54 

77 
54 

76 
60 

67 

56 

75 
48 

78 
51 

68 

53 

69 
54 

73 
51 

70 
50 

67 
53 

68 
51 

71 
49 

80 
50 

67 

50 

73 
52 

53.1 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MIN 

73 
53 

74 

53 

66 
52 

61 

53 

61 
54 

66 
57 

63 
54 

75 
56 

86 
60 

80 
57 

63 
54 

61 

52 

71 
53 

65 
53 

69 
55 

82 
55 

66 
63 

70 
58 

64 
58 

72 
56 

76 
56 

63 
56 

65 
54 

66 

66 

65 
55 

63 
56 

65 
64 

72 
54 

76 
54 

66 

52 

68 
56 

54.8 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MIN 

92 
59 

105 
60 

103 
62 

102 
62 

90 
62 

78 
62 

80 
69 

83 
54 

83 
58 

83 
56 

84 
61 

91 
57 

99 
57 

99 
57 

105 
63 

107 
62 

106 
61 

95 
57 

86 
56 

82 
60 

84 
51 

60 
55 

71 
59 

75 
69 

71 
56 

75 
51 

76 
61 

84 
51 

90 
51 

85 
48 

81 
50 

57I0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MIN 

69 
47 

75 
42 

74 
51 

68 
45 

64 

53 

67 
56 

67 
47 

81 
43 

80 
47 

85 
47 

66 
47 

65 
47 

73 
44 

68 
67 

69 
57 

78 
47 

79 
45 

74 
51 

65 
41 

72 
37 

75 
41 

66 
44 

55 
42 

70 
44 

67 
41 

67 
45 

66 
41 

68 
41 

80 
39 

70 
41 

74 
43 

71.3 
45.6 

SAN  JACINTO 

MIN 

99 
55 

100 
55 

100 
54 

100 
58 

87 
55 

80 
60 

82 
55 

87 
46 

94 
45 

98 
47 

94 
46 

99 
62 

98 
56 

100 
56 

101 
66 

102 
57 

101 
53 

95 
51 

88 
51 

85 
46 

66 
41 

84 
46 

69 
54 

70 
47 

68 

53 

77 
42 

75 
46 

83 
42 

83 
40 

78 
41 

78 
45 

50.1 

SAN  JOSE 

MIN 

85 
55 

91 
55 

88 
57 

78 
55 

70 
57 

72 
58 

76 

63 

82 
53 

91 
56 

90 
58 

76 
56 

73 
55 

79 
63 

75 
54 

78 
57 

87 
55 

79 
55 

76 
56 

69 
68 

76 
50 

79 
48 

70 
49 

72 
63 

74 

53 

72 
52 

70 
53 

73 
49 

75 
52 

82 
51 

76 
50 

76 
50 

53.7 

SAN  LUIS  OBI SPO  POLY 

MAX 
MIN 

76 
55 

79 
55 

88 
52 

91 
52 

85 
53 

73 
53 

71 
53 

79 
49 

89 
60 

84 
54 

89 
55 

74 
54 

78 
50 

81 
51 

78 
54 

86 
56 

90 
51 

66 
50 

80 
63 

79 
57 

76 
50 

79 
50 

72 
52 

69 
64 

83 
52 

72 
50 

73 
54 

79 
52 

83 
46 

86 
42 

77 
43 

52.0 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 
MIN 

93 
48 

92 
50 

98 
51 

98 
53 

100 
50 

79 
52 

71 
49 

79 
42 

85 
42 

87 
44 

90 
45 

83 
50 

91 
43 

93 
42 

90 
45 

91 
45 

100 
53 

99 
48 

86 
46 

60 
42 

82 
43 

80 
44 

80 
43 

70 
63 

71 
49 

68 
43 

73 
41 

82 
35 

85 
37 

88 
42 

84 
49 

45.8 

SAN  MATEO 

MIN 

78 
53 

86 

50 

85 
49 

84 
48 

68 
50 

69 
48 

71 
48 

83 
50 

91 
54 

90 
54 

87 

50 

70 
48 

73 
48 

73 
47 

73 
49 

85 
50 

63 
50 

78 
56 

73 
65 

75 
46 

76 
56 

76 
56 

69 

60 

74 
49 

72 
48 

68 

53 

69 
47 

74 
56 

79 
47 

69 
47 

72 
49 

50.3 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

79 
63 

88 
64 

96 
71 

89 
65 

83 
66 

75 
65 

70 
67 

71 
61 

70 
63 

70 
61 

70 
64 

74 
63 

84 
64 

84 
65 

95 
71 

100 
72 

97 
64 

90 
65 

79 

65 

71 

63 

71 
63 

70 

63 

70 
63 

72 
61 

69 
60 

68 

59 

69 
59 

73 
59 

84 
59 

81 
64 

75 
61 

78.6 
63.6 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

83 
51 

93 
51 

83 
53 

78 
50 

77 
53 

69 
68 

77 
49 

87 
51 

94 
55 

91 
56 

89 
51 

51 

74 
46 

76 
46 

75 
51 

91 
58 

87 
54 

76 
68 

73 
58 

77 

52 

77 
47 

74 

50 

70 
51 

74 

50 

72 
48 

72 
60 

70 
49 

77 
48 

82 
48 

78 
47 

70 
50 

78.9 
51.3 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

87 
63 

94 
61 

102 
60 

97 
58 

91 
65 

73 
64 

79 
61 

80 
57 

78 
59 

77 

57 

78 
64 

82 

9: 

99 
5" 

103 

106 
69 

100 
61 

88 
55 

81 
60 

79 
69 

78 

55 

78 
59 

71 

59 

75 
59 

75 
66 

75 

75 
55 

32 
52 

89 

5  ] 

84 
54 

84 

53 

84.9 
58.2 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

82 
59 

90 
57 

101 
58 

96 
56 

77 

59 

75 
63 

76 
54 

76 

53 

74 

56 

76 
67 

76 

62 

77 
60 

87 
56 

88 
67 

93 
57 

95 
57 

89 
56 

64 
54 

79 

65 

77 
64 

77 
54 

72 
65 

69 

62 

73 
56 

70 
56 

71 
52 

76 
53 

83 
52 

88 
51 

84 
49 

61 
52 

81.0 
55.5 

S««  rsfereDce  notes  tollovlDg  Station  Isd«x. 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

CONTINUED  OCTOBER  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

racje 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

Ave] 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

MAX 

74 

80 

98 

84 

74 

75 

75 

74 

72 

72 

73 

71 

79 

85 

66 

85 

66 

64 

76 

74 

75 

71 

68 

70 

69 

71 

72 

76 

84 

81 

7< 

77 

.3 

MIN 

61 

59 

55 

54 

58 

56 

52 

52 

55 

57 

53 

52 

54 

50 

55 

56 

57 

54 

SANTA  CRUZ 

MAX 

74 

82 

90 

78 

69 

79 

76 

79 

85 

78 

67 

66 

80 

75 

77 

66 

80 

60 

76 

77 

75 

67 

69 

69 

70 

72 

73 

78 

65 

67 

74 

75 

.9 

MIN 

49 

49 

47 

49 

54 

54 

45 

47 

49 

51 

50 

52 

47 

51 

50 

50 

50 

42 

44 

45 

49 

51 

50 

49 

44 

4  3 

44 

48 

,  2 

SANTA  MARIA 

MAX 

71 

71 

80 

84 

79 

69 

74 

74 

79 

62 

74 

73 

72 

75 

75 

80 

84 

79 

79 

73 

76 

78 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

76 

78 

8C 

75 

.2 

MIN 

55 

56 

52 

51 

55 

56 

46 

51 

55 

51 

55 

53 

43 

56 

50 

50 

54 

50 

51 

47 

51 

55 

50 

5  5 

54 

56 

55 

43 

51 

,  2 

SANTA  HARIA   WB  AP 

MAX 

72 

78 

85 

76 

67 

70 

71 

79 

79 

73 

71 

70 

74 

72 

78 

83 

77 

75 

81 

75 

70 

69 

68 

67 

70 

79 

75 

81 

79 

60 

74 

.9 

MIN 

56 

57 

52 

50 

57 

51 

46 

51 

5C 

52 

57 

56 

53 

50 

49 

48 

52 

52 

45 

50 

57 

48 

4  5 

41 

50 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

73 

77 

84 

85 

63 

71 

73 

74 

72 

71 

70 

70 

76 

77 

76 

80 

79 

79 

85 

71 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

68 

67 

86 

79 

72 

75 

.0 

MIN 

63 

63 

63 

62 

62 

67 

63 

61 

62 

62 

62 

62 

65 

66 

70 

70 

64 

63 

60 

6 1 

60 

60 

62 

56 

57 

56 

57 

5  7 

5  7 

62 

,  0 

SANTA  PAULA 

MAX 

62 

90 

105 

83 

80 

79 

79 

78 

76 

79 

81 

93 

96 

102 

106 

103 

92 

64 

60 

84 

78 

71 

76 

67 

74 

79 

82 

87 

83 

84 

.6 

MIN 

56 

58 

63 

62 

55 

52 

56 

55 

60 

53 

58 

64 

64 

66 

67 

63 

52 

52 

50 

48 

57 

55 

57 

5  2 

5  1 

50 

52 

48 

54 

56 

,  2 

SANTA  ROSA 

MAX 

91 

92 

94 

90 

62 

74 

72 

81 

94 

101 

95 

83 

78 

65 

79 

83 

90 

80 

76 

73 

83 

81 

77 

73 

78 

71 

74 

60 

81 

87 

68 

82 

.2 

MIN 

51 

45 

46 

47 

49 

51 

42 

43 

45 

50 

46 

47 

46 

48 

50 

47 

47 

46 

57 

46 

37 

37 

42 

42 

43 

44 

42 

45 

45 

SCOTIA 

MAX 

77 

85 

84 

75 

67 

64 

62 

66 

7C 

71 

69 

67 

68 

71 

68 

72 

69 

70 

69 

63 

64 

76 

59 

6C 

70 

67 

64 

62 

70 

77 

7; 

69 

.3 

MIN 

51 

52 

51 

47 

50 

50 

47 

49 

55 

50 

49 

50 

5 1 

5  1 

47 

46 

SHASTA  DAM 

MAX 

90 

90 

92 

95 

95 

69 

82 

85 

86 

86 

89 

87 

87 

81 

84 

62 

69 

62 

65 

68 

69 

74 

72 

68 

75 

72 

75 

79 

79 

80 

73 

81 

.3 

MIN 

71 

72 

71 

65 

62 

55 

54 

59 

61 

57 

52 

53 

50 

50 

51 

55 

56 

5  3 

54 

57 

62 

5  1 

52 

58 

SIERRA  CITY 

MAX 

86 

87 

90 

90 

88 

85 

80 

81 

85 

87 

65 

82 

60 

82 

83 

85 

84 

82 

60 

55 

60 

71 

68 

62 

74 

66 

69 

72 

75 

72 

70 

77 

4 

MIN 

54 

56 

54 

54 

51 

42 

45 

48 

54 

51 

48 

43 

44 

42 

45 

51 

47 

47 

46 

38 

39 

36 

42 

43 

42 

41 

44 

43 

38 

3f 

45 

,  5 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

82 

81 

81 

85 

65 

81 

77 

77 

79 

76 

81 

77 

78 

79 

76 

82 

78 

63 

55 

58 

65 

65 

54 

68 

68 

65 

66 

72 

70 

67 

73 

.2 

MIN 

35 

34 

33 

34 

37 

35 

27 

31 

32 

32 

3  3 

29 

32 

3  3 

33 

36 

35 

40 

2  1 

20 

30 

30 

30 

27 

36 

28 

3  5 

26 

1 6 

30 

31 

,  3 

SONOMA 

MAX 

96 

98 

95 

90 

72 

74 

83 

92 

97 

94 

85 

77 

85 

82 

86 

92 

82 

78 

73 

80 

61 

77 

70 

79 

73 

74 

76 

78 

85 

76 

71 

82 

.3 

MIN 

45 

43 

45 

41 

43 

45 

40 

41 

50 

49 

43 

42 

40 

40 

44 

46 

46 

57 

59 

47 

38 

4 1 

43 

42 

43 

42 

39 

4  1 

36 

39 

4  3 

43 

,  7 

SONORA 

MAX 

95 

96 

96 

96 

96 

84 

79 

81 

85 

87 

92 

93 

91 

94 

91 

93 

94 

90 

81 

73 

72 

79 

78 

70 

78 

74 

74 

77 

79 

83 

81 

84 

9 

MIN 

59 

57 

58 

58 

56 

52 

46 

50 

52 

54 

52 

53 

52 

55 

55 

56 

58 

49 

43 

44 

46 

50 

48 

46 

47 

47 

46 

44 

42 

46 

50 

.8 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

82 

64 

82 

62 

60 

78 

79 

75 

78 

80 

80 

78 

78 

78 

60 

82 

80 

71 

66 

67 

70 

65 

60 

65 

57 

64 

64 

67 

70 

66 

65 

73 

3 

MIN 

38 

39 

39 

47 

46 

45 

46 

39 

32 

32 

41 

41 

42 

45 

38 

38 

38 

41 

41 

32 

37 

35 

35 

32 

27 

27 

27 

26 

26 

32 

37 

36 

6 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

73 

73 

80 

80 

72 

70 

73 

72 

67 

74 

70 

70 

72 

72 

74 

74 

55 

47 

52 

63 

56 

50 

55 

58 

57 

58 

57 

56 

58 

50 

64 

9 

MIN 

31 

31 

31 

33 

36 

38 

25 

29 

30 

29 

31 

29 

35 

3  3 

32 

32 

35 

41 

40 

2  1 

20 

25 

31 

28 

27 

31 

24 

23 

24 

1  8 

27 

29 

7 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

79 

75 

77 

75 

76 

68 

71 

74 

75 

77 

76 

75 

76 

75 

76 

80 

79 

74 

67 

65 

63 

60 

54 

51 

51 

59 

58 

59 

58 

59 

52 

68 

3 

MIN 

59 

58 

58 

61 

61 

56 

43 

42 

44 

45 

42 

40 

44 

42 

45 

35 

39 

37 

51 

3 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 

94 

96 

99 

94 

81 

75 

79 

87 

92 

69 

91 

88 

85 

87 

65 

89 

87 

79 

74 

74 

77 

79 

71 

76 

77 

73 

78 

80 

63 

79 

75 

83 

0 

MIN 

57 

56 

57 

56 

56 

53 

48 

51 

58 

56 

57 

52 

54 

54 

55 

56 

53 

48 

40 

46 

52 

50 

48 

49 

49 

48 

48 

50 

52 

52 

1 

STOCKTON  FIRE  STA  <. 

MAX 

90 

91 

91 

94 

90 

78 

73 

77 

85 

68 

87 

89 

83 

83 

84 

82 

86 

85 

76 

75 

72 

75 

76 

70 

75 

76 

71 

74 

76 

79 

75 

80 

8 

MIN 

56 

54 

55 

54 

42 

48 

46 

49 

55 

56 

52 

49 

47 

50 

50 

49 

53 

52 

54 

46 

41 

45 

49 

45 

48 

47 

46 

45 

47 

47 

49 

49 

3 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

MAX 

95 

95 

97 

94 

62 

75 

61 

89 

92 

90 

92 

86 

85 

88 

82 

90 

85 

60 

75 

75 

76 

80 

73 

78 

77 

74 

78 

79 

80 

78 

76 

83 

2 

MIN 

56 

54 

53 

53 

56 

53 

45 

50 

58 

51 

52 

48 

45 

48 

46 

50 

52 

56 

56 

44 

41 

44 

53 

46 

46 

46 

43 

41 

43 

45 

49 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

98 

98 

99 

95 

90 

85 

65 

90 

92 

93 

86 

87 

63 

85 

90 

88 

85 

78 

71 

73 

78 

74 

75 

60 

72 

78 

82 

85 

83 

74 

74 

84 

1 

MIN 

54 

55 

56 

55 

54 

49 

46 

47 

64 

56 

46 

52 

45 

46 

46 

54 

50 

55 

59 

52 

38 

42 

45 

42 

45 

48 

45 

45 

43 

39 

44 

48 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

89 

90 

88 

87 

82 

80 

80 

60 

85 

83 

61 

79 

81 

60 

63 

64 

76 

61 

56 

67 

69 

67 

62 

69 

70 

72 

73 

75 

77 

68 

67 

76 

2 

MIN 

58 

56 

56 

53 

48 

45 

56 

55 

53 

51 

5  3 

5  1 

5  1 

55 

54 

47 

41 

38 

39 

40 

42 

42 

41 

42 

42 

47 

48 

42 

43 

48 

3 

SUNLAND 

MAX 

100 

105 

105 

99 

65 

80 

82 

88 

69 

95 

97 

102 

102 

100 

104 

107 

107 

96 

87 

88 

85 

78 

68 

70 

70 

78 

80 

76 

85 

85 

81 

69 

6 

MIN 

62 

65 

69 

58 

52 

46 

53 

56 

62 

66 

69 

70 

73 

72 

67 

59 

46 

46 

48 

58 

56 

55 

46 

48 

56 

54 

57 

48 

56 

1 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

74 

BO 

79 

82 

83 

80 

76 

75 

71 

75 

60 

76 

80 

82 

80 

78 

74 

64 

52 

52 

57 

65 

53 

60 

65 

67 

64 

61 

62 

70 

6 

MIN 

34 

37 

33 

35 

40 

40 

35 

37 

35 

35 

37 

34 

40 

34 

36 

36 

39 

48 

36 

24 

22 

27 

34 

32 

32 

40 

32 

31 

21 

34 

34 

4 

TABLE  MTN 

MAX 

72 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

68 

68 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

72 

69 

66 

55 

51 

58 

48 

46 

46 

46 

52 

53 

50 

48 

46 

61 

9 

MIN 

5  3 

5  3 

5  3 

5  3 

53 

54 

5  3 

53 

56 

56 

57 

50 

42 

34 

42 

42 

36 

34 

35 

36 

40 

38 

37 

33 

47 

5 

TAHOE 

MAX 

66 

67 

66 

68 

69 

71 

69 

63 

63 

62 

62 

70 

68 

68 

69 

64 

63 

69 

65 

56 

48 

52 

57 

52 

53 

60 

55 

57 

55 

54 

53 

61 

7 

MIN 

37 

36 

37 

36 

35 

36 

37 

37 

37 

40 

41 

40 

27 

26 

29 

35 

32 

32 

37 

34 

31 

32 

26 

32 

34 

7 

TEHACHAPI 

MAX 

89 

85 

86 

85 

82 

70 

70 

74 

85 

87 

63 

69 

66 

86 

85 

86 

89 

75 

64 

71 

65 

70 

69 

67 

63 

65 

64 

73 

71 

66 

63 

76 

2 

MIN 

49 

48 

48 

47 

43 

52 

44 

35 

39 

43 

40 

55 

44 

45 

45 

42 

45 

42 

49 

37 

46 

40 

52 

41 

46 

40 

46 

36 

38 

32 

33 

43 

3 

TEJON  RANCHO 

MAX 

93 

96 

96 

95 

93 

76 

75 

81 

66 

91 

94 

91 

69 

88 

87 

87 

91 

8! 

75 

70 

81 

84 

72 

71 

76 

72 

75 

80 

83 

83 

60 

83 

7 

MIN 

66 

68 

66 

67 

67 

53 

46 

54 

59 

62 

67 

62 

57 

59 

59 

56 

61 

59 

54 

45 

45 

54 

53 

54 

59 

53 

57 

57 

57 

56 

58 

57 

9 

THERMAL   CAA  AP 

MAX 

102 

106 

105 

104 

92 

94 

95 

96 

97 

104 

102 

104 

105 

101 

107 

107 

102 

97 

93 

93 

88 

67 

89 

83 

82 

86 

89 

93 

88 

80 

79 

95 

2 

MIN 

65 

67 

68 

62 

64 

56 

56 

56 

52 

46 

59 

60 

61 

54 

65 

63 

60 

50 

47 

60 

8 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

97 

95 

97 

97 

95 

93 

76 

82 

87 

93 

90 

94 

95 

95 

91 

91 

97 

95 

82 

75 

74 

80 

60 

75 

76 

76 

73 

81 

62 

82 

81 

86 

4 

MIN 

52 

52 

53 

55 

54 

54 

54 

55 

54 

52 

52 

44 

44 

50 

46 

52 

50 

48 

46 

46 

47 

49 

51 

9 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

92 

95 

92 

93 

89 

64 

77 

63 

86 

68 

88 

88 

90 

87 

90 

92 

86 

81 

70 

72 

77 

74 

70 

76 

73 

72 

73 

76 

78 

78 

70 

82 

0 

MIN 

50 

52 

52 

53 

53 

46 

39 

40 

43 

46 

44 

43 

45 

44 

40 

40 

42 

46 

47 

7 

TORRANCE 

MAX 

80 

85 

103 

99 

61 

79 

77 

77 

76 

76 

75 

77 

84 

66 

95 

105 

102 

88 

82 

76 

79 

78 

73 

74 

69 

75 

76 

79 

90 

66 

80 

62 

8 

MIN 

56 

60 

63 

63 

57 

58 

60 

61 

61 

57 

59 

60 

57 

58 

60 

61 

59 

53 

53 

52 

49 

49 

51 

58 

1 

TRACY  CARBONA 

MAX 

93 

93 

94 

96 

93 

65 

74 

78 

67 

69 

89 

89 

69 

83 

65 

83 

87 

85 

86 

74 

73 

75 

77 

72 

75 

74 

76 

75 

77 

74 

73 

82 

MIN 

57 

56 

48 

46 

49 

49 

51 

53 

57 

58 

50 

51 

48 

51 

50 

48 

47 

48 

48 

46 

48 

47 

50 

9 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

97 

95 

96 

93 

84 

72 

81 

69 

92 

91 

90 

85 

64 

87 

85 

86 

85 

79 

73 

75 

77 

76 

74 

78 

74 

75 

79 

76 

79 

74 

77 

82. 

6 

MIN 

58 

52 

47 

46 

55 

48 

58 

55 

61 

57 

51 

51 

47 

55 

52 

55 

55 

49 

48 

47 

45 

46 

52. 

7 

TRONA 

MAX 

95 

98 

95 

96 

97 

96 

94 

92 

94 

97 

96 

94 

95 

96 

96 

96 

98 

93 

95 

92 

84 

76 

80 

72 

76 

77 

76 

81 

81 

77 

77 

69. 

2 

MIN 

61 

60 

56 

57 

55 

58 

58 

55 

56 

64 

59 

54 

50 

40 

53 

50 

56 

58 

54 

54 

58 

45 

46 

56. 

0 

TRUCKEE  RS 

MAX 

74 

75 

74 

80 

80 

75 

71 

72 

70 

75 

72 

75 

74 

74 

74 

73 

72 

58 

50 

51 

61 

59 

52 

58 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

67. 

1 

MIN 

29 

26 

37 

30 

31 

31 

34 

37 

40 

19 

18 

22 

23 

27 

25 

29 

27 

22 

15 

22 

28. 

1 

TULELAKE 

MAX 

81 

81 

86 

87 

84 

89 

70 

64 

70 

80 

79 

82 

73 

71 

77 

81 

77 

73 

60 

52 

60 

62 

56 

65 

68 

66 

66 

69 

70 

71 

61 

72. 

0 

MIN 

41 

33 

36 

" 

30 

29 

39 

38 

37 

19 

21 

30 

33 

21 

28 

32 

24 

24 

23 

22 

41 

31 . 

5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

92 

93 

93 

99 

95 

90 

79 

88 

87 

66 

92 

87 

87 

85 

66 

89 

91 

82 

65 

67 

68 

77 

74 

69 

79 

74 

77 

SO 

81 

82 

75 

82. 

9 

MIN 

70 

73 

71 

63 

61 

55 

55 

58 

61 

64 

58 

58 

55 

55 

57 

62 

60 

56 

51 

48 

40 

48 

50 

53 

55 

51 

52 

56 

61 

50 

50 

56. 

7 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

88 

94 

103 

101 

65 

82 

79 

79 

79 

77 

80 

85 

93 

92 

104 

107 

102 

65. 

MIN 

61 

59 

53 

53 

61 

61 

55 

50 

54 

52 

62 

56 

54 

62 

63 

54 

55 

50 

54 

54 

50 

52 

55 

55 

56 

52 

52 

57 

45 

48 

46 

64. 

6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

98 

97 

96 

95 

93 

94 

90 

93 

96 

95 

94 

95 

94 

95 

99 

97 

97 

98 

95 

85 

76 

80 

65 

77 

73 

74 

79 

60 

76 

72 

72 

88. 

5 

MIN 

62 

64 

57 

56 

64 

59 

56 

56 

64 

59 

56 

57 

60 

58 

60 

60 

55 

56 

55 

55 

47 

40 

53 

52 

51 

46 

57 

58 

53 

46 

43 

55. 

5 
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DAILY  TEMPERATURES  cal,po«n,a 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TWIN  LAKES 

MIN 

70 
40 

67 
37 

53 
40 

61 

30 

63 
35 

55 
39 

67 

35 

64 
37 

65 

33 

55 
37 

62 
36 

56 
34 

57 
37 

53 
40 

58 
35 

49 
40 

55 
29 

58 
25 

52 
26 

49 
32 

53 
30 

51 
31 

52 
29 

55 
33 

55 
34 

52 
28 

52 

23 

45 
29 

58*9 
33.4 

MIN 

103 
52 

104 
49 

102 

50 

101 
50 

90 
47 

77 
52 

66 
42 

88 

99 
46 

97 
50 

90 
51 

87 
42 

87 
40 

85 
41 

90 
40 

89 
47 

85 
45 

73 
54 

70 
50 

79 
36 

62 
35 

70 
36 

77 
40 

81 
39 

77 

39 

76 
41 

82 

86 
41 

88 
40 

72 

37 

67 
45 

85*3 
44.2 

UCLA 

MIN 

79 

se 

97 
64 

103 
69 

100 
70 

81 
63 

75 
65 

73 
61 

71 
57 

70 
59 

59 

56 

72 
62 

75 
59 

67 
65 

91 
67 

98 
71 

103 
79 

101 
82 

94 
71 

81 
59 

76 
57 

75 
56 

71 
58 

56 

59 

70 
50 

59 

59 

69 
56 

72 
57 

75 
59 

67 
53 

85 
57 

79 
63 

61.2 
52.7 

UPLAND 

MAX 
MIN 

91 
bU 

100 
67 

98 
67 

95 
74 

88 
65 

75 
54 

74 

55 

55 
50 

67 
54 

75 
57 

75 
55 

95 
55 

61 
70 

66 
74 

82 
73 

95 
59 

79 

85 
65 

72 
51 

52 
57 

56 

52 

80 
55 

80 
54 

70 
55 

66 

51 

70 
49 

71 
50 

81 
51 

S3 
55 

80 
55 

76 
53 

79.7 
59.5 

UPPER   LAKE  R5 

MIN 

97 
39 

96 
42 

90 
41 

-84 
37 

79 
32 

94 

32 

90 
40 

87 
33 

86 
32 

86 
35 

33 

73 
42 

75 
26 

75 
29 

75 
30 

73 
33 

74 

37 

80 
40 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MIN 

81 
49 

85 
49 

89 
52 

86 
47 

77 
50 

65 
51 

61 
45 

75 
51 

84 
51 

91 
57 

90 
49 

76 
51 

70 
50 

80 
47 

75 
51 

74 
53 

80 
52 

76 
55 

74 

55 

70 
43 

73 

78 
48 

67 
49 

68 
48 

72 
46 

66 
48 

59 
48 

70 
47 

70 
49 

77 
46 

70 
48 

75.5 
49.5 

MIN 

100 
55 

100 
54 

99 
55 

95 
55 

84 
52 

78 
48 

84 
45 

95 
49 

98 
55 

94 
60 

92 
53 

87 
47 

90 
48 

90 
49 

90 
46 

92 
53 

88 
54 

79 
59 

75 

57 

78 
51 

79 
51 

82 
45 

75 
52 

80 
48 

74 
50 

78 
47 

80 
46 

82 
45 

83 
46 

76 
45 

72 
56 

85.6 
51.3 

VALTERMO  RS 

MIN 

89 
52 

100 
42 

67 
49 

87 

88 
51 

85 
42 

80 
37 

88 
40 

68 
40 

86 
40 

47 

45 

50 

51 

50 

45 

52 

48 

47 

39 

32 

34 

46 

38 

42 

37 

34 

36 

34 

33 

32 

42.3 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MIN 

91 
56 

91 
53 

89 
46 

92 
51 

92 
52 

90 
52 

66 

45 

85 
48 

91 
49 

69 
43 

89 
50 

92 
51 

92 
51 

92 
52 

93 
53 

92 
48 

94 
51 

95 
52 

92 
53 

85 
42 

77 
42 

72 
35 

79 
52 

69 
43 

57 
36 

68 
42 

71 
45 

74 
43 

75 
37 

72 
35 

70 
33 

84.  1 
46.5 

V  I  SAL lA 

MAX 
MIN 

98 
62 

97 
62 

100 
61 

100 
50 

96 
61 

96 
53 

79 
50 

82 
54 

85 

57 

89 
56 

94 
58 

97 
57 

95 
55 

95 
55 

92 
55 

58 

59 

95 
56 

82 
51 

61 
47 

75 
45 

82 
45 

63 
50 

78 
49 

78 
58 

79 
51 

77 
48 

76 
52 

83 
51 

85 
50 

86 
53 

54.3 

VISTA 

MAX 
MIN 

63 
60 

87 
55 

91 
61 

92 
57 

87 
58 

85 
53 

78 
58 

77 
59 

74 

60 

76 
61 

75 
59 

78 
58 

86 
54 

91 
58 

96 
56 

101 
63 

52 

94 
57 

80 
53 

75 
59 

76 
51 

75 
52 

69 

59 

73 
53 

72 
53 

73 
48 

73 
51 

76 
50 

86 
46 

85 
53 

78 
49 

62.1 
56.1 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

94 

63 

95 
64 

94 
65 

93 
51 

89 
54 

84 
50 

82 
48 

82 
57 

69 
63 

67 
61 

85 
56 

83 
54 

83 
50 

81 
51 

65 

53 

8  7 
62 

57 

76 
54 

68 
48 

72 
44 

71 
41 

69 
47 

69 
45 

85 
47 

71 
51 

71 
48 

75 
45 

79 
55 

80 
54 

75 
43 

67 
53 

53.1 

WALNUT  CREEIt   2  ESE 

MAX 
MIN 

95 
49 

95 
48 

97 
49 

97 
4o 

90 
48 

73 
57 

70 
43 

82 
45 

90 
48 

93 
50 

92 
46 

87 
42 

82 
42 

64 
42 

84 
44 

67 
49 

90 
50 

86 
52 

79 
52 

72 
38 

75 
45 

77 
44 

74 

50 

72 
43 

79 
48 

74 
45 

75 
43 

77 
42 

60 
40 

80 
40 

75 
44 

46.0 

WALNUT  GROVE 

MAX 
MIN 

94 
55 

94 
57 

94 

53 

91 
54 

72 
52 

73 
55 

79 
47 

88 
48 

90 
54 

89 
48 

89 
55 

64 
49 

85 
45 

85 
52 

65 
50 

88 
51 

83 
52 

75 
59 

73 
57 

75 
49 

77 
44 

77 
45 

76 
42 

75 
45 

77 
47 

77 
44 

75 
48 

79 
47 

80 
42 

76 
43 

74 
47 

61.6 
49.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
49 

90 
51 

89 
49 

90 
52 

86 

52 

78 

80 
43 

89 
45 

92 
43 

93 
49 

92 
47 

92 
48 

90 
48 

91 
49 

91 
49 

91 
46 

95 
48 

91 
45 

83 
49 

82 
48 

76 
45 

80 
41 

71 
40 

67 
42 

58 
45 

73 
41 

73 
41 

77 
40 

75 
40 

69 
43 

65 
41 

82.9 
45.7 

WASCO 

MAX 
MIN 

94 

62 

95 
63 

97 
61 

98 
59 

97 
50 

95 
55 

80 
52 

80 
53 

65 
54 

89 
55 

94 
58 

95 
58 

95 
55 

93 
58 

91 
57 

56 

56 

90 
52 

87 
53 

85 
49 

87 
43 

83 
42 

82 
42 

77 
55 

76 
53 

78 
55 

79 
48 

78 
49 

61 
49 

84 
47 

86 
59 

87.5 
53.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

70 
52 

72 
54 

79 
51 

86 
53 

73 
52 

64 
54 

68 
45 

71 
51 

80 
50 

85 
51 

80 
50 

65 
52 

65 
47 

82 
49 

71 
51 

46 

87 
52 

80 
52 

73 
50 

74 
42 

74 
48 

78 
46 

67 
50 

55 
48 

66 
50 

65 
49 

69 
44 

67 
48 

76 

85 
48 

67 
46 

49.3 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

90 
35 

94 
38 

94 
36 

96 
37 

96 
37 

90 
37 

85 
35 

82 
35 

81 
37 

86 
38 

89 
38 

87 
35 

85 
31 

82 
29 

62 
32 

31 

35 

75 
44 

70 
43 

59 
25 

59 
24 

75 
28 

67 
30 

70 
27 

75 
30 

74 
33 

74 

33 

76 
34 

80 
32 

80 
29 

72 
36 

33.7 

WEED   1  S 

MAX 
MIN 

77 
34 

76 
36 

77 
39 

81 
39 

82 
45 

77 
44 

72 
33 

69 

35 

65 

33 

79 

33 

78 
38 

73 
38 

72 
46 

70 
46 

70 
38 

38 

40 

71 
46 

52 
38 

48 
30 

52 
20 

51 
21 

60 
35 

51 
24 

57 
25 

62 
32 

60 
29 

61 

26 

63 
26 

66 
27 

60 
44 

67.5 
35.0 

WHEELER 

MAX 
MIN 

54 
45 

53 
44 

57 

57 
48 

50 
51 

53 
55 

68 
49 

72 
59 

80 
60 

77 
58 

72 
52 

61 
43 

54 
47 

61 
46 

55 
47 

47 

70 
48 

66 
56 

64 

50 

70 
42 

66 

47 

55 
45 

56 
51 

62 
46 

61 
48 

61 
52 

57 
46 

52 
45 

53 
43 

59 
44 

65 
53 

48.9 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

61 

30 

60 
25 

63 

26 

53 
33 

62 
28 

61 
28 

59 
24 

61 
27 

62 
28 

61 

28 

50 
27 

58 
27 

59 
32 

59 
30 

57 
25 

59 
23 

61 
32 

60 

29 

55 
32 

56 

20 

53 
14 

48 

21 

50 
27 

45 
26 

36 

29 

40 
21 

41 

20 

43 

23 

40 
16 

40 
10 

41 
15 

54  .0 
25.0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

46 

33 

46 

32 

50 
33 

50 
25 

48 

19 

46 
18 

45 
19 

44 

21 

45 
19 

45 
21 

46 

30 

45 
19 

46 
20 

46 
22 

47 
26 

46 

22 

46 

33 

48 
30 

44 

28 

47 
17 

44 

28 

41 
25 

42 
24 

40 
16 

26 
16 

28 
14 

34 
15 

32 
16 

30 
14 

24 
14 

23 
13 

41.7 
22.2 

WILL lAMS 

MAX 
MIN 

98 
63 

98 
63 

97 
59 

98 
56 

96 
51 

89 
51 

89 
46 

84 
50 

92 
54 

95 
59 

92 
49 

90 
45 

69 
43 

89 
51 

84 
50 

86 
48 

88 
45 

85 
45 

85 
45 

83 
44 

76 
49 

79 
44 

77 
45 

79 
44 

79 
43 

61 
41 

60 
44 

8C 
47 

83 
48 

83 
43 

77 
49 

49.3 

WI LLOWS 

MAX 
MIN 

100 
70 

102 
71 

101 
57 

95 
56 

95 
53 

87 
50 

76 
49 

85 
50 

92 
64 

94 

60 

92 
55 

88 
48 

66 
46 

84 
43 

86 
49 

92 
54 

89 
53 

82 
55 

75 
58 

75 
54 

76 

52 

78 
44 

76 

50 

76 
48 

83 
47 

74 

52 

80 
47 

83 
47 

86 
45 

86 
43 

75 
47 

85.6 
52.3 

WINTERS 

MAX 
MIN 

99 

58 

99 
59 

100 
57 

103 
62 

98 
51 

89 
53 

60 
48 

86 

52 

94 

73 

67 
59 

94 

53 

93 
46 

90 
45 

69 
51 

90 
49 

91 
53 

91 
55 

89 
59 

79 
58 

77 

55 

79 

52 

80 
47 

84 
54 

76 
50 

83 
48 

79 
52 

77 
48 

83 
47 

85 
44 

84 
44 

60 
48 

87.4 
52.6 

WOODFORDS 

MAX 
MIN 

75 
45 

75 
44 

78 
44 

80 
49 

81 
50 

75 
52 

75 
40 

75 
43 

70 
41 

75 
42 

78 
47 

79 
49 

79 
47 

76 
44 

77 
46 

73 
46 

49 

65 
44 

61 
48 

52 
26 

56 
27 

65 

35 

61 

39 

61 
37 

64 

38 

62 
38 

52 
37 

53 
36 

61 

33 

61 

30 

59 
35 

59.5 
41.4 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 
MIN 

97 
63 

96 
59 

97 
55 

100 
55 

98 
45 

85 
44 

79 
44 

86 
47 

90 
64 

93 
55 

94 
49 

69 
42 

69 
43 

89 
49 

89 
46 

6  8 
52 

90 
52 

85 
58 

78 
56 

74 
54 

76 
49 

81 
43 

81 
50 

74 
48 

79 
45 

77 
49 

77 
44 

80 
46 

61 
42 

80 
42 

79 
51 

65.5 
49.7 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

93 
56 

104 
57 

106 
65 

104 
59 

88 
51 

80 
50 

64 

57 

84 

52 

63 
55 

79 
53 

83 
63 

90 
56 

98 
56 

97 
58 

107 
61 

109 
62 

106 
61 

95 
55 

68 
55 

85 
54 

65 
50 

82 
51 

72 
57 

75 
59 

72 
55 

76 
54 

77 
52 

86 
50 

86 
48 

68 
50 

83 
51 

68.6 
56.0 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

52 

54 

51 

49 

52 

51 

44 

44 

44 

45 

51 

81 
47 

81 
46 

46 

83 
53 

80 
50 

83 
50 

44 

70 
41 

32 

37 

36 

40 

70 
40 

3< 

3( 

67 

37 

70 
42 

72 
31 

61 

33 

65 
39 

75.9 
43.7 

YREKA 

MAX 
MIN 

85 
40 

85 
43 

88 
49 

85 
43 

89 
45 

91 
46 

86 
46 

82 
42 

77 
42 

72 
45 

78 
44 

83 
44 

83 
41 

80 
39 

86 
40 

79 
43 

80 
49 

83 
45 

69 
42 

53 
30 

62 
30 

64 

35 

62 
38 

61 

33 

65 
34 

70 
37 

70 
37 

69 
35 

70 
33 

72 
33 

69 
39 

75.9 
40.1 

Sea  r«far«Dce  notes  following  Station  Index, 
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EVAPORATION  AND  WIND 


OCTOBER  1958 


Station 

Day  of  moatH 

3  S  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 
WIND 

.  24 

.  20 

.  18 

.  15 

.15 

.  15 

.15 

.  13 

.  12 

.  13 

.  25 

.  19 

.15 

.12 

.11 

.15 

.  14 

.11 

.09 

.  10 

.11 

.08 

5.00 

AVENAL  9  SSE 

EVAP 
WIND 

.  43 

.  18 

.  30 

.30 

.  45 

.  30 

.15 

.  40 

.30 

.  45 

.30 

.30 

.30 

.15 

.15 

.  19 

.30 

.30 

.15 

.  15 

.  45 

9.43 

BACKUS  RANCH 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.31 
23 

58 

.52 
47 

57 

.45 
3 

52 

.14 
0 

52 

.54 
35 

58 

.34 

15 

55 

.39 
40 

55 
52 

.36 
27 
79 
50 

.26 
29 
61 
57 

.33 
2 
82 
54 

.35 
13 

83 
55 

.29 
14 
82 
54 

.37 

S 
82 
55 

.27 
0 
81 
57 

.26 

0 
81 
56 

.30 

0 
80 
55 

.28 

3 
79 
54 

.37 
24 
75 
53 

.32 

106 
75 
53 

.16 
106 
73 
47 

.37 
6 
72 
43 

.16 
1 
70 
38 

.14 
12 
71 
54 

.12 
8 
71 
51 

.15 
15 
70 
49 

.19 
3 
70 
49 

.23 

53 
73 
51 

.21 

76 
71 
48 

.27 

10 
72 
42 

.21 

5 
66 
41 

.  16 

1 
63 
42 

8.82 
682 
7S.8 
51.3 

BEAOVONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  26 
11 

.  30 
29 

.  35 
46 

.  26 
32 

.  26 
23 

.25 

21 

.  11 
28 

.  17 
37 

.  15 

17 

.  25 
28 

.35 
30 

.  15 
32 

.  30 
10 

.24 
62 

.30 
33 

.37 
22 

32 

31 

.95 
28 

.22 
37 

.20 
22 

.23 
49 

.16 
8 

.04 
12 

.02 
29 

.08 
12 

.09 
34 

.12 
22 

.  17 
28 

.16 
31 

.  20 
46 

6.71 
882 

BERRVESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIM 

.31 
29 
92 
61 

.30 
30 
94 
61 

.31 
37 
91 
61 

.29 
29 
89 
61 

.37 
121 
87 
58 

.30 
43 
74 
57 

.30 
48 
82 
52 

.24 

30 
86 
56 

.31 
80 

91 
52 

.30 
20 
90 
62 

.27 
18 
87 
61 

.23 
29 
83 
58 

.23 
47 
81 
51 

.28 
70 
82 
50 

.23 
29 
82 
53 

.22 

27 
81 
56 

.19 

19 
75 
56 

.14 

72 
79 
61 

.22 

53 
77 

56 

.30 
82 
72 
52 

.21 
62 
75 
52 

.25 
42 
73 
51 

.16 
37 
70 
52 

.15 
31 
75 
52 

.12 
70 
72 
52 

.26 
49 
73 
SO 

.20 

45 
75 
51 

.17 

32 
78 

52 

.16 
30 
77 
49 

.  13 
41 
71 
48 

.14 

40 
66 
52 

7.29 
1392 
80.0 
54.7 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.26 

65 

.  27 
53 

.  24 

43 

.  22 
33 

.  19 

27 

.  28 

39 

.  24 

42 

.  18 
29 

.  17 

35 

.26 
55 

.  23 
31 

.33 
38 

.17 
33 

.17 

36 

.27 
40 

.12 

26 

.05 
18 

.31 
88 

.20 
84 

.05 
71 

.16 

66 

.08 

33 

.08 
36 

.  OS 
25 

.09 

36 

.  10 
28 

.08 
27 

.  11 
43 

.14 
42 

.  12 
41 

.08 
26 

5.30 
1289 

BDRLINGAHE 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.15 
81 
78 
57 

.  16 
70 
80 
52 

.  18 
91 
78 
54 

.  15 
127 
74 
52 

.  15 
103 
70 
54 

.  06 
43 
70 
59 

.  11 

53 
75 
S3 

.  15 
63 
78 
52 

.  25 
59 
81 
55 

.  11 
50 
80 

55 

.  IS 
90 
74 

53 

.  14 
79 
71 
52 

.  13 
42 
74 
S3 

.  15 
79 
74 
49 

.  13 
66 
74 
54 

.  08 
35 
78 
54 

.  12 

66 
78 
55 

.  12 
40 
79 
59 

.  IS 
99 
77 
58 

.  13 
65 
74 
47 

.15 
40 
74 
47 

.15 
60 
74 
47 

.  14 

50 
69 
52 

.12 
63 
70 
52 

.  12 
56 
71 
49 

.  12 
36 
71 
53 

.14 

62 
70 
49 

.  07 
52 
71 
51 

.  07 
21 
74 

50 

.  12 

50 
73 
51 

.  11 
48 
72 
50 

4.08 
1939 
74.4 
52.5 

CACHUMA  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
12 

.22 
45 

.30 
61 

.39 
64 

.27 
33 

.12 
28 

.12 
45 

.19 
38 

.18 

42 

.16 
21 

.18 

26 

.15 
31 

.19 
28 

.20 

25 

.19 

25 

.20 
42 

.29 
42 

.26 

55 

.17 
27 

.20 
57 

.19 
36 

.15 
32 

.15 
43 

.12 
27 

.10 

18 

.09 
45 

.12 

31 

.16 
46 

.20 
58 

.28 
70 

.30 
107 

6.04 
1260 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

26 

26 

17 

23 

23 

28 

22 

.  13 
19 

.  17 
19 

.  19 
24 

.  21 
24 

.  21 

25 

.  17 

19 

.  17 

15 

.  17 

16 

.15 
13 

.  17 

15 

.  13 
18 

.  11 
19 

.  18 

32 

.11 
18 

.  12 
18 

.  12 

21 

.  10 

IS 

.  13 

23 

.  12 
25 

.  09 

21 

.  10 
20 

.  10 
14 

.  17 

32 

.  16 
29 

4.96 
659 

CHICO  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.26 
8 

.25 
16 

.22 
29 

* 
* 

♦ 
* 

.65 
84 

.10 
12 

.24 

33 

.44 

62 

« 
* 

* 
• 

.58 
52 

.16 
11 

.17 

15 

.14 

14 

.12 
15 

« 

.60 
218 

♦ 
* 

.24 
37 

.07 
8 

* 

* 

.32 
58 

.07 
23 

.12 
13 

.07 
9 

* 

.34 
57 

5.16 
774 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.19 
69 
84 
62 

.16 
67 
84 
63 

.22 
43 
87 
62 

* 
* 

* 
* 

.54 
207 
85 
58 

.18 
68 
82 
64 

.22 
69 
80 
60 

.20 

100 
80 
62 

.15 
70 
78 
63 

♦ 
* 

« 

.49 

230 
80 
61 

.16 

60 
83 
61 

.15 
38 
83 
60 

.25 
36 
88 
60 

.35 
58 
88 
58 

* 

* 

.68 
168 
88 
57 

.21 
87 
SO 
56 

.16 
63 
79 
55 

.17 
69 
78 
56 

.08 
42 
67 
55 

* 
* 

.47 
234 
75 
52 

.16 
72 
77 
54 

.14 
68 
77 

53 

.  16 
52 
77 
52 

.34 
67 
76 
52 

5.83 
2037 
80.7 
58.1 

COW  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.30 

1 
95 
68 

.60 

23 
91 
68 

.38 

2 
93 
65 

.30 
0 
84 
65 

.30 
8 
92 
65 

.30 
0 
87 
72 

.45 
0 
92 
72 

.30 

0 
92 
70 

.45 
24 
92 
68 

.45 
28 
92 
73 

.45 
28 
91 
69 

.45 

0 
92 
70 

.45 

0 
92 
65 

.30 

0 
93 
65 

.30 
0 
94 
67 

.34 
0 
92 
73 

.27 

0 
90 
74 

.44 

30 
87 
67 

.30 

35 
88 
68 

.75 

95 
87 
73 

.44 

72 
77 
58 

.10 

0 
80 
51 

.15 
18 
75 
58 

.32 

50 
80 
60 

.15 
20 
75 
61 

.05 

0 
80 
60 

.40 
44 
84 
62 

.45 
54 
82 
64 

.54 
97 
76 
60 

.31 
46 

76 
60 

.30 
0 
78 
56 

11.09 
675 
86.4 
65. 4 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

EVAP 
WIND 

.  26 
23 

.  33 
44 

.  28 
28 

.  23 
9 

.  22 
22 

.  22 
69 

.  21 
42 

.  14 

18 

.41 
139 

.  37 
84 

.19 
13 

.25 
45 

.18 
31 

.16 

6 

.  19 
22 

.  20 
28 

.  15 
11 

.  16 

32 

.  15 
48 

.30 

155 

.34 

147 

.13 
13 

.17 
43 

.14 
33 

.14 

30 

.  16 

61 

.  09 
16 

.11 

IS 

.11 

5 

.10 
8 

.  11 
19 

6.20 
1259 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.  16 
56 
81 
56 

.  16 
54 
82 

55 

.  18 
47 
83 
57 

* 

* 

.  54 
337 
82 
54 

.  15 
102 
71 
49 

.  14 

69 
75 
51 

.  20 
70 
79 
54 

.  22 
57 
83 
54 

* 

* 

.  48 
220 
81 
50 

.  11 
54 
72 
50 

.  11 
62 
73 
51 

.  09 
37 
73 
53 

.  15 
42 
76 
55 

* 

* 

.52 
304 
78 
48 

.  16 
60 
71 
46 

.  15 
45 
74 
49 

.  13 
32 
70 
51 

.  09 
51 
77 
50 

, 

* 

.30 
242 
71 
49 

.  19 
59 
69 
50 

.  08 
37 
70 
49 

.  16 
54 
72 
51 

.  07 
40 
68 
49 

4.54 
2181 
75.3 
51.3 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 
WIND 

.  30 
54 

.  26 
27 

.  30 
62 

.  30 
15 

* 

.  45 
93 

.  26 
95 

.  15 
17 

.  20 
30 

.  20 
42 

.15 
13 

.  41 
106 

.  15 
18 

.  24 

51 

.  14 

15 

.  11 

26 

.  22 

81 

♦ 

.33 

284 

.  12 

99 

.  13 

32 

.09 

59 

.09 

26 

.  07 
12 

* 

.  24 

69 

.  09 
4 

.  11 
22 

48 

.  12 
26 

5.23 
1426 

FOLSOH  DAM 

EVAP 
WIND 

.  30 
44 

.  30 
45 

.  33 

69 

.  30 
64 

.  30 
37 

.  19 
90 

.  17 

60 

.  15 
44 

.  22 
52 

.  28 

61 

.  25 
49 

.  23 
27 

.  15 
19 

.  18 
31 

.20 
34 

.20 
48 

.  18 
40 

.  00 
42 

.  17 
54 

.  20 

68 

.  15 
54 

.  15 

60 

.  15 

39 

.  13 
39 

.  15 
40 

.  16 

56 

.  09 
30 

.10 

46 

.  12 
58 

.  17 
69 

.  15 
57 

5.82 
1526 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.34 
33 
88 
63 

.35 
36 
88 
63 

.31 
33 
90 
62 

.  42 
36 
89 
64 

.31 
24 
82 
62 

.39 
40 
87 
50 

.29 
47 
78 
53 

.23 

30 
79 
53 

.  26 
35 
82 
56 

.  29 
68 
84 
58 

.  29 
43 
86 
59 

.30 
33 
86 
59 

.31 
32 
85 
58 

.31 
26 
84 
57 

.  26 
34 
83 
56 

.  26 
35 
83 
57 

.  30 
34 
83 
58 

.25 
29 
83 

59 

.  26 
54 
74 

56 

.  30 
87 
75 
52 

.  21 
34 
73 
48 

.  22 
32 
75 
50 

.25 
37 
75 
SO 

.20 
40 
72 
52 

.  21 
39 
77 
52 

.  21 
29 
74 
53 

.  17 
31 
72 
51 

.16 
37 
74 
SI 

.21 
37 
87 
53 

.23 

54 
77 
51 

.32 
68 
75 

51 

8.42 
1227 
80.6 
55.4 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.17 

.20 

.17 

.18 

.16 

.16 

.15 

.12 

.14 

.12 

.13 

.12 

.15 

.12 

.14 

.13 

.08 

.14 

.00 

.12 

.07 

.10 

.07 

.10 

.00 

.03 

.08 

.08 

.10 

.09 

.06 

3.48 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

♦ 

* 

« 

* 

* 

* 

1.44 

505 

* 

* 

.30 
285 

* 

* 

« 

« 

* 

1.86 
505 

* 

* 

* 

* 

* 

♦ 

« 

.92 
430 

4.52 
1725 

KETTLEMAN  CITT  1  SSW 

EVAP 
WIND 

.30 
38 

.20 
45 

.28 

39 

.38 
37 

.32 
34 

.30 
47 

.24 
51 

.24 

42 

.25 
44 

.30 

60 

.29 
38 

.30 

32 

.28 
34 

.29 
32 

.30 
38 

.30 
48 

.22 
30 

.27 

38 

.30 
76 

.30 
88 

.24 
68 

.23 
41 

.30 
44 

.15 
S5 

.23 
42 

.23 
71 

.20 

63 

.19 
40 

.20 
37 

.18 
37 

.39 
94 

8.20 
1483 

LAXESHORE 

EVAP 
WIND 

.25 
20 

.20 
18 

.20 
8 

.21 
11 

.16 
9 

.12 
14 

.12 

7 

.17 
10 

.15 
16 

.19 
11 

.15 

9 

.12 
9 

.10 
7 

.08 
11 

.11 
8 

.15 
9 

.09 

9 

.05 
22 

.11 

20 

.13 
34 

.11 

17 

.08 
14 

.09 
20 

.08 
11 

.06 
18 

.07 

5 

.04 

6 

.12 
12 

.07 
11 

.04 
7 

.04 
7 

3.66 
390 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 
WIND 

.39 

.45 

.37 

.34 

.34 

.30 

.  28 

.  27 

.  45 

.35 

.30 

.27 

.  29 

.25 

.26 

.26 

.  27 

.  14 

.  01 

.  21 

.30 

.  15 

.  12 

■  11 

.15 

.11 

.  09 

.  27 

.30 

.  25 

.  18 

7.93 

LODI 

EVAP 
WIND 

.18 

20 

.18 
12 

.21 

10 

.12 
19 

.19 
43 

.20 

69 

.13 

36 

.18 

35 

.21 
46 

.18 
27 

.18 
21 

.17 

28 

.12 

19 

.18 

19 

.14 

37 

.14 

17 

.13 
18 

.09 

32 

.18 

64 

.18 

79 

.08 
17 

.14 
23 

.11 

29 

.09 
26 

.12 

56 

.11 
49 

.07 

30 

.09 
14 

.09 

12 

.11 

25 

.06 
24 

4.36 
956 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.23 
60 
89 
61 

.23 
55 
89 
60 

.24 
32 
90 
60 

.22 
38 
86 
58 

.21 
90 
86 
57 

.  25 
138 
77 
53 

.13 
44 
79 
51 

.20 
49 
81 
56 

.30 
84 
80 
58 

.23 
22 
85 
58 

.17 

26 
83 
60 

.23 
58 
81 
55 

.15 
47 

80 
53 

.19 
74 
80 
51 

.13 
47 
82 
55 

.15 
30 
82 
58 

.15 
29 
79 
60 

.12 

23 
80 
60 

.25 
98 
77 
58 

.30 
149 
69 
49 

.15 
40 
74 
48 

.15 
29 
73 
51 

.15 
53 
72 
53 

.15 
42 
73 
53 

.15 
60 
73 
52 

.  IS 
73 
70 
52 

.12 
26 
73 
51 

.12 
17 
75 
52 

.09 
16 
73 
S2 

.07 
16 
73 
S2 

.08 

31 
73 
52 

5.46 
1596 
78.6 
54.8 

MONTI  CELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.  23 
25 
88 
59 

.33 
17 
90 
59 

.27 
17 
88 
59 

.25 
13 
88 
59 

.22 
12 
88 
58 

.  22 
39 
83 

55 

.17 
22 
81 
53 

.  15 
12 
82 

55 

.24 
23 
86 
60 

.30 
30 
84 
59 

.23 
12 
86 
62 

.  24 
16 
84 
54 

.  20 
18 
79 
51 

.  16 
8 
78 
52 

.  19 
IS 
81 
54 

.  17 
11 
81 

55 

.18 
12 
80 
57 

.  15 

20 
75 
58 

.  16 
29 
79 

S9 

.  25 
48 
76 
48 

.  22 
38 
72 
48 

.  16 
15 
73 
49 

.  13 
13 
73 
50 

.  10 
4 
71 
53 

.  13 
9 
76 
53 

.  14 
20 
73 
52 

.  09 
9 
73 
S3 

.  09 

7 
75 
53 

.  11 
12 

75 

.  17 

18 
73 

.10 
23 
70 

5.75 
567 
79.4 
54.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 

.27 

.25 

.27 

.25 

.16 

.16 

.15 

.20 

.22 

.22 

.20 

.23 

.19 

.19 

.18 

.18 

.18 

.20 

.16 

.16 

.14 

.08 

.12 

.13 

.13 

.12 

.12 

.16 

^ 

.29 

5.40 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.15 
28 

.15 

20 

.19 
25 

* 

* 

.43 
113 

.11 
24 

.11 
21 

.19 
33 

.20 

35 

* 

.50 
110 

.14 

5 

.10 
37 

.10 

17 

.13 
13 

; 

* 

.39 
120 

.20 

57 

.18 
21 

.10 
37 

.10 
24 

* 

« 

.32 

8S 

.07 
20 

.08 
8 

.09 
16 

.08 
21 

4.11 
890 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.33 
42 

.33 
17 

.34 

20 

.10 
18 

.  20 
39 

.36 
76 

.34 
46 

.  07 
39 

.  37 

50 

.02 
104 

.44 
38 

.16 
43 

.20 
31 

.  21 
22 

.35 
59 

.  32 
66 

49 

39 

.  OS 
36 

.  38 
109 

57 

21 

56 

35 

68 

53 

41 

58 

26 

77 

69 

6.56 
1504 

PLACKRVILLE  IPG 

EVAP 
WIND 

.26 

.34 

.34 

* 

.69 

.11 

.12 

.18 

.21 

.55 

.16 

.18 

.27 

.17 

* 

* 

.26 

.13 

.15 

.12 

.08 

* 

« 

.31 

.07 

.15 

.15 

.13 

5.13 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

* 

* 
* 

.26 

260 

55 

• 
* 

* 

« 

.66 
405 
77 
53 

« 
• 

* 
* 

.51 
140 
82 
52 

: 

* 
« 

.73 

450 
80 
53 

• 

.22 

105 
79 
54 

* 
* 

* 
* 

.64 
220 
77 
49 

* 

.36 
175 
74 
52 

* 
* 

• 

.45 
285 
72 
53 

* 

.26 
115 
75 
51 

4.09 

2155 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.21 

.25 

.33 

.32 

.21 

.21 

.15 

.17 

.15 

.14 

.16 

.16 

.21 

.25 

.26 

.25 

.24 

.24 

.20 

.17 

.21 

.22 

.15 

.04 

.05 

.09 

.10 

.15 

.26 

.29 

.18 

SALT  SPRINGS  PB 

EVAP 
WIND 

.36 

.42 

.39 

.25 

.29 

.25 

.20 

.16 

.29 

.40 

.24 

.27 

.20 

.29 

.21 

.19 

.32 

.06 

.01 

.21 

.35 

.18 

.08 

.09 

.08 

.08 

.10 

.17 

.26 

.27 

.13 

6.80 

See  reference  notes  followino  Station  Index. 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1958 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

■ 

s  > 
< 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.43 

.41 

.32 

.21 

.40 

.19 

.06 

.24 

.26 

.27 

.21 

.19 

.21 

.17 

.17 

.22 

.23 

.09 

.07 

.14 

.24 

.18 

.15 

.17 

.15 

.12 

.10 

.14 

.21 

.20 

.09 

6.24 

WIND 

100 

140 

50 

20 

50 

30 

40 

20 

70 

80 

53 

53 

50 

57 

74 

48 

57 

41 

50 

67 

115 

67 

78 

97 

72 

44 

35 

51 

70 

59 

32 

1870 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.21 

.  24 

.21 

.14 

.23 

.25 

.15 

.15 

.  25 

.15 

.24 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.30 

.09 

.19 

.19 

.15 

.09 

.15 

.15 

.15 

.10 

.12 

.12 

.06 

.08 

.08 

4.99 

WIND 

25 

25 

15 

15 

40 

110 

40 

25 

50 

25 

15 

20 

15 

15 

20 

15 

20 

20 

65 

60 

40 

20 

65 

20 

45 

40 

25 

20 

15 

15 

15 

955 

89 

90 

91 

90 

82 

78 

81 

84 

86 

86 

88 

85 

82 

83 

82 

82 

81 

81 

79 

71 

73 

72 

70 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

70 

79.  7 

HIN 

62 

60 

62 

61 

60 

54 

51 

57 

57 

59 

60 

57 

55 

56 

56 

58 

59 

59 

58 

45 

46 

50 

53 

54 

51 

52 

51 

52 

51 

52 

53 

55.2 

TAHOE 

EVAP 

.  09 

.08 

.07 

.05 

.06 

.07 

.08 

.06 

.05 

.05 

.06 

.06 

.06 

.07 

.06 

.05 

.06 

.06 

.06 

.06 

.02 

.03 

.  02 

.04 

.03 

.04 

.  03 

.  03 

.  05 

.  04 

.  04 

1 . 63 

WIND 

25 

23 

14 

13 

10 

14 

11 

11 

12 

12 

8 

7 

6 

7 

8 

3 

3 

9 

8 

27 

20 

7 

9 

2 

19 

9 

8 

23 

35 

33 

12 

408 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  15 

.  22 

.34 

.30 

.45 

.36 

.  15 

.30 

.30 

.30 

.26 

.30 

.08 

.25 

.  22 

.15 

.22 

.24 

.26 

.30 

.  23 

.26 

.  19 

.  21 

.24 

.  18 

.  20 

.  15 

.  12 

.  11 

.  12 

7. 16 

WIND 

35 

40 

31 

57 

215 

277 

137 

59 

60 

35 

49 

48 

28 

51 

27 

25 

30 

109 

162 

68 

62 

79 

149 

58 

163 

112 

82 

39 

23 

31 

31 

2372 

TULELAKE 

EVAP 

30 

.29 

.22 

.15 

.23 

.26 

.15 

.15 

.10 

.14 

.22 

.12 

.21 

.13 

.24 

.12 

.13 

.15 

.20 

.09 

.11 

.12 

.06 

.06 

.10 

.07 

.07 

.05 

.10 

.11 

.12 

4.57 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.59 

.42 

.53 

.29 

.29 

.21 

.19 

.22 

.33 

.29 

.39 

.20 

.39 

.15 

.22 

.23 

.16 

.26 

.10 

.19 

.38 

.20 

.19 

.24 

.12 

.22 

.  12 

.19 

.32 

.21 

.10 

7.94 

WIND 

144 

128 

67 

49 

51 

39 

41 

53 

91 

126 

51 

65 

43 

51 

64 

43 

52 

61 

84 

99 

192 

75 

107 

117 

63 

40 

35 

70 

104 

79 

36 

2320 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

.  15 

• 

.30 

.15 

.30 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.20 

.15 

.15 

.70 

* 

* 

.45 

.15 

.15 

.45 

B 

4.65 

WIND 

14 

11 

7 

14 

70 

99 

27 

15 

24 

6 

13 

28 

20 

23 

27 

7 

10 

28 

53 

61 

17 

16 

18 

73 

18 

20 

41 

6 

2 

9 

10 

787 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


10     11     12     13    14     15     16     17     18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


4  laches  (a) 


STATION  1 
12  Inches  (b) 


STATION  2 
18  Inches  (c) 


6  Inches  (d) 


1.5  Inches  (e) 

4.5  Inches 

9  Inches 

15  Inches 

21  Inches 

30  Inches 

66  Inches 

102  Inches 

138  Inches 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 


85  84  85  88  86  85  84  84  82  82  80  81  79  75  78  77  70 
66     71    68     67    65    65    63    63    65    65    66     66     61     59     58    61  59 


RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION 


80 

80 

81 

82 

83 

85 

86 

86 

86 

84 

83 

82 

SO 

79 

78 

78 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

84 

83 

82 

80 

79 

78 

75 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

67 

67 

SALINAS 

76 

75 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

71 

72 

71 

69 

69 

65 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

67 

65 

64 

65 

61 

62 

62 

62 

64 


SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
11:31A 


(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  THEE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL 
6  AND  7  (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH, 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  ~  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
«i  THE  MONTHLY  AVERAGE  HAS  BEEN  OBTAINED  BY  USING  THE  MEAN  OF  THE  WEEKLY  AVERAGES. 


82.0 
63.9 


68.3 
67.5 


72.2 
64.3 


55 

SS 

55 

61 

62 

65.4|< 

64 

66.  Sd 

65 

65. 9d 

65 

64.8<l 

64 

63.8«< 

IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  OCTOBER 


r 


I  follovlng  Station  Im 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1958 


Day  of  month 


oiaiion 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RS 
JESS  VALLEY 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
2.0 

T 

2.0 
2 

4.0 
1 

3.0 
4 

T 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
tiine  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

o 
o 

cu 

o 
o 

o 

1:00P  PST 

Ui 

a, 

a. 

o 
o 

o 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
eky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

S.8 

++20 

ESE 

21 

61 

42 

31 

49 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

26 

17 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

2.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7.8 

44 

ENE 

20 

35 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

3.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

13 

3.2 

++17 

NNE 

29 

71 

51 

42 

63 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

5.7 

26 

N 

20+ 

2 

1 

4 

0 

0 

0 

7 

47 

6.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

18 

5.1 

20 

NW 

6 

74 

45 

29 

59 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

93 

2.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

21 

6.3 

++20 

W 

22  + 

76 

51 

56 

70 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

S.O 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.0 

19 

NW 

16 

69 

48 

51 

67 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

4.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

47 

40 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

3.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

W 

17 

6.1 

++22 

W 

19 

83 

70 

53 

79 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

4.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

WKW 

23 

9.6 

28 

W 

19 

52 

34 

23 

48 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

94 

2.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

13 

6.4 

29 

N 

20 

72 

53 

35 

59 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

99 

3.0 

SANDBERG  WB 

12.1 

++38 

NNW 

20+ 

36 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

2.9 

SAM  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

11 

5.8 

22 

SW 

24 

76 

60 

58 

75 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

75 

4.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

33 

9.9 

31 

WNW 

19 

86 

70 

57 

80 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

4.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

7.5 

23 

W 

1 

85t 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

71 

SAN  JOSE 

NW 

45 

3.8 

22 

w 

20 

55 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

71 

3.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

4.8 

++26 

WNW 

19 

92 

61 

66 

87 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

4.4 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


X 

u 
u 
It 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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OCTOBER  1958 


OCTOBER  1958 
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OCTOBER  1958 


STATION  INDEX 


«CTON  ESCONOIOO  FC2elBt 

AOIN  fUNGCR  ST*TION 

ALAMO  1  N 

ALOERPOINT 

ALI50  CANYON  FC  ♦*« 

ALPINE  1  W 

ALTADENA 

ALTUftAS  RANGER  STATION 

AMBOY 

ANGIOL* 

ANGMIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCM  1  £ 

ANTIOCH  PUMPING  PUINT  : 
ANZA 

APACHE  CAMP 

AUROYO  seco 

ARROYO  SECO  RS  FC  506  ' 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  «  SSE 

AZUSA  FC  1*3 

BACKUS  RAN01 

BADGER 

BA06ER  PASS 

BAKER 

BAKER  fl  NMW 
BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNE50N  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOM 
BATES  RIDGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOHONO 
BENSONS  FERRY 
BERKELEY 
BERftYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

G  BEAR  LAKE  DAM 
G  CREEK  PH  NO  1 
6  OALTON  0AM  FC723S-E 
6  PINE  CREEK 
6  PINES  PARK  FC 
G  SUR  STATE  PARK 
G  rujUNGA  DAM  FC*6D-E 
RMINGHAM  GEN  HOSPITAL 
SHOP  PASS  SNOW  COl 
SHOP  WB  AIRPORT 

SHOP  UNION  CAR8I0 


ACK 


I  2  S 


ACKS  MOUNTAIN 
ACKS  MOUNTAIN  BRANCH 
.UE  CANYON  WB  AIRPORT 
UE  LAKE  REDWO-ID  CREEK 
YTHE 

YTHE  T  W 
YTHE  CAA  AIRPORT 
BOCA 

BONITa 

60RREG0  DESERT  PARK 
eORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  SW 


BRAY  10  MSW 
BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 
BHEA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  C  SW 
BRIOGEPORT 

BRIDGEPOPT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  *•  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  HANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
BRYSON 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 
6ULLAR0S  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  DEP  FC226B 
P8URBANK  MB  AIRPORT 
BURLINGAME 
aURNEY 

BURTON  RANCH 

BimONW  1  LLOW 
CABA^ON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO  2  NE 
CALIFO(WU  HOT  SPRGS  R 
CALI5T0GA 

CALLAHAN  RANGER  STATIC 

CAMARILLO  2  SE 

CAMARILLO  *  HUH 

CAMP  ANGEL US 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTEH 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTOMVILLE  RANGER  ST, 

CAMP  WISHON 

CANBV  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CeOAR  GROVE 
CCOARVILLE 

CENTEirvlLLE  POWER  HOUSi 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  HCYNEHANN 

RANCH 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHATSWOSTH  RESERVOIK 
CHERRY  VALLEY  OAH 


LOS  ANGELES 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 


LOS  ANGELES 
MOOOC 

SAN  BEROINO 
TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREV 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

KINGS 

N&ELES 


KERN 
TULARE 


SAN  BERDINO 


SAN  BEROINO 
SNTA  BARBARA 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

RIV 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SAN  JOAOUIN 
ALAMEDA 
KAPA 

SISKIYOU 

LASSEN 

TRINITY 


SIDE 


LOS  ANGELES 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
FRESNO 


INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

HUMBOLDT 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 


SAN  01 EGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
IMPERIAL 


ORANGE 
CONTRA  COSTA 
MONO 
MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 
MONTEREY 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  • 


TEO 


KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 


RIAI 


SAN  BEROINO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 

TULARE 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

MARIPOSA 

SONOMA 


SISKIYOU 
FRESNO 
MOOOC 
BUTTE 
YUBA 

7fll  LOS  ANGELES 
«eo|  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
»97|  TUOLUMNE 


3?  52 
<.0  11 
34  19 

32  50 


37  59 

33  33 

34  52 


34  55 
33  56 
33  59 


37  52 

38  33 
41  52 
41  07 


40  44 

39  17 

40  55 


34  35 
39  27 

35  52 
32  57 


33  55 
33  55 
33  53 


34  12 
37  35 
40  53 
37  52 


41  le 
34  12 
34  1« 


3S  15 
39  39 
35  21 


36  11 
41  27 

34  n 

35  18 
40  10 
33  9« 
33  57 

37  24 
30  32 


34  1« 
34  19 
13)  M  14 


119  54 
llfi  59 
116  58 

116  57 
119  47 
118  27 
122  06 

121  26 

122  15 
122  14 

122  14 
121  08 

123  19 

116  58 


118  11 
118  30 
lie  34 
lie  22 


122  oe 

117  54 

117  54 

117  56 


121  20 

120  39 

121  09 
121  12 
121  11 
121  09 
lis  18 
lie  22 


!  21 


120  19 
120  22 
119  28 


122  48 
119  01 

119  05 

116  59 

117  40 
116  28 

120  91 
120  34 


120  92 
lis  34 
117  5B 

121  09 
117  48 
117  *M 
120  03 
123  07 


4928 
1975 
10000 
6860 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P     5P  9P 


J  C  FASSOLO 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  6/30/58 
MRS  CORA  C  OLSEN 


ERNEST  W  WRIGHT 
RUBIO  CANON  LfM  A5N 
U  S  FOREST  SERVICE 
NAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

PACIFIC  UNION  COL 
HOWARD  C  JENNINGS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  OUTRA 


HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEOOLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENV 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT   IRRIG  OIST 
BEAUMONT   IRRIG  OIST 

U  S  WB  OBSERVER 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

T  J  LE  BLANC 

MRS  NELSON  T  SHAW 

OAVID  P  CAMERON  JR 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DONALD  G  COOK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK  P  AICKS 

U  5  FOREST  SERVICE 

KENNETH  V  SIMPSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
0  E  WILSON 
OEPT  WATER  RESOURCES 
U  5  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 


i*ILLIA 


:ROKe 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
MRS  PROCTOR  A  CAHILI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOHN  S  MULL 

0  M  HALHGREN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
HAROLD  M  PABST 

R  M  ALLEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  D  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  OIST 
ALBERT  C  filST 
AGR  RESEARCH  SER' 


CE 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  60ELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS  FAYE  0  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALLI 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
RUTH  C  ESTES 
MRS  H  A  R  STIRTON 


ST 


BUENA  VISTA  W  S  I 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PkS 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

U  S  FOREST  SERVICE 
CLOSED  6/30/5B 
CLOSED  6/30/5B 
JOSEPH  HOLT 
(SEE  NAME  CHANGE  END  OF  INDEX) 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
S|  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JB  COLLEGE 
POSTMASTER 

+  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

H  ALISON 
MRS  HAZEL  L  BOROTRA 


KENNETH  I 


I  JAC06SON 
iRK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
I  G  *  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOMNIE  BATVAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

U 

3 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

i 

i 

SPECIAL 

CHESTER 

PLUMAS 

MRS  C  B  KROEkER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

171; 

2; 

39 

42 

121  47 

*205 

4P 

C 

US  PLANT  INTRO  GRDN 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

2i 

36 

54 

121  36 

125 

ARTHUR  A  HARTMAN 

SN  LUIS  OBPO 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

VENTURA 

8A 

6P 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

23 

38 

57 

122  39 

1320 

12* 

MRS  VERA  A  GUSTIN 

1836 

22 

38 

46 

122  59 

320 

8A 

5P 

MONTEREY 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

SHASTA 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

PLACER 

39 

06 

120  56 

2418 

4P 

H 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

! 

39 

20 

121  11 

*60 

P  G       E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

BERNERO  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

CONTRA  COSTA 

HOWARD  R  LEE 

CONTRA  COSTA 

CLOSED  6/30/58 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

SA 

S  S  WHITEHEAD 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

FRANKLIN  K  REED 

R IVERSIDE 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

206( 

INYO 

1< 

36 

29 

118  11 

10600 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

2061 

39 

V 

123  19 

1385 

8A 

COW  CREEK 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

I MPERI AL 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESCENT  CITY  1  N 

DEL  NORTE 

THE  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

i: 

41 

48 

124  05 

120 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

Z1S( 

i: 

124  12 

STATE  01 V  OF  HWYS 

CRESTlInE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDlNO 

34 

15 

4530 

CR  F5T  CO  WATER  DI ST 

CROCKETT 

CONTRA  COSTA 

FLAT  FC  283  B 

LOS  ANGELES 

5P 

ICULVER  CITY 

LOS  A  NG  E  L  E  S 

CULVER  CITY 

CUMMI NGS 

5P 

D  A  BUTLER 

CUNNt  NGHAM 

CUVAMA 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

223( 

SAN  DIEGO 

2i 

32 

59 

116  35 

4650 

SA 

H 

A  M  LEWIS 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

3( 

59 

119  40 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

SAN  BERDiNO 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2: 

51 

e! 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEEP  SPR INGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

236; 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121  52 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STAN  I SLAUS 

37 

32 

120  48 

124 

240- 

39 

4P 

P  G  ■»  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATIOf 

SAN  DIEGO 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

4P 

DONNER  MEMORIAL  STA  PK 

8A 

CARL  WHITEFIELD 

STUART  T  PRICKETT 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

UOS  ANGELES 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

250( 

SIERRA 

( 

39 

34 

120  50 

2895 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  5  SSE 

2906 

18 

39 

57 

120  05 

4385 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

MRS  ALETHA  0  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STATIOf 

S ISK I  YOU 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUTTONS  LANDING 

8A 

6A 

R  t VERS  IDE 

METRO  WATER  DI STR I CT 

EAST  PARK  RESERVOI R 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  2  E 

2705 

SAN  DIEGO 

3; 

32 

47 

116  55 

525 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

2709 

SAN  DIEGO 

26 

32 

S3 

116  49 

600 

8A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

LOS  ANGELES 

5P 

E  E  STUOLEY 

5P 

ROBERT  E  80TTEL 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SAN  JOAOUIN 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MOOENA 

ORANGE 

HOHER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

it 

33 

40 

117  21 

1300 

6P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

EL5IN0RE  4  SSE 

2812 

R  IVER5 IDE 

2< 

33 

37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

DARWIN  M  ting 

CLOSED  5/24/59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISK 1  YOU 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

'EUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

SOLANO 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

2: 

38 

19 

122  03 

19 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

2941 

1! 

34 

42 

118  26 

6A 

^542 

US  SOI L  CON  SERV 1 CE 

P  G  +  E  COMPANY 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

SA 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

OTIS  B  BOARDMAN 

FINLEY  1  W 

LAKE 

WALTER  L  6EGLEY 

FINLEY  S  SW 

305T 

LAKE 

2; 

38 

58 

122  57 

1750 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3063 

1] 

36 

21 

120  09 

285 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ROLAND  W  GETCMELL 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

6A 

FORESTHILL  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

CAL-WEST  RR  +  NAV  CO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316J 

MENDOCINO 

1- 

39 

24 

123  49 

61 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

S I SK I YOU 

12 

35 

122  43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

31821 

36 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

3191 

11 

38 

31 

123  15 

114 

6P 

CI osf 0  1 o/io/5e 

3232 

20 

37 

03 

121  49 

1495 

MRS  ANNA  E  ORAGICH 

3242 

23 

40 

42 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  HB  AIRPORT 

3257 

27 

36 

119  42 

331 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

27 

36 

119  43 

410 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCh 

3279 

ORANGE 

26 

33 

117  55 

330 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3282 

ORANGE 

33 

55 

117  52 

400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  OAH 

3289 

ORANGE 

2( 

33 

117  53 

310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3261 

ORANGE 

26 

33 

93 

117  99 

330 

9P 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

GARBERV  tLLE 

3320 

7 

40 

123  48 

340 

7A 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

38 

90 

120  91 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41 

92 

123  58 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

36 

37 

45 

119  08 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

38 

120  51 

2701 

SA 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1 

38 

95 

120  48 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

(B)  REACTIVATED  7/l/9 

1 

1 


STATION  INDEX 


STATION 

z 
M 

COUNTY 

*^ 
U 

0 
< 

LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSQIVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\JDOCJI\  V  EiH 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL  1 

«  e  CREEK  C*MP 

3388 

ELDORADO 

38  99 

120  23 

9900 

VAC 

GIANT  FOREST 

339 

TULARE 

• 

SA 

us  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAI!  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

1250 

ep 

SNTA  BARBARA  WTR  OEP 

SILROV 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

94 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROV  8  NE 

3413 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

lOSO 

WILLIAM   J  KICKHAM 

GILROV  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1390 

eA 

GLENDALE  STAPEN  FC  MSG 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

lie  16 

930 

5P 

RALPH  STaPENHORST 

GLENOORA  WEST  FC  IBS 

34*2 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  92 

622 

9P 

MRS  L  M  WEST 

GLEMNVRLE 

34«3 

KERN 

35  43 

118  42 

3130 

5P 

SA 

KERN  CO  FSTRV  ♦  F  D 

GLENNVIL.LE  FULTON  ftS 

3469 

KERN 

10 

35  44 

lie  40 

3300 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  BUN 

3491 

PLACER 

39  10 

120  52 

J240 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

390; 

SAN  BENITO 

2< 

MRS  ALTA  H  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

3929 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

esoo 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

394S 

FRESNO 

11 

36  52 

116  36 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3951 

TULARE 

U 

36  44 

116  58 

6980 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY 

3971 

NEVADA 

( 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

BA 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

8 

39  14 

121  02 

2710 

ALOYSUIS  J  KELLY 

GRATON   1  W 

3978 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  2  7 

U6  52 

-168 

9P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENVIEW 

3614 

SISK lYOU 

1! 

41  33 

122  54 

2818 

12* 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  08 

120  56 

3960 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  PLATS 

3649 

ELDORADO 

16 

MRS  LAURA  e  CEOERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

122  13 

1794 

9P 

CITY  OF  BERKELEY 

GHOVELANO  2 

3660 

TUOLUMNE 

37 

37  90 

120  14 

2825 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3663 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

119 

7A 

JOSEPH  E  8UTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAtNES  CANYON 

UPPER  PC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  15 

3450 

9P 

* 

JAMES  P  KINDRED 

HA 1 WEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNH 

371A 

SAN  MATEO 

« 

7A 

7A 

SAN  MATED  OEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

372? 

PLUMAS 

40  16 

!21  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

38  04 

122  31 

-2 

MID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AFB  1  E 

373! 

MARIN 

17 

38  03 

122  30 

10 

4P 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORD 

3747 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

9P 

9P 

STATE  OIV  OF  FSTRV 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

979 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3T61 

SISKIYOU 

i; 

41  46 

123  23 

1090 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3701 

SHASTA 

23 

40  22 

122  56 

2710 

SA 

U  5  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAI> 

3600 

NEVADA 

39  14 

121  16 

980 

BA 

CORPS  OF  ENGI nEERS 

HATCHET  MT  MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

STATE  01 V  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

21 

40  4B 

121  30 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CfiEEx  PH  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

BA 

P  G  *  £  COMPANY 

HAV1SIDE  RANCH 

3841 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  06 

330 

CLOSED  6/30/58 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33  42 

115  38 

1370 

8A 

METRO  WATER  01  STRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

385? 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD 

3B63 

ALAMEDA 

121  5ft 

1000 

MRS  ABBIE  S  ORENNAN 

HEAL0S9URG 

3B75 

SONOMA 

22 

36  37 

122  52 

102 

6P 

CITY  FIRE  OEPAHTMENT 

HEALOSBURG  Z  E 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

8A 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

3696 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  58 

1995 

8A 

LAKE  HEMET  WATEr  CO 

HEMET  RESERVOtR 

3899 

RIVERSIDE 

33 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

eA 

VISTA  IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  NW 

3929 

SAN  BENITO 

20 

36  24 

120  50 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

SAN  SENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

6A 

8A 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

395S 

LAKE 

23 

36  56 

122  54 

1480 

8A 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

4010 

LAKE 

23 

38  50 

122  43 

2980 

BA 

GEORGE  G  HOBERG 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  OEPT 

MOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  02 

2690 

9P 

G  ROB I NSON 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

9P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4029 

SAN  BENITO 

36  51 

121  24 

2B4 

ARTHUR  W  HOLSWORTH 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  41 

3S0 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

41  02 

123  39 

315 

BA 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

H0PL4ND  B  NE 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

HOPLANO  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CANYON 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

119  91 

1950 

PUB 

LICAT 

ION  DISCONTINUED  7/1/5B 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

FRESNO 

36  4^ 

118  46 

7675 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  05 

120  22 

710 

MRS  ANN  ROTTA 

38  06 

119  45 

7800 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNo'^^ 

27 

9P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HYAMPOM 

4191 

TRIN ITY 

35 

40  37 

123  28 

1240 

FRANCES  V  MOSS 

lORIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2690 

NEW  lORIA  0-5  MIN  CO 

lOYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5387 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

116  12 

3950 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

423S 

INYO 

19 

118  20 

9175 

U  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

INDtO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

33  43 

116  15 

11 

SA 

BA 

US  BUR  OF  PLANT  INO 

INYOKERN 

4278 

6 

35  39 

117  49 

2440 

9P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

428C 

KERN 

35  41 

117  41 

2218 

UP 

U  S  N  0  T  S 

IOWA  HILL 

4268 

PLACER 

1 

I   E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

6 

34  OB 

115  08 

922 

7A 

7A 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4296 

ELDORADO 

1 

38  42 

120  21 

6180 

VAC 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5290 

9P 

9P 

WALTER  CANTRALL 

J0HN50NDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  56 

118  32 

4645 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

38  11 

122  03 

10 

MID 

VAR 

VAF 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  OS 

116  36 

4215 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WVNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3695 

ss 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

3? 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

MISER  MEADOWS 

FRESNO 

37  19 

119  06 

9110 

VAR 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

e 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

448  0 

SONOMA 

22 

3B  40 

122  40 

1600 

8A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEWILLE 

4488 

LAKE 

23 

3B  59 

122  50 

1385 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEyvILLE  *  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  97 

122  33 

8A 

8A 

RICHARD  R  KLEIN 

KERLINGER 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

IC 

35  57 

lie  29 

3690 

7A 

ALGOT  T  LOFBERG 

IKERN  RIVER  PH  NO  1 

4620 

KERN 

IC 

39  28 

118  47 

970 

5P 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  J 

4523 

KERN 

IC 

35  47 

lie  26 

2703 

5P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

36  00 

119  58 

310 

6A 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

P  G  *■  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

9P 

5P 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4977 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

SP 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

0  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  LANDING 

YOLO 

23 

121  43 

33 

BA 

CLOSED  7/1/58 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

38  48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

4 

37  55 

122  06 

535 

BA 

ROSS  R  SANBORN 

LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4635 

CONTRA  COSTA 

4 

37  53 

122  07 

290 

CLOSED  6/30/68 

ORANGE 

33  32 

117  47 

96 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

7500 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  SERDINO 

15 

34  19 

117  12 

9290 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  CITY 

4679 

MODOC 

16 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

9A 

REV  CHARLES   F  CATlIN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

9P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPORT  SCS 

4703 

23 

39  02 

122  55 

1396 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

37  13 

118  36 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  92 

116  54 

450 

7A 

HELIX  IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULOING 

4713 

NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

9156 

9P 

9P 

P  G  •  E  COMPANY 

LAKE  SPAULOING  DAM 

4714 

NEVADA 

8 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1900 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4739 

SAN  DIEGO 

29 

32  46 

117  01 

926 

9P 

9P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LA  MESA  1  NE 

4736 

SAN  DIEGO 

29 

32  47 

117  00 

600 

7A 

CLOSED  7/1/56 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

19 

34  42 

IIB  08 

2392 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1960 

JOHN  S  BOWMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

39  41 

IZO  56 

4979 

SA 

BILL  0  ROURKE 

LAS  Plumas 

4812 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

9P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVILLE 

MENOOClr*0 

7 

39  42 

123  29 

1640 

c 

EDWARD  £  DOWNING 

LESEC 

34  90 

118  52 

3983 

8A 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHUZa  PATROL 

STATION  FC  392  B 

4S67 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  93 

1530 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

le  grand 

4864 

MERCED 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCEO  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

4690 

TULARE 

36  23 

119  02 

913 

5P 

5P 

KAMEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

11 

36  46 

118  41 

4690 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

49*7 

TULARE 

g 

36  11 

119  04 

395 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BARN  EXP  STATI 
(LONG  BEACH 

LONG  BEACH  CAA  AP 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 
ILOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  SANOS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH  ' 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LIVE  OAK  CANYON  FC  T 
LlVERMORE 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCI- 
LOCKWOOO 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ALAMEDA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
I  DIEGO 


SAN  . 


UIN 


SNTA  6ARBAR. 


'f   5067  INYO 


LOS  ( 


TOS 


LOS  GATOS 
LOS  PRIETOS  RANGER  ST 
LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  GLVD 
LYTLE  creek  POWEl 


SE  I 


LYTLE  CREEK  RANGER  ST, 
MADERA 

MAD  RIVER   RANGER  STA 
MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 
MAMMOTH  PASS 
MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MANZANITA  MOUNTAIN 
MARCH  FIELD 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVlLLE 


MARTINEZ  FIRE  STATIOI 

MARVSVILLE 

MATHER 

MC   CARTHY    POINT  RS 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCED  FIRE  STATION  . 

MERCEO  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  ST 

CHIGAN  BLUFF 

ODLETOWN 

ODLEWATER 
LFORO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK   NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 


R4NDA   SPENGLER  RAI 
TCHELL  CAVERNS 
TCHELL  MEADOW 

MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 
MONTGOMERY  CREEK   2  SSW 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK    1  SSE 


MOORPAI 


3  SE 


MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  BOSSANA 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATEI 


MOUNT  HEBRON  9  E 
MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 


MOUNT  WILSON  FC  331 

MUIR  WOODS 
MUM60  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

»NAPA  STATE  HOSPITAI 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPOR' 
NEENACK 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  Park  2  WNW 
NEWBURY  PARK  4  SW 


NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

NORTH  FORK   RANGER  STA 
(NORTH  HOLLYWOOD 
NOV A TO  B  WNW 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND 

K)AKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE  1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 


lOCEANSIl 


;anside  pumping  plant  < 

ITILLO  < 
.FIELDS  JOAOUIN  RIDGE  ( 


>IDS  CAMP  FC  97  B-E 
»AN6E  COUNTY  RESERVOIR  < 


I  DIEGO 
I  DIEGO 
I  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 
SHASTA 

ANGELES 
ORANGE 


39  56 
32  59 
38  07 


SAN  jOAOUiN 
TUOLUMNE 

ANGELES 
ANGELES 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
ANGELES 
MERCED 
MERCEO 

SANTA  CLARA 
TA  CRU2 
A  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 

I  DIEGO 
SAN  BERDINO 

TEREY 
San  BEROINO 
SAN  BERDINO 

i  BERDINO 
MADERA 
RINITY 
OS  ANGELES 
AKE 
MONO 

JOAOUIN 
SHASTA 

SNTA  BARBARA 
RIVERSIDE 


MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 
TEHAMA 
SISK I  YOU 

FRESNO 

VERSIDE 
SISKIYOU 
FRESNO 
MERCEO 
MERCED 
FRESNO 
ELDORADO 


HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 


120  04 
123  32 
118  17 


120  22 
120  29 
120  29 


36  26 
40  12 
34  96 


BEROIN 
>|  ELDORADO 
CONTRA  COSTA 


CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISK lYOU 
SISK I  YOU 
SANTA  CRUZ 

SKI  YOU 

SK lYOU 

RIN 
LOS  ANGELES 


RIVERSIDE 
SAN  LUIS  OBP( 
NAPA 
NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 

NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
VENTURA 

ANGELES 
ANGELES 

ORANGE 
SUTTER 
IMPERIAL 


122  14 
122  19 
122  34 


36  27 
38  23 
38  25 


lie  97 
118  58 
118  32 


118 

122  ■ 

120  52 

122  51 

122  10 

122  12 

122  25 

122  : 

122  59 


117  24 

117  21 

116  08 

120  24 


CORPS  OF  ENGINEERS 

■  ELDER 
INDEPENDENT  WHSE  CO 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOOI   SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EOISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
(  OEPT 

EDWARD  C  GEHLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
IRVIN 


:  CALKIN 
'  OF  I 


■0  CALIF  EDISON  CO 

I  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  M  L  MAHNKE 
;  DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 

NAT  PARK  SERVICE 
PUBLICATION  DISCONTINUED  7/l/58 
AIR  FORCE 

BANKLINE  OIL  COMPANY 
GA8HIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
iRGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

Y  FIRE  DEPARTMENT 


CIT 


THOMAS 


RI 

lANClSCO 


*ILLIA 

TIOl 


RADIO  : 

.LEXANDER 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
I*;  F  MOITOZA 
'  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  OIST 
CEY  MOT  SPRINGS 
TE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
TATE  DIV  OF  FSTRY 

INION  OIL  CD  OF  CAL 
I  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
CLOSED  6/26/58 
NAT  PARK  SERVICE 
S(  CORPS  OF  ENGINEERS 
lAROLO  R  CMACE 
CAL  OIV  BEACH  *  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEF.RS 

MODESTO   IRRIG  DIST 
MODESTO 
FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  IN 


TOM  \ 


LI  A) 


ROBERT  W  JOHNSON 


1  SOIL  CON  SERVICE 

CLOSED  6/30/58 
CLOSED  6/30/68 
SAN  DIEGO  WATER  CO 

THELMA  F  DOWNER 
LEONARD  A  BOSSANA 
US  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MT  PASS  SERVICE  STA 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  *  PARK 


CLOSED  6/30/'je 
I  S  WB  OBSERVER 
LEWIS  0  PARSONS 

FOREST  SERVICE 
K   I  SCHELL 
T  WATER  RESOURCES 
WEATHER  BUREAU 
CAL  OIV   BEACH   -  PARK 
WB  OBSERVER 


US  I 


SERVICE 


OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
IASONITE  CORPORATION 
:iTY  OF  NEEDLES 
t  S  CIVIL  AERO  ADM 
.  A  WTR  +  PWR  OEPT 

;ITY  OF  NEVADA  CITY 
.ESLIE  SALT  COMPANY 

CLOSED  6/30/58 
rancmo  sierra  vista 
,  a  co  fihe  depi 
i  s  forest  service 
:ay  s  wade 

newport  harbor  oept 

nellie  webb 
imperial  irrig  dist 

i  s  forest  service 
.n  ferndo  vly  times 
EDWARD  L  Thompson 

S  SN  JOAQUIN  IR  DIST 
I  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  7/31/56 
I  S  WEATHER  BUREAU 

ALLARD  A  CALKINS  JR 

RICHARD  PLEINER 

ANDREW  J  BLANEY 


MARINE  CORPS 
Y  OF  OCEANSIDE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEP' 
CORPS  OF  ENGINEERS 
_  A  L  GREEN 
PUBLICATION  DISCONTINUED  6/l/9B 
t  CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY 

W 

0 

LATITUDE 

LONGFTUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

1  PHECIP.  1 

g 

IspecialI 

OKANGE  COVE 

FRESNO 

t 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICIC  MAIftlE  CBEEK  PK 

6491 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

41 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

OfflNOA  BOWMAN 

6302 

CONTRA  COSTA 

37  92 

122  10 

550 

7P 

ARTHUR  M  BOWMAN 

OffLAND 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

264 

6A 

8A 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

690fl 

HUMBOLDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

5P 

9P 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE  1  WSH 

6S21 

BUTTE 

e 

39  30 

121  34 

160 

UA 

llA 

CITY  OF  OROVI LLE 

OBOVILLE  7  SE 

6923 

BUTTE 

a 

39  26 

121  29 

530 

6A 

6A 

ALBERT  E  PALMER 

OROVrLLE  BftrOGE 

65Z5 

BUTTE 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STATlOh 

652e 

BUTTE 

39  32 

121  34 

300 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

OSTBANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  38 

119  33 

8600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

OXNARO 

VENTURA 

33 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

OZENA 

«57( 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

5F 

JEFF  BUTLER 

PACMECO  PASS 

6563 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  MOUSE 

ELDORADO' 

38  45 

120  30 

3440 

6A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

660Z 

LOS  ANGELES 

i: 

34  20 

118  24 

1500 

9P 

E  K  BARH 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

121  22 

920 

12H 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE 

662'> 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  07 

2655 

5P 

5P 

PALMOALE    IRRIG  DIST 

PALMOALE  2  HE 

6629 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  06 

2583 

PALMOALE    IRRIG  DIST 

PALMOALE  CAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  38 

118  05 

2917 

MIO 

MID 

US  CIVIL  AERO  ADM 

PALM  SPRINGS 

6639 

RIVERSIDE 

A 

33  49 

116  32 

411 

5P 

5P 

PALM  SP6S  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

SANTA  CLARA 

23 

BA 

BA 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

665( 

MONTEREY 

2< 

36  21 

121  30 

1635 

9P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORV 

6657 

SAN  DIEGO 

33  21 

116  51 

IP 

MIO 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC  *3C 

6663 

LOS  ANGELES 

3: 

118  23 

210 

5P 

PANOCHE 

667! 

SAN  BENITO 

120  SO 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  JUNCTION 

6«7e 

FRESNO 

27 

36  33 

120  29 

500 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

PARADISE 

666! 

BUTTE 

23 

121  37 

nio 

SA 

8A 

PARADI SE  FIRE  DIST 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

3B  03 

119  40 

7700 

VAR 

s 

HETCH  METCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

669« 

SAN  BEROINO 

34  17 

114  10 

736 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

MONTEREY 

24 

35  93 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PABItFIELD  e  NNK 

FRESNO 

27 

36  01 

120  29 

2640 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

116  09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STATIO^ 

6726 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  33 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROeLES 

673( 

SN  LUIS  OBPO 

24 

39  38 

12''  41 

5P 

5P 

LESTER  M  FRENCH 

PASO  ROeLES  3  NNW 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  43 

: 

PASO  R08LES  CAA  AIRPORT 

67<.Z 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120  38 

803 

MIO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

PATTIWAY 

675* 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3866 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAVNES  CREEK 

6761 

TEMA MA 

23 

40  20 

121  54 

1B50 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

« 

36  36 

118  40 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PENDOLA  GUARD  STATION 

5NTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  34 

1620 

U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

6626 

SONOMA 

IT 

36  14 

122  38 

16 

5P 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PETALUMA  1  N 

662^ 

SONOMA 

17 

36  15 

122  Is 

30 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

36  46 

119  23 

560 

MRS    IDA    H  AKERS 

PIWE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  3?1  F 

6691 

LOS  ANGELES 

29 

lie  26 

3276 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

69  26 

SAN  BENITO 

36  29 

121  11 

1300 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  06 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE  S 

691,6 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

38  56 

122  52 

1550 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

PLACEfiVILLE 

696C 

ELDORADO 

36  44 

120  48 

1890 

6A 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

ELDORADO 

38  44 

120  44 

2795 

BA 

8A 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  1  K 

6963 

ELOOR/DO 

38  44 

120  49 

1785 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLEASANT  MILL  1  NW 

6982 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  05 

60 

CLOSED  6/30/58 

PLYMOUTH 

7000 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

BA 

LORRIN  L  CRAIN 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

IC7 

8A 

8a 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

701* 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

32 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

34  04 

:i7  46 

855 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

* 

38  01 

122  01 

60 

6A 

6A 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

9 

36  04 

119  01 

393 

BA 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

7085 

PLUMAS 

f 

39  46 

120  28 

4638 

4P 

4F 

I  C  BALDWIN 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

id 

35  46 

116  34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35  48 

118  38 

4920 

6P 

7A 

WILLIAM  R  BOOTH 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

11 

37  07 

116  54 

8215 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTRERO  SECO 

7105 

VENTURA 

34  36 

119  26 

PUBLICATION  DISCONTINUED  7/1/58 

POTTER  VALLEY  3  NNH 

MENOOC 1  NO 

22 

39  22 

123  07 

1020 

OTTO  R  HUGHES 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC I  NO 

2Z 

39  18 

123  04 

1100 

RUSSELL  £  NEAR 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1014 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

440 

BA 

POWAY  MUN  WATER  DIST 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7190 

MONTEREY 

36  11 

140  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

10 

36  07 

lie  32 

7200 

VAF 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  RANGER  STATION 

7195 

39  56 

120  57 

3409 

4P 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUINN  RANGER  STATION 

7205 

TULARE 

10 

36  20 

118  35 

8300 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1470 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULOING 

RANCHITA 

7  241. 

SAN  DIEGO 

33 

33  1* 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HANOSeuRG 

7253 

KERN 

19 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

RAYWOOO  FLATS 

7279 

SAN  BEROINO 

34  03 

116  49 

7070 

5f 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

^\ 

40  09 

122  15 

341 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  Fl RE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

SP 

5P| 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANOS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

HID 

2P 

REDLANOS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

9P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT  STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

36  42 

121  10 

305 

MIO 

FOLSOM  state  PRISON 

IRICHMOND 

7<.l* 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

95 

6A, 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 

7416 

CONTRA  COSTA 

37  95 

122  20 

10 

5P 

9P 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

747c 

RIVERSIDE 

2E 

33  57 

117  24 

820 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

U7  20 

1049 

SA 

8A 

:6 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

39  10 

120  30 

6290 

VAf 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

H 

37  27 

116  44 

97  00 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ftOCKLIN 

7516 

38  46 

121  14 

239 

6A 

Raymond  h  johnson 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

2: 

37  19 

lie  52 

loooo 

VAR 

s 

so  CALIF  EOlSON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  58 

lie  21 

9000 

VAf 

s 

CALIF  STATE  EN6 

ROUND  MOUNTAIN 

7960 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2100 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

SAN  BEROINO 

19 

34  12 

117  09 

5965 

STATE  DIV  OF  MWYS 

saches  springs 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

VA( 

s 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

26 

Mid 

MI( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  46 

3690 

VAf 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

9( 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

17 

36  30 

122  26 

255 

6P' 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  I,  HSW 

7646 

36  30 

122  32 

1792 

EDWl N  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

NAPA 

25 

38  34 

122  22 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

39  43 

122  00 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS 

7667 

MONTEREY 

121  39 

G 

AGR  EXTENSION  SER 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

7669 

36  40 

121  36 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO 

24 

SN  LUIS  OBPO  CO  FCD 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7661 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

'250 

9P 

JOE  CASRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7669 

AMADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

s 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7696 

TRINITY 

39 

40  53 

123  35 

623 

8A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  40 

B54 

9* 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

2B 

34  10 

117  40 

2394 

4P 

4P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

35  31 

121  05 

1360 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HQSP 

7723 

SAN  BERDINO 

20 

34  06 

117  16 

1125 

AP 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

6  00 

7A 

CALIF  WTR  *  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  liO  8 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

116  43 

4029 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

SANQERG  WB 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

lie  44 

4917 

MID 

HIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  DIEGO  we  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MIO 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRO  FCOS 

LOS  ANGELES 

26 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIHAS  TANBARK  PLAT 

775( 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

117  46 

2720 

CG 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7759 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

C 

STATE  DIV  OF  MWYS 

SAN  FERNANDO 

7799 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  26 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  30 

1246 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCC 

122  30 

16 

art  SAN  FRANCISCO 

(SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

37  37 

122  23 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

77T2 

SAN  FRANCISCC 

37  47 

122  25 

92 

MIO 

MIC 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

LOS  ANGELES 

2( 

34  09 

117  94 

744 

9P 

PASAOENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC«29BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  92 

1481 

9P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7789 

LOS  ANGELES 

34  06 

118  06 

400 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  CREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  IB 

122  20 

395 

9PI 

9P 

POMPON 10  RANCH 

SAN  JACIMTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  50 

1990 

7P 

TP 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  96 

1960 

STATE  DIV  OF  FSTRV 

SAN  JOAQUIN  fXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA 
SAN  JUAN  GUARD  STATIO 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SAN  PEDRO 
SAN  RAI 


SAN  I 


tMON  1  SSW 


FIRE  STATION 


FERN  FC  432  1 


k  FE  0AM 

I  MARGARITA  2  SW 
I  MARGARITA  BOOSTERI  ' 
k  MARIA 

I  MARIA   14  ENE 
k  MARIA  WB  AIRP( 
I  MONICA 
I   MONICA  PIER 


SANTA  CLARA 

I  BENITO 
ORANGE 

LUIS  OBPO 
A  BARBARi 
SAN  MATEO 


ORANGE 

I  BERDINO 
I  BERDINO 


SI^A  BARBAR. 
SNTA  BARBARA 


LOS  ANGELES 


SNTA  BARBAR. 


LOS  ANGELES 
ANGELES 
VENTURA 


SANTIAGO  0AM 


SIEI 


CIT 


MADRE   1  N 
SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  ST 
SIMI    3  E 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMPf  ( 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SMITH  RIVER  3  WNW 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 


50MESP) 
SOMIS  : 
SOMIS 

SOMIS  : 

SOMIS  ' 
SONOMA 
SONORA 


'  1 


SPADRi 


RANCE  YOSEMITE  I 


'ACIF 


SPRECKELS  HWV  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPPINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 


STA 


KES 


STAYTON  MINE 


STIRLIN 


CIT 


RS 


STOCKTON  DISPOSAL  PLAN 
STOCKTON  CAA  AIRPORT 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RANGER  STA 
STO^Y  GORGE  RESERVOIR 

STOUTS  MEADOW 


LOS  ANGELES 

ANGELES 
ORANGE 
VENTURA 


SONOMA 

MONTEREY 

PLUMAS 

RAMENTO 
DEL  NORTE 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 
MONTEREY 


VENTURA 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 

N  FRANCISCC 

RIPOSA 
INYO 


ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 


TULARE 
PLACER 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 

FRESNO 
FRESNO 
6517  MERCED 
BUTTE 

JOAQUIN 
55e|  SAN  JOAQUIN 


6562  I 


I  JOAQUIN 
I  JOAQUIN 


LEY 


STRAWBERi 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE  PARI 
SURF  2  ENE 
5USANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
5USANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TABLE  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOE 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

THE  GEYSERS 
THERMAL  CAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH; 
THREE  RIVERS  EOlSON  PH 
TIGER  CREEK  POWER  HOUSI 
TOPANGA  RANGER  STA  FC  I 
TORRANCE 
TRABUCD  CANYON 

TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  CENTER  RS 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
ruSTIN  IRVINE  RANCH 
rwENTYNlNE  PALMS 
TWIN  UKES 
KIAM 


SHASTA 
YUBA 

ANGELES 
SANTA  CRUZ 
A  BARBARA 
700|  VENTURA 


8748  LOS  ANGELES 


PLACER 

SONOMA 

VERS  IDE 
VENTURA 
TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ORANGE 


SAN 
ALAM 


9073 
9083 
9087 
9099 


UKIA 


(6>  REACTIVATED  7/l/98 


RINITY 
SAN  BERDINO 
NEVADA 

ANGELES 
SISk IYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

ALPINE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 


121  54 

121  31 

117  31 

'  52 

122  20 
119  28 

118  16 
122  32 

21  59 

117  52 

117  07 

117  04 


,19  50 

119  39 

119  57 

121  56 


120  12 
120  27 
118  29 
lie  30 


120  06 


36  36 
36  10 
36  08 


36  56 
36  56 
36  55 


35  02 
40  52 
39  15 


36  26 
9  36  28 
16  38  26 


117  ' 

118  27 

123  08 

124  06 
122  14 
122  50 
116  28 

122  29 


1025 
2105 
2169 


119  03 

119  04 
122  27 

120  23 


116  39 
120  14 

117  15 


116 
IIB 

121  13 

121  32 

121  20 

121  15 

121  16 

121  23 

122  33 
122  32 

121  56 

121  0* 

118  18 

121  50 

12C  34 


121  26 
lie  17 

119  20 


6226 
5239 
5723 


6226 
6000 
3975 


lie  53 

lie  52 

120  27 

116  36 
118  20 

117  36 


2295 
1695 
9962 
4600 
4035 


E  0  BILLWILLER 

M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,AL  STATE  POLY  COL 
I  S  euR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  NAVY 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 

CLOSED  6/30/56 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA   FIRE  DEPT 
t  5  CIVIL  AERO  ADM 
IN  OISCONIINUEO  7/1/51 
V  STATION  KEYT 
INIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICH 

I  HOWARD 
JAMES  R  JENSEN 
J  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
CO  AGRICULTURAL  COMM 
CLOSED  6/30/56 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

CLOSED  6/30/58 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  A  PWR  *  LIGHT  OEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
'ACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
WILLIAM  G  SANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THEODORE  B  HEUSNER 
HARRY  H  ROEBER 
HISS  E  MC  KINNEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  6/30/58 
CORPS  OF  ENGINEERS 


N  K  LEITHOLD 
IF  DIV  OF  FSTRY 
CLARENCE  F  ELWOBTH' 


CLOSED  6/30/58 
UWTON  INVESTMENT 
RYLWOOD   INVEST  CO 
CLOSED  6/30/5S 
LAURENCE  W  DICKEY 
'  G  *  E  COMPANY 
I  S  .COAST  GUARD 
ff,  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


CO 


:  S  HUTCHISON 
IRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 

♦  E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  CO 
EDGAR  L  KEISTER 
LEROY  KEMP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RANAR  B  KNOX 
STATE  DIV  OF  FSTRV 
:ITY  OF  STOCKTON 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
TIN  P  MUMS 


S  DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
NK  T  STEVENS 
OIV  BEACH  ♦  PARK 
AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 

VID  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

SMITHSONIAN  OBSY 
KERN  CO  FORESTRY 

FIBE  DEPARTMENT 
MUR  E  FRODENBERG 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 


MBS  i 
KERN  ( 


TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

IRS  FAYE  DEWEY 
I  S  CIVIL  AERO  ADM 

CLOSED  6/30/58 
iLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
i  CALIF  EDISON  CO 
G  +  E  COMPANY 
A  CO  FIRE  WARDEN 
TORRANCE  FIRE  DEPT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 

AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA  IR  CO 
I  S  BUB  RECLAMATION 
I  S  FOREST  SERVICE 
MERICAN  P  ♦  C  CORP 
I  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
TULELAI 


I  S  WEATHER 


OEPT  I 


RESOURCES 


CARL  A  PEARSON 

I  S  BUR  RECLAMATION 
THE   IRVINE  COMPANY 

IS  NAT  PARK  SERVICE 

'  G  ♦  E  COMPANY 
ITY  FIRE  DEPARTMENT 

lARJORIE  S  DORY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

u 
< 

o 

M 
•< 

o 

3E 

2 

g 

B 
Z 

OBSQIVATION 
TIME  AND 
TABLES 

e 

I 

OBSERVER 

(UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

915S 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

116  27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND 

SAN  eERDINO 

26 

34  oe 

117  40 

1840 

ROBERT  BEARD 

UPPER  LAKE  7  H 

23 

39  11 

1?3  02 

1520 

4P 

PETER  V  PEDRONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  ST* 

fllT3 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

917T 

HUWOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

9P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

9iea 

37  46 

122  10 

387 

7* 

7A 

: 

e  BAY  MUN  UTL  01  ST 

9iag 

SAN  BENITO 

Zl 

36  36 

121  02 

2050 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SXANO 

23 

3B  22 

122  00 

175 

6P 

OP 

C  J  UHL 

VALLETOH 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  43 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEV  CENTER  3  NE 

0221 

SAN  DtEGO 

33  16 

117  01 

1615 

7i 

C  F  IVERSON 

VALYERW  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

I! 

34  27 

117  51 

3700 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUVS  CITV 

WAREHOUSE  FC  15 

928  ( 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

IIB  27 

695 

BA 

LEONARD  SWINNEY 

VENADO 

92T: 

22 

38  37 

123  01 

1260 

: 

XHN  B  HARPER 

VENTURA 

928' 

VENTURA 

33 

34  17 

119  16 

45 

8A 

ROY  PINrERTON 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

lis  59 

7520 

VAR 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

932! 

SAN  BERDINO 

A 

3*  32 

117  16 

2859 

OA 

BA 

: 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE 

STATION  FC  120 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  06 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

39  49 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

TULARE 

36  20 

119  18 

354 

9A 

TULARE  CO  C  OF  C 

9376 

SAN  01  EGO 

117  13 

5P 

5f 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

9382 

ELDORADO 

120  47 

BA 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1399 

7A 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

40  27 

121  52 

2200 

4P 

4P 

P  G  ♦  e  COMPANY 

WALLACE 

9*IS 

CALAVERAS 

2 

9P 

E  J  FOOTE 

WALMAR  SCHOOL 

9*2t 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

126 

8P 

WESLEY  G  STEELE 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

8A 

RAY  1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9*20 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

122  01 

220 

TOHAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

9P 

5P 

PAUL  LACKAS 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  e 

9A31 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

E  PEDERSON 

WARNER  SPRINGS 

S*N  DtEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

6A 

BA 

KERN  CO  FSTKY  *  F  D 

wASiojA  Patterson  ranch 

SMTa  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

: 

WILBUR  E  PATTERSON 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

0473 

SANTA  CRUZ 

36  56 

121  46 

95 

eA 

BA 

JOHN  L  KISTLER 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

14 

37  32 

119  40 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVtLLE  RANGER  STA 

9490 

TRINITY 

35 

122  56 

2090 

8A 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

SISKIYOU 

i: 

41  25 

122  23 

3630 

BA 

CHESTER   1  KIMREY 

WE LOON  1  WSW 

9512 

KERN 

10 

35  *0 

116  la 

2660 

VERNON  J  BLOUNT 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

119  40 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTHAVEN 

9560 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

265 

7* 

BOSTON  LAND  COti0>ANV 

WEST  POINT   3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

ap 

W  B  MANKER 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

39  11 

120  39 

9200 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

YUBA 

39  02 

121  24 

113 

THOMAS  A  FERGUSON 

WHEELER 

9612 

mEnDOC I  NO 

39  53 

123  55 

50 

5P 

5P 

PACIFIC  COAST  CO 

WHEELER   SPRINGS  2  SW 

961) 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

650 

KENNETH  P  SHELDON 

WHEELER   SPRINGS  7  N 

961Q 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

ROSCOE  G  WILBER 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

37  30 

116  11 

10190 

8A 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MONO 

6 

37  35 

lie  14 

2470 

8A 

UNIVERSI TY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

7a 

EDMOND  E  PAYEN 

WHITTIEB  CITV  MALL 

FC   106  C 

9660 

LOS  ANGELES 

20 

33  59 

116  02 

340 

5P 

K  R  WARREN 

WILL  1 AMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

66 

8A 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILL  ITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9665 

MENDOC I  NO 

7 

39  21 

123  19 

1900 

STATE  DIV  OF  FSTRV 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

BA 

H  R  ALLARD 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

JIM  M  SLACKHORE 

WINTERS 

9742 

YOLO 

23 

36  3? 

121  56 

135 

8A 

BA 

CITY  OF  WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

KERN 

10 

35  43 

lie  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

woodchuck  meadow 

9773 

FRESNO 

LI 

37  02 

lie  54 

9200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFOROS 

977) 

ALPINE 

119  49 

9671 

5P 

5P 

MRS  WILMA    C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  46 

69 

9A 

9A 

COUNTY  OF  YOLO 

WRIGHTS 

9614 

SANTA  CLARA 

37  OB 

121  57 

1600 

BA 

MRS  HAZEL  J  BAR5NESS 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

ELDORADO 

1 

38  51 

120  14 

6600 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

396 

6P 

6P 

RICHARD  W  JONES 

VORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

985) 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREK* 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  36 

2631 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


NEW  STATIONS 


REACTIVATED  STATIONS 
SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 
MILO  5  NE 


NAME  CHANGE 
MOUNT  BALOY  FC  e5F 


NEVADA 

TULARE 


39  20 
36  17 


120  22 

lie  46 


6902 
3400 


US  FOREST  SERVICE 
,  ETHEL  WALKER 


LOS  ANGELES 


I  S  FOREST  SERVICE 


X  1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT, 
17  NORTH  COAST,  16  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN, 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     93  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRlNIT 


<B»  REACTIVATED  7/l/5« 


7  EEL,  6  FEATHER,  9  KAHEAH,  10  KERN,  11  KINGS,  12  KLAMATH,  13  LOS  ANGELES,  14  MERCED,  15  HOJAVE,  16  MOKELUMNE, 
23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  DIEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAQUIN,  26  SANTA  ANA,  29  SANTA  CURA,  30  SANTA  MAR 
■,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WAUER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the     Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
issues,   or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon, 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAH  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription    includes  the    Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

S?S^rSi,)!If**''?''  <=°°<litlo°s  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,  exposure,  etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication    Substation  History-   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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NOVEMBER  195  8 


Northerly  flow  of  cold  air  following  a  storm 
front  moving  southward  across  the  State  on  the 
14th,  caused  the  only  lapse  in  the  otherwise  con- 
sistently warm  month.  Generally  below  freezing 
temperatures  occurred  on  the  following  three  days, 
except  in  coastal  areas  and  at  a  few  favored  in- 
land stations  where  winds  kept  minimum  tempera- 
tures above  freezing.  The  minimum  (27°)  temper- 
ature at  Fresno  on  the  16th  was  the  lowest  ever 
recorded  so  early  in  the  season,  and  equalled  the 
lowest  November  temperature  of  record.  At  Santa 
Maria  the  minimum  (25°)  temperature  on  the  17th 
was  a  new  record  low  for  November. 


STORM  DATA 

A  waterspout  was  observed  by  the  pilot  of  a 
Navy  aircraft  on  the  10th  at  10:34  P. s.t.,  in  an 
area  5-10  miles  northwest  of  Point  Loma. 

Strong  winds,  light  rain,  hail,  blizzards,  and 
freezing  temperatures  occurred  on  the  14th  -  16th 
accompanying  and  following  a  co  Id  front  which 
moved  southward  over  the  State  on  the  14th.  Strong 
winds  in  the  Monterey  Bay  area  drove  a  drifting 
Navy  LCM  ashore  --  two  crewmen  were  rescued; sev- 
eral small  craft  were  torn  from  moorings  and 
washed  ashore;  a  $10,000  pleasure  craft  was  badly 
damaged.  Snow  fell  to  low  elevations  in  the  Sierra 
closing  two  highways,  and  snow  or  hail  whitened 
higher  hills  of  the  San  Francisco  Bay  area  and 
coastal  ranges.  Blizzard  conditions  prevailed 
in  the  mountains  of  southern  California,  closing 


two  major  highways  temporarily.     Damage  to  trees, 
power  lines,    signboards,      and  TV  antennas  from 
strong,  gusty  winds  was  widespread  in  all  south- 
ern areas.     Dust  and  sandstorms  in  desert  regions 
damaged  numerous  automobiles.     Strong  winds  in 
harbor  and  coastal  waters  of  southern  California 
damaged  many  small  boats.     A  barge   loaded  with 
concrete  pipe  capsized  off  Laguna  Beach;  a  70-foot! 
schooner  capsized  in  Catalina  channels,  with  three, 
of  the  crew  presumably  lost;   two  fishermen  swam 
ashore  at  Portuguese  Bend  from  a  capsized  fishing 
boat;  three  men  were  rescued  from  a  capsized  boat 
off  Cabrillo  Beach,  with  a  fourth  man  presumably 
lost;   five  persons  were  rescued  from  a  wreckedl 
cabin  cruiser  at  Point  Loma;   a  $50,000  fishing 
boat  broke  up  in  the  surf  while   attempting  toj 
enter  King's  Harbor  at  Laguna  Beach,  with  the  i 
crew  rescued  by  beach  lifeguards.     Locally  violent,!  j 
gusty,  winds  broke  plate  glass  windows  at  a  North  i 
Hollywood  market,   and  unroofed  a  nearby  storage  ' 
building;  demolished  an  automobile  paint  and  body  ; 
shop  at  National  City;  destroyed  a  film  producer's!  i 
tent  city  near  Indio;   and  demolished  a  newstandi' 
at  Montebello.     Damage   to  crops  from  freezing  | 
temperature  was  light  in  northern  California,  butr, 
heavier  in  southern  areas  where  more  susceptiblelii 
crops  were  in  progress.     Hail  caused  considerablei'J 
damage  to  outdoor  flower  crops  in  the  OceansideJji 
—  Carlsbad  areas.  |p 

il  "■ 

M.P.  Bergerson  ]|k 
Acting  State  Climatologist  P 
U.S.  Weather  Bureau  li! 
San  Francisco,  California  Ir 


MONTHLY  EXTREMES 


Highest  Temperature  93°  on  the  4th  at  Indio  U.S.   Date  Garden,     on  the  6th  at  San  Bernardino  County 
Hospital  and  Sunland. 

Lowest  Temperature  -28°  on  the  17th  at  White  Mountain  2. 

Greatest  Total  Precipitation  12.54  inches  at  Gasquet  Ranger  Station. 

Least  Total  Precipitation  0.00  at  17  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  2.41  inches  on  the  13th  at  Klamath. 
Greatest  Total  Snowfall  14.0  inches  at  Squaw  Valley  Lodge. 
Deepest  Snow  on  Ground  11  inches  on  the  16th  at  Giant  Forest. 
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1  .  9 

83 

8 

28 

17 

255 

0 

0 

2 

0 

.05 

-  1,56 

,04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  PH 

49  .  1 

30.3 

39.7 

_ 

3.5 

55 

3 

1  5 

17 

752 

0 

0 

18 

0 

3.65 

-  3,40 

2,22 

1  4 

2.0 

2 

14 

4 

2 

2 

DE  SABLA 

61  .;m 

38. 4M 

50. OM 

1  .  5 

74 

7 

23 

15 

445 

0 

0 

3 

0 

2.01 

-  4,44 

1  ,08 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

80 

7 

28 

16  + 

0 

0 

3 

0 

1,36 

-  3,16 

1,00 

10 

0 

2 

1 

1 

DOWNIEVILLE  RS 

AM 

56.2 

30.4 

43.3 

_ 

1.7 

72 

7 

19 

17 

544 

0 

0 

19 

0 

2,62 

-  4,60 

1,24 

10 

4 

3 

1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

AC 

66.5 

38,1 

52.4 

1  .  9 

80 

8 

22 

17 

373 

0 

0 

7 

0 

,18 

-  1,47 

,15 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

-AIRFIELD   POLICE  STA 

69  .6 

41 .  7 

55.7 

83 

7 

29 

17 

275 

0 

0 

2 

0 

.08 

.04 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

=ALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

AM 

56. 2M 

28,  IM 

42  .  2M 

1.3 

70 

9 

15 

17 

700 

0 

0 

24 

0 

1,12 

-  .99 

.92 

10 

2 

1 

0 

-OLSOM  DAM 

AM 

66.2 

45.5 

56,9 

80 

6 

28 

17+ 

243 

0 

0 

3 

0 

,33 

,19 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

5RASS  VALLEY 

AM 

63.2 

40.  1 

51,7 

_ 

0.5 

75 

9+ 

21 

17 

393 

0 

0 

4 

0 

2,38 

-  3.30 

,98 

10 

1.5 

T 

15 

4 

2 

0 

1AT  CREEK   PH  1 

AM 

57. CM 

27,  IM 

42,  IM 

_ 

0.7 

71 

9* 

1  5 

17 

697 

0 

0 

22 

0 

,96 

-  .66 

,58 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

JESS  VALLEY 

54.4 

27.  1 

40.8 

5.  7 

55 

6 

1 

17 

724 

0 

2 

23 

0 

1,19 

-  .43 

,56 

10 

5.0 

5 

15 

3 

1 

0 

.AKEPORT 

53  .6 

37,1 

50.4 

75 

7 

17  + 

433 

0 

0 

10 

0 

1,05 

-  2.06 

.55 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

.AKESHORE 

65.9 

3B.5 

52,2 

80 

7  + 

25 

16  + 

377 

0 

0 

5 

0 

1,37 

.57 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

-AKE  SPAULDING 

57.1 

28.8 

43.0 

0.7 

70 

8  + 

8 

17 

554 

0 

2 

20 

0 

3,27 

-4.17 

1.72 

14 

5.0 

5 

15  + 

4 

3 

1 

-AS  PLUMAS 

57.7 

48.0 

57,9 

2.0 

82 

7 

30 

16 

222 

0 

0 

1 

0 

1,00 

-  3.95 

.73 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

*ANZANITA  LAKE  // 

AM 

49  .4 

28,5 

39,0 

60 

9+ 

9 

17 

774 

0 

3 

21 

0 

3,34 

1.51 

14 

2.7 

4 

2 

2 

1ARYSVILLE 

AM 

69.5 

41.4 

55,5 

0.6 

84 

8 

27 

17 

283 

0 

0 

3 

0 

,16 

-  2.06 

.15 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

1C  CLOUD 

AM 

67.9 

28,6 

43,3 

0.3 

70 

9-f 

11 

15 

543 

0 

0 

22 

0 

1,23 

-  4.27 

.54 

10 

T 

T 

19  + 

4 

1 

0 

MINERAL 

AM 

52.0 

27.4 

39,7 

0.6 

64 

9 

9 

17 

749 

0 

3 

26 

0 

3,40 

-  1.91 

1  .  79 

14 

1.0 

1 

18  + 

3 

2 

2 

10NTICELL0  DAM 

AM 

70  .4 

44.0 

57,2 

86 

8 

30 

17 

237 

0 

0 

1 

0 

,  1 1 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

10UNT  SHASTA  WB  CITY   1 IV 

53.2 

31,7 

42,5 

1.0 

71 

8 

14 

17  + 

569 

0 

1 

18 

0 

,95 

-  2.68 

.45 

9 

.9 

T 

19  + 

2 

0 

0 

lEVADA  CITY 

5  7.7 

31,6 

44,8 

2,9 

69 

9 

19 

1  7 

501 

0 

0 

17 

0 

2.09 

-  3.58 

.97 

10 

.0 

0 

15 

4 

2 

0 

IRLAND 

AM 

58.5 

41  .  1 

54,8 

0,3 

84 

8 

29 

15 

303 

0 

0 

4 

0 

.26 

-  1.62 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

)ROVILLE   1  WSW 

AM 

59.5 

42.0 

55,8 

84 

6 

27 

17 

275 

0 

0 

3 

0 

.53 

,26 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

IROVILLE  7  SE 

AM 

55.5 

36,3 

52,4 

2.2 

82 

8 

23 

17 

366 

0 

0 

4 

0 

,50 

-  2.93 

,45 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

ARADISE 

AM 

65.6 

42,5 

54,6 

81 

8 

27 

17  + 

306 

0 

0 

3 

0 

1.74 

,91 

10 

.0 

0 

2 

2 

0 

LACERVILLE 

AM 

61.1 

34,9 

46,0 

0.6 

72 

9  + 

21 

16 

501 

0 

0 

9 

0 

1.10 

-  3,32 

,52 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

LACERVILLE    I FG 

AM 

52.8 

44,4 

53,5 

73 

9  + 

25 

16 

334 

0 

0 

4 

0 

1,47 

,51 

10 

1 

0 

ORTOLA 

58.0 

22,7 

40,4 

1.6 

70 

8  + 

2 

17 

733 

0 

2 

27 

0 

,85 

-  1,15 

,38 

14 

2 

17  + 

3 

0 

0 

UINCY  RS 

AM 

55. R 

26,9 

41,9 

0.2 

75 

8 

15 

17 

587 

0 

0 

24 

0 

2.30 

-  2.48 

1,22 

10 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Station 

Teir 

peialure 

Ptecipilation 

Average 
Maximum 

«  E 

o  i 
<  s 

a 
< 

Departure 
from  Long 
Term  Means 

X 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

Dat-s 

Total 

1 

a 

From  Long 

Term  Means  i 

Q 
S 

z 

o 

* 

Q 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Max. 

Total 

1      Max.  Depth  1 

1      on  GrouncJ  j 

1 

a 

S 

1  00  Of  More 

5  e 
^< 

o  1 

^  J 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

67.5 

42.9 

55.2 

0.7 

83 

7 

28 

17 

297 

0 

0 

4 

0 

.13 

2.14 

.05 

13 

T 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  2 

66.6 

45.5 

56.1 

1.8 

79 

5 

3  2 

17 

264 

.  74 

3.32 

.35 

9 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ROCKLIN 

AM 

68.1 

38.2 

53.2 

0.1 

60 

9  + 

24 

1  7 

348 

J: 

J: 

.30 

1.95 

.30 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

66  .6 

42.2 

54.4 

1.3 

81 

7 

2  7 

1  7 

310 

.09 

1.41 

.07 

14 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

68.1 

44.5 

56.4 

2.1 

61 

7 

30 

1 7 

257 

^ 

^ 

.15 

1.43 

.12 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

AM 

63.8 

47.7 

55.8 

80 

7 

35 

15 

276 

0 

0 

0 

0 

1.25 

.56 

10 

.  0 

0 

3 

1 

0 

SIERRA  CITY 

AM 

60.2 

34.3 

47.3 

75 

6  + 

15 

1  7 

525 

0 

0 

8 

0 

3.45 

1.02 

10 

3.5 

3 

16  + 

4 

4 

1 

SIERRAVILLE  RS 

AM 

56.7 

22.7 

39.7 

1.4 

73 

9+ 

0 

1 7 

750 

0 

1 

26 

1 

.97 

1.80 

.32 

15 

4.0 

3 

16  + 

3 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

68.3 

40.3 

54.3 

2.4 

82 

7+ 

28 

29  + 

314 

0 

0 

3 

0 

.17 

1.46 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

59.2 

36.3 

47.8 

75 

6 

20 

17 

511 

0 

0 

5 

0 

3.92 

1.64 

1  4 

1.3 

1 

16  + 

3 

2 

2 

TURNTABLE  CREEK 

AM 

65. 3M 

45.  7M 

55. 5M 

61 

7 

32 

15  + 

280 

0 

0 

2 

0 

1.06 

.74 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

TWIN  LAKES 

50. OM 

24.  IM 

37.  IM 

3.2 

60 

8 

833 

29 

2.84 

1.05 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

80 

8 

21 

17 

1.49 

- 

1.82 

.53 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

VACAV I LLE 

69.6 

42.3 

56.0 

2.0 

85 

7 

26 

17 

271 

1 

.12 

2.49 

.10 

1  4 

.0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA  PH 

63.7 

41.8 

52.8 

75 

7 

25 

17 

357 

0 

0 

1.26 

- 

2.58 

.59 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

WALNUT  GROVE 

69.2 

40.0 

54.5 

80 

7 

25 

17 

305 

.00 

.00 

.0. 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

AM 

69.9 

40.0 

55.0 

84 

8 

25 

15 

294 

.01 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

AM 

59.6 

40.8 

55.2 

1.2 

85 

8 

28 

1 7 

290 

0 

.16 

1.54 

.13 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WINTERS 

AM 

71.7 

43.0 

5  7.4 

86 

7 

28 

1 7 

232 

1 

^ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

AM 

70.0 

39.8 

54.9 

0.8 

85 

8 

25 

17 

300 

T 

1.90 

T 

10 

.  0 

Q 

0 

0 

Q 

DIVISION 

49.  7 

1.18 

NORTHEAST  INTERIOR  BASINS 

BOCA 

AM 

53.7 

18.5 

36.1 

1.0 

72 

9 

-  6 

17 

858 

0 

2 

28 

2 

.76 

- 

.98 

.31 

15 

5.0 

4 

18  + 

3 

0 

0 

BRIDGEPORT 

5A.8 

14.5 

34.  7 

72 

8 

-  8 

1  7 

902 

0 

2 

29 

1 

.15 

.08 

15 

1.8 

1 

15 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

AM 

52.9 

29.4 

41.2 

1.5 

72 

1 

10 

17 

709 

0 

2 

21 

0 

1.56 

.07 

.77 

1  4 

3.1 

2 

15 

2 

2 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

AM 

53.3 

21.5 

37 . 5 

69 

9 

0 

17 

821 

0 

2 

30 

1 

1.90 

.91 

14 

9.0 

7 

16 

5 

1 

0 

DOYLE  5  SSE 

AM 

53  .9 

25.0 

40.0 

70 

9 

4 

17 

745 

0 

2 

2  3 

0 

.88 

,53 

1  5 

8.0 

7 

15 

2 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

55.5 

28.8 

42.2 

3.6 

67 

8  + 

7 

17 

678 

0 

2 

2  1 

0 

1.74 

.13 

.73 

10 

4.0 

2 

17+ 

3 

2 

0 

LAKE  CITY 

AM 

53. 4M 

30. 7M 

42.  IM 

3.5 

67 

9 

9 

17 

690 

0 

2 

1 9 

0 

2.66 

.50 

1.36 

1 4 

3 

2 

2 

MONO  LAKE 

51.3 

28.2 

39.8 

70 

8 

13 

17 

750 

0 

2 

2  3 

0 

.31 

.13 

15 

3.0 

2 

0 

0 

SOUAW  VALLEY   LODGE  '• 

49  .0 

21.0 

35.0 

55 

6 

-  7 

17 

892 

0 

^ 

28 

1 

2.07 

.85 

14 

14.0 

9 

15  + 

4 

2 

0 

SUSANVILLE  AP 

54.2 

26.4 

40.3 

-  0.6 

70 

6 

10 

17 

733 

^ 

2 

2  5 

0 

.91 

- 

1.14 

.38 

10 

1.5 

0 

3 

0 

0 

TAHOE 

AM 

47.4 

25.5 

37.0 

1.5 

55 

9 

6 

17 

833 

0 

2  8 

0 

.78 

- 

2.50 

.46 

14 

6.5 

5 

1  5 

3 

0 

0 

TRUCKEE  RS 

AM 

49  .5M 

18.9 

34.  3M 

-  2.4 

68 

9 

-  4 

17 

920 

30 

2 

1.52 

- 

.  96 

.50 

14 

9.5 

6 

15 

4 

2 

0 

WOODFORDS 

58. 2M 

30.7 

44.  5M 

3.9 

75 

8 

4 

1  7 

555 

^ 

1.30 

- 

.96 

.56 

10 

4.0 

4 

15 

3 

1 

0 

DIVISION 

38.8 

1.27 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

59.0 

38.7 

53.9 

1.5 

80 

8 

25 

1  7 

326 

0 

.45 

- 

5.34 

.24 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY 

R 

65  .4 

48.5 

57.0 

1.5 

76 

8 

40 

15  + 

235 

.16 

- 

2.25 

.11 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

BURL INGAME 

53  .4 

4  5.1 

54.3 

73 

8 

32 

1  7 

312 

0 

.09 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

AM 

66.7 

45.5 

55.2 

80 

8 

31 

1  7 

263 

2 

.01 

1.76 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

AM 

70.7 

39.5 

5  5.2 

85 

9 

23 

1  7 

290 

0 

0 

.19 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  RAY  2  NNW 

AM 

63.9 

44.  3 

54.1 

0.0 

70 

21  + 

32 

1 7 

317 

0 

1 

0 

.50 

- 

2.16 

.16 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOLLISTER 

71.0 

38.1 

54.6 

0.3 

84 

8 

24 

17 

304 

0 

0 

.55 

- 

.  77 

.26 

14  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

KING  CITY 

73  .6M 

37. 9M 

55  .  6M 

1  .  2 

85 

1 

20 

17 

271 

0 

.19 

.58 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE 

AM 

70  .4 

39.1 

54.8 

0.4 

85 

9 

27 

17 

303 

0 

.14 

- 

1.37 

.07 

■14 

T 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

59.9 

44 . 0 

57.0 

2.5 

82 

8 

31 

15  + 

236 

0 

0 

3 

0 

.34 

- 

2.42 

.19 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

AM 

55.7 

43.7 

55.2 

81 

9 

30 

17 

290 

0 

0 

1 

0 

.05 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

58  .7 

45.4 

57.6 

79 

8 

36 

17 

216 

0 

0 

0 

.51 

.27 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

AM 

66.0 

45.9 

56.5 

79 

9  + 

30 

17+ 

251 

0 

0 

3 

0 

.34 

.21 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

58. 4M 

43. 5M 

51  .OM 

2.3 

71 

6 

18 

15 

413 

0 

1 

5 

0 

1.23 

- 

1.44 

.65 

14 

2.0 

2 

15 

3 

1 

0 

NACIMIENTO  DAM 

72. 9M 

38  •  2M 

5  5  •  5M 

85 

8+ 

20 

17 

279 

0 

0 

4 

0 

.22 

.15 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

AM 

67  .6M 

45. 4M 

56.  5M 

78 

9 

33 

15 

251 

0 

0 

0 

0 

.16 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WS  AP 

R 

55  .5 

46.0 

5  5.8 

2.0 

77 

8 

33 

17 

259 

0 

0 

0 

0 

.09 

- 

1.85 

.04 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORINDA  BOWMAN 

67.5 

3  8.6 

53.2 

62 

8 

24 

17+ 

345 

0 

0 

6 

0 

.25 

.10 

13 

T 

0 

1 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

66  .4 

42.3 

54.4 

78 

8 

28 

17 

312 

0 

0 

1 

0 

.13 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

73.3 

33.7 

53.5 

1.2 

65 

8 

14 

17 

335 

0 

0 

16 

0 

.13 

- 

1.03 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

70  .5 

36.0 

53.3 

82 

8 

18 

17 

345 

0 

0 

13 

0 

.12 

.05 

14  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

73  .2 

36.1 

54.7 

0.4 

86 

8 

20 

17 

303 

0 

0 

10 

0 

.44 

- 

.  54 

.15 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PISMO  BEACH 

71.7 

48.0 

59.9 

87 

3 

29 

17 

184 

0 

0 

1 

0 

.15 

.14 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

60  .8 

49  .  2M 

55  .  OM 

_  0  ^  ^ 

68 

26 

17 

0 

0 

0 

0 

.  29 

- 

1.17 
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41  .6 

54.4 

78 

27 

1 6 

309 

0 

0 

2 

0 

.  64 

.37 

1 1 

.0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

58.0 

46.2 

57.1 

1  .  1 

80 

8 

33 

17 

230 

0 

0 

0 

0 

.23 

- 

.94 

.18 

14 

.0 

0 

1 

0 

0' 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

AM 

73.8 

47.  1 

60  .  5 

2.  3 

33 

1 6 

155 

0 

0 

0 

0 

.32 

1.38 

.28 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MATEO 

57.9 

44.4 

56.2 

1.  1 

77 

8  + 

33 

17 

251 

0 

0 

0 

0 

.09 

2.13 

.06 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

M 

M 

M 

32 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

SANTA  CRUZ 

57.2 

42.0 

54.5 

-  0.3 

75 

21 

31 

18 

304 

0 

0 

2 

0 

.37 

- 

2.37 

.12 

15  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

AM 

57.4 

43. 9M 

5  5  .  7M 

78 

9 

32 

17 

278 

0 

0 

1 

0 

.12 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

AM 

69.2 

38.  1 

5  3.7 

-  1.0 

82 

9  + 

24 

17+ 

334 

0 

0 

8 

0 

.14 

- 

1.92 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

AM 

58.2 

41.7 

55.0 

0.7 

76 

24+ 

26 

17 

295 

0 

0 

2 

0 

.30 

- 

1.71 

.12 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

55.4 

.25 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

67.7 

41.8 

54.8 

0.4 

88 

7 

25 

17 

310 

0 

0 

2 

0 

.03 

1.20 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP   PLT  3 

AM 

59.4 

39.  3 

54.4 

81 

9 

24 

17 

318 

0 

0 

6 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MTN 

AM 

69.5 

43.3 

55.4 

1 .  2 

83 

9  + 

27 

17+ 

254 

0 

0 

3 

0 

.61 

1.86 

.36 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

AUBERRY 

58.4 

40.0 

54.2 

3.  1 

78 

8  + 

21 

17 

318 

0 

0 

3 

0 

.55 

1.77 

.31 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVENAL  9  SSE 

AM 

68. 5M 

40. 3M 

54. 4M 

80 

9 

25 

18 

315 

0 

0 

5 

0 

.33 

.17 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

58.4 

43.8 

55.1 

-  0.1 

61 

9 

30 

17 

264 

0 

0 

3 

0 

.36 

.05 

.23 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  CREEK  PH  1 

56.1 

40.4 

49.3 

'0.5 
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2 

0 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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11 

T 

0 

2 

0 

0  1 

57.0 

36.9 

47.0 

75 

9 

10 

1 7 

534 

0 

1 

6 

0 

D  1.70 

.97 

12 

8 

3 

1 

0  1 

73.2 

48.4 

50.8 

1.4 

88 

7 

32 

18 

155 

0 

0 

1 

0 

T 

-  .32 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  J 

69. 8M 

39, 2M 

54. 5M 

2.2 

83 

5 

20 

17 

317 

.22 

-  .26 

.22 

11 

.0 

0 

1 

0 

0  ■ 

66.8 

35.5 

51.2 

81 

9 

18 

17 

409 

0 

0 

12 

0 

.28 

.24 

11 

T 

0 

1 

0 

0  ■ 

79.7 

M 

M 

92 

3 

4 

0 

0 

.02 

-  .30 

.02 

11 

0 

0 

0 

0  H 

74.0 

51,3 

62.7 

0.7 

89 

9 

36 

18 

135 

0 

0 

0 

0 

.53 

.24 

.38 

15 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

53.9 

42,5 

2 1 

17 

347 

0 

0 

4 

0 

.05 

-  .37 

.05 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

53.9 

37,9 

45,9 

- 

0.4 

71 

5 

17 

17 

565 

0 

0 

6 

0 

.93 

-  2.01 

.58 

11 

2.0 

2 

1 

Q  9 

50.8 

35,0 

42.9 

0.4 

55 

8  + 

10 

15 

556 

0 

2 

9 

0 

.47 

-  .81 

.33 

11 

3.0 

2 

11 

2 

0 

°  m 

79.9 

43.8 

61.9 

91 

2 

26 

18 

120 

2 

0 

3 

0 

T 

15+ 

.0 

0 

0 

0 

0  ■ 

69.1 

39.6 

54.4 

0.9 

84 

7 

23 

17 

320 

0 

0 

6 

0 

.00 

-  .32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

oB 

72.3 

41,2 

55.8 

0.9 

87 

8+ 

21 

18 

253 

0 

0 

4 

0 

,19 

-  .20 

.19 

12 

T 

0 

1 

0 

66  .5M 

M 

M 

80 

9 

0 

0 

0 

.75 

.08 

.42 

11 

.0 

0 

2 

0 

0.1 

67.7 

33.7 

50.7 

2.5 

82 

9 

15 

17 

420 

0 

0 

12 

0 

.25 

-  .19 

.25 

11 

.0 

0 

1 

0 

°l) 

41.8 

13.5 

27.7 

55 

7 

-  9 

19  + 

1C78 

0 

4 

28 

6 

.84 

,51 

11 

11.0 

5 

11 

3 

1 

oB 

28.4 

11.9 

20.2 

37 

21  + 

-28 

17 

1340 

0 

16 

30 

4 

1.23 

.67 

1 1 

13.0 

7 

15+ 

3 

1 

°  I 

53.6 

.32 

w 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  HOLLYWOOD 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAI 
OXNARD 

PALOMAR  MTN  OBSY  P 
PASADENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  W8  //R 

SAN  DIEGO  WB   AP  R 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN   MARCOS  RANCH 

SAN  PEDRO 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

UCLA 

UPLAND 

VISTA 

WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

8LYTHE  CAA  AP 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

BRAWLEY  2  SW 

CANTIL 

COW  CREEK 

DAGGETT  CAA  AP 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GREENLAND  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIEOD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MECCA   3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES   CAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SQUIRREL   INN  2 

TABLE  MOUNTAIN 

THERMAL  CAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


See  Reference  Noles  Following  Statron  Index 
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CTON  ESCONDIOO  FC2618E 
DIN  RS 
LAMO  1  N 
LDERPOIHT 

LISO  CH  OAT  MT  FC*46 

LPINE  1  W 
LTADENA 

LTUHAS  RS 
IGIOLA 

NGWIN  PAC  UNION  COL 


>50C  OIL  ANAHEIM  1 

JBERRY 

IBURN 

'ALON  PLEASURE  PIER 
lENAL  9  SSE 

USA  CITY  PARK   FC  1*3 
iCKUS  RANCH 
Xtft  9  NNH 
XERSFIELD  WB  AP 
LCH  PH 

RRETT  0AM 

RSTOH 

AUHONT 

AUMOHT  PUMPING  PLANT 
AUNONT   1  E 

L  AIR  FC  10 

N  LOMOND 

RKELEY 

B  BAR  RS 

S  BEAR  LAKE  DAM 

S  CREEK  PH  1 

3  DALTON  DAM  FC  223  BE 

»  PINES  PARK  FC  81 

;  SUR  STATE  PARK 

(  TUJUNGA  DAM  FC  *6 

iHOP  HB  AP 

iHOP  UNION  CARBIDE 

tCK  MTN  2  S 


the  caa  ap 

:a 

II TA 

IREGO  DESERT  PARK 

:rego  sprgs  a  nne 

LEVARO 
OUET  CANTON 
HAN  DAM 

DLEY 

HLEY  2  SH 

A  BERRY  IMPERIAL 
A  CITY 
A  DAM 
DGEPORT 

DGEVILLE  *  NNH 

OKS  FARNHAM  RCH 
SH  CREEK  RS 
LARDS  BAR  PH 
BANK  FIRE  DEP  FC  226B 
9ANK  WB  AP 

.IN6ANE 
1EY 

rONHILLOW 
UON 

tILLO  NH 
4UHA  DAM 

kVERAS  BIG  TREES 
■XICO  2  NE 

STOGA 

AHAN  RS 


PARDEE 

SAN  LUIS  OBISPO 
lY  RS 

'GA  PARK  PIERCE  COL 


OH  DAM 

lAY  BULL  RUN  RCH 
DERO 

LVILLE  SAlfYER 

R  GROVE 
RVILLE 
ERVILLE  PH 
LENGE  RS 
SWORTH  HEYNEMAMH  RCH 

SI«)RTH  FC  2*  0 
BY  VALLEY  DAM 
TER 

0  EXP  STATION 
A  VISTA 

3  RS 

ENONT  POMONA  COLLEGE 
CSBURG 

tAKE  HIGHLANDS 
:ROALE  i  SSE 

IN6A 

INGA  14  NV 
fi  FC53D 

IAN  FISH  HATCHERY 
U 

ITE  PH 
jJLiA  1  SSI* 
NID  3  E 

|«AN  IRRIG  DIST 


1.^6 
1.38 
1  .99 


NG  HOUGHTON  RANCH 


E  CANYON 
E  «LLS 

CUT  cm  X  N 


.18   1.67  ,15 


Day  of  month 


10     11  12 


13     14  15 


.45 
.08 
1.30 


16     17  18 


19     20  21 


.01  T 
.04  .03 
.53 


.68 
.04 
1.84 


22    23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


.07  .01 
T 

.02     .82  .20 


1.36  .49 
IB  lollovLoc  i 
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Day  of  month 


CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC2B38 
CULVER  CITY 
CUMM INGS 
CUNN INGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
DAVI S  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 
DENA  IR 
OE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 
OOWNlEVlLLE  RS 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNN IGAN 

DUNSMUIR  RS 

BUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCU8B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 

FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FOLSOM  0AM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
6ARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GA50UET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

GLENDALE  STAPENHORST 
GLENOORA  WEST 
GLCNNVILLE 

GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 

GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVI LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  36*. 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AF6 

HANFORD 
HANSEN  0AM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 
HAT   CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

HEALDSeURG 
HEALDSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 
HILTS 

HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 

HOLL ISTER 
HOOPA 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTINGTON  LAKE 

IDBIA 

IDYLLWILO  RS 
IMPERIAL 


.01 
1.49 

,00 
7.06 


3.99 
2.91 
1.74 


1.27  1.10 


1.59 
1.50 
.32 


3.93 
.26 
1  .59 


1.61 
.51 
1.74 


'•.76 
1.42 
1.15 


.05     .05  ,02 


1.24  ,05 
.05 

.07 


.07 
.17 
.07 


1.42 
-15 
1.09 


13     14  15 


.36 

1.97  1.67 


.26 

.42    1.10  .36 
.22 

.16  .65 
.01  .15 


19     20     21    22    23    24    25    26    27  28 


.97  .39 
.07 


.62     .15  .03 
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CALIFORNIA 

CONTINUED  NOVEMBER  1958 


Station 

■3 

Day  oi  month 

MM 

3 

4  1 

5  6 

7   1   8   1  9 

10 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22    23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INVOKERH 

INTOKERN  ARMITAOE 
IOWA  HILL 

.21 

T 
T 

2.7C 

.96 

T 

,14 

.26 

1  .04 

.31 

T 
T 

.01 

.25 

T 

T 

IRON  ttTN 
JESS  VALLEY 
JOHN&ONDALE 
JOICE  ISLAND 
JUL  1  AH  tfVnOLA 

.09 

.82 
•  06 

i.ec 

T  .04 

.58 
.10 

,57 

.07 
.04 

.02 

T 

.  38 
.05 

.15 
.70 

,14 

,12 
,95 

T 

.04 

.01 

JUNCAL  DAM 
KEE  RANCH 
KELL006 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 

.01 
.  24 
.96 
.74 
.62 

T 

.07 

.62 
.12 
.69 

.24 

.09 
.06 

.17 
.03 

.02 

.04 
.06 

T 

!47 
.02 

KERLINGCR 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITr   1  SSW 

.06 
.37 
.57 
.29 
.23 

.06 
.15 
.16 

.32 
.29 
.29 
.04 

.05 
,13 

,03 

KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 

KLANATH  R 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

.3C 
■  19 
9. S3 

T 

.22 

.11 

.59 

1.43 

.07  .69 

•  20 

T 

.16 

.09 

.16 

.01 

.20 

2,41 

.02 
.54 

.06 

.06 
.07 
.13 

T 

.04 

T 

,15 

.25 

LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 

.06 

1.29 
2.6« 
1.05 

.01 

.09 

.37 
.07 
1  .03 
,15 

.08 
1.03 

T 

.43 

1.36 
,16 

.05 
.07 
.17 

.  12 

.55 

,17 

.02 

LAKE SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LA  MESA 
LANCASTER 

1.37 
>  S3 

3.27 
.65 
.2« 

.03 

,51 

.65 

T 

.01 

.19 

.40 

.23 

.11 

.25 

1.72 

T 

.06 
.06 

.23 
.  19 

.33 
.10 

.19 

.54 

T 

LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

1.00 
1.19 
.21 
.00 
.12 

.01 

.73 
,04 

.12 

.23 
.21 

,20 

,19 

T 

,73 

,05 

,01 

LINDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  fC  230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKWOOO 

.2A 

.10 
.  lA 
.25 
.11 

.14 

,05 
.07 

.10 
.25 

T 

.07 

.10 
.02 
.04 

T 

LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 

.45 

.  12 
.16 
.03 
.01 

.04 

.03 
.03 
.01 

.34 

T 
T 

.07 

T 

.08 
.01 

T 

.11 

,04 

,01 

LONG  BEACH  CAA  AP 
LOS  ALAPtOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WS  CITY  R 
LOS  BANDS 

T 

.17 

T 
T 

.07 

T 

.10 
T 

.02 

T 

.03 

T 
T 

T 

.04 

T 

.03 

.02 

T 
T 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

LOS  GAT OS 

LOS  GATOS  A  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LVTLE  CREEK  PH 

.30 
■  34 
.39 
.12 
.62 

.10 
.19 
.14 
.12 

.53 

,05 

,15 

.09 

.20 
T 

.04 

.11 
.05 

LYTLE  CHEEK  RS 
MADERA 

MAO  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
HANZANITA  LAKE  // 

.50 
.24 

*.9* 
.06 

3.34 

.53 
T 

.03 

.15 

,05  .0*. 

.62 
.01 
1.45 

.45 

.05 

.25 

1,30 
.02 
1.51 

.24 
.10 
.05 
,08 

.  14 

.38 

T 

1.15 
.16 

•  1 1 

.03 

T 

MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ  3  S5E 
MARTINEZ  FIRE  STA 

.29 
.76 
.47 
.09 
.05 

.04 

,01 
.51 
.17 
.06 

.28 
.06 

T 

T 

.06 

T 

.24 
.18 
.03 
.01 

,03 

NART5VILLE 
MATHER 
MC  CLOUO 
MEADOW  LAKE 
MECCA  »  SE 

•  16 
1.13 
1.23 
.95 
.00 

.01 

,16 
.58 

,23 

.18 

,05 
.  11 

.50 
,28 

T 

.02 
.54 

T 
T 

T 

T 

.15 

.02 

HEHDOTA  DAN 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MtODLETOWN 

.13 
.07 
D  .27 
2.44 
.80 

.01 

.04 
.05 

.61 

.25 

.02 
.17 
.97 
.20 

.03 

.55 
.03 

,06 

D  .  10 
.11 

T 

.03 

T 

.28 

MIDDLEWATER 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  &PENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 

.34 
«74 
3.40 
3.58 
•  SO 

.01 

.02 

.62 

T 

1.40 
.10 

.22 
.59 

.43 

,13 
.37 

.76 

1,79 

.42 

.01 

.01 
.03 

.11 

.02 

.02 

T 

T 

.02 

.02 
1.05 

.15 
.56 

MODESTO 
HOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 

.11 
•  13 
.31 
.51 
.11 

.19 

.03 
.02 

.02 
.13 

.02 

.03 
,27 

.04 

.05 
,07 
.18 
,05 
.03 

.02 
.02 

MOORPARK  1  SSE 
MOROMGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  8ALDY  FC  BSF 
MOUNT  DANAHER 

.03 
.32 
0  1.70 
.57 
2.30 

.71 

.11 
.37 
.39 
.21 

,03 

.97 
.16 

D 

.62 

.21 

,05 

.62 

.31 

,14 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC  338B  // 

.34 
1.23 
.15 
.95 
.20 

.09 
.45 

,09 
.IS 

.05 
,17 

.03 

.01 
,30 

.21 
.65 

.05 

.04 
.30 

.04 

• 

,15 

.06 

T 

MUIR  WOODS 
HACIMIENTO  DAM 
NAPA 

HAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 

.75 
.22 
.09 
■  12 

T 

.25 

T 

.22 
.15 
.04 
.07 

T 

.27 

.05 
.05 

,01 
.07 

T 

T 

NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  M  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC   32  C 

.3C 
2.09 
.  16 
.35 
.20 

.97 
.05 

.06 

.05 
.  14 

.08 

.19 

.50 

,06 
.05 

,03 

.01 

.  1  3 

NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NILAND 

NORTH  FORK  RS 

.03 
.08 
.06 
.00 
.79 

.03 
.02 
.06 

,30 

.06 
.11 

T 

.03 

.27 

,08 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 

.00 
1  .99 

.03 

,04 

,51 

.04 
.61 

.  12 

.13 

.17 

.oa 
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Day  of  month 
13  I  14  I  15 


OAKLAND  W8  AP 
OAKVILLE    I  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIOE  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 

OJAI 
OL INDA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE   7  SE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARO 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC    33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMOALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST   FC  43 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 
PATTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE   STA  2 
P lEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISHO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

PLACEfiVI LLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  ftS 

RAMONA  5PAULDIN6 
RANCHITA 
RANDSBURG 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  UB  AP 

REDDING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  C I TY 
SA6EHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC1308 
5ANDBEPG  W8  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 

SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DAM  FC't25B£ 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MARCOS  RANCH 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 


.09 
.  36 
1.19 
.05 
.03 

.08 


.13 
.IS 

.09 


1.42  1.10 


.05 
.10  .29 


.21  .37 
T 

.10  .13 


.38  .10 

i.ie 


.73  ,30 
.30 


.06  .01  T 
.17  .02 


.23 

.82  .02 


1.02  .12 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13  14 


15 


SANTA  MARGARITA  2  SI 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SA»rrERS  BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 

SHINGLE 
SIERRA  CITV 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  EC  *15 
SKAG6S  SPGS  LAS  LOMAS 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOLEOAO 
SOMESBAR   1  N 
SOW  IS  3  HE 

SOMIS  3  fin 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPADRA  PAC  FC   356  C 

SPRECKELS  MWY  BRIDGE 
SPR1N6VILLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 

STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
5UNLAN0 
SUSANA  KNOLLS 
SUSAHVILLE 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  R5  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

THUCKEE  RS 

TULELAKE  /, 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 
UKIAH 
UKIAH  **  W 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 
UCLA 

UP1.AND 
'  UPPER  LAKE  7  W 
'  UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUVS  CITV  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
f  VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
I  VINTON 

VISALIA 

VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL  STA  FC102B 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WESTMAVEN 

WEST  POINT    3  SW 
WHEELER 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC   106  C 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

WOOOFORDS 
ifOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
>'ORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 

fREKA 


.07 
.10  .10 


.66  .55 
.li*  T 
.15  .59 
.20 


.08  .12 
.1*  .52  .02 
.0*     .12  .03 


22     23     24     25     26  27 


28     29     30  31 


.58      .04  .02 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Day 

01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Ave 

66 
35 

64 
34 

62 
37 

62 
44 

64 

38 

66 

32 

66 
43 

30 

47 

57 
21 

56 

23 

44 

28 

33 
22 

30 
19 

30 
9 

35 
13 

46 

20 

50 
21 

56 
27 

60 
24 

62 
21 

61 
18 

60 
20 

66 
24 

63 

20 

68 
18 

66 

22 

55.5 
25.6 

78 

55 

76 

50 

70 
51 

68 
58 

73 
53 

69 
58 

74 

55 

71 
54 

73 

52 

63 
41 

58 

38 

60 
39 

62 
44 

54 
43 

46 

32 

57 
25 

48 

28 

52 
38 

53 
30 

53 
48 

60 
49 

61 
51 

65 
48 

58 
42 

54 
44 

69 
46 

63 
41 

63 

38 

60 
31 

59 
31 

62.0 
43.8 

77 
44 

80 
43 

85 
45 

85 
48 

84 
48 

86 
45 

80 
48 

81 
47 

79 
46 

69 
48 

60 
43 

65 
44 

70 
42 

67 
42 

61 
48 

52 
32 

57 
29 

69 
28 

78 
39 

78 
40 

78 
41 

76 
42 

79 
43 

76 
42 

75 
49 

66 
49 

70 
41 

74 
41 

75 
36 

75 
41 

73.6 
42.6 

67 
25 

65 
32 

63 
34 

67 

39 

66 

39 

68 
30 

68 
41 

64 
37 

64 
34 

69 

22 

64 

20 

53 
18 

58 
26 

45 
28 

33 
1  8 

38 
13 

36 
5 

39 
15 

40 
32 

55 
25 

65 
22 

63 
18 

61 

25 

60 
22 

62 
20 

59 
23 

60 
18 

60 
12 

60 
13 

62 
20 

57.9 
24.2 

70 
45 

70 
47 

72 
48 

70 
47 

74 
53 

74 

50 

76 
51 

76 
53 

58 
46 

57 

35 

62 
43 

62 
41 

60 
40 

54 
37 

46 
26 

45 
30 

48 
28 

45 

33 

59 
40 

65 
42 

64 
44 

68 
44 

70 

50 

64 

49 

62 
45 

67 
48 

68 
47 

63 
46 

63 
43 

62 
43 

63.1 
43.1 

75 
45 

75 
47 

78 
45 

77 

58 

79 

52 

75 
52 

88 
57 

81 
47 

71 
50 

68 
49 

68 
49 

63 
37 

70 
37 

62 
61 

57 
39 

54 
40 

53 
25 

55 
30 

65 
34 

65 
36 

65 
35 

70 
34 

66 
34 

60 
41 

60 
45 

70 
47 

72 
39 

61 
33 

66 
34 

63 
33 

67.7 
41.6 

75 
45 

75 
45 

76 
45 

78 
46 

78 
44 

60 
48 

80 
55 

80 
44 

81 
49 

72 
48 

67 
47 

69 
34 

69 

36 

70 
44 

60 
36 

58 
38 

66 
24 

55 
29 

59 
33 

64 
33 

65 
32 

67 
34 

70 
32 

68 
34 

61 
42 

63 
45 

72 
41 

73 
33 

65 
32 

66 
30 

69.4 
39.3 

76 
49 

75 
49 

77 
48 

75 
47 

76 
46 

78 

51 

75 
50 

83 

49 

83 
48 

79 
49 

75 
41 

66 
40 

67 
42 

64 
45 

55 
37 

47 
27 

44 

27 

50 
30 

61 

36 

63 
37 

69 
45 

72 
44 

71 
42 

74 
44 

74 
52 

74 
53 

71 
39 

67 
43 

73 
45 

72 
44 

69.6 
43.3 

73 
47 

73 
47 

73 
46 

72 
46 

73 
47 

75 
49 

78 
48 

78 
49 

77 
47 

76 
48 

53 
36 

61 
46 

66 
41 

62 
39 

62 
36 

56 
36 

54 
21 

59 
26 

60 
32 

60 
34 

60 
35 

66 
34 

71 
36 

73 
43 

73 
42 

74 
42 

74 

36 

73 
36 

74 
36 

72  ■ 
35 

68.4 
40.0 

7) 
51 

75 
41 

75 
48 

76 
49 

77 
51 

76 
50 

78 

50 

78 
52 

79 
5! 

66 
49 

64 
39 

62 
36 

64 
38 

67 
42 

51 

30 

49 

30 

52 
29 

52 
31 

53 
38 

64 
40 

65 
40 

69 
42 

65 
39 

67 
44 

67 
45 

67 
47 

68 
44 

70 
40 

70 
41 

70 
40 

66.9 

42.3 

72 
52 

75 
53 

74 

51 

70 

53 

71 
51 

69 

52 

72 
56 

69 

58 

67 
57 

68 
47 

66 
49 

65 
49 

66 
50 

69 
48 

67 
42 

59 
37 

57 
38 

57 
41 

66 
45 

73 
44 

68 
47 

66 
43 

65 
44 

62 
49 

62 
54 

66 
48 

67 
46 

63 
43 

57 
42 

68 
42 

66.9 
47.7 

78 
54 

77 
49 

75 
47 

76 
47 

75 
48 

76 

48 

78 
50 

73 
50 

80 
55 

79 
51 

61 

37 

64 

36 

66 
35 

68 
40 

64 
34 

55 
32 

51 
26 

52 
25 

59 

29 

66 

35 

70 

35 

66 

34 

69 
38 

65 
47 

69 
48 

69 
39 

66 
36 

70 
34 

70 
32 

68.5 
40.3 

75 
38 

77 
39 

80 
40 

78 
53 

84 
53 

82 
43 

81 
52 

84 
43 

81 

48 

68 
49 

57 
45 

67 
41 

72 
34 

64 
38 

64 
34 

39 
28 

46 

20 

53 
17 

60 

22 

69 
27 

71 
31 

72 
30 

72 
31 

69 
35 

75 
49 

72 
51 

70 
52 

78 
37 

64 

30 

64 

22 

69.6 
37.7 

73 
48 

75 
46 

77 
47 

78 
50 

79 
52 

83 

52 

83 
52 

82 
51 

85 
55 

84 

55 

75 
54 

70 
52 

65 
44 

67 
46 

75 
40 

56 
37 

52 
35 

50 
27 

54 
29 

62 

32 

66 

36 

68 

37 

70 
38 

70 
39 

65 
45 

69 
51 

74 
48 

73 
46 

66 
34 

66 
31 

70.4 
43.7 

76 
49 

76 
49 

76 
49 

77 

50 

76 
52 

78 

53 

77 
51 

79 
53 

81 
55 

60 

50 

63 
48 

67 
41 

69 
43 

66 
43 

51 
37 

47 

32 

53 
30 

59 
31 

58 
34 

65 
36 

68 
39 

67 
39 

69 

40 

67 
45 

72 
51 

70 
62 

68 
45 

77 
41 

70 
37 

70 
39 

68.4 
43.6 

72 
36 

77 
33 

82 
34 

83 
36 

84 

36 

85 
37 

88 
38 

83 
39 

85 
38 

83 
41 

65 
44 

57 
45 

63 
34 

71 
34 

69 
34 

52 
32 

50 
22 

57 
22 

65 
25 

77 
30 

78 
30 

80 
31 

80 
30 

83 
29 

78 
31 

75 
47 

65 
33 

70 
33 

70 
31 

72 
29 

73.3 
33.8 

73 
40 

75 
40 

78 
40 

78 

81 
44 

81 
44 

79 
44 

82 
47 

83 
48 

77 
47 

60 
45 

65 
45 

70 
38 

67 
46 

62 
37 

48 
33 

47 
22 

52 
23 

58 
24 

67 
30 

72 
37 

72 
32 

71 
34 

64 
34 

72 
37 

70 
51 

71 
42 

64 
36 

64 

26 

62 
26 

66.6 
37.9 

67 
45 

72 
46 

75 
47 

79 
50 

80 
49 

80 
52 

84 

52 

80 

52 

83 
49 

79 
42 

60 
45 

48 
42 

54 
39 

64 
39 

59 
37 

48 
24 

48 

22 

50 
25 

61 
31 

68 
39 

70 
42 

74 
45 

75 
46 

75 
48 

74 
60 

69 
49 

63 
39 

66 

39 

65 
40 

67 
40 

67.9 
42.2 

75 
39 

76 
42 

82 
43 

80 
45 

81 

84 
48 

81 
48 

83 
47 

79 
48 

69 
49 

49 
45 

60 
43 

65 
36 

61 
40 

51 

38 

50 
24 

53 
20 

54 

35 

66 
43 

70 
52 

74 
50 

75 
46 

75 
42 

76 
40 

70 
50 

66 

50 

68 
37 

65 
42 

67 
47 

69 
36 

69.1 
42.4 

75 
41 

74 
43 

75 
41 

74 
44 

76 
45 

77 
43 

70 

80 
45 

70 
46 

64 
45 

65 
36 

63 
32 

67 
39 

66 
43 

52 
36 

51 
33 

60 

25 

64 

29 

68 
34 

72 
36 

74 

37 

72 
36 

75 
37 

72 
43 

69 
44 

67 
46 

70 
40 

68 

33 

70 
32 

71 

32 

69.0 
38.7 

71 
55 

68 
54 

68 
53 

73 
54 

73 
51 

69 
54 

73 
55 

76 
54 

64 
48 

64 
49 

63 
47 

64 
46 

58 
46 

54 
40 

54 
41 

58 
40 

56 
45 

58 
45 

66 
45 

70 
46 

69 
48 

69 
48 

69 
46 

63 
53 

63 
64 

63 
52 

66 
46 

67 
45 

65 
45 

66 
46 

66.4 
48.6 

62 
47 

77 
49 

71 
49 

65 
48 

70 
48 

74 

50 

74 

75 
47 

64 

38 

59 
43 

59 
35 

60 
41 

56 
37 

44 

31 

46 

22 

46 
23 

49 
29 

42 
37 

47 

39 

52 
43 

49 
41 

46 
41 

48 
41 

49 
40 

52 
41 

60 
41 

52 
36 

53 
28 

64 
30 

57.2 
39.3 

46 
24 

50 
26 

60 
28 

62 
26 

63 
31 

60 
29 

57 
31 

58 

31 

58 

38 

42 
28 

36 
27 

38 
25 

36 
26 

36 
17 

38 
16 

21 
10 

31 
-  5 

33 
3 

38 
15 

33 
17 

39 
21 

44 

30 

42 
23 

54 
26 

45 
37 

42 
35 

47 
27 

46 
26 

40 

20 

40 

20 

44.5 
23.6 

62 
44 

63 
45 

63 
47 

64 
47 

65 
47 

67 
48 

66 

50 

72 
48 

68 
52 

69 
37 

47 
35 

51 
32 

56 
39 

49 
33 

34 
21 

35 
16 

36 
20 

50 
26 

57 
37 

62 
41 

64 
48 

62 
46 

63 
45 

63 
48 

61 
46 

59 
48 

56 
41 

61 
40 

59 
42 

60 
42 

66.1 
40.4 

73 
29 

74 
27 

78 
28 

82 
29 

80 
32 

79 
34 

82 
35 

78 
34 

74 
34 

69 
40 

55 
37 

65 
30 

65 
25 

68 
30 

42 
26 

37 

46 
5 

55 
13 

68 
20 

71 
25 

72 
27 

72 
25 

74 
27 

61 
29 

70 
31 

64 
43 

64 

32 

65 
21 

66 
17 

64 
14 

67.1 
27.3 

54 
30 

57 
29 

55 
28 

61 
40 

62 
41 

60 
37 

60 

40 

60 

39 

52 
40 

57 
35 

46 

22 

46 
24 

49 

29 

50 
32 

35 
6 

15 
-  2 

29 
5 

40 
18 

46 
26 

50 
31 

51 
33 

53 
33 

52 
31 

53 
36 

49 

32 

46 
26 

46 
27 

49 
26 

62 
29 

52 
31 

49.6 
28.5 

58 
43 

60 
44 

62 
45 

63 
42 

63 
45 

66 
48 

66 
46 

67 
51 

53 
36 

45 
31 

54 
34 

56 
38 

50 
38 

41 

20 

28 
16 

32 
15 

42 
20 

41 

32 

55 
38 

63 
44 

62 
45 

63 
45 

63 
46 

58 
47 

59 
45 

53 
41 

62 
37 

56 
40 

58 
41 

57 
37 

55.3 
38.4 

81 
47 

85 
46 

86 
47 

88 
49 

89 
50 

89 
50 

88 
51 

88 
54 

88 
53 

83 
55 

74 
56 

67 
47 

75 

77 
45 

68 
54 

57 
40 

59 
30 

63 
34 

71 
37 

76 
41 

80 
45 

80 
45 

61 
41 

79 
43 

79 
50 

76 
57 

79 
48 

73 
46 

73 
43 

75 
38 

77.6 
46.3 

80 
51 

83 
52 

83 
50 

85 
52 

86 
53 

88 
54 

87 
53 

87 
56 

88 
55 

82 
56 

74 
54 

65 
49 

74 
46 

78 
46 

66 
45 

55 
40 

56 
35 

60 
34 

66 
35 

75 

40 

76 
47 

77 
48 

79 
45 

76 
44 

77 
51 

75 
59 

77 
60 

72 
46 

72 
42 

72 
42 

75.8 
47.7 

56 
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66 
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67 
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67 
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45 
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49 
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38 

51 
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69 
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67 
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49 
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69 
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72 
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49 

69 
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59 

68 
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63 
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52 
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41 
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32 

56 
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41 

66 
44 

65 
42 

64 
41 

63 
47 

59 
50 

63 
52 

59 
44 

62 

39 

6C 
41 

60 

39 

63.4 
45.  1 

65 
35 

65 

30 

67 
29 

67 
37 

69 
32 

70 
28 

70 
35 

70 
28 

71 

33 

62 

32 

51 

20 

54 
19 

56 

27 

55 
39 

45 
18 

35 
15 

34 
11 

40 

20 

39 
31 

46 
30 

46 

27 

57 
23 

58 
21 

53 
22 

56 
22 

58 
24 

61 
19 

55 
15 

58  55 
17  16 

56.  3 
25.2 
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4L0ERP0INT 


ALTURA5  R5 


ANGWIN   PAC  UNION  COL 


ANTIOCH   1  E 


ANTIOCH  PUMP   PLT  3 


AVALON  PLEASURE  PIER 


AVENAL   9  SSE 


BACKUS  RANCH 


BAKER   9  NNW 


BAKERSF lELD   WB  AP 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEAUMONT   1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BIG   BAR  RS 

BIG   BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  PH  1 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLUE  CANYON  WB  AP 

8LYTHE 

8LYIHE   CAA  AP 

BOCA 

BONITA 

BORREGO  SPRG5  3  NNE 

BOWMAN  DAM 

BRAWLEY  2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

eURBANK   WB  AP 

BURLINGAME 

BURNEY 


MAX. 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
KIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


BUTTONWILLOW 
CABBILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS   BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAWP  PARDEE 

CANOSA   PARK    PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANTON  DAM 

CATHAY   BULL    RUN  RCH 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDAR  OROVE 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHKO   EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT   POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

9)ALINeA 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

CORONA 

COVELO 

COW  CREEK 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT  CAA  AP 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

OEER  CREEK  PH 
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01  Month 

01 

a 

1 

2 

3 

4 
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7 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

81 

76 

76 

77 

77 

77 

79 

78 

80 

81 

69 

64 

68 

68 

66 

56 

51 

53 

58 

60 

62 

69 

67 

68 

64 

69 

66 

68 

74 

71 

69.2 

M  I  N 

45 

44 

43 

44 

44 

47 

47 

46 

46 

47 

46 

36 

35 

37 

36 

32 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

31 

35 

40 

50 

41 

34 

30 

30 

37.6 

MAX 

79 

74 

85 

76 

71 

71 

69 

68 

67 

68 

61 

68 

77 

70 

62 

56 

62 

62 

69 

74 

75 

74 

65 

66 

65 

64 

71 

68 

72 

71 

69.3 

M  I  N 

53 

51 

57 

56 

52 

54 

55 

60 

56 

59 

52 

55 

52 

52 

51 

42 

44 

51 

52 

52 

51 

46 

51 

54 

57 

61 

57 

49 

56 

53.0 

MAX 

80 

81 

83 

90 

86 

63 

86 

65 

62 

72 

64 

66 

69 

72 

67 

56 

56 

61 

70 

81 

82 

82 

62 

67 

74 

77 

7C 

77 

60 

75 

76.9 

M  I  N 

48 

41 

45 

46 

47 

48 

46 

48 

52 

52 

43 

37 

36 

36 

37 

34 

25 

36 

36 

45 

49 

42 

46 

46 

52 

52 

44 

47 

45 

46 

43.6 

MAX 

60 

62 

64 

68 

68 

70 

68 

70 

71 

62 

46 

54 

52 

56 

38 

30 

36 

42 

42 

60 

66 

61 

64 

68 

60 

62 

64 

65 

64 

61 

58.5 

M  I  N 

33 

34 

34 

36 

38 

38 

40 

40 

41 

38 

32 

26 

30 

32 

20 

19 

12 

18 

28 

32 

32 

31 

32 

36 

34 

38 

31 

30 

26 

28 

31.4 

MAX 

51 

63 

70 

68 

71 

66 

71 

71 

67 

58 

52 

54 

53 

48 

35 

36 

39 

49 

57 

53 

45 

41 

44 

45 

44 

45 

39 

39 

46 

»9 

52.4 

MIN 

38 

32 

35 

40 

38 

32 

35 

32 

42 

34 

21 

22 

33 

29 

20 

1 1 

14 

26 

36 

27 

31 

29 

26 

30 

27 

25 

23 

17 

22 

21 

28.3 

MAX 

71 

73 

77 

84 

84 

88 

63 

85 

83 

63 

52 

62 

70 

68 

55 

47 

55 

56 

66 

68 

74 

78 

74 

78 

70 

65 

71 

62 

65 

69 

69.9 

MIN 

34 

29 

34 

38 

36 

38 

39 

38 

38 

36 

41 

45 

33 

32 

41 

29 

19 

34 

45 

49 

38 

29 

30 

28 

41 

t« 

30 

35 

42 

28 

35.9 

MAX 

74 

75 

76 

78 

76 

78 

78 

78 

79 

70 

61 

63 

66 

68 

53 

50 

52 

53 

61 

63 

63 

64 

69 

69 

63 

64 

66 

68 

70 

69 

67.3 

MIN 

52 

52 

51 

51 

50 

50 

51 

51 

53 

48 

41 

45 

45 

45 

32 

28 

32 

34 

39 

39 

43 

43 

44 

45 

47 

48 

44 

43 

44 

45 

44.5 

MAX 

82 

85 

89 

86 

83 

90 

78 

81 

75 

66 

69 

70 

71 

69 

59 

54 

62 

65 

76 

82 

84 

84 

85 

76 

73 

70 

70 

76 

78 

77 

75.5 

M  I  N 

42 

43 

47 

45 

44 

45 

51 

50 

54 

55 

48 

44 

36 

42 

37 

33 

23 

36 

51 

39 

41 

36 

37 

39 

53 

54 

39 

37 

36 

31 

42.3 

MAX 

76 

79 

80 

80 

84 

83 

83 

64 

76 

67 

65 

70 

70 

63 

55 

56 

51 

58 

61 

72 

75 

73 

74 

60 

74 

76 

74 

67 

67 

68 

70.6 

MIN 

36 

36 

39 

42 

43 

41 

44 

42 

49 

48 

48 

39 

33 

51 

40 

32 

17 

20 

23 

25 

33 

28 

28 

33 

46 

49 

39 

30 

22 

22 

36.0 

MAX 

60 

63 

62 

60 

64 

64 

64 

65 

55 

50 

49 

50 

46 

45 

30 

31 

38 

36 

54 

48 

46 

48 

47 

46 

48 

50 

50 

46 

46 

50.4 

MIN 

30 

34 

32 

39 

36 

32 

34 

35 

36 

34 

29 

23 

30 

28 

20 

18 

11 

29 

27 

32 

30 

29 

27 

32 

28 

36 

22 

22 

22 

28.9 
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74 

73 

74 

74 

74 
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59 

63 

66 

59 

46 

49 

50 

60 

60 
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69 

66 

71 

68 

71 

69 

66 

74 

70 

67,0 

MIN 

46 

43 

44 

43 

45 

46 

46 

45 

49 

48 

37 

39 

35 

42 

29 

20 

24 

26 

31 

33 

36 

35 

35 

36 

41 

49 

36 

36 

35 

34 

38.2 

MAX 

62 

62 

69 

67 

70 

64 

70 

72 

62 

63 

57 

60 

52 

46 

39 

48 

40 

49 

55 

62 

62 

63 

58 

62 

57 

62 

60 

61 

63 

64 

69.4 

MIN 

37 

37 

42 

40 

39 

37 

34 

40 

43 

36 

25 

27 

40 

30 

25 
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1 8 

31 

35 

32 

29 

29 

29 

33 

29 

36 

27 

27 

28 

29 

31.9 

MAX 

66 

65 

61 

66 

68 

70 

70 

68 

M  I  N 

28 

26 

28 

28 

29 

29 

30 

31 

MAX 

72 

70 

60 

62 

60 

62 

65 

64 

66 

65 

46 

41 

49 

49 

34 

33 

29 

32 

47 

52 

55 

59 

58 

52 

58 

47 

55 

46 

47 

52 

»2.» 

MIN 

34 

32 

38 

43 

46 

36 

44 

42 

44 

35 

24 

18 

30 

26 

19 

16 

1  0 

14 

31 

32 

31 

30 

29 

27 

28 

29 

25 

19 

22 

25 

29.4 

MAX 

7B 

78 

78 

81 

81 

60 

85 

80 

67 

69 

71 

66 

66 

58 

54 

53 

53 

51 

64 

69 

70 

73 

67 

70 

63 

64 

73 

70 

71 

70 

69.1 

M  I  N 

46 

49 

54 

48 

46 

46 

47 

48 

51 

42 

36 

34 

41 

36 

30 

25 

26 

36 

34 

35 

37 

38 

35 

43 

40 

45 

36 

34 

35 

34 

39.6 

MAX 

61 

63 

65 

69 

69 

73 

66 

72 

74 

68 

45 

55 

53 

62 

43 

35 

32 

40 

51 

62 

65 

65 

65 

65 

61 

61 

56 

60 

64 

63 

59.5 

MIN 

37 

37 

37 

38 

40 

41 

42 

42 

44 

36 

33 

29 

32 

36 

15 

1  7 

1  5 

22 

32 

35 

36 

35 

36 

37 

37 

40 

32 

33 

31 

32 
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MAX 

63 

66 

65 

67 

65 

70 

67 

70 

65 

50 

52 

54 

48 

45 

33 

35 

40 

36 

54 

56 

58 

59 

52 

53 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

55.1 

MIN 

26 

29 

26 

40 

30 

27 

28 

28 

32 

34 

22 

17 

27 

29 

13 

1 1 

7 

29 

34 

25 

22 

21 

20 

29 

22 

36 

16 

18 

15 

15 

24.3 

MAX 

77 

77 

76 

78 

79 

76 

83 

79 

67 

66 

69 

65 

66 

65 

54 

53 

53 

51 

62 

68 

68 

72 

66 

67 

62 

69 

72 

70 

67 

67 

68.2 

MIN 

46 

45 

45 

50 

46 

46 

48 

49 

58 

46 

37 

36 

43 

49 

27 

24 

24 

42 

38 

38 

40 

37 

38 

44 

40 

48 

36 

33 

34 

31 

40.6 

MAX 

76 

80 

75 

70 

69 

69 

70 

62 

67 

67 

69 

56 

61 

63 

68 

69 

68 

65 

64 

64 

MIN 

49 

51 

49 

50 

55 

55 

52 

52 

48 

53 

42 

40 

37 

39 

44 

45 

42 

49 

56 

45 

MAX 

77 

73 

85 

84 

80 

87 

76 

78 

71 

63 

56 

66 

70 

66 

58 

58 

59 

67 

77 

80 

80 

81 

81 

75 

72 

66 

66 

75 

74 

75 

72.7 

MIN 

47 

46 

47 

50 

50 

50 

49 

45 

47 

47 

48 

49 

45 

46 

36 

29 

32 

37 

41 

46 

44 

45 

48 

52 

54 

45 

43 

39 

39 

44.3 

MAX 

73 

74 

76 

80 

79 

79 

79 

62 

79 

68 

66 

66 

66 

70 

61 

53 

53 

56 

55 

64 

62 

65 

69 

67 

63 

63 

66 

71 

67 

66 

68.0 

MIN 

45 

45 

45 

47 

43 

46 

47 

46 

53 

43 

40 

31 

33 

39 

29 

23 

32 

37 

36 

34 

31 

34 

39 

44 

46 

39 

33 

34 

30 

38.7 

MAX 

70 

73 

71 

71 

72 

75 

75 

74 

63 

61 

65 

65 

61 

50 

49 

52 

54 

60 

61 

62 

63 

65 

70 

69 

69 

64.6 

MIN 

40 

43 

58 

45 

53 

50 

45 

41 

46 

48 

33 

37 

47 

38 

28 

22 

22 

42 

41 

49 

47 

30 

27 

25 

28 

39.5 

MAX 

68 

73 

77 

78 

74 

78 

80 

80 

82 

62 

62 

67 

70 

67 

53 

50 

56 

56 

49 

64 

71 

73 

73 

75 

67 

67 

73 

74 

73 

69 

66.7 

MIN 

50 

53 

56 

56 

55 

57 

58 

55 

51 

46 

44 

44 

45 

47 

38 

34 

31 

31 

33 

43 

45 

45 

47 

46 

47 

50 

47 

37 

39 

37 

45.7 

MAX 

76 

76 

77 

76 

77 

62 

81 

81 

62 

67 

67 

67 

69 

65 

60 

63 

53 

62 

59 

66 

70 

68 

71 

65 

69 

70 

73 

72 

70 

70.1 

MIN 

45 

44 

45 

46 

45 

47 

48 

48 

50 

51 

38 

36 

35 

36 

34 

24 

26 

26 

31 

33 

39 

34 

34 

36 

47 

49 

35 

34 

32 

39.0 

MAX 

71 

71 

72 

72 

73 

75 

76 

76 

69 

58 

60 

60 

60 

55 

43 

45 

49 

50 

66 

65 

69 

69 

66 

67 

61 

66 

70 

69 

69 

68 

64.7 

MIN 

49 

46 

47 

50 

48 

49 

50 

53 

50 

42 

38 

33 

40 

37 

25 

28 

32 

37 

40 

41 

44 

39 

49 

45 

50 

42 

45 

44 

42 

42.1 

MAX 

74 

74 

78 

78 

79 

79 

82 

77 

70 

66 

69 

66 

76 

65 

56 

52 

52 

54 

60 

66 

66 

70 

65 

65 

61 

69 

72 

69 

66 

65 

68.0 

MIN 

45 

45 

43 

46 

45 

48 

45 

47 

45 

45 

50 

35 

35 

45 

29 

28 

24 

40 

40 

36 

32 

36 

34 

41 

40 

38 

36 

32 

32 

30 

38.9 

MAX 

80 

77 

75 

76 

75 

75 

77 

77 

80 

82 

60 

63 

67 

67 

64 

53 

48 

52 

58 

60 

62 

67 

67 

66 

65 

69 

70 

67 

70 

69 

67,9 

MIN 

43 

44 

44 

45 

47 

49 

49 

49 

50 

52 

39 

38 

38 

41 

38 

28 

27 

30 

32 

35 

35 

36 

40 

42 

50 

38 

38 

34 

32 

39.7 

MAX 

81 

85 

82 

85 

82 

85 

78 

77 

75 

74 

61 

69 

71 

68 

64 

59 

62 

68 

77 

80 

81 

63 

63 

75 

74 

68 

71 

76 

77 

78 

75.0 

MIN 

43 

42 

43 

43 

44 

45 

45 

52 

50 

53 

43 

46 

41 

43 

45 

26 

38 

51 

48 

44 

37 

38 

39 

52 

51 

45 

46 

45 

36 

43.6 

MAX 

65 

65 

70 

68 

70 

71 

73 

73 

72 

59 

57 

60 

60 

54 

56 

44 

50 

51 

48 

58 

60 

60 

62 

59 

60 

58 

62 

60 

66 

60 

61.1 

MIN 

46 

44 

40 

45 

42 

44 

43 

40 

42 

39 

26 

30 

33 

42 

27 

" 

28 

29 

39 

40 

36 

33 

33 

36 

38 

36 

32 

23 

24 

35.0 

MAX 

86 

85 

85 

88 

87 

90 

89 

89 

83 

76 

78 

78 

73 

70 

62 

59 

60 

65 

68 

74 

72 

73 

66 

74 

76 

80 

76 

70 

66 

76.0 

MIN 

54 

54 

53 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

53 

50 

50 

48 

41 

34 

35 

41 

44 

44 

43 

46 

52 

55 

50 

60 

42 

40 

49.0 

MAX 

59 

59 

59 

58 

65 

60 

63 

61 

56 

59 

56 

55 

48 

49 

53 

59 

56 

65 

60 

57 

59 

58 

53 

56 

60 

64 

61 

58.1 

MIN 

43 

50 

53 

51 

55 

56 

56 

52 

39 

41 

52 

40 

34 

26 

34 

47 

53 

54 

45 

46 

42 

44 

42 

40 

35 

36 

44 

44.9 

MAX 

68 

75 

74 

76 

74 

79 

77 

80 

77 

67 

65 

68 

67 

66 

57 

55 

56 

53 

55 

63 

65 

65 

70 

67 

60 

63 

64 

67 

63 

65 

66.7 

MIN 

51 

51 

49 

52 

51 

53 

56 

51 

56 

50 

45 

43 

45 

52 

38 

35 

31 

40 

44 

41 

43 

40 

42 

49 

49 

52 

44 

39 

40 

37 

45.6 

MAX 

83 

78 

63 

78 

73 

75 

70 

68 

68 

68 

69 

71 

70 

65 

59 

65 

70 

82 

81 

82 

MIN 

50 

48 

50 

51 

49 

50 

58 

60 

59 

52 

52 

49 

51 

45 

41 

39 

42 

47 

50 

42 

50 

55 

50 

45 

44 

*^ 

48.6 

MAX 

73 

71 

72 

72 

75 

73 

76 

73 

74 

80 

50 

55 

61 

66 

62 

48 

42 

49 

57 

56 

65 

73 

72 

73 

70 

70 

69 

70 

72 

66 

66.3 

MIN 

35 

34 

37 

37 

38 

37 

38 

40 

39 

40 

39 

29 

30 

32 

32 

1  5 

19 

21 

25 

25 

31 

31 

30 

36 

47 

46 

30 

28 

28 

25 

32*5 

MAX 

57 

64 

68 

70 

74 

77 

73 

77 

76 

74 

53 

43 

53 

61 

63 

34 

38 

43 

47 

53 

55 

63 

68 

64 

67 

64 

67 

64 

62 

60 

61.1 

MIN 

25 

25 

27 

32 

30 

34 

35 

33 

39 

40 

34 

38 

27 

27 

31 

20 

13 

24 

30 

40 

26 

26 

26 

27 

37 

43 

32 

32 

30 

22 

30.3 

MAX 

75 

77 

79 

79 

82 

81 

83 

82 

82 

70 

59 

67 

70 

70 

53 

54 

49 

54 

62 

68 

71 

75 

73 

67 

72 

76 

73 

65 

64 

65 

69.9 

MIN 

43 

45 

49 

50 

52 

50 

50 

53 

50 

51 

47 

45 

42 

46 

36 

30 

26 

24 

30 

32 

39 

38 

40 

38 

50 

54 

44 

34 

30 

33 

41.7 

MAX 

77 

75 

78 

82 

81 

81 

82 

83 

80 

69 

76 

69 

69 

74 

62 

57 

52 

55 

54 

64 

65 

68 

71 

70 

65 

63 

71 

72 

69 

67 

70.0 

MIN 

51 

47 

46 

47 

49 

48 

50 

48 

55 

51 

36 

37 

50 

32 

38 

28 

35 

41 

37 

34 

36 

34 

44 

43 

51 

44 

36 

37 

33 

42.1 

MAX 

70 

76 

68 

70 

70 

66 

60 

45 

56 

58 

61 

44 

31 

35 

49 

59 

63 

62 

61 

63 

55 

63 

60 

60 

52 

58 

62 

58.4 

MIN 

30 

30 

34 

35 

32 

34 

35 

40 

35 

29 

24 

24 

23 

19 

6 

21 

18 

26 

25 

23 

18 

28 

30 

41 

29 

23 

17 

17 

26.6 

MAX 

63 

63 

65 

59 

59 

58 

59 

64 

53 

52 

47 

49 

51 

48 

39 

34 

35 

41 

41 

40 

41 

41 

46 

49 

51 

54 

50 

47 

38 

37 

49.1 

MIN 

34 

33 

32 

35 

34 

33 

35 

36 

37 

38 

29 

27 

30 

39 

20 

17 

15 

25 

32 

30 

30 

30 

29 

33 

31 

36 

26 

27 

27 

25 

30.3 

8««  r«f«r«ac«  aot«B  follovtog  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

76 

76 

78 

79 

78 

78 

80 

81 

72 

65 

66 

68 

70 

63 

55 

56 

55 

70 

62 

7C 

66 

69.0 

43 

43 

46 

44 

45 

47 

47 

50 

49 

34 

35 

34 

49 

30 

33 

24 

29 

32 

33 

36 

29 

34 

40 

38 

46 

39 

34 

32 

30 

3S.4 

66 

69 

71 

70 

72 

70 

58 

58 

56 

52 

40 

41 

43 

62 

61.5 

42 

41 

42 

42 

43 

45 

44 

44 

49 

38 

33 

48 

39 

26 

23 

24 

33 

37 

39 

38 

38 

40 

43 

38 

39 

37 

36 

35 

38.4 

78 

80 

79 

63 

66 

66 

59 

50 

50 

53 

72 

71 

72 

46 

50 

48 

51 

45 

43 

41 

43 

28 

28 

29 

35 

44 

36 

38 

40 

39 

38 

54 

59 

63 

62 

67 

66 

67 

66 

69 

58 

42 

46 

57 

57 

34 

23 

26 

41 

44 

54 

52 

58 

53 

55 

53 

50 

5  3 

58 

53.3 

22 

24 

25 

29 

27 

26 

27 

27 

29 

32 

19 

21 

23 

26 

8 

12 

0 

4 

27 

27 

25 

24 

20 

24 

25 

27 

24 

15 

16 

14 

21.6 

67 

65 

65 

69 

69 

70 

72 

69 

65 

57 

54 

58 

59 

52 

42 

38 

36 

5  3 

57 

61 

55 

5 1 

56.2 

34 

34 

34 

35 

36 

35 

36 

35 

36 

39 

32 

28 

29 

32 

24 

24 

19 

23 

33 

30 

30 

29 

28 

30 

30 

32 

28 

27 

26 

24 

30.4 

63 

61 

66 

69 

69 

66 

68 

64 

70 

66 

46 

47 

51 

58 

40 

31 

28 

53 

52 

55 

5 1 

46 

53.9 

30 

32 

32 

38 

36 

30 

37 

37 

42 

35 

21 

1 1 

22 

40 

10 

12 

4 

10 

26 

29 

27 

25 

26 

29 

28 

31 

24 

18 

1? 

18 

26.0 

78 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

76 

71 

55 

55 

58 

60 

49 

38 

43 

45 

7 1 

71 

67 

66 

68 

68 

64.1 

32 

30 

32 

32 

35 

34 

34 

35 

36 

42 

30 

31 

29 

33 

23 

16 

14 

20 

27 

27 

27 

26 

26 

28 

32 

41 

29 

25 

24 

22 

29.1 

73 

73 

75 

76 

72 

76 

67 

65 

65 

57 

63 

66 

61 

45 

47 

45 

47 

50 

44 

37 

37 

41 

29 

39 

39 

39 

39 

37 

41 

5C 

35 

72 

77 

79 

84 

84 

85 

88 

84 

83 

63 

78 

68 

64 

73 

73 

61 

54 

5  4 

59 

66 

71 

67 

69 

73.6 

56 

59 

60 

60 

61 

63 

60 

63 

62 

60 

60 

55 

50 

52 

48 

40 

36 

35 

39 

45 

48 

51 

52 

50 

51 

56 

55 

55 

44 

44 

52.5 

80 

61 

66 

66 

54 

52 

46 

52 

66 

64 

67 

7] 

68 

67 

66.6 

44 

46 

44 

49 

43 

46 

46 

44 

45 

39 

39 

32 

35 

48 

26 

34 

22 

32 

39 

35 

36 

35 

35 

42 

41 

45 

34 

30 

28 

28 

36.1 

71 

61 

54 

63 

80 

76.4 

41 

38 

40 

40 

41 

42 

44 

53 

44 

53 

49 

52 

41 

42 

50 

34 

32 

26 

28 

31 

33 

34 

35 

35 

46 

52 

41 

3( 

30 

32 

39.9 

8 1 

69 

65 

72 

72 

60 

58 

77.0 

54 

56 

56 

57 

56 

55 

51 

46 

45 

54 

48 

51 

48 

48 

50 

36 

37 

38 

40 

45 

46 

51 

50 

51 

51 

54 

44 

42 

41 

42 

48.2 

8  1 

85 

87 

89 

90 

90 

90 

86 

87 

79 

71 

73 

79 

79 

60 

57 

62 

79 

63 

33 

80 

75 

79 

72 

74 

76 

78.6 

49 

47 

49 

49 

51 

52 

54 

51 

52 

58 

59 

46 

48 

44 

50 

41 

32 

29 

32 

39 

44 

41 

44 

44 

50 

56 

47 

41 

31 

36 

45.5 

76 

77 

79 

78 

77 

79 

79 

82 

78 

66 

64 

65 

70 

64 

51 

54 

53 

66 

68 

61 

71 

71 

68 

70 

69 

70 

72 

73 

71 

69.5 

45 

43 

45 

44 

46 

46 

50 

50 

52 

38 

42 

39 

48 

34 

27 

27 

32 

36 

36 

36 

35 

35 

41 

40 

50 

36 

38 

35 

34 

40.3 

52 

59 

64 

58 

64 

62 

66 

65 

61 

52 

49 

55 

55 

54 

47 

40 

44 

5  5 

55 

62 

52 

52 

45 

47 

46 

46 

43 

46 

5( 

64 

53.9 

44 

44 

49 

54 

52 

53 

51 

50 

48 

35 

30 

30 

47 

45 

30 

23 

26 

37 

50 

52 

44 

44 

42 

40 

40 

40 

36 

32 

29 

35 

41.1 

80 

81 

88 

88 

91 

85 

66 

82 

65 

61 

68 

76 

68 

61 

59 

62 

66 

76 

62 

82 

83 

84 

79 

75 

7] 

73 

75 

75 

75 

76.0 

35 

36 

38 

42 

44 

42 

44 

45 

46 

53 

47 

40 

44 

42 

38 

22 

29 

33 

35 

36 

35 

35 

36 

51 

52 

39 

38 

33 

32 

39.5 

8 1 

80 

75 

75 

70 

70 

64 

68 

70 

69 

69 

66 

66 

80 

79 

71 

66 

73.8 

41 

40 

40 

48 

43 

44 

45 

54 

49 

44 

44 

50 

40 

43 

40 

34 

25 

29 

29 

35 

35 

36 

35 

36 

49 

52 

44 

36 

3; 

32 

40.2 

5  1 

47 

46 

55 

67.6 

51 

50 

54 

59 

58 

58 

55 

55 

50 

46 

41 

46 

51 

39 

35 

32 

35 

52 

52 

49 

49 

45 

41 

47 

41 

4( 

41 

4( 

4; 

43 

47.1 

53 

56 

71 

73 

66 

72 

69.6 

50 

51 

47 

52 

48 

54 

50 

49 

55 

46 

43 

39 

3C 

34 

37 

38 

29 

37 

38 

37 

36 

36 

36 

37 

4* 

51 

36 

3( 

35 

36 

41.7 

80 

54 

6  5 

58 

41 

38 

70 

65 

63 

56 

63.7 

44 

47 

47 

49 

56 

51 

51 

53 

53 

47 

41 

42 

42 

42 

31 

27 

26 

26 

30 

35 

40 

44 

42 

43 

4! 

52 

50 

4] 

37 

37 

42.5 

66 

68 

68 

70 

54 

54 

50 

40 

56 

64 

56 

56.2 

30 

32 

34 

36 

32 

34 

32 

34 

24 

22 

38 

16 

20 

32 

34 

26 

26 

24 

24 

28 

2( 

20 

26.1 

77 

80 

79 

82 

79 

64 

65 

68 

69 

66 

59 

54 

52 

62 

71 

69 

70 

72 

70 

69 

73 

72 

71 

70.5 

45 

41 

42 

46 

45 

46 

45 

46 

44 

44 

41 

36 

34 

39 

31 

30 

19 

23 

31 

31 

30 

32 

31 

31 

45 

50 

36 

32 

30 

30 

37.0 

79 

78 

80 

79 

70 

64 

65 

66 

67 

57 

53 

52 

54 

56 

64 

63 

69 

70 

6& 

66 

69 

71 

68 

71 

68.2 

50 

55 

52 

50 

51 

53 

54 

53 

55 

48 

39 

43 

43 

46 

31 

28 

26 

37 

40 

41 

47 

46 

46 

49 

4- 

51 

48 

45  44 

47 

45.6 

64 

82 

78 

67 

59 

66 

70 

67 

61 

55 

60 

70 

80 

82 

80 

6  0 

76 

76 

66 

76 

77 

71 

74 

75.0 

54 

56 

54 

55 

55 

55 

54 

64 

64 

49 

51 

51 

47 

46 

46 

50 

33 

37 

44 

49 

50 

52 

54 

46 

55 

55 

55 

47 

46 

44 

50.7 

65 

68 

58 

65 

54 

57 

53 

39 

43 

41 

48 

5  5 

52 

50 

52 

55 

55 

57 

51 

46 

46 

65.3 

38 

39 

40 

44 

43 

45 

48 

36 

36 

36 

36 

32 

33 

36 

29 

15 

22 

26 

33 

37 

40 

38 

35 

36 

33 

32 

33 

24 

23 

25 

34.2 

65 

50 

40 

35 

32 

32 

55 

55 

6 1 

60 

60 

56 

57 

57 

59 

55.5 

31 

35 

34 

49 

49 

41 

38 

44 

39 

35 

22 

19 

32 

27 

22 

16 

7 

25 

31 

26 

28 

27 

26 

25 

28 

27 

24 

18 

19 

21 

28.8 

68 

60 

5 1 

50 

52 

54 

58 

62 

60 

64 

45 

52 

65 

59.3 

55 

51 

52 

55 

51 

54 

54 

51 

53 

49 

46 

42 

45 

48 

40 

30 

32 

38 

46 

46 

45 

44 

42 

43 

4< 

46 

40 

36 

36  42 

45.5 

62 

62 

58 

52 

51 

55 

55 

60 

56 

61 

63 

51 

53 

65 

63 

59.7 

53 

48 

54 

51 

49 

53 

54 

48 

52 

48 

48 

42 

46 

38 

36 

30 

32 

42 

48 

44 

40 

40 

38 

44 

4! 

44 

42 

34  36 

37 

43.9 

60 

71 

53 

5  5 

57 

51 

49 

36 

38 

40 

55 

57 

54 

46 

43 

40 

40 

40 

41 

40 

36 

40 

42 

52.2 

42 

40 

36 

41 

43 

36 

40 

36 

41 

33 

22 

24 

41 

32 

26 

14 

19 

32 

32 

37 

39 

37 

34 

38 

33 

35 

32 

29 

26 

26 

33.3 

70 

70 

60 

64 

65 

65 

61 

56 

55 

58 

58 

52 

62 

64 

60 

56 

66 

62 

62 

66 

62 

60 

66 

66 

63.8 

56 

48 

52 

52 

50 

50 

50 

47 

52 

42 

44 

42 

46 

42 

37 

30 

36 

44 

50 

44 

42 

42 

42 

48 

50 

54 

50 

38 

44 

42 

45.5 

60 

80 

61 

64 

67 

68 

63 

51 

50 

54 

60 

63 

66 

70 

69 

69 

63 

72 

67 

68 

74 

72 

71 

68.5 

44 

43 

45 

46 

47 

50 

48 

50 

52 

49 

42 

45 

39 

42 

34 

27 

29 

26 

32 

33 

36 

35 

35 

40 

45 

45 

37 

36 

36 

34 

40.2 

79 

81 

60 

59 

63 

67 

66 

64 

55 

49 

53 

61 

62 

65 

70 

69 

69 

67 

71 

71 

67 

75 

70 

69.2 

43 

42 

44 

46 

48 

49 

47 

49 

57 

50 

39 

38 

41 

43 

31 

21 

26 

28 

30 

30 

30 

34 

38 

39 

44 

47 

36 

37 

36 

34 

39.3 

5 1 

64 

58 

54 

36 

43 

50 

41 

32 

33 

31 

36 

42 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

49 

47 

47.9 

31 

32 

33 

33 

35 

38 

38 

39 

39 

35 

28 

29 

29 

31 

19 

6 

4 

7 

19 

26 

31 

31 

32 

30 

31 

36 

30 

30 

30 

30 

28.7 

76 

77 

76 

79 

66 

69 

69 

61 

56 

55 

60 

67 

66 

70 

75 

73 

72 

74 

72 

75 

74 

70.7 

45 

46 

43 

51 

47 

44 

52 

41 

47 

46 

35 

33 

35 

43 

39 

32 

23 

26 

35 

39 

36 

35 

35 

44 

4! 

49 

37 

33 

32 

31 

39.6 

70 

70 

70 

70 

61 

62 

61 

60 

53 

46 

59 

63 

70 

72 

70 

75 

72 

67 

68 

69     66  62 

66.8 

31 

29 

30 

32 

32 

33 

35 

35 

35 

37 

37 

26 

26 

25 

24 

14 

14 

19 

19 

26 

26 

28 

27 

32 

41 

40 

38 

26     30  23 

29.1 

53 

53 

56 

59 

62 

42 

46 

54 

42 

22 

26 

34 

48 

54 

60 

56 

57 

61 

55 

53 

49 

48 

54  55 

51.7 

31 

33 

35 

36 

39 

39 

40 

41 

40 

35 

29 

28 

29 

32 

18 

9 

9 

16 

23 

30 

33 

32 

33 

34 

36 

39 

31 

32 

31 

33 

30.8 

66 

72 

70 

56 

60 

59 

59 

58 

42 

44 

47 

48 

62 

64 

66 

67 

64 

65 

63  64 

68     67  67 

63.2 

48 

45 

45 

47 

46 

47 

49 

49 

51 

41 

37 

36 

39 

42 

25 

22 

21 

30 

37 

36 

39 

41 

42 

40 

40 

47 

40 

3B  41 

41 

40.1 

71 

72 

77 

75 

65 

65 

59 

53 

53 

54 

50 

65 

66 

67 

68 

67 

63 

64 

70  72 

67     65  65 

66. S 

51 

45 

44 

47 

42 

46 

50 

46 

48 

42 

34 

36 

39 

42 

33 

28 

26 

40 

43 

37 

39 

36 

35 

35 

46 

52 

38 

30     33  31 

39.8 

84 

84 

85 

85 

86 

69 

88 

68 

86 

83 

76 

75 

77 

69 

66 

57 

57 

60 

64 

68 

72 

71 

73 

71 

73 

76 

79 

75     70  70 

75.3 

56 

50 

52 

53 

55 

55 

55 

55 

55 

64 

56 

59 

51 

47 

46 

44 

42 

33 

36 

39 

42 

42 

41 

46 

49 

54  48 

59     40  37 

48.7 

DENAIB 


DE  SABL4 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL    ST  P< 
OOWNIEVILLE  «S 
DOVLE  5  5SE 
DUDLEYS 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RES 

EL  CAJON  2  E 

EL    CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO   2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELK  VALLEY 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

EUREKA   WB  CITY 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAI  RMONT 

FALL   RIVER  MILLS  INTAKE 

FIVE   POINTS   5  SSW 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVN 

FORT    JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRESNO  WB  AP 

FRIANT   GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GI LROY 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  w 

GREENLAND  RANCH 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


e  follo.lDK  station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1956 


Day 

Of  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HSIWEE 

MAX 

6<t 

65 

70 

72 

76 

75 

74 

76 

76 

72 

64 

67 

64 

63 

68 

42 

36 

44 

47 

56 

60 

61 

60 

62 

62 

63 

61 

63 

59 

54 

46 

46 

46 

44 

42 

3  7 

38 

32 

30 

20 

20 

24 

24 

37 

34 

36 

40 

42 

44 

41 

40 

30 

30 

37.7 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

69 

68 

68 

69 

66 

70 

62 

64 

66 

64 

59 

59 

59 

66 

67 

54 

56 

55 

60 

66 

70 

69 

66 

69 

64 

66 

63 

62 

62 

64 

63  9 

45 

51 

51 

51 

6 1 

40 

43 

43 

48 

40 

36 

32 

45 

43 

36 

49 

6 1 

40 

3  5 

37 

43 

44.3 

HAMILTON  AFB 

MAX 

72 

72 

76 

74 

77 

77 

78 

73 

63 

65 

68 

63 

66 

60 

54 

54 

53 

54 

60 

63 

64 

65 

66 

60 

61 

64 

67 

61 

62 

62 

65.1 

64 

45 

40 

41 

45 

42 

31 

29 

41 

41 

36 

37 

36 

36 

47 

53 

46 

3E 

33 

37 

37 

43.0 

HANFORD 

MAX 

77 

75 

75 

75 

75 

78 

77 

80 

82 

72 

66 

69 

67 

66 

60 

50 

55 

60 

62 

76 

75 

70 

70 

67 

72 

72 

68 

73 

73 

70 

70.  2 

43 

37 

37 

36 

39 

33 

28 

24 

24 

36 

31 

32 

37 

41 

42 

37 

37 

32 

30 

36.9 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

72 

65 

69 

71 

69 

65 

67 

69 

65 

57 

46 

45 

47 

42 

57 

61 

68 

60 

59 

62 

60 

49 

52 

52 

46 

66.2 

^' 

40 

38 

44 

42 

34 

26 

24 

27 

41 

43 

43 

47 

40 

41 

37 

33 

33 

40.2 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

55 

57 

66 

44 

35 

36 

41 

41 

49 

47 

55 

60 

59 

59 

62 

56 

57.0 

24 

38 

20 

17 

15 

19 

32 

23 

24 

25 

18 

19 

27.1 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

73 

78 

61 

84 

87 

67 

89 

68 

87 

65 

77 

69 

64 

76 

74 

56 

52 

53 

60 

70 

74 

78 

76 

79 

78 

80 

74 

77 

68 

70 

7*  9 

50 

43 

46 

50 

38 

32 

34 

41 

46 

42 

47 

53 

39 

46 

67 

47 

50 

42 

33 

46.6 

HEALD5BURG 

MAX 

78 

80 

60 

77 

81 

83 

63 

83 

70 

65 

74 

72 

69 

62 

54 

60 

58 

50 

69 

74 

73 

74 

71 

64 

67 

71 

79 

70 

72 

75 

71,3 

^' 

56 

46 

46 

45 

36 

4 1 

36 

33 

30 

43 

47 

41 

42 

40 

35 

46 

47 

54 

41 

31 

38 

36 

43.5 

HENSHAW  DAM 

MAX 

65 

73 

78 

60 

80 

62 

83 

80 

64 

79 

62 

55 

69 

66 

65 

47 

47 

62 

55 

66 

66 

75 

77 

76 

73 

70 

65 

67 

63 

65 

66.6 

MIN 

33 

35 

36 

36 

39 

38 

40 

39 

41 

34 

34 

36 

24 

19 

23 

32 

40 

31 

28 

2fi 

31 

43 

34 

33 

31 

23 

33.2 

HETCH  HETCHY 

MAX 

65 

69 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

78 

71 

45 

55 

57 

62 

46 

35 

38 

43 

45 

53 

68 

56 

61 

60 

60 

60 

59 

56 

59 

56 

59.5 

40 

41 

41 

42 

40 

33 

32 

22 

19 

17 

36 

36 

43 

34 

3 1 

31 

30 

34.0 

HOLLISTER 

MAX 

75 

76 

79 

77 

74 

80 

79 

84 

68 

63 

66 

67 

69 

60 

56 

56 

61 

67 

71 

75 

76 

74 

75 

67 

70 

72 

72 

75 

74 

75 

71.0 

33 

^' 

27 

24 

42 

35 

^' 

30 

36.1 

HOOP  A 

MAX 

52 

50 

57 

56 

51 

56 

56 

58 

55 

56 

54 

48 

42 

35 

35 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

50 

51 

64 

59 

56 

69 

57 

61 

57 

54 

41 

44 

51 

47 

26 

23 

30 

44 

51 

58 

54 

55 

57 

52 

50 

44 

48 

49 

52 

50 

49.  4 

32 

35 

36 

38 

36 

31 

29 

29 

30 

22 

12 

7 

a 

26 

30 

3 1 

32 

36 

28 

28 

28 

29 

29.0 

IDRIA 

MAX 

71 

70 

74 

72 

71 

73 

73 

77 

75 

59 

58 

62 

65 

54 

45 

42 

46 

57 

61 

64 

70 

68 

69 

68 

66 

66 

64 

71 

70 

76 

66.3 

MIN 

47 

^' 

52 

58 

53 

54 

58 

42 

42 

41 

42 

43 

32 

27 

26 

38 

41 

44 

46 

46 

49 

50 

50 

46 

42 

47 

45 

44.9 

lOYLLWILD  RS 

MAX 

65 

68 

73 

75 

77 

77 

78 

79 

78 

70 

49 

44 

62 

63 

56 

36 

45 

60 

68 

73 

71 

71 

73 

73 

63 

59 

63 

67 

66 

66.6 

MIN 

30 

33 

36 

35 

36 

36 

34 

3 1 

32 

26 

26 

25 

12 

10 

1  8 

24 

29 

28 

28 

27 

39 

41 

28 

39 

21 

29.1 

IMPERIAL 

MAX 

63 

85 

86 

88 

88 

90 

86 

67 

87 

60 

72 

74 

76 

79 

71 

60 

62 

62 

72 

77 

80 

63 

83 

80 

77 

76 

80 

76 

75 

76 

76.5 

MIN 

50 

51 

^' 

^' 

63 

63 

53 

53 

59 

61 

49 

49 

47 

63 

42 

32 

33 

34 

43 

47 

47 

45 

46 

64 

59 

46 

46 

42 

42 

46.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

73 

77 

62 

82 

78 

81 

70 

66 

65 

72 

45 

56 

66 

69 

74 

61 

70 

70 

MIN 

36 

39 

42 

45 

4 1 

40 

36 

32 

34 

12 

' 

31 

33 

30 

37 

40 

36 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

62 

87 

69 

93 

89 

90 

91 

87 

89 

86 

83 

69 

75 

62 

76 

63 

60 

65 

68 

60 

85 

67 

89 

90 

85 

80 

76 

86 

61 

81 

81.6 

MIN 

50 

54 

54 

48 

46 

63 

53 

53 

50 

56 

56 

53 

49 

42 

53 

33 

25 

40 

38 

37 

45.6 

INYOKERN 

MAX 

71 

78 

60 

79 

81 

81 

83 

64 

83 

66 

67 

69 

68 

56 

51 

49 

53 

62 

67 

74 

71 

71 

63 

70 

71 

71 

64 

64 

66 

69.4 

MIN 

AI 

40 

43 

47 

44 

46 

46 

46 

46 

48 

39 

33 

33 

18 

20 

35 

45 

37 

34 

25 

37.0 

IRON  MTN 

MAX 

7A 

78 

82 

84 

86 

87 

89 

89 

86 

88 

83 

74 

75 

74 

77 

60 

52 

63 

58 

65 

72 

75 

73 

76 

75 

78 

74 

75 

77 

70 

75.4 

MIN 

54 

54 

65 

54 

60 

59 

52 

47 

47 

51 

40 

36 

36 

41 

48 

^" 

59 

^' 

48 

^' 

^' 

60 

46 

41 

60.6 

JESS  VALLEY 

MAX 

62 

60 

60 

5* 

64 

65 

64 

64 

60 

50 

50 

56 

50 

40 

30 

29 

40 

40 

48 

61 

64 

60 

56 

58 

60 

56 

54 

56 

58 

58 

64.4 

MIN 

32 

30 

38 

42 

40 

32 

42 

33 

40 

32 

19 

20 

12 

12 

1 

24 

34 

29 

26 

24 

24 

30 

26 

20 

^' 

22 

27.1 

JOKE  ISLAND 

MAX 

73 

76 

77 

75 

76 

76 

81 

79 

68 

67 

68 

67 

68 

60 

66 

64 

55 

55 

62 

65 

67 

67 

67 

61 

62 

68 

70 

66 

66 

67 

67.4 

MIN 

^' 

5 1 

58 

50 

56 

61 

50 

46 

46 

41 

39 

40 

30 

40 

36 

36 

33 

44.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

6<| 

67 

70 

73 

74 

74 

73 

75 

71 

56 

48 

52 

58 

57 

48 

40 

40 

44 

59 

57 

65 

68 

66 

67 

65 

61 

60 

55 

60 

61 

60.9 

HIN 

3A 

34 

39 

36 

44 

43 

46 

40 

38 

34 

42 

32 

32 

34 

19 

11 

29 

39 

41 

43 

40 

38 

42 

42 

34 

38 

36.6 

KENTFIELD 

MAX 

72 

79 

75 

75 

61 

62 

65 

65 

57 

57 

53 

52 

56 

61 

63 

63 

66 

62 

66 

67 

61 

62 

62 

63.5 

MIN 

49 

45 

46 

50 

46 

44 

39 

44 

40 

36 

26 

35 

36 

38 

41 

39 

37 

36 

46 

36 

35 

37 

36 

40.3 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

7A 

74 

74 

74 

75 

77 

75 

79 

83 

75 

75 

66 

68 

61 

66 

44 

53 

57 

57 

64 

68 

67 

69 

72 

72 

69 

66 

77 

77 

68 

66.9 

MIN 

57 

56 

56 

55 

55 

56 

57 

62 

63 

53 

50 

47 

49 

50 

41 

36 

35 

39 

40 

41 

46 

48 

48 

5 1 

54 

56 

50 

54 

54 

50.6 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

7". 

77 

75 

74 

75 

79 

76 

83 

83 

73 

57 

65 

62 

61 

63 

44 

51 

61 

66 

74 

76 

74 

74 

66 

75 

70 

67 

70 

70 

69 

69.2 

MIN 

AO 

38 

35 

37 

37 

37 

37 

41 

43 

49 

37 

35 

32 

37 

35 

26 

23 

40 

29 

36.9 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

MAX 

62 

82 

76 

78 

77 

76 

79 

79 

81 

85 

64 

65 

66 

69 

64 

56 

51 

53 

59 

62 

67 

71 

66 

69 

64 

72 

70 

69 

71 

70 

69.9 

MIN 

52 

50 

55 

53 

56 

53 

67 

56 

55 

51 

48 

40 

42 

45 

39 

28 

23 

40 

49 

36 

44.2 

KETTLEHAN  STA 

MAX 

80 

77 

79 

78 

77 

80 

80 

82 

80 

68 

66 

70 

71 

67 

69 

54 

56 

62 

65 

68 

73 

70 

72 

66 

71 

70 

70 

72 

77 

71 

71.0 

MIN 

57 

52 

53 

58 

57 

54 

64 

58 

56 

51 

45 

44 

45 

49 

42 

33 

30 

43 

47.5 

KING  CITY 

MAX 

65 

73 

79 

77 

77 

61 

78 

84 

78 

64 

66 

69 

68 

55 

54 

60 

68 

74 

76 

82 

80 

77 

73 

74 

79 

77 

78 

73.6 

MIN 

Al 

45 

40 

46 

48 

43 

60 

44 

48 

49 

35 

31 

36 

29 

20 

31 

28 

37.9 

KLAMATH 

MAX 

67 

64 

62 

61 

70 

67 

66 

68 

62 

56 

60 

60 

58 

63 

50 

49 

51 

57 

56 

63 

60 

56 

62 

59 

59 

57 

62 

55 

64 

62 

69.6 

MIN 

A6 

49 

66 

59 

56 

58 

67 

57 

52 

41 

36 

41 

52 

40 

36 

26 

32 

40 

45.0 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

73 

75 

76 

74 

71 

71 

72 

72 

66 

66 

69 

70 

69 

64 

60 

61 

68 

76 

77 

70 

71 

76 

67 

67 

69 

76 

70 

70.2 

M  I  N 

A3 

43 

44 

47 

43 

45 

5  1 

64 

55 

48 

50 

43 

43 

42 

34 

29 

40 

41 

^' 

40 

37 

42.8 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

59 

63 

66 

69 

68 

69 

67 

67 

63 

53 

44 

47 

55 

52 

42 

32 

36 

38 

46 

52 

55 

56 

65 

59 

52 

63 

52 

48 

48 

50 

53.9 

MIN 

3A 

33 

36 

39 

43 

42 

42 

43 

50 

42 

36 

34 

32 

i6 

26 

20 

15 

2  3 

23 

29 

31 

32 

32 

44 

45 

34 

26 

28 

34.0 

LAKE  CITY 

MAX 

66 

62 

60 

66 

62 

62 

63 

64 

67 

44 

64 

56 

44 

33 

30 

40 

49 

54 

65 

63 

54 

49 

59 

49 

55 

47 

48 

51 

53.4 

MIN 

37 

32 

40 

49 

48 

39 

46 

44 

35 

25 

24 

39 

28 

18 

9 

14 

31 

30 

24 

30.7 

LAKE PORT 

MAX 

71 

73 

73 

72 

75 

75 

76 

73 

71 

62 

63 

63 

63 

58 

49 

62 

62 

49 

68 

61 

60 

66 

57 

61 

58 

67 

65 

66 

60 

66 

63.6 

MIN 

AA 

44 

43 

46 

41 

43 

46 

42 

44 

40 

29 

32 

37 

43 

30 

24 

24 

28 

37.1 

LAKESHORE 

MAX 

72 

74 

73 

74 

77 

80 

80 

78 

62 

61 

67 

69 

64 

55 

50 

61 

52 

45 

61 

71 

71 

75 

69 

67 

65 

69 

70 

70 

64 

60 

66.9 

MIN 

46 

45 

44 

43 

44 

46 

46 

44 

45 

37 

42 

43 

44 

36 

25 

25 

26 

26 

38.5 

LAKE  SPAULDIN6 

MAX 

61 

61 

64 

66 

67 

69 

70 

70 

69 

48 

55 

58 

53 

44 

27 

30 

42 

42 

56 

64 

63 

65 

64 

60 

60 

54 

61 

61 

59 

60 

57.1 

MIN 

30 

31 

32 

34 

32 

36 

34 

35 

37 

32 

34 

27 

27 

26 

10 

16 

8 

21 

26.6 

LA  MESA 

MAX 

76 

61 

64 

62 

80 

72 

75 

73 

67 

68 

66 

66 

72 

70 

60 

67 

62 

69 

72 

80 

81 

78 

79 

76 

70 

66 

71 

79 

76 

78 

73.0 

MIN 

51 

50 

53 

63 

52 

52 

52 

55 

37 

36 

46 

47 

47 

48 

33 

55 

47 

45 

49 

48.3 

LANCASTER 

MAX 

73 

77 

80 

60 

84 

61 

81 

82 

62 

61 

60 

66 

73 

63 

60 

43 

48 

54 

60 

68 

70 

70 

73 

65 

76 

71 

70 

68 

64 

65 

66.9 

MIN 

30 

31 

36 

32 

39 

37 

40 

36 

44 

41 

39 

33 

29 

35 

25 

24 

12 

15 

16 

15 

25 

16 

13 

27 

48 

46 

33 

25 

16 

16 

29.1 

LAS  PLUMAS 

MAX 

76 

74 

74 

77 

78 

77 

82 

78 

69 

65 

70 

64 

66 

64 

54 

52 

52 

50 

64 

66 

68 

70 

67 

70 

63 

69 

70 

68 

68 

66 

67.7 

MIN 

57 

54 

54 

56 

55 

53 

56 

58 

57 

51 

45 

44 

46 

48 

34 

30 

36 

42 

44 

42 

44 

49 

42 

53 

50 

54 

48 

42 

48 

47 

46.0 

Se«  r«for«iM:e  notes  tollovlns  Stattoo  Ind«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  NOVEMBER  1958 


Station 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

77 
40 

76 
39 

77 
40 

77 
41 

79 

79 
42 

81 
49 

77 
47 

69 

50 

65 

35 

69 
37 

70 
35 

64 
42 

55 
29 

56 
22 

56 
23 

62 
24 

60 
29 

67 

33 

70 
30 

70 
33 

67 
35 

70 
37 

69 
45 

70 
33 

72 
34 

70 
33 

70 
28 

69.4 
36.1 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

76 
49 

75 
46 

74 
47 

75 
51 

75 
52 

76 
54 

77 
52 

80 
55 

80 
56 

56 
51 

50 
43 

67 
43 

68 
45 

59 
45 

58 
42 

54 
36 

54 
30 

57 

30 

51 

32 

64 
33 

67 
34 

66 
36 

68 
37 

66 
41 

70 
47 

72 
45 

66 
42 

71 
40 

70 
43 

68 
36 

67.9 
43,1 

LINDSAY 

MIN 

78 
42 

76 
42 

78 
43 

77 
44 

78 

78 
48 

78 
47 

79 
49 

81 
48 

69 
49 

66 
41 

68 
37 

59 

36 

52 
39 

55 
38 

50 
29 

55 
29 

60 
2  7 

62 
29 

66 
32 

70 
32 

66 
33 

66 

32 

69 
37 

75 

72 
49 

68 
38 

69 
42 

72 
33 

70 
31 

69.5 
38.8 

L IVERHORE 

MAX 
MIN 

75 
46 

76 
47 

77 
44 

78 
47 

77 
46 

78 
46 

82 
47 

83 
47 

85 
47 

75 
45 

64 
34 

67 
34 

72 
37 

69 
40 

67 
31 

56 
29 

56 
27 

57 
29 

63 
34 

67 
37 

69 
37 

68 
34 

70 
35 

72 
34 

64 
46 

67 
49 

70 
42 

74 
34 

71 
33 

72 
34 

70.4 
39.1 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 
MIN 

65 
44 

68 
46 

74 
47 

73 
50 

76 
51 

77 
50 

74 
48 

76 
51 

78 
53 

65 
42 

47 
40 

60 
40 

56 

38 

50 
46 

61 
30 

39 
25 

22 

46 
29 

50 
26 

63 
40 

65 
41 

66 
45 

57 
47 

68 
46 

70 
53 

55 

40 

50 
34 

59 
39 

63.7 
41.7 

LOO  I 

MAX 
MIN 

75 
48 

76 
43 

79 
42 

79 
47 

79 
43 

80 
44 

81 
49 

80 
47 

73 
49 

65 
44 

67 
32 

57 

35 

70 
36 

54 
49 

64 
32 

54 
32 

66 

22 

59 

34 

64 

33 

65 
35 

55 
33 

69 
29 

69 
35 

62 
41 

64 
41 

70 
47 

69 
34 

69 
33 

70 
31 

66 

30 

58.7 
38.3 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
45 

75 
45 

86 
42 

81 
44 

74 
44 

79 
46 

75 
52 

71 
41 

68 
56 

64 

62 

65 
43 

65 
35 

65 
39 

64 
41 

59 
35 

55 
29 

69 
25 

67 
29 

76 
32 

79 
38 

79 
42 

68 
38 

82 

35 

69 
34 

77 
52 

69 
49 

74 
48 

76 
36 

71 
38 

71 
31 

71.3 
40.6 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
54 

83 
54 

76 
54 

76 
56 

74 

52 

80 
55 

73 
59 

72 
61 

71 
51 

66 
52 

64 

52 

69 
52 

70 
50 

70 
52 

63 
49 

62 

60 
36 

72 
42 

83 
46 

79 
62 

75 
51 

75 
48 

73 
44 

68 
46 

73 
55 

70 
57 

66 

52 

73 
46 

79 
47 

79 
46 

72.6 
51.4 

LONG   BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
52 

83 
50 

80 
51 

80 
53 

78 
50 

79 
51 

73 
59 

74 
51 

71 
61 

69 
56 

56 
52 

58 
51 

70 
48 

70 
50 

51 
46 

50 
42 

63 
34 

69 
41 

79 
43 

81 
49 

76 
44 

77 
44 

74 
41 

69 
44 

73 
54 

71 
55 

71 
50 

75 
40 

76 
49 

76 
45 

73.3, 
48.91 

LOS    ANGELES   WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
57 

81 
56 

82 
57 

79 
58 

77 
53 

78 
54 

73 
61 

73 
64 

72 
63 

70 
59 

71 
57 

71 
57 

73 
53 

72 
54 

64 
47 

59 
46 

66 
41 

72 
45 

83 
51 

62 
54 

80 
55 

76 
61 

70 
42 

56 
46 

74 

59 

72 

59 

70 
54 

77 
52 

79 
52 

78 
53 

74.1 
53.7! 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

MAX 
MIN 

80 
58 

82 
54 

83 
56 

83 
60 

78 
57 

82 
58 

73 
57 

75 
59 

70 
56 

57 
58 

66 
55 

66 

55 

71 
53 

66 
54 

50 
46 

57 

51 
40 

66 
43 

78 
49 

60 
63 

80 
57 

60 
62 

77 
49 

72 
52 

73 
56 

70 
59 

68 
53 

76 
52 

75 
52 

76 
52 

73.2 
53.4 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

77 

77 
44 

79 
45 

80 
49 

79 
45 

81 
46 

80 
47 

83 
47 

71 
49 

66 

51 

68 

39 

70 
36 

72 
36 

54 
49 

57 
38 

66 
35 

56 
24 

62 
26 

65 
32 

69 
35 

69 
36 

69 

36 

70 
34 

63 
41 

69 
44 

74 
49 

71 
39 

72 
33 

68 
34 

67 

33 

70. ]1 

39. a 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

75 
48 

75 
48 

78 
47 

76 
53 

75 
49 

75 
59 

79 

51 

82 
53 

58 
52 

53 
44 

57 
49 

70 
40 

65 
39 

55 
35 

62 
31 

52 
3 1 

60 
32 

67 
37 

65 
37 

69 
42 

70 
45 

70 
42 

71 
43 

64 
49 

68 

50 

70 
51 

75 
44 

75 
40 

74 
40 

71 
40 

69.9 

MADERA 

MAX 
MIN 

80 
43 

81 
42 

81 
45 

79 
46 

81 
44 

80 
50 

81 
47 

83 
51 

84 
50 

61 
52 

66 
37 

66 
40 

70 
39 

72 
45 

66 
34 

55 

53 

56 
28 

63 
30 

64 
36 

66 
38 

72 
26 

72 
28 

72 
43 

65 
44 

71 
43 

69 
36 

69 
39 

74 
26 

70 
26 

71.! 
38.  ii 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

72 
43 

74 
46 

76 
45 

74 
51 

76 
46 

76 

49 

77 
56 

77 
47 

70 
47 

66 
49 

67 
47 

69 
36 

66 

33 

63 
49 

54 
39 

53 

56 

59 

32 

63 
39 

63 
33 

65 
33 

70 
31 

69 
31 

61 
40 

62 
40 

66 
46 

71 
46 

66 
46 

67 
31 

64 
27 

67.: 

*0.1 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

54 
36 

52 
33 

56 
35 

57 
38 

56 
34 

58 
37 

60 
35 

57 
37 

50 
38 

60 
29 

36 
28 

44 

28 

52 
31 

43 
27 

30 
11 

26 
12 

23 
9 

37 
18 

40 
25 

47 
30 

56 
30 

56 
30 

56 
32 

56 
32 

66 
29 

55 
29 

48 
27 

62 
28 

55 
25 

52 
24 

49. < 
28.1 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

77 
53 

75 
52 

77 
50 

77 
53 

77 
55 

78 

55 

79 
54 

81 
56 

82 
53 

58 
49 

61 
47 

66 
40 

67 
38 

68 
44 

56 
36 

49 

30 

62 
29 

57 
29 

57 
33 

64 

37 

66 
40 

66 
41 

69 
40 

65 
44 

67 
52 

69 

53 

69 
46 

72 
45 

69 
43 

69 
43 

684' 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 
MIN 

70 
50 

76 
49 

74 
47 

76 
56 

75 
45 

78 
51 

76 

52 

79 
50 

61 
53 

57 
50 

65 
44 

56 
40 

66 
42 

66 
51 

56 
40 

65 
35 

54 
30 

53 
35 

55 
39 

52 
36 

56 
39 

65 
39 

57 
36 

65 
51 

65 
49 

63 
50 

62 
42 

66 
34 

64 

37 

64 
36 

66. 

43.' 

MARYSVI LLE 

MAX 
MIN 

75 
46 

77 
45 

78 
45 

81 
47 

79 
46 

80 
48 

79 
48 

84 
48 

79 
55 

72 
47 

67 
45 

71 
36 

65 
44 

70 
52 

63 
30 

55 
33 

53 
27 

54 

39 

54 
40 

64 
37 

68 
37 

69 

37 

71 
35 

66 
44 

65 
40 

62 
48 

69 
40 

74 
34 

70 
35 

69 
32 

69. 
41.' 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

60 
41 

64 
33 

65 
32 

67 

39 

66 
37 

66 
31 

70 
39 

70 

33 

70 
39 

64 

32 

61 
23 

58 
26 

51 

33 

44 

32 

43 
17 

36 

36 

40 
19 

35 
29 

43 
30 

63 

32 

61 

30 

65 
28 

63 
32 

59 

27 

61 

26 

60 

26 

61 
24 

63 
22 

56 
21 

57.1 
28. 

MECCA   3  SE 

MAX 
MIN 

79 
46 

82 
49 

87 
43 

88 
45 

82 
47 

82 
49 

85 
48 

82 
47 

61 
49 

79 
52 

80 
54 

71 
45 

73 
43 

77 

72 

65 

60 

54 

63 

70 

■79 

83 

62 

82 

78 
51 

76 
54 

73 
46 

79 
51 

76 
37 

78 
36 

76. 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

74 
40 

73 
40 

74 
38 

74 
45 

77 
45 

79 
45 

76 
48 

58 
50 

62 
35 

65 
37 

67 
33 

66 
45 

53 
29 

53 

52 

61 

27 

54 

33 

67 
33 

59 
36 

69 
32 

70 
36 

67 
38 

69 
34 

68 
44 

63 
33 

70 
34 

68 
33 

68 
31 

67. 
36. 

MIDDLEWATER 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
48 

76 
49 

75 
51 

75 
50 

77 
52 

77 
52 

79 
52 

82 
54 

69 
48 

61 
41 

66 
40 

67 
40 

65 
43 

60 
37 

50 
29 

52 
27 

56 
33 

57 
32 

61 
33 

66 
36 

65 

36 

69 
45 

66 
47 

69 
46 

70 
52 

68 
44 

69 
40 

69 
39 

67 
37 

67. 
42. 

HILL    CREEK  2 

MAX 
MIN 

70 
48 

74 

53 

77 
55 

76 
58 

76 
59 

80 
61 

80 
56 

78 
62 

77 

66 

71 
47 

52 
43 

54 
44 

60 
44 

61 
45 

55 
33 

44 

29 

46 

57 
35 

68 
45 

70 
48 

71 
52 

73 
52 

75 
53 

70 
63 

66 

53 

66 
54 

63 
45 

66 
47 

64 
45 

66 
46 

66. 
«S. 

MINERAL 

MAX 
MIN 

57 
35 

58 
31 

59 
29 

58 
39 

59 
30 

62 
33 

63 

32 

63 
31 

64 

39 

52 
31 

42 
26 

49 
25 

55 
28 

47 
30 

31 
13 

29 
15 

32 

37 
22 

40 
30 

49 

30 

68 
29 

58 
25 

54 
27 

57 
30 

56 
27 

54 
28 

50 
25 

57 
27 

53 
24 

54 
23 

52. 
27. 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

65 
47 

63 
53 

70 
55 

75 
55 

77 
62 

76 
60 

75 
58 

75 
59 

73 
56 

66 
64 

59 
43 

47 
42 

61 
42 

53 
43 

53 
30 

37 

40 

49 
25 

53 
36 

65 
49 

67 
52 

66 
60 

69 
52 

66 
51 

65 
51 

62 
51 

61 
46 

56 
44 

60 
42 

61 
45 

63.'' 
M.i 

MODESTO 

MAX 
MIN 

80 

78 
46 

81 
44 

80 
49 

79 

80 
45 

81 

50 

63 
47 

76 
48 

74 
48 

59 
38 

69 
37 

72 
36 

62 
42 

62 
34 

62 

57 

54 
33 

66 
35 

70 
36 

70 
33 

71 
34 

70 
38 

64 

42 

66 
42 

73 
47 

/ 1 
40 

70 
36 

69 
34 

69 

32 

7U|, 
39. 

I' 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
31 

60 
32 

62 
33 

64 

33 

63 
34 

64 

32 

66 
33 

70 
32 

65 
37 

50 
38 

45 
31 

50 
27 

51 

28 

46 
36 

37 
16 

25 

32 

40 
21 

44 
23 

47 

30 

46 
31 

45 
30 

62 
26 

55 
29 

52 
30 

51 
31 

49 
25 

47 
23 

45 
22 

46 
21 

28.! 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

74 

51 

68 
51 

68 
49 

70 
52 

71 
49 

68 
49 

70 
51 

79 
51 

57 
52 

62 
46 

64 
46 

52 
45 

56 
44 

60 
45 

65 
41 

57 

61 

67 
39 

71 
43 

77 
43 

75 
46 

72 
41 

76 
47 

65 
62 

69 
50 

69 
49 

71 
42 

75 
47 

75 
48 

74 
47 

68. 
46. 

) 

MONIICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

69 
53 

76 
50 

78 
50 

81 
53 

80 
50 

83 
44 

81 

52 

66 

61 

80 

53 

66 
45 

66 
47 

71 
41 

69 
43 

70 
47 

60 
34 

56 

54 

57 
37 

56 
45 

68 
42 

74 
41 

73 
40 

74 
41 

71 
43 

66 
47 

65 
62 

70 
40 

76 
42 

69 
38 

69 
36 

70.1' 
44. 

1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

60 
37 

60 
40 

65 
40 

70 
46 

73 
46 

71 
46 

73 
48 

74 
45 

75 
45 

64 
49 

53 
42 

45 
39 

56 
34 

56 
42 

46 
26 

33 

32 

38 
14 

49 
21 

53 
40 

55 
40 

56 
39 

58 
38 

62 
37 

62 
42 

60 
46 

58 
37 

48 
31 

50 
33 

52 
33 

57.:; 

36.i 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 
MIN 

69 
51 

72 
53 

72 
53 

75 
50 

74 
49 

76 
54 

77 
58 

79 
50 

79 
49 

68 
40 

59 
41 

63 
45 

67 
44 

64 
42 

49 

31 

48 

45 

53 
37 

59 
42 

63 
46 

69 
51 

66 
48 

70 
51 

70 
55 

66 

52 

63 

52 

67 
52 

70 
49 

66 

52 

68 
51 

66.1 
♦6, 

1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

61 
47 

62 
47 

65 
50 

64 
49 

67 
52 

67 
52 

67 

53 

71 
53 

61 
40 

42 
34 

55 
38 

54 
41 

48 
26 

32 
19 

33 

52 
32 

56 
43 

62 
45 

64 
52 

65 
46 

57 
53 

54 
54 

57 
46 

61 
48 

60 
47 

58.!, 
43.'! 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

61 
42 

59 
34 

57 
44 

57 

31 

51 
16 

63 
22 

47 
21 

36 
-  2 

33 
17 

41 
31 

56 
25 

56 
20 

59 

le 

59 
20 

49 
23 

51 
10 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 
37 

64 

37 

66 

37 

66 

37 

67 
41 

66 
40 

69 
44 

71 
41 

55 
44 

46 

32 

50 
26 

55 
30 

44 
36 

40 
30 

32 
23 

34 
I'f 

40 
lA 

36 
29 

47 
34 

46 
32 

47 
35 

49 
30 

47 

28 

59 
32 

55 
28 

60 
30 

43 
26 

62 
22 

57 
30 

56 
28 

53.1! 
31. 

MT   WILSON  FC  338B 

MAX 
MIN 

63 
41 

65 
44 

69 
48 

71 
51 

74 

60 

73 
53 

70 
55 

70 
54 

66 

50 

64 
40 

45 

33 

51 
32 

69 
37 

65 
40 

43 
22 

31 
16 

41 
19 

58 
27 

61 
40 

65 
47 

66 

47 

66 
47 

69 
47 

62 
50 

61 
47 

55 
44 

60 
42 

59 
45 

56 
40 

60 
40 

60.! 
61  < 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

83 
41 

82 
41 

80 
44 

80 
44 

85 
48 

83 
47 

85 
46 

62 
44 

63 
46 

66 
39 

70 
35 

71 

35 

59 

56 

64 

66 

66 
26 

70 

73 
35 

79 

76 
37 

76 

73 

72 
37 

72 

73 

76 

76 
34 

74 

33 

72. 

38.; 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

76 

75 

77 
47 

78 
45 

80 
44 

76 
48 

80 
47 

73 
43 

58 
46 

58 
40 

71 
35 

67 
35 

52 
39 

62 
48 

55 
30 

54 
36 

57 
28 

55 
40 

66 
40 

69 
38 

72 
38 

71 
36 

71 
35 

63 
43 

67 
46 

73 
51 

69 
36 

66 
34 

71 
3» 

68 

35 

68.' 
40.j 

NEEDLES   CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
51 

80 
49 

81 
52 

83 
51 

85 
53 

85 
54 

88 
65 

85 

55 

87 

58 

62 
51 

70 
64 

56 
49 

74 
47 

76 
50 

52 
45 

63 
36 

51 
34 

57 

32 

67 
36 

72 
45 

73 
50 

74 
47 

75 
47 

70 
46 

70 
53 

71 
59 

75 
50 

67 
50 

69 
42 

69 
41 

73.1  , 
48  .|l 

□tea 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Day  Ol  Month 


NEVADA  CITY 


NEWPORT    BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK  RS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE   WOODWARD  DAM 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSIDE  PENDLETON 
OJAI 

ORANGE  COVE 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

ORINDA  BOWMAN 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE   1  WSW 

OROVILLE  7  SE 

OXNARO 

PALMDALE 

PALMDALE   CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   MTN  OBSY 

PANOCHE  JUNCTION 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   CAA  AP 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PLACERVILLE 

PLACcRVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


64  63 
38  35 


75  71. 
52  52 


72  72 
55  49 


71  71 
40  41 


82     84  85 


77  75 
44  43 


71  68 
53  51 


74  69 
50  40 


84  86 
44  43 


45  44  41 

56  63 

44  4  7 

74  75 

46  46 

72  76 
50  47 

66  66 

52  52 

74  77 
52  46 

75  76 

45  42 

80  82 

54  53 

73  77 
41  41 

70  74 

38  38 

86  88  92 


68     72  70 


60  67  69 
37     43  45 


82  83 
51  52 


75     79  82 


51  49  52 

81  76  81 

37  45  40 

78  77  80 

41  42  40 

76  77  78 

48  47  45 

78  79  83 

41  39  42 

78  83  87 

50  53  58 

72  69  68 


68  69 
51  50 


64  66  66 
55     49  53 


69  68 
57  55 


65  61  62 
54     55  55 


80  86  67 
41     41  43 


66      66  66 


73  71  73 
56     55  53 


81     79  82 


70     70  69 


73      73  72 


83  80  85 
62      59  60 


50      46  51 


73  70  69 
53      48  49 


86  86  90 
47      45  46 


76  77  76 
45      46  49 


61  67  63 
58     56  67 


52     45  45 


78  80  79 
45     48  53 


57     55  53 


78  79  80 

48  47  49 

76  76  78 

45  44  43 

76  76  76 

47  46  47 

80  83  81 

47  46  45 

78  80  80 

41  44  43 

89  91  91 


77  72  73 

49  49  49 

70  75  77 

50  52  51 

78  77  80 
53  51  62 

74  77  77 

49  49  5  3 

82  86  86 
59  57  57 

83  79  86 
55  52  53 


41  43  42 

78  77  81 
41  41  43 

77  81  79 

50  45  48 

79  83  84 


85  86 
57 


69  69 
40  40 


71  72 
51  54 


69  68 
52  55 


65  64 
58  55 


52     53  54 


82  88 
45  45 


77      76  78 


67  66  69 

38  39  41 

74  74  78 
54  49  55 

82  81 

48  46 

70  69 

58  59 

75  73 
43  44 

76  82 
56  60 

78  79  79 

48  53  50 

73  77  66 


69  67 
52  59 


83  79  75 

39  47  44 

76  77  79 

46  50 

66  70 

58  55  62 

79  82  63 

47  43  51 

81  84  79 

49  50  51 

74  73  68 


79  84  82 

48  49  56 

76  82  78 

44  47  50 

73  70  72 

50  48  50 

ei  82  82 

46  46  62 

78  79  81 

44  44  49 

90  87  85 


71  78  76 

53  47  52 

77  76  73 

52  52  51 

83  83  78 

52  51  53 

77  81  78 

50  52  52 


60  6  3 
77  72 


82  85  76 
48     40  45 


82  69 
45  47 


82      83  72 


82  86  73 

45  44  40 

86  76  67 

52  58  57 

70  71  72 

42  41  44 

73  73  73 

52  54  54 

61  65  68 

54  52  55 

65  69  65 

56  56  60 


58  65  61 
53     54  57 


79  72 
50  63 


79     79  60 


10     II     12     13     14      15     16     17  18 


59  54  55 

41  30  28 

71  63  64 

56  39  40 

69  71 

47  46  35 

66  6  5  68 

56  53  53 

75  50  54 


64  64 
43  43 


64  67 

53  52 


56  45  39 

62  57  62 
50  39  42 

52  59  60 

42  36  39 

63  66  69 
44  3  5  35 

66  65  70 

44  47  38 

61  56  57 

44  39  40 

79  67  70 


67  65  67 
48      43  34 


66  70 
48  48 


62  57  65 
46      45  40 


79      68  74 


62  65 
37  35 


45  45 
31  34 


70      67  69 


64  68 
41  40 


84  65 
59  51 


66  70 
32  27 


65  68 
35  31 


70  72 
39  35 


66  69 
33  30 


66  62 
48  41 


58  55 
33  31 


51  56 
42  40 


59  60 

55  52 


62  60 
47  46 


59  69 
47  50 


66      66  67 


54  57  44 
31     35  23 


69  66 
49  55 


60  64  52 
33     37  30 


72  73  70 
44     48  50 


66  68 
34  42 


65  59  56 
45     45  42 


66  69  64 
48     47  54 


73  70  61 
39     40  36 


68  68  62 
39     41  36 


56  53  49 
60     40  34 


65  57  54 
37     44  33 


66  66 
38  44 


56  54  49 
49     40  35 


67  67  60 
44      50  30 


66  53 
45  25 


70  70 
46  46 


72      67  57 


72  64  47 
35     40  31 


78      70  73 


64  65  57 
39     48  38 


61  60  5  3 
36     41  27 


71  69 
43  40 


62  60 
41  44 


65  71 
50  51 


71  67  60 
26     46  29 


69  62  54 
32     39  32 


69  60  56 
37     49  33 


71  62 
3  2  44 


68  66  58 
41      50  37 


56  61  48 
34     36  26 


58  61  48 
42      33  27 


60  59  59 
52      52  46 


59  61  54 
47      46  40 


72  66  60 
41      43  35 


38  39 
20  19 


56  67 
33  34 


64  73  75 
41      38  40 


53  54  55 
29     29  38 


56  56  61 
35     33  43 


59  62  62 
56     33  32 


57  63  71 
35     25  29 


46  50  53 
26     32  43 


53  57  58 
24     24  30 


54  62  52 
35     31  32 


55  53  52 
28     27  42 


45  50  60 
25     23  30 


64  64  70 
36     34  40 


43     46  55 

27     20  21 


43  46  53 
24     18  21 


61     61  65 


29  39 
17  21 


48  50  60 
32     25  26 


52  50  51 
27     27  33 


53  57 
19  14 


52     55  62 


51  59  69 
22     20  24 


53  55 
42  42 


53  57 
36  35 


55     53  52 


8««  r«fer«ace  not«B  I 


«tDS  Stfttloo  lad«z. 


21     22    23    24    25    26  27 


48  58 
34  31 


72  71 
42  45 


59  61 
30  32 


58  62 
32  38 


64  68 
42  42 


80  82 
33  38 


61  62 
30  31 


55  64 
49  48 


50  60 
41  39 


57  63 
39  39 


50  60 
35  35 


59  68 

22  26 


77     80  64 


36  38  39 

65  64  70 

35  40  42 

65  67  69 

35  38  39 

51  63  68 


80  81  82 
40     47  50 


73  70 
35  36 


80  72 
50  50 


60  58 
33  33 


56     62  64 


54  53 
63  65 


36  41 
64  65 


58  59  58 
31     29  31 


67     62  62 


70  72  73 
34     33  39 


69  68  63 
36     40  41 


40     40  48 


67     67  65 


83     85  72 


70  68  66 
34     34  36 


39     38  41 


71 
34  42 


68  75  66 
36     39  42 


59     56  56 


66  68  65 

37  36  40 

74  74  64 

45  40  40 

71  74  72 

36  34  40 

68  71 

29  29 

85  86  81 


73  69 
44  46 


70  70  71 
40     36  38 


79  65 
42  48 


74  75 
46  60 


76  73 
26  30 


75  75  63 
29      31  35 


81  78  70 
33      33  41 


69  65 
42  48 


67  66 
46  50 


56  52  61 
44     41  43 


67  60 
50  54 


58  63  60 
50     48  52 


65     70  68 


60  60  60 
32     36  30 


69  65  63 
53     56  49 


70  70  67 
38     46  35 


64  67  64 
50      49  45 


64  64 
54  47 


77      71  72 


68  73  70 
45     50  39 


69     i7  60 


65  69  73 
45     47  38 


68      62  68 


55  56  58 
42      41  37 


40  49  37 

65  65  69 
38  40  35 

76  70  80 

54  56  40 

76  72  71 

55  55  42 

75  69 

61  51 

78  78 

62  66  66 
49  50  38 

67  61  62 

48  45  41 

70  72  70 

40  44  47 

66  64 
44  47 

72  76 
51  56  55 

75  69  70 

56  56  49 

78  71  71 

40  49  44 

73  70  70 
44  50  42 

67  72  72 


75  73  74 
43     42  36 


69  64  75 
55      54  47 


65  63  65 
36     42  33 


66  67 
48  50 


60  65  64 
47      51  40 


65  63  60 
57      56  53 


50      54  48 


73  69 
50  52 


62     65  71 


59  69  58 
26     28  27 


65  70  69 
48     47  44 


66     68  61 

38     33  36 


66  62  65 
40     41  38 


73  75  74 
46     41  47 


82  77  78 
38     33  33 


66  74  72 
39     35  33 


54  56  56 
40     38  41 


69  67 
31  32 


72  71  69 
4!     33  31 


80  78 
40  43 


65     64  64 

35     27  28 


62  62  62 
30     23  23 


76     77  78 


68  65 
36  34 


62  63 
35  35 


77  77 
43  45 


79  76 
24  21 


76  72 
32  30 


65  68 
44  40 


62  61 
31  29 


58  65 
39  41 


65  65 
50  50 


77  78 
35  33 


74     64  65 


-  363  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

15 

a> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

PORTERVI  LLE 

MAX 

82 

79 

78 

79 

77 

79 

80 

79 

79 

81 

58 

64 

69 

69 

62 

51 

48 

56 

61 

62 

67 

72 

70 

70 

69 

75 

72 

69 

74 

72 

70.1 

MIN 

45 

45 

47 

48 

49 

50 

52 

50 

50 

42 

39 

39 

42 

41 

31 

29 

50 

41 

40 

36 

36 

40.9 

PORTOLA 

MAX 

63 

65 

62 

68 

68 

66 

70 

70 

65 

60 

56 

52 

48 

53 

33 

28 

31 

46 

58 

54 

64 

60 

55 

58 

60 

68 

65 

58 

67 

66 

56.0 

MIN 

20 

25 

24 

30 

24 

25 

27 

27 

36 

35 

21 

1  E 

1  6 

2  8 

16 

15 

2 

20 

1 8 

23 

20 

20 

28 

22 

36 

18 

22 

14 

16 

22.7 

po<;eY  3  E 

MAX 

62 

64 

64 

62 

64 

70 

64 

73 

71 

52 

39 

52 

54 

53 

38 

27 

39 

55 

60 

64 

63 

62 

68 

62 

63 

59 

54 

62 

56 

60 

57,9 

MIN 

35 

34 

36 

36 

36 

40 

38 

42 

42 

36 

31 

29 

29 

31 

19 

9 

9 

20 

28 

34 

33 

33 

34 

41 

41 

31 

31 

33 

30 

31.9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

73 

73 

70 

73 

76 

78 

78 

79 

75 

60 

60 

66 

57 

56 

49 

56 

52 

47 

64 

66 

72 

72 

67 

65 

67 

70 

72 

73 

66 

66.6 

MIN 

54 

45 

43 

48 

42 

44 

45 

43 

47 

42 

30 

32 

38 

42 

30 

22 

25 

39 

42 

38 

36 

36 

33 

42 

43 

48 

30 

29 

30 

38. 6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

75 

71 

80 

77 

73 

80 

80 

81 

73 

58 

60 

65 

68 

56 

50 

46 

53 

68 

62 

68 

78 

75 

70 

68 

70 

69 

68 

73 

72 

70 

68  2 

MIN 

33 

31 

32 

32 

31 

33 

35 

35 

35 

42 

33 

23 

24 

29 

32 

21 

13 

1 8 

24 

24 

30 

24 

24 

32 

40 

45 

32 

22 

21 

20 

29.0 

OUINCY  R5 

MAX 

65 

69 

69 

72 

71 

70 

74 

75 

60 

58 

60 

58 

54 

40 

38 

40 

44 

45 

55 

53 

54 

55 

52 

51 

53 

54 

46 

55 

60 

54 

56.6 

MIN 

25 

27 

28 

32 

32 

31 

29 

28 

34 

37 

22 

20 

2  5 

25 

18 

15 

^' 

33 

34 

32 

29 

29 

28 

33 

30 

17 

16 

16 

26.9 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

80 

84 

87 

87 

86 

89 

83 

85 

83 

66 

57 

66 

72 

71 

58 

54 

60 

54 

75 

77 

82 

82 

84 

76 

73 

69 

73 

70 

74 

78 

74.6 

MIN 

36 

37 

39 

38 

40 

41 

41 

40 

39 

48 

44 

49 

35 

36 

41 

29 

23 

39 

4 1 

43 

36 

49 

48 

35 

39 

45 

43 

39.9 

RANDSBURG 

MAX 

69 

72 

73 

72 

77 

75 

75 

78 

78 

66 

55 

62 

62 

57 

47 

42 

43 

49 

59 

65 

67 

67 

68 

63 

68 

67 

64 

57 

59 

60 

63.9 

MIN 

4<t 

47 

48 

50 

49 

54 

50 

52 

52 

46 

43 

41 

40 

45 

31 

28 

21 

26 

34 

40 

44 

41 

43 

46 

44 

52 

45 

45 

37 

36 

42.5 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

75 

76 

76 

78 

80 

82 

83 

79 

66 

65 

69 

66 

64 

55 

52 

51 

52 

48 

58 

70 

69 

74 

66 

65 

63 

70 

72 

70 

65 

65 

67.5 

MIN 

52 

52 

50 

48 

50 

53 

55 

53 

52 

46 

47 

41 

44 

37 

32 

32 

26 

40 

41 

42 

38 

39 

40 

45 

40 

44 

41 

38 

34 

32 

42.9 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

70 

72 

72 

73 

77 

79 

78 

76 

74 

64 

69 

66 

59 

54 

52 

50 

50 

48 

56 

72 

66 

77 

73 

67 

65 

68 

71 

69 

65 

66 

66.6 

MIN 

54 

54 

50 

50 

50 

51 

5  2 

52 

54 

46 

47 

45 

48 

42 

37 

36 

32 

36 

39 

49 

40 

39 

47 

43 

50 

48 

44 

39 

37 

45.5 

REDLANDS 

MAX 

80 

84 

86 

85 

83 

91 

83 

83 

79 

63 

54 

66 

70 

63 

57 

54 

59 

68 

77 

80 

80 

81 

84 

76 

72 

66 

69 

75 

74 

76 

74.0 

M  I N 

45 

46 

48 

49 

48 

50 

49 

49 

48 

56 

49 

43 

43 

41 

35 

27 

40 

45 

44 

42 

39 

44.1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

74 

72 

75 

75 

74 

75 

77 

75 

70 

65 

68 

67 

68 

62 

56 

55 

58 

62 

65 

68 

66 

67 

68 

63 

67 

68 

64 

66 

68 

64 

67,5 

MIN 

52 

48 

46 

48 

48 

50 

48 

48 

51 

51 

39 

38 

41 

48 

40 

40 

31 

37 

39 

39 

41 

39 

39 

46 

49 

50 

40 

36 

37 

36 

43.2 

RICHMOND 

MAX 

69 

73 

71 

71 

74 

75 

69 

73 

79 

65 

65 

69 

65 

65 

58 

54 

54 

58 

57 

63 

66 

67 

70 

72 

65 

68 

66 

66 

67 

69 

66  e 

MIN 

53 

57 

55 

56 

52 

56 

55 

52 

54 

50 

47 

44 

47 

54 

42 

41 

36 

44 

44 

44 

46 

44 

43 

46 

53 

55 

43 

42 

44 

41 

48.1 

RICHMOND   FIELD  STA 

MAX 

67 

72 

67 

66 

73 

72 

65 

70 

72 

64 

64 

65 

61 

63 

59 

55 

55 

57 

59 

65 

68 

68 

72 

73 

64 

63 

66 

59 

66 

65  2 

MIN 

53 

56 

54 

55 

53 

55 

57 

52 

56 

49 

48 

45 

47 

54 

42 

41 

35 

43 

43 

44 

45 

45 

43 

50 

52 

53 

45 

41 

43 

40 

48.0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

MAX 

81 

85 

87 

85 

82 

89 

81 

81 

74 

65 

56 

72 

71 

68 

62 

56 

62 

69 

76 

82 

84 

83 

86 

76 

74 

68 

70 

77 

76 

78 

75,2 

MIN 

41 

41 

44 

44 

44 

45 

45 

48 

50 

55 

47 

47 

41 

43 

43 

31 

25 

30 

32 

37 

39 

36 

36 

39 

51 

50 

42 

38 

32 

32 

40.9 

RIVERSIDE  CITRUS   EXP  STA 

MAX 

80 

81 

66 

88 

86 

83 

91 

82 

82 

76 

63 

58 

69 

71 

67 

59 

54 

61 

67 

75 

82 

61 

84 

84 

78 

74 

69 

71 

77 

75.1 

MIN 

45 

45 

47 

50 

48 

50 

48 

47 

50 

54 

50 

47 

43 

44 

40 

31 

26 

31 

41 

44 

48 

44 

43 

44 

53 

52 

43 

44 

39 

37 

44.3 

ROCKLIN 

MAX 

73 

75 

76 

77 

78 

78 

78 

80 

80 

74 

64 

64 

,66 

68 

58 

58 

53 

54 

55 

63 

65 

67 

68 

67 

65 

65 

69 

70 

67 

69 

68.1 

MIN 

49 

42 

44 

45 

44 

43 

45 

45 

50 

50 

35 

38 

41 

25 

25 

24 

39 

37 

34 

34 

41 

42 

34 

34 

34 

38.2 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

73 

74 

77 

77 

78 

77 

81 

76 

68 

66 

65 

65 

70 

60 

54 

53 

52 

54 

63 

61 

64 

67 

64 

64 

63 

68 

70 

65 

65 

65 

66.6 

MIN 

^' 

50 

40 

40 

41 

33 

32 

27 

40 

43 

37 

36 

37 

42.2 

SACRAMENTO  WB   CI TY 

MAX 

74 

77 

80 

78 

78 

79 

81 

80 

68 

65 

65 

67 

72 

60 

55 

52 

54 

54 

65 

65 

68 

70 

67 

64 

63 

69 

71 

68 

67 

66 

68.1 

MIN 

50 

50 

49 

^' 

48 

44 

41 

43 

4 1 

36 

35 

30 

40 

40 

40 

42 

41 

42 

46 

46 

49 

43 

4 1 

41 

39 

44.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

76 

79 

81 

78 

82 

81 

84 

81 

67 

67 

70 

70 

70 

60 

55 

54 

57 

58 

70 

73 

75 

76 

72 

65 

68 

72 

79 

73 

72 

71 

71,2 

MIN 

46 

46 

43 

4  6 

44 

47 

47 

46 

48 

42 

42 

32 

36 

45 

30 

35 

25 

39 

45 

36 

36 

36 

34 

45 

43 

51 

37 

32 

32 

31 

3».9 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

71 

73 

75 

74 

75 

76 

76 

78 

64 

61 

64 

65 

66 

58 

53 

50 

53 

55 

60 

59 

66 

68 

68 

67 

67 

66 

73 

69 

68 

64 

66.1 

MIN 

45 

45 

41 

48 

43 

45 

42 

42 

49 

41 

35 

34 

35 

48 

28 

21 

21 

29 

35 

35 

33 

34 

33 

35 

35 

47 

35 

32 

31 

29 

36.9 

SALINAS   2  E 

MAX 

74 

74 

78 

72 

74 

70 

70 

71 

67 

63 

64 

63 

65 

64 

55 

55 

61 

70 

79 

72 

84 

75 

84 

78 

71 

68 

73 

78 

77 

77 

70  .9 

MIN 

45 

50 

44 

51 

49 

49 

53 

49 

55 

49 

43 

37 

36 

51 

35 

31 

29 

35 

35 

42 

46 

38 

42 

42 

50 

48 

47 

41 

41 

39 

43.4 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

68 

70 

72 

74 

74 

75 

74 

78 

76 

65 

57 

59 

63 

56 

38 

36 

47 

52 

63 

66 

66 

68 

68 

68 

66 

63 

68 

66 

66 

66 

64.3 

M  I N 

44 

44 

44 

45 

49 

47 

48 

47 

48 

41 

42 

38 

36 

35 

25 

25 

25 

29 

38 

39 

39 

44 

47 

45 

48 

47 

36 

50 

42 

36 

40.8 

SALYER  RS 

MAX 

63 

73 

71 

67 

70 

56 

54 

48 

47 

47 

50 

47 

49 

54 

56 

58 

54 

54 

54 

53 

54 

56.  1 

MIN 

49 

49 

50 

52 

50 

44 

40 

29 

27 

28 

40 

43 

46 

41 

43 

42 

42 

31 

30 

31 

40.0 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

73 

78 

80 

80 

77 

85 

77 

81 

75 

65 

54 

57 

62 

64 

56 

51 

53 

63 

75 

76 

76 

75 

77 

77 

73 

71 

66 

71 

69 

71 

70.3 

MIN 

54 

56 

58 

54 

54 

58 

54 

55 

51 

47 

45 

46 

42 

44 

37 

32 

33 

35 

43 

48 

56 

55 

55 

55 

54 

54 

45 

47 

49 

48 

48.8 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

81 

36 

88 

87 

85 

93 

85 

87 

79 

65 

58 

67 

71 

64 

59 

55 

61 

69 

77 

80 

81 

83 

85 

77 

76 

69 

71 

75 

75 

77 

75.5 

MIN 

41 

44 

43 

45 

44 

45 

45 

45 

48 

49 

49 

50 

40 

42 

42 

33 

24 

2  7 

30 

34 

39 

37 

39 

39 

53 

51 

41 

43 

32 

32 

40.9 

SANDBER6  WB 

MAX 

62 

65 

67 

65 

65 

71 

67 

73 

68 

44 

44 

56 

63 

56 

34 

26 

34 

39 

48 

56 

60 

60 

60 

62 

62 

59 

56 

52 

53 

54 

56.0 

MIN 

47 

48 

50 

^' 

48 

53 

48 

^' 

44 

35 

36 

36 

40 

30 

24 

21 

24 

29 

33 

44 

49 

49 

48 

53 

50 

45 

43 

43 

43 

45 

42.2 

SAN   DIEGO  WB  AP 

MAX 

76 

77 

79 

77 

75 

73 

71 

71 

68 

70 

66 

69 

71 

70 

61 

59 

64 

68 

74 

76 

76 

73 

74 

72 

69 

67 

69 

77 

76 

75 

71.4 

MIN 

56 

54 

55 

57 

55 

55 

57 

60 

56 

60 

55 

57 

52 

55 

50 

42 

43 

45 

49 

50 

51 

47 

50 

57 

57 

54 

50 

50 

60 

52.3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

82 

86 

87 

87 

B5 

90 

80 

80 

75 

67 

69 

69 

72 

68 

62 

54 

60 

65 

80 

82 

83 

83 

62 

76 

68 

73 

70 

78 

76 

77 

75.5 

M  I  N 

53 

58 

56 

50 

49 

51 

50 

54 

53 

54 

48 

44 

43 

44 

41 

40 

43 

57 

58 

58 

45 

47 

50 

55 

42 

42 

52 

52 

48.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

72 

71 

71 

71 

74 

71 

77 

77 

68 

63 

63 

67 

66 

61 

55 

56 

56 

60 

66 

69 

70 

69 

71 

62 

66 

68 

69 

67 

65 

65 

66  .9 

MIN 

S3 

52 

50 

54 

54 

51 

52 

52 

57 

54 

49 

43 

47 

48 

43 

36 

36 

42 

43 

44 

47 

45 

43 

50 

53 

50 

47 

42 

44 

42 

47,5 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

68 

68 

67 

68 

73 

69 

73 

78 

64 

61 

62 

66 

63 

57 

53 

55 

56 

58 

63 

65 

66 

66 

68 

63 

64 

65 

69 

65 

65 

63 

64.7 

MIN 

56 

54 

55 

56 

55 

55 

56 

56 

56 

52 

51 

50 

52 

47 

44 

43 

44 

48 

49 

50 

51 

51 

50 

56 

56 

53 

48 

48 

50 

49 

51.4 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

83 

86 

86 

86 

80 

86 

76 

78 

73 

68 

64 

70 

73 

70 

65 

59 

64 

71 

83 

84 

85 

84 

84 

74 

78 

70 

72 

78 

79 

79 

76.3 

MIN 

45 

4  8 

50 

50 

50 

52 

57 

56 

61 

51 

55 

45 

47 

45 

36 

33 

39 

41 

46 

42 

42 

44 

54 

56 

51 

43 

42 

38 

46.5 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

MAX 

70 

70 

67 

68 

74 

69 

70 

78 

69 

60 

62 

65 

65 

58 

51 

54 

57 

65 

67 

70 

71 

71 

77 

68 

67 

65 

72 

72 

73 

69 

67, 1 

MIN 

50 

43 

53 

49 

46 

49 

43 

46 

50 

35 

42 

40 

43 

34 

27 

28 

34 

40 

43 

41 

37 

41 

48 

46 

47 

38 

37 

37 

36 

41.6 

SAN  JACINTO 

MAX 

75 

82 

63 

84 

84 

88 

87 

81 

82 

66 

56 

62 

67 

64 

58 

53 

56 

67 

75 

80 

79 

80 

82 

77 

75 

71 

70 

75 

73 

73 

73,5 

35 

39 

41 

41 

42 

40 

40 

42 

50 

40 

48 

38 

37 

39 

25 

21 

21 

29 

33 

33 

31 

36 

49 

50 

36 

34 

25 

29 

36.0 

SAN  JOSE 

MAX 

74 

74 

74 

72 

72 

76 

75 

80 

72 

63 

64 

68 

66 

57 

54 

55 

60 

65 

65 

66 

69 

69 

72 

65 

66 

70 

69 

73 

69 

53 

55 

51 

55 

50 

43 

43 

44 

47 

40 

38 

40 

42 

46 

43 

44 

50 

51 

52 

45 

40 

40 

40 

46^2 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

80 

80 

82 

82 

81 

83 

84 

84 

74 

69 

64 

65 

68 

72 

64 

61 

55 

60 

69 

70 

78 

83 

79 

81 

72 

76 

70 

76 

77 

75 

73.8 

MIN 

47 

49 

59 

57 

63 

63 

53 

56 

56 

52 

46 

42 

40 

40 

36 

33 

36 

38 

40 

54 

46 

45 

44 

44 

47 

53 

47 

46 

41 

37 

47.1 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

80 

81 

82 

88 

84 

82 

84 

82 

80 

73 

62 

66 

68 

70 

60 

55 

54 

60 

78 

81 

82 

82 

85 

78 

80 

70 

77 

77 

76 

75.1 

MIN 

41 

32 

35 

38 

37 

38 

38 

37 

40 

50 

35 

30 

31 

32 

16 

24 

30 

40 

39 

38 

43 

50 

50 

42 

39 

40 

31 

36.6 

SAN  MATEO 

MAX 

72 

70 

72 

71 

75 

73 

77 

77 

69 

69 

64 

66 

66 

64 

59 

56 

57 

60 

66 

67 

69 

69 

73 

71 

65 

69 

68 

70 

67 

65 

67.9 

MIN 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

55 

50 

41 

42 

44 

49 

40 

40 

33 

36 

44 

39 

42 

41 

41 

46 

49 

50 

40 

36 

39 

38 

44.4 

SAN  PEDRO 

MAX 

73 

78 

75 

71 

69 

70 

68 

67 

67 

67 

65 

67 

66 

67 

64 

58 

57 

66 

75 

73 

71 

69 

66 

64 

66 

65 

63 

71 

71 

69 

68.0 

MIN 

59 

57 

57 

60 

56 

59 

60 

63 

62 

62 

56 

55 

54 

55 

54 

44 

41 

39 

52 

56 

54 

51 

50 

47 

57 

56 

54 

52 

55 

53 

54.4 

I  reference  notes  rollovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Day 

Of  Month 

tn 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAN  RAFAEL 

MAX 

73 

73 

76 

74 

76 

76 

79 

77 

75 

54 

57 

57 

65 

52 

55 

57 

57 

56 

67 

68 

56 

70 

71 

6< 

65 

67 

67 

67 

67 

67 

68.  1 

M  I  N 

S2 

52 

50 

40 

37 

35 

40 

42 

46.6 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

81 

82 

84 

80 

79 

79 

76 

74 

73 

57 

67 

73 

73 

70 

54 

62 

64 

75 

83 

81 

76 

78 

64 

71 

78 

74.2 

M  1  N 

50 

47 

50 

50 

48 

57 

58 

59 

34 

33 

3'7 

39 

43 

45 

43 

44 

54 

54 

55 

49 

43 

40 

41 

47.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

80 

81 

82 

76 

75 

79 

74 

73 

71 

70 

73 

68 

71 

74 

60 

61 

52 

65 

78 

80 

80 

76 

81 

6' 

71 

69 

6^ 

60 

75 

75 

73.4 

M  I  N 

50 

50 

51 

37 

32 

36 

40 

46.8 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

MAX 

76 

79 

60 

75 

72 

75 

71 

70 

70 

70 

75 

69 

69 

73 

61 

60 

51 

64 

72 

78 

77 

71 

75 

6! 

72 

67 

66 

76 

71 

73 

71.1 

41 

34 

30 

35 

36 

36 

44.4 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

66 

53 

55 

55 

60 

65 

55 

67 

69 

68 

71 

5! 

66 

71 

61 

71 

58 

61 

M  I  N 

34 

32 

37 

SANTA  CRUZ 

MAX 

74 

67 

68 

71 

71 

71 

69 

73 

62 

65 

57 

6C 

52 

58 

56 

55 

59 

66 

69 

71 

75 

73 

74 

6( 

69 

67 

6( 

70 

70 

73 

67.2 

M I N 

46 

47 

43 

46 

33 

32 

31 

36 

41 

42 

39 

39 

50 

36 

42.0 

SANTA  MARIA 

MAX 

71 

80 

63 

77 

62 

69 

82 

83 

73 

67 

61 

54 

65 

65 

59 

58 

56 

55 

80 

83 

81 

56 

8; 

70 

69 

71 

76 

75 

75 

72.2 

41 

30 

28 

40 

40 

43.0 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

79 

76 

84 

81 

76 

77 

81 

71 

58 

62 

62 

64 

65 

64 

55 

55 

58 

65 

60 

61 

80 

69 

63 

5< 

74 

67 

7C 

75 

71 

75 

71.3 

M  I  N 

44 

46 

56 

55 

29 

25 

34 

41.7 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

70 

70 

70 

69 

59 

68 

68 

67 

57 

67 

66 

55 

67 

66 

53 

57 

58 

61 

67 

72 

64 

69 

65 

59 

64 

69 

53 

64 

69 

67 

66.0 

62 

55 

53 

49 

44 

43 

50 

50 

55 

54.1 

SANTA  PAULA 

MAX 

81 

83 

89 

86 

82 

82 

81 

74 

75 

74 

57 

59 

74 

74 

71 

61 

60 

65 

70 

76 

84 

86 

85 

80 

74 

77 

7C 

72 

78 

79 

76.0 

39 

30 

30 

40 

49 

5  5 

58 

46 

44 

4( 

54 

56 

42 

47.6 

SANTA  ROSA 

MAX 

72 

76 

79 

62 

61 

83 

84 

65 

83 

63 

67 

71 

72 

70 

57 

56 

59 

59 

54 

71 

73 

72 

75 

72 

64 

65 

75 

75 

72 

71 

71.4 

MIN 

46 

46 

45 

45 

43 

46 

47 

47 

40 

36 

35 

36 

39 

27 

28 

31 

42 

37 

37 

35 

34 

34 

45 

46 

36 

30 

29 

31 

38.6 

SCOT  I  A 

MAX 

61 

67 

71 

67 

65 

63 

67 

69 

72 

65 

56 

58 

51 

55 

49 

47 

50 

53 

57 

61 

65 

64 

55 

6C 

59 

61 

62 

63 

69 

66 

61.3 

MIN 

53 

50 

56 

57 

57 

57 

26 

32 

37 

49 

51 

50 

44 

47 

43 

46.3 

SHASTA  DAM 

MAX 

70 

70 

72 

74 

73 

71 

80 

77 

75 

60 

51 

65 

58 

53 

55 

48 

48 

49 

44 

53 

67 

68 

70 

61 

63 

59 

6< 

66 

66 

59 

63.8 

MIN 

55 

55 

53 

36 

36 

39 

38 

43 

47 

50 

43 

47.7 

SIERRA  CITY 

MAX 

62 

66 

68 

67 

70 

72 

75 

75 

72 

57 

48 

57 

68 

53 

38 

37 

35 

47 

44 

57 

53 

56 

68 

6! 

53 

65 

57 

65 

64 

61 

60.2 

MIN 

34 

37 

37 

39 

36 

45 

36 

19 

16 

30 

37 

29 

34.3 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

58 

65 

66 

67 

70 

66 

73 

66 

73 

52 

43 

53 

57 

57 

40 

34 

29 

34 

44 

57 

50 

59 

50 

5( 

60 

64 

56 

52 

55 

60 

56.7 

MIN 

2  1 

25 

2  5 

13 

0 

14 

22.7 

SONOMA 

MAX 

75 

77 

79 

77 

61 

80 

83 

81 

70 

55 

69 

70 

67 

62 

55 

55 

56 

57 

65 

66 

59 

72 

68 

54 

65 

74 

72 

70 

66 

65 

69.3 

41 

25 

35 

40 

35 

30 

39.0 

SONORA 

MAX 

75 

76 

76 

77 

77 

79 

76 

78 

61 

73 

58 

59 

64 

58 

54 

46 

51 

52 

51 

65 

57 

59 

71 

7C 

69 

70 

70 

69 

72 

71 

68.2 

30 

26 

26 

28 

33 

35 

36 

37 

36 

39.5 

SO  ENTRANCE   rOSEMITE  NP 

MAX 

64 

65 

66 

70 

70 

70 

71 

72 

66 

57 

50 

53 

56 

53 

37 

36 

41 

53 

60 

65 

65 

65 

66 

60 

60 

59 

59 

51 

62 

63 

60.0 

30 

20 

20 

18 

9 

12 

2  1 

29 

29 

32 

30 

33 

35 

35 

40 

29 

28 

27 

27.8 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 

57 

58 

61 

64 

62 

64 

61 

66 

55 

36 

41 

51 

46 

32 

22 

24 

36 

43 

52 

51 

46 

49 

49 

53 

52 

46 

47 

45 

49 

50 

49.0 

9 

-  7 

1  2 

28 

20 

1 9 

1 7 

1 7 

27 

24 

33 

21 

16 

21.0 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

54 

60 

64 

69 

71 

70 

66 

57 

57 

57 

41 

46 

55 

52 

38 

33 

35 

40 

49 

49 

57 

52 

57 

58 

56 

51 

53 

47 

49 

53 

53.9 

18 

17 

23 

27 

34 

35 

41 

40 

47 

46 

40 

39 

37 

31 

35 

37.9 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 

75 

76 

78 

78 

78 

80 

81 

81 

73 

65 

67 

70 

72 

51 

55 

54 

57 

62 

55 

57 

69 

71 

68 

63 

64 

71 

70 

69 

69 

67 

69.2 

31 

26 

34 

37 

35 

39 

33 

37 

33 

41.4 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

MAX 

74 

74 

74 

76 

77 

77 

76 

79 

76 

73 

65 

65 

66 

70 

60 

55 

45 

54 

60 

53 

64 

65 

67 

67 

52 

64 

69 

69 

67 

65 

67.4 

MIN 

41 

34 

26 

34 

36 

36 

38 

33 

39 

42 

35 

35 

33 

40.7 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

76 

78 

81 

61 

80 

61 

62 

81 

60 

67 

70 

69 

74 

55 

58 

55 

57 

62 

66 

66 

68 

71 

66 

62 

65 

72 

75 

68 

68 

66 

70.5 

36 

23 

29 

39.1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

73 

74 

75 

76 

79 

82 

82 

76 

72 

53 

56 

68 

70 

53 

54 

50 

52 

45 

50 

70 

71 

74 

73 

67 

53 

69 

73 

70 

68 

67 

68.3 

37 

35 

31 

40.3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

65 

67 

66 

69 

69 

75 

73 

70 

57 

50 

59 

58 

46 

38 

37 

39 

42 

37 

57 

53 

65 

66 

65 

62 

62 

63 

64 

64 

62 

62 

69.2 

MIN 

41 

41 

41 

40 

42 

43 

45 

46 

35 

34 

" 

30 

21 

20 

33 

36.3 

SUNLAND 

MAX 

85 

89 

90 

90 

86 

93 

84 

65 

75 

65 

59 

66 

75 

72 

54 

57 

63 

68 

85 

85 

85 

85 

67 

78 

79 

73 

74 

81 

60 

79 

77.9 

MIN 

45 

5 1 

54 

54 

45 

^' 

50 

45 

41 

43 

40 

33 

33 

30 

41 

42 

50 

54 

54 

54 

63 

49 

4«.4 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

61 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

70 

64 

52 

47 

46 

55 

46 

46 

31 

30 

37 

57 

55 

54 

54 

51 

59 

56 

66 

65 

♦9 

46 

48 

64.2 

HIN 

24 

30 

16 

10 

20 

32 

26 

25 

22 

24 

32 

26 

30 

20 

1 5 

1 5 

15 

26.4 

TABLE  MTN 

MAX 

49 

51 

56 

65 

64 

64 

65 

65 

63 

47 

34 

40 

55 

49 

36 

24 

31 

48 

43 

46 

52 

56 

55 

59 

55 

60 

46 

43 

53 

55 

50.8 

MIN 

35 

36 

40 

46 

46 

45 

10 

U 

34 

37 

39 

42 

35 

36.0 

TAHOE 

MAX 

51 

52 

55 

60 

57 

56 

55 

57 

65 

55 

38 

42 

49 

51 

32 

24 

25 

36 

43 

51 

48 

47 

46 

45 

48 

47 

44 

49 

47 

47 

47.4 

MIN 

28 

29 

30 

40 

10 

6 

2  7 

27 

27 

26 

30 

32 

26 

24 

24 

26.5 

TEHACHAPI 

MAX 

64 

70 

68 

63 

65 

76 

68 

78 

74 

57 

47 

59 

57 

51 

43 

31 

41 

45 

59 

52 

66 

69 

69 

66 

66 

61 

68 

67 

60 

61 

61.1 

HIN 

36 

30 

32 

41 

45 

18 

6 

2  1 

27 

37 

40 

32 

32 

33 

43 

37 

36 

31 

29 

37 

32.6 

TEJON  RANCHO 

MAX 

75 

74 

75 

75 

75 

78 

76 

80 

82 

64 

58 

65 

56 

55 

55 

43 

53 

55 

57 

61 

57 

66 

68 

67 

72 

66 

66 

75 

70 

66 

67.2 

MIN 

53 

50 

54 

53 

55 

46 

31 

33 

32 

35 

38 

41 

43 

42 

45 

53 

52 

45 

43 

46 

46.8 

THERMAL    CAA  AP 

MAX 

85 

91 

90 

87 

88 

89 

65 

65 

83 

84 

70 

75 

76 

75 

67 

61 

63 

67 

77 

83 

66 

86 

84 

83 

76 

75 

84 

78 

81 

80 

79.9 

MIN 

49 

46 

49 

50 

36 

27 

26 

31 

36 

42 

42 

41 

40 

52 

53 

46 

41 

36 

35 

43.8 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

76 

70 

70 

71 

75 

76 

77 

79 

80 

80 

56 

66 

65 

67 

58 

47 

51 

59 

61 

67 

71 

71 

72 

72 

74 

73 

70 

72 

73 

70 

69.0 

H  I  N 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

46 

46 

47 

49 

42 

41 

41 

40 

28 

26 

28 

29 

32 

36 

35 

35 

37 

36 

50 

39 

37 

36 

35 

39.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

72 

72 

74 

74 

76 

76 

77 

80 

68 

62 

60 

61 

63 

60 

43 

46 

50 

57 

67 

68 

62 

64 

64 

64 

67 

65 

64 

66 

61 

59 

64.6 

MIN 

42 

42 

43 

46 

44 

42 

44 

45 

44 

45 

32 

36 

40 

30 

24 

25 

29 

38 

36 

37 

37 

35 

42 

41 

44 

37 

32 

36 

34 

37.9 

TORRANCE 

MAX 

81 

84 

84 

80 

79 

60 

74 

74 

72 

70 

71 

69 

72 

72 

66 

57 

64 

70 

84 

82 

81 

79 

73 

69 

72 

74 

70 

79 

79 

80 

75.0 

MIN 

48 

47 

50 

50 

49 

51 

56 

58 

48 

58 

49 

46 

50 

42 

32 

42 

45 

42 

48 

50 

57 

42 

47.5 

TRACY  CARBONA 

MAX 

74 

74 

75 

79 

78 

78 

79 

81 

78 

74 

65 

65 

67 

70 

60 

55 

55 

52 

59 

61 

55 

63 

67 

67 

62 

64 

71 

71 

64 

64 

67.9 

5 1 

38 

29 

30 

35 

40 

37 

40 

36 

40 

46 

48 

49 

38 

40 

38 

43.4 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

75 

77 

60 

79 

76 

60 

61 

80 

72 

66 

69 

59 

70 

52 

56 

55 

55 

59 

63 

65 

65 

70 

67 

50 

64 

71 

73 

65 

67 

64 

66.6 

MIN 

47 

52 

51 

59 

53 

51 

55 

47 

57 

51 

51 

39 

39 

50 

39 

40 

26 

30 

36 

37 

36 

35 

34 

43 

45 

50 

43 

32 

35 

31 

43.1 

TRONA 

MAX 

77 

71 

77 

78 

78 

81 

84 

80 

62 

63 

71 

58 

59 

71 

72 

57 

50 

48 

56 

60 

66 

66 

67 

68 

62 

70 

71 

70 

60 

60 

69.1 

MIN 

43 

45 

44 

47 

47 

46 

48 

47 

53 

55 

49 

49 

42 

39 

36 

36 

23 

25 

28 

32 

36 

33 

33 

35 

38 

38 

41 

40 

29 

29 

39.6 

TRUCKEE  RS 

MAX 

52 

58 

60 

63 

65 

61 

67 

68 

62 

49 

44 

54 

50 

33 

23 

22 

31 

44 

44 

49 

47 

49 

60 

53 

49 

47 

45 

46 

54 

49.6 

MIN 

20 

20 

24 

25 

26 

24 

20 

24 

23 

26 

18 

16 

14 

25 

7 

11 

-  4 

0 

22 

24 

20 

16 

19 

22 

25 

26 

23 

15 

16 

15 

18.9 

Se«  reter«ac«  notos  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TULtLAKE 

63 

60 

66 

60 

60 

61 

63 

68 

60 

47 

60 

53 

40 

45 

36 

30 

35 

35 

55 

57 

55 

54 

45 

56 

49 

50 

48 

66 

57 

66 

52 

4 

HIN 

29 

30 

36 

45 

43 

38 

40 

37 

36 

32 

26 

1  8 

32 

29 

24 

15 

9 

29 

33 

28 

27 

30 

28 

22 

25 

19 

1 5 

2 1 

19 

28 

0 

TURNTABLE  CREEK 

72 

75 

75 

74 

75 

81 

80 

77 

59 

65 

69 

53 

60 

47 

48 

49 

45 

54 

70 

69 

75 

70 

65 

63 

68 

71 

63 

65 

MIN 

51 

52 

49 

51 

54 

53 

54 

52 

44 

46 

50 

46 

32 

32 

34 

36 

36 

41 

48 

50 

52 

49 

46 

47 

4e 

41 

42 

45 

7 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

80 

84 

83 

82 

80 

80 

76 

74 

70 

67 

67 

73 

74 

70 

69 

62 

65 

75 

84 

80 

78 

79 

74 

73 

74 

70 

70 

75 

78 

76 

MIN 

43 

42 

42 

44 

42 

43 

50 

58 

68 

60 

44 

44 

41 

42 

38 

28 

26 

30 

32 

36 

40 

38 

34 

38 

50 

50 

45 

44 

34 

34 

41 

7 

TWENTYNINE  PALMS 

75 

79 

83 

85 

87 

86 

85 

87 

85 

78 

72 

61 

71 

72 

65 

48 

50 

57 

66 

71 

74 

73 

75 

69 

74 

72 

72 

64 

67 

MIN 

40 

44 

46 

47 

50 

49 

47 

48 

48 

50 

51 

46 

38 

41 

41 

31 

22 

2 1 

29 

33 

33 

36 

49 

54 

48 

40 

39 

40 

41 

2 

TWIN  LAKES 

50 

53 

54 

59 

56 

58 

59 

60 

55 

44 

36 

51 

44 

34 

46 

50 

48 

42 

50 

50 

50 

50 

0 

MIN 

25 

26 

28 

26 

27 

29 

31 

31 

39 

25 

23 

21 

24 

1  2 

24 

20 

26 

22 

18 

16 

14 

24 

1 

UK  I  AH 

74 

74 

75 

73 

77 

78 

78 

79 

74 

63 

66 

64 

60 

61 

52 

67 

55 

51 

64 

69 

71 

78 

72 

63 

63 

70 

74 

72 

66 

63 

57 

MIN 

54 

44 

45 

45 

44 

46 

50 

44 

47 

43 

33 

34 

34 

45 

31 

22 

25 

■'^ 

40 

39 

38 

43 

46 

32 

29 

29 

38 

7 

UCLA 

79 

77 

83 

81 

75 

76 

71 

70 

67 

66 

67 

66 

69 

68 

64 

59 

62 

70 

80 

80 

62 

79 

74 

66 

75 

68 

65 

72 

76 

76 

72 

2 

MIN 

60 

58 

63 

61 

59 

60 

55 

57 

58 

60 

53 

53 

52 

53 

42 

39 

33 

44 

56 

58 

60 

58 

51 

50 

55 

56 

49 

50 

51 

53 

53 

6 

UPLAND 

MAX 

76 

80 

82 

82 

79 

85 

78 

80 

79 

60 

62 

62 

64 

61 

64 

56 

56 

64 

76 

78 

78 

78 

79 

74 

73 

66 

67 

72 

71 

65 

71 

2 

57 

57 

58 

59 

57 

54 

54 

53 

54 

54 

42 

51 

45 

46 

38 

32 

35 

37 

46 

44 

64 

56 

58 

57 

53 

49 

46 

51 

52 

UPPER   LAKE  RS 

73 

80 

65 

66 

47 

52 

48 

62 

65 

68 

69 

72 

64 

63 

69 

72 

69 

62 

MIN 

41 

26 

35 

41 

29 

21 

37 

41 

34 

33 

32 

30 

48 

49 

47 

30 

27 

36 

25 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 

70 

73 

70 

74 

76 

72 

71 

75 

78 

67 

65 

65 

65 

65 

56 

56 

54 

57 

63 

66 

68 

67 

72 

72 

66 

65 

67 

69 

69 

65 

67 

4 

MIN 

50 

50 

49 

47 

56 

50 

51 

51 

44 

38 

37 

42 

45 

34 

37 

32 

41 

43 

42 

42 

43 

43 

44 

42 

50 

44 

43 

42 

41 

43 

9 

VACA V I LLE 

MAX 

76 

77 

82 

82 

83 

83 

85 

80 

68 

68 

72 

69 

72 

59 

58 

53 

53 

55 

58 

66 

66 

72 

67 

64 

66 

72 

76 

68 

66 

66 

69 

6 

MIN 

51 

49 

47 

49 

47 

48 

50 

49 

54 

45 

50 

37 

36 

49 

36 

40 

26 

36 

36 

36 

38 

36 

44 

47 

50 

36 

39 

36 

34 

42 

3 

VALYeRHO  RS 

MIN 

70 

73 

73 

77 

77 

74 

77 

80 

79 

74 

60 

67 

67 

61 

39 

41 

50 

61 

65 

65 

65 

69 

70 

71 

68 

64 

64 

61 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

67 

70 

74 

77 

78 

80 

80 

76 

82 

81 

65 

53 

63 

70 

65 

48 

46 

48 

54 

62 

68 

70 

69 

73 

70 

75 

71 

67 

62 

67 

,  7 

MIN 

35 

35 

36 

39 

39 

40 

39 

42 

42 

49 

44 

42 

32 

39 

35 

29 

15 

1  7 

1  7 

26 

31 

29 

31 

33 

43 

48 

38 

23 

21 

23 

33 

,7 

V I  SAL  I A 

82 

79 

76 

78 

78 

79 

BO 

79 

83 

84 

58 

66 

70 

70 

65 

55 

52 

56 

63 

64 

68 

72 

71 

70 

68 

75 

75 

69 

75 

MIN 

46 

43 

46 

47 

48 

50 

50 

53 

52 

52 

42 

43 

41 

43 

38 

29 

29 

26 

31 

33 

36 

37 

37 

41 

46 

51 

40 

41 

3( 

35 

41 

.6 

78 

79 

81 

81 

77 

76 

74 

72 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

64 

60 

64 

70 

76 

77 

77 

77 

75 

74 

73 

68 

69 

61 

77 

76 

72 

,9 

MIN 

46 

44 

45 

45 

45 

46 

47 

53 

49 

56 

47 

48 

43 

48 

49 

33 

30 

36 

41 

41 

42 

40 

37 

39 

52 

45 

40 

41 

44 

44 

.0 

VOLTA  PH 

MAX 

68 

70 

72 

72 

73 

75 

76 

75 

70 

57 

64 

63 

61 

52 

45 

47 

46 

41 

55 

66 

66 

70 

68 

67 

65 

65 

66 

68 

64 

65 

63 

,7 

MIN 

47 

47 

47 

48 

46 

52 

49 

51 

50 

40 

39 

40 

43 

41 

26 

30 

25 

37 

36 

42 

40 

40 

47 

45 

40 

50 

42 

41 

37 

35 

41 

.8 

WALNUT   CREEK    2  ESE 

MAX 

73 

75 

77 

81 

79 

79 

82 

82 

82 

69 

65 

69 

70 

70 

59 

56 

53 

56 

60 

64 

66 

66 

71 

69 

60 

64 

69 

74 

68 

69 

69 

2 

MIN 

46 

45 

44 

46 

49 

48 

50 

45 

50 

42 

34 

38 

36 

42 

29 

24 

24 

30 

33 

34 

46 

47 

37 

32 

29 

38 

1 

WALNUT  GROVE 

MAX 

75 

75 

78 

78 

79 

74 

80 

79 

72 

66 

68 

69 

70 

62 

55 

59 

55 

57 

65 

66 

67 

66 

69 

70 

69 

71 

72 

69 

69 

69 

69 

,2 

MIN 

48 

46 

46 

50 

45 

42 

48 

47 

52 

46 

41 

33 

37 

50 

32 

40 

25 

33 

38 

38 

34 

38 

31 

41 

42 

39 

34 

31 

40 

.0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

73 

77 

79 

81 

82 

83 

82 

84 

80 

69 

55 

59 

69 

65 

55 

46 

52 

60 

68 

69 

74 

77 

76 

73 

69 

64 

68 

62 

67 

69 

69 

•  6 

MIN 

32 

33 

33 

36 

37 

42 

40 

40 

37 

36 

3  5 

35 

31 

33 

36 

24 

15 

1 6 

29 

40 

32 

30 

31 

45 

48 

32 

36 

32 

25 

33 

.5 

WASCO 

MAX 

81 

80 

79 

78 

78 

79 

78 

79 

82 

82 

64 

65 

71 

69 

67 

53 

50 

52 

59 

60 

62 

68 

69 

69 

70 

71 

68 

73 

72 

MIN 

45 

45 

45 

45 

47 

50 

48 

48 

50 

52 

43 

37 

37 

39 

39 

3 1 

27 

28 

31 

3  3 

36 

35 

34 

40 

45 

36 

33 

33 

33 

39 

.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

72 

71 

65 

72 

69 

74 

70 

71 

76 

60 

65 

64 

61 

64 

59 

56 

55 

59 

68 

70 

74 

78 

74 

76 

6( 

7; 

66 

70 

73 

58 

MIN 

45 

49 

44 

45 

45 

45 

50 

48 

61 

45 

37 

41 

43 

46 

33 

32 

36 

44 

43 

36 

40 

43 

40 

38 

35 

35 

41 

■  7 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

64 

65 

70 

69 

68 

70 

71 

74 

75 

58 

56 

56 

59 

55 

44 

43 

46 

45 

38 

44 

46 

44 

42 

42 

46 

47 

60 

42 

64 

55 

MIN 

50 

43 

36 

48 

45 

34 

37 

36 

40 

31 

29 

33 

36 

34 

34 

1  7 

27 

34 

37 

40 

37 

35 

35 

35 

31 

27 

29 

34 

7 

WEED    1  S 

MAX 

55 

60 

58 

62 

65 

62 

62 

64 

65 

52 

43 

44 

48 

40 

37 

30 

31 

35 

39 

48 

40 

40 

38 

46 

44 

36 

43 

33 

61 

57 

i^y 

,  7 

MIN 

37 

35 

31 

36 

38 

33 

35 

34 

42 

33 

17 

18 

24 

28 

24 

1 1 

10 

19 

30 

28 

30 

35 

31 

30 

28 

28 

26 

15 

15 

29 

27 

■  7 

WHEELER 

MAX 

65 

63 

60 

66 

63 

70 

67 

67 

63 

62 

65 

62 

59 

56 

64 

50 

54 

55 

61 

62 

60 

69 

62 

58 

62 

61 

51 

59 

63 

61 

61 

»0 

MIN 

54 

56 

53 

5  3 

54 

53 

52 

52 

45 

47 

49 

46 

40 

34 

38 

45 

49 

46 

47 

47 

48 

50 

50 

42 

40 

40 

43 

47 

.7 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

39 

40 

45 

51 

52 

49 

55 

53 

54 

50 

39 

31 

44 

43 

34 

15 

18 

25 

34 

42 

47 

46 

49 

47 

45 

42 

33 

40 

42 

47 

MIN 

1  6 

1  3 

2 1 

29 

30 

23 

33 

26 

24 

33 

12 

1  0 

1  6 

28 

-  6 

-  5 

-  9 

-  8 

10 

13 

12 

0 

1  6 

16 

20 

1  3 

t 

10 

11 

13 

.5 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

34 

27 

34 

37 

36 

34 

37 

36 

37 

35 

25 

28 

28 

26 

18 

-  8 

-  2 

23 

26 

31 

37 

36 

36 

35 

29 

26 

20 

26 

26 

MIN 

16 

20 

26 

24 

24 

1  7 

24 

1  7 

1  7 

8 

7 

1  6 

16 

-12 

-26 

-28 

-  2 

1 1 

1  8 

20 

17 

1  6 

19 

8 

10 

12 

20 

11 

.9 

WILL lAMS 

MAX 

79 

80 

79 

77 

76 

80 

82 

84 

82 

68 

68 

70 

72 

74 

64 

55 

52 

53 

63 

61 

64 

66 

70 

73 

65 

7C 

72 

70 

71 

MIN 

48 

45 

45 

48 

48 

47 

46 

46 

45 

46 

43 

40 

40 

46 

28 

40 

39 

38 

33 

38 

37 

39 

38 

35 

35 

34 

40 

io 

WI LLOWS 

MAX 

71 

77 

76 

79 

79 

82 

80 

85 

80 

67 

66 

71 

67 

75 

61 

66 

64 

54 

51 

62 

70 

70 

75 

66 

66 

63 

71 

74 

71 

70 

MIN 

50 

48 

47 

45 

48 

51 

50 

49 

48 

45 

45 

37 

39 

44 

30 

31 

42 

38 

36 

36 

37 

43 

38 

36 

34 

31 

40 

8 

WINTERS 

MAX 

76 

76 

79 

83 

83 

84 

86 

82 

80 

71 

70 

74 

71 

74 

62 

57 

55 

56 

55 

68 

69 

71 

74 

71 

67 

6! 

75 

77 

73 

MIN 

50 

49 

48 

49 

49 

50 

51 

49 

54 

49 

52 

39 

40 

63 

34 

34 

39 

37 

36 

36 

36 

45 

40 

36 

36 

33 

43 

0 

WOODFORDS 

MAX 

59 

64 

67 

69 

66 

70 

64 

75 

67 

65 

41 

52 

54 

52 

53 

54 

55 

60 

57 

5C 

49 

44 

56 

58 

MIN 

34 

34 

37 

42 

43 

38 

41 

43 

41 

33 

28 

25 

36 

24 

10 

10 

13 

34 

31 

33 

36 

31 

34 

28 

24 

28 

30 

30 

.7 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

76 

76 

80 

83 

81 

81 

61 

85 

80 

70 

67 

70 

69 

74 

60 

56 

54 

56 

56 

65 

66 

68 

71 

69 

65 

62 

71 

72 

70 

57 

70 

.0 

MIN 

48 

44 

44 

44 

46 

45 

49 

45 

55 

43 

49 

33 

36 

46 

30 

37 

25 

36 

40 

34 

33 

34 

31 

41 

41 

48 

39 

33 

34 

30 

39 

.8 

YORBA  LINDA 

MAX 

B6 

88 

88 

87 

84 

85 

83 

77 

72 

68 

62 

74 

76 

70 

66 

64 

67 

72 

86 

85 

63 

84 

80 

It 

73 

71 

74 

82 

61 

62 

77 

.5 

MIN 

47 

45 

46 

49 

48 

49 

48 

56 

56 

59 

45 

60 

47 

46 

30 

29 

3  7 

53 

47 

51 

52 

4 1 

52 

40 

45 

.7 

YOSEMITE  NP 

MAX 

65 

64 

67 

67 

69 

68 

68 

73 

71 

64 

64 

53 

58 

62 

34 

40 

38 

49 

55 

59 

58 

58 

59 

56 

56 

57 

65 

52 

53 

53 

57 

,5 

MIN 

35 

32 

34 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

40 

33 

29 

29 

32 

21 

16 

17 

21 

28 

28 

31 

28 

29 

33 

41 

41 

31 

26 

26 

26 

30 

.7 

YREKA 

MAX 

66 

65 

64 

70 

69 

65 

61 

70 

70 

66 

51 

64 

55 

46 

42 

37 

37 

36 

41 

64 

49 

46 

42 

40 

41 

40 

39 

40 

45 

53 

51 

.8 

MIN 

36 

35 

41 

45 

41 

44 

46 

43 

44 

35 

25 

28 

30 

33 

30 

18 

21 

23 

31 

38 

41 

40 

38 

37 

36 

35 

33 

29 

23 

27 

34 

.2 

d«e  r«ier«aca  DOtes  following  Station  lodes. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Day  oi  month 


Station 

Total 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>.  t» 
0  > 
< 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.09 

.07 

.11 

.10 

.  13 

.10 

.10 

.14 

.  11 

.13 

.17 

.14 

.16 

.  10 

.15 

.15 

.11 

.08 

.10 

.06 

.04 

.06 

.05 

.04 

.03 

.04 

.06 

.06 

.11 

.02 

2.81 

AVENAL  9  SSE 

WIND 

.15 

.30 

.30 

.15 

.15 

.30 

.15 

.15 

.18 

.31 

.15 

.15 

.15 

.04 

.  15 

.09 

.00 

.08 

.08 

* 

.15 

.10 

.  14 

.15 

.00 

.15 

.15 

.  15 

.12 

.13 

4 . 27 

BACKUS  RANCH 

WIND 

MAX 

MIN 

.26 
6 
67 
42 

.13 
52 
67 
42 

.23 
41 
71 
44 

.42 
118 
71 
51 

.  17 

101 
73 
49 

.37 
87 
72 
47 

.  15 
59 
72 
51 

.32 
10 
71 
48 

.21 
54 
68 
48 

.19 
79 
65 
46 

.21 
119 

53 
43 

.16 

63 
61 

39 

.16 
24 
61 
39 

.13 
86 

62 
42 

.  12 

123 
48 
32 

.18 

172 
32 
30 

58 
48 
30 

.04 
1 
55 
30 

.  17 

0 
50 
31 

.03 
2 
57 
30 

.19 
0 
67 
37 

.13 
1 

59 
34 

.13 
0 
58 
•33 

.25 
0 
65 
42 

.25 
29 
60 
46 

.25 
35 
57 
47 

.30 
92 
58 
44 

.20 
4 
43 
38 

.20 
2 
59 
30 

.  17 
1 
59 
29 

5 . 72 
1419 
60.3 
39.8 

BEAUMONT  PUMP I NG  PLANT 

WIND 

.  16 
45 

.  14 
16 

.16 

30 

.18 
35 

.  16 
25 

.20 
15 

.15 
6 

.15 
54 

.15 
12 

26 

* 

9 

* 

17 

.20 
4 

.05 
6 

.07 
44 

.  00 
5 

58 

11 

14 

.05 
42 

.  15 
33 

.  15 
33 

.  18 
30 

.  14 
37 

.12 
19 

.  10 
6 

.20 
21 

.05 
27 

.25 
42 

.08 
39 

B 

3 . 60 
761 

BU  R  L I N  GAM  E 

WIND 
MAX 

.06 
IB 
72 
54 

.  10 
46 
72 
54 

.  10 
78 
70 
50 

.  12 
122 
70 
54 

.  09 
65 
72 
54 

.09 
54 
71 
54 

.08 
62 
68 
53 

.  10 
36 
74 
51 

.  12 
68 
72 
56 

.  15 
149 
68 
51 

.  12 
120 
63 
45 

.09 
41 
65 
43 

.  12 
71 
64 
45 

.  07 
100 
64 
53 

.  15 
222 
57 
41 

.  15 
149 
55 
35 

.08 
13 
56 
34 

.09 
16 
59 
42 

.08 
21 
64 
42 

.03 
13 
65 
44 

.05 
15 
64 
45 

.  03 
18 
64 
44 

.04 
19 
63 
44 

.03 
14 
62 
48 

.05 
8 
61 
51 

.03 
15 
64 
52 

.04 
17 
67 
48 

.03 
17 
67 
42 

.08 
20 
62 
42 

.04 
20 
60 
41 

1627 
65.2 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.  21 
43 

.  21 
54 

.  16 
43 

.  19 
43 

.  17 
53 

.  15 
52 

.  12 
32 

.  13 
43 

.  11 

30 

.05 
40 

.  12 
94 

.  13 
52 

.  10 
44 

.  10 
'34 

.  15 
80 

.  12 
93 

.  12 
42 

.  15 
67 

.  14 
48 

.  15 
51 

.  19 
61 

.  20 
'54 

.  17 

52 

.  19 
78 

.  12 
25 

.  13 
29 

.  11 
24 

15 
93 

.  22 
56 

.  20 
76 

4.46 

CAMP  PARDEE 

EVAP 
WIND 

.12 
21 

.13 
27 

.  12 
22 

.10 

18 

.10 
19 

.  11 
26 

.10 
20 

.  11 
26 

.  11 
18 

.06 
33 

.  07 
24 

.07 
26 

.08 
27 

.03 
38 

.05 
32 

.06 
43 

.08 
27 

.08 
21 

.06 
15 

.05 
22 

.04 
12 

.05 
15 

.06 
17 

.06 
14 

.06 
15 

.06 
13 

.08 
17 

.07 
19 

.08 
19 

.08 
17 

2.33 
663 

Ln  ILVJ  CiAr  sin 

WIND 

* 

; 

.28 
40 

.08 
10 

.09 
17 

.11 
16 

.14 
21 

* 
» 

• 

.34 
154 

.  10 
26 

.05 
11 

.11 
51 

.09 
54 

* 

* 
* 

.  15 
74 

.07 

s 

.01 
20 

.04 
10 

* 
* 

.10 

21 

.07 
19 

.04 
5 

.04 
g 

.06 
16 

.07 
g 

« 

.  12 

23 

^612 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 

MIN 

* 

- 

- 

.51 
168 
74 
48 

.18 
52 
74 
48 

.13 
46 

75 
50 

.11 
49 
75 
53 

.  11 
54 
74 
54 

* 

* 

.27 
123 
75 
57 

.  13 
105 
73 
52 

.08 
45 
62 
53 

.  13 
57 
71 
48 

.10 
73 
70 
49 

* 
* 

.51 
529 
71 
42 

.  15 
79 
64 
37 

.12 
57 
61 
36 

.15 
54 
62 
37 

.13 
39 
65 
38 

.12 
41 
67 
43 

* 

- 

« 

.38 
127 
68 
44 

.07 
39 
65 
44 

.05 
37 
65 
53 

* 

- 

.  13 
94 
67 
46 

• 

- 

(i.30 
6  90 

3.86 
1960 

- 

WIND 

MAX 

MIN 

.30 

.32 

.30 

.30 

.30 

.21 

.  15 

.45 

.55 

.21 

.19 

.14 

.26 

.30 

.15 

.12 

.15 

.11 

.15 

« 

.13 

.25 

.  15 

.  15 

.39 

.15 

.  15 

B 

78 
52 

79 
52 

79 
54 

79 
55 

80 
64 

80 
62 

80 
60 

80 
58 

77 
59 

70 
58 

- 

70 
58 

72 
54 

66 
48 

57 
43 

65 
55 

55 
55 

57 
55 

63 
40 

68 
45 

64 
45 

72 
45 

65 
58 

66 
65 

69 
65 

71 
51 

69 
39 

62 
62 

62 
40 

69.8 
53.  5 

DA V I S  AGR  COLLEGE 

WIND 

.09 
35 

.11 
12 

.10 
7 

.13 

.  10 
44 

.14 

26 

.13 
16 

.  16 
32 

.  11 
44 

.10 
79 

.29 
190 

.15 
46 

.08 
10 

.10 
99 

.09 
39 

.  11 
138 

.  16 
93 

.04 

6 

.07 
51 

.08 
34 

.05 
12 

.05 
18 

.07 
17 

.05 
8 

.04 
9 

.05 
18 

.08 
22 

.  15 
57 

.06 
10 

.08 
23 

1195 

WIND 
MAX 

* 
* 

* 

.25 
146 
72 
49 

.09 
59 
71 

50 

.11 
59 
72 
49 

.10 
44 
72 
SO 

.09 
58 
71 
53 

* 

* 

« 

.28 
287 
72 
47 

* 

.23 
139 
€4 
41 

.07 
50 
64 
41 

.08 
156 
63 
44 

.43 
450 
61 
31 

.10 
53 
54 
38 

.11 
74 
50 
40 

.07 
47 
62 
41 

.05 
40 
62 
42 

* 

.21 
133 
63 
42 

.04 
29 
56 
47 

.05 
33 
59 
43 

• 

.13 
75 
64 
40 

• 

«S.17 
(jlll 

2043 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

EVAP 
WIND 

.08 
60 

* 
« 

.15 
63 

.15 
104 

.13 
36 

26 

48 

19 

* 

98 

* 

93 

32 

130 

227 

24 

16 

24 

9 

14 

* 

19 

17 

9 

66 

32 

6  9 

1175 

FOLSOM  DAM 

WIND 

.15 
46 

.16 
56 

.10 
44 

.13 
34 

.14 
43 

.  10 

37 

.15 
66 

.16 
31 

.11 

33 

.09 
68 

.05 
50 

.07 
33 

.09 
55 

.  10 
104 

.05 
38 

.07 
86 

.07 
65 

.07 
47 

.06 
36 

.06 
29 

.05 
39 

.10 
70 

.08 
36 

.05 
48 

.05 
30 

.05 
32 

.07 
58 

.11 
63 

.  10 
57 

.08 
54 

1488 

FR lANT  GOVT  CAMP 

WIND 
MAX 

.21 
39 
69 
48 

.22 
37 
71 
47 

.  19 
33 
71 
47 

.  19 
44 
72 
48 

.  16 
32 
74 
51 

.  17 
44 
74 
52 

.  18 

35 
74 
52 

.  19 
54 
73 
54 

.21 
56 
75 
55 

.23 
113 
75 
54 

.13 
63 
58 
45 

.08 
25 
61 
45 

.  14 
37 
66 
46 

.  15 
41 
66 
46 

.15 
87 
61 
37 

.01 
50 
52 
32 

.11 
52 
51 
30 

.10 
44 
55 
32 

.  11 
31 
59 
33 

.11 
27 
59 
36 

.12 
42 
62 
40 

.12 
23 
64 
42 

.09 
51 
64 
42 

.11 
37 
63 
44 

.08 
37 
57 
45 

.  12 
19 
62 
48 

.  12 
18 
64 
45 

.  13 
69 
61 
45 

.13 
46 
60 
43 

.16 
46 
62 
42 

4 . 22 
1332 
64.5 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.  08 

.  07 

.  09 

.  05 

.  06 

.  07 

.  08 

.  05 

.  10 

.  03 

.  02 

.  02 

.  03 

- 

JOICE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

* 

* 

* 

• 

.  66 

320 

* 

« 

* 

* 
* 

♦ 

* 
« 

.  59 
440 

* 

« 
* 

♦ 

• 
• 

* 
* 

.  50 
290 

* 
* 

* 

* 
* 

♦ 

• 

.  15 
93 

* 

i.l2 
i  18 

2.02 

KCTTLEMAN  CITY 

EVAP 
WIND 

'59 

50 

43 

33 

46 

55 

40 

48 

39 

74 

'47 

'52 

40 

38 

60 

64 

78 

40 

47 

48 

40 

28 

34 

38 

32 

27 

38 

50 

35 

43 

B 

4.36 
1366 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.04 
6 

.08 
9 

.  05 
12 

.05 
7 

.07 
6 

.06 
7 

.07 
5 

.05 
5 

.01 
24 

.  13 
16 

.08 
28 

.06 
12 

.02 
2 

.05 
12 

.02 
17 

7 

.04 
6 

.04 
4 

.00 
3 

.04 
7 

.07 
12 

.11 
12 

.08 
23 

.09 
6 

.05 
5 

.05 
6 

.06 
6 

.07 
21 

.03 
9 

.01 
4 

B 

1.63 
299 

LODI 

EVAP 
WIND 

.11 
14 

.08 

20 

.08 
22 

.11 

22 

.08 
41 

.09 
22 

.21 
49 

.07 
25 

.05 
23 

.08 
68 

.09 
44 

.08 
20 

.08 

36 

.11 
122 

.06 
71 

.17 
161 

.06 
28 

.04 
23 

.09 
38 

.04 
13 

.05 
16 

.05 
15 

.05 
5 

.03 
9 

.04 
31 

.06 
23 

.07 
25 

.07 
15 

.05 
16 

.06 
11 

2.31 
1028 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
26 
72 
52 

.10 
27 
74 
54 

.  11 
32 
74 
52 

.  15 
61 
73 
55 

.  10 

43 
73 
52 

.  15 

51 
75 
53 

.  11 
32 
76 
57 

.  15 
28 
74 
53 

.09 
55 
73 
55 

.  16 
136 
66 
50 

.24 
106 
64 
46 

.  10 
26 
65 
43 

.  10 
51 
65 
44 

.  13 
139 
63 
50 

.11 

135 
56 
39 

.23 
283 
58 
34 

.  10 
39 
53 
32 

.07 
25 
53 
36 

.07 
34 
62 
41 

.08 
10 
60 
42 

.04 
22 
62 
42 

.04 
15 
63 
42 

.06 
10 
63 
42 

.05 
8 
58 
46 

* 

30 
58 
44 

.06 
19 
62 
48 

.12 
48 
62 
45 

.09 
36 
61 
39 

.06 
6 
60 
40 

.06 
16 
58 
38 

3.02 
1549 
64.5 
45.5 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  10 
39 

53 

.  12 
1 

53 

.  12 
13 

53 

.09 
21 

53 

.  11 
14 

53 

.08 
14 

54 

.  10 
15 

55 

.12 
12 

54 

.10 
20 

54 

.05 
49 

48 

.  17 
59 

43 

.12 
25 

42 

.07 
19 

43 

.08 
57 

45 

.07 
39 

33 

.11 
86 

30 

.09 
33 

29 

.09 
31 

30 

.07 
32 

40 

.06 
13 

45 

.05 
9 

45 

.05 
16 

44 

.06 
16 

43 

.07 
18 

43 

.05 
15 

48 

.05 
12 
58 
49 

.07 
12 

44 

.09 
19 

40 

.10 
20 

38 

.06 
16 

37 

2.  57 
745 
64.6 
44 . 7 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

* 

.31 

.11 

.08 

.18 

.  12 

.  13 

.15 

.12 

.08 

.  12 

.  12 

.12 

.14 

.10 

.08 

.09 

.  11 

.  11 

.11 

.12 

.11 

.09 

.  10 

.  14 

.15 

.08 

.13 

.  14 

3.58 
" 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

'* 

.26 
84 

.10 
41 

.10 
38 

.09 
16 

.08 
31 

* 
* 

• 

.25 
113 

* 

.20 

95 

.06 
15 

.05 
60 

* 

' 

.29 
211 

.07 
29 

.09 
33 

.07 

20 

.05 
15 

* 
* 

* 
* 

.16 

35 

.02 
6 

.03 
8 

* 
* 

.12 

23 

• 

i.io 

6  20 

2. 19 
893 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
WIND 

.  11 
32 

.24 
46 

.05 
38 

.13 
36 

.  13 
50 

.18 
67 

.11 
21 

.20 
99 

.05 
59 

.13 
80 

.23 
48 

73 

* 

54 

.23 
40 

* 

55 

67 

.  13 
131 

.09 
117 

.08 
45 

.  16 
54 

.08 
70 

.03 
24 

.09 
69 

.09 
41 

* 

26 

• 

25 

.  13 
20 

.09 
64 

.02 
29 

.09 
47 

2.87 
1627 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

* 

• 

.37 

.12 

.12 

.10 

.12 

* 

* 

.22 

« 

.04 

.04 

.05 

* 

* 

.16 

.02 

.00 

.05 

.05 

* 

* 

.19 

.06 

.06 

« 

.16 

* 

6.18 

2  11 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 
WIND 

• 
* 

* 

* 
* 

* 
* 

.44 

200 

« 
* 

.20 
90 

* 

* 

♦ 

.21 
185 

• 
« 

• 
* 

* 
* 

.36 
240 

* 
• 

« 
* 

* 
* 

.55 
200 

* 

.19 
45 

* 
* 

* 

* 
« 

.29 
85 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

• 
* 

6.30 
6  35 

1080 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.14 

.  16 

.18 

.16 

.15 

.12 

.14 

.10 

.10 

.10 

.04 

.03 

.05 

.06 

.07 

.  16 

.16 

.11 

.  14 

.  16 

.  14 

.  12 

.  13 

.  13 

.09 

.09 

.05 

.08 

.13 

.  12 

3.41 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 
WIND 

.12 

.12 

.10 

.11 

.14 

.13 

.  11 

.12 

.13 

.00 

.13 

.15 

.07 

.00 

.00 

.00 

.09 

.02 

.00 

.10 

.10 

.09 

.27 

.02 

.09 

.09 

.08 

.20 

.10 

.09 

2.77 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
45 

.11 
46 

.  10 
41 

.09 

33 

.09 
27 

.10 

57 

.11 
26 

.11 

36 

.11 

29 

.01 
24 

.14 
88 

.16 
92 

.11 

37 

.02 
26 

.05 
19 

.10 
77 

.09 
66 

.06 
19 

.00 
44 

.04 
77 

.06 
40 

.08 
41 

.14 

60 

.10 
88 

.08 
50 

.07 
27 

.09 
67 

.23 
81 

.13 
107 

.06 
52 

1522 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
UIN 

.  10 
20 
71 
53 

.  10 
20 
74 
52 

.11 
25 
74 
51 

.  12 
40 
75 
54 

.  15 
40 
74 
51 

.10 
30 
74 
52 

.  10 
25 
75 
55 

.10 
20 
74 
53 

.  10 
65 
68 
55 

.12 
80 
65 
50 

.  15 
55 
63 
42 

.08 
20 
62 
41 

.12 
30 
63 
42 

.02 
65 
55 
51 

.08 
85 
55 
33 

.10 

70 
50 
36 

.10 
30 
52 
32 

.07 
15 
55 
33 

.  12 
30 
59 
38 

.09 
30 
60 
40 

.07 
15 
61 
41 

.07 
20 
61 
40 

.05 
15 
59 
40 

.04 
5 
55 
45 

.04 
20 
57 
45 

.05 
10 
64 
50 

.  10 
25 
63 
44 

.09 
20 
62 
38 

.07 
25 
56 
39 

.03 
15 
56 
36 

2.  64 
965 
63.1 
44.4 

TAHOE 

EVAP 
WIND 

.04 
13 

.03 
12 

.02 
11 

.02 
10 

.01 
11 

.02 
11 

.03 
12 

.02 
7 

.02 
8 

.03 
27 

.03 
47 

10 

3 

19 

10 

79 

45 

39 

26 

31 

49 

51 

45 

39 

36 

23 

33 

54 

51 

47 

859 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

.  12 
27 

.  12 
56 

.  15 
62 

.23 
180 

.  29 
122 

.  15 
73 

.  24 
96 

.  15 
56 

.  19 
124 

.  28 
162 

.  30 
12s 

86 

85 

185 

175 

150 

'40 

'23 

27 

27 

20 

18 

18 

12 

26 

16 

44 

23 

22 

16 

4.32 
2096 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

• 
* 

.18 
89 

.08 
39 

.11 
36 

.11 
32 

.12 
71 

.05 
45 

.07 
45 

.04 
25 

.19 
48 

* 

.44 

253 

.09 
44 

.  10 
34 

.06 
54 

.10 
96 

.13 
94 

.10 
40 

.00 
53 

.02 
78 

.09 
75 

.  13 
67 

.  16 
74 

.  14 
68 

.05 
46 

.07 
39 

.  33 
219 

.  14 

70 

.08 
60 

3. 18 
1894 

WALNUT  GROVE 

EVAP 
WIND 

.15 

33 

* 

12 

.15 
14 

.15 
35 

* 

25 

.15 
21 

.  15 
28 

« 

6 

.15 
48 

.15 

75 

.30 
56 

« 

8 

* 

33 

92 

.30 
39 

• 

136 

.25 
9 

4 

• 

34 

.  15 
27 

.  15 
30 

.  15 
50 

.  10 
35 

15 

12 

18 

.30 
11 

18 

21 

i.l2 
18 

2.87 
963 

MAXIMUM  AND  MINIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


iS  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 

Sm  reference  notes  tolloelnc  Stetlon  lodez. 


-    367  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEltBER  1958 


Day  of  month 


Staboa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALTURAS  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
2 

1.0 

2 

1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

T 
T 

5.0 

Q 

BIG  CREEK  PH  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 

3 

T 

2 

2 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 
1 

3.4 

0.4 

2 

3 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2.0 
4 

4 

4 

2 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

0.1 

T 

1.0 
1 

0.5 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 
1 

1 

1 

T 

1 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

4 

3 

1 

T 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.2 
7 

0.8 

5 

5 

3 

T 
T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FOKT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

T 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

3.0 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

T 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 
T 

8.0 
8 

T 

5 

4 

3 

2 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

2.0 
5 

4 

T 

2 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

0.2 

0.5 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

0.5 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.4 

T 

NORTH  FORK  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

PALOMAK  HTN  OBSY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

2.3 

0.2 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

0.5 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 
3 

0.5 
3 

2 

T 

2 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

1.0 

T 

3 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

1 

9.0 
9 

2.0 

9 

8 

T 

6 

3 

1 

SQUIRREL  INN  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

1.0 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

TABLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

1.0 
1 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

T 
T 

6.0 

6 

4 

2 

1 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

3.0 

4 

See  reierence  notes  loUowing  Station  Index. 


CONTINUKD 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1958 


Day  of  month 


oranon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

T 

6 

4 

2 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 . 0 

6 

T 

4 

3 

2 

3 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

7.0 
7 

1.0 
7 

5 

4 

3.0 
7 

1.0 
7 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1.0 
2 

T 

2 

T 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

3.6 

2 

1 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Depth  In  Soil 

Day  of  month 

age 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

- 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DAVIS 

AGRICULTURAL 

COLLEGE 

4  Inches  (a) 

MAX 
MIN 

69 
59 

74 

60 

75 
59 

77 
61 

77 
61 

75 
60 

76 
60 

75 
59 

75 
63 

72 
61 

69 
58 

68 
53 

67 
53 

68 
60 

1  51 

1  60 
50 

58 
46 

56 
48 

'  51 

63 
1  51 

63 
51 

64 
54 

{  65 
52 

63 
54 

62 
54 

61 
56 

64 
54 

64 

50 

63 
50 

62 
48 

66 
54 

9 
9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT 

STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
70 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

69 
66 

66 
65 

65 
64 

64 
63 

64 
63 

63 
61 

61 
59 

59 
58 

59 
58 

60 
58 

61 
59 

61 
60 

62 
61 

62 
61 

63 
62 

62 
62 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

61 
61 

65 
64 

3 
1 

STATION  2 
18  Inches  (c) 

MAX 
MIN 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

63 
62 

63 
61 

62 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
60 

60 
60 

60 
59 

60 

59 

59 
59 

59 
57 

57 

55 

55 
54 

54 
54 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
56 

57 

56 

57 
57 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

59 
58 

0 
2 

SALINAS 

6  Inches  (d) 

MAX 
HIN 

68 
59 

69 
63 

68 
60 

68 
60 

68 
60 

67 
60 

70 
60 

68 

60 

66 
58 

64 
60 

64 
56 

66 
54 

62 
54 

61 
54 

56 
52 

56 
47 

54 
46 

56 
46 

58 
47 

61 

52 

62 
52 

60 
52 

60 
52 

58 
54 

60 
54 

62 
56 

62 
54 

62 
57 

60 
52 

59 
52 

62 
54 

5 
8 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

10:30A 

11 :28A 

2  :47P 

11:05A 

1.5  Inches  (e) 

- 

4.5  Inches 

9  Inches 

IS  Inches 

21  Inches 

56 

8 

30  Inches 

58 

8 

66  Inches 

62 

8 

102  Inches 

63 

0 

138  Inches 

63 

3 

(a)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(b)  RAMONA  SANDY  LOAM  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(c)  RAMONA  SANDY  LOAM  --  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  NOVEMBER  3 
AND  4   (48  HOURS).     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAM  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA  calzfornm 

NOVEMBER  1958 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4:00A  PST 

ISd  V00:0T 

4:  OOP  PST 

10: OOP  PST 

Trace 

,01-.09 

.10-49 

66-09- 

661-001 

200 
and  over 

_ 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

4.6 

++30 

NNW 

14 

73 

54 

43 

66 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

3.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

29 

24 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

3.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.9 

35 

SSW 

14 

46 

0 

2 

1 

4 

0 

0 

7 

4.  8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

11 

3.0 

++20 

NNW 

16+ 

60 

41 

39 

55 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

4.0 

EUREKA  WB  CITY 

5.3 

29 

N 

15 

4 

5 

4 

2 

1 

0 

16 

30 

8.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

4.6 

19 

SW 

15 

80 

55 

38 

69 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

83 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

16 

6.5 

++35 

w 

15 

62 

43 

51 

63 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

6.5 

31 

NW 

16 

60 

41 

48 

62 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

79 

3.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

73 

65 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

7 

6.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

5.8 

++40 

NNE 

15 

82 

65 

54 

77 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

4.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

WHW 

21 

8.1 

34 

SE 

9 

67 

49 

35 

60 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

76 

5.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

KNW 

18 

6.0 

31 

SW 

13 

78 

61 

43 

67 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

84 

4.2 

SANDBERG  WB 

16.0 

++39 

ENE 

28 

41 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

5 

3.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

4.7 

30 

NW 

15 

70 

46 

56 

70 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

77 

3.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

26 

7.9 

40 

NW 

15 

83 

73 

57 

76 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

80 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

5.8 

26 

W 

15 

78t 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

4.8 

SAN  JOSE 

W 

41 

4.2 

32 

W 

15 

60 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

71 

2.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

6.1 

++32 

WNW 

15 

78 

46 

56 

78 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

71 

2.7 

t  8:00  A.M. 

++  FASTEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reference  notes  following  Statioo  Index. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months     will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table, became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches 
and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A,  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4; 00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription     includes  the     Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,  exposure,  etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  In 
the  publication  'Substation  History'   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  issues  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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INDEX  NO.  1 

COUNTY 

W 

< 

LATITUDE 

5 
I 

ELEVATION 

ACTON  esCONOlDO  FCZ61BC 

001<> 

iiODOc'*''^'"^^ 

34 

30 

ill 

Z920 

ADIN  RANGER  STATION 

O0Z9 

2] 

57 

ALOenPOlNT 

40 

U 

12 

36 

435 

ALlSO  CN  OAT  MT  FC 

LOS  ANGELES 

13 

19 

lie 

33 

2367 

ALPINE  1  M 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1700 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

lie 

06 

1126 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MOOOC 

21 

29 

izc 

32 

4365 

SAN  BERDINO 

115 

45 

6Z0 

anI?ola 

TULARE 

35 

59 

29 

205 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

NAPA 

17 

36 

35 

122 

26 

ANTIOCH  1  E 

0227 

38 

00 

46 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

21 

12 

44 

0Z35 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

111 

40 

3915 

APACHE  CAMP 

0Z39 

VENTURA 

30 

34 

52 

119 

21 

4600 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

24 

36 

121 

29 

800 

ARROYO  SECO  RS  FC  SOB  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

lie 

10 

1220 

ASH  MOUNTAIN 

03'.3 

TULARE 

36 

29 

lie 

50 

1698 

ASSOC    OIL    ANAHEIM  NO  1 

0355 

26 

55 

m 

53 

350 

ATLAS  ROAO 

037Z 

NAPA 

17 

38 

Z5 

122 

15 

ATWELL   CCC  CAMP 

037*. 

TULARE 

9 

36 

26 

40 

6400 

AUBERRY 

0379 

37 

05 

29 

2003 

AUBURN 

PLACER 

1 

12: 

04 

1Z97 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

lie 

20 

AVENAL  9  SSE 

0398 

10 

35 

54 

IZO  03 

550 

AZUSA  CITY  PARK  FC  U3 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

54 

612 

BACKUS  RANCH 

o<>ie 

57 

3  11 

11 

2646 

SAOGER 

TULARE 

36 

38 

119  01 

3030 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

119 

40 

7300 

0'>36 

SAN  BERDINO 

35 

16 

116 

04 

940 

BAKER  9  NNW 

SAN  BERDINO 

35 

23 

116 

07 

1045 

BAKERSFIELD  W6  AIRPORT 

0'.*Z 

25 

119  03 

493 

SALCM  POWER  HOUSE 

FRESNO 

11 

35 

05 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

39 

56 

IZZ 

6500 

BARNESON  PARK 

0509 

26 

33 

56 

117  51 

600 

BARRETT  0AM 

051t 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

40 

16Z3 

BAR5T0W 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

34 

54 

117  Oi 

2142 

BATES  RIDGE 

05t3 

SNIA  BARBARA 

30 

34 

55 

54 

5300 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

59 

2580 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

33 

59 

3045 

BEAUMONT    1  E 

0609 

RIVERSIDE 

56 

57 

2600 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

38 

00 

119  47 

6500 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

33 

118 

Z7 

BEN  LOHONO 

067*. 

SANTA  CRUZ 

37 

05 

122 

06 

504 

BENSONS  FERRY 

0662 

SAN  JOAQUIN 

16 

IZl 

26 

17 

BERKELEY 

0693 

37 

5Z 

12Z 

15 

299 

BERRVESSA  LAKE 

070S 

23 

36 

33 

122 

14 

SESWICK  T  S 

0715 

SISK lYOU 

41 

5Z 

122  14 

6140 

BIESER 

0731 

LASSEN 

21 

41 

07 

121 

08 

4130 

SIC  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1246 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

071.2 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

68 

6815 

37 

12 

119 

15 

4926 

BIG  OALION  DAM  FC223B-E 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

117 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37 

06 

lie 

10000 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

0779 

LOS  ANGELES 

23 

117 

41 

6860 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36 

15 

121 

236 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*60-E 

079B 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

11 

2315 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

HI 

72Z 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

08Z1 

FRESNO 

II 

37 

lie  34 

J10<>0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

OBZZ 

INYO 

19 

37 

lie 

Z2 

4108 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0624 

INYO 

19 

37 

22 

lie 

43 

9390 

SLACK  MTN  i  S 

0850 

SANTA  CLARA 

37 

17 

IZZ 

09 

Z331 

BLACKS  MOUNTAIN 

LASSEN 

Zl 

121 

12 

BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0670 

LASSEN 

40 

44 

121 

15 

5600 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0697 

PLACER 

6 

39 

17 

120  42 

5260 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

55 

123  49 

975 

'BLYTME 

0924 

33 

37 

114 

36 

BLYTHE  T  U 

0925 

RIVERSIDE 

33 

37 

114 

OS 

390 

6LYTHE   CAA  AIRPOftT 

0927 

RIVERSIDE 

5 

33 

114 

43 

390 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39 

Z3 

120 

06 

5532 

BONITA 

0966 

SAN  DIEGO 

33 

32 

40 

117 

02 

105 

60RREG0  DESERT  PARK 

0983 

AN  DIEGO 

33 

16 
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25 

850 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

09B6 

SAN  DIEGO 

I 

33 

21 
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BOULDER  CPEEk 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

SANTA  CRUZ 

37 

OS 

122 

12 

2200 

BOULEVARD 

1009 

32 

40 

17 

3400 

BOUQUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

13 

34 

35 

21 

3000 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

6 

27 

IZI 

5347 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

35 

52 

120 

48 
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BRAWLEY  2  SW 

1048 

IMPERIAL 

3Z 

57 

115 

33 

-100 

1050 

IZ 

41 

34 

122 

08 
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1054 

33 

55 

117 

54 
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BREA  CITY 

ORANGE 

Z6 
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54 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

33 

53 

in 

56 
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BRENTWOOD  6  SU 

1060 

CONTRA  COSIA 

Z7 

37 

53 

121 
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BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

36 

15 

119 

14 

6470 

8R10GEPORI  RANGER  SIA 

1076 

MONO 

36 

38 

16 

119 

17 
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HUMBOLDT 

31 

1Z3 
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BROOKS   FARNHAH  RANCH 

YOLO 

23 

38 
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09 

350 
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BUTTE 

a 

41 

121 

20 
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BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

00 

120  35 

4800 

11*2 

MONTEREY 

35 

48 

121 

05 

9Z6 

BUCKS^LAKE 

PLUMAS 

^8 

121 

12 

5Z00 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

36 

46 

121 

11 

1640 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

YUBA 

8 

39 

25 

121 

09 

BURSANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

lie 

18 

680 

'eURBANK    WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

13 

34 

12 

lie 

22 

BURL INGAME 

1Z06 

SAN  MATEO 

37 

122  21 

BURNEY 

SHASTA 

Zl 

40 

53 

121 

40 

3127 

BURTON  RANCH 

1Z16 

CONTRA  COSTA 

37 

5Z 

122 

05 

560 

BUTTONWILLOW 

KERN 

10 

35 

119 

26 

CABAZON 

1Z50 

33 

55 

116  47 

1815 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

SAN  DIEGO 

33 

111 

14 

cachuma  dam 

1253 

SNIA  BARBARA 

34 

35 

119 

59 

781 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

1  17 

34 

4780 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

Z 

36 

1  7 

12C 

19 

CALAVERAS  RANGER  SIA 

CALAVERAS 

34 

36 

120 

2Z 

3343 

CAUEXKO  Z  NE 

IMPERIAL 

32 

115 

28 

CALIFORNIA  HOT  SPRCS  RS 

TULARE 

35 

52 

118 

41 

2975 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

36 

35 

IZZ 

35 

365 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

1316 

S  ISK 1  YOU 

IZ 

12Z  48 

3136 

CAMP  ANCELUS 

1369 

34 

09 

5800 

CAMPO 

SAN  OIEGO 

33 

37 

Z8 

2612 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

16 

36 

15 

121 

51 

658 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

S  lEHRA 

6 

36 

120 

5666 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35 

21 

41 

625 

CAMPIONVILLE  RANGER  STA 

YUBA 

12 

CAMP  WISNON 

1 1 

40 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MOOOC 

41 

ZT 

120  5Z 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13 

118 

34 

CANTIL 

KERN 

35 

18 

56 

40 

10 

IZl 

05 

*565 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33 

46 

1776 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

15Z0 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

46 

1175 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

03 

1425 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

36 

32 

123 

07 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

CEDAR  GROVE 

FRESNO 

36 

47 

116  40 

4650 

CEDARVILLE 

1614 

16 

32 

12C 

10 

4672 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

BUIIE 

23 

39 

47 

12 

40 

CHALLENGE   RANGER  SlA 

1653 

TUBA 

8 

29 

121  14 

2575 

CHATSWORIH  HEYNEMANM 

RANCH 

1679 

LOS  ANGELES 

13 

16 

III 

36 

1000 

CHATSHORTH  FC   Z«  0 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

957 

cmerry'^valley^oam'^"' 

1682 

LOS  ANGELES 

34 

1* 

lie 

37 

665 

1697 

TUOLUMNE 

31 

37 

56 

119 

55 

4765 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

16 

IZl 

13 

4530 

CHICO  EXPERIMENT  SIA 

1715 

BUTTE 

23 

39 

4Z 

121 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

ZO 

36 

54 

12 

36 

123 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

12 

1975 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


J  c  fassolo 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECHER 


EDWARD  C  JENNINGS 

0  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  OUIRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  CLEM  SCHOOL 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
IIOEWAIER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE  L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  MEIHENY 

1  a  wtr  *  pwr  oept 

u  s  weather  bureau 
p  g  ♦  e  company 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 
san  diego  water  dept 
so  calif  water  co 
u  s  forest  service 
beaumont  irrig  oist 
beaumont  irrig  oist 
u  s  wb  observer 

hetch  hetchy  wir  sup 
t  j  le  blanc 
mrs  nelson  t  shaw 
david  p  cameron  jr 
university  of  calif 

u  s  weather  bureau 


SO  CALIF  EDISON  CO 
D  £  WILSON 

OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM   L  CROKE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 

MRS  PROCTOR  A  CAHILL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOHN  S  HULL 
0  W  MALMGREN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  PABSI 
R  M  ALLEN 


VINCENT  0  LOCATELLI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  •  PWR  OEPT 
NEVADA    IRRIC  DIST 
ALBERT  C  RIST 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
BUREAU 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  60ELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT 
MRS  JOYCE  I 
U  S  FOREST 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CHIEF 
U  S  WEATHI 
CITY  OF 
RUTH  C  ES 
MRS  MAR 
BUENA  VIS 


EFERLING 
MC  HUGH 
GALL  I 
COMPANY 
J  TAYLOR 

R  BUREAU 
BURL INGAME 


ES 


KELAND 
K  SERVICE 
CLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV 
U  S  FORES 
IMPERIAL 
U  S  FORES- 
JOSEPH  J  ; 
U  S  FORES 


EACH 
UTL  OIST 
SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JESS  L  BURLESON 
U  S  FOREST  SERVICE 
PIERCE  JR  COLLEGE 
POSTMASTER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WH  H  ALISON 
MRS  HAZEL  L  BOROIRA 


KENNETH  I 
US  NAT  PARK  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST 


CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATHAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HEICH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRON 

EVERETT  C  HATCH 
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SPECIAL 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

0  34 

48 

119  00 

5250 

CHULA  VISTA 

SAN  OIEGO 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

PLACER 

a  39 

16 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

LOS  ANGELES 

6  34 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

YOLO 

3  38 

121  32 

SA 

8A 

AMER  CRYSTAL   SU6  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

LAKE 

3  38 

57 

1320 

12M 

12M 

MRS  VERA  A  GUST  IN 

CLOVERDALE  3  SSE 

1638 

SONOMA 

2  36 

122  59 

3Z0 

8A 

SA 

ART  I  NO  MUZZ  IN 

CLOVERDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

Z  38 

1Z3  13 

1750 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1644 

MADERA 

7  37 

32 

119  17 

7002 

VAR 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

7  36 

09 

120  Zl 

671 

UP 

IIP 

COALINGA  FIRE  OEPT 

COALINGA   1  SE 

FRESNO 

7  36 

06 

120  ZO 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   14  NW 

1869 

FRESNO 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

C0L8YS  FC   53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

3  34 

18 

118  07 

3675 

4P 

E  R  SHINN 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

4  36 

13 

121  41 

3280 

VAR 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

3  40 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  *  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

PLACER 

a  39 

06 

IZO  58 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

8  39 

20 

1Z1  11 

585 

P  G  *  £  COMPANY 

COLUSA  1  SSw 

1948 

3  39 

12 

122  01 

60 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

196Z 

CONTRA  COSTA 

4  37 

58 

121  59 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

K  INGS 

9  36 

06 

119  34 

SA 

S  S  WHITEHEAD 

COflOES 

2015 

LAKE 

3  38 

51 

IZZ  47 

2610 

EDWARD  J  COROES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

6A 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

8  33 

63 

117  34 

610 

4P 

4P 

JAMESON  COMPANY 

CORRAL  1 TOS 

2046 

SANTA  CRUZ 

0  36 

69 

121  48 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

INTO 

9  36 

29 

lie  11 

:060o 

VAR 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

1Z3  IS 

1365 

8A 

8A 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  fllvER  RS 

7  39 

1Z3  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

6  34 

117  5Z 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

6  36 

116  63 

-152 

<tP 

US  NAT   PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

Z103 

26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

211  1 

1 HPER 1 AL 

6  3Z 

115  68 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRABTREE  MEADOW 

34 

10720 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

Z139 

SAN  OIEGO 

6  32 

53 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

Z147 

DEL  NORTE 

7  41 

124  12 

4P 

THE    CAL-ORE    PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

zi4e 

DEL  NORTE 

7  i-I 

124  06 

120 

CAL  DIV  BEACH  •  PKS 

CRESCENT  CITY  KNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

7  41 

IZo  IZ 

50 

STATE   DIV   OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

5  34 

15 

CR  FST   CO  WATER  OIST 

CROCKETT 

21  77 

CONTRA  COSTA 

4  38 

02 

IZZ  13 

6A 

8A 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

6  34 

20 

117  60 

5770 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

'CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

3  34 

01 

118  23 

80 

4P 

CULVER  CITY 

2218 

5P 

D  A  BUTLER 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

3  38 

57 

122  52 

14Z1 

8A 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

22  36 

SNTA  BARBARA 

0  34 

56 

119  37 

2240 

SA 

JOHN  S  HOWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  OIEGO 

5  32 

116  35 

4660 

8A 

6A 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

0  34 

69 

119  40 

2150 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

51 

119  Z9 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT    1  ENE 

SAN  BERDINO 

6  34 

62 

116  62 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

52 

116  47 

19Z2 

MID 

MIO 

U   S   CIVIL   AERO  ADM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

YOLO 

121  46 

51 

6A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

MODOC 

1  <•! 

13 

121  23 

3650 

HERMAN   L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

Z331 

INYO 

6  37 

22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

8  39 

120  61 

3700 

SP 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

2346 

KERN 

9  35 

119  15 

323 

6A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

IZl  52 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DENAIR 

2389 

STAN  1 SLAUS 

7  37 

32 

120  46 

124 

5P 

5P 

W  F  MOORE 

OE  SA6LA 

3  39 

5Z 

121  37 

Z713 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STATION 

Z406 

SAN  OIEGO 

3  32 

51 

116  37 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

6  33 

59 

117  50 

760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

Z456 

YUBA 

6  39 

21 

121  12 

1550 

P  G  »  E  COMPANY 

CONNER  MEMORIAL  STA  PK 

Z467 

NEVADA 

6  39 

19 

5937 

8A 

CARL  WHITEFIELD 

DOS  RIOS 

MENDOC INO 

123  21 

8A 

STUART    I  PRICKETT 

DOHBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

0  35 

57 

118  36 

6200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

3  33 

66 

116  08 

116 

6P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  ranger  STA 

2500 

SIERRA 

8  39 

120  50 

2895 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE   5  SSE 

2506 

LASSEN 

8  39 

57 

120  05 

7A 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

9  34 

29 

lia  32 

151  1 

JAMES  B  RAY 

DUDLEYS 

2539 

MARIPOSA 

4  37 

45 

120  06 

3000 

'6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

YOLO 

53 

IZl  68 

63 

9A 

MRS  ALEIHA  G  hunt 

OUNSMUIR  RANGER  STATION 

S I  SKI  YOU 

3  41 

13 

122  16 

2420 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

7  36 

12 

122  16 

ZO 

8A 

SA 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

RIVERSIDE 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

264C 

COLUSA 

3  39 

2Z 

122  31 

1Z05 

BA 

8A 

ORLANO  UNI T  WU  ASSN 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

lis  23 

10400 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  Z  E 

Z705 

SAN  DIEGO 

3  32 

47 

116  55 

6Z5 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL  CAPITAN  0AM 

2709 

SAN  OIEGO 

5  3Z 

53 

116  49 

aA 

8A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  Z  SSW 

Z713 

IMPERIAL 

6  32 

115  34 

30 

5P 

EL  CENTRO  WATER  OEPI 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2726 

6  36 

20 

IZO  40 

715 

6P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC   IZB  B 

2735 

LOS  ANGELES 

9  34 

36 

118  3(. 

2075 

6P 

E  E  STUOLEY 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

7  42 

00 

123  43 

1711 

6P 

5P 

ROBERT   E  BOTIEL 

ELLERY  LAKE 

2766 

MONO 

8  37 

HID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAOUIN 

6  36 

14 

121  11 

90 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

8  33 

117  47 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

8  33 

117  21 

6P 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2612 

RIVERSIDE 

a  33 

37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWlNG 

ESCONDIOO 

2662 

SAN  OIEGO 

3  33 

07 

I  17  05 

660 

6P 

DARWIN   M   I ING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2669 

SAN  DIEGO 

3  33 

07 

117  04 

650 

CITY  OF  ESCONDIDO 

E  TIMANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

Z899 

S I SK 1  YOU 

Z8 

122  54 

Z912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

'EUREKA  wB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

7  40 

48 

124  10 

43 

MID 

MIO 

•  -' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

MARIPOSA 

5P 

MERCED   IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

292Z 

TULARE 

9  36 

21 

119  04 

439 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

3  38 

15 

122  03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

29  34 

SOLANO 

3  38 

15 

19 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

LOS  ANGELES 

4Z 

118  26 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

FALL6RO0K 

2956 

SAN  OIEGO 

3  33 

21 

117  15 

542 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

2964 

SHASTA 

1  41 

01 

121  ze 

3340 

BA 

eA 

SA 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

6  39 

36 

121  15 

2965 

LEONARD  M  PRESTON 

FERGUSON  RANCH 

TEHAMA 

3  40 

21 

122  27 

7a 

MRS  LISA  FERGUSON 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMAOOR 

6  36 

31 

120  42 

2100 

6A 

WENTwORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FINLEY   1  NNE 

3055 

LAKE 

3  39 

01 

122  52 

1340 

JAMES  T  MELVIN 

FINLEY    1  W 

3066 

LAKE 

3  39 

00 

122  65 

1360 

7A 

WALTER  L  BEGlEY 

FINLEY    5  SW 

3057 

LAKE 

3  36 

58 

1Z2  57 

1760 

6P 

MRS   HILDA   K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  6  SSW 

3083 

FRESNO 

1  36 

21 

IZO  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND   THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

7  37 

16 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

1  38 

42 

1Z1  09 

350 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3116 

SAN  BERDINO 

6  34 

11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GEICHELL 

FONTANA  KAISER 

31Z0 

SAN  BERDINO 

1  17  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

5  40 

Z3 

123  20 

2340 

aA 

aA 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

PLACER 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIOWELL 

3157 

MODOC 

a  41 

51 

120  06 

4498 

5P 

5P 

H 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOC 1  NO 

7  39 

123  46 

aA 

CAL-WEST  RR  ♦  NAV  CO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MENDOCINO 

7  39 

24 

123  49 

1  IP 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISK I  YOU 

2  41 

35 

122  43 

33Z4 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

S 1 SK I  YOU 

2  41 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

7  38 

31 

123  15 

114 

6P 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  8  NNW 

3Z3Z 

SANTA  CRUZ 

0  37 

03 

IZl  49 

MRS  ANNA  E  ORAGICH 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

3  40 

4Z 

122  36 

1100 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3267 

FRESNO 

7  36 

119  42 

331 

MID 

HID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

7  36 

59 

119  43 

SA 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3Z79 

ORANGE 

6  33 

117  55 

330 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK  NO  5 

3Z8Z 

ORANGE 

6  33 

117  52 

400 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

6  33 

117  53 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MILLCREST  RES 

ORANGE 

5P 

FULLERTON  MUN  W  OEPT 

6AR6ERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

06 

123  46 

3*0 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

333B 

ELDORADO 

I  36 

50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

7  41 

52 

123  66 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

8  37 

45 

1  19  06 

6970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

120  61 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

ELDORADO 

1  36 

55 

IZO  46 

3001 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERLE  CREEK  CAMP 

3366 

ELDORADO 

1  36 

59 

IZO  23 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9  36 

116  46 

6375 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAN 

3401 

SNTA  BARBARA 

2  34 

31 

1)9  42 

1Z60 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

0  37 

00 

121  34 

194 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

0  37 

121  26 

1050 

WILLIAM  J  KICKHAM 

GILROY   14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

0  37 

06 

IZl  20 

1360 

6A 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G 

3460 

LOS  ANGELES 

3  34 

09 

1)6  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENKORST 

GLENDORA  WEST  FC  IBS 

3452 

LOS  ANGELES 

6  34 

08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  H  WEST 

376  - 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

.    :  -.[NAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

9S 

o 
< 
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TIME  AND 
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OBSERVER 
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SPECIAL 

GLENNvlLLE 

3463 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

3130 

5P 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

KERN 

10 

35  44 

IIB  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  BUN 

3<t91 

PLACER 

8 

39  10 

120  52 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

36  33 

121  18 

2350 

MRS  AlTA  M  BOGUE 

GRACE  MFAOOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

8900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GBANI TE  BASIN 

3546 

11 

36  52 

118  36 

lOOOO 

VAF 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROvE 

3551 

TULARE 

11 

36  44 

1  16  58 

6580 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GOASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

6 

39  12 

121  02 

2693 

8A 

CARL   E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  NNE 

3572 

NEVADA 

6 

121  02 

2710 

ALOVSUIS  J  KELLY 

CRATON  1  W 

3576 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER   L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

36  27 

116  52 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CREENVIEW 

3614 

S I SK I  YOU 

12 

41  33 

122  54 

2816 

MRS    EMMA   R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

PLUMAS 

6 

40  08 

120  56 

3560 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRl^iLY  Flats 

3649 

ELDORADO 

16 

38  38 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GRIZZLY  PEAK 

3652 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  13 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

DUANE  J  COK 

GflOvELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3603 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

US 

7A 

JOSEPH  E  8UTTNER 

HAINES  CANYON 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES   P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

3450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HA  I  WEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

MALE   MOON   BAY   2  NNU 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGH 

HAMILTON   BRANCH  PM 

3725 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  fORCE  BASE 

3  7  34 

MARIN 

17 

36  04 

122  31 

-2 

MID 

HIO 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON   AFB    1  E 

3735 

MARIN 

17 

38  03 

122  30 

10 

L  J  ELDER 

HANFORO 

3747 

K  INGS 

36  20 

119  40 

242 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

13 

34  15 

118  24 

975 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

S ISK 1  YOU 

12 

41  48 

123  23 

3P 

3P 

:  H 

U  S  F0BE5T  SERVICE 

HARRIS  6A&INC  STATION 

3787 

SNIA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  t  ENGLEBRIGHT  0AM 

380G 

NEVADA 

8 

39  14 

121  16 

580 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET   MT    MNTNC  STA 

3817 

SHASTA 

21 

40  51 

121  46 

SA 

STATE  DIV  OF  HWY5 

MAT    CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

21 

40  46 

121  30 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

8A 

6A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

8A 

8A 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3B59 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2346 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

M*ALDS8UH& 

3663 

SONOMA* 

37  39 

121  58 

1000 

MRS  ABBIE  S  DRENNAN 

M  L 

3875 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDSflURG  2  E 

38T8 

SONOMA 

22 

38  37 

U2  52 

102 

8A 

W  F  IVERSEN 

HEMET 

33 

33  45 

116  56 

1595 

8A 

LAKE  HEMET  WATER  CO 

HEMET  RESERVOIR 

3899 

33 

33  40 

116  4] 

4400 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

8A 

VISTA    IRRIG  DIST 

HERNANDEZ    2  NW 

3925 

SAN  8EN1 TO 

20 

36  24 

120  50 

2160 

4P 

MAX   D  LEY 

HERNANDEZ    7  SE 

3928 

SAN  6ENI TO 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AIDERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

119  4T 

3870 

8A 

8A 

8A 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

38  56 

122  54 

1480 

8A 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

8A 

FRUI T  GROWERS  SUP  CO 

HOB ERGS 

4010 

23 

38  50 

122  43 

6A 

HODGES  DAM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

13 

1  18  02 

2650 

5P 

G  ROBINSON 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  SI 

121  24 

2B5 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

ARTHUR  W  HOLSWORTM 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

8A 

8A 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOP A  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

BA 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  e  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS   CHRIST INE    M  HUFF 

hopland  largo  station 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

BA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

41  16 

FRESNO 

11 

36  45 

lis  46 

7675 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4144 

30 

36  05 

120  22 

HUCKLEBERRY  LAKE 

41  48 

TUOLUMNE 

37 

3B  06 

119  45 

7  800 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MYAMPOM 

35 

40  37 

123  27 

1260 

FRANCES  V  MOSS 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

NEW   lOfilA  Q-S  MIN  CO 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

115  34 

6P 

IMPERIAL    IRRlG  DISC 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

L  A  WTR  »  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

36  46 

118  20 

9175 

L  A  WTR  *  PWR  OEPI 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

kern"^"'^ 

33  43 

116  15 

11 

SA 

US  BUR  OF  PLANT    1  NO 

4276 

<• 

35  39 

117  49 

5P 

INYQKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

35  41 

117  41 

2216 

IIP 

U  S  N  0  T  S 

IOWA  HILL 

4286 

PLACER 

39  05 

120  51 

2970 

6A 

1    E  ROSE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  8ER0INO 

34  08 

115  08 

922 

7A 

7A 

METRO  WATER  OEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4296 

ELDORADO 

1 

38  42 

120  21 

61B0 

VAft 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

120  18 

5290 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

TULARE 

35  58 

4645 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOKE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

38   1  1 

122  03 

10 

MID 

VAR 

JOHN  MERWIN 

JULIAN 

4412 

SAN  OIEGO 

33 

33  05 

1  16  36 

4215 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

4422 

32 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

j7 

37  18 

I  19  06 

9110 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

4300 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

8A 

MRS  RUTH  F  PUBINOW 

KELSEYVILLE 

4486 

LAKE 

23 

36  59 

122  50 

1385 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KEL5EYVILLE  4  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1480 

MRS  KAREN  V  8ACCI 

KENTF 1  ELD 

4500 

37  57 

122  33 

45 

6\ 

dA 

RICHARD  R  KLEIN 

KERLINGER 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

35  57 

118  29 

3650 

ALGOT   I  LOFBERG 

(KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

4523 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KETTLEMAN  CI TY   1  SSW 

4534 

K  INCS 

11 

36  00 

119  58 

310 

6A 

6A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

6P 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KING  CI TY 

4555 

MONTEREY 

36  12 

121  08 

5P 

SP 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  38 

2356 

0  LEE  EMERSON 

KVBURZ  STRAWBERRY 

ELDORADO 

38  46 

120  09 

MARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE   2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

6A 

ROSS  R  SANBORN 

>LAGUN*  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  6EACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

33  33 

180 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONOA 

4660 

SAN  MATEO 

t, 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  c  Allen 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

34 

38  26 

120  01 

7500 

VAR 

S 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  12 

5250 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  CITY 

4675 

MODOC 

18 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

REV  CHARLES  F  CATilN 

LAKE  ELEANOR 

46T9 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPOHT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

UAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

U  $  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SA8RINA 

•  705 

INYO 

19 

37  13 

118  36 

9000 

VAR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

4709 

23 

40  53 

122  23 

BP 

6P 

8P 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

450 

7A 

HELIX    IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

39  19 

120  38 

5156 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4960 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

117  01 

528 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  06 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OflPO 

24 

35  23 

120  10 

1560 

JOHN  S  BOWMAN 

LA  PORTE 

4773 

8 

39  41 

120  58 

4975 

BILL  0  ROURKE 

LAS  PLUMAS 

4612 

BUTTE 

8 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAYTONVI LLE 

4651 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

LEBEC 

4663 

KERN 

10 

34  50 

118  52 

3563 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 

4667 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  53 

1530 

*P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

LE  GRAND 

4664 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCEO  CO  FIRE  OEPT 

LEMON  COVE 

TULABE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CH  K INGS  CANYON 

FRESNO 

36  48 

118  41 

4650 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULABE 

9 

36  11 

119  04 

395 

TP 

FRANK  OE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CB 

4966 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  16 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230C 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

5P 

C  F  ELDER 

LIVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

460 

BA 

BA 

INDEPENDENT  WH5E  CO 

LLANO  SHAWNEE  HIlLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  26 

117  45 

3620 

6P 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKHOOD 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

BA 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKHOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LOO  I 

5032 

SAN  JOAOUIN 

38  07 

121  IT 

40 

5P 

5P 

5P 

LOOl   SEWAGE  TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

27 

37  21 

119  20 

3000 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOWPOC  SEWAGE  PLANT 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

34  40 

120  28 

72 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

19 

36  26 

116  03 

3950 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

LONE  THEE  CANYON 

5074 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

BA 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

*0T« 

TUOLUMNE 

37 

36  11 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

'LONG  BEACH 

5062 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

lOP 

JOHN  W  TEED 

STAnON 


LONG  BEACH  CAA  AP 

LOBAINE 

LOS  ALAMOS 
l-LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
'  LOS  ANGELES  W8  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCI 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 
LOWER  KI6BEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTlE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  SlA 

MAGIC  MOUNTAIN 
MAHNKE 
MAMMOTH  Pass 
MANDEviLLE  Island 

MAN2ANITA  LAKE 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ    3  S 

MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STATION 
MAHYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT  flS 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   INSPECTION  SIA 
MICHIGAN  BLUFF 
MI  DOLE TOWN 


MILFOflO  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

monache  meadows 

mono  lake 
montague  3  ne 
monterey 

montgomery  creek  2  ssw 
monticello  dam 
moorpark  1  sse 
morena  0am 
morgan  hill  2  e 
morgan  hill  60ssana  rch 
morgan  hill  scs 

morongo  valley 
mountain  pass 
mount  baldy  fc  85f 
mount  danaher 
mount  diablo  north  gate 
mount  hamilton 
mount  hebron  9  e 
mount  hebron  ranger  sta 
mount  madonna 
mount  shasta  slope 

MOUNT  Shasta  wb  city 

MOUNT    TAMALPAIS    1  S 
MOUNT  WILSON  FC  338  I 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
MURCELL  RANCH 
NACIMIENTO  0AM 
NAPA 

fNAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO    1  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
(NEWMAN 

'  NEWPORT  BEACH  HABBOR 


NILAND 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
rNOBTH  HOLLYWOOD 

NOVATO  8  WNH 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
(OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVILLE    1  WNW 

OAKVILLE  4  SW 

OCCIDENTAL 
(OCEANSIDE  CAMP 

PENDLETON 
OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  RIOGE 


OL I NDA 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  M 

OR I NDA  BOWHAN 

ORLAND 


OROVILLE   1  WSW 
OBOVILLE  7  SE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  HANGER  STATION 
OSTRANOER  LAKE 


2ENA 

ACHECO  PASS 
ACIFIC  HOUSE 
ACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
AlCINES  OMtWALL  RANCI 
ALMOALE 
ALHOALE  2  NE 
ALNDALE  CAA  AIRPORT 
ALM  SPRINGS 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCEO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 


SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


LOS  ANGELES 

LAKE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 
S  HA  S  T  A 
RIVERSIDE 
KERN 

MAPI POSA 

CONIRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 
TEHAMA 
S I SK I  YOU 

RIVERSIDE 
SISK I  YOU 
FRESNO 

MERCED 
MERCED 
FRESNO 
ELDORADO 
PLACER 
LAKE 
KEBN 
LASSEN 
SAN  BERDINO 
SAN 

TULARE 
TEHAMA 
Tulape 


STANISLAUS 
STANISLAUS 
KERN 
TULARE 


SHASTA 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 


CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
S 15K I  YOU 
SANTA  CflUZ 
SISKIYOU 

SISKIYOU 
MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 


SUTTER 

IMPERIAL 

MADERA 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 
S I SK I  YOU 
ALANEDA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  OIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DtEGO 
FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 
SHASTA 
ORANGE 

FRESNO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
GLENN 
HUMBOLDT 
BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
MARIPOSA 


ELDORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 


35  18 
34  45 
33  56 


34  32 

35  37 

36  01 
32  37 

34  2T 

35  63 
34  06 

12 

34  14 


SAN  LUIS  OBPO  ; 

NAPA 

NAPA 

MENDOCINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 


118  09 

118  26 

120  IT 

IIB  23 

lie  14 

120  51 

120  56 

121  59 

122  02 


119  48 

119  41 

119  53 
116  66 

116  59 
IZl  27 

117  20 
117  27 

117  29 

120  04 
123  32 

118  17 

122  47 

119  02 

121  34 
121  34 


37  29 

36  42 

37  58 


40  08 
34  05 
34  05 


34  46 

39  16 
37  31 
34  09 


38  54 

33  17 

37  14 

34  10 

38  08 
37  52 
41  50 


>  46 
IB 
39  30 
39  26 
39  31 
39  32 
37  38 

34  11 
34  42 
37  04 

3a  46 

34  20 
36  44 
34  35 
34  36 
34  36 


120  21 
117  02 
116  67 


121  00 

121  00 
116  10 

lie  10 

119  09 

122  28 
121  54 


32  41 

37  08 

37  09 

37  06 


122  19 

122  34 

118  04 
122 

122  32 

116  46 

120  53 
122  17 

122  16 

123  34 

114  36 

114  37 

116  35 

121  02 

122  02 
118  68 
118  32 

31 


121  35 
115  31 

119  30 
IIB  23 

122  43 

120  52 
122  51 


122  59 

117  24 

IIT  21 

116  08 
120  24 
119  15 

117  51 
122  37 
117  ' 


122  12 

123  32 
121  34 
121  29 
121  34 
121  34 
119  33 

119  10 

119  19 
121  II 

120  30 


lie  07 

lie  06 

lie  05 

116  32 


1 160 
2250 
2720 


CIVIL  AERO  ADM 
CHARLES  W  POOLE 
HENRY  R  GEWE 

S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 

Y   FIRE  DEPARTMENT 
LEON  S  MILLER 
1  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  •  F  D 
1  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  OEPT 
IRVIN   R  CALKINS 
STATE  DEV  OF  HWYS 


SAN  I 


2580 
4735 
4275 

2100 
4206 
4396 
4250 
1600 
7500 


'  FCD 


I  CALIF  EDISON  CO 
FOREST  SERVICE 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS    M   L  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIEHRO 

PARK  SERVICE 
FORCE 

BANKLINE  OIL  COMPANY 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOl SE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 

CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  OEPAHTMENI 
BANT lARl 

city  san  francisco 
i  s  weather  bureau 
Thomas  hilliams 
1  station  krfm 
i  alexander 
dept  water  resources 

'I  TOZA 

CITY  OF  MERCED 

IRRIG  DIST 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
STATE  OF  CALIFORNIA 
ROBERT  C  WHEELER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
UNION  OIL  CO  OF  CAL 
I  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
EOISON  CO 

MRS  EfHEL  WALKEB 

SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD    R  CHACE 

'  BEACH  ♦  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  INN 

I  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 
AARON  SMITH 
US  BUR  RECLAMAT ION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

I  WATER  CO 
MRS  ThELMA  F  downer 
LEONARD  A  60SSANA 
US  SOIL  CON  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PASS  SERVICE  STA 
S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DIv  BEACH  ♦  PARK 
.  WB  OBSERVER 
LEWIS  D  PARSONS 
I  S  FOREST  SERVICE 
ACK   I  SCHELL 
:  DEPT  WATER  RESOURCES 

.  WEATHER  BUREAU 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
I  S  HB  OBSERVER 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
.  DEPI  WATER  RESOURCES 
CLOSED  11/24/58 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  5  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASONIIE  CORPORATION 


CIT 


OF  NEEDLES 


2655 
2563 
2517 


>  ADM 

WTR  ♦  PWR  OEPT 
'  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISIA 
I  CO  FIRE  DEPT 
■  FOBEST  SERVICE 
'  S  WADE 

newport  harbor  dept 

mbs  nellie  webb 
imperial  irrig  dist 
u  s  forest  service 
sn  ferndo  vly  i imes 
edward  l  thompson 
s  sn  joaouin  ir  dist 
i  s  forest  service 
i  s  weather  bureau 
allard  a  calkins  jr 
1  pleiner 

andrew  j  blaney 

i  s  marine  corps 
ity  of  oceanside 

corps  of  engineers 
i  s  weather  bureau 

ventura  co  fire  oept 

corps  of  engineers 

alma  l  green 

corps  of  engineers 

orange  cove  cit  assn 
cal  div  beach  *  park 
arthur  w  bowhan 
orland  uni t  wu  assn 
anderson 

albert  e  palmer 
robert  e  skinner 

STATE  DIv  OF  FSTBY 
DEPT  WATER  RESOURCES 

AHER  CRYSTAL   SUG  CO 
JEFF  BUTLER 
I  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYO  R  POOLE 

SARR 
JOHN  P  OHRHALL 
PALMOALE  IRRIG  DIST 
PALMOALE   IRRIG  DIST 
US  CIVIL  AERO  ADM 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 


STATION  INDEX 


STATION 


PALO  ALIO  CITY 
PALOHA 
PflLOMAR  MTN  OeSERVAIOftV 
PALOS  VEBDES  EST  FC  43C 
PANOCHE 
PANOCHE 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PAfiKEB  RESERVOIR 
PflSKFIELD 

PARKFIElO  8  NNW 
PASADENA 
PASKENIA  RANGER  SIAriON 
PASO  R08LES 
PASO  R08LES 
PASO  ROeLES  CAA  AIRPORT 
PATT IWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PENOOLA  CUARD  STATION 

PETALUMA  FIftE  STATION  2 

PETALUHA  I  N 

PIEDRA 

PIN£  CANYON  PATROL 
STATION  FC  321  E 


tONAL  MON 


PINNACLES  NA 
PISMO  6EACH 
PIT  RIVER  POWER  MOUSE 
PITTS  RANCH 
PLACEftVlLLE 

PLACERVlLLE  IFG 
PLACERVILLE  J  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEORAS  8LANCAS 


PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
POTTER  VALLEY  3  NNi 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 
OUINCY  RANGER 
OUINN  RANGER  STATION 
RAHONA  SPAULDING 


RANDSeuRG 

RflYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDOING  FIRE  SIA  NO  2 

REDLANDS 
REDWOOD  ClIY 
REDWOOD  VALLEY 
REPfiESA 
•RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEt 
OOCKL In 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS   1  E 
SACMES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  k  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAl NT  MARYS  COLLEGE 
SAL INAS 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AIRPORT 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYEH  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PATROL 
STATION  FC  130  B 

SANDBERG  W8 
>SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  OIMAS  FIRE  WflO  FC9' 

SAN  DIHAS   lANBARK  FLAT 

SAN   FELIPE    HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANCISCO 
RICHMOND  SUNSET 
>SAN  FRANCISCO  WB  AP 

>SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

GABRIEL  DAM  FC<.25BE 
GABRIEL  FIRE  DEPT 
S£ 


SAN 
SAN  JACINTO 


'SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MAIEO 

ISLAND 


»SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  SIAt ION 
SANTA   ANA    RIVER    PM  3 


I  NO  1 


SANTA   ANA   RIvER  I 
SANTA   ANt lA  f ERN 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   CAA  AP 
SANTA   BARBARA   Tv  PEAK 
A   CLARA  UNIVEfiSIT' 
SANTA  CRUZ 
SANTA   FE  DAM 
SANTA  KARGARI TA  ?  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 


COUNTY 


SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  SENIIO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OSPO 
SN  LUIS  08P0 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNIA  BARBARA 

SONOMA 
SONOMA 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
LAKE 

ELDORADO 

ELDORADO 
ELDORADO 
AMADOR 
MENDOCI NO 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 


TULARE 
TULARE 
FRESNO 
MENDOC INO 
MENDOCINO 
MENDOCI NO 
SAN  DIEGO 


TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 

SAN  SEROINO 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 

SAN  BEROINO 
SAN  MftTEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


INYO 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BEBDINO 

lUOL UMNE 


SACRAMENTO 


NEVADA 

NAPA 

NAPA 

NAPA 

GLENN 


MONTEREY 
MONTEREY 
SN  LUIS  OBPO 

SNIA  BARBARA 

TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SAN  BENIIO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 

SAN  BENIIO 

SN  LUIS  OBPO 
SNIA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
MARIN 


SAN 

SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 

SANIA  CfluZ 
LOS  ANGELES 
OBPO 
OBPO 


DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMF 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

8A 

ENGINEERING  DEPT 

2 

36  21 

121  30 

1835 

JAMES  A  SELL 

3 

33  21 

116  51 

5560 

IP 

Mil 

PALOMAR  OBSERVATORY 

3 

33  <>e 

1  18  23 

210 

5P 

fl  W  HIATT 

MISS  LILY  BERG 

2 

36  3  3 

120  29 

500 

SF 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

2 

39  45 

121  37 

1710 

BA 

PARADISE  FIRE  DIST 

3 

38  03 

119  40 

7700 

HETCH  HEICHY  WIR  SUP 

34  17 

114  10 

738 

METRO  WATER  DISTfilCI 

2i 

35  53 

120  26 

1482 

7fl 

HERBERT  H  O.URHAM 

^864 

MARCELENE  ROBERTS  RH 

1 

34  09 

lie  09 

PASADENA  WATER  DEPT 

22 

39  S3 

122  33 

756 

U  S  FOREST  SERVICE 

24 

35  38 

120  41 

700 

24 

35  40 

120  43 

815 

HARRY  E  WERNER 

MID 

Mil 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

IC 

34  56 

119  23 

3868 

HUDSON  RANCH 

23 

40  20 

121  54 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

36  36 

lie  40 

9  700 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

32 

34  31 

119  34 

1620 

U  S  FOREST  SERVICE 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  OEPT 

r 

38  15 

122  36 

30 

VICTOR    E  CHAIK 

36  48 

119  23 

580 

7A 

MRS    IDA  H  AKERS 

29 

34  40 

lie  26 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

20 

36  29 

121  11 

1300 

US  NAT  PARK.  SERVICE 

35  08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

21 

40  59 

121  59 

1458 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

23 

122  52 

1550 

8A 

AUBREY  W  PITTS 

1 

120  48 

eA 

8A 

H 

P  6  +  E  COMPANY 

8A 

BA 

8A 

INST  FST  GENET  ICS 

: 

38  44 

120  49 

1765 

CITY  OF  PLACERVILLE 

38  29 

120  51 

1096 

8A 

LORRIN  L  CRAIN 

17 

38  55 

123  42 

197 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

33 

34  34 

120  39 

IIP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

35  40 

121  17 

1  IP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

26 

34  04 

117  46 

855 

5P 

5P 

J  e  ADAMSON 

122  01 

50 

BA 

BA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

36  04 

119  01 

39  3 

eA 

6A 

JOHN  H  OATBELL 

39  48 

120  28 

4838 

4P 

4P 

I   C  BALDWIN 

1( 

35  48 

118  34 

7000 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

35  48 

118  38 

4920 

6P 

WILLIAM  R  BOOTH 

11 

37  07 

118  54 

6215 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

22 

39  22 

123  07 

1020 

OTTO  R  HUGHES 

22 

39  18 

123  04 

1100 

RUSSELL  E  NEAR 

39  22 

123  06 

1014 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

33 

32  57 

117  04 

440 

SA 

POWAY  MUN  WATER  DISI 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2'> 

36  11 

140  42 

2300 

S5 

SS 

NELSON  H  PALMER 

10 

36  07 

118  32 

7200 

VAR 

H  ^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

t 

39  56 

120  57 

3409 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

10 

36  20 

118  35 

6300 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

33 

33  04 

116  51 

1470 

LOUIS  B  SPAULDING 

33 

33  14 

116  32 

4110 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

34  03 

I  16  49 

7070 

5P 

CALIF  ELEC  power  CO 

122  15 

341 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

23 

40  35 

122  24 

577 

5P 

5P 

REDDING  FIRE  CHIEF 

28 

34  03 

117  11 

1316 

MID 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

37  29 

122  14 

31 

5P 

5P 

CIIY  FIRE  OEPT    STA  2 

22 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

38  42 

121  10 

HID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

37  56 

122  21 

8A 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

37  55 

122  20 

10 

8A 

5P 

5P 

RAY  KRONE 

28 

33  57 

117  24 

620 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

28 

33  58 

117  20 

8A 

8A 

8A 

:g 

CITRUS  EXP  STATION 

2 

39  10 

120  30 

6250 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

19 

37  27 

116  44 

9700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1 

38  48 

121  14 

239 

6A 

6A 

RAYMOND  M  JOHNSON 

27 

37  19 

118  52 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

35  58 

1  18  21 

9000 

VAR 

s 

CALIF   STATE  ENG 

23 

121  56 

2117 

MRS  MARIAN  L  6ERTAGNA 

15 

34  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

38  06 

119  51 

7900 

HETCH  HETCHY  WTH  SUP 

23 

38  31 

121  30 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

23 

38  35 

121  30 

25 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

IT 

38  30 

122  26 

255 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

17 

38  30 

122  32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

23 

38  34 

122  22 

MPS  CLARA  8  ABREU 

23 

39  43 

122  00 

145 

JAMES  A  STURGEON 

37  50 

122  06 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

36  40 

121  39 

AGR  EXTENSION  SER 

2'. 

36  40 

121  37 

80 

5P 

5P 

SALINAS  RURAL  F  0 

"^BA 

2". 

35  20 

120  30 

1350 

SN  Luis  OSPO  CO  FCD 

32 

34  35 

120  24 

250 

5P 

JOE  CABRAL  JR 

16 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

35 

40  53 

123  35 

623 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

38  10 

854 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

26 

34  10 

117  40 

SO  CALIF  EDISON  CO 

20 

36  31 

121  05 

1360 

JOHN  H  SHIELDS 

26 

34  06 

117  16 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

36  Z6 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  ♦   TEL  CO 

29 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

29 

34  45 

m'd 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

33 

32  44 

117  10 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

34  06 

117  48 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA  ' 

26 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  01 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

13 

34  16 

118  28 

965 

6P 

6P 

S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 

34  19 

IIB  30 

1248 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  47 

122  30 

16 

CITY  SAN  FRANCISCO 

37  37 

122  23 

8 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

26 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

26 

34  12 

in  52 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

13 

34  06 

116  06 

400 

CITY  FIRE  DEPAftlMENT 

37  18 

122  20 

355 

POMPON  10  RANCH 

116  59 

1550 

8YR0N  JOHANSEN 

33 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  21 

121  54 

70 

MID 

HID 

E  0  BILLWILLER 

20 

36  49 

121  31 

550 

MRS  M  A  BINGHAM 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

35  18 

120  40 

300 

CAL  STATE  POLY  COL 

32 

119  52 

600 

7a 

U  S  BUR  RECLAMATION 

122  20 

30 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

33 

119  28 

502 

1  18  16 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

28 

37  58 

122  32 

31 

5P 

CITY  ENGINEER 

33  45 

117  52 

115 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

28 

34  07 

117  07 

1980 

CORPS  OF  ENGINEERS 

28 

34  08 

2765 

5P 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

13 

34  12 

lie  01 

G  ROBINSON 

33 

119  42 

100 

5P 

5  BARBARA  FIRE  DEPT 

119  50 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

32 

34  32 

119  57 

4000 

Tv  STATION  KEYT 

37  21 

121  56 

88 

5P 

UNIv  OF  SANTA  CLARA 

122  01 

125 

5P 

ROBERT   E  euHfON 

13 
20 

34  07 

117  58 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

35  22 

120  38 

1250 

CLARENCE  KC  KUSICK 

2't 

35  23 

120  38 

1153 

6A 

D  DALE  RUSKOVICH 

STATION 

INDEX  NO. 

LATITUDE 

0 

z 
Q 

Z 

g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

Si 

Ei 

OBSE-nVEH 

SANTA  MARIA 

SNTA  BARBARA 

3 

34  57 

120  26 

224 

61 

8 

A  A  HOWARD 

SANTA  MARIA  14  ENE 

794 

SNIA  BARBARA 

3 

35  01 

120  12 

eis 

JAMES  R  JENSEN 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

794 

SNTA  BARBARA 

3 

120  27 

238 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

795 

LOS  ANGELES 

118  29 

80 

CIIY   SANTA  MONICA 

"SANTA  MONICA  PIER 

795 

LOS  ANGELES 

3 

116  30 

15 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

1  19  04 

282 

CO  AGRICULTURAL  COMM 

SANTA  ROSA 

796 

SONOMA 

122  43 

167 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

797 

SNTA  BARBARA 

3 

34  37 

120  06 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

798 

117  43 

1025 

CORPS  OF  ENGINEERS 

sAUGus  POWER  Plant  no 

LOS  ANGELES 

lie  27 

2105 

L  A  PWR  ♦  LIGHT  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

E  ISKIYOU 

1 

41  18 

123  08 

2169 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

BSCOTIA 

804 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

Sf 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

806 

SAN  MATEO 

37  24 

350 

AUSTIN  CLAPP 

SE3ASTOP0L  4  S 

807 

SONOMA 

122  50 

175 

WILLIAM  G  SANDERS 

LC;  ANGELES 

118  2B 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

613 

SHASTA 

2 

40  43 

122  25 

1076 

Bf 

8/ 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL    ABSORPTION  PLANT 

815 

LOS  ANGELES 

2i 

33  57 

117  54 

800 

9/ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHINGLE 

817 

ELDORADO 

38  40 

120  55 

1375 

THEODORE  6  HEUSNER 

SIERRA  CITY 

820 

S  lERRA 

e 

39  34 

120  38 

4182 

OA 

Be 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRA  MADRE  1  N 

e2ic 

LOS  ANGELES 

I 

34  10 

118  04 

1153 

6P 

bp 

CLOSED  7/1/58 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

120  22 

4975 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

82  3' 

LUS  ANGELES 

1 

33  48 

118  10 

51 

GEORGE  I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

B24 

ORANGE 

26 

33  45 

117  40 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

B26e 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5KAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1  930 

JOHN  K  LEIIHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

2* 

36  05 

120  40 

1730 

CALIF  DIV  OF  FSTRY 

SLOAT 

8292 

PLUMAS 

e 

39  52 

120  44 

4115 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

629 

SACRAMENTO 

36  28 

121  05 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SMITH  RIVER  3  WNW 

831 

DEL  NORTE 

n 

41  57 

12'.  12 

25 

CLOSED  11/23/58 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

116  41 

1940 

9A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

831: 

14 

37  50 

119  30 

6700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

832C 

NEVADA 

8 

39  20 

120  22 

6902 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

8 

39  19 

120  23 

6T50 

SOLEOAD 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

8A 

JAN  M  JACoeSEN 

SOMESBAR   1  W 

8346 

HUMBOLDT 

12 

41  23 

123  30 

450 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8348 

VENTURA 

34  17 

1 18  58 

490 

8A 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

8  349 

3: 

34  17 

119  03 

510 

8ERYLWOO0   INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  2  3 

1830 

eA 

8A 

P  G  *  £  COMPANY 

S  E  FAPALLON 

SAN  FRANCISCO 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

6380 

MAR] POSA 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

6406 

INYO 

37  10 

118  34 

9  500 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

6436 

LOS  ANGELES 

34  03 

117  49 

690 

4P 

R  S  HUTCHISON 

SRRECKELS  MWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

6455 

TULARE 

36  10 

lie  42 

2470 

7a 

ELMER  A  SUIION 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

36  06 

118  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

6463 

TULARE 

9 

36  12 

lie  39 

4070 

: 

P  6  ♦  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

120  14 

6226 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

SQUIRREL    INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

H 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

EDGAR  L  KEISTER 

SQUIRREL    INN  ? 

8479 

SAN  BEROINO 

15 

34  14 

117  14 

5723 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

36  56 

118  35 

10200 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STAIUM  MEADOW 

8514 

FRESNO 

36  56 

116  55 

6300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST4VT0N  MINE 

8517 

MERCED 

2: 

36  55 

121  13 

2975 

RANAR  B  KNOX 

STI RL ING  C  ITY  RS 

8544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3518 

BA 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  56 

121  20 

II 

CIIY  OF  STOCKTON 

«*SrOCKlON  CAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAOUEN 

27 

37  54 

121  15 

22 

HH 

Mlt 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOaOUIN 

121  23 

15 

5P 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

STONYFORD  ranger  STA 

B5eC 

COLUSA 

2: 

39  23 

122  33 

1168 

Bl 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

B5B7 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

5P 

5P 

OHLAND   UNIT   WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

VAR 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

6606 

YUBA 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK. 

8660 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

85 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

SNIA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

lie  40 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVI LLE 

6701 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4195 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

LASSEN 

120  33 

4146 

lOP 

lOP 

DAvIO  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

LASSEN 

U 

40  26 

121  40 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

87i; 

AMADOR 

38  23 

120  48 

1560 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

8748 

LOS  ANGELES 

34  2  3 

117  41 

7500 

5P 

5P 

SMITHSONIAN  OBSY 

lAFI 

8752 

KERN 

IC 

35  09 

1  19  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

TAHOE 

8758 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

8A 

BA 

8A 

ARTHUR  E  FRODENBERG 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPl 

6826 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS   ANI TA  COWAN 

TEHACHAPI    ranger  STA 

8832 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

KERN 

10 

35  02 

116  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

LASSEN 

120  27 

5300 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

6881 

PLACER 

*1 

39  16 

120  21 

5900 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8885 

SONOMA 

22 

38  46 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   CAA  AIRPORT 

6892 

RIVERSIDE 

6 

33  37 

116  10 

-120 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

118  51 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

8914 

TULARE 

36  28 

1  18  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

Three  rivers  eoison  phi 

8917 

TULARE 

36  28 

1  18  52 

SO  CALif  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

TOPANCA  RANGER  STA  FC  5 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  36 

74  7 

5P 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE 

6973 

LOS  ANGELES 

33  52 

116  20 

62 

4P 

TORRANCE  FIRE  DEPT 

IRABUCO  CANYON 

ORANGE 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  OEPI 

TRACY   2  SSE 

6997 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

7A 

6ANTA  CARBONA    IR  CO 

TRACY    PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   CENTER  RS 

9023 

35 

41  00 

122  41 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRONA 

9035 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5982 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL   CR    FC  470 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

1  18  05 

4600 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE 

9053 

SISK lYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

IULELAKE  W  U  ASSN 

TUNNEL   RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

lie  IT 

8950 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

119  20 

8600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

6A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

23 

40  46 

122  16 

1080 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

33 

33  44 

117  47 

118 

3P 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

* 

1  16  03 

1990 

US  NAT   PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

38  42 

120  03 

7629 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

UK  1  AH 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9126 

MENDOCI NO 

22 

39  09 

123  16 

1550 

8A 

MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

116  2T 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND 

9157 

SAN  BEROINO 

34  06 

1  IT  40 

1840 

6P 

6P 

ROBERT  BEARD 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

23 

39  11 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

9165 

37  46 

122  10 

387 

TA 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  SENIIO 

36  36 

121  02 

2050 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

C  J  UHL 

VALLETON 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

TA 

C  F  tvERSON 

valyermo  ranger  station 
van  nuys  city 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

IIT  51 

3700 

U  S  FOREST  SERVICE 

WAREHOUSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

1  16  2T 

695 

LEONARD  SWINNEY 

VENAOO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN  H  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

45 

ROY  PINKERTON 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

7520 

s 

SO  CAL  IF  EDISON  CO 

ViCrORvlLLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

117  16 

2659 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT   FIRE  STA  FC  120 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

1  16  06 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

9351 

PLUMAS 

8 

120  11 

FRANK  DOHA 

/  ISALIA 

9367 

TULARE 

36  20 

119  18 

354 

"TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA 

9376 

SAN  OIEGO 

33 

33  12 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

VOLCANOVILLE 

9382 

ELDORADO 

1 

38  59 

120  47 

eA 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMEHS 

9386 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

WILLIAM  J  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  MOUSE 

9  390 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

P  G  ♦  E  COMPANY 

941B 

CALAVERAS 

2 

36  12 

120  59 

197 

E  J  FOOIE 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

128 

WESLEY  G  STEELE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

24  5 

8A 

RAY   I  UHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 
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OBSEBVER 


STATION 


COUNTY 
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TERSON  R 

WATERWORKS 
lER  STATION 
RANGER  STA 


WMFELER 
WHEELER 
WHEELER 


MONO 

SACRAMEN 


18  II 

21  05 


E  PEOERSON 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTHY  ♦  F  D 
WILBUR  e  PATTERSON 
JOHN  L  IcrSTLER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  5  FOREST  SERVICE 

STEP   I  KIMHEV 
NON  J  eLOUNT 
WEATHER  BUREAU 
BOSTON   LAND  COMPANY 
W   B  MANKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  A  FERGUSON 
ACIFIC  COAST  CO 
ENNETH  P  SHELDON 
iOSCOE  6  WIL6ER 

INIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDMONO  E  PAYEN 


NEW  STATION 
FORT  OICK  1  NN£ 


REACTIVATED  STATION 
ALAMO  1  N 


CONTRA  COSTA 


»4RS  SHIRLEY  L  CASTRO 


HOWARD  FOREST 


WOFFOflO  HE1 
WOODCHUCK  M 
W0ODF0RO5 
WOODLAND  1  I 


Y0R9A  I 
YORKVIL 
YOSEMir 


MENDOCINO 

GLENN 

RIVERSIDE 


CIT 


WINTERS 


'  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  C  BARR 
COUNTY  OF  YOLO 

IRS  HAZEL  J  BAR5NESS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  JONES 


IRS  LOLA 


ARK  SERVICE 


1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTR* 
17  NORTH  COAST,  16  N.E. INTERIOR,  19  OWENS,  ; 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST 


5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,     10  KERN,     11  KINGS,     12  KLAMATH,     13  LOS  ANGELES,     1*  MERCED,       IJ  MOJAVE,       16  MOKELUMNE, 
JARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     2't  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAOUIN,     28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA,     30  SANTA  MARIA, 
34  STANISUUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1959 


CALIFORNIA  -  DECEMBER  1958 


This  was  one  of  the  warmest  Decembers  of  record  in  California.  Except  for  the  San  Joa.^ 
quin  Valley,  most  of  the  State  experienced  record  or  near  record  December  mean  temperatures; 
The  monthly  mean  temperature  was  the  highest  of  record  at  San  Diego,  Burbank,  Los  Angelei, 
Airport,  Oakland  Airport,  San  Francisco,  Sacramento,  Blue  Canyon,  and  Red  Bluff;  and  wa? 
the  highest  since  1940  at  Santa  Maria.  New  record  high  temperatures  for  December  were  esv 
tablished  at  a  number  of  stations:  Burbank  (92°),  Bishop  (78°),  Fresno  (76°),  Oaklanii; 
(74°),  San  Francisco  (76°),  Sacramento  (72°),  Blue  Canyon  (75°),  and  Red  Bluff  (81°).  Aj 
Mount  Shasta  the  maximum  temperature  (7  2°)  on  December  11,  was  the  highest  December  temjjl 
perature  since  1915.  Previous  record  December  temperatures  were  equalled  at  Santa  Mariaj| 
San  Diego,  and  Los  Angeles  Airport.  Record  daily  high  temperatures  were  exceeded  on  1 
days  during  the  month  at  Oakland  Airport  and  Sacramento,  on  9  days  at  Red  Bluff,  and  on 
days  at  San  Francisco. 

STORM  DATA 

Santa  Ana  conditions  resulted  in  gale  force  winds  in  many  mountain  passes  and  canyo 
of  southern  California  on  the  2d  and  3d.     Wind  gusts  reaching  60  m.p.h.  were  reported 
Fontana,     and  a  large  brush  fire  starting  in  the  Malibu  area  north  of  Los  Angeles  burnel 
over  21,000  acres,   and  destroyed  25  buildings   (including  a  $50,000  home).     Eight  men  wejj 
hospitalized  for  burns  received  in  fighting  the  raging  fire. 

With  Santa  Ana  conditions  prevailing  again  in  the  period  13th  -  16th,  another  hugh  brus' 
fire  in  the  area  north  of  San  Juan  Capistrano  burned  over  60,000  acres  of  brush  and  grasj 
lands  and  destroyed  18  summer  homes. 

Northerly  winds,  with  strong  gusts,  blowing  over  desert  areas  and  through  mountain  pass<I 
of  southern  California  on  the  29th  -  30th,  toppled  loads  from  trucks,  blew  branches  trtt 
trees,  and  pitted  automobile  windshields  in  a  series  of  blinding  duststorms.  At  Fontaniji 
where  wind  gusts  to  78  m.p.h.  were  reported,  a  woman  was  injured  when  a  heavy  sign  fell  <i 
her  car.  Trees  were  uprooted  and  signs  blown  down  in  Orange  County  and  merchandise  wh 
damaged  in  a  patio  store  in  Anaheim. 

M.  P.  Bergerson 
Acting  State  Climatologist 
U.S.  Weather  Bureau 
San  Francisco,  California 


MONTHLY  EXTREMES 

Highest  Temperature  99°  on  the  3d  at  Yorba  Linda  and  on  the  4th  at  Santa  Paula. 
Lowest  Temperature  -2°  on  the  28th  at  White  Mountain  2. 
Greatest  Total  Precipitation  9.17  at  Gasquet  Ranger  Station. 
Least  Total  Precipitation  0.00  at  128  stations. 

Greatest  One-day  Precipitation  3.80  on  the  27th  at  Round  Mountain  1  NNE. 

Greatest  Total  Snowfall  21.0  inches  at  Twin  Lakes. 

Deepest  Snow  on  Ground  23  inches  on  the  29th  at  Soda  Springs. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Tempetalure 


Sration 

o  I 

E  i 

<  1 

e  E 

s  i 
<  s 

• 

i 
< 

^  % 
1  J  1 
See 

J 
I 

o 

J 

o 

No  of  D3KS 

Mm. 

5  ; 
o  J 

o  I 

«  J 

5  » 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOI NT 

AM 

58.4 

40.5 

49.5 

78 

3 

33 

14 

475 

0 

0 

0 

0 

ANGW IN  PAC  UNI  ON  COL 

62.1 

44.9 

53.6 

75 

11  + 

35 

28 

352 

0 

0 

0 

0 

SIC  BAP  RS 

AM 

53.4 

39.0 

46.2 

62 

12  + 

32 

16 

580 

0 

0 

1 

0 

CALLAHAN  RS 

49.9 

27.5 

38.7 

59 

10 

18 

14 

808 

0 

0 

28 

0 

cecilville  sawyer 

56.7 

32.3 

44.0 

68 

15  + 

24 

22 

644 

0 

0 

16 

0 

CLOVERDAL  E  3  SSE 

AM 

67.7 

42.  1 

54.9 

6.9 

83 

4 

37 

24  + 

307 

0 

0 

0 

0 

AM 

59. 3M 

31. 8M 

46.  5M 

3.1 

70 

3 

24 

14 

595 

0 

0 

18 

0 

CRESCENT   CITY   1  N 

60  .3M 

44. 6M 

52. 5M 

5.6 

70 

14  + 

35 

4 

383 

0 

0 

0 

0 

DUTTONS  LAND  I NG 

AM 

64. IM 

38. 2M 

51. 2M 

73 

15 

34 

31 

420 

0 

0 

0 

0 

CI  ^    U4I  1  F  Y 

61.2 

38.5 

44.9 

5.8 

63 

10 

29 

14 

617 

0 

0 

6 

0 

EUREKA  WB  CITY 

R 

68.1 

46.7 

52.4 

3.8 

66 

14 

39 

22 

385 

0 

0 

0 

0 

rOK t  o  1    oL  Li^ 

AM 

52.1 

31.4 

41.8 

4.8 

58 

11 

25 

14  + 

712 

0 

0 

20 

0 

rUK 1     □ n MUU 

AM 

61.2 

44.  4 

52.8 

3.  1 

77 

15 

39 

22 

374 

0 

0 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVN 

61  .OM 

41. 9M 

51. 5M 

2.1 

78 

14 

35 

22 

409 

0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RS 

47.4 

32.2 

39.8 

4.2 

69 

2 

23 

14  + 

774 

0 

0 

16 

0 

ruK  1  Kvjoo 

62.2 

44.5 

53.4 

75 

14 

40 

22  + 

367 

0 

0 

0 

0 

6RAT0N  1  K 

63.2 

38.3 

50.8 

3.9 

77 

12 

32 

7 

433 

0 

0 

1 

0 

HAMI LTON  AFB 

60.3 

40.  3 

50.3 

2.0 

70 

12 

33 

7 

446 

0 

0 

0 

0 

61  .4M 

38. SM 

45. IM 

4.5 

69 

12 

32 

28  + 

506 

0 

0 

2 

0 

67.7 

40.6 

54.  1 

6.7 

81 

12 

36 

31  + 

332 

0 

0 

0 

0 

HOOP  A 

AM 

55.6 

42.0 

48.8 

65 

12 

35 

14 

495 

0 

0 

0 

0 

m  T  /"C     I  C  L    H  MPl 

JU  I  t-t    I  bL  MIMU 

64. 3M 

38. 6M 

51. 6M 

72 

12 

33 

19 

414 

0 

0 

0 

0 

KENT  F I E  LO 

AM 

61  .3M 

39. 5M 

50. 4M 

3.4 

70 

5+ 

36 

1 

447 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH 

R 

59.0 

44.0 

51.5 

71 

2 

34 

23 

409 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

AM 

M 

M 

M 

64 

3 

8 

22 

0 

0 

13 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

67.0 

39.9 

53.6 

5.  3 

76 

17 

34 

14 

351 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE   CR  PARK 

56.9 

43.2 

49.6 

4.3 

65 

2 

37 

22  + 

471 

0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

53.8 

42.2 

48.0 

4.  3 

54 

2 

35 

13 

519 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

66.1 

38.4 

52.3 

4.  3 

80 

11 

24 

1 

388 

0 

0 

2 

0 

POINT  ARENA 

AM 

61.2 

43.8 

62.6 

59 

15  + 

38 

30+ 

380 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

66. 6M 

36. 7M 

50. 7M 

3.9 

77 

14  + 

29 

13 

440 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

67.6 

37.8 

62.7 

5.9 

82 

12 

32 

1 

373 

0 

0 

1 

0 

C  A  1  V  C  D  DC 

AM 

64  ,  2M 

39  .  1 M 

46  .  7M 

62 

1 2 

3 1 

1 4 

561 

0 

0 

1 

0 

iAIS    K  Ar M t  L 

65.6 

46.1 

55.4 

75 

12  + 

39 

22 

293 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

AM 

66.8 

36.9 

61.9 

4.  3 

79 

12  + 

32 

13+ 

402 

0 

0 

3 

0 

SCOT  I A 

AM 

60  .7 

45.  1 

62.9 

3.5 

72 

3 

39 

6 

365 

0 

0 

0 

0 

SONOMA 

63.9 

37  .  4 

0 

0 

4 

0 

Till  n  F 

/ /R 

51  .0 

25.1 

38.1 

6.9 

58 

15 

14 

14 

826 

0 

0 

28 

0 

65.6 

36.2 

60.4 

4.  8 

80 

3 

30 

15+ 

445 

0 

0 

9 

0 

WtAVtKV 1  LLC  Ko 

AM 

61.8 

34.6 

43.2 

5.0 

53 

11 

29 

14 

666 

0 

0 

8 

0 

WEED  1  S 

AM 

60.7 

29.3 

40.0 

62 

4 

18 

23 

767 

0 

0 

22 

0 

UMFFi  FP 

60.7 

46.3 

63.5 

71 

3 

40 

31  + 

349 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

AM 

60.1 

30.7 

40.4 

6.4 

60 

12 

21 

14 

755 

0 

0 

21 

0 

D I V I  5  I ON 

49.0 

SACRAMENTO  DRA INAGE 

AD IN  RS 

64.1 

26.4 

39.8 

58 

2 

14 

29 

777 

0 

0 

28 

0 

ML  1 URM J    " O 

AM 

64.5 

23.3 

38.9 

5.6 

69 

12 

16 

13 

805 

0 

0 

27 

0 

Al  IDI  1  DM 
AUbU  Kl\ 

65.8 

42.5 

54.2 

7.4 

76 

15 

35 

30  + 

328 

0 

0 

0 

0 

QCODVCCCA     1    A ^ C 

DtKKTtiiaA  LAF,L 

AM 

61  .6M 

41  .3 

51  .6M 

37 

1 

414 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  *P 

//R 

56.3 

41  .  1 

48.7 

10.2 

75 

2 

28 

28 

499 

0 

0 

5 

0 

BOWMAN  DAM 

56.4 

36.8 

46.  1 

8.0 

59 

3  + 

27 

28  + 

578 

0 

0 

7 

0 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

AM 

66. 8M 

34, 8M 

60. 8M 

4.6 

75 

13  + 

29 

1 

433 

0 

0 

29 

0 

BURNEr 

AM 

62.3 

24.5 

38.4 

5.9 

62 

4  + 

13 

14 

816 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

46. 2M 

27. BM 

37. OM 

6.7 

63 

6+ 

22 

30  + 

851 

0 

0 

29 

0 

CENTERVILLE  PH 

66.4 

38.9 

52.7 

7.0 

80 

12 

34 

13  + 

375 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

51.5 

23.5 

37.6 

52 

2 

14 

14 

843 

0 

0 

30 

0 

CHICO  EXP  STATION 

64.5 

39.8 

52.2 

5.9 

75 

12 

34 

29  + 

392 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

AM 

62.6 

35.5 

49.5 

3.6 

72 

12 

30 

19 

474 

0 

0 

2 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

AM 

61  .2 

33.4 

47.3 

71 

14 

26 

12 

543 

0 

0 

16 

0 

COLFAX 

66.8 

43.3 

55.1 

9.3 

79 

3 

36 

29  + 

301 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

63.3 

38.2 

50.8 

5.3 

74 

12 

32 

7  + 

434 

0 

0 

2 

0 

OAVIS  AGR  COLLEGE 

AM 

63  .4 

38.6 

51.0 

3.8 

75 

13 

33 

7  + 

428 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  PH 

45.3 

30.8 

38.1 

1.3 

52 

11 

25 

1 

829 

0 

0 

23 

0 

OE  SABLA 

62. 9M 

39.  IM 

51  .OM 

9.0 

77 

2 

32 

29 

424 

0 

0 

1 

0 

DOBBINS  COLGATE 

66. 3M 

42. OM 

54. 2M 

6.4 

79 

3 

36 

24 

330 

0 

0 

0 

0 

DOWNIEVIULE  RS 

AM 

62.4 

29.2 

40.8 

2.5 

61 

13  + 

25 

16  + 

743 

0 

0 

25 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

AM 

66.0 

36.6 

50.3 

6.5 

80 

12 

28 

22 

447 

0 

0 

8 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

64.6 

37.8 

61'.  2 

75 

12 

33 

1 

423 

0 

0 

0 

0 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

AM 

61  .8M 

26. 2M 

39. OM 

5.2 

50 

4+ 

18 

14 

804 

0 

0 

31 

0 

FOLSOM  DAM 

64.5 

42.8 

63.7 

74 

16+ 

35 

13 

343 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

AM 

63.5 

40.9 

52.2 

6.4 

77 

3 

32 

28 

389 

0 

0 

1 

29 

0 

HAT  CREEK  PH  1 

AM 

63  .3M 

25. 6M 

39. 6M 

3.5 

52 

4+ 

16 

14 

783 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

52.3 

26.8 

39.6 

9.4 

65 

2 

16 

29 

785 

0 

0 

27 

0 

LAKEPORT 

59.9 

33.5 

45.7 

75 

11 

25 

25 

552 

0 

0 

16 

0 

LAKE5H0RE 

63.5 

38.6 

51.1 

82 

2 

32 

28  + 

424 

0 

0 

2 

0 

LAKE  SPAULOING 

58.2 

29.5 

43.9 

7.6 

75 

3  + 

21 

24 

648 

0 

0 

24 

0 

LAS  PLUMAS 

54.5 

46.9 

65.7 

7.4 

72 

17  + 

42 

24+ 

282 

0 

0 

0 

0 

MANZANITA  LAKE 

// 

AM 

50  .4 

28.9 

39.7 

55 

4  + 

15 

29  + 

779 

0 

0 

24 

0 

MARYSVILLE 

AM 

54.5 

39.2 

61.9 

3.6 

75 

13 

34 

1 

401 

0 

0 

0 

0 

«C  CLOUD 

AM 

55.6 

29.6 

42.6 

6.2 

72 

3 

22 

5 

688 

0 

0 

22 

0 

MINERAL 

AM 

51  .0 

28.3 

39.7 

6.5 

65 

4 

24 

29  + 

778 

0 

0 

30 

0 

MONTICELLO  DAM 

AM 

56.5 

41.1 

53.8 

80 

3 

37 

29  + 

338 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  SHASTA   wB  CITY 

//R 

53.7 

32.6 

43.1 

8.4 

72 

11 

22 

22 

670 

0 

0 

11 

0 

NEVADA  CITY 

AM 

57.4 

31.4 

44.4 

2.4 

66 

4 

27 

13 

631 

0 

0 

21 

0 

ORLANO 

AM 

64.7 

38.3 

51.5 

4.6 

75 

32 

7 

410 

0 

0 

1 

0 

OROVILLE   1  WSW 

AM 

66.1 

38.9 

52.0 

73 

4 

34 

29 

394 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE  7  SE 

AM 

63.6 

38.  1 

50.9 

4,  3 

75 

13 

32 

30 

430 

0 

0 

1 

0 

PARADISE 

AM 

65.0 

44.2 

54.5 

78 

13 

38 

25+ 

311 

0 

0 

0 

0 

placerville 

AM 

60.6 

33.7 

47.2 

6.6 

75 

28 

29 

542 

0 

0 

13 

0 

PLACERvILLE  IFG 

AM 

64.1 

46.9 

55.0 

79 

36 

27 

304 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

66  .4 

21.9 

38.7 

7.0 

70 

12 

1 

812 

0 

0 

29 

0 

Pfecipilafion 


6.07 
2.75 
3.56 
1.64 
3.53 
2.01 
3.20 
7.21 
1.22 
8.76 
4.06 
5.65 
2.54 
2.62 
2.34 
1  .94 
2.58 
1.04 
7.43 
2.12 
5.62 
.85 
3.44 
8.62 

1.40 
7.76 
5.53 
1.13 
3.16 
3.29 
2.43 
4.20 
2.50 
1.96 
3.77 
1.53 
.59 
2.50 
3.41 
1.85 
4.79 
1.09 

3.45 


1.73 
1.09 
1.32 
1.55 
3.15 
2.36 
1.39 
2.63 
2.95 
2.58 
2.35 
2.03 

.60 
1.30 
2.01 
1.54 

.86 
2.76 
4.49 
3.  30 
4.66 

.63 
1.10 
2.06 
1.18 
2.86 
1.77 
1.56 
1.41 
3.25 
3.15 
3.26 
3.43 
1.75 
3.18 
4.16 

.93 
2.39 
2.73 
1.21 
1.92 
1.55 
3.21 
1.59 
1.56 
1.42 


4.59 

5.44 
2.03 
4.93 
3.85 
4.45 
1  .32 
6.12 
4.68 
3.87 
1.20 
5.13 


2.85 
3.82 
2.62 
3.74 

4.52 
3.80 
4.75 
4.31 
3.51 
4.73 
3.20 
.52 
4.14 
3.08 


.42 
4.36 

5.60 
8.95 
2.66 
1.18 
2.95 
5.13 
2.46 
2.47 
2.38 

5.70 
1.69 
2.42 
8.20 
5.98 
3.74 
5.86 
3.26 

.45 

5.83 
.76 
.28 

3.90 

6.68 
6.17 

1  .99 
4.22 
4.  42 

3.00 
5.61 
2.08 

4.02 

5.10 

1  .36 


2.15 
1.13 
1.73 
.56 
1.09 
1.16 

2.41 

2.81 
1.30 
2.75 
1.34 
1.13 

.80 

.67 
1.11 

.52 
1  .94 

.94 
1.79 

1.43 
3.06 

.55 
1.85 
1.71 

.48 
1  .49 
1.34 

.87 
1.32 

.85 

.90 
1.26 

.62 

.  1  8 
1.30 
1.24 
1.10 
1.11 

.59 


.42 
.99 
.81 
1.27 

.58 

1 .40 
.94 

1.01 
.90 

1.02 

.80 
1.24 
1.02 


1.57 
2.19 
.42 
.66 
.66 
.54 
1.71 
.60 
.32 
.63 
1.65 
1.73 
1.08 
1.21 
.70 
1.63 
1  .86 
.47 
1.26 
1.47 
.72 
.93 
.75 
1.23 
1.10 


1.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
9.3 


.0 
1.0 
5.0 
.0 
4.5 
.0 
.0 
.0 
T 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
6.0 
.0 


2.3 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
2.0 


See  Refefence.  Notes  Following  Starion  Index 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


No  of  Oayi 
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u 

o 

lolal 

o 

s 

o 

6 

o 

Q 

26.1 

39.3 

4.  2 

61 

lit 

17 

14 

790 

0 

0 

27 

0 

3.01 

3^87 

1^69 

27 

.0 

0 

613.3 

41.5 

53.4 

6.6 

81 

2 

35 

22 

352 

0 

0 

0 

1.10 

3^13 

.62 

26 

.0 

0 

63.3 

44.  8 

55.1 

8.4 

82 

2 

37 

28 

303 

0 

0 

0 

2.55 

3.93 

.92 

25 

.0 

0 

63.5 

35.5 

49.5 

3.1 

74 

13 

31 

30  + 

471 

0 

0 

5 

0 

.63 

- 

3.02 

.65 

27 

.0 

0 

61.1 

39.5 

50.  3 

4.  5 

70 

3 

34 

31  + 

447 

0 

0 

0 

.75 

- 

2.25 

.40 

25 

.  -0 

0 

63.0 

42.  2 

52.6 

5.9 

72 

15 

36 

7 

377 

0 

0 

0 

0 

.72 

2.47 

.44 

25 

.0 

0 

hu.2 

46.7 

53.5 

76 

3 

39 

27 

352 

0 

0 

0 

0 

4.02 

2.04 

27 

.0 

0 

61  .OM 

3  5.4M 

48. 2M 

76 

3 

26 

24 

614 

0 

0 

0 

3.26 

1.68 

27 

4 

28 

56  .1 

22.1 

39.1 

9.  1 

68 

5  + 

12 

29 

795 

0 

0 

29 

0 

1.10 

2.72 

•  82 

25 

2.0 

2 

26 

49  .OM 

M 

M 

0 

1 

0 

2.36 

- 

6.85 

UIO 

27 

23 

29 

66.0 

37.2 

51.6 

6.9 

80 

11 

30 

22 

406 

0 

0 

2 

0 

1.06 

2.61 

.85 

26 

.0 

0 

59.9 

37.9 

48.9 

73 

3 

30 

25 

494 

0 

0 

4 

0 

6.42 

2.24 

27 

.0 

0 

63  .OM 

46.6M 

54. 8M 

78 

3 

40 

28 

309 

0 

0 

0 

0 

4.81 

.0 

0 

47.6 

22.1 

34.9 

6.9 

59 

3  + 

10 

28 

929 

0 

1 

31 

0 

1.40 

- 

5.55 

1.04 

27 

21.0 

14 

27 

65  .4M 

31  .  4M 

48  .4M 

4.1 

78 

3* 

24 

15 

506 

1.89 

3.80 

.94 

26 

.0 

0 

63.6 

38.9 

51.3 

4.  3 

78 

12 

33 

31 

415 

1.27 

3.78 

.78 

26 

•  0 

0 

64.1 

42.5 

53.3 

77 

2 

35 

29 

355 

2.22 

- 

3.20 

.76 

21 

.0 

0 

6''  .6 

38.1 

51.9 

72 

13  + 

32 

1 

403 

Q 

^ 

.75 

.40 

27 

.0 

0 

65.2 

38.5 

51.9 

76 

14 

34 

19  + 

400 

Q 

- 

1.35 

•  65 

21 

.0 

0 

65.3 

38.6 

52.0 

5.7 

75 

1  3  + 

34 

1 

397 

0 

1.01 

2.22 

.59 

21 

•  0 

0 

66.5 

38.4 

52.5 

79 

13 

33 

3  1 

383 

0 

0 

0 

.92 

•  42 

21 

•  0 

0 

63.9 

37.4 

50.7 
48.0 

4.0 

76 

1  3 

31 

1 

436 

^ 

^ 

.98 
2.10 

2^15 

•  49 

2  1 

.0 

0 

5  3.9 

17.4 

35.7 

6.4 

70 

4 

9 

19 

904 

0 

0 

31 

0 

.62 

2.65 

•  59 

27 

1.5 

2 

28 

54  .7 

14.3 

34.5 

72 

3 

5 

19  + 

939 

0 

0 

31 

0 

.66 

.43 

27 

2.0 

1 

27 

49  .4 

29.9 

39.7 

8.4 

65 

1  2 

21 

14 

779 

0 

0 

24 

0 

1.15 

.40 

•  51 

27 

6^0 

52.2 

20.6 

36.4 

67 

4 

14 

29 

878 

0 

1 

31 

0 

1.55 

1  .04 

27 

9.5 

8 

28 

49. 2M 

26.6 

37.9M 

52 

5 

17 

14 

638 

0 

0 

27 

0 

.85 

•  68 

27 

T 

T 

28 

50.5 

26.8 

38.7 

7.2 

65 

11 

16 

14 

808 

26 

^ 

.93 

- 

1.43 

•  36 

27  + 

3^0 

T 

28 

M 

M 

M 

51 

12 

0 

1.59 

1.18 

.69 

27 

49.4 

25.6 

37.5 

52 

4 

17 

29 

844 

^: 

.49 

.35 

27 

48.5 

23.0 

35.8 

63 

3 

7 

29 

699 

1.76 

.95 

27 

13.5 

9 

26 

49  .7 

24.6 

37 .  2 

4.  3 

53 

5 

14 

14 

852 

1.09 

1.82 

.55 

25 

.7 

1 

28 

47.5 

26.4 

37  .0 

7.5 

58 

8  + 

1  8 

29 

862 

1.42 

3.65 

.85 

27 

8.5 

4 

29+ 

49 . 7 

20.9 

35.3 

6.0 

65 

4 

1  1 

29 

910 

1.26 

3.16 

.87 

27 

11.0 

7 

28 

54  .5 

31.9 

43.2 
37.4 

7.8 

73 

3 

16 

29 

668 

1.52 
1.16 

1  .58 

1.01 

27 

7.0 

1 

27  + 

66.5M 

38.  3M 

5  2.4M 

4.3 

80 

1 1  + 

3  2 

19+ 

382 

2.75 

7.18 

1.55 

27 

.0 

0 

62.9 

48.5 

55.7 

5.9 

74 

4 

42 

21 

281 

1.42 

2.59 

•  55 

26 

.0 

0 

61.4 

43.  7 

52.6 

73 

12 

39 

1 

379 

1.51 

•  73 

27 

.0 

0 

62.0 

43.2 

52  .6 

75 

1  3 

36 

1 

374 

1.18 

2.13 

•  46 

2  1 

.0 

0 

68.3 

37.1 

52.7 

79 

15  + 

31 

28  + 

374 

.72 

•  47 

28 

.0 

0 

64.6 

45.2 

54.9 

3.  3 

79 

4 

39 

1 

305 

1.69 

2.45 

1.22 

27 

.0 

0 

69.0 

36.  7 

52.9 

3.9 

81 

4  + 

30 

20  + 

355 

0 

.26 

1.94 

•  23 

27 

.0 

0 

72  ,6M 

35.  3M 

54.  OM 

4.6 

90 

3 

27 

19 

335 

n 

.20 

1.69 

•  1  3 

27 

.0 

0 

69.0 

37.1 

53.1 

4.5 

79 

12 

3  1 

1 

363 

J: 

.86 

1.66 

.57 

27 

.0 

0 

70.0 

42.9 

56.5 

8.0 

83 

2 

37 

29 

256 

•l 

0 

1.00 

4.50 

.74 

27 

.0 

0 

62.8 

40.  5 

51.7 

75 

13 

35 

19 

408 

J: 

.97 

.50 

27 

.0 

0 

69,6 

45.5 

57.6 

89 

3 

40 

29  + 

226 

0 

0 

•  49 

•  34 

27 

.0 

0 

65.6 

48.2 

56.9 

75 

12  + 

39 

28 

247 

1.28 

•  91 

27 

.0 

0 

M 

M 

M 

75 

3 

32 

23 

•  65 

4.60 

.0 

0 

69.9 

36.6 

53.3 

85 

3 

25 

20 

355 

.33 

.22 

22 

.0 

0 

64  .2M 

41  .  7M 

53. OM 

73 

1  3  + 

33 

1 

355 

.85 

.0 

0 

63.2 

43.9 

53.6 

5.0 

74 

12  + 

38 

29 

345 

1.49 

1.93 

1.00 

25 

.0 

0 

64  .4 

36.7 

50.6 

77 

1 1 

30 

1 

440 

1.79 

•  84 

27 

.0 

0 

63.2 

40.4 

51.6 

74 

18  + 

34 

1 

405 

0 

.86 

.46 

27 

•  0 

0 

70.9 

30.3 

50.6 

4.  2 

87 

4 

18 

19  + 

437 

0 

0 

2  1 

Q 

.48 

2.29 

•  34 

22 

.0 

0 

68.0 

3  3.4 

50.7 

83 

4 

22 

19 

436 

Q 

0 

1  3 

Q 

•  51 

•  37 

21 

•  0 

0 

7  3.0 

3  5.8 

54.4 

5.  5 

90 

3 

28 

20 

323 

Q 

•  17 

2.74 

•  1  7 

27 

.0 

0 

69.5 

47.1 

58.3 

92 

2 

35 

20  + 

236 

Q 

.37 

.31 

27 

.0 

0 

62  .6 

50.6 

56.6 

3.5 

72 

3  + 

45 

22 

252 

Q 

0 

Q 

.43 

3.40 

•  3  3 

25 

.0 

0 

6  3.5 

35«0 

49  •  3 

76 

13 

29 

16 

481 

-  ^ 

.86 

•  48 

27 

.0 

0 

67.4 

28.0 

47.7 

83 

4  + 

19 

20  + 

528 

.56 

2.62 

•  33 

27 

•  0 

0 

64.7 

41  •  7 

53.2 

3.6 

76 

12 

35 

1 

365 

J: 

1.05 

* 

2.54 

•  52 

27 

•  0 

0 

6  5*2 

46.4 

55.8 

75 

13  + 

40 

29 

278 

1.74 

•  79 

27 

•  0 

0 

64  •  4M 

45.7 

55  •  1 M 

77 

6  + 

41 

30+ 

306 

^ 

0 

1.56 

.  0 

0 

62.1 

36.9 

49.5 

73 

1  2 

29 

1 

474 

0 

0 

7 

0 

1.64 

1^25 

27 

.0 

0 

70.7 

42.0 

56.4 

92 

3 

34 

29 

257 

1 

0 

0 

0 

•  20 

•  12 

27 

.0 

0 

63  .2M 

46  .  7M 

55 .  OM 

304 

0 

0 

0 

0 

1^60 

.85 

26 

.0 

0 

45.7 

55.2 

5.9 

75 

12  + 

42 

29+ 

295 

0 

0 

0 

0 

1^77 

1.82 

.95 

25 

.0 

0 

63.8 

51.2 

57.5 

5.6 

75 

12 

47 

22  + 

224 

0 

0 

0 

0 

1.48 

- 

2.69 

•  51 

26 

.0 

0 

67.1 

41.8 

54.5 

88 

3 

34 

1 

322 

0 

0 

0 

0 

1-70 

1^03 

27 

.0 

0 

66.4 

45.0 

55.7 

5.2 

79 

12 

40 

29  + 

283 

•  60 

1.79 

•  45 

26 

.0 

0 

72.9 

46.0 

59.5 

6.1 

92 

4 

35 

21 

169 

•  18 

3.79 

•  15 

27 

.0 

0 

66.0 

42.6 

54.3 

4.0 

77 

4 

38 

29 

322 

1.59 

1.75 

1^00 

27 

.0 

0 

65.6 

40.8 

53.2 

4.4 

78 

12 

33 

26  + 

356 

0 

0 

0 

0 

.68 

- 

2.22 

•  40 

27 

.0 

0 

^® '  ^ 

42.9 

55.7 

4.6 

87 

3 

36 

19  + 

282 

0 

0 

0 

0 

.76 

4.65 

.0 

0 

43.4 

54.0 

75 

1  3  + 

39 

30  + 

333 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1  •  36 

27 

.0 

0 

64  *4 

3  6.9 

50.7 

3.5 

75 

13 

30 

,  1 

439 

0 

0 

3 

0 

1.00 

2.67 

•  65 

27 

.0 

0 

68.5 

40.9 

54.7 
53.9 

4.7 

84 

5  + 

35 

19  + 

311 

0 

0 

0 

0 

.56 
1.03 

_ 

3.75 

•  36 

27 

.0 

0 

62.2 

36.1 

49.2 

1.1 

75 

12 

29 

19 

486 

0 

0 

5 

0 

.57 

1.69 

•  25 

27 

.0 

0 

62  .8 

35.1 

49.0 

74 

13  + 

29 

19 

489 

0 

0 

10 

0 

•  60 

.25 

27 

.0 

0 

69.4 

42.6 

56.0 

7.9 

82 

4 

35 

30 

272 

0 

0 

0 

0 

•  28 

3.84 

•  17 

27 

.0 

0 

67.3 

36.4 

51.9 

6.4 

79 

3 

31 

31 

40  2 

0 

0 

3 

0 

•  67 

3.60 

•  34 

27 

.0 

0 

PrectpiOMon 


OUINCY  RS  AM 
RED  BLUFF  W3  AP  R 
REDOING  FIRE   STA  2 
ROCKLIN  AM 
SACRAMENTO  W8  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA   DAM  AM 
SIERRA  CITY  AM 
SIERRAVILLE  RS  AM 
SODA  SPRINGS  // 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK  AM 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VOLTA  PH 
WALNUT  GROVE 

WILLIAMS  AM 
WILLOWS  AM 
WINTERS  AM 
WOODLAND  1   WNW  AM 

DIVISION 

NORTHEAST   INTERIOR  BASINS 

BOCA  AM 
BRIDGEPORT 

CEOARVILLE  AM 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK  AM 
DOYLE  6  SSE  AM 
FORT  BIDWELL 

LAKE  CITY  AM 
MONO  LAKE 

SQUAW  VALLEY  LODGE 
SUSANVILLE  AP 

TAHOE  AM 
TRUCKEE  RS  AM 
WOODFORDS 

DIVISION 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

BERKELEY  R 
BURLINGAME 

CROCKETT  AM 
GILROY  AM 
HALF  MOON   BAY  2  NNW  AM 
HOLLISTER 
KING  CITY 

LIVERMORE  AM 
LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIRE  STA  AM 
MONTEREY 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE  AM 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

NEWARK  AM 

OAKLAND  WB  AP  R 

ORINDA  BOWMAN 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  CAA  AP 

PINNACLES  NM 

PISMO  BEACH 

PT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL   DEPOT  AM 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND  AM 
RICHMOND  FIELD  STA  AM 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY  AM 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS  AM 
WALNUT  CREEK  2  ESE  AM 
WATSONVILLE  WATERWORKS  AM 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  1  E 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3  AM 
ASH  MTN  AM 
AUBERRY 


See  Refeience  Notes  Following  Slafic 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Tempetalute 


No  ol  Days 

Snow,  Sloot 

No  ol  Daifs 

Srariofl 

Mai 

M 

-£ 

I 

5 

1 

o 
o 

§1  i 
E  i 
<  1 

o  e 

2  E 

<  S 

§. 
I 
< 

s 

a 

From  Lon 
Tetm  Me 

H.ghesi 

o 

Lowesr 

Q 
O 

5  . 

hi 

5  * 

hi 

Total 

1 

FfofTi  Lon 
Term  Me 

* 

o 

(5 

"2 

Q 

s 

1 
o 

o 

o 

s 

0 

o 

° 

AVENAL  9  SSE 

AM 

66. CM 

34. 4M 

50. 2M 

73 

16+ 

25 

19 

449 

0 

0 

8 

0 

.02 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

65.5 

39.3 

52.4 

3.7 

80 

14 

31 

24 

385 

0 

0 

1 

0 

.02 

- 

1.01 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  CREEK   PH  1 

60  .2 

44.2 

52.2 

9.7 

72 

3 

30 

26 

393 

0 

0 

2 

0 

.53 

- 

4.51 

.39 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

AM 

64.7 

32,0 

48.4 

0.1 

74 

6  + 

26 

19  + 

508 

0 

0 

14 

0 

.05 

- 

.70 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

AM 

61.8 

32.9 

47.4 

7.7 

78 

4t 

26 

29  + 

544 

0 

0 

15 

0 

1.75 

- 

7.20 

1.24 

27 

.5 

0 

3 

1 

1 

CAMP  PARDEE 

AM 

64.8 

43.1 

54,0 

6.4 

75 

15 

39 

31  + 

337 

0 

0 

0 

0 

.92 

2.20 

.75 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

AM 

66.2 

35.5 

51,4 

76 

4 

29 

31 

416 

0 

0 

3 

0 

.42 

.38 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

AM 

63.1 

36.1 

49,5 

75 

4  + 

25 

29 

459 

0 

0 

8 

0 

1.81 

1.42 

27 

2.0 

1 

27+ 

3 

1 

1 

C0AL1N6A 

65  .6M 

35. 7M 

50. 7M 

3.8 

75 

15 

28 

20 

435 

0 

0 

8 

0 

.26 

.99 

.18 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

AM 

63.3 

33.5 

48.5 

71 

15  + 

27 

19 

503 

0 

0 

13 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR 

63.2 

35.4 

49.  3 

4.1 

72 

4 

29 

20  + 

479 

0 

0 

9 

0 

.42 

1.62 

.23 

21 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

65.7 

28.  3M 

47. OM 

6.3 

82 

3 

517 

0 

0 

0 

1  .09 

4.93 

.84 

27 

2 

1 

0 

ELECTRA  PH 

67.7 

37.1 

52.4 

5.5 

78 

3 

30 

20  + 

382 

0 

0 

2 

0 

1.38 

3. '48 

1  .04 

27 

•  0 

0 

2 

1 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

64.7 

33.4 

49.1 

74 

15 

24 

19 

489 

0 

0 

15 

0 

.28 

.19 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO  WB  AP 

R 

63.4 

35.7 

49.6 

3.3 

75 

15 

29 

31  + 

470 

0 

0 

5 

0 

.32 

1.31 

.  1  9 

27 

•  0 

0 

I 

0 

0 

FRIANT  GOVT  CAMP 

AM 

65  .0 

35.5 

50.3 

2.4 

74 

27  + 

29 

29 

450 

0 

0 

8 

0 

.68 

1.81 

.35 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GIANT  FOREST 

AM 

49  .5 

32,2 

40.9 

5.2 

50 

4 

22 

28 

740 

0 

0 

14 

0 

1.07 

5.21 

.44 

28 

1.0 

1 

29+ 

3 

0 

0 

GLENNVILLE 

67. CM 

25, 9M 

47. OM 

82 

3* 

18 

24 

551 

0 

0 

24 

0 

.08 

,07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

AM 

55. 6M 

34.0 

44. SM 

10.0 

70 

4 

21 

29 

519 

0 

0 

10 

0 

.53 

6.26 

.44 

28 

2.0 

1 

29+ 

2 

0 

0 

HANFORD 

63.7 

32  .  5 

48.1 

2.2 

75 

15 

26 

19 

514 

0 

0 

22 

0 

.15 

1.07 

.14 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

AM 

58.5 

34,6 

46.6 

7.9 

58 

12 

28 

29 

565 

0 

0 

1 1 

0 

1.18 

3.98 

.77 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

51.9 

30,4 

41.2 

7.1 

65 

3 

15 

28 

731 

0 

0 

19 

0 

.92 

- 

4.11 

,63 

27 

10.5 

6 

22 

2 

1 

0 

IDRIA 

65.5 

45.5 

55.5 

7.8 

77 

4 

36 

29 

290 

0 

0 

0 

0 

.22 

2.42 

.12 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

56.4 

49.3 

57.9 

6.7 

85 

14 

41 

30  + 

232 

0 

0 

0 

0 

.11 

1.47 

.1  1 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

69.9 

33,7 

51.8 

83 

3 

25 

29 

400 

0 

0 

16 

0 

.01 

.01 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

AM 

64.8 

36,5 

50.7 

73 

15 

27 

31 

438 

0 

0 

4 

0 

.08 

.07 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STA 

57.1 

42.5 

54.9 

7.2 

78 

15 

32 

30 

309 

0 

0 

1 

0 

.02 

.96 

.02 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

64.8 

32.1 

48.5 

2.7 

74 

14 

25 

20 

506 

0 

0 

17 

0 

.26 

1.80 

•  25 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LEMON  COVE 

53.6 

37,1 

50.4 

3.2 

75 

3 

31 

19 

445 

0 

0 

2 

0 

.22 

1.80 

.14 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

65  .4 

33,1 

49.3 

2.7 

75 

15  + 

27 

19 

486 

0 

0 

12 

0 

.04 

1.84 

.04 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

62  .6 

35.5 

49.1 

2.9 

72 

4 

29 

19  + 

485 

0 

0 

9 

0 

.75 

2.23 

.51 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOS  BANGS 

53.7 

35.9 

49.8 

2.0 

74 

4+ 

28 

19 

464 

0 

0 

7 

0 

.27 

1.13 

.21 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

AM 

65.5 

35.5 

50.5 

5.1 

75 

15+ 

28 

20 

440 

0 

0 

4 

0 

.17 

1.38 

.  0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

52. OM 

38. 4M 

50. 2M 

72 

4 

30 

9  + 

443 

0 

0 

0 

.79 

.46 

27 

.  0 

0 

2 

0 

0 

MARICOPA 

54.8 

41.8 

53.3 

4,5 

76 

16 

32 

24 

353 

0 

0 

1 

0 

.02 

.90 

.02 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

63,2 

34.8 

49.0 

2.3 

72 

14+ 

28 

20  + 

490 

0 

0 

1  1 

0 

.25 

1.54 

.24 

27 

.  0 

0 

1 

0 

0 

MIDDLEWATER 

64.2 

38.3 

51.3 

3.2 

73 

5 

32 

31 

422 

0 

0 

1 

0 

.01 

.82 

,01 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

54.5 

35.9 

50 . 7 

5.3 

73 

4 

30 

1 

437 

0 

0 

3 

0 

.53 

1.33 

,27 

27 

.  0 

0 

3 

0 

0 

NEWMAN 

57. 4M 

33.  3M 

50.  4M 

3.5 

75 

4 

28 

30 

447 

0 

0 

0 

.20 

1.69 

•  1  2 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

AM 

57.8 

34.6 

51.2 

7.8 

84 

4 

27 

29 

422 

0 

0 

9 

0 

.72 

4.65 

.39 

27 

.  0 

0 

2 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

AM 

52.1 

37.2 

49.7 

70 

16  + 

30 

9 

459 

0 

0 

6 

0 

,68 

1  .60 

.51 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

ORANGE  COVE 

AM 

65.9 

34,7 

50.3 

3.2 

77 

8  + 

28 

19 

447 

0 

0 

9 

0 

,30 

2.20 

.23 

27 

.  0 

0 

1 

0 

0 

PANOCHE  JUNCTION 

65.5 

37.5 

51.5 

3.7 

72 

5  + 

28 

31 

411 

0 

0 

2 

0 

.10 

.  80 

.10 

22 

.0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

AM 

55.4 

35.5 

51.0 

3.5 

76 

5 

30 

30  + 

425 

0 

0 

5 

0 

.04 

1  .62 

.04 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

POSEY   3  E 

52.3 

33.5 

47.9 

2 

23 

522 

0 

0 

10 

0 

.36 

.27 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

55.1 

44.0 

54.5 

80 

2 

32 

28 

322 

0 

0 

1 

0 

2.03 

5.14 

1.30 

27 

.  0 

0 

3 

1 

1 

SONORA 

AM 

67.8 

37,7 

52.8 

7.  1 

81 

4 

32 

29 

371 

0 

0 

1 

0 

1.45 

- 

3.81 

1.35 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

53. 7M 

32,  3M 

48. OM 

78 

3 

24 

29  + 

619 

0 

0 

14 

0 

.76 

.76 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

STOCKTON  CAA  AP 

62.9 

3  7,4 

50.2 

73 

4 

31 

31  + 

453 

0 

0 

3 

0 

.68 

.37 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

AM 

51.4 

37.8 

49.5 

3.3 

69 

5 

31 

3 

469 

0 

0 

1 

0 

.80 

- 

1.83 

.56 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

64.2 

35.  1 

50  . 2 

73 

11 

28 

19+ 

461 

0 

0 

8 

0 

.55 

.44 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEHACHAPI 

64.3 

33.9 

49 . 1 

8.7 

81 

3 

22 

23 

487 

0 

0 

16 

0 

.12 

- 

1.55 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

4  3.3 

54.1 

5.6 

77 

1  4 

34 

31 

331 

0 

0 

0 

0 

.04 

1.52 

.04 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RIV   EDISON  PH  2 

59.8 

36.5 

53.2 

5.  7 

83 

3 

32 

30 

362 

0 

0 

1 

0 

.21 

- 

2.97 

.18 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

59.1 

37.4 

48.3 

5.7 

59 

11 

32 

31  + 

515 

0 

0 

4 

0 

1.84 

* 

5.27 

1.17 

27 

.  0 

0 

3 

1 

1 

TRACY  CAR60NA 

AM 

62.1 

38.4 

50.3 

70 

13  + 

30 

31 

450 

0 

0 

2 

0 

.62 

1.27 

.49 

27 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

53  ,5 

37.5 

50.5 

73 

12  + 

30 

19 

441 

0 

0 

3 

0 

.59 

.45 

27 

.  0 

0 

2 

0 

0 

VISALIA 

AM 

66.5 

36.7 

51.7 

4.  9 

77 

4 

31 

31  + 

406 

0 

0 

4 

0 

.17 

1.40 

.16 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

WASCO 

AM 

54.4 

35.9 

50.2 

3.9 

73 

5 

30 

30 

454 

0 

0 

5 

0 

.02 

.  87 

.02 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

52.6 

30.5 

41.6 

5.3 

62 

3 

25 

29  + 

720 

0 

0 

24 

0 

1.10 

4.51 

.87 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

50.1 

.52 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

74. 7M 

46,  4 

60. 6M 

38 

27  + 

153 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AM 

67.0 

48,  3 

57.7 

1.4 

84 

4 

41 

18 

220 

0 

0 

0 

0 

T 

2.61 

^ 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

AM 

75.2 

29,6 

52.4 

1.5 

90 

4 

24 

17  + 

385 

1 

0 

21 

0 

.11 

3.33 

.11 

28 

.  0 

0 

1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

AM 

70.1 

43.5 

56.8 

84 

4 

33 

28  + 

251 

0 

0 

0 

0 

.00 

3.43 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

45.1 

23.8 

35.0 

2.6 

51 

4 

15 

23 

925 

0 

0 

30 

0 

.00 

5.48 

.00 

28 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BONITA 

76.2 

42.2 

69.2 

4.7 

93 

3 

34 

18 

186 

1 

0 

0 

0 

.07 

2.30 

.07 

.0 

0 

BURBANK  WB  AP 

R 

74.2 

45.1 

59.7 

5.0 

92 

3 

40 

25  + 

179 

1 

0 

0 

0 

T 

2.86 

T 

27 

.0 

0 

CABRILLO  NM  R 

71.1 

52.2 

61.7 

85 

3 

44 

18 

127 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

28 

.0 

CACHUMA  DAM 

AM 

75.4 

42.3 

58.9 

94 

4 

33 

20  + 

206 

2 

0 

0 

0 

.07 

.04 

.  0 

CAMPO 

71  .9 

35.3 

53.6 

84 

7 

19 

24 

355 

0 

0 

1  5 

0 

.09 

2.53 

.09 

.0 

J: 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

75.3 

41.4 

58.9 

96 

3 

31 

1 

208 

1 

0 

2 

0 

T 

2.25 

^ 

27 

■  0 

0 

CHULA  VISTA 

AM 

69. 2M 

44. OM 

55. 5M 

2.4 

83 

16 

37 

18 

253 

0 

0 

0 

0 

.05 

.06 

28 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 

73.3 

42.  7M 

58. OM 

5.4 

90 

3 

205 

1 

0 

0 

0 

.00 

2.81 

.00 

.0 
*  0 

0 

0 

CORONA 

74.3 

42.5 

58.4 

5.0 

94 

3 

33 

19  + 

229 

2 

0 

0 

0 

.00 

2.51 

.00 

CULVER  CI TY 

73  .7M 

48. 4M 

61. IM 

38 

18 

155 

0 

0 

0 

.00 

3.12 

.00 

0 

CUYAMA 

AM 

69.1 

30.9 

50.0 

87 

4 

23 

24 

462 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

AM 

62  .1 

30.6 

46.4 

6.  3 

74 

8 

17 

24 

570 

0 

0 

16 

0 

.06 

6.00 

.06 

.0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

EL  CAJON  2  E 

75.4 

35,9 

56.2 

2.4 

91 

3 

27 

16 

268 

0 

11 

0 

.05 

2.28 

.05 

28 

.0 

0 

0 
0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

AM 

79.2 

44,0 

61.6 

4.  3 

93 

4 

35 

7 

128 

2 

0 

0 

0 

.05 

3.10 

.05 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

ELS  I  NOR E 

77  .5M 

34. 4M 

56. OM 

4.  1 

90 

3 

29 

20  + 

272 

1 

0 

0 

.00 

2.40 

.00 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

75  .6 

48.8 

bZ.Z 

9.8 

93 

3 

39 

25 

140 

2 

0 

0 

0 

.00 

3.65 

.00 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

AM 

70  .9 

30.4 

50.7 

84 

12 

22 

1 

435 

0 

0 

20 

0 

.00 

2.93 

.00 

28 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  RS 

2  8  .  5M 

48 .  7M 

7.9 

82 

4 

20 

29+ 

497 

0 

0 

22 

0 

.01 

.01 

.0 
.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

54. 5M 

39. 7M 

52. IM 

73 

3 

28 

23 

391 

0 

0 

0 

.13 

2.22 

.13 

28 

0 
0 

1 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

70  .3M 

38. 3M 

54. 3M 

2.0 

85 

3 

30 

18 

328 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

28 
27 
27 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

LA  MESA 

75.2 

45.5 

50.9 

4.4 

89 

3 

39 

8 

142 

0 

0 

0 

0 

.05 

2.85 

.05 

.0 
.0 

0 
0 

0 

1 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

70.7 

39.2 

55.0 

90 

3 

29 

1 

309 

1 

0 

3 

0 

.13 

2.69 

•  13 

T 

0 

0 

LONG  BEACH 

73. 4M 

49. 4M 

61. 4M 

5.0 

91 

10 

44 

19 

137 

3 

0 

0 

0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  CAA  AP 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
MILL  CREEK  2 

R 
R 

72.0 
73.2 
72.5 
68,9 

47.1 
51.6 
51.5 
49.6 

59.5 
52.4 
62.0 
59.3 

6.8 
4.7 
5.5 

92 
94 
89 
81 

3 
? 
3 

39 
43 
45 
37 

18 
18 
19 
27 

180 
118 
132 
200 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.02 
.01 

T 

.00 

2.60 
3.11 
3.26 

.02 
,01 

T 

.00 

27 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

See 

Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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1 
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p  [ 
[ 

0  ^ 

^  i 

p;| 

5  i 

s  * 

o5 

IJ  T      1IT1    C  rtM      C  r      1 '1  O  fi  // 

Ml    WILoUIN    rL    iioo  fl 

6  3.5 

4  5.8 

54.7 

78 

3 

30 

26 

317 

0 

0 

2 

0 

T 

_ 

6.64 

T 

26  + 

.0 

0 

0 

Q 

0  1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

67.5 

47.2 

57.4 

1*6 

79 

11  + 

36 

18 

232 

0 

0 

0 

0 

.04 

- 

2.38 

.04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0  i 

NORTH  HOLLYWOOD 

77.6 

46. 4M 

62. OM 

8.4 

9  5 

3 

40 

8 

121 

3 

0 

0 

0 

.00 

_ 

3.90 

.00 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

0CEAN5IDE  PENDLETON 

6  7.7 

4  5.6 

56.7 

84 

1 1 

34 

19 

255 

0 

0 

0 

0 

.07 

3.65 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJA  I 

76  •  A 

38.2 

57.3 

5.0 

94 

3 

33 

30  + 

240 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

7  1  .8M 

46.  6M 

59 .  3M 

4.5 

3 

38 

18 

196 

1 

0 

0 

0 

.12 

_ 

3.02 

.  1  2 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

KALUMAK    M  1  IN    Ub^T  R 

66.2 

43.8 

55.0 

fln 

4  + 

33 

28+ 

307 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

75.4 

46.1 

60 . 8 

* 

3 

42 

30  + 

lib 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

3.43 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

64.5 

5  3.1 

58 .  B 

74 

2 

47 

20  + 

186 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

POMONA 

7A  •  8 

38.0 

56.4 

0 

• 

3 

33 

30  + 

264 

1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

3.  32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

77.1 

38.1 

57.6 

92 

3 

26 

24 

242 

2 

0 

8 

0 

.15 

2.22 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDLANDS 

74.2 

42.1 

58.2 

5.9 

90 

3 

36 

26 

215 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

73,3 

40.1 

57.  7 

4.7 

3 

32 

21  + 

232 

2 

0 

3 

0 

.00 

_ 

1  .91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DI^ICDCIf^C     /"ITDIIC     C      C  D 

KlvcKblLJt    LllKUo    t    i  " 

AM 

75.3 

43.3 

59 .  3 

9  3 

4 

35 

25 

-  193 

2 

0 

0 

0 

.00 

4.98 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

73.3 

49.4 

61  .4 

6.4 

88 

3 

38 

26 

164 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.00 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

75.3 

40,2 

57.8 

5.1 

92 

3 

33 

25  + 

226 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

2.63 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

bANUbtKO   WD                         /  /  K 

58.1 

45.5 

51  .8 

9.4 

7  \ 

4 

34 

29 

401 

0 

0 

0 

0 

.02 

_ 

2.83 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDIEGOWBAP  R 

72.5 

51.3 

61.9 

5,0 

65 

3 

44 

18 

108 

0 

0 

0 

0 

.06 

- 

2.51 

.06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

74.7 

4  7,4 

61.1 

6.1 

90 

11  + 

37 

25 

164 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

2.92 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

QAM    nARPIFI     FIRE  nFPT 

77.2 

43.  1 

60.2 

4.6 

96 

3 

37 

19 

167 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

3.76 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

75.3 

33.8 

54.6 

3.6 

90 

3 

28 

26+ 

316 

1 

0 

14 

0 

.00 

- 

2.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAW  MAornc  pamch 

AM 

74. 5M 

36. OM 

56.  3M 

9  \ 

4 

28 

29 

267 

2 

0 

6 

0 

.05 

.05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

Cam    D  CPiDr^ 
bAN  KLUKU 

68.8 

5  3.6 

61.2 

4.1 

85 

3 

47 

20 

147 

0 

0 

0 

0 

.02 

_ 

2.38 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CamTA     AMA     FIDP  CTA 

7  3,3 

45.0 

59.2 

4.7 

95 

3 

33 

18 

191 

2 

0 

0 

0 

.03 

_ 

2.89 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

°f 

CftWTA  RAPRAPA 

72  .7 

45.0 

58.9 

3 

39 

1 

193 

1 

.04 

_ 

3.23 

.04 

27 

.0 

0 

0 

0 

° 

CAAlTfl     RAPRfiPA     TAA  AP 

70  .5 

42.1 

56 .  3 

2*9 

69 

3 

35 

16+ 

265 

0 

0 

0 

0 

.09 

2.72 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

o! 

Santa  maria 

AM 

73.2 

41,9 

57.6 

5.0 

92 

4 

30 

19+ 

246 

.14 

2.15 

.14 

27 

0 

0 ' 

Santa  mar ia  wb  ap  r 

71.8 

41.2 

56.5 

4.1 

90 

3 

32 

1 

268 

1 

0 

1 

0 

.  16 

_ 

2.45 

.16 

27 

.0 

0 

1 

0 

si 

Santa  monica  pier 

66.8 

52.4 

59.6 

2.7 

62 

14 

46 

6 

177 

.03 

2.84 

.03 

27 

Q 

0 

SANTA  PAULA 

AM 

76.9 

46.5 

61.7 

99 

4 

38 

19  + 

156 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

2.82 

.00 

.0 

0 

0 

0 

sunland 

76.5 

46.5 

62.5 

97 

3 

38 

28  + 

134 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

0 

ol 

TORRANCE 

72.8 

45.4 

59.1 

4.0 

94 

3 

39 

31+ 

189 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

2.74 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

74.4 

40.  5 

57.5 

3.3 

95 

3 

30 

1 8 

235 

2 

0 

1 

0 

.00 

2.32 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

72.2 

51.5 

61  .9 

3.5 

94 

3 

39 

19 

166 

1 

0 

0 

0 

.02 

- 

4.09 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

Otj 

UPLAND 

74.0 

49.7 

61.9 

9.4 

86 

3 

38 

26 

152 

0 

0 

0 

0 

.  00 

3.72 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA 

74.7 

41.8 

58.3 

69 

3 

35 

19  + 

211 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

72.2 

31.7 

52.0 

4.0 

64 

3 

21 

23  + 

398 

0 

0 

17 

0 

.00 

- 

3.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o! 

YORBA  LINDA 

76.7 

43.4 

60  .  1 

4.6 

99 

3 

34 

19 

179 

4 

0 

0 

0 

T 

_ 

2.81 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0' 

DIVISION 

57.5 

.03 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

68.1 

32.7 

50.4 

4.7 

87 

4 

22 

1 

446 

0 

0 

17 

0 

T 

_ 

1.63 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0' 

BAKER  9  NNW 

AM 

65  .3 

35.6 

50.5 

74 

13 

•^7 

1'6 

441 

0 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

of 

BARSTOW 

66  .4 

32.2 

49  .  3 

2.9 

75 

12  + 

2  1 

17 

479 

0 

0 

16 

0 

.00 

_ 

.  59 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

70  .5 

44.  1 

57.3 

8.0 

6  3 

3 

30 

25 

242 

0 

0 

3 

0 

T 

_ 

3.42 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

B 1  SHOP  WB  AP  R 

64.6 

23.3 

44.  1 

5.0 

76 

11  + 

14 

25 

639 

0 

0 

31 

0 

.00 

_ 

.69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

49.2 

30.5 

39.9 

6  3 

3 

1 1 

23 

772 

0 

1 

16 

0 

.51 

.30 

22 

4 

22 

2 

0 

0 

BLYTHE 

75.5 

40.9 

56.2 

6.0 

85 

3 

34 

21  + 

201 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  CAA  AP 

73.7 

43.5 

58  .6 

83 

3 

36 

21 

192 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

AM 

79.4 

38.5 

59.0 

89 

4 

33 

17+ 

184 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

AM 

76.1 

39.7 

57.9 

3.8 

89 

4 

34 

31  + 

214 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.  59 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0' 

CANT  I L 

67.2 

28.5 

47.9 

4 

1  6 

19 

525 

0 

0 

21 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

oj 

COW  CREEK 

69.1 

43.  1 

56.1 

1  9 
* 

79 

13  + 

37 

25  + 

273 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DAGGETT  CAA  AP 

68.7 

36.4 

52 . 6 

6  3 

1  2 

28 

30 

376 

0 

0 

5 

0 

.00 

_ 

.  54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

57. 8M 

22  .  2M 

40. OM 

69 

4 

14 

28 

767 

0 

0 

31 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

4 

EAGLE  MTN 

AM 

72.4 

46.  1 

60.3 

4.3 

4 

42 

21 

156 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

EL  CENTRO  2  SSW 

76.0 

41,0 

58.5 

QA 

3 

34 

30  + 

202 

1 

0 

0 

0 

.00 

.52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

FA  I  RMONT 

AM 

63,9 

41.9 

52.9 

7.0 

80 

5 

32 

29 

368 

0 

0 

1 

0 

.00 

_ 

2.93 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c! 
cf 

GREENLAND  RANCH 

67.8 

40.7 

54.3 

1 3 

33 

1  8 

332 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

HAIWEE 

AM 

56.1 

34.0 

46  . 1 

4*  4 

AR 

13  + 

2  8 

25 

581 

0 

0 

14 

0 

T 

_ 

1  .07 

T 

21 

T 

0 

0 

0 

Ci 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

AM 

74.5 

39,7 

57.1 

3*4 

4 

28 

2 1 

244 

0 

0 

5 

0 

.00 

_ 

.  74 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

ci 

IMPERIAL 

76.6 

42.7 

59.7 

4*  7 

3 

36 

17 

170 

1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.77 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

INDEPENDENCE 

AM 

65  .OM 

28 .  6M 

46  .  6M 

6.8 

7A 

3 

22 

25+ 

0 

0 

0 

.01 

_ 

1  .04 

.01 

28 

.0 

0 

0 

0 

c 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

AM 

81.1 

39.  5 

60.3 

4.  8 

96 

4 

30 

17 

141 

2 

0 

3 

0 

.00 

_ 

.  58 

.00 

.0 

0 

0 

0 

Ci 

I NYOKERN 

64.5 

31.3 

47.9 

7fl 

3 

25 

19 

523 

0 

0 

17 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

AM 

72.5 

46.  1 

59.3 

4.0 

13 

39 

26 

187 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

LAKE  ARROWHEAD 

55.2 

35.2 

45.2 

4.8 

67 

4 

27 

24+ 

605 

_0 

0 

11 

0 

.00 

_ 

8.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

67.3 

M 

M 

65 

4 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

% 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

63.9 

43.  1 

53.5 

8.5 

60 

4 

35 

28  + 

354 

0 

0 

0 

0 

.00 

1.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

§ 

MECCA  3  SE 

AM 

74.5 

39.3 

56.9 

3.5 

88 

4 

31 

17 

242 

0 

0 

1 

0 

.00 

_ 

.65 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

63.8 

45.8 

54.8 

76 

3 

30 

29 

311 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

(f 

MOUNTAIN  PASS 

57.7 

36.0 

46.9 

4 

28 

30  + 

556 

■  0 

0 

11 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

NEEDLES  CAA  AP 

70.2 

44.  1 

57,2 

4.3 

8 1 

3 

36 

25  + 

238 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.72 

.00 

.0 

0 

0 

0 

t 

PALMOALE 

68.1 

35.7 

51.9 

6.0 

4 

26 

30 

404 

0 

0 

12 

0 

.00 

_ 

2.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

PALMOALE  CAA  AP 

66.2 

31.8 

49  .0 

85 

4 

24 

29  + 

490 

0 

0 

19 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

PALM  SPRINGS 

78.4 

M 

M 

93 

3 

31 

27 

.00 

1.25 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

AM 

72.3 

46.  7 

59 . 5» 

4.3 

83 

4 

42 

26  + 

173 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.  90 

.00 

.0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

62  .6 

42.3 

52.5 

5.7 

77 

4 

35 

24+ 

380 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

1.40 

.00 

Q 

0 

SQUIRREL   INN  2 

55.9 

41.5 

48.7 

8.6 

70 

5 

29 

28 

496 

0 

0 

4 

0 

.00 

- 

6.86 

.00 

.0 

0 

0 

0 

1 

TABLE  MOUNTAIN 

54.3 

39.2 

46.8 

10.7 

70 

3 

23 

29 

559 

0 

1 

7 

0 

T 

2.64 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

THERMAL  CAA  AP 

78.0 

40.0 

59.0 

93 

3 

31 

17 

185 

1 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

•0 

61.6 

33.0 

47.3 

1.7 

70 

28  + 

24 

19  + 

543 

0 

0 

15 

0 

.00 

.  77 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

69.5 

37.2 

53.4 

3.3 

82 

3 

30 

16 

354 

0 

0 

7 

0 

.00 

.62 

.00 

.0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

66.1 

31.1 

48.6 

5.0 

81 

4 

22 

24 

500 

0 

0 

20 

0 

.00 

2.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

( 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

AM 

67.5 

30.0 

48.8 

5.7 

85 

5 

21 

1 

495 

0 

0 

23 

0 

.00 

1.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

AM 

43.4 

17.1 

30.3 

57 

4 

2 

28 

1068 

0 

3 

30 

0 

.07 

.04 

22 

1.0 

1 

24  + 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

AM 

29.8 

15.3 

22.6 

42 

4 

-,  2 

26 

1314 

0 

14 

31 

7 

.15 

.09 

22 

1.9 

1 

24+ 

0 

0 

DIVISION 

51.3 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  386  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Station 

•3 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

5  6 

7 

8  1 

9 

10  [  11  1  12 

13  I  14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

ACTON  ESCONOIOO  rC261BE 
AOIN  RS 
ALAND  1  N 
ALOCRPOIMT 

ALISO  CI  OAT  MT  FC**6 

•  06 
1.73 
1.19 
6.07 

T 

.06 

.2 

1.6 

.22 

2.1' 

.09 

1.13 

.0 
.8 

T 

.01 
.92 

ALPINE 
ALTADENA 
ALTUUS  RS 
AN6I0LA 

AN6H IN  PAC  UN  I  ON  COL 

.07 
•  00 
1*09 
.01 

T 

.04 

.03 

.6S 

.21 

T 

.01 

.01 

T 

.0* 

.42 
.24 

1.13 

.0 

.07 

.  39 

T 

T 

ANTIOCH  1  E 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
AN2A 

AimOYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASH  NTN 

.57 
.50 

T 

.00 
.28 

.2C 

.05 

.0 

.09 

.2 
.11 

T 

.06 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBEW  T 

AUBURN 

AVALOR  PLEASURE  PIER 
AVENAL  t  SSE 

.00 
.57 
1*32 
T 

•  02 

•  oe 

.07 
.02 

.18 

.9' 

T 

T 

AnSA  CITY  PARK   FC  143 
BACKUS  RAN01 
BAKER  9  NNtf 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 
BALCH  PH 

.00 
T 

•  00 
.02 
.  33 

T 

T 

.02 

.33 

BARRETT  DAM 
BAR STOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUPIPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 

•  11 
.00 
.00 
.00 

.11 
T 

BEL  AIR  FC  10 
BEI  LOMOND 

BERKELEY  R 
BERRYESSA  LAKE 
BI6  BAR  RS 

•  00 
2^75 
1.42 
US5 
3.66 

■  06 

T 

T 

.02 

T 

T 

•  1  9 
.35 
.60 
.99 

.01 
.01 

.15 
.01 

.07 

.48 
.21 
.06 
.29 

.28 
.56 

1  .65 
.21 
.81 

1.73 

.08 
.05 
.  49 

T 

BIG  BEAR  LAKE  0AM 

BIC  CREEK  PH  1 

BI6  OALTON  DAM  FC  223  BE 

BIG  PINES  PARK   FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

.00 
•  53 
.00 
T 

1^31 

•  1<> 

T 

.06 

.03 

.10 

.39 
1.12 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MTN  2  S 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

T 

.00 
.51 
1.B4 
3.15 

T 

.35 
.13 

.  30 

T 

.  39 

.11 
.57 

1.27 

T 

.21 
1.33 
.56 

.05 
.23 

BLYTME 

BLYTHE  CAA  AP 

BOCA 

BONITA 

BOftREGO  DESERT  PARK 

•  00 
.00 
.82 
.07 
.00 

.12 

.08 

.59 

.03 
.07 

BORREGO  SPRGS  1  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

•  00 

•  05 

•  02 
2^36 

•  24 

.24 

.06 

.85 

• 

.02 

.05 
1.45 

BRAWLEY  2  5« 

BREA  BERRY  IMPERIAL 

BREA  CITY 

BREA  DAM 

BRIDGEPORT 

•  00 

T 

•  00 

T 

•  5S 

T 

.12 

.43 

T 

BRIDGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARMHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BULLARDS  BAR  PH 
BURBANK  FIRE  OEP  FC  226B 

4.10 
1.39 
4.63 
5.3B 

.25 

.07 

1.47 
.62 

• 

.97 
1*08 

.11 

.09 
1.08 

.68 

T 

2.20 

BURBANK  WB  AP  R 

BURL INGAME 

BURNEY 

BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 

T 

1.61 
2.63 
1.49 
•  05 

•02 

•  S3 
.37 

•  30 

T 
T 

.09 

.23 
.42 
.16 

T 

T 

.73 
1.40 
1.03 

.12 
.33 

.05 

T 

CABA20N 

CA8RILL0  NM  R 
CACNUNA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALEXICO  2  NE 

.00 
.00 
.07 
1.75 
.00 

.20 

.31 

.03 
1.24 

.04 

CALISTOGA 
CALLAHAN  RS 
CAHPO 

CANP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

2.26 
1.64 

•  09 

•  92 

•  47 

.05 

•01 

T 

T  T 

.86 
.33 

T 

.13 

.07 

T 

.03 

.03 
.04 

.32 
.25 

.03 
.02 

T 

.56 

.88 
.31 

.76 
.38 

.  17 
•  03 
.09 

T 

.03 

CANPTONVILLE  RS 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANTON  DAM 

4^23 
1.08 

T 

T 

2.95 

.02 

T 

.0  1 

T 
T 

.6A 
.18 

.90 

.01 
T 

.20 
.41 

T 

.41 

3.22 
.61 

T 
T 

.94 

.17 
.05 

.29 

cathay  bull  run  rch 
cazad£ro 

cecilville  sawyer 
ccoarville 
certerville  ph 

.42 
3.62 
3.53 
1.15 
2. 68 

•  14 

.05 

.02 

T 

.03 

.10 
.28 

.11 

1.30 
.43 
.06 
.98 

.03 

.05 

.01 
.09 
.07 

.23 

1.06 
.41 
.40 
.33 

.60 
.09 

•  01 

.38 
.30 
.86 
.51 
•  02 

.17 
.15 
.13 

CHALLENGE  RS 

CMATSWORTH  HEYNEMANN  RCH 
CMATSWORTH  FC  24  D 
3IERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

4.16 

.02 
.00 
1.81 
2.35 

.11 

.01 

.08 

.81 

.90 

.15 
.26 

T 

.01 

.85 

.13 
.21 

.26 

1.99 

1.42 
.71 

.36 
.02 

.06 

CMICO  EXP  STATION 
34ITTENOEN  PASS 
3«LA  VISTA 
:iSCO  RS 

rLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

2.03 
.55 
•  OS 

2.47 
.00 

.07 

1.02 

.02 
.11 

T 

.26 
.80 

.29 

.01 

.37 
.43 

.05 
1.67 

:laricsburg 

xearlake  highlands 

l-OVERDALE  3  SSE 
OALINGA 

:OALINGA  14  NH 

.60 

:.30 

2.01 
•  25 
.15 

.80 
.32 
.02 

.19 

.18 
.15 

T 

.01 
.05 

.08 
.09 
.39 

.41 
1.15 

.33 
.  14 

OLBTS  FC53D 

OLEMAN  FISH  HATCHERY 

OLFAX 

OLGATE  RH 

OLUSA  1  SSW 

•  00 
1.59 
2^01 
3.15 
1.54 

.01 
.01 

.60 
.18 

.53 
1.02 

.04 
.23 

.05 

.15 
.40 
.65 
.14 

.13 
.35 

.72 
1.24 
1.69 

.02 

.07 
.01 
.05 

ONCORD  3  E 

ORCONAN  IRRIG  DIST 

ORDES 

ORNniG  HOUGHTON  RANCH 

.83 

.03 

1*23 
.00 

T 

T 

.75 
.32 

T 

T 

•  07 

•  34 

.03 

T 

.40 
.03 
1.21 
.86 

.02 

.31 
.02 

OVCLO 

OVINA  TEMPLE  FC  1« 
W  CREEK 

3.20 
•  00 
•00 

.03  .01 

.75 

• 

.24 

.70 

.47 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 
9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  r  16  I  17  I  18 


19     20  21 


22  I  23  I  24 


28     29  30 


COYOTE  CANYOM 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT   CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC?e3B 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAHA 

CUYAMACA 
DAGGETT  CAA  AP 
DAVIS  AGR  COLLEGE 
DEEP  SPRINGS  SCHOOL 
DEER  CREEK  PH 

DELANO 
DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 
DOeeiNS  COLGATE 

CONNER  MEMORIAL    ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 
DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN IGAN 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 

EAGLE  HTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL  CAJON  2  E 
EL   CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FCIZSB 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

ELSINORE 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAI RHONT 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FOLSOM  DAM 
FONT ANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  DICK   1  NNE 
FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM 
GILROY 

6LENDALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 

GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HATCHET  MT  MNTNC  STA 

HAT   CREEK  PH  1 
HAYFIELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALOSBURG  2  E 

HEMCT 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

HETCH  HETCHY 
HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 
HOBERGS 
HODGES  DAM 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 

HOOP  A 

HOOPA  2  SE 
HOPLANO  LARGO  STA 


.00 
.00 
7,21 
6.73 
1  .16 

.00 


1.09 
1.19 
3.90 
1.22 


2.06 
1.33 
1.39 
1.37 


2.5* 
2.62 
7.69 


.02      .02  .05 


•20  .45 
.56 
.05 


1.98 
1.05      .43  2*62 
.10 


.12  2.26  1.25 


.02 
.19 

1.63  1.02 
.2*  1.57 
1.04 


.72 


2.19 


.96      .24  1.57 


.13  .03  1.04 
.76  1 .60  2.81 


.17     ,67  ,18 


,05      .42  .54 


,26     .02  1.34 
.16  1.13 
1.26   1.18  I 


1.21   1.88   1.94  .37 


.01      T  .03 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

CONTINUED  DECEMBER  1958 


Station 

2 

Day  of  month 

E-< 

1   1   2  1  3 

4 

5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  17 

18 

19     20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWlLO  RS 

IMPERIAL 

I NDEPENDENCE 

.92 
.22 
.01 
.00 

.05 

.26 
.05 

,03 

.63 
.12 

.01 
.01 

INOIO  US  DATE  GApOEN 
INYOKERN 

INYOCERN  ARHITAGE 
IOWA  HILL 

.00 
.00 
.00 
1.39 

.09 

1.27 

.03 

JESS  VALLET 
JOHNSONDALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 

1.56 

T 

•  85 
.13 

T 

.17 

.12 

.05 

.05 

.03 

T 

.32 

T 

T 

.25 

T 
T 

.32 

.03 

.28 
.13 

KFE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELO 

.00 
3.H 
1.08 
3.4A 

1.21 
.20 
.53 

T 

.01 
.01 

.  1 1 

T 
T 

.01 

,02 
.24 
T 

.35 
.11 
1  .21 

.?0 
T 

.95 
.52 
1.43 
.28 

,38 
,  26 

T 

KERH  RIVER    INTAKE  ? 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
RETTLEMAN  STA 

•  05 
.11 

•  01 
.06 

.03 
.01 

r 

T 

.02 
.11 
.01 
,07 
.02 

T 

RING  CITY 

RLAMATH  R 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

.20 
S.62 

•  00 
1.24 

.43 

.25 

.47 

.08 

.05 

.19 

1.70 

.06 

.42 

.01 
.05 

.05 

1.16 

.04 
.12 

3.06 

.13 
.94 

.65 

.20 

LA  HONDA 
LAKE  ARROHHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 
LAKE SHORE 

1.61 
•  00 
1.59 
1.4] 

.01 

.09 

T 

,05 
.30 

.36 

•  n 

.22 
.09 

.07 

.O^i 

.02 
.56 

.18 

.55 
.22 
.59 

.08 

.63 
1  .56 

.9' 
■  09 

.09 
.  18 
.05 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LA  MESA 
LANCASTER 

•  OS 
3.15 

.05 

•  oc 

.  IC 

i.oe 

.03 

.66 
,56 

.13 
.50 

1.73 
1.05 

.05 
.  30 
.05 

.02 

LEBEC 

LECHUZA  PT   STA  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

.00 
.15 
•  26 
.22 

.08 

T 

,1' 
.2t 
.1« 
.Ot 

LIVE  OAK  CANYON  FC  230  C 
LIVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LOCKVOOO 

.00 
.86 
.00 
•  2( 

•  OS 

.15 
•  10 

T 

.05 
.05 

T 

.51 
.  n 

T 

.08 

LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE   TREE  CANTON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  CAA  AP 

.75 
.13 

.30 

T 

T 

.  ic 

.14 

,03 

.02 
.01 

T 

T 

,6 

,1^ 
.1  = 

T 

.0.: 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  C I TY  R 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

.21 
.01 

T 

•  2T 

.12 

.21 

.If 
.0 

T 

,0£ 

.11 

LOS  GAT 05 
LOS  GATOS  4  5W 
tOS  PRIETOS  RS 
LTTLE  CREEK  PH  _ 

1.00 

•  03 
.OC 

.  1* 

.05 

.10 

.01 

T 

.08 

,20 

.04 

.12 

.7* 

1 .4e 

MADERA 

HAD  RIVER  RS 
HANDEVILLE  ISLAND 
fUNZANITA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 

.17 
5.17 

.79 
3.43 

.02 

.07 

T 

T 

T 

1.33 
.24 

1.21 

• 

T 

.04 

.12 

,87 
.63 

.16 
.09 

2,27 

1,2C 
T 

.13 
.33 

.39 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STA 

.02 
•  52 
1.22 
.97 

.43 
.42 
.57 

.03 
.09 
.04 
.27 

.01 
.02 

.16 

.02 

.70 
.50 
.70 

.04 

MATHER 
NC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

•  89 
3.18 

•  78 

.00 

T  T 

T 

T 

.23 

.14 
,2'* 
.04 

.22 

.93 

T 

.16 

.75 
1,53 
.45 

.08 

.11 
.09 

MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MIDOLETOWN 

•  26 

•  22 
1.86 
2.12 

T 

.02 
.22 

.20 
.61 

.55 
.23 

.03 

.24 

1.10 
1.00 
.01 

.08 

MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCM 
MITCHELL  CAVERNS 

.00 
4.16 
5.32 

•  00 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

T 

.87 

1.33 
.81 

.21 

.03 
.12 

.02 
,15 

,01 

.71 
.29 

.01 

T 

1  .30 
.13 

1.86 
1.10 

,27 

.19 

,  58 

.02 

MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MOMTICELLO  DAM 
MOORPA  RK    1    S  S  E 

•  00 
.49 
.49 

•  93 

.11 
.47 

.13 

,04 

,04 

.36 
,34 
.35 

.07 
,04 

MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MOUNT  BALDY  FC  B5F 

•  75 
.00 
.00 
.00 

.02 

.16 

.14 

.  34 

.03 

.59 
1.19 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

1.28 
.55 

2.39 

T 

T 

T 
T 

.01 

T 

.25 

.21 
.15 
.02 

T 

.05 

.10 

.78 

.11 

.26 

.91 

.39 

T 
T 

.01 

T 

NUIR  WOODS 
NACIMIENTO  0AM 
NAPA 

,NAPA  STATE  HOSPITAL 

I«92 
•  33 
1.53 
1.40 

.91 
.01 

•  51 

.22 
.53 

T 

.36 
,06 

.22 

.22 

.56 

.04 

.56 
.65 

.09 
.02 

.22 

"tEENACH 
1EVADA  CITY 
NEWARK 

(EWBURT  PARK  *  SW 
(EWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 

•  00 
2.73 

.85 
.10 

•  00 

.44 

.16 
.29 

,55 

.47 

.11 
.10 

lEHMAN 

lEWPORT   BEACH  HARBOR 
nCOLAUS 

.20 
.04 
1.12 

.45 

.12 
.17 

.09 

.06 

,41 

.04 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFOtvrjlA 

CONTINUED  DECEMeER  1958 


Station 

"o 

Day  of  month 

Toi 

1   1   2  1  3 

4 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  17 

18 

19  1  20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27  1 

28  1 

29  30 

31 

NILAND 

NORTH  FORK  fiS 
NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK   KNOLL  RS 

.00 
.72 
.00 

2.27 

.14 

,ie 

.32 

.33 
.17 

T 

,52 

.39 

,51 
1  ,06 

.05 

OAKLAND  WB  AP 
OAKVILLE    1  WNW 
OCC lOFNTAL 
OCEANSIOe  PENDLETON 
OCOTILLO  WELLS 

1  .49 
I  .95 
3,39 
.07 
.00 

.26 
.65 
1.00 

T 

T 
T 

.15 
.13 
.66 

1  .00 
,02 

.01 
1.06 
1.54 

,07 
,09 
.  19 

.07 

OJAI 
OL INOA 
ONO 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

.00 
2.16 

.30 
7,76 

,40 

,80  .35 

.05 
.05 

.05 

.18  .01 

.02 

.17 

.36 
1.12 

.02 

.13 

.02 
.17 

.40 
.85 

1  .85 

T 

1  .25 
,23 
1.50 

.08 
,05 
.11 

ORINDA  BOWMAN 
ORL AND 
ORLEANS 

OROVILLE    1  WSW 
OROVILLE  7  SE 

1.79 
1  ,21 
5.63 
1  .92 
1,65 

.65 

.06 

,11  ,06 

,12 

T 

.23 

.46 

.40 

.71 
.  78 

.50 

.01 
.10 

,01 

,32 
.09 

.21 
,25 

,12 

.72 

.93 
.75 

.03 
.05 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC    33  AE 

2,45 
.12 
,00 

1,60 
.00 

.55 

.69 
,21 

.23 
.30 

.01 

.98 

.12 

1.08 

T 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMOALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALIO  CI  TV  HALL 

.22 
,00 
.00 
,00 
.66 

.24 

.08 

.13 

.02 

.14 
.45 

.02 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 
PANOCHE 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

P 

.25 
.01 
.19 
.10 
3.21 

.05 
.12 
1.23 

T 

,04 
.10 
.08 

,02 

.01 

,76 

T 

.01 

,16 
.03 
1.10 

,01 
.02 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  ROPLES 

.00 
.28 

T 

1.27 
,46 

.31 

,15 
.34 

.13 

.95 
•  14 

.01 

PASO  ROBLES  CAA  AP 
PATT  IWAY 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE    STA  2 
PIEORA 

.51 
,02 
1  .92 
1.13 
.20 

.37 

.30 

.48 

.01 
.03 

.10 

.16 

,30 
.12 

T 

.18 
,06 

.13 
.02 
.60 
.42 
.17 

.06 
.05 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PI SMO  BEACH 
PIT    RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 

.00 
,17 
.37 
5.32 
1.15 

.01 

.01 

,33 
.20 

.01 

.18 

.03 
,22 

,02 
1.12 
.19 

1,67 

.17 
.31 
1,26 
.74 

.  52 

,02 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE    1 FG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

1.59 
1.56 
1.23 
3.  16 
,23 

.02 

.20 

.12 
.46 

.06 
.03 

.13 

.08 
,80 

,10 

T 

1.10 

1.03 
1.49 
.23 

,37 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTEPVILLE 

PORTOLA 

.43 
.00 
.68 
.04 
1  .42 

.04 
.22 

.06 

,04 

,02 
.06 

.33 
.23 

.48 
.04 
l.IO 

,06 
.09 

POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  RS 

.36 
3,29 
.07 
,55 
3,01 

.02 

.09 

.57 

,06 
,65 

,12 
.06 

T 

,03 

T 

.09 
,75 

.04 
.39 

1  .34 

T 

,33 
1,69 

.27 
,07 
,07 

,20 

RAMONA  SPAULD1N6 
RANCHI TA 
RAN0S9URG 
RAYWOOD  FLATS 
RED  BLUFF  WB  AP 

R 

,15 
.00 
.00 
.00 
1.10 

T 

.23 

,17 

.02 

.04 

T 

.62 

.02 

.15 

REDDING  FIRE  STA  2 

PEDLANDS 

REDWOOD  CITY 

PEPRESA 

R 1 CHMOND 

2.55 
.00 

1  .06 
.66 

1.74 

.06 

.02 

,17 

.31 
,10 
.60 

.01 

.03 

,02 

.01 

.81 

.07 
.06 
.23 

.92 

.02 
.40 
T 

,48 

.62 
.10 
,79 

.07 
.02 
.09 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE   FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKL IN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

R 

1  .55 
,00 
,00 
,83 

6.21 

,02 

.09 

.  10 
.10 

.02 

.55 

.10 

.05 
1,33 

.08 

.66 
3.80 

.96 
.68 

.03 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CI  TV 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 

.76 
,72 
2,43 
1  .41 
1  ,84 

T 
T 
T 

.29 
.22 
.69 
.40 
.28 

,03 
,03 
,03 

T 

.03 
,02 
.24 
•  11 
.25 

.40 
.44 

,53 

.04 

.01 
.01 
.87 

.90 
1.25 

.07 
,02 

SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 

,20 
.  18 

,20 
.25 
2,03 

.07 
.06 

.01 

,05 
,33 

.01 

T 

T 

T 

.04 

.37 

.05 

,12 
,07 
.11 
.25 
1,30 

.02 

SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTS  DAM 
SANOBERG  PTL   STA  FC130B 

4.20 
.00 

T 

.27 
T 

,03 

.  15 

,03 

.04 

T 

.98 

.12 

.01 

.02 

.74 
.02 

.18 

1,32 

•  13 

T 

.70 
T 

T 

SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  FERNANDO 

S  F   RICHMOND  SUNSET  R 

.02 
.06 
.00 
T 

1  ,80 

.01 

.  54 

.02 

.21 

.86 

.02 

T 

T 

T 

.06 
.16 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FCtZ^BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

1  .77 
1  .48 

,00 

T 

.00 

T 

.64 
.51 

T 

.02 
.03 

.08 
.29 

.96 
.61 

.07 
,04 

SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 

R 

1  ,70 

.60 
,18 
.05 

,37 
,13 

.03 

.05 

.21 

T 
T 

.01 
.45 

1.03 

,02 
.1! 

.03 
.05 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

1,69 
.02 

2,50 
,03 
.00 

.42 
.56 

.02 
.02 

.20 
.65 

T 

.20 

l.OC 
.02 
,85 
,02 

.05 

.23 
.01 

.01 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

.00 
.04 
.09 

•  04 
.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


25    26  27 


SANT*  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  0AM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA 

SANTA  MARIA  W0  AP  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAU6US  POWER  PLANT  I 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  AB5  PLANT 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RS 

SIGNAL  HILL  FC  *15 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPEB 

SOOA  SPRINGS  /t 

SOMESBAR   1  W 

SOW  IS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPAORA  PAC  FC   356  C 
5PRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRINGVILLE   7  ENE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INr»  2 
STOCKTON  CAA  AP 

STOCKTON  FIRE    STA  * 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVlLLE 
SUSANVILLE  AP 
SUT7ER  HILL  RS 

TABLE  MOUNTAIN 
TAMOE 
TEMACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 

THREE  RIV  eOISOtl  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  RS  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CAR60NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

rULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
'    TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKUH 


1.09 
l.*7 


.02     T  .12 


1.62  1.49 
.50  1.26 


.30 
1.17 


UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  NE 

VALYERMO  RS 
VAN  NUTS  CITY  WHSE  FC  15 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

VINTON 
VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  PH 
WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WLNUT  CREEK  2  ESE 
WLNUT  CREEK  *  E 

WALNUT  GROVE 
«LNUT  PATROL  STA  FC102B 
«RNER  SPRINGS 
"SCO 

<ATSOHVILLE  WATERWORKS 

(EAVERVILLE  RS 
*EEO  1  S 
*ESTHAVEN 
(EST  POINT  3  SW 
!:  (HEELER 

(HUE  MOUNTAIN  1 
,miTE  MOUNTAIN  2 
I  IHITE  ROCK 
I'HITTIER  FC   106  C 

'ILLIAMS 

ILLOWS 
INTERS 

OFFORO  HEIGHTS 
OODFORDS 
OODLAND   1  WNW 

RIGHTS 
ORBA  LINDA 
OSEMITE  NP 
REKA 


.06  .35 
.28 


2.U 

T 

1.10 
1.09 


•02   1*01  .98 


.0<> 
.04 


1.01 
.♦I 

1.67 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Station 

ay 

Ol  Month 

Average 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

56 

68 

62 

58 

59 

60 

62 

58 

54 

62 

66 

54 

58 

61 

60 

59 

62 

57 

52 

52 

60 

48 

46 

44 

42 

47 

45 

36 

38 

47 

41 

54. 

M  I  N 

20 

27 

21 

22 

25 

22 

24 

26 

31 

34 

31 

28 

23 

23 

33 

30 

26 

' 

28 

14 

19 

25. 

4 

ALnCRPOrNT 

MAX 

5e 

55 

78 

65 

61 

57 

61 

59 

55 

58 

69 

65 

62 

56 

61 

62 

58 

60 

60 

60 

60 

59 

50 

54 

55 

52 

46 

50 

55 

53 

53 

58, 

4 

MIN 

36 

AO 

45 

49 

39 

37 

40 

38 

42 

45 

48 

49 

38 

33 

38 

40 

38 

39 

41 

41 

41 

40. 

5 

ALP INE 

75 

83 

80 

70 

74 

79 

76 

74 

86 

85 

83 

82 

84 

82 

64 

84 

80 

77 

74 

73 

63 

63 

67 

64 

55 

54 

64 

67 

55 

71 

74, 

7 

MIN 

38 

38 

48 

53 

48 

40 

51 

49 

50 

52 

54 

57 

54 

56 

49 

50 

50 

48 

48 

45 

4  1 

40 

39 

39 

36 

49 

4  1 

42 

4  1 

45, 

4 

ALTURAS  RS 

58 

55 

67 

63 

61 

62 

56 

51 

47 

58 

66 

69 

59 

58 

56 

59 

59 

67 

65 

54 

50 

49 

46 

38 

35 

42 

46 

45 

50 

52 

46 

54, 

MIN 

18 

25 

22 

25 

1  6 

20 

26 

33 

31 

33 

38 

27 

15 

18 

25 

25 

23 

26 

16 

20 

18 

20 

1 9 

23, 

3 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

62 

75 

75 

73 

65 

64 

65 

59 

61 

66 

75 

74 

65 

67 

66 

66 

69 

67 

60 

55 

50 

54 

53 

47 

50 

50 

50 

50 

60 

56 

55 

62 , 

\ 

M  I  N 

42 

52 

59 

52 

45 

39 

42 

42 

39 

46 

51 

56 

5  3 

51 

49 

48 

50 

50 

41 

40 

40 

36 

38 

39 

38 

4 1 

50 

46 

44 

9 

ANTIOCH    1  E 

MAX 

63 

70 

69 

71 

64 

63 

63 

63 

63 

68 

71 

75 

69 

64 

63 

70 

68 

63 

59 

56 

57 

55 

53 

48 

56 

60 

62 

58 

50 

60 

54 

62, 

2 

M  I  N 

31 

AO 

33 

37 

34 

36 

33 

33 

36 

37 

37 

41 

33 

31 

35 

35 

34 

40 

33 

36 

1 

ANT lOCH    PUMP    PLT  3 

MAX 

6'. 

63 

70 

70 

74 

66 

63 

65 

62 

63 

61 

73 

74 

61 

65 

66 

70 

70 

65 

60 

56 

52 

59 

52 

48 

58 

60 

63 

58 

57 

50 

62 

B 

MIN 

31 

40 

32 

35 

35 

34 

30 

33 

36 

37 

36 

39 

33 

31 

33 

32 

34 

3 1 

29 

43 

4  1 

42 

43 

46 

36 

3 1 

3 1 

35 

1 

ASH  MTN 

72 

69 

73 

82 

79 

79 

70 

72 

65 

66 

69 

70 

72 

76 

78 

78 

73 

75 

75 

76 

73 

69 

58 

60 

63 

65 

56 

54 

57 

51 

64 

69 

4 

MIN 

A3 

42 

43 

43 

50 

47 

42 

41 

41 

42 

45 

45 

45 

48 

49 

47 

47 

47 

41 

45 

43 

43 

38 

37 

39 

43 

36 

38 

42 

6 

AURERRY 

71 

71 

79 

76 

74 

70 

65 

65 

66 

67 

67 

69 

70 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

69 

62 

56 

55 

55 

59 

60 

60 

50 

62 

55 

67 

3 

MIN 

36 

36 

40 

40 

40 

36 

34 

35 

36 

36 

39 

37 

40 

40 

41 

41 

39 

38 

36 

34 

34 

34 

33 

3  1 

36 

4 

AUBURN 

71 

67 

69 

75 

73 

73 

69 

66 

62 

64 

67 

70 

73 

74 

76 

72 

70 

64 

59 

57 

60 

60 

54 

59 

56 

56 

57 

59 

61 

55 

8 

MIN 

A2 

44 

44 

47 

46 

43 

41 

42 

42 

43 

42 

47 

42 

43 

46 

47 

47 

42 

42 

43 

40 

36 

36 

38 

42 

5 

AVA LON   PLEASURE  PIER 

66 

68 

76 

84 

77 

72 

64 

62 

60 

62 

75 

77 

69 

63 

74 

66 

60 

60 

60 

61 

65 

62 

56 

64 

64 

63 

57 

67 

68 

57 

0 

MIN 

A9 

55 

54 

48 

48 

46 

44 

47 

47 

59 

5  3 

48 

49 

49 

49 

48 

42 

50 

46 

3 

AVENAL   9  SSE 

68 

66 

68 

73 

72 

73 

73 

65 

60 

61 

65 

67 

66 

69 

71 

67 

68 

64 

64 

60 

61 

58 

68 

61 

59 

56 

60 

55 

0 

MIN 

30 

36 

38 

36 

37 

37 

36 

34 

35 

35 

35 

39 

36 

38 

35 

36 

33 

34 

30 

29 

28 

34 

4 

BACKUS  RANCH 

66 

73 

81 

87 

83 

74 

72 

69 

72 

71 

75 

75 

70 

66 

65 

65 

71 

65 

67 

59 

64 

62 

61 

54 

61 

65 

60 

57 

60 

63 

68 

1 

MIN 

22 

29 

37 

42 

52 

38 

31 

29 

33 

36 

37 

42 

35 

37 

26 

25 

25 

26 

" 

28 

39 

29 

28 

36 

39 

40 

29 

32 

7 

8AK  E  R   9   N  NW 

64 

65 

69 

71 

72 

70 

69 

69 

58 

66 

70 

70 

74 

70 

69 

65 

62 

61 

64 

64 

67 

60 

68 

52 

59 

51 

50 

70 

64 

51 

51 

65 

3 

MIN 

31 

32 

35 

38 

39 

39 

39 

38 

39 

40 

38 

41 

45 

40 

32 

27 

29 

30 

36 

35 

35 

39 

41 

29 

" 

35 

6 

BAK  ERSFIELO   WB  AP 

!>•) 

67 

71 

71 

75 

67 

65 

61 

62 

63 

67 

66 

72 

60 

79 

69 

69 

65 

65 

63 

58 

57 

60 

57 

68 

64 

52 

56 

60 

60 

50 

65 

5 

MIN 

37 

39 

43 

42 

44 

43 

39 

38 

40 

41 

41 

43 

40 

44 

45 

39 

37 

36 

36 

40 

42 

41 

42 

41 

34 

34 

39 

3 

BARRETT  DAM 

75 

80 

88 

90 

80 

72 

69 

82 

78 

75 

82 

87 

82 

80 

79 

76 

85 

86 

62 

76 

74 

73 

63 

54 

56 

64 

57 

54 

53 

63 

63 

75 

2 

MIN 

25 

26 

27 

32 

28 

30 

30 

28 

30 

37 

35 

35 

36 

34 

36 

24 

24 

25 

26 

26 

29 

26 

29 

29 

3  3 

3  3 

29 

6 

BA  R  5  T  OW 

65 

72 

74 

75 

75 

72 

70 

60 

70 

70 

72 

75 

72 

66 

63 

67 

64 

67 

67 

65 

60 

67 

60 

57 

67 

50 

52 

65 

57 

58 

64 

65 

4 

MIN 

27 

29 

32 

36 

37 

37 

34 

33 

37 

36 

37 

38 

36 

34 

29 

27 

21 

28 

28 

36 

40 

28 

34 

29 

27 

32 

2 

BEAUMONT  Pumping  plant 

69 

70 

80 

84 

75 

71 

75 

78 

72 

74 

77 

82 

80 

75 

72 

69 

77 

79 

75 

71 

67 

56 

59 

61 

57 

52 

55 

52 

57 

59 

70 

I 

MIN 

Al 

43 

5  3 

48 

45 

45 

47 

47 

46 

47 

52 

49 

47 

b3 

49 

45 

48 

49 

39 

34 

34 

34 

" 

33 

39 

39 

43 

43 

5 

BEAUMONT    1  E 

70 

81 

83 

79 

70 

78 

76 

75 

76 

78 

60 

82 

74 

72 

67 

71 

75 

76 

78 

66 

70 

59 

50 

64 

50 

66 

56 

52 

58 

60 

55 

70 

5 

MIN 

AO 

46 

66 

45 

41 

40 

49 

39 

45 

50 

54 

46 

56 

55 

52 

51 

51 

45 

38 

37 

39 

3  1 

30 

43 

44 

45 

5  1 

44 

1 

BEN  LOMOND 

7A 

77 

78 

80 

70 

67 

65 

60 

67 

74 

80 

78 

76 

74 

72 

73 

73 

71 

57 

58 

55 

58 

57 

55 

55 

54 

56 

57 

51 

63 

66 

5 

MIN 

32 

39 

42 

40 

38 

36 

35 

34 

32 

40 

43 

44 

40 

36 

37 

35 

36 

38 

45 

40 

38 

50 

42 

47 

36 

34 

34 

3S 

3 

BERKELEY 

6A 

70 

72 

74 

60 

60 

62 

58 

60 

70 

72 

71 

67 

69 

63 

64 

67 

65 

57 

58 

56 

58 

56 

54 

57 

57 

50 

59 

56 

65 

55 

62 

,9 

MIN 

A5 

51 

52 

50 

48 

48 

45 

48 

46 

49 

51 

52 

57 

57 

49 

47 

46 

48 

48 

46 

42 

46 

48 

48 

50 

48 

50 

45 

43 

49 

50 

48 

5 

Q^ppYESSA  LAKE 

63 

64 

55 

55 

67 

73 

78 

66 

69 

65 

67 

70 

66 

55 

55 

54 

58 

55 

51 

53 

56 

56 

55 

53 

59 

6 1 

.6 

MIN 

37 

38 

45 

44 

42 

41 

39 

39 

41 

40 

42 

45 

44 

42 

41 

39 

39 

41 

39 

39 

39 

39 

40 

41 

45 

45 

45 

43 

39 

39 

47 

41 

.3 

BIG   BAR  RS 

MAX 

55 

51 

58 

57 

59 

52 

50 

55 

52 

51 

62 

62 

61 

49 

54 

58 

55 

56 

57 

53 

54 

55 

51 

47 

49 

49 

49 

44 

51 

51 

47 

53 

.4 

MIN 

39 

39 

44 

47 

37 

36 

36 

36 

46 

45 

47 

47 

37 

35 

36 

32 

35 

36 

38 

39 

42 

39 

34 

37 

40 

39 

38 

35 

3S 

39 

39 

.0 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

MAX 

58 

51 

58 

61 

52 

53 

48 

56 

52 

54 

48 

46 

56 

42 

45 

45 

49 

52 

42 

47 

40 

44 

34 

36 

37 

35 

37 

38 

35 

35 

41 

46 

.1 

MIN 

1  9 

19 

25 

27 

28 

28 

26 

27 

34 

27 

28 

31 

24 

24 

21 

22 

21 

23 

^' 

" 

1 6 

18 

19 

1  8 

2  1 

1 9 

26 

30 

23 

.8 

BIG   CREEK   PH  1 

MAX 

62 

70 

72 

68 

67 

64 

64 

62 

63 

67 

69 

65 

65 

65 

62 

65 

68 

65 

63 

60 

52 

48 

50 

52 

51 

52 

46 

45 

49 

54 

57 

60 

,2 

MIN 

A  3 

48 

56 

52 

50 

48 

49 

48 

46 

48 

52 

50 

49 

47 

47 

49 

52 

49 

45 

44 

44 

36 

36 

37 

36 

34 

3C 

34 

39 

44 

.2 

BISHOP   WB  AP 

69 

77 

78 

77 

72 

69 

68 

67 

71 

72 

78 

71 

68 

63 

62 

70 

63 

61 

51 

54 

55 

53 

57 

55 

56 

54 

57 

52 

63 

64 

.6 

MIN 

19 

28 

29 

2  5 

2  2 

21 

27 

22 

27 

29 

32 

24 

22 

19 

2  1 

23 

19 

18 

20 

19 

14 

21 

26 

1 E 

25 

26 

23 

.3 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

58 

60 

63 

57 

53 

57 

57 

52 

53 

55 

58 

54 

49 

49 

52 

58 

58 

57 

50 

48 

43 

33 

41 

40 

36 

41 

36 

32 

39 

39 

45 

49 

,2 

MIN 

3A 

40 

49 

40 

32 

33 

40 

37 

35 

38 

37 

30 

30 

34 

38 

37 

36 

30 

24 

1 1 

1 2 

26 

1  3 

1  f 

2; 

25 

30 

.5 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

62 

75 

70 

63 

59 

58 

60 

52 

56 

61 

67 

66 

64 

62 

61 

63 

65 

65 

59 

50 

41 

44 

43 

43 

43 

41 

35 

44 

54 

54 

54 

56 

.3 

MIN 

AO 

54 

50 

46 

45 

43 

43 

39 

39 

47 

50 

49 

47 

45 

46 

47 

46 

47 

43 

40 

34 

3 1 

30 

33 

29 

2£ 

34 

41 

38 

41 

1 

BLYTHE 

76 

80 

85 

31 

82 

80 

78 

74 

77 

83 

83 

83 

78 

76 

73 

73 

72 

77 

76 

69 

70 

76 

72 

72 

71 

70 

69 

78 

67 

67 

72 

75 

5 

MIN 

39 

36 

43 

43 

45 

43 

40 

41 

45 

43 

44 

46 

47 

47 

41 

41 

34 

36 

38 

36 

34 

47 

39 

36 

35 

38 

3t 

5C 

42 

42 

40 

9 

BLYTHE   CAA  AP 

MAX 

74 

81 

83 

78 

78 

77 

76 

72 

76 

80 

81 

81 

77 

76 

73 

72 

70 

75 

76 

69 

70 

73 

66 

69 

73 

69 

59 

59 

65 

65 

71 

73 

7 

MIN 

A3 

44 

49 

44 

45 

44 

45 

42 

47 

47 

51 

48 

53 

49 

41 

39 

36 

41 

40 

40 

36 

49 

40 

39 

36 

37 

37 

42 

50 

45 

45 

43 

5 

BOCA 

MAX 

60 

56 

60 

70 

64 

61 

61 

62 

55 

55 

62 

61 

51 

50 

54 

55 

65 

61 

61 

59 

54 

41 

40 

46 

49 

45 

50 

35 

40 

41 

46 

53 

9 

MIN 

1  5 

1  7 

I  7 

16 

14 

1  7 

13 

19 

19 

19 

22 

25 

20 

15 

13 

14 

1  6 

1  5 

1 1 

2 1 

3 1 

2  3 

14 

1 6 

1  9 

2  3 

1  5 

14 

1  5 

19 

17 

* 

BON  I TA 

MAX 

78 

87 

93 

75 

70 

70 

71 

68 

70 

88 

67 

82 

72 

87 

67 

84 

80 

77 

76 

74 

73 

71 

71 

70 

59 

69 

59 

59 

72 

75 

79 

76 

2 

MIN 

38 

40 

48 

40 

52 

51 

45 

42 

46 

41 

49 

46 

44 

43 

48 

36 

38 

34 

35 

37 

37 

47 

47 

40 

41 

41 

43 

51 

35 

36 

36 

42 

2 

BORREGO   SPRGS   3  NNE 

MAX 

77 

80 

84 

89 

85 

79 

83 

83 

87 

80 

84 

87 

87 

82 

77 

78 

80 

60 

81 

78 

75 

76 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

72 

74 

76 

79 

,4 

MIN 

36 

44 

43 

39 

40 

40 

37 

45 

42 

45 

45 

44 

40 

36 

33 

33 

36 

36 

34 

42 

39 

34 

34 

41 

31 

36 

38 

5 

BOWMAN  DAM 

MAX 

58 

69 

69 

65 

60 

58 

60 

54 

58 

62 

68 

61 

62 

63 

61 

62 

64 

64 

63 

53 

49 

49 

43 

45 

44 

44 

39 

40 

49 

51 

61 

56 

4 

MIN 

43 

38 

35 

35 

34 

36 

33 

38 

41 

42 

42 

36 

37 

36 

39 

39 

34 

32 

34 

33 

27 

30 

30 

27 

29 

40 

*' 

35 

8 

SRAHLEY  2  SW 

MAX 

77 

76 

84 

89 

81 

77 

78 

80 

75 

78 

83 

85 

82 

81 

78 

75 

75 

75 

75 

74 

70 

72 

74 

70 

75 

72 

71 

71 

71 

67 

67 

76 

1 

MIN 

43 

42 

43 

41 

4 1 

39 

46 

42 

43 

45 

44 

41 

37 

34 

34 

34 

40 

44 

40 

36 

46 

42 

4] 

34 

39 

7 

BR IDGEPORT 

MAX 

61 

63 

72 

69 

66 

66 

67 

62 

57 

60 

61 

55 

51 

55 

56 

62 

60 

61 

56 

52 

46 

39 

44 

46 

52 

53 

43 

39 

37 

42 

38 

54 

7 

MIN 

10 

I  3 

1  4 

1  7 

14 

15 

12 

15 

22 

18 

17 

14 

9 

5 

7 

12 

10 

10 

5 

12 

21 

30 

20 

8 

27 

15 

30 

10 

5 

10 

14 

1* 

3 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

66 

68 

76 

74 

71 

68 

66 

66 

59 

65 

66 

75 

76 

71 

70 

71 

70 

69 

59 

60 

57 

59 

57 

53 

58 

66 

8 

MIN 

29 

41 

35 

36 

32 

31 

30 

34 

31 

36 

36 

39 

37 

32 

32 

33 

32 

30 

35 

32 

42 

35 

34 

40 

46 

3* 

8 

BURBANK   WB  AP 

MAX 

76 

86 

92 

77 

67 

69 

75 

65 

69 

86 

67 

81 

83 

80 

75 

82 

83 

79 

69 

72 

68 

64 

65 

55 

66 

65 

60 

59 

72 

73 

76 

7* 

2 

MIN 

AO 

47 

54 

48 

50 

45 

40 

42 

41 

47 

52 

51 

50 

51 

47 

45 

45 

45 

41 

43 

42 

45 

43 

41 

40 

42 

41 

44 

43 

44 

46 

45 

1 

BURLINGAME 

MAX 

61 

66 

67 

67 

63 

60 

56 

56 

58 

65 

67 

73 

72 

66 

64 

59 

61 

61 

60 

55 

56 

53 

55 

54 

55 

62 

51 

56 

59 

65 

67 

61 

4 

M  I  N 

39 

45 

43 

43 

40 

42 

42 

45 

45 

48 

45 

43 

43 

42 

43 

43 

41 

45 

52 

44 

41 

44 

50 

43 

50 

42 

40 

42 

43 

43 

7 

S«e  r«tcr«nce  i 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1<358 


BURNEY 

BUTTONNILLOW 
CABRILLO  NH 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CATMAY  BULL  RUN  RCH 

CECILVILLE  SAVffER 

CEDARVILLE 

CENTERVILLE  PH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STA 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLEARLAICE  HIGHLANDS 

CLOVEROALE  3  SSE 

COALINGA 

COLFAX 

ICOLUSA  1  SSM 
ICORCORAN  IRRIG  DIST 
CORONA 
:OVELO 
:0H  CREEK 
IRESCENT  CITY  1  N 
CROCKETT 
ULVER  CITY 
:UYAMA 
WAMACA 
HAGGETT  CAA  AP 
*V1S  AGR  COLLEGE 
EEP  SPRINGS  SCHOOL 
EER  CREEK  PH 


Day   Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

49 

50 

6 

'  62 

57 

5< 

55 

52 

4 

55 

58 

6 

56 

52 

56 

52 

59 

58 

59 

49 

50 

46 

47 

4i 

45 

48 

46 

44 

41 

46 

54 

52.3 

MIN 

22 

24 

2 

.  21 

18 

1 

24 

30 

3C 

28 

29 

2 

15 

13 

14 

21 

22 

22 

21 

24 

36 

27 

25 

26 

30 

34 

32 

31 

26 

25 

24 

24.5 

MAX 

70 

68 

6 

74 

72 

7< 

66 

64 

6 

63 

64 

6! 

66 

66 

71 

71 

67 

67 

67 

64 

64 

58 

54 

5S 

54 

66 

61 

62 

60 

56 

6C 

54.  7 

MIN 

28 

31 

3 

34 

35 

3; 

33 

30 

3< 

33 

33 

3< 

33 

36 

33 

31 

26 

27 

26 

27 

30 

33 

32 

3f 

36 

33 

36 

37 

35 

27 

26 

32.0 

MAX 

67 

77 

8' 

70 

69 

6< 

61 

60 

6f 

79 

80 

ec 

65 

79 

80 

79 

79 

76 

77 

65 

66 

59 

66 

61 

68 

69 

68 

67 

68 

70 

69 

71.1 

MIN 

54 

52 

5' 

54 

54 

5C 

51 

46 

52 

52 

64 

5S 

53 

56 

62 

54 

53 

44 

46 

50 

49 

50 

53 

54 

48 

49 

46 

47 

48 

55 

55 

5  2.2 

MAX 

78 

80 

9( 

94 

84 

6? 

71 

78 

73 

73 

87 

8E 

85 

85 

61 

79 

77 

63 

60 

67 

69 

61 

65 

63 

66 

70 

65 

63 

67 

71 

72 

75.4 

MIN 

41 

43 

5 

47 

41 

45 

37 

38 

40 

43 

52 

46 

51 

42 

44 

47 

45 

46 

33 

33 

36 

42 

42 

37 

42 

46 

46 

40 

34 

41 

37 

42.3 

MAX 

62 

68 

7f 

78 

72 

67 

64 

68 

60 

62 

70 

72 

74 

67 

70 

66 

66 

70 

70 

64 

61 

44 

44 

48 

50 

46 

50 

42 

38 

59 

63 

61.8 

M  I  N 

30 

30 

4C 

40 

38 

33 

31 

32 

32 

34 

38 

40 

34 

33 

34 

34 

34 

36 

32 

31 

35 

38 

32 

26 

28 

30 

31 

26 

26 

28 

35 

MAX 

54 

57 

51 

46 

41 

45 

49 

55 

54 

59 

58 

54 

45 

45 

57 

55 

55 

52 

58 

55 

50 

55 

46 

49 

46 

49 

46 

38 

45 

40 

39 

49.9 

MIN 

28 

31 

3: 

32 

25 

27 

28 

36 

34 

31 

33 

29 

20 

18 

25 

30 

25 

25 

26 

28 

30 

26 

28 

23 

28 

30 

28 

22 

22 

26 

26 

27.5 

MAX 

69 

77 

82 

78 

76 

81 

84 

79 

77 

75 

60 

81 

78 

70 

67 

74 

78 

78 

78 

74 

71 

60 

63 

68 

63 

68 

63 

63 

55 

55 

61 

71.9 

MIN 

25 

47 

62 

35 

30 

32 

34 

31 

39 

40 

45 

38 

50 

45 

47 

31 

24 

26 

28 

33 

27 

31 

28 

19 

25 

25 

25 

42 

43 

45 

41 

35.3 

MAX 

70 

68 

69 

73 

72 

71 

64 

67 

63 

69 

67 

70 

65 

67 

72 

75 

71 

71 

66 

63 

63 

53 

55 

56 

56 

61 

60 

59 

56 

55 

59 

64.8 

MIN 

44 

44 

45 

46 

46 

43 

43 

43 

41 

41 

42 

43 

43 

45 

44 

46 

45 

44 

41 

41 

41 

47 

44 

41 

39 

47 

47 

43 

40 

39 

39 

43.1 

MAX 

76 

88 

96 

85 

69 

72 

65 

75 

73 

88 

89 

63 

84 

80 

74 

62 

65 

83 

78 

73 

68 

67 

64 

68 

70 

68 

63 

68 

66 

70 

75 

76.3 

M  I  N 

31 

47 

69 

41 

47 

41 

35 

35 

39 

42 

46 

45 

42 

46 

41 

36 

34 

32 

33 

38 

36 

39 

38 

34 

35 

40 

41 

39 

53 

52 

54 

41.4 

MAX 

68 

71 

77 

81 

76 

70 

66 

65 

75 

75 

73 

75 

70 

71 

66 

63 

61 

63 

57 

66 

57 

66 

61 

59 

65 

61 

64 

64 

61 

63 

66 

67.2 

MIN 

21 

27 

34 

32 

34 

30 

28 

27 

41 

33 

35 

33 

33 

36 

23 

26 

21 

19 

18 

26 

25 

36 

25 

26 

28 

25 

32 

39 

25 

22 

23 

28.  5 

MAX 

48 

48 

53 

53 

50 

53 

50 

44 

44 

50 

51 

50 

45 

45 

44 

46 

47 

48 

40 

45 

42 

39 

42 

42 

42 

40 

44 

44 

50 

46 

46.2 

MIN 

22 

25 

28 

31 

25 

28 

28 

32 

31 

30 

33 

30 

24 

22 

24 

28 

27 

30 

30 

30 

32 

30 

29 

27 

30 

31 

30 

22 

22 

24 

MAX 

67 

67 

68 

76 

73 

74 

69 

65 

64 

62 

64 

68 

66 

74 

74 

75 

70 

71 

71 

71 

70 

58 

58 

57 

60 

65 

64 

60 

57 

56 

59 

66.2 

MIN 

35 

35 

40 

39 

39 

39 

35 

34 

34 

36 

40 

37 

37 

39 

38 

38 

38 

34 

33 

30 

43 

44 

34 

33 

44 

34 

42 

33 

35 

31 

29 

MAX 

54 

68 

66 

60 

59 

62 

50 

50 

55 

65 

67 

60 

53 

62 

68 

58 

60 

61 

60 

54 

51 

50 

44 

48 

42 

46 

42 

43 

52 

56 

56 

55.7 

MIN 

34 

40 

38 

31 

27 

30 

34 

40 

37 

40 

42 

31 

26 

27 

35 

33 

32 

33 

33 

36 

34 

24 

28 

26 

30 

33 

31 

28 

29 

30 

30 

MAX 

50 

55 

52 

56 

58 

55 

56 

50 

49 

52 

58 

65 

50 

50 

45 

50 

52 

52 

55 

48 

50 

44 

42 

44 

44 

41 

47 

39 

37 

39 

46 

49.4 

MIN 

26 

31 

30 

31 

34 

32 

34 

40 

40 

37 

39 

31 

23 

21 

26 

29 

30 

31 

31 

32 

38 

22 

23 

24 

26 

29 

32 

29 

22 

26 

27 

29.9 

MAX 

69 

75 

77 

70 

71 

71 

69 

57 

64 

67 

75 

80 

76 

74 

72 

74 

72 

72 

64 

56 

51 

61 

59 

53 

53 

55 

57 

61 

68 

74 

62 

66.4 

MIN 

34 

42 

36 

36 

35 

36 

36 

41 

36 

39 

42 

43 

34 

39 

40 

37 

36 

38 

36 

42 

44 

35 

38 

39 

47 

47 

46 

36 

35 

36 

38 

38.9 

MAX 

63 

67 

76 

76 

71 

69 

68 

66 

60 

63 

67 

70 

74 

67 

68 

65 

70 

70 

69 

65 

65 

63 

50 

48 

51 

51 

52 

49 

47 

57 

60 

63.1 

MIN 

33 

36 

43 

42 

39 

48 

50 

40 

36 

39 

41 

41 

38 

36 

35 

38 

41 

38 

34 

34 

33 

33 

30 

28 

31 

29 

31 

28 

26 

32 

35 

36.1 

MAX 

53 

62 

61 

60 

59 

60 

52 

50 

58 

60 

60 

58 

50 

53 

53 

60 

54 

55 

50 

44 

42 

40 

42 

42 

45 

41 

41 

42 

47 

53 

51 

51.5 

MIN 

19 

23 

23 

21 

17 

22 

21 

28 

28 

25 

27 

23 

17 

14 

19 

23 

21 

24 

20 

27 

32 

25 

29 

25 

33 

29 

30 

28 

19 

21 

17 

MAX 

66 

72 

72 

71 

70 

66 

68 

56 

62 

69 

73 

75 

71 

72 

71 

70 

70 

70 

61 

56 

54 

60 

55 

50 

55 

54 

58 

58 

65 

68 

63 

64.5 

M  I  N 

34 

44 

42 

41 

36 

38 

36 

44 

36 

39 

45 

37 

38 

35 

36 

35 

39 

38 

40 

43 

47 

34 

39 

43 

47 

45 

48 

40 

34 

37 

39 

MAX 

78 

66 

77 

77 

66 

63 

61 

64 

76 

75 

75 

83 

71 

69 

65 

66 

68 

64 

64 

64 

63 

67 

69 

69.2 

MIN 

43 

42 

48 

46 

51 

44 

45 

44 

49 

51 

47 

43 

41 

37 

40 

42 

49 

41 

43 

46 

41 

40 

39 

MAX 

76 

85 

90 

77 

66 

66 

69 

70 

71 

85 

66 

83 

83 

80 

81 

79 

81 

79 

70 

71 

67 

63 

64 

64 

65 

64 

57 

65 

68 

70 

76 

73.3 

MIN 

40 

45 

55 

47 

46 

37 

36 

43 

42 

41 

50 

46 

48 

42 

46 

38 

42 

44- 

40 

42 

40 

42 

41 

37 

37 

40 

MAX 

65 

64 

70 

70 

71 

67 

63 

65 

60 

64 

67 

72 

70 

64 

69 

70 

69 

69 

64 

60 

55 

52 

59 

49 

50 

57 

57 

60 

57 

54 

55 

62.5 

MIN 

31 

37 

36 

36 

35 

37 

33 

39 

35 

35 

40 

38 

36 

37 

35 

34 

35 

35 

30 

33 

37 

36 

36 

43 

46 

42 

42 

41 

34 

33 

34 

MAX 

62 

65 

68 

69 

67 

64 

68 

57 

63 

66 

70 

69 

69 

71 

64 

60 

62 

56 

55 

55 

53 

52 

52 

54 

54 

55 

54 

54 

59 

69 

51 

61.2 

MIN 

37 

40 

34 

29 

28 

29 

30 

31 

35 

39 

37 

26 

27 

31 

28 

29 

29 

40 

41 

32 

32 

31 

36 

36 

40 

39 

35 

30 

35 

37 

29 

33.4 

MAX 

70 

68 

80 

83 

78 

70 

68 

73 

61 

66 

77 

80 

76 

62 

79 

72 

74 

73 

74 

60 

52 

62 

64 

56 

51 

61 

56 

56 

59 

65 

74 

67.7 

MIN 

39 

44 

45 

50 

40 

43 

44 

42 

37 

44 

47 

51 

42 

38 

39 

39 

44 

42 

37 

36 

49 

39 

38 

37 

42 

44 

41 

42 

42 

43 

43 

42.1 

MAX 

66 

69 

71 

72 

73 

67 

67 

63 

61 

67 

69 

68 

68 

72 

75 

69 

69 

70 

64 

64 

59 

59 

60 

54 

66 

57 

60 

60 

56 

60 

65.6 

MIN 

30 

35 

37 

37 

38 

35 

35 

35 

36 

37 

38 

35 

35 

37 

36 

38 

35 

30 

29 

28 

41 

46 

37 

32 

37 

36 

49 

35 

31 

30 

MAX 

69 

75 

79 

74 

71 

69 

68 

62 

69 

70 

74 

76 

74 

74 

73 

75 

75 

74 

66 

65 

67 

58 

55 

52 

54 

54 

52 

54 

59 

66 

66 

66.8 

MIN 

43 

50 

45 

50 

47 

43 

42 

43 

43 

43 

46 

43 

39 

47 

44 

46 

46 

46 

45 

42 

43 

42 

40 

36 

44 

44 

44 

37 

36 

38 

43 

MAX 

64 

73 

70 

70 

67 

65 

65 

57 

61 

68 

71 

74 

68 

70 

68 

70 

69 

69 

59 

55 

55 

58 

50 

49 

57 

55 

62 

57 

62 

67 

56 

63.3 

MIN 

32 

42 

36 

37 

35 

35 

32 

38 

34 

38 

42 

39 

35 

35 

37 

35 

34 

35 

33 

38 

47 

35 

42 

45 

46 

45 

46 

37 

41 

39 

39 

MAX 

66 

65 

65 

70 

71 

70 

65 

65 

59 

61 

63 

64 

64 

67 

70 

71 

66 

65 

65 

63 

63 

55 

54 

57 

58 

64 

63 

62 

58 

57 

56 

63.3 

MIN 

31 

32 

36 

36 

38 

35 

35 

34 

35 

32 

30 

32 

37 

37 

32 

32 

32 

30 

27 

28 

30 

45 

36 

36 

35 

34 

35 

33 

35 

34 

29 

MAX 

77 

87 

94 

79 

68 

68 

76 

66 

70 

87 

90 

63 

84 

80 

80 

84 

82 

77 

67 

71 

68 

63 

66 

64 

65 

66 

61 

69 

66 

70 

76 

74.3 

MIN 

35 

40 

68 

42 

46 

40 

33 

35 

39 

39 

47 

44 

55 

55 

56 

43 

38 

34 

33 

36 

38 

41 

42 

34 

35 

42 

39 

43 

49 

46 

47 

42  .  5 

MAX 

59 

58 

70 

69 

62 

64 

63 

64 

53 

53 

62 

68 

61 

57 

64 

68 

65 

65 

66 

60 

54 

55 

50 

50 

50 

48 

50 

55 

57 

59.3 

MIN 

29 

32 

35 

37 

27 

26 

29 

32 

33 

36 

39 

36 

27 

24 

32 

28 

27 

30 

30 

32 

41 

28 

29 

33 

36 

37 

30 

32 

34 

31.8 

MAX 

68 

69 

74 

73 

74 

74 

70 

62 

69 

72 

75 

79 

79 

75 

69 

66 

64 

66 

64 

64 

62 

66 

66 

63 

64 

64 

64 

70 

70 

71 

75 

69.1 

MIN 

37 

40 

45 

42 

45 

45 

43 

45 

42 

44 

45 

45 

64 

45 

44 

40 

38 

37 

39 

40 

37 

47 

42 

41 

37 

40 

39 

39 

52 

46 

52 

43.1 

MAX 

63 

70 

67 

65 

57 

60 

57 

55 

59 

62 

59 

60 

63 

70 

63 

58 

57 

54 

62 

62 

60 

59 

59 

56 

55 

54 

58 

62 

63 

60.3 

MIN 

45 

52 

49 

35 

36 

40 

47 

51 

52 

53 

52 

46 

46 

46 

45 

44 

40 

42 

46 

46 

40 

38 

38 

42 

44 

43 

44 

41 

49 

44.  6 

MAX 

63 

62 

70 

69 

70 

64 

63 

64 

58 

62 

67 

71 

75 

62 

64 

67 

66 

67 

63 

57 

55 

53 

57 

51 

56 

55 

61 

55 

57 

59 

56 

62.0 

MIN 

36 

37 

45 

45 

41 

44 

40 

42 

43 

44 

45 

44 

47 

47 

49 

39 

42 

44 

40 

42 

50 

44 

41 

45 

43 

46 

49 

39 

42 

42 

43 

43.2 

MAX 

61 

65 

87 

66 

84 

86 

84 

62 

86 

82 

71 

60 

70 

66 

67 

68 

70 

68 

66 

71 

71 

69 

76 

73.7 

MIN 

43 

45 

54 

50 

59 

49 

50 

60 

49 

55 

50 

55 

51 

51 

52 

50 

38 

48 

45 

43 

49 

49 

45 

45 

48 

4  3 

42 

42 

44 

46.4 

MAX 

67 

67 

73 

87 

83 

76 

74 

75 

72 

63 

72 

75 

69 

79 

78 

74 

70 

75 

75 

69 

72 

62 

61 

55 

61 

61 

59 

60 

52 

56 

55 

69.1 

MIN 

25 

25 

37 

37 

33 

31 

30 

31 

30 

33 

33 

35 

33 

41 

35 

30 

26 

30 

28 

30 

36 

30 

25 

23 

26 

26 

3  1 

36 

36 

24 

27 

30.9 

MAX 

58 

59 

67 

71 

70 

68 

72 

74 

70 

69 

65 

70 

73 

63 

59 

56 

65 

67 

68 

67 

65 

61 

50 

54 

52 

56 

56 

56 

53 

46 

43 

62.1 

MIN 

20 

40 

45 

37 

43 

40 

26 

29 

35 

32 

37 

36 

38 

31 

35 

29 

23 

23 

20 

26 

20 

35 

21 

17 

24 

20 

23 

39 

34 

35 

37 

MAX 

67 

76 

80 

73 

75 

72 

73 

61 

70 

71 

79 

83 

70 

68 

64 

65 

68 

70 

70 

65 

61 

69 

65 

59 

72 

61 

72 

65 

59 

61 

65 

68.7 

MIN 

33 

37 

39 

40 

40 

38 

38 

36 

36 

39 

42 

44 

36 

34 

30 

30 

33 

36 

37 

34 

33 

38 

35 

37 

32 

39 

40 

33 

28 

32 

36.4 

MAX 

66 

63 

71 

71 

71 

69 

64 

65 

59 

65 

69 

74 

75 

65 

70 

71 

71 

70 

66 

60 

55 

53 

58 

48 

49 

55 

56 

59 

57 

59 

59 

63.4 

42 

35 

37 

34 

34 

48 

40 

38 

46 

47 

43 

47 

41 

36 

36 

36 

38.5 

MAX 

61 

66 

63 

69 

64 

64 

64 

58 

63 

63 

66 

67 

56 

56 

56 

60 

64 

63 

59 

55 

50 

46 

46 

50 

48 

49 

50 

48 

55 

55 

57.8 

MIN 

17 

24 

28 

26 

25 

25 

24 

26 

22 

27 

25 

30 

22 

21 

17 

16 

21 

22 

19 

20 

32 

19 

20 

15 

18 

32 

14 

17 

20 

19 

22.2 

MAX 

41 

45 

45 

47 

45 

40 

40 

50 

51 

49 

52 

47 

45 

42 

43 

47 

48 

47 

43 

48 

45 

47 

47 

47 

48 

46 

43 

40 

38 

46 

41 

45.3 

MIN 

26 

33 

32 

31 

29 

29 

28 

30 

30 

33 

35 

30 

27 

28 

28 

29 

31 

32 

27 

26 

36 

31 

33 

28 

38 

37 

36 

31 

28 

30 

29 

1 

30.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

OIM 

onth 

Average 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

66 

69 

70 

72 

69 

64 

65 

60 

62 

67 

66 

67 

61 

69 

70 

69 

71 

66 

62 

60 

56 

68 

56 

51 

64 

60 

62 

57 

69 

56 

54 

MIN 

30 

36 

34 

35 

36 

33 

33 

33 

30 

37 

38 

36 

33 

33 

31 

31 

35 

31 

29 

29 

41 

46 

41 

45 

45 

37 

47 

36 

31 

31 

34 

35. 

4 

OE  5ABLA 

MAX 

62 

77 

72 

69 

66 

63 

63 

60 

59 

67 

73 

72 

67 

68 

65 

66 

68 

67 

62 

54 

46 

52 

65 

64 

47 

52 

60 

55 

67 

MIN 

37 

43 

45 

42 

41 

38 

36 

41 

37 

40 

46 

39 

37 

44 

40 

41 

42 

40 

40 

41 

39 

34 

35 

33 

40 

35 

32 

38 

37 

39 

1 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

76 

79 

76 

73 

72 

73 

72 

70 

74 

73 

72 

70 

63 

56 

52 

54 

57 

62 

64 

60 

60 

55 

64 

MIN 

42 

46 

46 

43 

40 

43 

42 

41 

41 

40 

41 

41 

42 

39 

44 

36 

44 

45 

46 

44 

38 

39 

41 

42 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

SB 

55 

63 

67 

60 

58 

58 

59 

53 

53 

61 

59 

52 

52 

51 

60 

60 

60 

56 

55 

51 

41 

40 

44 

45 

43 

45 

32 

40 

40 

47 

MIN 

19 

21 

22 

23 

20 

21 

16 

20 

24 

25 

26 

28 

24 

19 

18 

19 

23 

22 

15 

18 

21 

24 

27 

15 

17 

21 

23 

19 

14 

15 

16 

20 

5 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

50 

50 

61 

59 

55 

52 

52 

51 

50 

55 

56 

60 

61 

54 

52 

52 

54 

58 

55 

49 

50 

46 

48 

49 

50 

48 

50 

44 

44 

51 

59 

MIN 

25 

26 

31 

29 

27 

27 

26 

26 

29 

31 

32 

32 

29 

25 

25 

27 

28 

30 

26 

26 

34 

35 

35 

27 

29 

36 

37 

32 

27 

27 

31 

29 

2 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

48 

51 

51 

55 

58 

62 

58 

54 

55 

61 

50 

46 

43 

45 

48 

50 

51 

44 

51 

45 

41 

44 

48 

50 

53 

41 

40 

42 

43 

MIN 

25 

24 

25 

30 

33 

32 

28 

35 

30 

29 

30 

30 

22 

17 

20 

21 

24 

25 

21 

25 

30 

35 

26 

22 

27 

28 

34 

29 

20 

24 

23 

25 

6 

DUDLEYS 

MAX 

68 

74 

82 

76 

71 

70 

69 

63 

65 

73 

74 

69 

71 

71 

71 

75 

75 

73 

70 

67 

54 

55 

55 

56 

53 

52 

56 

52 

55 

60 

65 

55 

MIN 

24 

28 

34 

32 

28 

28 

24 

25 

27 

30 

33 

29 

28 

26 

26 

28 

29 

25 

20 

20 

36 

39 

28 

26 

35 

28 

3 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

66 

67 

69 

71 

71 

65 

59 

62 

67 

72 

73 

66 

67 

69 

67 

56 

55 

55 

66 

68 

58 

59 

64 

1 

35 

38 

40 

42 

40 

35 

40 

40 

41 

42 

35 

37 

36 

39 

37 

37 

36 

39 

45 

35 

36 

34 

38 

.2 

EAGLE  MTN 

MAX 

71 

73 

60 

83 

75 

72 

74 

75 

71 

75 

79 

61 

81 

75 

73 

73 

74 

75 

76 

73 

73 

70 

66 

66 

59 

65 

56 

66 

67 

62 

63 

46 

50 

55 

53 

50 

49 

49 

49 

49 

52 

56 

57 

57 

51 

46 

43 

44 

47 

48 

44 

42 

45 

48 

43 

44 

43 

43 

43 

50 

47 

47 

48 

1 

EAST   PARK  RES 

MAX 

66 

62 

78 

75 

73 

69 

69 

66 

58 

62 

70 

80 

73 

68 

72 

71 

70 

72 

70 

60 

56 

54 

60 

55 

50 

67 

56 

55 

54 

64 

69 

33 

35 

41 

39 

32 

32 

34 

36 

32 

37 

42 

42 

30 

33 

35 

33 

36 

35 

34 

35 

44 

28 

31 

35 

40 

40 

44 

30 

31 

35 

39 

35 

.6 

EL  CAJON  2  E 

MAX 

79 

88 

91 

82 

62 

73 

73 

73 

74 

88 

89 

65 

80 

86 

85 

86 

87 

82 

77 

76 

73 

58 

69 

70 

57 

66 

64 

55 

73 

71 

76 

31 

30 

38 

36 

46 

47 

36 

33 

41 

38 

40 

40 

38 

37 

35 

27 

29 

28 

26 

32 

31 

44 

42 

31 

33 

34 

42 

48 

32 

36 

32 

35 

.9 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

80 

80 

86 

93 

62 

73 

73 

79 

77 

80 

69 

90 

65 

85 

67 

86 

66 

68 

84 

76 

77 

75 

69 

71 

72 

71 

71 

59 

69 

74 

72 

*  2 

47 

47 

49 

53 

43 

38 

35 

38 

45 

46 

45 

54 

49 

44  44 

45 

49 

46 

36 

39 

47 

46 

46 

42 

43 

41 

43 

44 

39 

41 

37 

44 

•  0 

EL  CENTRO  2  S5W 

MAX 

75 

84 

94 

82 

77 

78 

80 

78 

63 

82 

82 

85 

81 

78 

75 

73 

75 

78 

71 

66 

73 

74 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

55 

66 

72 

76 

•  0 

42 

38 

46 

45 

42 

43 

43 

45 

49 

48 

46 

46 

45 

42 

49 

34 

35 

35 

37 

35 

35 

44 

42 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

34 

37 

41 

■  0 

ELECTRA  PH 

MAX 

70 

73 

78 

76 

75 

72 

70 

66 

66 

70 

72 

69 

75 

77 

67 

76 

73 

72 

67 

64 

60 

52 

61 

61 

61 

60 

62 

51 

60 

62 

62 

67 

»7 

M  I  N 

33 

39 

36 

38 

36 

36 

34 

36 

35 

36 

39 

37 

34 

36 

40 

36 

35 

34 

30 

30 

45 

47 

40 

36 

47 

43 

42 

36 

35 

34 

34 

37 

•  1 

ELK  VALLEY 

MAX 

60 

59 

58 

57 

42 

54 

53 

54 

58 

63 

60 

57 

45 

44 

56 

51 

50 

44 

56 

65 

61 

42 

48 

51 

47 

50 

41 

42 

49 

46 

45 

51 

■  2 

M  I  N 

38 

50 

52 

41 

32 

35 

41 

46 

44 

48 

48 

40 

36 

29 

32 

47 

37 

35 

34 

41 

36 

33 

32 

31 

33 

39 

33 

32 

37 

41 

41 

38 

.6 

ELSINORE 

MAX 

87 

87 

90 

82 

71 

75 

84 

84 

79 

85 

87 

85 

64 

81 

80 

61 

64 

82 

71 

65 

67 

68 

68 

66 

66 

68 

78 

68 

75 

M  I  N 

30 

30 

29 

38 

40 

36 

34 

34 

38 

37 

43 

41 

41 

40 

32 

29 

29 

29 

30 

40 

41 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

36 

40 

34 

.4 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

64 

64 

56 

54 

53 

58 

59 

57 

61 

63 

64 

58 

60 

65 

62 

52 

52 

49 

63 

63 

56 

56 

57 

57 

57 

58 

52 

55 

57 

59 

59 

•  1 

M  I  N 

53 

52 

51 

46 

44 

42 

50 

51 

51 

53 

50 

46 

42 

44 

48 

46 

45 

45 

46 

53 

44 

39 

45 

47 

46 

46 

45 

44 

43 

44 

44 

46 

.7 

FAIRFIELD   POLICE  STA 

MAX 

63 

73 

72 

72 

70 

65 

67 

62 

64 

70 

73 

75 

70 

70 

71 

71 

70 

68 

65 

56 

56 

61 

58 

49 

50 

59 

60 

61 

60 

58 

51 

MIN 

33 

41 

38 

38 

36 

39 

35 

36 

35 

41 

40 

39 

37 

37 

35 

35 

37 

36 

34 

38 

50 

37 

36 

43 

37 

37 

45 

38 

35 

37 

34 

37 

.1 

FAIRMONT 

MAX 

57 

59 

67 

77 

80 

73 

74 

73 

71 

68 

66 

72 

70 

64 

63 

58 

70 

64 

65 

53 

60 

60 

57 

68 

55 

58 

58 

57 

57 

52 

54 

63 

•  9 

MIN 

37 

40 

44 

52 

55 

47 

44 

44 

52 

47 

47 

48 

46 

45 

42 

39 

36 

40 

42 

43 

41 

41 

40 

34 

35 

37 

36 

41 

32 

34 

37 

41 

.9 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

MAX 

54 

50 

60 

60 

54 

56 

56 

46 

50 

56 

56 

58 

56 

50 

54 

56 

54 

54 

48 

44 

42 

44 

44 

42 

44 

54 

51 

MIN 

20 

28 

26 

26 

22 

26 

28 

32 

30 

30 

28 

20 

18 

26 

26 

26 

24 

26 

20 

22 

28 

32 

32 

26 

28 

30 

26 

.2 

FIVE   POINTS   5  5SW 

MAX 

68 

70 

70 

72 

70 

67 

65 

64 

62 

65 

66 

67 

65 

72 

74 

67 

68 

69 

62 

64 

63 

58 

55 

65 

64 

65 

59 

60 

59 

65 

56 

64 

■  7 

MIN 

32 

35 

33 

33 

32 

35 

31 

31 

33 

35 

34 

35 

31 

34 

32 

32 

31 

26 

24 

26 

32 

46 

34 

37 

38 

38 

47 

40 

31 

30 

26 

33 

.4 

FOLSOM  DAM 

MAX 

68 

67 

68 

72 

72 

71 

66 

67 

62 

65 

66 

69 

70 

66 

74 

74 

71 

71 

67 

63 

55 

54 

55 

57 

53 

60 

59 

50 

58 

58 

61 

64 

•  6 

48 

44 

41 

47 

47 

44 

41 

45 

40 

41 

46 

41 

35 

41 

37 

47 

42 

47 

45 

41 

43 

42 

43 

43 

43 

44 

49 

45 

36 

41 

39 

42 

.« 

FONTANA  KAISER 

MAX 

78 

91 

93 

87 

72 

65 

76 

72 

73 

87 

68 

86 

85 

82 

79 

85 

86 

80 

75 

72 

66 

63 

65 

65 

57 

54 

61 

50 

70 

71 

77 

MIN 

41 

50 

68 

52 

48 

50 

54 

44 

45 

52 

56 

54 

57 

52 

46 

43 

45 

47 

45 

62 

42 

43 

43 

43 

44 

39 

44 

45 

45 

57 

61 

48 

.a 

FOREST  GLEN 

MAX 

51 

51 

59 

61 

67 

50 

54 

53 

49 

55 

66 

58 

55 

47 

49 

49 

54 

53 

57 

54 

58 

50 

46 

45 

46 

45 

47 

39 

47 

47 

50 

•  1 

MIN 

27 

32 

38 

33 

25 

25 

30 

33 

36 

36 

39 

39 

26 

25 

27 

27 

27 

28 

30 

30 

41 

35 

29 

30 

35 

29 

32 

32 

31 

31 

34 

31 

.4 

FORT  BIDWELL 

MAX 

48 

52 

59 

60 

62 

54 

52 

46 

56 

60 

66 

55 

48 

50 

50 

56 

54 

54 

56 

47 

46 

48 

40 

40 

41 

43 

44 

41 

45 

50 

42 

50 

MIN 

22 

28 

27 

26 

25 

29 

31 

53 

39 

35 

37 

26 

18 

16 

21 

27 

25 

26 

28 

33 

32 

20 

20 

24 

32 

28 

32 

22 

20 

25 

22 

26 

.a 

FORT  BRAGG 

MAX 

63 

65 

67 

66 

61 

60 

60 

62 

56 

60 

66 

66 

63 

63 

77 

64 

53 

60 

59 

62 

62 

58 

58 

56 

67 

59 

55 

60 

66 

61 

62 

61 

MIN 

45 

47 

48 

44 

41 

41 

44 

45 

47 

48 

50 

46 

45 

45 

47 

44 

41 

42 

45 

47 

48 

39 

40 

46 

44 

44 

45 

42 

40 

40 

45 

44 

.4 

FORT   BRAGG  AVN 

MAX 

63 

62 

63 

67 

62 

57 

61 

64 

67 

66 

60 

78 

64 

53 

54 

59 

62 

60 

61 

59 

53 

56 

59 

56 

60 

59 

61 

61 

63 

61 

■  0 

MIN 

37 

41 

45 

46 

40 

36 

40 

43 

45 

49 

41 

36 

38 

45 

41 

38 

42 

41 

53 

42 

35 

45 

47 

42 

46 

44 

39 

39 

41 

39 

41 

.9 

FORT   JONES  RS 

MAX 

56 

59 

52 

46 

41 

41 

48 

50 

54 

56 

57 

55 

48 

44 

■  50 

52 

50 

47 

45 

48 

46 

38 

44 

47 

44 

46 

42 

40 

44 

42 

38 

47 

•  4 

MIN 

30 

36 

36 

36 

33 

34 

34 

43 

38 

36 

34 

39 

23 

23 

27 

27 

26 

29 

29 

31 

36 

33 

32 

30 

32 

35 

30 

32 

31 

30 

34 

32 

.2 

FORT  ROSS 

MAX 

65 

63 

68 

69 

59 

60 

63 

57 

60 

65 

66 

67 

-  61 

76 

62 

58 

67 

66 

60 

58 

62 

58 

59 

58 

60 

55 

59 

61 

61 

63 

it 

62 

•  2 

MIN 

44 

48 

46 

45 

40 

44 

40 

44 

44 

46 

47 

47 

43 

46 

46 

40 

40 

41 

44 

52 

60 

40 

42 

48 

44 

46 

48 

43 

41 

45 

42 

44 

,5 

FRESNO  t^B  AP 

MAX 

67 

68 

72 

72 

72 

65 

64 

60 

62 

63 

66 

65 

66 

73 

76 

70 

70 

65 

64 

61 

55 

55 

55 

52 

64 

61 

57 

55 

55 

55 

59 

63 

•  4 

MIN 

34 

36 

37 

37 

37 

35 

35 

35 

36 

37 

38 

38 

37 

36 

36 

34 

34 

31 

2? 

29 

42 

39 

38 

39 

41 

37 

39 

34 

36 

32 

29 

35 

,7 

FRIANT   GOVT  CAMP 

MAX 

69 

66 

68 

72 

73 

72 

68 

66 

62 

63 

64 

66 

68 

69 

73 

74 

69 

69 

67 

64 

53 

66 

59 

52 

53 

65 

74 

58 

57 

57 

58 

65 

lO 

MIN 

35 

36 

37 

42 

44 

36 

36 

38 

34 

35 

39 

40 

37 

39 

38 

35 

35 

37 

30 

31 

32 

41 

34 

32 

33 

36 

36 

30 

29 

32 

32 

35 

•  6 

GIANT  FOREST 

MAX 

48 

49 

55 

60 

57 

56 

54 

52 

56 

57 

55 

58 

55 

53 

53 

52 

54 

56 

55 

52 

60 

47 

39 

39 

43 

40 

43 

37 

35 

37 

39 

49 

5 

MIN 

25 

31 

30 

40 

37 

36 

36 

37 

38 

35 

37 

38 

37 

36 

34 

35 

38 

37 

34 

32 

33 

32 

26 

25 

27 

27 

28 

22 

23 

24 

28 

32 

2 

75 

70 

74 

79 

79 

67 

71 

69 

65 

66 

71 

74 

78 

72 

79 

75 

72 

75 

73 

60 

61 

55 

66 

62 

61 

62 

50 

62 

61 

62 

61 

MIN 

33 

38 

37 

39 

36 

42 

34 

36 

39 

40 

41 

41 

35 

36 

36 

37 

37 

33 

31 

31 

31 

41 

40 

37 

44 

44 

49 

31 

33 

34 

35 

37 

1 

glennville 

70 

82 

82 

71 

74 

70 

66 

76 

70 

75 

74 

72 

78 

72 

72 

60 

58 

55 

60 

58 

62 

60 

52 

55 

61 

65 

MIN 

23 

26 

34 

31 

30 

27 

25 

24 

31 

47 

27 

25 

24 

24 

23 

26 

26 

35 

22 

18 

27 

22 

28 

32 

21 

22 

25 

26 

9 

GRANT  GROVE 

MAX 

60 

66 

70 

64 

61 

59 

64 

59 

56 

60 

65 

62 

69 

60 

59 

63 

65 

62 

58 

55 

47 

40 

44 

45 

44 

48 

36 

37 

43 

46 

55 

6 

MIN 

33 

35 

43 

42 

39 

36 

39 

36 

36 

36 

40 

41 

36 

37 

36 

38 

40 

38 

35 

34 

33 

32 

25 

26 

28 

28 

30 

22 

21 

23 

29 

34 

0 

GRASS  VALLEY 

MAX 

65 

65 

77 

72 

72 

69 

68 

63 

65 

60 

65 

69 

74 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

66 

57 

47 

55 

52 

50 

50 

50 

47 

52 

59 

66 

63 

» 

MIN 

40 

42 

48 

47 

44 

42 

40 

39 

40 

43 

43 

44 

42 

44 

45 

46 

47 

44 

43 

41 

42 

38 

39 

34 

36 

36 

36 

32 

34 

36 

42 

40 

9 

GRATON   1  W 

MAX 

63 

72 

72 

73 

65 

61 

67 

60 

63 

69 

75 

77 

60 

69 

65 

65 

68 

66 

59 

53 

58 

59 

55 

SI 

58 

56 

58 

56 

60 

63 

63 

63 

2 

MIN 

33 

40 

40 

38 

35 

46 

32 

38 

38 

39 

42 

42 

33 

33 

36 

34 

35 

36 

34 

45 

50 

37 

35 

42 

43 

42 

43 

41 

35 

37 

34 

3> 

i 

GREENLAND  RANCH 

MAX 

67 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

61 

68 

71 

72 

76 

79 

74 

68 

64 

62 

63 

62 

62 

58 

65 

65 

62 

63 

59 

62 

72 

70 

70 

76 

67 

a 

MIN 

37 

39 

41 

40 

40 

42 

41 

43 

38 

41 

42 

44 

58 

45 

39 

36 

36 

33 

35 

39 

34 

45 

39 

39 

37 

38 

36 

38 

55 

42 

49 

40 

7 

HAIWEE 

MAX 

54 

54 

64 

66 

67 

66 

63 

58 

56 

53 

62 

64 

68 

66 

62 

52 

55 

58 

66 

55 

60 

50 

52 

52 

52 

50 

51 

60 

50 

52 

60 

ia 

1 

MIN 

30 

32 

42 

40 

38 

37 

36 

36 

35 

35 

37 

42 

40 

38 

30 

32 

32 

32 

30 

32 

34 

35 

33 

30 

28 

29 

32 

33 

30 

30 

35 

34< 

0 

S««  r«f*reiic«  notaa  lollovlag  Statloo 


-  394  - 


DAILY  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Day 

Of  Month 

lit 
o> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

1  ] 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28  j 

29 

30 

31 

< 

HALF   MOON   SAY   2  NNW 

MAX 

62 

67 

75 

79 

72 

62 

62 

67 

58 

65 

73 

73 

75 

67 

62 

66 

60 

68 

58 

58 

57 

58 

62 

62 

60 

60 

62 

60 

62 

62 

68 

64.6 

MIN 

39 

43 

44 

51 

45 

46 

43 

44 

42 

48 

48 

48 

47 

52 

44 

41 

42 

41 

44 

48 

48 

45 

42 

45 

50 

45 

48 

43 

42 

48 

45 

45.2 

HAMILTON  AFS 

MAX 

61 

66 

68 

66 

63 

60 

62 

56 

59 

66 

66 

70 

62 

63 

67 

68 

64 

64 

57 

55 

55 

51 

52 

53 

56 

58 

59 

53 

55 

56 

59 

60.  3 

MIN 

37 

41 

41 

41 

38 

37 

33 

39 

36 

43 

42 

43 

38 

40 

39 

38 

37 

40 

36 

42 

40 

46 

45 

48 

46 

41 

37 

38 

38 

40.3 

HANFORD 

MAX 

69 

68 

73 

72 

70 

67 

66 

60 

63 

63 

63 

65 

65 

71 

75 

69 

69 

67 

65 

64 

58 

54 

59 

53 

61 

61 

59 

56 

58 

55 

58 

63.7 

MIN 

30 

31 

31 

35 

35 

33 

32 

30 

30 

29 

32 

31 

32 

32 

33 

30 

30 

27 

26 

27 

27 

47 

30 

42 

39 

35 

48 

31 

31 

31 

30 

32.5 

HAPPY    CAMP  RS 

MAX 

57 

59 

56 

54 

48 

52 

57 

58 

63 

69 

49 

47 

48 

47 

58 

50 

58 

43 

43 

45 

45 

46 

41 

47 

49 

48 

51.4 

MIN 

AO 

37 

46 

41 

37 

38 

47 

49 

44 

41 

34 

38 

40 

38 

39 

41 

37 

34 

39 

36 

35 

32 

32 

36 

40 

39 

38.8 

HAT    CREEK   PH  1 

MAX 

56 

50 

62 

62 

58 

59 

58 

46 

55 

58 

61 

58 

54 

51 

57 

59 

58 

47 

51 

50 

45 

45 

46 

48 

48 

47 

47 

56 

53.3 

MIN 

18 

26 

25 

23 

20 

21 

26 

32 

29 

30 

25 

18 

16 

24 

24 

24 

23 

25 

34 

24 

25 

29 

34 

32 

32 

25 

26 

26 

25.6 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

70 

75 

80 

86 

84 

77 

77 

77 

75 

78 

80 

82 

83 

81 

71 

72 

76 

75 

78 

77 

73 

73 

73 

68 

68 

70 

69 

71 

66 

63 

63 

74.5 

MIN 

41 

47 

57 

41 

41 

37 

38 

36 

40 

40 

54 

46 

49 

48 

41 

34 

31 

33 

34 

34 

28 

33 

37 

32 

32 

33 

32 

38 

49 

47 

47 

39.7 

HEALDSBURG 

MAX 

72 

80 

79 

80 

69 

68 

72 

61 

67 

76 

79 

81 

65 

73 

70 

70 

75 

72 

59 

54 

61 

63 

58 

54 

62 

56 

58 

62 

67 

68 

67 

67.7 

MIN 

38 

42 

44 

38 

38 

47 

35 

41 

39 

42 

43 

50 

36 

37 

38 

37 

39 

39 

37 

45 

50 

37 

38 

42 

43 

44 

43 

43 

39 

38 

35 

40.5 

HENSHAW  DAM 

MAX 

70 

70 

79 

82 

77 

74 

75 

78 

75 

75 

75 

84 

80 

73 

69 

68 

77 

79 

78 

73 

71 

69 

59 

60 

66 

60 

65 

60 

61 

59 

58 

70.9 

MIN 

22 

26 

42 

32 

29 

29 

29 

26 

30 

34 

36 

35 

36 

37 

38 

26 

24 

25 

24 

26 

25 

28 

30 

26 

27 

29 

28 

33 

34 

43 

33 

30.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

56 

61 

64 

66 

64 

61 

67 

61 

60 

65 

63 

68 

62 

64 

60 

59 

62 

63 

60 

60 

60 

54 

47 

49 

50 

54 

52 

50 

44 

50 

57 

58.5 

MIN 

31 

36 

41 

39 

38 

35 

36 

36 

36 

37 

38 

37 

37 

35 

36 

37 

39 

39 

34 

32 

34 

40 

32 

29 

32 

30 

30 

29 

28 

29 

31 

34.6 

HOLLISTER 

MAX 

71 

77 

81 

81 

68 

70 

72 

65 

67 

76 

77 

76 

73 

78 

71 

73 

62 

59 

55 

64 

61 

59 

65 

62 

65 

61 

63 

68 

69 

69.0 

MIN 

30 

38 

37 

37 

39 

33 

33 

33 

37 

40 

41 

36 

35 

34 

35 

36 

32 

31 

30 

47 

41 

38 

36 

43 

44 

47 

35 

32 

33 

32 

36.7 

HOOPA 

MAX 

55 

53 

62 

59 

60 

55 

56 

51 

55 

60 

65 

66 

62 

55 

56 

54 

56 

57 

54 

53 

56 

59 

55 

47 

52 

56 

52 

48 

47 

55 

53 

55.6 

MIN 

39 

43 

48 

51 

42 

39 

39 

46 

47 

49 

50 

49 

38 

35 

39 

40 

41 

39 

41 

42 

42 

41 

38 

39 

41 

44 

41 

38 

40 

40 

41 

42.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

59 

64 

65 

64 

58 

56 

57 

58 

50 

56 

59 

62 

54 

56 

54 

58 

59 

56 

51 

48 

42 

37 

40 

41 

40 

44 

36 

37 

47 

49 

52 

51.9 

MIN 

30 

37 

38 

35 

33 

31 

33 

32 

32 

35 

36 

37 

33 

31 

30 

33 

35 

33 

29 

28 

32 

29 

22 

25 

28 

24 

26 

16 

20 

28 

29 

30.4 

IDRIA 

MAX 

68 

69 

72 

77 

75 

70 

67 

66 

64 

68 

71 

69 

68 

75 

76 

74 

73 

74 

67 

60 

57 

51 

53 

58 

59 

60 

57 

53 

54 

61 

65 

65.5 

MIN 

46 

45 

52 

55 

54 

49 

46 

46 

41 

47 

51 

50 

47 

52 

52 

52 

53 

52 

43 

43 

43 

41 

38 

37 

43 

40 

43 

37 

36 

37 

39 

45.5 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

70 

80 

80 

82 

73 

73 

75 

71 

69 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

71 

68 

68 

69 

59 

60 

60 

54 

60 

54 

55 

58 

61 

68.8 

MIN 

23 

34 

47 

34 

34 

33 

31 

30 

34 

34 

36 

36 

32 

26 

25 

29 

29 

29 

29 

26 

26 

23 

20 

20 

21 

20 

21 

20 

23 

30 

26.5 

IMPERIAL 

MAX 

77 

84 

90 

81 

77 

78 

79 

78 

78 

85 

87 

64 

80 

78 

76 

74 

78 

77 

76 

70 

73 

73 

71 

73 

72 

70 

74 

72 

68 

68 

73 

76.6 

MIN 

41 

42 

50 

45 

47 

44 

45 

42 

47 

47 

48 

47 

45 

42 

38 

36 

39 

38 

40 

39 

45 

43 

40 

39 

39 

40 

50 

41 

42 

38 

42.7 

INDEPENDENCE 

MAX 

62 

63 

76 

75 

73 

74 

62 

65 

70 

70 

73 

60 

63 

66 

64 

61 

58 

54 

56 

61 

59 

65 

65.0 

MIN 

22 

27 

35 

35 

33 

30 

32 

32 

35 

36 

24 

25 

25 

27 

24 

25 

26 

26 

22 

26 

27 

35 

28.6 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

82 

87 

90 

96 

81 

82 

85 

85 

78 

84 

87 

87 

88 

87 

86 

80 

84 

83 

82 

76 

76 

77 

76 

77 

75 

73 

75 

72 

77 

75 

72 

81.1 

MIN 

41 

36 

36 

40 

37 

39 

45 

42 

41 

40 

41 

43 

42 

44 

38 

37 

30 

32 

32 

35 

39 

42 

44 

43 

35 

40 

39 

47 

38 

47 

41 

39.5 

INYOKERN 

MAX 

65 

70 

78 

72 

69 

67 

67 

58 

67 

73 

72 

75 

69 

67 

67 

61 

60 

64 

61 

67 

56 

65 

56 

60 

58 

59 

61 

62 

55 

54 

65 

64.5 

MIN 

27 

29 

38 

34 

34 

33 

41 

34 

29 

35 

37 

40 

36 

35 

26 

27 

28 

26 

25 

29 

29 

36 

33 

36 

32 

28 

26 

28 

26 

26 

26 

31.3 

IRON  MTN 

MAX 

71 

71 

78 

82 

81 

78 

76 

76 

69 

76 

80 

80 

83 

73 

72 

72 

69 

71 

75 

75 

71 

69 

70 

68 

66 

68 

66 

68 

67 

62 

64 

72.5 

MIN 

43 

51 

59 

50 

46 

46 

44 

45 

45 

51 

56 

56 

57 

57 

46 

40 

42 

42 

45 

42 

40 

40 

41 

40 

40 

39 

41 

40 

49 

47 

46 

46.1 

JESS  VALLEY 

MAX 

54 

65 

59 

60 

58 

56 

46 

43 

55 

63 

64 

54 

58 

60 

58 

58 

64 

63 

56 

46 

43 

44 

42 

44 

42 

42 

40 

43 

40 

48 

52 

52.3 

MIN 

28 

31 

31 

21 

24 

26 

28 

33 

34 

30 

38 

32 

20 

20 

28 

30 

31 

31 

32 

36 

32 

19 

22 

22 

24 

24 

24 

24 

16 

22 

19 

26.8 

JOICE  ISLAND 

MAX 

65 

71 

71 

71 

66 

62 

64 

60 

63 

69 

70 

72 

63 

68 

65 

67 

69 

65 

60 

54 

55 

59 

49 

64.3 

MIN 

34 

41 

38 

38 

36 

47 

36 

38 

39 

40 

41 

40 

37 

38 

36 

35 

37 

37 

33 

42 

50 

38 

37 

38.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

65 

70 

73 

68 

70 

69 

71 

68 

66 

68 

71 

70 

66 

62 

60 

65 

69 

68 

66 

65 

63 

52 

53 

55 

50 

55 

64.5 

MIN 

30 

42 

53 

38 

37 

35 

40 

32 

37 

45 

43 

40 

51 

49 

49 

49 

42 

40 

31 

30 

31 

34 

28 

43 

40 

44 

39.7 

KENTFIELD 

MAX 

61 

63 

67 

70 

70 

61 

62 

63 

60 

60 

64 

69 

69 

64 

65 

66 

68 

66 

59 

58 

54 

53 

52 

56 

56 

57 

59 

52 

55 

59 

61.3 

MIN 

35 

36 

41 

40 

37 

38 

36 

38 

37 

42 

43 

40 

37 

37 

39 

38 

40 

36 

40 

50 

38 

38 

44 

43 

44 

47 

39 

36 

37 

36 

39.5 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

68 

68 

71 

72 

78 

70 

64 

61 

61 

64 

65 

68 

72 

85 

80 

72 

69 

68 

73 

67 

58 

58 

59 

58 

67 

66 

59 

57 

60 

59 

62 

66.4 

MIN 

52 

55 

50 

52 

55 

51 

52 

48 

47 

47 

52 

48 

58 

61 

58 

49 

50 

55 

46 

47 

46 

45 

42 

49 

50 

50 

41 

44 

41 

42 

49.3 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

70 

82 

83 

82 

78 

72 

70 

62 

67 

79 

77 

75 

74 

72 

74 

72 

78 

73 

68 

70 

59 

64 

60 

61 

64 

62 

62 

60 

63 

65 

70 

69.9 

MIN 

27 

30 

47 

35 

39 

32 

29 

27 

35 

36 

39 

34 

45 

47 

28 

28 

29 

29 

28 

29 

41 

29 

29 

32 

29 

33 

34 

26 

40 

35 

33.7 

KETTLEMAN   CITY    1  55W 

MAX 

68 

68 

68 

71 

72 

72 

67 

55 

60 

62 

64 

67 

66 

67 

71 

73 

68 

67 

68 

63 

65 

60 

57 

58 

53 

67 

65 

61 

60 

57 

58 

64.8 

MIN 

35 

34 

38 

36 

37 

37 

34 

34 

38 

38 

43 

39 

39 

36 

42 

39 

33 

33 

32 

35 

43 

42 

31 

35 

36 

40 

37 

37 

40 

30 

27 

36.5 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

70 

71 

77 

76 

74 

70 

68 

63 

63 

67 

69 

67 

69 

72 

78 

72 

70 

69 

66 

65 

61 

60 

63 

53 

71 

64 

61 

60 

69 

60 

63 

67.1 

MIN 

42 

44 

44 

42 

45 

47 

45 

42 

45 

43 

45 

46 

45 

46 

40 

45 

42 

40 

38 

39 

47 

48 

37 

37 

41 

39 

49 

46 

41 

32 

38 

42.6 

KING  CITY 

MAX 

76 

79 

90 

85 

75 

68 

74 

71 

79 

76 

79 

77 

83 

80 

79 

80 

77 

64 

65 

58 

65 

62 

60 

70 

67 

65 

63 

67 

70 

73 

72.6 

MIN 

28 

34 

37 

30 

33 

47 

33 

31 

37 

37 

39 

33 

37 

35 

31 

35 

31 

27 

34 

43 

40 

39 

36 

35 

45 

55 

31 

29 

29 

28 

35.3 

KLAMATH 

MAX 

58 

71 

66 

53 

57 

63 

54 

55 

62 

65 

60 

60 

61 

65 

63 

62 

57 

57 

59 

58 

56 

55 

52 

57 

50 

53 

62 

63 

62 

59.0 

MIN 

44 

54 

49 

42 

36 

41 

47 

51 

51 

54 

53 

45 

39 

41 

43 

43 

42 

39 

44 

48 

48 

36 

34 

43 

40 

46 

43 

40 

42 

42 

43 

44.0 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

69 

75 

86 

70 

75 

61 

61 

72 

71 

75 

74 

66 

74 

77 

78 

67 

65 

67 

67 

67 

65 

65 

66 

72 

70 

72 

70.3 

MIN 

35 

35 

48 

41 

46 

42 

43 

43 

41 

40 

40 

31 

38 

36 

36 

34 

30 

37 

35 

42 

35 

40 

40 

40 

35 

34 

36 

36.3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

50 

59 

65 

67 

62 

63 

63 

64 

58 

58 

61 

61 

54 

53 

50 

63 

64 

60 

56 

52 

47 

46 

48 

51 

49 

48 

43 

41 

44 

50 

55.2 

MIN 

28 

35 

42 

43 

40 

39 

47 

39 

41 

37 

39 

40 

35 

32 

27 

32 

37 

37 

35 

36 

33 

36 

27 

27 

31 

28 

32 

30 

34 

32 

39 

35.2 

LAKE  CITY 

MAX 

49 

54 

55 

55 

60 

54 

53 

61 

45 

56 

52 

50 

41 

42 

44 

43 

47 

40 

40 

44 

MIN 

27 

20 

30 

31 

32 

34 

41 

32 

26 

30 

38 

37 

24 

23 

25 

28 

32 

29 

22 

26 

LAKEPORT 

MAX 

60 

73 

70 

68 

63 

61 

63 

55 

60 

63 

75 

68 

55 

69 

65 

62 

61 

61 

61 

52 

55 

52 

50 

48 

55 

52 

55 

56 

56 

56 

56 

59.9 

MIN 

31 

35 

37 

35 

41 

31 

31 

37 

33 

37 

41 

36 

28 

31 

33 

30 

31 

32 

32 

42 

32 

30 

32 

35 

25 

38 

35 

31 

31 

34 

32 

33.5 

LAKESHORE 

MAX 

60 

82 

75 

70 

67 

65 

63 

51 

62 

72 

75 

72 

72 

70 

66 

65 

60 

53 

59 

62 

46 

47 

56 

52 

50 

57 

62 

70 

67 

63.5 

MIN 

33 

34 

46 

40 

32 

35 

35 

39 

39 

45 

41 

43 

39 

35 

35 

41 

35 

35 

39 

38 

34 

38 

42 

43 

44 

37 

32 

40 

45 

39 

38.6 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

60 

75 

75 

66 

62 

60 

62 

53 

57 

65 

70 

65 

65 

65 

63 

65 

67 

67 

61 

51 

48 

47 

45 

46 

46 

44 

39 

46 

52 

52 

64 

56.2 

M  I  N 

25 

36 

37 

3 1 

28 

27 

26 

29 

27 

27 

35 

37 

35 

30 

30 

31 

31 

22 

26 

27 

33 

29 

30 

21 

32 

29 

30 

23 

22 

29 

40 

29.5 

LA  MESA 

MAX 

76 

85 

89 

78 

69 

70 

71 

69 

70 

85 

86 

82 

73 

87 

84 

79 

74 

75 

73 

67 

68 

68 

67 

68 

66 

67 

72 

71 

75 

75.2 

MIN 

46 

45 

52 

49 

51 

49 

44 

39 

46 

47 

52 

52 

46 

50 

50 

47 

46 

43 

41 

45 

45 

49 

47 

42 

41 

43 

47 

53 

43 

49 

43 

46.5 

LANCASTER 

MIN 

65 

79 

85 

74 

65 

71 

74 

76 

70 

68 

65 

63 

66 

69 

62 

66 

58 

69 

60 

58 

60 

60 

63 

60 

56 

61 

62 

67.3 

LAS  PLUMAS 

MAX 

66 

71 

72 

70 

67 

67 

67 

58 

63 

72 

70 

70 

68 

71 

69 

70 

72 

68 

66 

58 

52 

60 

58 

56 

56 

56 

56 

60 

61 

64 

64 

64.  5 

MIN 

48 

47 

43 

43 

49 

48 

48 

46 

46 

44 

46 

46 

42 

52 

52 

50 

52 

51 

49 

47 

48 

44 

42 

42 

49 

48 

60 

45 

44 

45 

48 

46.9 

LE  GRAND 

MAX 

66 

68 

73 

73 

71 

68 

70 

60 

64 

65 

64 

67 

65 

74 

73 

72 

70 

69 

68 

61 

59 

58 

51 

53 

67 

65 

63 

60 

55 

58 

59 

64.8 

MIN 

29 

33 

33 

32 

33 

30 

35 

31 

31 

35 

34 

35 

32 

31 

28 

29 

31 

30 

26 

25 

27 

39 

35 

35 

41 

40 

33 

30 

35 

28 

29 

32.1 

ef«r«ac«  nc 

tas  t 

ollovlnc  StillOD 

-  395  - 


DAILY  TEMPERATURES 


californiaB 
december  19581 


Station 

Day 

Ol  Month 

01 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

LEMON  COVE 

MAX 

66 
35 

67 

36 

75 
38 

71 
38 

68 
39 

66 
38 

65 
39 

60 

35 

61 
37 

62 
37 

64 
37 

66 
36 

69 
39 

71 
37 

73 
38 

67 

65 

63 

36 

67 

31 

64 

32 

55 
39 

58 

58 
38 

56 

33 

66 
40 

64 
40 

57 
45 

55 
40 

57 
36 

57 
33 

60 
33 

53.5 
37,1 

LINDSAY 

MAX 

67 
29 

68 
34 

75 
33 

73 
35 

75 
34 

68 
34 

67 

33 

61 

32 

63 
33 

65 

33 

65 
35 

68 
34 

70 
35 

72 
35 

75 
33 

68 
32 

69 
29 

68 
28 

67 
27 

65 
29 

55 
36 

58 
42 

60 
34 

55 
29 

67 
32 

65 
33 

60 
42 

58 
42 

59 
32 

60 
28 

61 
29 

55.4 
33.1 

LIVERMORE 

MAX 

70 
31 

70 
33 

76 
39 

74 

37 

77 
36 

75 
36 

72 
34 

65 

32 

68 
39 

71 
40 

72 
39 

79 
40 

73 
39 

75 
37 

68 
35 

72 

74 

76 
36 

70 
32 

61 
34 

60 
40 

59 
41 

65 
36 

67 
36 

65 
40 

64 
42 

65 
43 

63 
39 

64 
34 

63 
38 

55 
37 

69.0 
37.1 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

61 

37 

70 
45 

74 
53 

80 
58 

75 
57 

73 

50 

73 
45 

70 
43 

68 
48 

67 
43 

71 
47 

71 
52 

64 
45 

61 
45 

59 
39 

59 

65 

67 
41 

65 
43 

66 
47 

59 
43 

60 
3? 

57 

38 

54 

35 

59 
37 

57 
36 

62 
40 

52 
35 

49 
36 

54 
39 

59 
44 

63.9 
43.1 

LOO  I 

MAX 
M  I  N 

6A 
29 

70 
36 

70 
35 

72 

35 

67 
34 

57 
36 

64 
31 

62 
34 

63 
31 

68 

37 

70 
39 

68 
34 

65 
35 

69 
32 

68 
32 

70 

70 

66 
33 

60 
29 

57 
33 

52 
46 

56 
39 

50 
38 

50 
44 

63 
47 

59 
39 

63 
46 

57 
36 

54 
31 

50 
32 

57 
33 

62.6 
35.5 

LOWPOC   SEWAGE  PLANT 

MAX 
M  1 N 

71 

29 

82 
36 

90 
44 

77 
36 

69 
46 

65 
54 

69 
39 

67 

35 

69 
41 

80 
42 

84 
46 

80 
42 

75 
41 

73 
40 

72 
36 

70 

78 

70 
35 

61 

31 

64 

34 

61 
41 

64 

38 

63 
41 

66 

36 

67 

39 

65 
46 

64 

49 

65 
39 

69 

33 

69 

35 

73 
32 

70.7 
39.2 

LONG  BEACH 

MAX 
M  I N 

78 
45 

90 
47 

90 
57 

65 
51 

68 
54 

80 
47 

65 
51 

65 
51 

91 
50 

85 
59 

74 

53 

66 

53 

86 
53 

71 
53 

80 

76 

70 
46 

64 
44 

70 
45 

66 
45 

65 
51 

70 
50 

66 
45 

65 
45 

68 
52 

62 
49 

72 
48 

79 
45 

75 
46 

79 
46 

73.4 
49.4 

LONG  BEACH  CAA  AP 

MAX 
M  IN 

77 
A3 

88 

92 
52 

70 
52 

66 

51 

68 

51 

66 
42 

60 
50 

66 

50 

86 
46 

84 
56 

75 
49 

70 
54 

83 

50 

70 
53 

80 

74 

68 
39 

63 
43 

70 
42 

67 
42 

65 
48 

67 
47 

68 
42 

67 
44 

66 
49 

64 
45 

69 
49 

73 
45 

72 
43 

77 
43 

72.0 
47.1 

LOS    ANGELES   WB  AP 

MAX 
M  I  N 

78 
50 

85 
49 

94 

57 

75 
54 

69 
56 

70 
56 

64 

52 

63 
55 

68 

55 

87 
53 

84 
60 

81 
56 

77 
50 

85 
55 

79 
60 

83 

79 

68 
43 

62 
48 

70 
47 

66 
47 

65 
51 

68 
51 

66 
47 

68 
48 

66 
52 

62 
51 

70 
45 

73 
46 

70 
45 

75 
49 

73.2 
51.6 

LOS   ANGELES   WS  CITY 

MAX 
MIN 

77 
51 

85 
51 

89 
59 

75 
55 

66 
54 

67 
52 

66 
48 

63 
47 

66 
47 

86 
55 

85 
61 

79 
56 

76 
56 

83 
57 

77 
57 

82 

81 

73 
49 

65 
45 

72 
49 

67 
48 

64 

52 

66 

51 

66 
48 

65 
48 

65 
50 

61 
49 

66 
48 

71 
46 

70 
46 

75 
49 

72.5 
51.5 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

66 

32 

71 

37 

74 

33 

74 

35 

70 
36 

63 

39 

66 

32 

60 

33 

64 

35 

67 

37 

70 
37 

70 
37 

66 

33 

69 
34 

67 

35 

68 

68 

66 

30 

65 
28 

59 
33 

52 
42 

61 
45 

48 

37 

50 
43 

66 
43 

61 
41 

63 
49 

60 
36 

57 
32 

54 

31 

60 
30 

63.7 
35.9 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

70 
AO 

83 
45 

78 
45 

80 
45 

73 
46 

68 
45 

71 
41 

66 
43 

68 
38 

73 
44 

81 
40 

79 
48 

73 

78 
46 

75 
45 

72 
43 

76 
41 

78 
41 

62 
41 

67 
41 

58 
41 

63 
45 

62 
43 

57 
42 

63 
51 

57 
45 

67 
43 

64 
41 

65 
37 

71 
38 

71 
42 

70.0 
42.9 

MADERA 

MAX 
MIN 

75 
3A 

74 
34 

69 
37 

73 

37 

73 
37 

73 
38 

72 
35 

65 
35 

60 
36 

65 

33 

66 
38 

68 
39 

67 
36 

67 
36 

75 
34 

75 
33 

72 
35 

71 
33 

69 
30 

65 
28 

65 
29 

57 
43 

55 
39 

51 
42 

51 
42 

67 
34 

63 
37 

61 
36 

62 
37 

51 
32 

55 
33 

65.5 
35.5 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

62 
30 

69 
36 

69 
36 

72 
45 

65 
36 

58 
35 

63 
31 

61 

30 

60 
30 

66 
40 

70 
41 

69 
36 

68 
38 

66 
36 

68 
36 

68 
41 

70 
36 

64 

36 

58 
32 

56 

37 

51 
47 

58 
45 

50 
40 

50 
46 

60 
48 

58 
44 

60 
50 

58 

52 

62.0 
38.4 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
28 

52 
33 

65 

35 

65 

29 

55 
29 

55 
28 

55 
28 

48 

33 

44 

30 

47 

33 

57 
35 

59 
37 

52 
29 

58 
29 

58 
30 

57 
32 

56 
30 

57 
31 

57 
29 

52 
31 

48 

32 

37 
22 

44 

23 

41 

23 

38 
25 

40 

28 

37 
28 

37 
15 

49 

15 

45 
32 

50 
33 

50.4 
28.9 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

67 

67 
40 

71 
48 

73 
46 

75 
51 

68 
49 

64 

43 

62 
47 

62 
39 

64 

43 

67 
42 

66 
43 

66 
41 

75 
44 

70 
44 

76 

68 

65 
39 

65 
35 

64 
39 

57 
41 

55 
42 

58 

36 

55 
32 

66 

42 

62 
40 

63 
46 

61 
44 

58 
43 

60 
39 

59 
35 

64. S 
41.8 

MARTINEZ    FIRE  STA 

MAX 
MIN 

64 
36 

65 
42 

70 
38 

71 
41 

68 
38 

65 
44 

62 
38 

61 

39 

59 
40 

60 
42 

68 
42 

68 
39 

76 
39 

63 
39 

65 
41 

66 

68 

68 

37 

65 
35 

59 
39 

63 
49 

54 
43 

57 
39 

50 
44 

54 
42 

64 
45 

61 
48 

62 
43 

53 
36 

58 
38 

60 
40 

62. B 
40. S 

MARYSVI LLE 

MAX 
MIN 

68 
34 

65 
39 

71 

38 

72 
37 

72 
36 

70 

37 

69 

36 

67 
40 

58 
36 

62 

36 

69 
43 

72 
43 

75 
37 

68 
35 

72 
38 

71 

70 

72 
37 

69 
35 

59 
38 

54 
47 

52 
40 

54 
41 

53 
46 

52 
47 

58 
46 

56 
48 

61 
39 

68 
37 

60 
36 

59 
35 

64. S 
39.2 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

58 
27 

57 
30 

72 

35 

68 
28 

61 

22 

60 
27 

60 
30 

50 
35 

47 
33 

55 
34 

65 
35 

67 
32 

61 

25 

61 
23 

64 
29 

61 

59 

66 

28 

62 
30 

57 
30 

47 

30 

48 

23 

53 
25 

39 
33 

40 

33 

43 
34 

42 

33 

38 
29 

45 
27 

54 
30 

60 
30 

55.5 
29.6 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

76 
37 

79 
36 

78 
46 

88 
42 

76 
40 

76 
39 

76 
42 

76 

39 

73 
42 

76 
41 

77 
43 

82 

77 
43 

85 
42 

81 
38 

77 
33 

78 
31 

75 
33 

76 

35 

66 
36 

65 
34 

73 
36 

68 
41 

68 

37 

72 
36 

65 

36 

70 
41 

67 
47 

74 
43 

69 
44 

69 
42 

74.51 
39. 3I- 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

67 
30 

68 

35 

70 
32 

72 
35 

69 
35 

67 
31 

65 
33 

62 

33 

63 

32 

65 

37 

63 
36 

63 
36 

63 
33 

72 
32 

70 
32 

70 
30 

69 
34 

67 
31 

64 
28 

61 
28 

58 
39 

59 
45 

58 

32 

53 
41 

57 
43 

61 
41 

62 
49 

59 
34 

56 
34 

51 
33 

56 
34 

53.21 

34.  el. 

MIODLEWATER 

MAX 
MIN 

66 
38 

67 
37 

72 
41 

72 
42 

73 
42 

65 
39 

63 
38 

60 
38 

63 
36 

64 

38 

66 
39 

66 
41 

68 
40 

70 
41 

70 
42 

66 

36 

65 
35 

65 

35 

65 
35 

55 

33 

58 
43 

56 
43 

59 

35 

56 
34 

67 
39 

69 
36 

61 
47 

58 
39 

56 
36 

58 
34 

50 

32 

64.21 
38.3 

MILL   CREEK  2 

MAX 
MIN 

69 
46 

78 
53 

81 
60 

80 
58 

70 
49 

70 
52 

74 

56 

70 
56 

71 

50 

76 
57 

78 
59 

77 
58 

76 
57 

73 
53 

70 
50 

75 
5 1 

77 
60 

76 
60 

72 
50 

69 

50 

65 
50 

55 
45 

55 
38 

58 
43 

58 
40 

59 
41 

59 
37 

56 
38 

59 
39 

63 
39 

66 
44 

68.9: 
49.6 

MINERAL 

MAX 
MIN 

54 
25 

53 
32 

63 

32 

65 
27 

57 
24 

55 
27 

53 
25 

52 
28 

47 

28 

55 
30 

60 
32 

64 

29 

55 
26 

52 
25 

55 
28 

58 
28 

62 
30 

61 
30 

59 
29 

53 
33 

43 

32 

39 

25 

38 

28 

40 
28 

42 
28 

38 

32 

39 
30 

34 

25 

37 
24 

47 
28 

51 
29 

51.0 
28. 3| 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

64 
45 

74 

52 

76 
59 

75 
43 

69 
50 

66 
49 

68 
52 

65 
49 

66 
48 

71 
50 

73 
55 

70 
37 

64 
36 

63 
47 

63 
47 

65 
46 

71 
54 

71 
57 

68 
55 

61 

50 

61 
45 

60 
47 

52 
44 

55 
41 

56 
41 

51 
41 

59 
41 

54 
33 

50 
30 

56 
37 

62 
37 

53. S 

45.e|l 

MODESTO 

MAX 
MIN 

68 

30 

70 
38 

71 

35 

73 
37 

70 
37 

65 
37 

67 

33 

68 

37 

63 
35 

69 

38 

71 
40 

71 
38 

60 
36 

71 
35 

71 
34 

71 
35 

71 
37 

67 
34 

63 
33 

59 
32 

51 
43 

60 
42 

52 
41 

51 
43 

65 
46 

59 
40 

64 
41 

59 
37 

59 
34 

61 

33 

59 
32 

64. 5| 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

50 
24 

53 
26 

55 
27 

62 

29 

61 

28 

55 
27 

51 
26 

61 
26 

56 
27 

54 

27 

50 
28 

51 

29 

48 

25 

45 
22 

46 

22 

49 

23 

51 
26 

49 

25 

50 
24 

51 

25 

48 
31 

40 

28 

42 

25 

45 
24 

50 
31 

48 

27 

45 
31 

41 
18 

37 
17 

45 

23 

42 
24 

49.4' 
25.6 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

72 
46 

79 
47 

89 
44 

82 
53 

62 
45 

67 
47 

70 
44 

70 
47 

69 
44 

75 
45 

80 
49 

80 
52 

75 
46 

70 
46 

68 
48 

70 
44 

81 
48 

70 
50 

56 
43 

65 
40 

57 
42 

64 
42 

62 
46 

64 
43 

65 
48 

62 
45 

65 
47 

63 
44 

65 
40 

69 
42 

71 
44 

69.61 
45.5 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 
MIN 

66 
37 

66 
43 

80 
45 

75 
43 

72 
40 

71 
41 

69 
39 

68 
39 

58 
40 

66 
43 

73 
44 

77 
46 

78 
43 

69 
40 

73 
40 

71 
39 

73 
40 

73 
39 

70 
37 

59 
38 

57 
43 

56 
38 

64 

39 

59 
40 

53 
45 

56 
45 

59 
45 

58 
41 

60 
37 

63 
40 

68 
46 

66.5 
41.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

57 
35 

63 
39 

68 
45 

70 
46 

62 
46 

66 
37 

65 

36 

57 
36 

60 
37 

58 
42 

67 
42 

65 
45 

52 
40 

50 
35 

53 
33 

60 
34 

63 
41 

63 
43 

63 
41 

65 
39 

55 
32 

58 
28 

52 
30 

51 
30 

53 
29 

52 
29 

50 
30 

52 
30 

28 

47 

28 

49 

30 

57.7 
36.0 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 
MIN 

69 
51 

72 
51 

72 
55 

72 
62 

76 
54 

67 
48 

66 
49 

68 
50 

65 
45 

69 
43 

71 
48 

76 
47 

69 
49 

67 
52 

73 
52 

73 
54 

73 
55 

74 
56 

72 
54 

67 
47 

57 
46 

51 
43 

59 
43 

56 
43 

55 
42 

55 
43 

58 
42 

55 
39 

57 
40 

57 
43 

52 
48 

65.6 
48.2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

63 
48 

67 
52 

75 
63 

69 
59 

67 
53 

62 
48 

60 
47 

61 
44 

65 
50 

66 
53 

62 
50 

65 
54 

68 
55 

70 
55 

67 

55 

60 
48 

50 
39 

42 
32 

49 

35 

59 
44 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

55 
14 

64 

14 

48 
34 

55 
34 

62 
36 

65 
20 

54 
12 

49 
11 

48 
18 

61 
26 

55 
21 

53 
20 

46 

22 

51 
8 

43 
14 

49 
14 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

56 
37 

63 
37 

66 
39 

55 
28 

62 
27 

60 

30 

52 
34 

47 

33 

56 
33 

65 

35 

72 
39 

53 
30 

49 
26 

66 
25 

61 

36 

63 

68 
34 

65 
33 

58 

37 

49 
36 

47 
31 

50 
22 

40 

35 

39 

33 

42 

32 

41 

34 

39 
33 

46 

26 

48 

33 

50 

33 

37 
30 

53.7 
32.5 

MT  WILSON  FC  3386 

MAX 
MIN 

66 
45 

69 
52 

78 
56 

73 
57 

70 
53 

71 

52 

71 
53 

68 

52 

66 
48 

70 
50 

75 
53 

70 

55 

67 

50 

65 
47 

67 
49 

70 
52 

70 
52 

70 
51 

66 
49 

64 
45 

57 
44 

57 
35 

50 

32 

54 

37 

52 
36 

55 
39 

49 
37 

48 

30 

49 

34 

52 
34 

59 
40 

53.5 
45.8 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

76 

30 

77 
28 

85 
40 

83 
38 

74 
34 

71 

35 

73 
37 

65 
35 

74 
33 

75 
34 

77 
40 

77 
40 

73 
38 

74 
40 

74 
38 

78 
34 

75 
36 

71 
31 

63 
26 

62 
25 

60 
42 

60 
43 

55 
42 

61 

39 

65 
44 

65 
46 

64 
51 

62 
36 

63 
35 

65 

33 

69 
33 

59. 9I 
36.6 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MA.. 
MIN 

69 

35 

74 
41 

75 
40 

74 
40 

66 

38 

69 
42 

68 

38 

62 
40 

64 
38 

71 
41 

75 
42 

75 
44 

68 

35 

73 
34 

70 
40 

72 
37 

76 

39 

68 

38 

70 
41 

72 
37 

62 
50 

59 
39 

58 

38 

55 
40 

60 
49 

63 
44 

60 
45 

56 
40 

60 

35 

67 
39 

65 
37 

57.0 

39.9' 

NEEDLES   CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
42 

79 
44 

81 
53 

76 
45 

76 
46 

73 
44 

73 
45 

65 
44 

72 
46 

75 
50 

78 
48 

80 
48 

70 
55 

71 
53 

69 
43 

68 
39 

71 
39 

73 
42 

72 
42 

66 
41 

66 
39 

69 
46 

65 
38 

64 
40 

67 
38 

66 

39 

69 
39 

65 
43 

60 
45 

60 
42 

65 
49 

70. 2i 
44.1  1 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

57 
28 

59 
29 

60 
34 

66 
33 

62 
31 

60 
30 

59 
29 

56 

30 

56 

30 

57 

31 

62 

35 

64 

30 

64 

27 

62 

30 

63 

30 

65 
31 

62 
33 

63 
34 

62 
29 

57 
29 

55 
36 

48 

33 

50 
32 

50 
29 

50 
30 

50 
37 

51 

39 

47 
34 

48 
38 

52 
29 

63 
32 

57.4 
31.4  ij 

See  refarenc*  notes  following  Station  lodez. 
-  396  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALTFORNIA 
DECEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWARK 

MAX 

6e 

65 

72 

73 

72 

65 

60 

63 

68 

71 

73 

71 

71 

66 

68 

6B 

67 

68 

59 

54 

64 

61 

56 

51 

68 

61 

55 

59 

65 

MIN 

33 

40 

42 

40 

38 

36 

44 

44 

45 

47 

46 

45 

42 

40 

38 

38 

41 

48 

44 

40 

42 

45 

46 

48 

42 

36 

40 

41 

41, 

7 

NEWMAN 

MAX 

69 

72 

74 

75 

71 

66 

67 

65 

69 

71 

73 

65 

70 

72 

69 

68 

64 

65 

64 

64 

65 

65 

57 

56 

59 

58 

MIN 

31 

36 

35 

34 

35 

38 

29 

35 

36 

38 

37 

33 

31 

30 

29 

31 

32 

31 

30 

36 

37 

33 

28 

29 

33. 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

67 

70 

79 

69 

65 

66 

60 

69 

62 

74 

79 

73 

64 

74 

72 

67 

68 

65 

50 

65 

64 

66 

65 

64 

64 

64 

53 

63 

70 

73 

78 

57 

MIN 

42 

43 

54 

50 

56 

54 

52 

49 

47 

45 

50 

52 

48 

44 

49 

35 

44 

45 

40 

40 

49 

42 

51 

51 

50 

47 

47 

49 

50 

47 

2 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

72 

68 

74 

84 

78 

75 

75 

68 

62 

65 

71 

74 

69 

74 

74 

74 

72 

76 

77 

72 

69 

55 

55 

58 

59 

61 

63 

51 

56 

58 

52 

67 

MIN 

32 

34 

40 

38 

38 

36 

33 

32 

31 

35 

39 

36 

37 

38 

35 

35 

34 

32 

34 

43 

38 

30 

37 

34 

38 

29 

27 

31 

30 

34 

6 

NORTH  HOLLYWOOD 

MAX 

91 

86 

95 

78 

66 

74 

78 

67 

72 

90 

90 

82 

88 

88 

78 

85 

88 

82 

77 

72 

58 

78 

74 

66 

68 

69 

61 

72 

76 

76 

81 

77 

5 

MIN 

44 

46 

53 

50 

48 

40 

46 

45 

46 

48 

50 

62 

54 

44 

46 

44 

46 

64 

47 

42 

41 

44 

46 

48 

43 

41 

45 

46, 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

66 

65 

66 

70 

70 

67 

63 

64 

60 

61 

66 

67 

63 

63 

69 

70 

62 

67 

54 

60 

59 

63 

57 

55 

52 

53 

59 

61 

65 

50 

59 

62 

MIN 

31 

35 

35 

42 

36 

40 

35 

37 

30 

33 

43 

43 

41 

37 

35 

38 

36 

32 

35 

46 

42 

42 

44 

37 

41 

36 

32 

32 

31 

37, 

2 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

66 

72 

74 

71 

64 

62 

56 

59 

58 

71 

71 

74 

70 

65 

65 

65 

58 

63 

58 

57 

55 

53 

50 

56 

60 

59 

62 

57 

58 

65 

65 

MIN 

t*0 

45 

45 

45 

43 

45 

41 

41 

47 

44 

45 

45 

47 

43 

43 

42 

40 

45 

47 

44 

43 

46 

49 

47 

45 

42 

38 

44 

46 

43. 

9 

5CEAN SIDE  PENOLE TON 

72 

69 

78 

70 

63 

62 

61 

59 

62 

68 

84 

70 

66 

70 

82 

70 

71 

73 

55 

64 

62 

64 

65 

63 

62 

54 

61 

63 

73 

72 

72 

MIN 

1*1 

42 

43 

50 

55 

49 

45 

45 

45 

45 

48 

49 

48 

60 

53 

39 

34 

36 

40 

52 

44 

51 

43 

43 

43 

50 

44 

48 

42 

45 

6 

OJAI 

79 

88 

94 

80 

68 

72 

79 

68 

74 

87 

89 

88 

88 

84 

81 

80 

82 

82 

68 

75 

70 

66 

56 

68 

69 

57 

59 

70 

74 

74 

79 

MIN 

34 

37 

45 

42 

42 

39 

35 

35 

37 

42 

44 

45 

43 

45 

39 

38 

34 

34 

33 

36 

40 

41 

40 

35 

37 

35 

38 

35 

33 

33 

37 

38. 

2 

3RANGE  COVE 

MAX 

69 

68 

68 

76 

73 

73 

77 

77 

61 

63 

64 

65 

67 

69 

72 

73 

71 

68 

67 

55 

65 

56 

69 

68 

58 

66 

64 

59 

66 

69 

67 

65 

9 

MIN 

32 

33 

35 

36 

40 

36 

34 

35 

34 

37 

37 

36 

36 

36 

35 

30 

28 

29 

38 

43 

35 

31 

37 

34 

44 

37 

32 

30 

30 

34 

7 

ORIOC  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 

57 

65 

63 

56 

55 

60 

54 

55 

68 

63 

61 

59 

53 

56 

60 

55 

55 

67 

55 

55 

57 

63 

52 

52 

50 

53 

50 

50 

56 

56 

62 

56 

9 

MIN 

42 

52 

47 

43 

37 

39 

46 

50 

49 

53 

49 

46 

41 

40 

42 

41 

41 

46 

46 

37 

38 

42 

40 

45 

41 

39 

41 

41 

42 

43 

2 

3RINDA  BOWMAN 

65 

72 

73 

75 

66 

66 

6B 

65 

64 

70 

77 

74 

66 

65 

67 

70 

71 

68 

61 

57 

56 

61 

69 

61 

56 

65 

50 

68 

57 

57 

66 

64 

MIN 

30 

37 

37 

37 

34 

35 

31 

35 

33 

38 

39 

39 

36 

36 

35 

35 

31 

39 

48 

34 

35 

43 

44 

44 

44 

35 

31 

35 

33 

36. 

7 

3RLAN0 

66 

65 

76 

74 

72 

69 

68 

69 

53 

61 

70 

74 

74 

72 

72 

70 

71 

69 

70 

67 

56 

57 

62 

48 

49 

56 

53 

60 

68 

65 

71 

64 

7 

MIN 

33 

41 

37 

38 

34 

35 

32 

36 

37 

37 

38 

45 

37 

38 

39 

35 

35 

36 

45 

35 

41 

42 

46 

43 

41 

37 

41 

39 

40 

39. 

3 

3RL  EANS 

MAX 

51 

64 

59 

60 

63 

56 

54 

63 

59 

62 

61 

62 

53 

55 

63 

60 

56 

52 

50 

60 

57 

53 

46 

46 

48 

47 

48 

48 

56 

55 

56 

6  3. 

g 

MIN 

38 

48 

51 

48 

42 

39 

40 

42 

50 

52 

53 

48 

35 

36 

38 

40 

40 

40 

45 

41 

36 

39 

43 

44 

41 

40 

40 

41 

38 

42. 

2 

3R0VILLE   1  WSW 

70 

67 

71 

73 

72 

71 

68 

68 

69 

62 

68 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

70 

70 

62 

56 

54 

58 

56 

55 

67 

57 

59 

59 

51 

67 

56 . 

MIN 

36 

39 

39 

37 

35 

38 

35 

42 

36 

39 

43 

38 

39 

36 

37 

39 

36 

41 

47 

36 

40 

43 

44 

46 

48 

39 

34 

36 

36 

38. 

9 

3R0VI LLE  7  SE 

MAX 

65 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

58 

60 

65 

68 

75 

68 

70 

70 

70 

62 

58 

50 

55 

52 

60 

56 

56 

55 

55 

67 

58 

60 

62 

6  3 

5 

MIN 

35 

35 

38 

40 

37 

37 

35 

40 

34 

38 

40 

43 

38 

38 

40 

40 

35 

38 

43 

36 

37 

38 

42 

44 

45 

38 

33 

32 

38 

38 

1 

3XNARD 

96 

76 

74 

71 

81 

80 

84 

82 

65 

63 

65 

66 

67 

55 

55 

65 

66 

50 

66 

70 

73 

79 

7  1 

9 

MIN 

48 

46 

50 

49 

50 

63 

38 

40 

44 

45 

49 

47 

45 

45 

45 

48 

44 

45 

45 

47 

46. 

8 

66 

72 

77 

84 

81 

75 

73 

71 

72 

71 

74 

77 

70 

68 

63 

65 

67 

69 

63 

72 

55 

65 

51 

59 

67 

61 

59 

61 

67 

61 

65 

59 . 

1 

MIN 

29 

32 

39 

42 

54 

41 

36 

37 

44 

38 

40 

43 

38 

36 

31 

29 

31 

34 

34 

41 

35 

31 

39 

31 

44 

34 

27 

26 

31 

36, 

7 

'ALMDALE  CAA  AP 

63 

71 

76 

85 

82 

71 

72 

66 

69 

69 

71 

75 

68 

68 

63 

63 

54 

66 

60 

65 

58 

65 

59 

57 

65 

60 

60 

69 

57 

60 

64 

66 , 

2 

MIN 

24 

27 

35 

42 

51 

32 

32 

31 

39 

35 

36 

37 

34 

33 

25 

26 

28 

30 

30 

38 

32 

25 

36 

27 

42 

30 

24 

26 

29 

31, 

8 

'alm  springs 

80 

90 

93 

80 

82 

80 

80 

78 

78 

88 

87 

89 

84 

83 

81 

79 

77 

78 

77 

73 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

68 

70 

76 

78  , 

MIN 

41 

37 

37 

33 

44 

36 

37 

38 

36 

31 

41 

41 

41 

53 

AtTn    TTTV  UAII 
'AUU    AL 1 U    ^ 1 1 T  HALL 

62 

64 

74 

74 

73 

59 

62 

60 

59 

61 

67 

72 

74 

66 

70 

64 

67 

74 

67 

67 

58 

53 

50 

59 

54 

60 

64 

60 

53 

62 

60 

63 

MIN 

34 

43 

40 

40 

39 

47 

37 

38 

41 

41 

41 

44 

38 

38 

38 

36 

35 

39 

53 

44 

39 

41 

45 

42 

48 

39 

37 

37 

40 

40, 

4 

'ALOMAR  MTN  OBSY 

69 

73 

80 

80 

69 

70 

75 

71 

66 

71 

78 

78 

77 

69 

65 

74 

74 

74 

71 

70 

61 

50 

55 

56 

53 

56 

55 

51 

54 

45 

62 

66 

2 

MIN 

38 

47 

55 

55 

51 

52 

52 

51 

47 

46 

51 

46 

41 

43 

42 

49 

48 

43 

41 

36 

33 

33 

37 

35 

39 

33 

43 

35 

42 

43, 

8 

'ANOCHE  JUNCTION 

68 

70 

71 

72 

72 

66 

66 

61 

62 

66 

64 

58 

66 

69 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

67 

63 

48 

64 

66 

67 

56 

51 

60 

50 

65 

MIN 

39 

37 

38 

41 

42 

42 

39 

37 

41 

40 

40 

42 

40 

40 

41 

37 

36 

37 

37 

36 

33 

33 

35 

36 

36 

37 

34 

30 

28 

37, 

5 

f'AK  AW  1  at 

68 

68 

77 

76 

72 

70 

69 

68 

55 

60 

71 

75 

78 

74 

73 

69 

73 

70 

71 

61 

57 

50 

60 

51 

50 

57 

50 

51 

56 

66 

70 

55 

MIN 

43 

49 

46 

49 

45 

43 

41 

45 

40 

45 

45 

48 

47 

50 

50 

48 

48 

45 

44 

46 

43 

39 

40 

38 

38 

44 

39 

42 

39 

46 

46 

44, 

2 

'ARKER  RESERVOIR 

70 

72 

78 

83 

80 

81 

77 

74 

71 

73 

76 

79 

80 

72 

71 

70 

68 

59 

73 

74 

70 

69 

74 

59 

67 

69 

66 

70 

71 

63 

61 

72, 

3 

MIN 

46 

48 

51 

53 

53 

60 

48 

47 

49 

52 

51 

51 

53 

48 

45 

43 

45 

45 

42 

43 

46 

42 

44 

42 

44 

43 

45 

46 

45 

46. 

7 

'ASADENA 

78 

89 

93 

82 

68 

70 

76 

68 

68 

89 

88 

82 

85 

82 

80 

84 

85 

79 

70 

74 

69 

64 

56 

57 

64 

55 

62 

69 

71 

72 

78 

76. 

MIN 

44 

46 

54 

51 

52 

49 

42 

43 

44 

61 

54 

53 

50 

50 

45 

45 

45 

42 

46 

43 

46 

46 

42 

42 

43 

45 

42 

42 

42 

47 

46. 

1 

>ASO  ROBLES 

MAX 

73 

77 

86 

87 

78 

71 

71 

70 

69 

75 

77 

74 

75 

81 

77 

78 

74 

74 

64 

62 

60 

60 

59 

68 

68 

63 

64 

62 

52 

68 

70 

70. 

9 

MIN 

20 

31 

29 

30 

29 

38 

24 

27 

26 

34 

30 

36 

29 

30 

27 

18 

18 

21 

34 

36 

40 

33 

42 

47 

61 

32 

31 

26 

26 

30. 

3 

*ASO  ROBLES   CAA  AP 

70 

75 

81 

83 

70 

70 

70 

62 

66 

74 

76 

72 

70 

80 

73 

77 

72 

70 

64 

62 

56 

58 

57 

61 

66 

53 

62 

59 

59 

54 

66 

68. 

0 

MIN 

25 

33 

34 

34 

33 

39 

30 

31 

31 

36 

36 

38 

33 

36 

32 

24 

22 

23 

41 

42 

37 

34 

44 

50 

39 

33 

31 

28 

27 

33. 

4 

*ETALUMA  FIRE  STA  2 

68 

74 

72 

75 

69 

67 

70 

64 

66 

72 

80 

78 

69 

70 

70 

69 

72 

68 

60 

57 

56 

64 

55 

53 

50 

59 

62 

61 

53 

62 

63 

66. 

1 

MIN 

24 

39 

39 

37 

34 

43 

33 

37 

40 

39 

39 

39 

31 

34 

35 

36 

33 

44 

52 

41 

37 

44 

48 

45 

44 

48 

35 

36 

34 

38. 

'Innacles  NM 

78 

80 

90 

87 

72 

75 

78 

68 

75 

82 

83 

78 

77 

80 

74 

82 

80 

78 

70 

69 

59 

64 

57 

63 

70 

62 

63 

61 

66 

59 

72 

73. 

0 

MIN 

30 

37 

39 

40 

36 

35 

32 

35 

34 

38 

42 

48 

35 

37 

38 

33 

30 

28 

40 

37 

35 

31 

42 

40 

44 

31 

29 

29 

30 

35. 

8 

3  I  c  un    ac  A  ru 
r i 5 nu  DtAcn 

81 

92 

87 

69 

63 

67 

66 

64 

78 

81 

88 

85 

75 

68 

66 

70 

69 

65 

69 

60 

59 

63 

60 

61 

62 

53 

65 

65 

69 

64 

70 

59. 

5 

MIN 

39 

58 

54 

51 

54 

50 

43 

46 

44 

57 

53 

62 

62 

50 

45 

46 

36 

36 

38 

45 

50 

41 

41 

41 

53 

49 

47 

47 

42 

47. 

1 

61 

65 

63 

71 

76 

64 

66 

60 

61 

62 

62 

65 

62 

66 

65 

68 

67 

65 

54 

60 

58 

51 

65 

54 

54 

53 

56 

51 

51 

51 

54 

60. 

6 

MIN 

30 

32 

36 

38 

33 

33 

30 

34 

32 

36 

36 

34 

32 

34 

35 

35 

29 

29 

43 

43 

36 

30 

31 

37 

37 

32 

28 

29 

30 

33. 

7 

'LACERVILLE  IPG 

67 

67 

71 

79 

71 

70 

69 

66 

62 

62 

67 

74 

72 

70 

71 

73 

72 

71 

71 

67 

68 

51 

56 

55 

55 

50 

54 

49 

52 

55 

60 

64, 

1 

MIN 

46 

51 

53 

54 

49 

44 

48 

48 

45 

46 

48 

51 

48 

52 

48 

52 

53 

52 

46 

45 

45 

43 

42 

38 

40 

39 

36 

38 

40 

40 

42 

45. 

9 

*OINT  ARENA 

MAX 

61 

66 

65 

69 

62 

57 

60 

63 

56 

62 

68 

65 

63 

64 

69 

61 

55 

65 

65 

59 

58 

50 

68 

57 

57 

69 

56 

59 

68 

61 

61 

61. 

2 

MIN 

48 

46 

48 

44 

41 

41 

42 

43 

45 

47 

47 

45 

42 

46 

46 

41 

42 

48 

60 

39 

42 

50 

43 

46 

44 

40 

38 

38 

43 

43. 

8 

'OINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

67 

74 

73 

68 

61 

60 

62 

63 

63 

68 

72 

71 

65 

62 

66 

64 

58 

64 

66 

50 

50 

62 

66 

60 

63 

53 

61 

50 

65 

53 

70 

54. 

5 

MIN 

50 

55 

55 

56 

54 

66 

54 

51 

55 

55 

57 

60 

55 

52 

51 

60 

47 

47 

64 

55 

61 

52 

52 

52 

56 

63 

49 

50 

54 

53. 

1 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 

72 

72 

66 

64 

61 

61 

61 

60 

66 

66 

66 

65 

52 

61 

61 

64 

57 

56 

60 

61 

63 

59 

66 

63 

60 

60 

60 

60 

64 

65 

52, 

6 

MIN 

46 

55 

56 

53 

64 

50 

50 

51 

51 

53 

66 

54 

50 

50 

52 

50 

45 

46 

51 

45 

50 

47 

50 

50 

54 

49 

48 

60 

50 

50. 

5 

POMONA 

MAX 

79 

88 

92 

80 

67 

66 

77 

66 

69 

86 

88 

84 

85 

81 

80 

82 

83 

80 

71 

72 

68 

64 

57 

65 

66 

66 

58 

67 

72 

72 

78 

74. 

8 

MIN 

33 

36 

47 

40 

47 

42 

34 

35 

37 

40 

44 

43 

42 

42 

40 

36 

36 

34 

33 

35 

33 

40 

40 

33 

34 

40 

39 

40 

33 

33 

38 

38, 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

64 

65 

70 

71 

71 

65 

60 

65 

62 

62 

68 

73 

76 

64 

65 

70 

70 

65 

60 

62 

58 

54 

61 

58 

53 

55 

63 

63 

57 

58 

59 

63. 

5 

MIN 

30 

31 

33 

33 

34 

34 

30 

34 

35 

36 

35 

37 

39 

39 

36 

36 

32 

35 

3  1 

33 

3  5 

35. 

0 

PORTERVILLE 

MAX 

71 

68 

68 

75 

70 

76 

68 

67 

62 

64 

65 

67 

68 

70 

72 

75 

69 

70 

59 

68 

55 

57 

59 

61 

62 

69 

54 

59 

60 

59 

61 

66. 

MIN 

34 

35 

36 

38 

37 

37 

36 

35 

35 

37 

38 

39 

39 

38 

37 

36 

33 

32 

31 

33 

35 

42 

36 

30 

31 

36 

38 

43 

33 

30 

31 

35. 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONT INUED 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PORT0L4 

MAX 

62 

68 

70 

66 

62 

61 

62 

56 

57 

66 

64 

58 

53 

51 

54 

65 

63 

67 

60 

53 

49 

41 

46 

49 

46 

47 

43 

39 

41 

48 

50 

55.4 

MIN 

12 

22 

22 

20 

23 

22 

17 

26 

23 

23 

26 

23 

21 

15 

17 

20 

1  8 

21 

1  6 

22 

29 

33 

28 

1  5 

34 

^' 

3 1 

^' 

1  3 

1 7 

2 1  •  9 

POSEY    3  E 

MAX 

63 

76 

75 

73 

70 

66 

68 

64 

59 

69 

71 

69 

70 

64 

66 

69 

70 

69 

64 

64 

57 

51 

49 

54 

49 

53 

48 

45 

50 

55 

60 

62.3 

MIN 

31 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

37 

40 

39 

39 

43 

36 

35 

37 

38 

34 

3  3 

34 

35 

24 

25 

28 

26 

30 

29 

26 

28 

3  0 

33»5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

65 

77 

73 

71 

68 

69 

63 

72 

76 

71 

63 

77 

70 

70 

74 

74 

66 

59 

59 

56 

51 

54 

50 

52 

55 

66 

65.6 

MIN 

^|> 

34 

34 

32 

32 

33 

39 

35 

35 

43 

39 

29 

31 

34 

35 

45 

35 

35 

42 

39 

35.7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

67 

68 

83 

83 

76 

75 

70 

68 

63 

69 

71 

66 

67 

73 

75 

75 

72 

62 

72 

55 

55 

58 

55 

60 

63 

59 

55 

59 

55 

55 

54 

67.4 

MIN 

19 

31 

33 

29 

28 

26 

25 

25 

25 

30 

31 

33 

25 

28 

26 

27 

22 

21 

1  9 

3  5 

40 

35 

2  7 

35 

35 

3  3 

28 

24 

23 

2  3 

28.0 

OUINCY  RS 

MAX 

53 

58 

59 

57 

59 

60 

61 

53 

58 

59 

61 

54 

56 

54 

50 

56 

49 

54 

41 

42 

41 

47 

49 

45 

52 

49 

44 

47 

47 

51 

55 

52.4 

MIN 

20 

21 

21 

23 

18 

18 

22 

24 

32 

25 

31 

31 

23 

17 

19 

2  3 

23 

28 

30 

25 

34 

36 

32 

27 

29 

31 

33 

33 

27 

27 

26 

26.1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

79 

87 

92 

82 

72 

75 

84 

78 

78 

84 

90 

85 

84 

79 

79 

66 

88 

83 

60 

76 

76 

65 

67 

70 

56 

69 

57 

66 

65 

64 

71 

77.1 

MIN 

AO 

39 

56 

38 

30 

31 

34 

32 

39 

41 

52 

42 

43 

46 

53 

47 

42 

33 

29 

34 

29 

39 

33 

26 

29 

30 

40 

45 

41 

34 

33 

38.1 

RANDSeURG 

MAX 

61 

71 

74 

77 

70 

66 

65 

63 

67 

67 

70 

68 

64 

63 

60 

61 

64 

67 

63 

65 

58 

59 

55 

53 

57 

56 

57 

54 

51 

56 

60 

62.6 

MIN 

38 

45 

51 

51 

49 

44 

43 

42 

45 

43 

49 

50 

47 

46 

40 

39 

41 

44 

44 

43 

42 

42 

35 

36 

40 

35 

37 

41 

42.3 

REO  BLUFF  WB  AP 

MAX 

64 

8! 

74 

71 

69 

57 

65 

54 

65 

72 

77 

74 

70 

72 

70 

73 

72 

72 

59 

56 

56 

64 

49 

49 

52 

54 

58 

57 

56 

71 

71 

55.3 

MIN 

36 

50 

41 

43 

36 

40 

37 

42 

40 

40 

46 

55 

44 

38 

42 

39 

37 

39 

39 

46 

40 

35 

40 

42 

47 

47 

45 

38 

40 

44 

39 

41.5 

REDDING  FIRE    STA  2 

MAX 

63 

82 

74 

70 

67 

67 

63 

60 

63 

70 

75 

75 

73 

71 

67 

73 

70 

71 

62 

57 

60 

62 

54 

50 

51 

54 

55 

53 

67 

72 

74 

65.3 

MIN 

40 

52 

47 

50 

39 

43 

40 

45 

43 

45 

48 

53 

48 

45 

48 

45 

45 

39 

40 

46 

44 

42 

44 

44 

44 

47 

40 

37 

43 

52 

52 

44.8 

REDLANOS 

MAX 

78 

87 

90 

80 

66 

65 

81 

73 

75 

84 

87 

84 

81 

78 

76 

81 

84 

84 

74 

71 

69 

62 

53 

66 

52 

65 

55 

57 

69 

59 

73 

74.2 

M  I  N 

39 

42 

48 

46 

38 

38 

42 

43 

42 

48 

49 

49 

48 

46 

39 

38 

42 

44 

40 

41 

40 

45 

36 

43 

40 

46 

42.1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

63 

75 

72 

74 

64 

62 

60 

60 

60 

68 

72 

76 

68 

71 

67 

63 

73 

57 

57 

59 

55 

57 

60 

55 

50 

62 

65 

58 

63 

59 

70 

64.7 

M  I N 

36 

45 

42 

42 

40 

46 

39 

39 

40 

42 

43 

45 

43 

41 

40 

40 

40 

38 

36 

50 

44 

40 

42 

^' 

43 

49 

40 

38 

38 

42 

41.7 

RICHMOND 

MAX 

68 

66 

74 

73 

75 

62 

68 

66 

62 

61 

69 

75 

75 

66 

67 

70 

67 

72 

70 

60 

60 

57 

58 

52 

60 

52 

52 

62 

55 

63 

64 

65.2 

MIN 

42 

47 

49 

48 

45 

49 

42 

44 

47 

46 

4( 

49 

51 

56 

48 

45 

45 

47 

43 

47 

52 

43 

43 

45 

44 

50 

50 

44 

40 

42 

46 

46.4 

RICHMOND   FIELD  STA 

MAX 

68 

68 

73 

74 

77 

77 

62 

61 

59 

59 

71 

71 

72 

67 

69 

64 

66 

65 

57 

55 

54 

56 

58 

60 

61 

54 

60 

65 

64,4 

M  I  N 

42 

46 

50 

47 

45 

45 

42 

43 

48 

48 

47 

47 

46 

49 

46 

44 

42 

45 

53 

44 

43 

46 

49 

49 

49 

45 

41 

41 

45 

45.7 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

MAX 

80 

87 

94 

79 

68 

64 

78 

71 

72 

87 

90 

85 

84 

80 

61 

65 

67 

60 

72 

71 

70 

65 

57 

65 

55 

57 

60 

69 

67 

69 

75 

75.3 

MIN 

32 

37 

52 

41 

44 

40 

34 

35 

38 

39 

44 

43 

45 

43 

44 

34 

35 

34 

32 

36 

32 

42 

40 

34 

36 

43 

41 

45 

51 

41 

53 

40.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

76 

81 

85 

93 

80 

66 

65 

80 

72 

73 

85 

90 

87 

82 

79 

76 

84 

87 

62 

73 

73 

72 

55 

57 

55 

65 

57 

59 

67 

64 

70 

75.3 

MIN 

3B 

43 

59 

45 

42 

39 

40 

41 

40 

46 

50 

48 

52 

49 

45 

42 

43 

43 

37 

40 

37 

44 

41 

35 

35 

40 

42 

44 

4E 

41 

52 

43.3 

ROCKLIN 

MAX 

67 

63 

71 

70 

72 

69 

65 

65 

62 

63 

66 

68 

74 

65 

70 

70 

59 

71 

66 

60 

55 

52 

53 

58 

52 

58 

80 

60 

56 

56 

59 

63.5 

MIN 

34 

38 

39 

3  7 

35 

36 

32 

32 

34 

34 

38 

37 

34 

3  3 

33 

35 

36 

35 

34 

3 1 

34 

38 

38 

39 

38 

41 

40 

40 

31 

31 

35.5 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

63 

65 

70 

67 

65 

60 

62 

59 

63 

66 

67 

69 

65 

68 

66 

66 

55 

64 

50 

54 

53 

57 

52 

50 

55 

57 

62 

55 

54 

55 

55 

61.1 

MIN 

37 

40 

41 

40 

41 

35 

34 

39 

37 

40 

43 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

36 

34 

46 

39 

40 

45 

47 

42 

45 

41 

35 

36 

34 

39.5 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

MAX 

63 

69 

71 

71 

67 

64 

65 

61 

63 

68 

71 

71 

65 

69 

72 

70 

69 

68 

52 

54 

52 

59 

52 

50 

57 

57 

60 

57 

57 

59 

59 

63.0 

MIN 

39 

43 

43 

42 

43 

39 

36 

42 

40 

43 

46 

43 

42 

42 

42 

42 

43 

44 

39 

39 

48 

42 

42 

45 

48 

45 

47 

43 

3f 

40 

37 

42.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

72 

77 

60 

77 

67 

67 

71 

62 

68 

77 

78 

82 

73 

77 

74 

74 

76 

75 

50 

57 

57 

59 

57 

52 

60 

56 

58 

60 

61 

66 

65 

67.6 

MIN 

39 

38 

38 

40 

34 

38 

41 

44 

3' 

3' 

35 

33 

35 

33 

38 

50 

48 

43 

44 

41 

3t 

37. « 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

65 

70 

69 

71 

65 

62 

64 

64 

61 

66 

72 

73 

67 

64 

64 

64 

68 

64 

58 

56 

55 

58 

57 

51 

53 

55 

59 

55 

54 

59 

62 

62.1 

MIN 

29 

32 

3  7 

33 

4 1 

32 

3  3 

32 

36 

38 

44 

47 

34 

35 

34 

35 

32 

30 

37 

47 

45 

34 

41 

47 

41 

46 

3 ; 

34 

3( 

39 

36.9 

SALINAS   2  E 

MAX 

73 

81 

92 

84 

64 

68 

72 

66 

70 

80 

81 

82 

79 

76 

71 

70 

61 

75 

56 

50 

57 

65 

60 

64 

66 

64 

55 

51 

55 

71 

73 

70.7 

MIN 

38 

38 

50 

47 

47 

51 

40 

40 

35 

45 

46 

45 

45 

44 

39 

38 

46 

35 

39 

47 

36 

42 

41 

40 

44 

49 

37 

34 

40 

39 

42.0 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

64 

80 

78 

76 

73 

68 

67 

65 

66 

71 

76 

76 

74 

67 

66 

70 

72 

69 

55 

62 

58 

50 

52 

54 

54 

54 

48 

50 

62 

62 

70 

65.1 

MIN 

40 

50 

58 

52 

50 

43 

44 

44 

41 

44 

46 

47 

52 

47 

48 

50 

53 

51 

46 

42 

43 

40 

36 

34 

40 

36 

35 

32 

34 

36 

46 

44.0 

SALYER  RS 

MAX 

58 

52 

59 

59 

60 

55 

54 

58 

62 

56 

52 

56 

56 

54 

52 

56 

51 

50 

52 

54 

50 

46 

48 

54 

51 

54.2 

MIN 

42 

42 

50 

40 

38 

38 

42 

31 

36 

35 

35 

36 

38 

39 

4 1 

35 

36 

42 

4; 

41 

3( 

4( 

3^ 

42 

39.1 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

72 

85 

88 

85 

70 

72 

78 

71 

72 

82 

83 

81 

80 

79 

75 

80 

83 

82 

77 

70 

71 

56 

60 

64 

60 

62 

61 

63 

67 

62 

72 

73.3 

MIN 

47 

54 

59 

5  3 

45 

50 

53 

55 

49 

56 

63 

57 

59 

54 

53 

56 

59 

60 

43 

47 

49 

41 

41 

45 

39 

38 

39 

40 

41 

42 

42 

49.6 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

79 

87 

92 

80 

67 

68 

81 

74 

77 

85 

88 

88 

82 

80 

77 

83 

84 

83 

77 

73 

71 

64 

64 

55 

54 

67 

59 

67 

54 

70 

74 

75.3 

MIN 

40 

48 

42 

40 

35 

37 

38 

39 

43 

46 

45 

43 

43 

35 

35 

37 

39 

35 

39 

35 

42 

47 

34 

33 

34 

41 

39 

55 

40 

53 

40.2 

SANDBERG  WB 

MAX 

54 

61 

70 

71 

68 

68 

67 

66 

61 

62 

65 

65 

59 

56 

53 

56 

60 

61 

64 

63 

55 

51 

51 

49 

51 

55 

50 

44 

45 

47 

52 

58.1 

MIN 

43 

48 

52 

58 

52 

50 

50 

47 

46 

52 

54 

54 

49 

46 

45 

45 

46 

53 

52 

49 

4  7 

38 

35 

36 

39 

38 

38 

36 

34 

36 

39 

45.5 

SAN   DIEGO  WB  AP 

MAX 

73 

79 

^5 

68 

67 

67 

68 

64 

66 

81 

84 

76 

69 

81 

61 

81 

76 

73 

71 

71 

56 

66 

68 

57 

67 

57 

67 

66 

75 

75 

eo 

72^ 

MIN 

50 

56 

56 

5  3 

49 

52 

53 

57 

56 

55 

53 

55 

44 

46 

49 

48 

55 

55 

48 

49 

49 

51 

52 

4" 

52 

46 

51^B 

SAN  FERNANDO 

MAX 

78 

88 

90 

79 

68 

69 

83 

71 

74 

85 

90 

83 

83 

81 

73 

78 

80 

83 

71 

75 

70 

63 

65 

65 

66 

65 

61 

67 

65 

71 

75 

7*M 

MIN 

56 

51 

45 

49 

39 

38 

40 

40 

47 

65 

53 

53 

60 

58 

56 

50 

40 

41 

41 

41 

42 

42 

37 

38 

39 

43 

51 

50 

50 

47.1; 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

70 

71 

68 

69 

69 

62 

58 

73 

69 

58 

57 

57 

52 

55 

54 

61 

60 

61 

56 

51 

65 

71 

63.2 

MIN 

48 

48 

49 

47 

46 

45 

46 

48 

49 

52 

45 

45 

48 

47 

46 

51 

44 

43 

45 

45 

46.7 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

66 

75 

73 

75 

64 

63 

59 

60 

60 

70 

74 

75 

69 

69 

67 

68 

57 

65 

59 

58 

56 

55 

59 

56 

60 

63 

63 

59 

61 

65 

67 

64.6 

MIN 

42 

48 

46 

45 

46 

42 

44 

46 

47 

48 

48 

46 

44 

45 

45 

46 

43 

49 

48 

46 

44 

46 

49 

47 

48 

44 

42 

46 

45 

45.7 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

62 

71 

73 

71 

61 

63 

65 

60 

62 

68 

73 

76 

69 

68 

64 

66 

68 

66 

60 

57 

56 

59 

58 

55 

59 

60 

61 

56 

60 

63 

67 

63.0 

MIN 

50 

54 

5 1 

52 

47 

49 

50 

53 

54 

54 

56 

54 

51 

50 

52 

53 

52 

51 

51 

47 

49 

50 

51 

49 

52 

49 

48 

50 

51 

51.2 

SAN   GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

82 

91 

96 

85 

69 

70 

74 

69 

69 

92 

91 

82 

84 

85 

85 

66 

87 

78 

77 

75 

69 

57 

69 

57 

57 

68 

62 

70 

74 

74 

60 

77.2 

50 

40 

40 

45 

46 

49 

48 

46 

49 

46 

38 

37 

40 

39 

46 

43 

39 

39 

43 

43 

43 

39 

39 

42 

43.1 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

71 

76 

88 

79 

64 

67 

72 

61 

70 

73 

78 

76 

72 

69 

63 

66 

73 

73 

58 

59 

55 

54 

50 

55 

60 

57 

62 

60 

62 

68 

59 

67.1 

40 

42 

36 

41 

39 

41 

38 

45 

45 

47 

46 

43 

39 

40 

35 

44 

52 

40 

40 

41 

43 

40 

48 

41 

39 

44 

43 

41.8 

SAN  JACINTO 

MAX 

77 

88 

90 

82 

69 

76 

82 

76 

76 

85 

84 

84 

63 

80 

79 

82 

84 

62 

75 

74 

71 

52 

51 

57 

53 

65 

59 

64 

68 

70 

76 

75.3 

30 

42 

" 

30 

31 

32 

35 

35 

34 

38 

40 

36 

38 

30 

28 

33 

33 

30 

34 

30 

41 

32 

26 

29 

26 

35 

40 

29 

42 

39 

33.0 

SAN  JOSE 

MAX 

66 

75 

75 

75 

66 

64 

66 

64 

62 

69 

74 

79 

70 

73 

68 

68 

72 

69 

60 

62 

56 

57 

62 

59 

64 

61 

65 

58 

52 

66 

70 

66.4 

41 

46 

45 

46 

50 

44 

45 

44 

43 

41 

43 

51 

47 

45 

44 

55 

46 

51 

44 

40 

42 

42 

49.0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

76 

79 

84 

92 

82 

66 

69 

77 

70 

73 

80 

83 

77 

80 

60 

73 

81 

81 

75 

60 

64 

53 

56 

51 

66 

69 

65 

65 

64 

66 

72 

72.9 

^' 

47 

46 

46 

47 

56 

62 

63 

53 

48 

43 

43 

43 

40 

37 

36 

35 

47 

47 

42 

42 

48 

48 

46 

47 

41 

42 

46.0 

SAN  MARCOS  RANCH 

MAX 

77 

79 

90 

91 

82 

70 

69 

77 

72 

73 

83 

88 

83 

81 

80 

78 

78 

80 

82 

67 

68 

62 

63 

62 

65 

69 

63 

63 

70 

69 

74.5 

MIN 

36 

39 

42 

42 

37 

39 

29 

31 

37 

37 

43 

43 

42 

47 

43 

41 

36 

32 

30 

30 

39 

39 

35 

36 

4( 

42 

4( 

2( 

36 

38.0 

SAN  MATEO 

MAX 

65 

75 

73 

77 

72 

64 

61 

60 

60 

68 

73 

75 

75 

70 

70 

67 

59 

68 

63 

56 

58 

60 

59 

59 

60 

64 

55 

62 

6; 

57 

69 

66.0 

MIN 

42 

42 

42 

43 

44 

42 

41 

44 

45 

44 

47 

45 

45 

42 

42 

41 

40 

41 

42 

49 

42 

40 

41 

47 

42 

40 

41 

38 

40 

42 

42.6 

SAN  PEDRO 

MAX 

67 

82 

85 

78 

63 

63 

65 

60 

67 

84 

82 

76 

65 

79 

79 

75 

70 

65 

51 

63 

61 

63 

63 

61 

62 

64 

61 

63 

67 

57 

72 

6i.a 

MIN 

50 

53 

63 

55 

56 

56 

53 

52 

54 

56 

66 

55 

56 

56 

61 

61 

55 

50 

46 

47 

48 

52 

53 

49 

»9 

51 

52 

48 

52 

52 

53 

53.6 

«f«renc«  o 

atea  1 

ollovlag  station 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4> 

> 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

66 
42 

74 
46 

75 
50 

75 
47 

67 
43 

65 
43 

69 
41 

65 

45 

64 

43 

70 
48 

73 
47 

75 
49 

66 
46 

70 
45 

70 
46 

71 
43 

73 
46 

69 
48 

64 

42 

58 
46 

57 

51 

57 

39 

57 
44 

57 
46 

59 
46 

56 
47 

62 
46 

59 
43 

60 
40 

64 
44 

64 
43 

65.6 
45.1 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

77 
39 

90 
41 

95 
52 

75 
47 

73 
52 

69 

52 

66 
49 

59 
49 

66 

50 

69 
44 

88 
49 

80 
49 

73 
46 

63 
43 

74 
46 

77 
39 

70 
36 

70 
33 

63 
40 

72 
41 

68 

38 

66 

39 

67 

45 

65 
41 

67 
44 

66 
46 

66 
47 

67 
49 

72 

52 

75 
47 

60 
45 

7  3.3 
46.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

73 
39 

89 
43 

92 
50 

76 
48 

66 

55 

67 
47 

68 

63 
45 

70 
45 

84 
45 

84 

50 

79 
49 

70 
47 

82 
47 

79 
45 

81 
46 

79 

42 

72 
41 

65 
44 

67 
43 

66 
47 

67 
47 

66 
45 

68 
42 

66 

66 
45 

60 
46 

71 
41 

71 
41 

71 
40 

76 
42 

72.7 
46.0 

SANTA   BARBARA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
37 

71 

35 

89 
44 

74 
45 

65 

53 

65 
45 

65 

41 

65 

42 

69 

42 

61 
42 

78 
45 

75 
45 

68 
44 

78 
43 

79 
42 

74 
40 

75 
35 

67 

35 

62 
45 

65 

39 

65 
45 

65 
48 

64 
44 

66 
40 

68 
44 

66 

61 
44 

73 
45 

70 
38 

68 
36 

72 
38 

70.5 
42.  1 

SANTA   CLARA  UNWERSITV 

MAX 
MIN 

66 
37 

77 
43 

75 
42 

74 
43 

65 
41 

64 

47 

64 

40 

63 
40 

61 
40 

69 
40 

72 
44 

76 
44 

69 
46 

72 
43 

68 
45 

68 
47 

70 
43 

68 
45 

56 
41 

61 
42 

55 
41 

66 
43 

61 

35 

58 
33 

64 

33 

61 

35 

60 
35 

60 
36 

63 
40 

66 
41 

68 
40 

65.6 
40.8 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

71 
35 

77 
43 

87 
45 

75 
45 

70 
47 

64 

49 

66 
46 

64 
40 

66 
37 

75 

76 
46 

74 
49 

74 
41 

66 
43 

74 
40 

67 
39 

79 

73 
43 

61 

35 

57 
40 

58 
50 

64 
41 

59 
51 

61 
39 

69 
47 

70 
43 

64 
50 

63 
46 

62 
37 

68 
37 

66 
39 

68.5 
42.9 

SANTA  MARIA 

MAX 
MIN 

75 
30 

75 
48 

88 
49 

92 
42 

76 
49 

67 
49 

79 
49 

79 
39 

66 
39 

72 
39 

86 
46 

69 

56 

87 
56 

75 
45 

74 

43 

74 
42 

74 
42 

62 
42 

72 
30 

62 
33 

64 

35 

62 

33 

66 
41 

61 

36 

66 
41 

67 
45 

66 
46 

64 
41 

65 
37 

70 
38 

70 
36 

73.2 
41.9 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
32 

88 
39 

90 
48 

77 
45 

65 
51 

66 
47 

71 
35 

66 

38 

70 
44 

84 
42 

87 
45 

86 
53 

75 
45 

73 
44 

76 
40 

74 
36 

61 

38 

73 
38 

59 

33 

62 
38 

60 
44 

66 
39 

64 
42 

64 

36 

67 
44 

66 
46 

63 
45 

65 
38 

69 
36 

69 
37 

73 
36 

71.6 
41.2 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

64 
51 

68 
53 

78 
63 

66 
57 

68 
5! 

65 
46 

61 

52 

59 

52 

62 
52 

69 
52 

79 
62 

70 
56 

68 
54 

82 
54 

80 
60 

72 
56 

64 

53 

62 
47 

59 
47 

63 

50 

63 
50 

64 

53 

63 
50 

61 
49 

63 
48 

62 
54 

63 
50 

67 
52 

68 
51 

69 
49 

68 
51 

66. S 
52.4 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

80 
44 

85 
45 

91 
47 

99 
49 

76 
47 

70 
40 

72 
40 

74 

38 

66 
41 

79 
47 

90 
58 

96 
55 

66 
50 

66 
60 

62 
63 

79 
58 

63 
51 

64 
46 

78 

38 

64 
43 

74 
45 

70 
46 

69 
45 

67 
43 

70 
40 

72 
41 

69 
42 

67 
42 

70 
40 

70 
50 

76 
45 

76.9 
46.5 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

69 
32 

67 
32 

79 
39 

77 
39 

79 
36 

69 
36 

67 
34 

72 
34 

60 

38 

66 
37 

74 
39 

79 
41 

74 

32 

61 

33 

72 
34 

70 
34 

70 
34 

75 
35 

71 
36 

59 
35 

67 
46 

58 
38 

65 

35 

59 
35 

53 
44 

60 
43 

56 
44 

60 
43 

61 
35 

65 
36 

66 
34 

66.8 
36.9 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

59 
51 

63 
48 

72 
49 

66 
50 

59 
42 

60 
39 

64 
40 

62 
48 

56 
49 

61 
50 

68 
51 

66 
51 

59 
43 

57 
42 

67 
45 

64 
45 

56 
44 

62 
43 

60 
43 

65 
44 

62 
47 

59 
42 

56 
42 

54 
46 

57 
46 

55 
45 

55 
46 

54 
44 

60 
41 

62 
41 

61 
42 

60.7 
45.  1 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

60 
44 

60 
46 

76 

50 

72 
51 

65 
45 

61 
46 

60 
46 

60 
47 

52 
47 

59 
48 

66 
51 

70 
53 

66 
55 

67 
51 

65 
48 

60 
48 

65 
46 

67 
49 

63 
47 

59 
47 

54 
44 

67 
45 

60 
45 

47 
44 

46 
43 

49 
43 

60 
39 

49 
40 

53 
41 

60 
46 

66 
51 

60.2 
46.7 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

61 

61 

76 

72 

67 

65 

63 

61 

57 

56 

66 

71 

67 

65 

65 

67 
34 

67 
40 

70 

66 
34 

56 

50 
34 

49 

47 

44 

46 

53 
37 

59 

61.0 
35.4 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

59 
16 

57 
21 

63 

22 

68 
24 

68 
24 

64 

25 

64 
21 

65 
26 

57 
27 

54 
24 

66 
27 

65 
22 

57 
20 

54 
15 

55 
17 

57 

22 

64 

20 

62 

22 

64 

18 

55 
21 

67 
33 

42 
34 

43 

25 

49 

17 

50 
20 

53 
22 

50 
29 

39 
22 

12 

44 

19 

50 
19 

56.1 
22.1 

SODA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

55 

54 

55 

58 

51 

61 

62 

51 

52 

59 

57 

58 

60 

59 

55 

50 

43 

39 

39 

41 

39 

36 

36 

32 

36 

42 

40 

49.0 

SONOMA 

MAX 
MIN 

65 
30 

72 
38 

71 
37 

73 
36 

64 
34 

64 
43 

66 
32 

61 

37 

63 
35 

70 

39 

74 
40 

74 
42 

63 
31 

73 
32 

68 
34 

66 

33 

70 
34 

67 
34 

60 
33 

58 
40 

56 
51 

55 
40 

56 
36 

53 
40 

56 
47 

60 
45 

60 
44 

58 
37 

66 
33 

60 
36 

63 
35 

63.9 
37.4 

SONORA 

MAX 
MIN 

71 
36 

71 
35 

71 
41 

81 
42 

77 
41 

76 
40 

70 
37 

70 
36 

62 
36 

68 

37 

71 
42 

73 
39 

68 
39 

75 
40 

77 
40 

75 
41 

75 
41 

73 
40 

74 

36 

66 

35 

66 

35 

67 
46 

60 

38 

56 
34 

62 
34 

60 
36 

60 
37 

69 
34 

56 
32 

57 
34 

62 
33 

67.8 
37.7 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

67 
30 

76 

38 

78 
41 

72 
33 

74 

33 

70 
34 

70 
33 

60 
34 

64 

33 

65 

35 

72 
37 

71 
37 

67 
35 

66 
32 

66 

33 

71 
36 

69 
33 

65 
30 

59 
29 

50 
34 

47 

28 

54 
26 

49 

33 

46 
24 

52 
24 

56 
29 

61 
29 

63. T 
32.3 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

MAX 
MIN 

53 
21 

53 
23 

63 
26 

59 
26 

56 
25 

57 
32 

56 
25 

52 
28 

52 
2B 

51 
26 

50 
27 

45 
27 

44 

20 

46 
15 

5B 
22 

55 
25 

59 
23 

54 
24 

52 
18 

50 
21 

41 
27 

39 
30 

40 

25 

43 
14 

42 
30 

45 

19 

30 
27 

34 
21 

33 
7 

45 
14 

46 
16 

48.5 
23.0 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

54 
37 

57 
41 

6.6 
48 

69 
50 

70 
49 

59 
50 

65 
49 

63 

50 

59 
47 

60 
44 

62 
46 

62 

50 

56 
42 

51 
40 

55 
39 

65 
42 

64 
48 

63 

50 

61 
46 

55 
43 

51 
44 

46 

35 

46 

32 

50 
33 

53 
34 

46 

35 

50 
37 

43 
29 

40 

30 

43 

31 

47 
36 

55.9 
41.5 

STOCKTON   CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
33 

70 
39 

69 
37 

73 
36 

66 
36 

62 
37 

64 

32 

62 
36 

63 
35 

67 

38 

71 
40 

69 
38 

62 
37 

68 
35 

69 
34 

70 
37 

71 
38 

67 

37 

58 
31 

56 
33 

61 
47 

56 
39 

52 
38 

49 

44 

63 
47 

59 
42 

66 
44 

57 
39 

56 
35 

60 
33 

57 
31 

62.9 
37.4 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

MAX 
MIN 

63 
33 

63 
40 

67 
31 

68 
38 

69 
36 

66 

39 

60 
34 

63 

36 

61 

36 

61 

39 

61 
43 

68 
41 

67 
36 

61 
36 

66 
35 

65 
36 

67 
37 

67 

35 

63 
34 

56 
34 

58 
39 

52 
43 

56 
41 

53 
45 

50 
47 

62 
42 

59 
44 

62 
38 

55 
34 

56 
36 

57 
33 

61.4 
37.8 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

67 

30 

71 
38 

70 
33 

72 
33 

70 

33 

65 
36 

67 
28 

62 
31 

65 
35 

70 
36 

73 
37 

71 
36 

66 
29 

66 
34 

68 
35 

71 
39 

70 
35 

69 

32 

60 

28 

57 
33 

66 
45 

60 
44 

55 
36 

50 
44 

64 
47 

58 
41 

62 
49 

60 

39 

57 
37 

60 

32 

56 
31 

64.2 
36.1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

65 
34 

79 
42 

75 
40 

75 
40 

70 
34 

70 
34 

66 
36 

57 
39 

60 
35 

72 
40 

80 
43 

76 
36 

70 
34 

73 
34 

72 
40 

71 
36 

72 
35 

70 
36 

59 
37 

57 
43 

57 
45 

63 
30 

60 
36 

46 

36 

65 
40 

57 
42 

57 
38 

56 
31 

68 
33 

72 
37 

73 
39 

66.0 
37.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

59 
35 

71 
45 

73 
45 

67 
43 

65 
39 

62 
38 

62 
36 

53 
40 

55 

38 

66 
34 

70 
46 

69 
46 

66 
43 

66 
37 

67 
40 

68 
42 

70 

70 
40 

70 
36 

53 
33 

48 

33 

50 
34 

49 

33 

46 

31 

47 
30 

45 

39 

45 
31 

47 
35 

56 
32 

60 
38 

60 
37 

59.9 
37.9 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

80 
45 

94 
45 

97 
58 

62 
50 

70 
41 

74 
39 

64 
36 

76 
46 

77 
46 

91 
49 

91 
61 

76 
50 

87 
50 

85 
55 

82 
52 

66 
51 

89 

53 

86 
56 

75 
50 

77 
45 

73 
44 

65 
40 

68 
42 

70 
40 

70 
39 

66 
40 

69 
38 

72 
36 

71 
44 

74 
46 

80 
50 

78.5 
46.5 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

48 

21 

53 

22 

56 
23 

58 

23 

63 
26 

62 
31 

62 

25 

55 

32 

55 
31 

56 
27 

58 
29 

55 
26 

53 
17 

46 
14 

42 
19 

49 
19 

50 
16 

52 
21 

46 
19 

46 
24 

42 

35 

43 
34 

43 
24 

42 
20 

49 

36 

50 
26 

43 

29 

40 

26 

40 
21 

44 

22 

41 

22 

49.7 
24.6 

TABLE  MTN 

MAX 
MIN 

54 

38 

55 
43 

70 
45 

69 

55 

66 
50 

65 
48 

66 

50 

58 
49 

57 
42 

56 
42 

59 
42 

55 
46 

53 
39 

50 
36 

60 
38 

63 
45 

63 
43 

60 
43 

57 
42 

54 
40 

50 
36 

46 

31 

46 

28 

49 

34 

47 

32 

52 
34 

46 
34 

43 

29 

32 
23 

36 
25 

40 
29 

54.3 
39.2 

TAHOE 

MAX 
MIN 

47 
26 

50 
27 

50 
29 

50 
30 

58 
26 

56 
29 

55 
27 

58 
29 

52 
28 

50 
30 

50 
29 

49 
27 

51 
27 

45 
23 

44 

25 

47 

27 

51 
27 

52 
26 

50 
26 

51 
25 

50 
29 

38 

30 

40 

27 

42 

21 

44 

30 

41 

26 

48 

27 

32 
20 

37 
18 

43 

21 

43 
24 

47.5 
26.4 

TEHACHAP I 

MAX 
MIN 

63 
32 

72 
35 

81 
47 

72 
45 

69 
46 

75 
31 

78 
27 

63 

27 

61 

36 

69 

37 

77 
41 

72 
37 

65 
41 

62 
44 

60 
39 

64 

32 

70 
32 

70 
34 

67 
28 

71 
32 

59 
29 

55 
31 

65 
22 

59 
25 

53 
36 

60 
26 

48 

32 

47 

37 

52 
25 

60 
36 

63 
31 

64.3 
33.9 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

67 
41 

66 
40 

70 
45 

72 
45 

75 
50 

66 
47 

66 
42 

61 
40 

61 
42 

63 
43 

66 
44 

66 
48 

70 
45 

77 
50 

76 
52 

70 
46 

70 
43 

68 
43 

69 
44 

66 
43 

56 
42 

66 
42 

56 
38 

57 
38 

66 
46 

62 
43 

56 
48 

57 
45 

66 
37 

59 
36 

58 
34 

64. S 
43.3 

THERMAL    CAA  AP 

MAX 
MIN 

64 

38 

82 
35 

93 
49 

76 
42 

79 
41 

61 
39 

61 
42 

77 
41 

80 
43 

83 
42 

84 
45 

82 
46 

84 
46 

65 
42 

79 
36 

62 

32 

81 
31 

79 

33 

71 

35 

74 
36 

77 
36 

72 
47 

74 

43 

75 
36 

66 
37 

73 
37 

69 
37 

75 
41 

70 
46 

71 
45 

76 
42 

76.0 
40.0 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 
MIN 

70 
34 

71 
35 

83 
39 

80 
40 

77 

39 

77 
37 

70 
36 

68 

38 

65 

35 

67 
42 

67 

37 

70 
39 

74 
37 

77 
37 

77 
40 

77 
41 

74 
34 

73 

33 

75 
34 

74 

33 

71 

37 

66 

43 

69 

35 

63 
33 

64 

35 

65 

35 

64 

39 

56 
35 

60 

33 

64 

32 

66 
33 

69.8 
36.5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

61 
34 

68 
38 

66 
42 

66 
42 

61 
39 

64 
36 

58 
34 

60 
36 

62 
37 

64 
40 

69 
42 

60 
39 

60 
34 

60 
32 

62 
38 

65 
40 

61 
41 

60 
40 

59 
34 

61 
34 

54 
42 

53 
44 

54 

38 

54 
32 

52 
42 

52 
36 

50 
40 

53 
33 

53 
32 

56 
33 

54 
32 

59.1 
37.4 

TORRANCE 

MAX 

78 
39 

80 
40 

94 
49 

78 
47 

66 
56 

69 

50 

61 
46 

64 

47 

68 
51 

87 
45 

65 
52 

79 
47 

76 
51 

86 
49 

72 
48 

63 
45 

80 
42 

68 
43 

62 
45 

71 
43 

62 
43 

63 
45 

67 
46 

66 
43 

65 
44 

65 
43 

64 
46 

70 
43 

74 
41 

72 
39 

77 
39 

72.8 
45.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

63 
37 

64 
39 

66 
36 

69 
36 

69 
36 

66 
34 

64 
37 

65 
39 

60 
39 

60 
40 

66 
40 

70 
42 

70 
34 

60 
35 

63 
41 

63 
41 

68 
40 

65 
34 

62 
31 

60 
33 

57 
39 

51 
49 

58 
36 

54 

35 

53 
36 

62 
47 

61 
50 

63 
43 

57 
44 

56 
34 

59 
30 

62.1 
38.4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
34 

71 
39 

70 
34 

72 
36 

68 
36 

65 

37 

67 

33 

61 

35 

62 
34 

69 
36 

73 
38 

73 
42 

63 
34 

64 

33 

66 
36 

70 
37 

69 
36 

64 

32 

60 
30 

67 
35 

55 
48 

60 
43 

56 
35 

49 

41 

60 
45 

64 
45 

63 
50 

58 
44 

57 
37 

61 

33 

59 
31 

63.6 
37.5 

TRONA 

MAX 
MIN 

60 
27 

60 
32 

64 
36 

70 
38 

68 
36 

67 
37 

66 
36 

67 
34 

52 
33 

62 
36 

65 
38 

69 
40 

69 
31 

67 
29 

62 

30 

60 
30 

56 
25 

55 
24 

56 
24 

56 
26 

60 
26 

52 
36 

60 
32 

58 
31 

65 
32 

62 
32 

56 
46 

70 
36 

60 
42 

62 
33 

61 
34 

61.6 
33.0 

See  referen< 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

TRUCKEE  RS 

MAX 

53 
16 

53 
22 

56 
23 

65 
24 

59 
22 

57 
24 

56 
22 

57 
23 

52 
26 

52 
25 

57 
26 

56 
27 

45 
22 

46 
14 

48 
14 

55 

59 

57 
22 

56 
17 

55 
19 

50 
23 

39 
31 

38 
25 

41 
15 

45 
16 

47 
24 

47 
24 

33 
20 

34 
11 

35 
12 

38 
16 

49.7 
20.9 

TULELAKE 

MAX 

54 
31 

61 
27 

60 
25 

55 
21 

52 
18 

54 
23 

56 
24 

56 
24 

55 
34 

59 
34 

65 
43 

54 
23 

60 
15 

55 
14 

68 
24 

54 
3 1 

55 

50 
23 

45 
22 

48 

23 

46 
32 

42 

15 

45 
20 

44 

20 

42 

23 

39 
32 

40 
29 

49 
16 

46 

25 

42 

32 

39 
30 

51.0 
25.1 

TURNTABLE  CREEIC 

MAX 

61 
43 

62 
44 

78 
52 

73 
51 

69 
44 

65 
45 

64 

45 

60 
46 

58 
45 

60 
47 

70 
51 

73 
54 

69 
53 

68 

52 

69 
48 

64 

69 

70 
46 

65 
45 

55 
45 

55 
44 

57 
45 

61 

48 
45 

52 

49 
40 

54 
41 

60 
45 

69 
51 

63.0 
46.6 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

78 
3<i 

92 
33 

95 
47 

85 
40 

70 
57 

69 
48 

67 
43 

60 
48 

69 
44 

88 
40 

89 
43 

80 
43 

78 
38 

82 
40 

78 
42 

73 

70 

72 

30 

73 
35 

73 
36 

69 

35 

70 

69 
41 

67 
36 

68 
40 

68 
38 

64 
42 

66 
44 

70 
44 

75 
40 

80 
41 

74.4 
40.5 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

69 
32 

77 
38 

82 
50 

78 
41 

72 
40 

74 
38 

74 

32 

66 

36 

73 
42 

77 
40 

79 
44 

79 
45 

73 
41 

71 
39 

66 
31 

68 

72 

76 

35 

73 
36 

66 

33 

64 

31 

68 

65 
40 

63 
33 

60 
33 

63 

33 

60 
33 

62 
32 

58 
41 

61 
37 

65 
43 

69.5 
37.2 

TWIN  LAKES 

MAX 

52 
22 

59 
30 

59 
24 

56 
22 

58 
23 

50 
23 

52 
21 

48 
24 

48 
24 

54 
21 

56 
29 

49 

29 

49 

22 

52 
20 

52 
22 

52 

54 

54 
24 

52 
20 

44 

30 

39 
31 

38 
24 

38 
13 

38 
12 

38 
22 

34 
16 

32 
20 

34 
10 

42 
1 1 

40 
28 

54 
23 

47.6 
22.1 

UK  I  AH 

MAX 

66 
32 

79 
40 

80 
39 

77 
38 

71 

33 

69 

30 

71 
33 

59 
33 

58 
34 

73 
38 

78 
43 

72 
38 

60 
31 

76 
31 

72 
34 

70 

71 

74 
32 

59 
33 

55 
43 

60 
44 

59 
32 

54 
34 

55 
35 

49 
37 

52 
41 

53 
37 

59 
37 

64 
31 

70 
35 

70 
33 

65.6 
35.2 

UCLA 

MAX 
M  IN 

75 
51 

86 
60 

94 
71 

87 
54 

76 
54 

63 
48 

59 
45 

60 
41 

63 
44 

88 
54 

86 
66 

81 
58 

78 
54 

81 
55 

78 
60 

84 

82 

72 
46 

63 

39 

70 
46 

64 
47 

63 
49 

62 
47 

65 
46 

62 
45 

63 
48 

57 
45 

68 
47 

70 
50 

64 

50 

75 
52 

72.2 
51.5 

UPLAND 

MAX 
MIN 

74 
53 

85 
50 

88 
60 

85 
58 

65 
40 

70 
39 

77 
51 

78 
55 

73 
46 

84 
55 

85 
64 

81 
60 

83 
62 

81 
57 

80 
54 

80 

84 

S3 
54 

73 
!  1 

73 
46 

63 
51 

66 
44 

61 

43 

65 
42 

60 
42 

63 
38 

59 
41 

63 
42 

67 
44 

67 
44 

73 
49 

74.0 
49.7 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 
MIN 

65 

25 

78 
35 

78 
34 

75 
30 

73 
27 

69 

27 

68 

28 

69 
35 

62 
30 

67 

32 

77 
38 

75 
32 

72 
24 

56 
41 

58 
27 

54 
31 

56 

32 

55 
33 

50 
38 

52 

35 

56 
31 

63 
29 

72 
31 

70 
29 

65.4 
31.4 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

67 
40 

66 
41 

74 
45 

75 
46 

76 
43 

65 
42 

64 
41 

63 
41 

60 
43 

61 

70 
47 

75 
47 

76 
44 

66 
54 

69 
46 

68 

67 

71 
43 

67 
42 

58 
44 

56 
48 

53 
40 

58 
39 

60 
42 

55 
45 

61 
44 

57 
43 

61 
42 

59 
39 

60 
39 

62 
44 

64.5 
43.4 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

65 
34 

75 
41 

73 
38 

70 

39 

67 
39 

66 
35 

65 
35 

60 
37 

64 

37 

70 
41 

72 
42 

78 
41 

69 
40 

71 
42 

70 
39 

72 

70 

68 
37 

59 
34 

55 
38 

55 
48 

61 

39 

49 

35 

49 
43 

57 
46 

57 
44 

61 
46 

61 
38 

59 
35 

49 
34 

56 
33 

63.6 
38.9 

VALYERMO  RS 

MAX 
MIN 

62 
24 

72 
31 

75 
36 

81 
42 

77 
40 

75 
37 

73 
30 

74 

32 

71 
37 

67 
34 

72 
36 

74 
36 

72 
35 

65 
32 

63 
27 

60 

64 

65 
26 

66 
30 

65 

35 

65 
32 

60 

32 

60 

23 

54 
22 

61 

28 

61 
24 

63 
30 

60 
26 

54 
31 

57 
27 

62 

39 

66.  1 
31.1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
21 

65 
28 

73 
33 

76 

39 

85 
40 

81 
31 

76 
32 

72 
31 

74 
37 

69 
31 

70 
33 

74 
37 

75 
32 

71 
31 

68 
22 

63 

65 

65 
26 

67 
26 

72 
32 

68 

28 

62 
37 

63 
26 

59 
25 

60 
27 

64 

25 

60 
29 

65 

33 

57 
29 

53 
32 

58 
30 

67.5 
30.0 

VISALIA 

MAX 
MIN 

72 
35 

69 
36 

70 
38 

77 
39 

75 
39 

75 
38 

68 
37 

67 

35 

61 

37 

62 

37 

65 
38 

66 
40 

68 
38 

70 
39 

74 
39 

75 

73 

71 

32 

71 
31 

68 

33 

66 
36 

56 
44 

57 

33 

62 
33 

56 
35 

68 
42 

66 
43 

62 
41 

59 
36 

56 
32 

59 
31 

66.6 
36.7 

VISTA 

MAX 
MIN 

75 
42 

84 

39 

89 
49 

81 
43 

73 
50 

70 
46 

66 

38 

67 
38 

70 
42 

83 
48 

85 
50 

80 
46 

74 
41 

84 

83 
49 

82 

82 

77 
35 

71 
35 

75 
39 

70 
36 

69 
43 

68 
43 

67 
37 

67 
40 

66 
40 

66 
45 

72 
41 

71 
38 

72 
36 

78 
37 

74.7 
41.8 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

63 
37 

77 
50 

76 
48 

73 
45 

69 
40 

66 
41 

65 
42 

62 
46 

63 
40 

71 
45 

74 
51 

74 
51 

70 
44 

71 

40 

68 
43 

70 

70 

69 
43 

66 
41 

55 
44 

50 
41 

57 
37 

55 
38 

48 
37 

48 
43 

56 
40 

51 
42 

53 
38 

63 
35 

66 
46 

68 
40 

64.1 

42.6 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 
MIN 

66 

30 

64 
34 

74 
34 

73 
36 

72 
33 

69 
38 

65 

35 

59 
39 

62 
33 

64 

37 

69 

38 

74 
40 

76 
41 

65 
34 

67 

35 

66 

72 

71 

32 

66 
31 

63 
36 

59 
48 

52 
36 

60 
36 

54 
44 

55 
42 

55 
47 

63 
46 

63 
35 

57 
33 

59 
35 

61 
37 

64.4 
36.9 

WALNUT  GROVE 

MAX 
MIN 

64 

32 

68 
34 

70 
36 

70 
35 

68 

33 

71 
37 

68 

35 

65 
33 

64 

33 

67 

39 

72 
41 

71 

39 

72 
38 

68 
35 

70 
45 

70 

71 

69 
35 

67 

36 

69 
35 

68 

42 

68 
48 

58 
40 

55 
45 

62 
46 

56 
42 

62 
48 

56 
40 

56 
35 

59 
36 

59 
33 

65.6 
36.1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
24 

82 
38 

84 
38 

76 
35 

75 
42 

78 
31 

80 
33 

75 

30 

76 
31 

77 

30 

82 
30 

83 
39 

80 

38 

72 
35 

73 
35 

78 

79 

77 
33 

76 

30 

72 
31 

68 
26 

60 
21 

62 
21 

65 
25 

61 

27 

64 

25 

61 

25 

69 
37 

59 
33 

60 
40 

63 
37 

72.2 
31.7 

WASCO 

MAX 
MIN 

69 
33 

68 
35 

70 
36 

7! 
37 

71 
38 

73 
37 

65 
36 

63 
35 

60 
35 

62 
38 

64 
37 

66 
39 

65 
37 

66 
40 

70 
36 

72 

66 

68 
32 

67 
31 

64 

32 

63 
38 

56 
42 

56 

37 

60 
35 

54 
39 

66 
36 

63 
38 

61 
39 

60 
35 

57 
30 

59 
31 

64.4 
35.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

73 
35 

73 
35 

78 
45 

84 
45 

84 
45 

59 
48 

63 

37 

70 

39 

66 
37 

68 

40 

78 
46 

79 
47 

78 
44 

74 
43 

69 

38 

74 

69 

80 

39 

73 

35 

57 
39 

58 
42 

57 
43 

63 
43 

61 

40 

58 
43 

62 
45 

58 
45 

62 
39 

60 
38 

64 

37 

70 
41 

68.5 
40.9 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

52 
30 

48 
35 

60 
39 

49 
44 

60 

32 

48 
33 

49 
34 

52 
35 

50 
42 

52 
39 

63 
37 

54 
34 

61 
34 

45 
29 

53 
30 

58 

57 

58 
33 

55 
34 

48 

36 

54 

39 

48 

32 

52 
31 

47 

35 

50 
35 

49 

35 

44 
35 

50 
34 

44 

35 

55 
34 

42 
35 

51.8 
34.6 

WEED  1  S 

MAX 
MIN 

56 

32 

55 
32 

58 
31 

62 
27 

50 
20 

47 
21 

53 
32 

52 
38 

49 

39 

55 
34 

59 
33 

61 

36 

50 
20 

45 
19 

58 
21 

61 

54 

55 
28 

51 
29 

58 
44 

50 
35 

47 
19 

43 
18 

44 

35 

42 
29 

42 

30 

42 
32 

40 
27 

40 
28 

46 

25 

47 
26 

50.7 
29.3 

WHEELER 

MAX 
MIN 

63 
47 

68 

51 

71 

53 

67 
48 

58 
43 

57 
43 

61 
47 

56 
48 

60 
47 

61 

52 

67 
50 

68 

52 

67 
48 

68 
48 

65 
49 

54 

57 

55 
44 

64 

43 

60 

52 

59 
46 

58 
41 

55 
45 

56 
48 

56 
48 

57 
48 

56 
44 

62 
42 

67 
42 

55 
40 

54 
40 

60.7 
46.3 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

50 
13 

51 
18 

52 
23 

57 
31 

51 

38 

48 
24 

50 
23 

52 
24 

45 

23 

45 
24 

51 
26 

52 
28 

45 
16 

44 
1 1 

•  47 
12 

48 

49 

48 

18 

49 
12 

45 

15 

42 
16 

36 
19 

27 

3 

33 
8 

33 
10 

37 
14 

37 
22 

28 

2 

26 
5 

34 

15 

33 
11 

43.4 
17.1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

38 
20 

40 
26 

41 

28 

42 

28 

35 
24 

33 
20 

35 
21 

36 
24 

30 
18 

30 
21 

40 
26 

35 
23 

34 
16 

28 
16 

38 
22 

34 

34 

38 
20 

36 
16 

36 
16 

30 
18 

24 
14 

18 

0 

18 

10 

18 
8 

20 
0 

20 
0 

12 
-  2 

14 
0 

18 
0 

20 
0 

29.8 
15.3 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

71 
35 

70 
34 

74 
34 

72 
37 

74 
39 

70 
35 

69 
36 

67 

35 

56 
36 

63 
38 

69 
42 

73 
44 

75 
38 

76 
39 

71 
39 

71 

70 

69 
38 

69 
34 

56 

37 

54 
40 

55 
37 

59 
41 

48 
41 

53 
45 

57 
46 

57 
39 

61 

39 

59 
37 

64 

38 

69 
44 

65.2 
38.5 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

68 
34 

66 
42 

76 
38 

74 
40 

74 

35 

66 

37 

69 

35 

67 
41 

5* 

36 

61 

38 

71 
42 

75 
43 

76 
42 

73 
37 

73 
38 

71 

72 

71 
36 

71 
35 

58 
35 

56 
43 

57 
35 

62 
38 

45 
37 

49 

43 

57 
44 

55 
44 

61 
37 

59 
40 

66 
39 

71 
42 

65.3 
38. 6 

WINTERS 

MAX 
MIN 

70 
34 

67 
41 

77 
38 

75 
40 

75 
37 

72 
36 

67 

35 

69 

39 

61 

36 

67 
40 

71 
41 

76 
44 

79 
36 

68 
37 

73 
37 

73 

74 

73 
37 

71 
34 

68 
37 

55 
42 

56 
40 

64 

35 

49 

39 

52 
39 

58 
44 

57 
46 

60 
40 

60 
39 

60 

38 

64 

33 

66.5 
38.4 

WOOOFORDS 

MAX 
MIN 

59 
32 

59 
31 

73 
34 

67 
42 

64 
40 

67 
40 

65 
39 

60 
41 

57 
36 

58 
36 

61 
36 

53 
33 

46 
27 

47 
22 

58 
29 

60 

57 

62 
38 

58 
33 

59 
32 

49 

37 

42 
29 

39 
25 

48 

23 

51 
35 

54 
28 

47 

30 

41 

25 

40 
16 

45 

23 

44 

22 

54.5 
31.9 

WOODLAND   I  WNW 

MAX 
MIN 

66 
31 

63 
39 

71 
35 

71 
36 

71 

35 

71 
34 

66 

33 

67 
36 

60 
33 

65 
37 

69 

38 

74 
42 

76 

35 

67 
36 

70 
36 

69 
39 

71 
35 

69 
37 

68 

32 

60 
35 

54 

39 

53 
39 

58 
39 

57 
40 

49 
46 

54 
46 

57 
46 

60 
39 

57 
38 

58 

37 

60 

35 

63.9 
37.4 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

83 

95 

99 

80 

76 

70 

71 

39 

61 
40 

70 
39 

90 
44 

93 
49 

83 
48 

74 
41 

84 
45 

83 
63 

81 
47 

80 
44 

75 
35 

67 
34 

76 
39 

71 

37 

70 
4  3 

71 
42 

66 

39 

69 
40 

71 
43 

65 
42 

70 
43 

73 
43 

78 

50 

83 
43 

76.7 
43.4 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

54 

26 

60 
32 

62 

32 

59 
32 

57 
31 

56 
34 

55 

30 

56 

29 

57 
31 

57 
33 

56 
31 

55 
32 

55 
29 

53 
30 

53 
31 

54 
30 

54 
33 

53 
37 

53 
27 

49 
25 

50 
30 

46 

38 

48 

31 

49 

28 

49 

35 

49 
28 

45 

35 

40 

27 

48 

25 

49 

26 

50 
27 

52.6 
30.5 

YREKA 

MAX 
MIN 

55 
33 

56 
37 

59 
34 

58 
31 

42 

27 

46 

31 

54 
30 

48 
40 

49 
38 

54 
38 

58 
38 

60 
34 

54 
23 

48 
21 

52 
25 

56 
32 

51 
29 

54 
29 

47 
28 

52 
29 

51 
33 

45 

22 

39 
25 

46 
26 

50 
30 

49 
32 

43 

32 

45 
31 

40 
34 

49 

30 

42 
30 

50.1 
30.7 

B««  r0t«r«Qce  notea  tollovlog  Station  Index. 


-  400  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1  25 

26 

27 

28 

29 

30 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

WIND 

.04 

.07 

.07 

.04 

.05 

.04 

.04 

.02 

.04 

.07 

.05 

.11 

.03 

.03 

.06 

.05 

.08 

.08 

.00 

• 

* 

.03 

.  03 

.00 

.02 

.02 

.03 

.04 

.04 

AVENALi  9  SSE 

WIND 

.06 

.06 

.15 

.15 

.14 

.10 

.15 

.06 

.03 

.03 

.06 

.15 

.12 

.00 

.17 

.08 

.15 

.15 

.12 

.06 

.06 

• 

.  11 

* 

.15 

.15 

.11 

.00 

.04 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.13 

.21 

.29 

.18 

.32 

.21 

.28 

.19 

.25 

.23 

.12 

.22 

.19 

.21 

.20 

.16 

.10 

.15 

.17 

.10 

.19 

.21 

.20 

.15 

.15 

.20 

.10 

.20 

.20 

.  15 

WIND 

4 

1 

3 

37 

43 

27 

21 

4 

32 

6 

1 

17 

2 

12 

4 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

31 

2 

2 

61 

34 

61 

21 

4 

54 

59 

65 

65 

59 

55 

50 

58 

56 

63 

61 

56 

54 

51 

49 

49 

50 

48 

49 

47 

52 

52 

50 

tl 

55 

53 

54 

53 

52 

50 

U  TM 

^1 

31 

38 

44 

47 

40 

39 

35 

35 

39 

40 

44 

39 

38 

29 

29 

29 

29 

29 

32 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.17 

.23 

.12 

.15 

.15 

.10 

.15 

.15 

.20 

.08 

.17 

.17 

.13 

.18 

.27 

.14 

.22 

.09 

.25 

.05 

.04 

.06 

.14 

.04 

.07 

.05 

.05 

.08 

.07 

.12 

WIND 

37 

5 

67 

30 

30 

32 

24 

32 

36 

16 

44 

36 

35 

33 

50 

57 

33 

39 

36 

29 

36 

20 

36 

31 

15 

36 

37 

31 

22 

51 

BERRTESSA  LAKE 

EVAP 

.06 

.  05 

.  12 

.  07 

.  06 

.  04 

.  04 

.  07 

.  10 

.  04 

.  04 

.  07 

12 

.  06 

09 

09 

07 

.05 

06 

02 

06 

04 

03 

.02 

.09 

WIND 

31 

25 

19 

17 

19 

23 

24 

23 

22 

27 

13 

31 

53 

17 

23 

25 

20 

20 

23 

21 

20 

41 

26 

19 

74 

22 

102 

31 

58 

11 

56 

66 

66 

65 

61 

59 

59 

54 

56 

62 

55 

68 

59 

60 

59 

58 

59 

59 

53 

54 

56 

56 

56 

53 

54 

54 

57 

58 

57 

MIN 

34 

38 

43 

46 

46 

44 

41 

41 

42 

41 

41 

48 

44 

42 

42 

40 

41 

40 

41 

44 

.06 

.05 

.08 

.05 

.07 

.05 

.02 

.05 

.03 

.04 

.11 

.06 

.05 

.04 

.03 

.06 

.01 

.01 

.03 

.03 

.  04 

.02 

.00 

.02 

.08 

.00 

WIND 

33 

10 

19 

23 

29 

10 

11 

34 

43 

8 

22 

17 

44 

18 

23 

19 

22 

25 

31 

61 

Q 

16 

34 

MAX 

59 

65 

65 

64 

63 

62 

61 

54 

59 

63 

65 

66 

65 

63 

61 

61 

61 

61 

53 

55 

55 

59 

58 

56 

62 

61 

61 

61 

61 

62 

MIN 

41 

44 

46 

45 

45 

47 

44 

44 

46 

46 

46 

49 

48 

45 

44 

44 

44 

43 

42 

47 

53 

48 

43 

47 

50 

46 

51 

45 

41 

42 

EVAP 

17 

.15 

.21 

.25 

.12 

.10 

.09 

.11 

.06 

.12 

.19 

.15 

.19 

.18 

.21 

.18 

.15 

.15 

.16 

.10 

.07 

.05 

.08 

08 

08 

.10 

.10 

.07 

.12 

.11 

WIND 

61 

59 

73 

58 

28 

35 

33 

45 

26 

65 

64 

50 

62 

46 

57 

67 

62 

59 

47 

25 

35 

38 

41 

55 

1 

105 

66 

59 

45 

68 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.09 

.09 

.10 

.06 

.08 

.08 

.04 

.06 

.07 

.06 

.06 

.07 

.06 

.07 

.10 

.11 

.10 

.09 

.06 

.08 

.04 

.00 

.03 

.02 

.02 

.03 

.01 

.04 

.03 

.03 

WIND 

20 

27 

18 

15 

13 

14 

15 

16 

20 

19 

15 

16 

15 

15 

15 

20 

15 

16 

14 

17 

23 

25 

19 

24 

42 

CHI CO  EXP  STA 

EVAP 

.05 

.  06 

* 

.19 

.  06 

.  09 

.02 

.  03 

.  03 

.04 

.  10 

.  21 

.  07 

.  05 

.  06 

.  03 

.13 

.03 

_ 

_ 

.  02 

.  02 

WIND 

18 

13 

• 

« 

31 

5 

14 

8 

3 

8 

10 

23 

* 

• 

29 

11 

8 

13 

10 

« 

* 

30 

27 

• 

106 

* 

• 

212 

8 

10 

CHULA  VISTA 

EVAP 

^.14 

.  12 

.11 

.  16 

.  09 

.  25 

.  06 

.  08 

.11 

.  13 

.43 

.  19 

.  13 

.  09 

.  09 

.  25 

.  09 

.10 

16 

15 

WIND 

^  46 

38 

24 

52 

67 

> 

171 

47 

47 

30 

31 

145 

47 

38 

28 

36 

140 

56 

61 

* 

ill 

122 

55 

50 

I? 

66 

68 

70 

67 

- 

- 

68 

64 

67 

70 

70 

- 

- 

70 

69 

65 

65 

64 

- 

- 

61 

67 

64 

- 

65 

67 

63 

41 

41 

42 

46 

47 

50 

50 

46 

46 

48 

46 

40 

39 

38 

37 

40 

50 

45 

41 

37 

COW  CREEK 

EVAP 

.05 

.17 

.08 

.12 

.15 

.12 

.10 

.08 

.06 

.06 

.15 

.07 

.27 

.05 

.23 

.12 

.10 

.10 

.10 

.25 

.10 

.10 

.10 

.09 

.05 

.05 

.05 

.06 

.30 

.20 

WIND 

62 

65 

65 

65 

65 

65 

63 

60 

64 

68 

70 

70 

70 

64 

62 

60 

62 

62 

67 

58 

63 

69 

60 

59 

60 

64 

64 

MIN 

38 

43 

45 

45 

45 

45 

45 

40 

40 

52 

65 

65 

46 

43 

40 

38 

36 

38 

41 

38 

45 

37 

39 

39 

39 

40 

40 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

■Tim 

.08 

.07 

.07 

.06 

.04 

.04 

.04 

.03 

.05 

.06 

.13 

.18 

.07 

.08 

.08 

.09 

.06 

.05 

.03 

.00 

.02 

.05 

•  ^2 

• 

.01 

.01 

.04 

.07 

.05 

WIND 

17 

40 

g 

16 

7 

10 

12 

9 

10 

11 

17 

71 

18 

20 

18 

19 

4 

7 

1 

39 

55 

14 

28 

49 

20 

96 

30 

76 

11 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

^.08 

.07 

.08 

.10 

.07 

* 

« 

.14 

.03 

.04 

.07 

.06 

* 

* 

.32 

.09 

.07 

.12 

.10 

* 

• 

.06 

.01 

.01 

* 

.05 

* 

* 

.09 

.03 

WIND 

^  55 

44 

46 

61 

43 

* 

* 

131 

36 

40 

38 

32 

* 

• 

191 

44 

41 

63 

62 

♦ 

* 

103 

28 

59 

• 

127 

* 

* 

171 

34 

58 

63 

63 

64 

- 

- 

60 

53 

60 

62 

64 

- 

- 

65 

62 

59 

60 

59 

- 

- 

53 

55 

59 

- 

- 

59 

55 

MIN 

38 

39 

43 

43 

42 

40 

43 

45 

44 

45 

42 

40 

40 

39 

39 

39 

40 

41 

45 

39 

49 

FOLSOU  DAM 

.10 

.08 

.09 

.07 

.10 

.03 

.04 

.05 

.05 

.07 

.05 

.11 

.08 

.08 

.10 

.10 

.10 

.06 

.08 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.05 

.02 

.05 

WIND 

63 

29 

42 

36 

45 

21 

37 

33 

31 

29 

32 

38 

49 

32 

62 

67 

30 

42 

32 

26 

34 

33 

25 

34 

58 

31 

113 

34 

50 

53 

FRIANT  GOVT  CAMP 

.11 

.11 

.14 

.12 

.14 

.11 

.10 

.05 

.07 

.08 

.10 

.08 

.07 

.15 

.16 

.17 

.13 

.18 

.10 

.10 

.04 

.07 

.10 

.08 

.05 

.02 

.07 

WIND 

51 

35 

42 

31 

53 

32 

39 

70 

17 

41 

24 

39 

56 

23 

55 

50 

50 

44 

44 

32 

27 

27 

25 

10 

25 

58 

74 

29 

24 

21 

MAX 

62 

60 

61 

64 

63 

64 

66 

59 

55 

57 

59 

59 

60 

66 

62 

62 

60 

64 

58 

55 

53 

48 

58 

50 

50 

61 

57 

57 

55 

56 

MIN 

41 

41 

42 

43 

44 

42 

43 

42 

41 

41 

43 

44 

43 

43 

43 

41 

42 

36 

37 

36 

34 

42 

42 

39 

39 

43 

42 

39 

38 

37 

JO ICE  ISLAHD 

EVAP 

• 

* 

* 

^.  19 

« 

« 

. 

« 

• 

* 

.13 

* 

t 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

« 

♦ 

♦ 

.48 

* 

* 

* 

* 

« 

WIND 

* 

• 

^  64 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

120 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

195 

* 

• 

* 

* 

* 

KETTLEMAN  CITT  1  SSW 

EVAP 

15 

.08 

.13 

.15 

.10 

.12 

.09 

.10 

.03 

.05 

.08 

.09 

.08 

.08 

.11 

.15 

.15 

.12 

.11 

.11 

.07 

.03 

.06 

03 

00 

.08 

.11 

.07 

.06 

WIND 

39 

29 

26 

36 

38 

40 

39 

39 

34 

38 

36 

29 

32 

32 

44 

53 

35 

36 

29 

32 

33 

53 

42 

37 

36 

42 

114 

49 

50 

42 

LAKESHORE 

EVAP 

■ 

.03 

.09 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.00 

.04 

.04 

.07 

.09 

.05 

.03 

.05 

.04 

.02 

.02 

.00 

.02 

.02 

.00 

■ 

.02 

.02 

.05 

WIND 

8 

13 

10 

g 

5 

5 

7 

3 

3 

5 

Q 

1 

20 

18 

3 

4 

10 

21 

LODI 

EVAP 

.06 

.05 

.09 

.05 

.06 

.02 

.05 

.03 

.05 

.04 

.04 

.07 

.05 

.04 

.05 

.05 

.05 

.05 

.06 

.02 

.00 

.00 

.00 

.02 

.00 

.05 

.07 

.03 

.01 

.03 

WIND 

25 

19 

23 

18 

20 

20 

16 

21 

25 

23 

15 

59 

0 

6 

14 

14 

3 

20 

14 

17 

48 

33 

44 

23 

80 

70 

77 

34 

13 

17 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.06 

04 

07 

06 

06 

04 

03 

.  06 

.  05 

.  08 

.  05 

.06 

.02 

.07 

.  07 

.  03 

.  02 

.01 

.06 

• 

* 

.  06 

.  02 

« 

.07 

.03 

WIND 

23 

27 

5 

31 

17 

39 

15 

32 

18 

MAX 

56 

62 

61 

62 

59 

57 

59 

55 

55 

61 

67 

66 

68 

65 

63 

65 

67 

66 

62 

59 

58 

60 

67 

67 

65 

63 

64 

63 

MIN 

38 

41 

41 

40 

41 

42 

39 

39 

43 

55 

42 

42 

40 

32 

33 

35 

35 

32 

29 

35 

35 

34 

36 

35 

56 

40 

38 

35 

36 

32 

MONT ICE LLO  DAM 

EVAP 

.  05 

.05 

.08 

.08 

.06 

.05 

.04 

.05 

.02 

.05 

.05 

.07 

.17 

.07 

.08 

.08 

.11 

.07 

.07 

.03 

.01 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

WIND 

21 

12 

21 

31 

15 

17 

15 

11 

13 

18 

11 

12 

10 

11 

16 

23 

18 

44 

15 

14 

19 

MAX 

56 

55 

65 

65 

63 

61 

60 

59 

58 

59 

62 

66 

65 

56 

59 

59 

58 

60 

58 

52 

52 

55 

57 

54 

51 

57 

56 

57 

58 

56 

MIN 

37 

39 

43 

45 

43 

43 

41 

41 

42 

42 

45 

46 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

42 

40 

41 

42 

44 

46 

46 

44 

39 

39 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.08 

.09 

.10 

.10 

.09 

.11 

.11 

.07 

.09 

.13 

.15 

.13 

.10 

.09 

.06 

.04 

.03 

.05 

.03 

.06 

.06 

.05 

.07 

.06 

.09 

WIND 

NEWARK 

EVAP 

p.  04 

.03 

.09 

.07 

.07 

* 

.10 

.03 

.03 

.06 

.06 

» 

* 

.23 

♦ 

.02 

.04 

.06 

• 

* 

.11 

.02 

.  01 

* 

• 

• 

.18 

.04 

WIND 

1/  9 

18 

22 

9 

10 

• 

« 

46 

17 

6 

11 

13 

* 

* 

47 

* 

16 

7 

6 

* 

• 

21 

3 

22 

* 

« 

* 

* 

146 

16 

.04 

.17 

.11 

.08 

.09 

.01 

.06 

.06 

.07 

.03 

.09 

.01 

.08 

.02 

.08 

.07 

.09 

.06 

.  08 

.02 

* 

.02 

.02 

.00 

.09 

.02 

.03 

.03 

WIND 

35 

84 

49 

51 

63 

57 

42 

66 

33 

26 

24 

47 

65 

60 

24 

29 

58 

90 

75 

90 

137 

213 

23 

67 

74 

.08 

.09 

.12 

.06 

* 

• 

.21 

.05 

.05 

.06 

.09 

* 

* 

.28 

.09 

.  10 

.  10 

.07 

* 

* 

.  04 

.  03 

.06 

* 

* 

* 

.  12 

.  04 

WIND 

RICHMOND  FIELD  STA 

EVAP 

(.  06 

* 

• 

.28 

• 

* 

« 

« 

• 

* 

.41 

* 

.38 

* 

* 

* 

.41 

I 

* 

WIND 

¥  5 

100 

* 

165 

* 

* 

« 

* 

115 

« 

* 

* 

* 

* 

MAX 

66 

MIN 

40 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.14 

.24 

.14 

.09 

.04 

.03 

.08 

.06 

.07 

.15 

.11 

.13 

.17 

.14 

.06 

.13 

.09 

.10 

.08 

.06 

.06 

.04 

05 

04 

.04 

.04 

.02 

.20 

.19 

WIND 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

.11 

.21 

.21 

.13 

.17 

.07 

.12 

.13 

.02 

.08 

.14 

.11 

.27 

.12 

.16 

.15 

.16 

.16 

.18 

.10 

.05 

.00 

.02 

« 

* 

.20 

.01 

.17 

.10 

.06 

WIND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.  14 

.08 

.10 

.09 

.04 

.05 

.01 

.03 

.07 

.08 

.22 

.22 

.10 

.09 

.11 

.07 

.10 

.05 

.07 

.06 

.07 

.00 

.00 

.02 

- 

.04 

.05 

.10 

WIND 

31 

54 

80 

44 

29 

105 

30 

35 

35 

35 

40 

35 

125 

103 

57 

50 

38 

50 

32 

15 

12 

61 

38 

23 

24 

5 

32 

16 

64 

121 

STOCKTON  MOWRT  BRIDGE 

EVAP 

.05 

.06 

.06 

.07 

.  10 

.00 

.04 

.  03 

.  04 

.  03 

.03 

.  06 

04 

04 

04 

04 

02 

00 

01 

01 

04 

.03 

.02 

03 

02 

03 

02 

02 

WIND 

20 

15 

20 

15 

25 

20 

20 

20 

15 

15 

25 

20 

30 

5 

25 

15 

15 

15 

15 

20 

40 

25 

25 

70 

40 

50 

20 

40 

15 

MAX 

55 

59 

58 

56 

57 

55 

56 

56 

54 

57 

60 

61 

50 

55 

55 

58 

57 

57 

51 

50 

50 

58 

56 

52 

59 

57 

50 

59 

55 

55 

MIN 

36 

40 

40 

39 

40 

39 

35 

39 

40 

40 

38 

32 

37 

46 

45 

44 

46 

46 

46 

49 

43 

40 

37 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.07 

.05 

.07 

.12 

.08 

.05 

.09 

.06 

.04 

.05 

.08 

.11 

.15 

.03 

.08 

.06 

.12 

.07 

.03 

.02 

.03 

.09 

.02 

.00 

.03 

.00 

.15 

.07 

.06 

.04 

WIND 

23 

22 

19 

18 

19 

59 

14 

20 

20 

13 

17 

35 

33 

16 

16 

26 

14 

19 

15 

38 

43 

35 

20 

37 

39 

46 

68 

64 

33 

14 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.09 

.09 

.21 

.09 

.12 

.06 

.08 

.04 

.00 

.05 

.08 

.09 

.29 

.25 

.14 

.08 

.14 

.08 

.08 

.04 

.05 

.09 

.07 

.00 

.04 

.10 

.14 

WIND 

56 

69 

105 

46 

63 

83 

47 

33 

27 

67 

100 

63 

71 

136 

82 

44 

68 

44 

52 

34 

24 

102 

57 

27 

163 

36 

84 

149 

WALNUT  GROTE 

EVAP 

.15 

.10 

.05 

• 

.30 

.15 

.10 

.16 

.10 

.01 

.04 

.15 

WIND 

4 

4 

4 

7 

8 

5 

5 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

6 

5 

5 

6 

9 

39 

31 

12 

18 

37 

36 

52 

40 

24 

4 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF 
4  PROBATED  TO  PRESERVE  MONTHLT  TOTAL. 


TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

See  reference  notes  folloelng  Station  lodea. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1958 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 

0.4 
2 

0.6 
T 

3.S 
1 

1.8 
4 

3 

1 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

0.5 
2 

1 

1 

T 

BR  IDGGPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

3.0 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

1 

1 

T 

1 

0.5 

2.0 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DOYLE     5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

FORT  B I DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

2.0 
T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1 

T 

T 

HAIWEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1 

1 

0.5 
1 

5.0 
4 

4 

3 

3 

3 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

1 

4.0 
3 

2 

1 

1 

UANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

4 

8 

8 

8 

6 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1 

T 

SIERRAVILLE  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

SODA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

~ 

12 

10 

21 

22 

23 

17 

16 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

2,5 
2 

1 

2.0 
2 

6.0 
8 

2.5 
9 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

0.2 
1 

T 

TAHOE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

3 

1 

T 

2.0 
2 

1 

3.0 
4 

0.5 
4 

4 

3 

2 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

3 

2 

2.0 
3 

2 

14.0 
14 

12 

11 

10 

9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.5 
1 

0.5 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.3 

1.0 
1 

0.3 
1 

1 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
1 

T 

3.0 
1 

See  reierence  notes  ioUowing  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

DECEMBER  19S8 


Dapth  In  Soil 

Day  of  month 

0 
« 

2 

3 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

4  Inchee  <m) 

■AX 
HIN 

60 
48 

58 
SO 

62 
51 

61 
SO 

63 
SO 

61 
51 

60 
49 

62 
SO 

57 
48 

60 
51 

61 
51 

63 
53 

63 
49 

59 
48 

61 
49 

61 
50 

62 
49 

61 
49 

59 
47 

56 
48 

54 
53 

57 
47 

56 
46 

SO 
49 

51 
50 

54 
49 

54 

50 

59 
48 

57 
46 

56 
46 

58 
46 

58.6 
49.1 

RIVERSIDE 

CITRUS  EXPERIMENT  STATION 

STATION  1 
12  Inches  (b) 

HAX 
HIN 

60 

60 

62 

64 

63 

61 

60 

60 

60 

60 

63 
61 

63 
62 

64 
63 

63 
63 

63 
61 

62 
61 

62 
61 

61 
61 

61 
60 

60 
59 

60 
59 

59 
58 

56 
58 

58 
58 

58 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

57 
57 

59 
57 

60.8 
59.8 

STATION  2 
18  Inches  (c) 

HAX 
HIN 

55 

59 
57 

60 
59 

58 

57 

56 

55 

54 

54 

53 

54 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

52 
52 

53 
52 

57 
53 

58 
57 

57 
54 

54 
53 

53 
S3 

53 
53 

S3 
51 

51 
50 

51 
51 

55. 0 
53.9 

SALINAS 

6  Inches  Cd) 

HIN 

59 
50 

61 
50 

63 
52 

62 
SS 

62 
57 

60 
58 

61 

54 

56 
52 

S8 
50 

61 
52 

62 
54 

62 
54 

63 
54 

60 
54 

60 
52 

60 
52 

60 
52 

58 
53 

56 
52 

56 
52 

54 
S3 

56 
49 

55 
52 

54 
50 

58 
52 

58 
53 

58 
54 

56 
49 

55 
48 

56 
48 

57 
48 

58.6 
52.1 

SAN  DIHAS  TANBARK  FLAT 

i 

:2o: 

> 

] 

L  :31P 

11:35J 

1 

}:34 

1 

L:03 

1.5  Inches  <e) 

50 

52 

44 

- 

4.5  Inches 

49 

46 

44 

- 

9  Inches 

48 

49 

44 

- 

15  Inches 

48 

21  Inches 

52 

51 

51.0^ 

30  Inches 

55 

55 

54 

53 

52 

53.8^ 

66  Inches 

60 

59 

58 

57 

58.4^ 

102  Inches 

61 

61 

61 

60 

60 

138  Inches 

63 

63 

61 

62.0^ 

(a)  SANDT  LOAH  —  UNDER  BABE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROH  ADOLPH  FRE3E  SOIL  TBERUOGRAPH. 

(b)  RAHONA  SANDT  LOAH  —  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  THE  SDN.     DATA  FROH  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  TEERUOGRAPB. 

(c)  RAHONA  SANDY  LOAH  —  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.     IRRIGATION  WATER  ON  18-IHCH  DEPTH  DECEMBER 
1  AND  2   (48  HOURS),  AND  DECEMBER  22  and  23   (48  HOURS).     DATA  FROH  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(d)  SALINAS  SILTT  CLAY  LOAH,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROH  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 

(e)  SANDY  LOAH  —  UNDER  GRASS.     DATA  FROH  THERMISTORS  WITH  COLHAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 
^    THE  MONTHLY  AVERAGE  HAS  BEEN  OBTAINED  BY  USING  THE  MEAN  OF  THE  WEEKLY  AVERAGES. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Ptevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

11 

Direction 
of 

taateit  mile 

Date  of 
fastest  mile 

i : OOA  PST 

10: OOA  PST 

1;00P  PST 

LO:OOP  PST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAXEBSFIELD  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

4.0 

++23 

ESE 

14 

72 

61 

48 

69 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

32 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7.5 

35 

SSW 

26 

43 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

7 

5.8 

BOBBANK  WB  AIRPORT 

NNW 

10 

2.4 

++17 

NNW 

31 

55 

38 

36 

54 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

EUREKA  WB  CITT 

4.8 

29 

SW 

26 

1 

6 

1 

2 

2 

0 

12 

36 

8.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ENE 

15 

3.9 

14 

E 

27  + 

84 

68 

51 

76 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

78 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

13 

5.1 

++16 

SW 

31 

67 

47 

50 

68 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5.8 

18 

N 

16 

62 

44 

48 

65 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

87 

3.1 

MOUNT  SBASTA  WB  CITY 

75 

65 

6 

0 

2 

1 

1 

0 

10 

7.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

SE 

6 

4.0 

++23 

S3E 

26 

81 

72 

58 

78 

2 

2 

2 

0 

1 

0 

7 

4.9 

BED  BLUFF  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

7.6 

32 

SE 

26 

72 

60 

43 

64 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

8 

75 

6.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

4.7 

25 

S 

26 

84 

73 

56 

78 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

78 

5.4 

SANDBERC  WB 

15.1 

++40 

ENE 

2 

33 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.2 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NE 

14 

4.5 

21 

NE 

29 

66 

48 

51 

71 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

86 

3.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

9 

3.1 

21 

S 

26 

86 

77 

60 

78 

1 

3 

0 

2 

0 

0 

6 

5.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

4.4 

21 

S 

26 

8lt 

0 

2 

1 

2 

0 

0 

5 

74 

SAN  JOSE 

E 

27 

3.7 

22 

W 

12 

60 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

56 

4.4 

SANTA  HARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

4.2 

++18 

w 

9 

75 

51 

50 

76 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

4.6 

t  8:00  A.M. 

++  PA3TEST  OBSERVED  ONE  MINUTE  WIND  SPEED.     THIS  STATION  IS  NOT  EQUIPPED  WITH  AUTOMATIC  RECORDING  WIND  INSTRUMENTS. 


See  reiaience  notea  follovring  StatioD  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JAIOIART  1958 
DOBBINS  COLGATE 

FEBRUARY  1958 
KNIGHTS  LANDING 
BIDDLETOWN 

APRIL  1958 
CUYAMA 
KENTFIELD 

MAT  1958 
KENTFIELD 


AH 

m 


AH 


JUNE  1958 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT  AH 
CEDAR  GROVE 

SODA  SPRINGS  AH 

JULY  1958 
BEAUMONT  PUHPING  PLANT  AH 
CEDAR  GROVE 

LAKE  CITY  AH 

AUGUST  1958 
CEDAR  GROVE 
HAHILTON  AFB  1  E 
KENTFIELD  AH 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 


AH 


SEPTEMBER  1958 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
CLAREMONT  POMONA  COL 
HAPPY  CAMP  RS 

KENTFIELD  AM 
LAKE PORT 

OCTOBER  1958 
KENTFIELD  AM 
LAKE PORT 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 

NOVEMBER  1958 
BERRYESSA  LAKE 


CALIFOBNIA 
DELATED  DATA 


Temperaruie 


Average 
Maximum 

*  I 
<  S 

< 

3 
a 

From  Loi^g 
Term  Means 

5 
f 

Date 

- 

o 

a 

c3 
a 

No  ol  Daj-s 

1 

a 

Sno 

«.  5 

No  o(  Days 

Max 

Mm- 

Oepanrjre 
From  Long 
Term  Means 

1 

a 

1 

on  Ground 

o 

J 

o 

1      .50  or  More  j 

1.00  or  More 

si 

54.6 

38.0 

46.3 

- 

0.2 

63 

19+ 

28 

22 

572 

0 

0 

4 

0 

8.64 

.79 

2.00 

26 

.0 

0 

9 

6 

4 

H 

H 

If 

6.52 

3.50 

1.60 

25 

.0 

0 

14 

5 

2 

H 

M 

H 

18.47 

10.56 

3.59 

25 

.0 

0 

67.0 

38.4 

52 

7 

81 

21 

30 

24+ 

361 

0 

0 

5 

0 

2.79 

.77 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

69.  9H 

43.  9H 

56 

9H 

0.8 

82 

21  + 

36 

24 

244 

0 

0 

0 

0 

9.17 

6.49 

3.38 

3 

.0 

0 

7 

6 

4 

M 

M 

H 

90 

17 

40 

14+ 

1 

0 

0 

0 

.52 

-  1.12 

.42 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

84.1 

51.8 

68 

0 

98 

28 

43 

13+ 

36 

9 

0 

0 

0 

.09 

-  .11 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.3 

41.4 

59 

g 

90 

26 

34 

4 

159 

1 

0 

0 

0 

.42 

.22 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

M 

M 

H 

75 

23+ 

0 

0 

0 

.0 

0 

90.7 

55.9 

73 

3 

105 

12+ 

49 

17  + 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.3 

46.1 

66 

2 

97 

27  + 

39 

17 

35 

10 

0 

0 

0 

.80 

.59 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

M 

H 

0 

0 

0 

.0 

0 

88.9 

50.4 

69 

7 

93 

31  + 

46 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

.55 

.25 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

79.3 

52.1 

65 

7 

94 

12 

45 

29 

19 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

85. 5M 

53.  OM 

69 

3M 

4.4 

96 

13 

48 

29+ 

1 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

U 

M 

M 

94 

12 

55 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

90.0 

59.0 

74 

5 

99 

2  + 

45 

14+ 

18 

21 

0 

0 

0 

.67 

.28 

.43 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

91.2 

59.3 

75 

3 

4.2 

101 

16  + 

52 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

.26 

.00 

.20 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

87.9 

47.7 

67 

8 

2.6 

104 

7 

32 

24 

30 

11 

0 

1 

0 

1.00 

.33 

.66 

8 

.0 

0 

1 

0 

87. 6H 

51.  5M 

69 

.6M 

5.4 

100 

7 

44 

25 

14 

12 

0 

0 

0 

.08 

-  .50 

.06 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

87.8 

44.4 

66 

.1 

98 

1 

35 

24 

50 

17 

0 

0 

0 

.01 

-  .31 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

H 

M 

M 

95 

3 

0 

0 

0 

.10 

-  2.39 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

80.4 

42.5 

61. 

.5 

93 

3 

33 

20 

135 

4 

0 

0 

a 

.23 

-  1.25 

.21 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

66.4 

56.5 

61 

.5 

73 

31 

50 

29 

105 

0 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

65.3 

54.0 

59 

.7 

3.9 

76 

31  + 

51 

21+ 

161 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .95 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H 

H 

M 

85 

7 

0 

0 

0 

.11 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

■Precipilalii 


PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obg«  - 
vatioD 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
grotmd 

BEEHIVE  MEADOW 

// 

1957 

AUG.  21 

1958 

JAN.  28 

19 

44 

FEB.  25 

11 

77 

MAR.  25 

15 

15 

APR.  30 

9 

01 

SEP.  4 

5 

47 

60 

84 

BISHOP  PASS  SNOW 

// 

1957 

COURSE 

SEP.  18 

1958 

SEP.  25 

3* 

25 

34 

25 

CRABTREE  MEADOW 

// 

1957 

OCT.  7 

1958 

OCT.  15 

28 

19 

28 

19 

GRACE  MEADOW 

// 

1957 

AUG.  23 

1958 

JAN.  31 

16 

90 

FEB.  27 

8 

11 

MAR.  28 

7 

13 

SEP.  11 

12 

89 

45 

03 

Station 

Obser  — 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

HUCKLEBERRY  LAKE 

// 

1957 

AUG.  25 

1958 

FEB.  3 

26 

25 

MAR  1 

11 

60 

31 

14 

77 

SEP.  13 

13 

53 

15 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

// 

1957 

AUG.  29 

1958 

FEB.  5 

28 

21 

MAR.  3 

10 

13 

APR.  1 

22 

55 

SEP.  19 

14 

30 

19 

MONACHE  MEADOWS 

// 

1957 

SEP.  27 

1958 

SEP.  27 

16.50 

BLANK  SPACE  IN  SNOW  ON  (KOUND  COLUMN  INDICATES  NO  MEASUREMENT  OF  SNOW  DEPTH  WAS  MADE. 


Station 

Obsei  - 
vation 
date 

Amount 
since 
last  obs. 

Snow  on 
ground 

PARADISE  MEADOW 

// 

1957 

AUG.  21 

1958 

JAN.  29 

24.10 

FEB.  26 

12.10 

MAR.  27 

14.50 

APR.  30 

12.  70 

SEP.  6 

-  <A) 

(A)  READING  2.70  INCHES  LOWER  THAN  READING  OF  APRIL 
30.     OBSERVER  REPORTED  THERE  WAS  NO  INDICATION  OF 
ANY  LEAKING. 


SACHES  SPRINGS 


// 


// 


1957 
AUG.  27 


1958 
FEB. 
MAR. 


1957 
SEP.  27 


1958 
SEP.  27 


29.01 
9.34 
16.00 
15.80 
70.15 


27.30 
27.30 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  1  14  I  15 


25     26  27 


28     29  30 


JANUARY  1958 
COLGATE  PH 
DOBBINS  COLGATE 

FEBRUARY  1958 
OIGHTS  LANDING 
HIDDLETOWN 

UARCB  1958 

ANZA 

KNIGHTS  LANDING 
HIDDLETOWN 

APRIL  1958 

ANZA 

BREA  BERRY  IMPERIAL 
CUYAMA 

FULLERTON  CREEK  5 
KENTFIELD 
KNIGHTS  LANDING 
HIDDLETOWN 
SHELL  ABS  PLANT 

MAY  1958 

ANZA 

BREA  BERRY  IMPERIAL 
CHITTENDEN  PASS 
COYOTE  CANYON 
FULLERTON  CREEK  5 
KEE  RANCH 
KENTFIELD 

KERN  RIVER   INTAKE  3 
LOS  ALAUOS 
HIDDLETOWN 

JimE  1958 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BREA  BERRY  IMPERIAL 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
CEDAR  GROVE 
COYOTE  CANYON 
DOS  RIOS 
FERGUSON  RANCH 
FULLERTON  CREEK  5 
GREENVILLE  RS 
JOHHSONDALE 
KEE  RANCH 
HORGAN  HILL  2  E 
NEWBURY  PARK  4  SW 
PAYNES  CREEK 
PLYHOUTH 
SODA  SPRINGS 
SOLE DAD 
SOU  IS  3  KE 
SUTTER  HILL  RS 

JULY  1958 
BEAUHONT  PUVPING  PLANT 
BENSONS  FERRY 
BOULEVARD 
BDRTON  RANCH 
CAHPTONVILLE  RS 
CEDAR  GROVE 

CHATSWORTB  HETNEHANN  RCH 

CISCO  RS 
CONCORD  3  E 
DOS  RIOS 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FORESTHILL  RS 
FULLERTON  CREEK  5 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GREENVILLE  R3 
HOBERGS 

LAFAYETTE  2  NNE 

LAKE  CITY 

LOS  GATOS  4  SW 

HOORPARK  1  SSE 

MORGAN  HILL  2  E 

NEWBURY  PARK  4  SW 

PALOMA 

PLYMOUTH 

SOMIS  3  NE 

30HIS  3  NW 

SPRECKELS  BWY  BRIDGE 
8USANA  KNOLLS 
ffALNUT  CREEK  4  E 

AUGUST  1958 

ANZA 

BUBTOK  RANCH 
CEDAR  GROTE 
COLBTS  PC  53  D 
CONCORD  3  E 
CRESCENT  CITY  7  EHE 
DOS  RIOS 

FULLERTON  CREEK  5 
GARDEN  VALLEY  2  3 
HAMILTON  AFB  1  E 
HATCHET  HT  MNTNC  STA 
HOBERGS 

BOPLAND  LARGO  STA 
KENTFIELD 
LAFAYETTE  2  NNE 
MATHER 
HIDDLETOWN 
HOORPARK  1  SSE 
NEWBURY  PARK  4  SW 
OZENA 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SHELL  ABS  PLANT 
SOLEDAD 
SOHIS  3  NE 
SOMIS  3  Nff 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
8 US AN A  KNOLLS 
ffALNUT  CREEK  4  E 

SEPTEMBER  1958 

ANZA 

BEAUMONT  PDHPINC  PLANT 
BOULEVARD 

BREA  BERRY  IHPERIAL 
BREA  CITY 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
CHATSWORTH  HEYNEHANN  RCH 
CISCO  RS 

CLAREHONT  POHONA  COL 

COYOTE  CANYON 

DOS  RIOS 

FORESTHILL  R3 

HAPPT  CAMP  RS 

HOBERGS 

KENTFIELD 

LAKBPORT 

LA  PORTE 

LOCKWOOD 

MORGAN  HILL  2  E 

RAMCBITA 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 


.40 
.18 
.03 


•       1 .80 

.82  1.27  3.38 

1.10  I. 00  1.30 

2.15  2.05  1.62  : 


.00 
3.70 
.06 
.16 


.00 
.00 
.00 


.17 
.02 
.15 


.27     .07  .54 


.98  .05  .05 
T         .08  .10 


.10     .03  .07 


.12  1.18  .95 


.05  .25 


.12  .20 
.05 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


CONTIIHKD  DELAYED  DATA 


StatioD 

Day  of  month 

1   1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  ,|  U  1  12 

13  1  14  1  15 

16  j  17  1  18 

19  1  20  I  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

OCTOBER  1958 

AHZA 

BURTON  RANCH 
COYOTE  CANYON 
B0BERC9 

aOPLANP  LARGO  STA 

KENTFIELD 

LAKE  PORT 

LOCKWOOD 

MORGAN  BILL  2  E 

PLYHOUTB 

POINT  ASGDELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCA3 
SOLEDAD 

NOYEHBER  1958 
BEBRYESSA  LAKE 
CAMPTONTILLE  RS 
CHITTENDEN  PASS 
HOBERGS 

MORGAN  BILL  2  E 
PASIENTA  BS 
SANTIAGO  DAM 

.10 
.16 

.00 
.32 
.27 
.10 
.23 
.00 
.02 
.18 
.00 
.00 
.00 

.11 
3.01 

!20 
.36 
.27 
.16 

.01 

.02 
.08 

T 
1.61 
.16 

.08 
.03 

.10  .06 

.07  .02 
.67  .31 
.14  .19 
.20 

.05  .15 
.08 

.11 

.23 
.21 
.07 
.21 

.01 
.18 

.08 

.05 

.09 
.06 
.03 
.02 

.01 

.42 
.15 

.02  .02 

.06 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Oi  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1958 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

54 

51 

63 

60 

56 

54 

60 

60 

56 

48 

52 

50 

52 

52 

51 

60 

60 

61 

63 

50 

55 

55 

46 

45 

55 

50 

50 

58 

54 

51 

60 

54.6 

MIN 

40 

44 

35 

46 

32 

35 

37 

38 

37 

43 

45 

44 

32 

35 

33 

35 

38 

35 

33 

33 

30 

28 

34 

40 

44 

46 

38 

46 

47 

41 

35 

38.0 

APRIL  1958 

CUYAMA 

MAX 

61 

51 

59 

50 

50 

62 

53 

55 

62 

62 

63 

73 

75 

76 

74 

73 

75 

73 

69 

77 

81 

79 

75 

6: 

62 

66 

7; 

76 

72 

71 

67.0 

MIN 

46 

32 

41 

34 

30 

34 

35 

33 

37 

40 

40 

42 

43 

42 

45 

43 

42 

46 

42 

46 

45 

42 

38.4 

EENTFIELD 

MAX 

59 

60 

55 

57 

60 

56 

56 

66 

68 

73 

79 

82 

80 

74 

79 

80 

76 

70 

80 

82 

81 

65 

67 

70 

72 

69 

71 

71 

69.9 

MIN 

45 

46 

42 

40 

43 

41 

43 

42 

45 

44 

45 

47 

49 

46 

48 

50 

42 

46 

49 

45 

36 

38 

42 

4C 

42 

44 

43 . 9 

MAY  1958 

iLEin  1  r  iCiLiU 

76 

60 

67 

76 

82 

90 

82 

71 

78 

77 

77 

77 

71 

75 

78 

75 

80 

HIN 

42 

48 

42 

42 

46 

44 

40 

40 

41 

48 

49 

51 

51 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

77 

78 

75 

76 

80 

88 

76 

75 

72 

77 

76 

72 

74 

80 

91 

91 

86 

90 

89 

84 

89 

87 

92 

90 

87 

93 

98 

97 

88 

84  1 

HIN 

51 

54 

53 

54 

49 

48 

49 

51 

44 

43 

43 

43 

43 

49 

52 

55 

56 

56 

56 

48 

57 

59 

56 

49 

54 

55 

62 

64 

52 

48 

51.8 

CEDAR  GROVE 

MAX 

72 

72 

71 

76 

72 

74 

71 

66 

69 

75 

66 

67 

68 

81 

86 

83 

82 

81 

81 

80 

89 

86 

89 

80 

85 

90 

87 

85 

87 

77 

MIN 

40 

39 

39 

34 

40 

36 

39 

40 

37 

48 

39 

36 

36 

39 

42 

43 

44 

46 

45 

43 

43 

47 

49 

46 

39 

43 

44 

42 

42 

43 

41.4 

SODA  SPRINGS 

MAX 

HIN 

70 
38 

75 
37 

75 
37 

75 
43 

72 
34 

65 
29 

73 

40 

72 
46 

67 
29 

37 

59 
34 

JULY  1958 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

86 

84 

84 

87 

87 

86 

90 

96 

100 

104 

105 

105 

96 

94 

88 

88 

87 

85 

86 

87 

88 

85 

86 

87 

90 

89 

89 

92 

97 

91 

92 

90.7 

MIN 

49 

49 

49 

51 

53 

53 

56 

62 

61 

69 

69 

61 

63 

55 

52 

52 

49 

50 

51 

52 

51 

52 

52 

53 

55 

56 

57 

61 

66 

61 

63 

55.9 

CEDAR  GROVE 

MAX 

77 

75 

81 

85 

89 

93 

91 

89 

91 

97 

93 

94 

93 

91 

86 

78 

82 

82 

79 

82 

78 

87 

85 

88 

97 

92 

88 

88 

HIN 

40 

40 

42 

45 

47 

47 

50 

49 

48 

47 

47 

50 

48 

48 

44 

40 

39 

41 

45 

47 

51 

52 

49 

42 

45 

48 

47 

51 

45 

48 

4E 

46.1 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

68 
47 

63 
44 

85 
56 

87 
54 

AUGUST  1958 

CEDAR  GROVE 

MAX 

88 

89 

89 

91 

92 

93 

89 

86 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

83 

88 

84 

84 

87 

88 

88 

86 

87 

90 

90 

90 

90 

89 

85 

91 

93 

88.  9 

MIN 

47 

48 

50 

48 

51 

56 

58 

50 

52 

52 

51 

51 

54 

56 

54 

49 

50 

50 

48 

49 

46 

48 

48 

52 

51 

50 

49 

47 

47 

49 

50.4 

HAMILTON  AFB  1  E 

MAX 

76 

83 

79 

82 

78 

73 

75 

75 

77 

77 

78 

94 

93 

80 

77 

74 

80 

86 

82 

79 

76 

78 

75 

74 

73 

76 

76 

82 

79 

85 

85 

79.3 

HIN 

55 

57 

55 

48 

49 

49 

50 

55 

54 

52 

46 

49 

49 

50 

48 

55 

53 

53 

51 

51 

55 

56 

54 

50 

53 

55 

45 

52 

50 

52.1 

KENTFIELD 

MAX 

87 

87 

84 

89 

89 

87 

85 

84 

77 

81 

88 

84 

84 

79 

82 

80 

86 

80 

88 

89 

85.5 

HIN 

57 

59 

55 

52 

50 

50 

51 

55 

53 

48 

50 

51 

51 

50 

56 

59 

56 

55 

50 

52 

55 

56 

53 

54 

53 

48 

53 

52 

53.0 

SANTA  CLARA  UNIVER.'^ITY 

UAX 

82 

82 

86 

87 

87 

84 

83 

81 

79 

82 

87 

94 

85 

89 

85 

84 

81 

UIN 

60 

60 

61 

59 

58 

56 

57 

60 

62 

59 

58  • 

54 

55 

55 

56 

62 

62 

61 

SEPTEMBER  1958 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

KAX 

99 

99 

93 

90 

94 

95 

98 

97 

94 

95 

94 

93 

84 

75 

90 

96 

94 

96 

98 

94 

94 

80 

59 

74 

81 

91 

87 

84 

88 

90  0 

HIN 

66 

64 

51 

60 

62 

68 

67 

65 

65 

62 

57 

54 

45 

45 

59 

61 

62 

62 

64 

62 

63 

58 

53 

51 

49 

50 

59 

61 

56 

60 

59.0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

90 

86 

87 

88 

99  101 

97 

96 

93 

90 

87 

84 

79 

95 

100 

101 

96 

98 

98 

96 

92 

81 

70 

80 

90 

96 

94 
64 

93 

88 

90 

91.2 

60 

68 

70 

66 

59 

55 

54 

53 

54 

56 

60 

59 

61 

58 

61 

59 

60 

59 

60 

53 

52 

59 

65 

61 

58 

59.3 

HAPPY  CAMP  HS 

MAX 

102 

95 

87 

94 

99  103 

104 

85 

82 

81 

72 

73 

72 

83 

87 

89 

85 

87 

89 

85 

86 

86 

71 

77 

87 

93 

97 

97 

95 

93 

87.9 

UIN 

53 

47 

45 

43 

47 

50 

53 

60 

57 

54 

50 

51 

52 

48 

47 

50 

50 

43 

46 

42 

41 

53 

45 

32 

41 

44 

46 

46 

47 

47 

47.7 

KENTFIELD 

UAX 

88 

88 
50 

81 

86 

87 

96 

100 

84 

83 

81 

77 

79 

81 

91 

94 

96 

84 

95 

94 

95 

74 

74 

81 

89 

95 

98 

95 

87.6 

MIN 

53 

46 

46 

48 

46 

61 

60 

52 

56 

53 

55 

52 

52 

52 

53 

49 

51 

50 

50 

45 

48 

44 

50 

54 

52 

51.5 

LAKE  PORT 

MAX 

98 

92 

95 

89 

94 

97 

82 

81 

83 

81 

82 

73 

81 

86 

90 

90 

94 

92 

92 

92 

90 

80 

71 

78 

86 

94 

95 

91 

92 

94 

87.8 

UIN 

56 

51 

48 

51 

49 

50 

56 

52 

49 

42 

38 

42 

37 

37 

37 

40 

46 

39 

39 

39 

39 

39 

37 

35 

41 

49 

50 

48 

48 

49 

44.4 

OCTOBER  1958 

KENTFIELD 

MAX 

48 

95 

88 

81 

72 

69 

78 

89 

93 

91 

76 

75 

77 

79 

89 

76 

70 

77 

74 

70 

UIN 

47 

46 

47 

57 

45 

46 

50 

50 

46 

42 

42 

43 

45 

49 

56 

52 

40 

43 

44 

LAKE PORT 

UAX 
MIN 

92 

91 

93 

91 

88 
46 

87 

81 

85 

87 

87 

87 

89 

85 

84 

85 

80 

78 

73 

68 

72 

75 

72 

71 

74 

75 

70 

73 

75 

80 

75 

68 

80.4 

48 

46 

47 

47 

47 

43 

43 

48 

47 

47 

39 

39 

41 

40 

40 

43 

51 

49 

33 

35 

39 

41 

38 

40 

42 

40 

39 

38 

35 

45 

42.5 

POINT  ARCDELLO  LIGHT  STA 

MAX 
HIN 

66 

63 

62 

62 

62 

67 

65 

71 

71 

69 

67 

67 

65 

64 

66 

65 

65 

66 

64 

68 

71 

68 

63 

64 

68 

66 

68 

65 

66 

71 

73 

66.4 

56 

56 

54 

56 

57 

59 

58 

54 

59 

60 

59 

57 

54 

57 

56 

54 

56 

55 

58 

56 

56 

58 

59 

58 

57 

56 

59 

56 

50 

51 

61 

56.5 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

UAX 
UIN 

63 
56 

62 

63 

63 

64 

76 

65 

66 

70 

65 

63 

63 

64 

63 

61 

63 

61 

69 

63 

70 

72 

67 

69 

65 

66 

67 

65 

61 

58 

62 

76 

65.3 

56 

55 

55 

55 

59 

54 

53 

54 

55 

56 

54 

52 

54 

51 

54 

52 

53 

54 

52 

51 

54 

57 

55 

55 

53 

53 

54 

53 

52 

52 

54.0 

NOVEMBER  1958 

BERRYESSA  LAKE 

UAX 
UIN 

74 

53 

77 

51 

80 
51 

79 
53 

79 
50 

82 
52 

85 
53 

83 
53 

67 
52 

66 
45 

71 
42 

72 
40 

70 
44 

61 
46 

55 
36 

CORRECTED  DATA 

MAY  1958 

REDDING  FIRE  STA  2 

UAX 
HIN 

86 
54 

84 
53 

83 

84 

81 

83 

83 

87 

92 

87 

66 

62 

77 

80 

90 

95 

94 

91 

84 

86 

89 

85 

77 

81 

86 

87 

84 

81 

83 

84 

81 

83.6 

50 

55 

52 

56 

57 

59 

63 

51 

54 

50 

48 

53 

57 

61 

60 

61 

56 

62 

62 

61 

54 

57 

64 

59 

59 

58 

57 

59 

59 

56.8 

NOVEMBER  1958 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

UAX 
UIN 

71 
44 

75 
43 

74 

77 

76 

78 

79 

79 

80 

68 

66 

67 

68 

69 

59 

55 

53 

52 

56 

64 

65 

65 

70 

68 

62 

65 

71 

74 

64 

65 

67.8 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

43 

44 

35 

33 

35 

45 

30 

32 

32 

29 

39 

33 

33 

31 

31 

34 

42 

47 

33 

33 

31 

28 

37.3 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Totail 

< 

JUNE  1958 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.45 

.  15 

.  09 

.31 

.27 

.  27 

.21 

.29 

.28 

.  26 

.  23 

.23 

.  22 

.37 

.  26 

.26 

.17 

.  25 

.  40 

35 

26 

26 

.  39 

.  33 

8.68 

WIND 

30 

33 

37 

35 

25 

37 

37 

48 

42 

41 

39 

52 

32 

30 

28 

24 

22 

35 

31 

38 

28 

29 

• 

28 

•  22 

"  38 

• 

'  41 

25 

35 

1030 

JULY  1958 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.  27 

.  23 

.32 

.  17 

.  41 

.  34 

.  33 

.  43 

.39 

.  46 

46 

41 

29 

39 

.  11 

.37 

.  29 

.  31 

.  28 

.  30 

.35 

.  25 

.  32 

9.69 

WIND 

35 

44 

40 

7 

18 

80 

44 

31 

24 

43 

33 

23 

46 

23 

33 

37 

32 

42 

31 

32 

'37 

'39 

34 

28 

34 

31 

1072 

AUGUST  1958 

HAMILTON  AFB  1  E 

EV  AP 

.  30 

.  30 

.31 

.  36 

.  32 

.  28 

25 

26 

27 

29 

27 

35 

45 

30 

30 

'^1 

.  18 

.  30 

.  30 

.  22 

.  28 

.  17 

.  30 

.  35 

.  30 

.  30 

9.  07 

WIND 

76 

78 

84 

78 

98 

49 

96 

76 

78 

76 

27 

122 

88 

72 

83 

48 

39 

"  99 

46 

21 84 

MAX 

86 

87 

88 

87 

86 

85 

84 

85 

86 

86 

86 

93 

88 

85 

87 

78 

84 

ft? 

ftT 

MIN 

60 

61 

60 

57 

56 

56 

57 

59 

59 

57 

54 

56 

56 

55 

60 

63 

61 

50 

60 

62 

60 

60 

61 

60 

58 

57 

67 

56 

60 

58 

58*5 

SEPTEMBER  1958 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.30 

.30 

.30 

.30 

.40 

.20 

.20 

.34 

.20 

.40 

.30 

.30 

.27 

.23 

.30 

.32 

.38 

.30 

.30 

.40 

.30 

.30 

.03 

.20 

.32 

.30 

.18 

.24 

.30 

B 

8.49 

WIND 

50 

21 

14 

56 

39 

31 

20 

47 

16 

42 

20 

28 

38 

48 

37 

40 

33 

26 

31 

40 

34 

30 

31 

14 

17 

41 

45 

19 

27 

38 

973 

NOVEMBER  1958 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.11 

.12 

.14 

.12 

.12 

.15 

.19 

.17 

.08 

.09 

.11 

.08 

.06 

.11 

.10 

.08 

.10 

.10 

.  11 

.06 

WIND 

27 

27 

34 

32 

29 

31 

14 

44 

39 

59 

76 

58 

47 

95 

76 

25 

23 

37 

18 

MAX 

74 

75 

75 

77 

74 

76 

77 

78 

61 

65 

70 

70 

68 

64 

53 

MIN 

53 

53 

51 

54 

52 

54 

55 

55 

53 

46 

43 

40 

45 

49 

38 

MAXIMUM   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  TEMPERATURES 


Depth  in  Soil 

Day  of  month 

0 
« 

1 

1  

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  j  IS  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SALINAS 

JULY  1958 
6  Inches  (a) 

MAX 
MIN 

78 
70 

69 

80 

80 
70 

78 
70 

80 
69 

79 
69 

78 

69 

77 

69 

77 

68 

741    821  81 
68    68  70 

80 
70 

80 
70 

78 
70 

78 
70 

78 

70 

79 
70 

80 
70 

79 
71 

78 
72 

79 
70 

80 
70 

80 

70 

82 
70 

82 
72 

81 
72 

79.2 
69.9 

(a)  SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,  BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH, 


See  reference  notes  following  Station  Indei 
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DECEltBER  1958 
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DECEUBER  1958 


DECEMBER  1958 


-  410  - 


DECEMBER  1958 


STATION  INDEX 


STAnON 


I  AlRPOftr 


ACTON  ESCONDIDO  FCZSieE 
ADIN  RANGER  STATION 
ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

AHBOr 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  1  E 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
AN2A 

APACHE  CAMP 
ARROYO  SECO 
ARROYO  SECO  RS  FC  SOB  C 
ASM  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

BACKUS  RANCH 

BADGER 

SAOGER  PASS 

BAKER 

BAKER  9  mv 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BARSTOW 
BATES  RIOGE 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 

BEEHIVE  MEAOOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BENSONS  FERRY 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BESWICK   7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  CREEK  Ph  NO  1 

BIG  OALTON  DAM  FC223B-E 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  B3 

BIG  SUB  STATE  PARK 

BIG  lUJUNGA  DAM  FC<.60-E 

6IRM1NGHAM  GEN  HOSPITAL 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

BISHOP  W8  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK  MTN  i  S 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  r^OUNTAlN  BRANCH 
BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
8LYTHE 
BLYTHE  ■ 
BLYTHE  ( 
BOCA 
RON  ITS 

BOHREGO  DESERT  PARK 
eOROEGO  SPRINGS  3  NN. 
eoULOER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWL EY  2  5W 
BRAY  10  WSW 

BRCA  BERRY  AND  IMPERIAL 
6REA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  5W 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDCEVILLE  NNW 
BROOKS  FARNMAt*  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

SRYSON 
BUCKS  LAKE 
eUENA  VISTA 
eULLAROS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FIRE  OEP  FC226B 
'6UHBANK  ¥B  AIRPORT 
8URLINGAHE 
BURNtY 

6UHT0N  RANCH 
3UTT0NWI LLOW 


DAM 

CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  elG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALEXICO  ;  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  BS 
CALI5T0GA 
CALLAHAN  RANGER  STATION 

CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SMLIER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPIONVlLLE  RANGER  STA 
CAMP  WISHON 
CANBY  RANGER  STATION 
CAN06A  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEOAR  GROVE 
CEOAflVlLLE 

POWER  HOUSi 


CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSHORTH  HEVNEMANN 

RANCH 
CHATSWOftTH  FC  24  0 
CMATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY   VALLEY  DAM 


CMICO  EKPERIMENT  STA 
CH>TTENOEN  PASS 
CMOLAME  hatch  RANCH 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
MODOC 
HUMBOLOT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BEROINO 

TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST* 
RIVERSIDE 
VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

ORANGE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
K  INGS 

LOS  ANGELES 
TULARE 


KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

ORANGE 

SAN  DIEGO 

SAN  BEROINO 

SNTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRU2 
SAN  JOAOUIN 
ALAMEDA 
NAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 
TRINITY 
SAN 


FRESNO 
LOS 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
FRESNO 

INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

Placer 

humbolot 

riverside 


RIVERSIDE 
NEVADA 
SAN  DIEGO 


SANTA  CRUZ 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

MONTEREY 

IMPERIAL 

SISKIYOU 

ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLOT 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

CONTRA  COSTA 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN 


CALAVERAS 
IMPERIAL 
TULARE 
NAPA 

SISKIYOU 


SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 
TULARE 
MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 


ORANGE 

SAN  BERDINO 

MARIPOSA 

SONOMA 


FRESNO 
MOOOC 
BUTTE 

TUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 


38  35 

3B  00 

37  59 

33  33 

34  52 
36  14 

34  13 
36  29 
33  55 

38  25 

36  26 

37  05 

38  5<. 

33  21 

35  54 

34  08 

34  57 

36  36 

37  40 

35  16 
35  23 


35  25 

36  65 
39  56 

33  56 
32  41 

34  54 
34  55 


37  12 
34  10 
37  08 


34  11 

37  06 

37  22 

37  2i 


40  46 
40  41. 

39  17 

40  55 
33  37 
33  37 
33  37 
39  23 

32  40 

33  16 


37  09 
32  1*0 

34  35 
39  27 

35  52 
32  57 


34  11 

34  12 

37  35 

40  53 

37  S2 

36  24 

33  55 
32  40 

34  36 


34  09 

32  37 

38  15 

39  38 


33  57 

37  24 

38  32 


18  IT 
20  57 
23  36 


18  08 
20  32 
15  45 

19  29 


18  10 

18  50 

17  53 
22  15 

18  40 

19  29 
21  04 
18  20 

20  03 

17  54 

18  U 

19  01 


IT  51 

16  40 

17  01 
19  54 
16  59 
16  58 
16  57 


22  14 

21  oa 

23  15 
16  68 


22  09 
21  12 
21  15 
20  42 

23  49 

14  43 


22  12 
16  17 
le  21 
20  40 


17  54 
17  54 
17  56 


21  05 

21  12 

21  U 

21  09 

18  la 

18  22 

22  21 

21  40 

22  05 

19  28 

16  47 

17  1* 

19  59 
17  34 

20  19 
20  22 

15  2B 

16  41 
22  35 
22  46 

16  59 


21  05 
17  *.8 
17  46 


18  36 

18  36 
IB  37 

19  65 
21  13 


[1040 
4108 
9390 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  CORA  C  OLSEN 
J  SPRECHER 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
NAT  CHLORIDE  OF  AM 
ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
UNION  COL 


EDWARD  C  JENNINGS 
U  S  euR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
CHARLES  M  HERBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GLADYS  A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION  ELEM  SCHOOL 
DAN  8AR8ER 
HARBOR  MASTER 
TIDEWATER  OIL  CO 
CORNELIUS  SMITH 
GEORGE   L  TURCOTT 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 


■   PWR  I 


S  WEATHER  BUREAU 


CORPS  ( 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OlEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 

HETCH  HETCMY   WIR  SUP 
T  J  LE  BLANC 
MRS   NELSON    T  SHAW 
DAVID  P  CAMERON  JH 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
LARRY  0  GRINDHEIM 
U  S  WEATHER  BUREAU 


SO  CALIF  EOlSON  CO 
0  E  WILSON 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
WILLIAM  L  CROKE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 

MRS  PROCTOR  A  CAHILL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JOSEPH  E  STAPP 
0  W  MALMGREN 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 


VINCENT  0  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
ALBERT   C  RIST 
A6R  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


CORPS  OF  I 
CORPS  OF  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  eOELK 
U  :  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  A  WEFERL ING 
MRS  FAyE  0  MC  HUGH 
MRS  LOLA  F  GALL  I 


CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURL [NGAME 
RUTH  C  eSTES 
MRS  MAR  STIRTON 
8UENA  VISTA  W  S  OlSI 

JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  euR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  8EACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  HOLT 

ARCHIE  C  LEACH 

E   BAY   MUN  UTL  OIST 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

JESS  L  BURLESON 

U  S  FOREST  SERVICE 

PIERCE  JR  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  HAZEL  L  60R0TRA 

KENNETH  H  JAC06S0N 
US  NAT  PARK.  SERVICE 
US  SOIL  CON  SERVICE 


U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  wTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 

US  Plant  intro  crdn 

EVERETT  C  MATCH 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

LATITUDE 

0 

o 

ELEVATION 

OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

PRECIP. 

5 

SPECIAL 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  48 

119  00 

5250 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

9 

8A 

8A 

BA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CISCO  RANGER  STATION 

1768 

Placer 

39  18 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

los  angeles 

34  06 

117  1.3 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  08 SV 

CLARKSBURG 

1784 

23 

38  25 

14 

SA 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

23 

38  57 

1320 

12M 

12M 

MRS  VERA  A  GUSTIN 

CLOVERDALE  3  SSE 

1836 

SONOMA 

22 

38  46 

320 

8A 

8A 

ARTINO  MUZZIN 

CLOVEROALE   11  W 

SONOMA 

22 

123  13 

1750 

FRANK    S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

184*. 

27 

37  32 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

IB6*. 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

IIP 

UP 

COALINGA  f|R£  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

27 

36  06 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   lb  NW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  hOWELL 

C0L8YS  FC   53  D 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3676 

E  R  SHINN 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

VAR 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  +  w  L  SERVICE 

COLFAH 

1912 

8 

39  06 

120  58 

2416 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

eA 

P  G  •  E  COMPANY 

COLUSA   1  SSW 

19<.6 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

6P 

BERNERD  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

BA 

HOWARD  R  LEE 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

9 

36  06 

200 

SA 

BA 

S  S  WHITEHEAD 

COROES 

2016 

LAKE 

23 

3B  51 

122  47 

2610 

9A 

EDWARD  J  CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

8A 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

R  IVERSI DE 

28 

33  63 

117  34 

610 

JAMESON  COMPANY 

CORRAL ITOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

264 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

COTTONWOOD  CREEK 

19 

36  29 

118  11 

10600 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

2061 

MENDOCl NO 

39  47 

123  15 

1385 

SA 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

COvELO  EEL  RIVER  RS 

2064 

MENDOC 1  NO 

39  50 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

LOS  ANGELES 

117  52 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COW  CREEK 

2092 

INYO 

',b  30 

116  52 

-125 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

2300 

3P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COYOTE  WELLS 

21)1 

6 

32  41. 

250 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRA8TREE  MEAOOW 

10 

10720 

?AR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

17 

40 

The  CAL-ORE  PWR  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

120 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

in  17 

4530 

CR  FST  CO  WATER  DIST 

CROCKE  T  T 

CONTRA  COSTA 

C+M  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC   283  B 

2199 

LOS  ANGELES 

26 

34  20 

117  50 

5770 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

'CULVER  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

80 

4P 

4P 

CULVER  CITY 

CUMM I NGS 

MENDOC I  NO 

D  A  BUTLER 

CUNN 1 NGHAM 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

SNTA  BARBARA 

JOHN  S  ROWELL 

SAN  DIEGO 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  08P0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST   SERV ] CE 

DAGGETT    1  ENE 

SAN  BERDINO 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

1922 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

2294 

YOLO 

23 

38  32 

121  45 

8A 

BA 

UNIVEBSI lY  OF  CALIF 

2306 

MODOC 

21 

41  13 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

DEEP   SPRINGS  SCHOOL 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

9 

3700 

6P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

323 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONT  EREY 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

124 

OE  SABLA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

SAN  01  EGO 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

YUBA*^'^^'"^^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2453 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CONNER  MEMORIAL   SI*  PK 

2467 

36 

39  19 

5937 

6A 

BA 

CARL  WHIIEFIELD 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

STUART   T  PRICKETT 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

LOS  ANGELES 

118  08 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGE"  STA 

120  50 

2896 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE  6  SSE 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

34  29 

1511 

JAMES  6  RAY 

DUDLEYS 

MAR  I POSA 

14 

3000 

6P 

DUNN  I GAN 

MRS  aletma  g  hunt 

OUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

S ISK 1  YOU 

23 

m  1  3 

122  16 

2420 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

17 

38  12 

20 

BA 

SA 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

fi  IVERSIDE 

33  47 

115  28 

7a 

7a 

METRO  WATER  DISTRICT 

23 

39  22 

1205 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAJON  Z  E 

SAN  DIEGO 

ss 

SS 

EDWIN  R  CUNNINGHAM 

EL  CAP  1  TAN  DAM 

25 

32  53 

600 

6A 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

271  3 

I  MPER I AL 

32  46 

115  34 

30 

5P 

5P 

El  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

38  20 

120  40 

715 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

5P 

E  e  STUOLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

42  00 

1711 

5P 

5P 

ROBERT  E  BOTTEL 

ELLERY  LAKE 

1  19  14 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

121  11 

90 

7A 

EL  MODENA 

ORANGE 

28 

33  48 

117  47 

HOMER   F    WANNAMAK  ER 

ELS INORE 

RIVERSIDE 

1  17  21 

1  300 

STATE  OIV  OF  FSIRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWING 

2862 

33 

33  07 

117  06 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  MILL 

SAN  OlEGO 

117  0<. 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ETIWANDA 

2695 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  31 

1  390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

12 

41  28 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCMNER 

(EUREKA  W8  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  48 

124  10 

43 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOI R 

2920 

MAR  I POSA 

14 

37  36 

6P 

MERCED   IRRIG  DIST 

ExETER  FAUVER  RANCH 

Charles  o  coulter 

2933 

SOLANO 

22 

36  16 

122  03 

15 

SOLANO  CO  Surveyor 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

38  16 

19 

POL  ICE  DEPARTMENT 

FA ] RMONT 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

33  21 

117  15 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FALL    flIVER   MILLS  INTAKE 

21 

41  01 

3340 

eA 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

121  16 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

7A 

MPS  LISA  FEUGUSON 

F  1  DDL E TOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

3S  31 

2100 

BA 

WENTwORTH  LYNCH 

FIGJEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

23 

1340 

39  00 

WALTER  L  BEGLET 

LAKE 

23 

36  SB 

1750 

6P 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

11 

36  21 

120  09 

RAYMOND   THOMAS  RANCH 

FLORENCE  LAKE 

SO  CAL 1 F  EDI  SON  CO 

FOLSOM  DAM 

311; 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO 

26 

34  I  1 

117  27 

1972 

ROLAND  w  GETC.HELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

35 

40  23 

2340 

BA 

SA 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

1 

39  01 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

MOOOC 

4496 

5P 

5P 

L   J  FEE 

FORT  8RAGG 

MENDOC 1  NO 

17 

39  27 

80 

9A 

CAL-WEST  RR  •  NAV  CO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MENDOC 1  NO 

17 

39  24 

UP 

1  IP 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISK  I  YOU 

12 

41  35 

CARL  C  CRAMER 

FORT   JONES  RANGER  STA 

3182 

S I SK I  YOU 

12 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

6P 

6P 

FREEDOM  6  NNW 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

FRENCH  GULCH 

3242 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WS  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

119  42 

331 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

Fft 1  ANT   GOVERNMENT  CAMP 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

6A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

327'; 

26 

33  54 

117  56 

330 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  CREEK   NO  5 

117  52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  DAM 

2t 

33  54 

117  53 

310 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HlLLCREST  RES 

3Z8E 

ORANGE 

33  63 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  W  OEPT 

GARBERVILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

340 

7A 

MRS    N   E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

ELDORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

17 

41  62 

123  56 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

MONO 

36 

37  45 

119  08 

8970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3381 

1 

38  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

ELDORADO 

38  55 

120  46 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERLE  CREEK  CAMP 

33BE 

1 

38  59 

6500 

VAfi 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

36  34 

118  46 

6375 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM 

3401 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  42 

SNTA  BARBARA  WTR  DEP 

6ILR0Y 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  S  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

37  02 

1050 

WILLIAM  J  KICKHAM 

GILROY  1*.  ENE 

34Z2 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

8A 

GLENDALE  STAPEN  FC  295G 

3450 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  STAPENMORSI 

GLENDORA  WEST   FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

41.2  - 


STATION  INDEX 


STATION 

g 

i 

a 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

■J 

LONGITTTDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBBCIP. 

< 

Si 

d§ 

SLENNVILLE 

3'>63 

KERN 

10 

35  43 

116  42 

3130 

5P 

KERN  CO  FSTRY  »■  F  D 

10 

116  40 

3500 

U  S  FOREST  SCRV  1 CE 

GOLD'  RUN 

3491 

PLACER 

39  10 

4P 

.JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36  3  3 

121  16 

2360 

MRS  ALTA  M  BDGUE 

GflACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119  36 

8900 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3546 

FRESNO 

36  52 

118  36 

0000 

VAR 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

1 1 

36  44 

118  58 

6580 

8a 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLET 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  02 

2693 

CARL  E  BEYER 

GRASS  VALLEY  2  HHE 

3572 

NEVADA 

8 

39  14 

121  02 

2710 

ALOYSUIS  J  KELLY 

GRATON  1  M 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENLAND  RANCH 

3603 

INYO 

6 

36  27 

116  52 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GREENVI EW 

S  I  SK  I VOU 

12 

122  54 

2816 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

40  08 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZt-T  FLATS 

3649 

ELDORADO 

16 

38  38 

120  32 

3930 

MRS  LAURA  8  CEOEHLOF 

GRIIZLT  PEAK 

3652 

CONTRA  COSIA 

37  5Z 

122  13 

1754 

5P 

CITY  OF  BERKELEY 

GROVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

IZO  14 

2825 

DUANE  J  COA 

GROVCLAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3135 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

22 

38  30 

123  00 

116 

7A 

JOSEPH  e  BUTTNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

13 

116  15 

3460 

5P 

HAIWEE 

3710 

INYO 

36  08 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNH 

3714 

SAN  MATEO 

*4 

37  29 

122  27 

60 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PM 

3725 

PLUMAS 

e 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION   A  SARGENT 

HAMILTON  AI«  FORCE  BASE 

MARIN 

17 

38  04 

122  31 

-2 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HAMILTON  AF6  1  E 

3735 

MARIN 

17 

36  03 

122  30 

10 

4P 

4P 

L  J  ELDER 

HANFORD 

3T.7 

KINGS 

11 

36  20 

119  40 

242 

6P 

5P 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

HANSEN  0AM 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  24 

975 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1090 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

23 

122  58 

2710 

8A 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  0AM 

3B00 

NEVADA 

39  14 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HATCHET   MT    MNTNC  STA 

3617 

SHASTA 

21 

40  51 

121  46 

4366 

8A 

STATE  OIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

21 

40  46 

121  30 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

IZl  33 

3016 

SA 

SA 

P  G  •  E  ''OMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

3655 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

SA 

BA 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

35 

40  33 

123  10 

2346 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

1000 

MRS  ABSIE  S  DRENNAN 

HEALDS8URG 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEALDSBURG  Z  E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

eA 

W  F  IVERSEN 

33 

116  56 

1595 

8A 

HEMET  RESERVOIR 

3899 

RIVERSIDE 

33  40 

ELMER  G  JACKSON 

HENSHAW  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2700 

8A 

BA 

VISTA    IRRIG  OIST 

HERNANDEZ    2  NH 

3925 

SAN  BENITO 

ZO 

36  24 

120  50 

2160 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

SAN  BENITO 

zo 

36  18 

120  42 

2766 

MRS  CLORENE  AKERS 

HETCM  HETCHY 

3939 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3670 

8A 

BA 

-  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

3955 

LAKE 

23 

36  56 

122  54 

1480 

SA 

ARTHUR  A  ANDERSON 

HILTS 

3987 

S ISK I  YOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

Z3 

38  SO 

122  43 

2980 

SA 

GEORGE  G  H08ERG 

HODGES  0AM 

4014 

SAN  DIEGO 

33 

33  03 

117  08 

320 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

13 

118  02 

2650 

5P 

G  ROBINSON 

MOLL ISTER 

4022 

SAN  BENITO 

36  51 

5P 

6P 

CITY  OF  MOLLISTER 

HOLLlSTEfi  2 

4025 

SAN  BENITO 

ZO 

36  51 

121  24 

Z84 

ARTHUR  W  hOLSWORIm 

MOOPA 

40BZ 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

1Z3  40 

345 

8A 

SA 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MOOPA  2  5E 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

315 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  8  NE 

4097 

LAKE 

39  01 

123  00 

Z510 

MRS  CHRISTINE  M  HUFF 

NORLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

6A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

.HORSE  CORRAL  MEADOW 

41  16 

FRESNO 

11 

36  4S 

118  46 

7675 

VAR 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

SN  LUIS  06P0 

30 

35  05 

120  Z2 

710 

MRS  ANN  ROTTA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

27 

119  13 

7020 

5P 

6P 

HYA><POM 

4191 

TRINITY 

40  37 

FRANCES  V  MOSS 

lORlA 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

<.P 

4P 

NEW    IDRIA  Q-S  MIN  CO 

1DYLLW1LD  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  SI 

115  34 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  01  ST 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

,  H 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

19 

36  46 

118  20 

9175 

L  A  WTR  •  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33  43 

116  15 

11 

SA 

SA 

US  BUfi  OF  PLANT    I  NO 

INVOKERN 

4278 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

2440 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

4280 

KERN 

35  41 

117  41 

2216 

IIP 

U  S  N  0  I  S 

IOWA  MILL 

1 

120  51 

2970 

8A 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  8ER0INO 

34  oe 

7A 

METRO  WATER  DEPT 

IRON  MOUNTAIN  LOOKOUT 

4298 

ELDORADO 

\ 

38  4Z 

120  Zl 

6180 

VAR 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

120  18 

5290 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4645 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOICE  ISLAND 

4392 

SOLANO 

23 

38  n 

122  03 

VAR 

JOHN  MERWIN 

4412 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JUL  IAN  WYNOLA 

4418 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3655 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  0AM 

4422 

SNTA  BARBARA 

3Z 

34  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27 

37  IB 

119  06 

9110 

VAR 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

6 

116  32 

4300 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

MRS  RUTH  F  fluaiNOW 

KELSEYVlLLE 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1386 

9A 

JOSEPH  J  GLEBE 

KELSEYVILLE  *.  SW 

4493 

LAKE 

23 

38  56 

122  53 

1460 

MRS  KAREN  V  BACCI 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

122  33 

45 

SA 

RICHARD  R  KLEIN 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4518 

TULARE 

35  57 

118  29 

3660 

7A 

ALGOT  T  L0F8ERG 

KERN  ftlVEB  PH  NO  1 

4520 

KERN 

35  28 

118  47 

970 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

lie  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

kettleman  city  1  SSW 

45  34 

KINGS 

11 

36  00 

BA 

8A 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

kettleman  station 

u 

120  05 

506 

6P 

6P 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

36  12 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  32 

124  02 

25 

5P 

MIO 

HAROLD    DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

D  LEE  EMERSON 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

ELDORADO 

1 

38  46 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  15 

1665 

5P 

CRESCENTA  VLT  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

VLAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33  32 

117  47 

56 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  eEACH  2 

4650 

ORANGE 

33  33 

117  46 

180 

L  8  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

34 

120  01 

7500 

VAR 

s 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  IZ 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  CITY 

MODOC 

IS 

41  38 

120  13 

4613 

9A 

9A 

REV  CHARLES  F  CAlLiN 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNC 

37  58 

119  53 

4662 

VAR 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

LAKE 

23 

39  03 

122  55 

1343 

5P 

5P 

MRS  WILLIE  GREENE 

LAKEPOPT  SCS 

4703 

LAKE 

Z3 

39  02 

122  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

19 

37   1  3 

118  36 

9000 

VAR 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESMOBE 

4709 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

1076 

6P 

$P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

460 

7A 

HELIX  IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

8 

120  38 

51^6 

5P 

5P 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

39  20 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOMLFORO 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONOIOO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

25 

32  46 

117  01 

628 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPI 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2350 

5P 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1560 

JOHN  S  BOWMAN 

LA  PORTE 

4773 

PLUMAS 

8 

39  41 

120  58 

4975 

BILL  0  ROURKE 

LAS  Plumas 

4812 

BUTTE 

6 

39  41 

121  29 

506 

5P 

P   G   +    £  COMPANY 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

1640 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4663 

KERN 

10 

3*  50 

118  52 

SA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

STATION  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

34  05 

116  53 

1530 

4P 

LE  GRAND 

4864 

MERCED 

2- 

37  14 

120  15 

255 

6P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

9 

36  23 

119  02 

6P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LEWIS  CR  KINGS  CANYON 

4920 

FRESNO 

n 

36  48 

116  41 

4650 

VAF 

5 

U  S  WEATHER  SUREAU 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

116  IS 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LIVE  OAK  CANYOK  FC  230C 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1255 

5P 

C  F  ELDER 

LIVERMORE 

4997 

ALAMEDA 

37  41 

121  47 

460 

6A 

8A 

INDEPENDENT  HHSE  CO 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3820 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCK WOOD 

5017 

MONTEREY 

24 

35  56 

121  05 

1104 

SA 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCkhOOD  HESA 

5023 

SAN  01  EGO 

32  59 

117  15 

200 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

SAN  JOAOUIN 

1( 

38  07 

121  17 

40 

5P 

6P 

5P 

LODI   SEWAGE  TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

37  21 

119  ZO 

3000 

VAR 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

LOWPOC  SEWAGE  Plant 

SNTA  BARBARA 

32 

120  28 

72 

»P 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

19 

36  26 

US  03 

3960 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

LONE   TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

BA 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

37 

38  11 

120  01 

6200 

U  S  FOREST  SERVICE 

*LONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

lOP 

JOHN  W  TEED 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  J  | 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

LONG  BEACH  CAA  AP 

LOS  ANGELES 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

LORAI NE 

5096 

10 

35  18 

118  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

IZO  17 

8A 

HENRY  R  GEWE 

FLOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

^99 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5116 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

lie  14 

312 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  6AN0S 

51  IB 

Z7 

37  03 

120  51 

125 

5P 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH 

MERCED 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GAIOS 

SANTA  CLARA 

CITV  flRE  DEPARTMENT 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CRUZ 

37  11 

LEON  S  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

KERN 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

LOWER  KIB6EY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

6500 

VAR 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

516Z 

SAN  DIEGO 

^6 

32  37 

116  56 

600 

SAN  OIEGO  WTR  DEPT 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

SAN  BEROINO 

6P 

6P 

IRVIN  R  CALKINS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

STATE  DlV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

SAN  BERDINO 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CHEEK  POWER  HOUSE 

SAN  BEROINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  creek  ranger  STA 

SAN  BERDINO 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

MADERA 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRl  ITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAGIC  MOUNTAIN 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF- ENGINEERS 

MAHNKE 

5258 

Z3 

38  52 

122  47 

2380 

MISS  M  L  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

19 

37  37 

119  OZ 

9500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

SAN  JOAQUIN 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5B50 

eA 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

R  IVERSI OE 

U  S  AIR  FORCE 

MAR ICOPA 

5338 

KERN 

35  05 

ep 

6ANKLINE  OIL  COMPANY 

MARIPOSA 

6346 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVI LLE 

ALPINE 

ELOI SE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ    3  S 

CONTRA  COSTA 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

CONTRA  COSTA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

6377 

4 

38  01 

122  OB 

26 

9A 

9A 

MARYSVILLE 

YUBA 

3* 

lOA 

MRS   J  BANTTAR] 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

37  53 

119  51 

4516 

6P 

CITY   SAN  FRANCISCO 

MC  CARTMY  POINT  RS 

TEHAMA 

3800 

VAR 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

SISKIYOU 

Zl 

41  16 

122  06 

3300 

SA 

8A 

THOMAS  WILLIAMS 

MEADOW  LAKE 

FRESNO 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA   3  SE 

5502 

33  33 

116  02 

-176 

8A 

SA 

0  6  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

S  1  SK 1  YOU 

li 

41  35 

121  37 

6726 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOTA  DAM 

FRESNO 

FRANK    F  MOIT02A 

MERCED  PIPE  STATION  2 

MERCED 

14 

37  18 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

6635 

MERCED 

14 

37  19 

166 

MERCED   IRRIG  01  SI 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

FRESNO 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

ELDORADO 

36 

38  61 

120  01 

6342 

ZP 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

6586 

PLACER 

39  03 

120  44 

3500 

ROBERT  C  WHEELER 

MIDDLETOWN 

5596 

LAKE 

23 

38  46 

122  37 

SA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MIDDLEWATER 

KERN 

10 

35  30 

119  49 

803 

6P 

6A 

UNION  OIL  CO  OF  CAL 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

40  OB 

120  21 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

SAN  BERDINO 

2E 

34  05 

117  02 

2965 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

563Z 

SAN  BEROINO 

26 

34  05 

116  57 

4958 

SO  CALIF  EOISON  CO 

MiLO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

118  46 

3400 

MRS  ETHEL  WALKER 

6679 

23 

40  21 

121  36 

8A 

BA 

MINERAL  K ING 

5680 

TULARE 

] 

36  26 

118  36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

'400 

6P 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

57ZI 

SAN  BEROINO 

34  56 

US  32 

4306 

5P 

5P 

CAL  DlV  BEACH  t-  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

STANI SLAUS 

3' 

37  39 

121  00 

91 

MID 

MIO 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

6741 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONACHE  MEADOWS 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

MONO 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

5786 

S 1 SK I  YOU 

IZ 

41  46 

12Z  Z8 

2640 

MONTEREY 

6795 

MONTEREY 

36  36 

IZl  64 

336 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

MONTGOMERY  CREEK    2  SSW 

SHASTA 

AARON  SMITH 

MONTICELLO  Dam 

23 

38  30 

122  07 

505 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

34  17 

118  53 

620 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  Z  E 

SANTA  CLARA 

121  37 

2Z5 

8A 

MRS  IHELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  BOSSANA  RCH 

6647 

SANTA  CLARA 

37  09 

121  47 

770 

LEONARD  A  BOSSANA 

MORGAN  HILL  SCS 

SANTA  CLARA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

25S0 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

SAN  BERDINO 

6 

35  28 

115  32 

4735 

SS 

SS 

MI  PASS  SERVICE  STA 

MOUNT  BALOY  FC  86F 

5900 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

117  39 

4275 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  DANAHER 

5909 

ELDORADO 

38  45 

120  40 

3406 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 

CONTRA  COSTA 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

1  IP 

1  IP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  9  E 

SISK lYOU 

i; 

121  50 

6P 

LEWIS  D  PARSONS 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

S ISK 1  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

121  43 

ISOO 

JACK    1  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

23 

41  22 

122  14 

7500 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SISKIYOU 

3544 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAMALPAIS  1  S 

5995 

li 

37  55 

122  34 

950 

MOUNT   WILSON  FC   338  9 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

116  04 

5709 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

HUIR  WOODS 

MARIN 

171 

9« 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

VAR 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MURCELL  RANCH 

fl  I VERSIOE 

CLOSED  11/24/58 

NACIMIENTO  Dam 

SAN  LUIS  OBPO 

4P 

4P 

4P 

MONTEREY  CO  FCWCO 

I', 

38  18 

122  17 

16 

EARL   S  GIPSON 

fNAPA  STATE  HOSP I T AL 

6P 

SA 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  I  NW 

MENDOCINO 

\; 

39  10 

123  34 

220 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

SAN  BERDINO 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

6116 

SAN  BEROINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

MID 

MID 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

16 

34  48 

116  35 

2886 

t  A  WTR  »  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

NEVADA 

39  16 

121  02 

2600 

8A 

6A 

CITY  OF  NEVADA  CI TY 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

8A 

SA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  4  SW 

VENTURA 

118  58 

780 

BJ 

RANCHO  SIERRA  ViSTA 

NEWHALL  SOLEOAO  FC  32  C 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

NEWHALL  U  S  RANGER  STA 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

(NEWMAN 

STAN ISLAUS 

2: 

37  19 

91 

RAY  S  WADE 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

ORANGE 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

NICOLAUS 

SUTTER 

(.7 

7< 

MRS  NELLIE  WEBB 

NILAND 

6197 

IMPERIAL 

6 

33  17 

lis  31 

-56 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6262 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

2630 

U  S  FOREST  SERVICE 

INORTH  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

13 

118  23 

619 

5F 

5P 

SN  FERNDO  VLY  TIMES 

EDWARD  L  THOMPSON 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

STANI SLAUS 

BA 

S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 

OAK    KNOLL    RANGER  STA 

SISK 1  YOU 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

'OAKLAND  WB  AIRPORT 

ALAMEDA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAK  VI LLE   t  WNW 

ALLARO  A  CALKINS  JR 

OAKVILLE  4  SW 

i: 

38  23 

122  26 

1466 

RICHARD  PlEINER 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

122  59 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

•"OCEAASIOE  CAMP 

PENDLETON 

6377 

SAN  DIEGO 

3; 

33  13 

117  24 

4P 

4P 

U  S  MARINE  CORPS 

OCEANS  I DE  PUMP  I NC  Plant 

117  21 

31 

CITY  OF  OCEANSIDE 

OCOT 1 LLO  WELLS 

SAN  OIEGO 

33  09 

116  08 

175 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OILFIELDS   JOAQUIN  RIDGE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VENTURA 

3: 

34  27 

119  16 

750 

5P 

6P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ORANGE 

26 

33  55 

117  61 

5Z0 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA 

ALMA  L  GREEN 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COvE 

FRESNO 

119  18 

431 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

649( 

HUMBOLDT 

V 

41  20 

124  02 

161 

ORINOA  BOWMAN 

6502 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  10 

560 

7P 

ARTHUR  W  BOWMAN 

23 

39  45 

122  12 

254 

8A 

6' 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

650( 

HUMBOLDT 

12 

41  16 

123  32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE  1  WSW 

65ZI 

BUTTE 

8 

39  30 

121  34 

160 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROv I LLE  7  SE 

6623 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

6A 

6A 

ALBERT   E  PALMER 

OROVILLE  BRIDGE 

65Z5 

B 

39  31 

121  34 

220 

7A 

ROBERT   E  SKINNER 

OROv T  LLE  RANGER  STATION 

65Z8 

BUTTE 

8 

39  32 

121  34 

300 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37  36 

119  33 

6600 

VAR 

s 

DEPT  WATEP  RESOURCES 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

49 

SS 

SS 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

66  76 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3706 

JEFF  SUTLER 

PACHECO  PASS 

6563 

MEPCED 

27 

37  04 

121  11 

850 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

ELDORADO 

1 

38  46 

120  30 

3440 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

660Z 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

lie  24 

1500 

5P 

E  K  BARR 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

IZl  Z2 

920 

12M 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE 

6624 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  07 

2655 

6P 

5P 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

PALmDAlE  2  NE 

6625 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  06 

2683 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

PALMOALE  CAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

( 

34  38 

UB  06 

2517 

Ml( 

US  CIVIL  AERO  ADM 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

33  49 

5f 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

413  - 


STATION  INDEX 


STATION 


palo  alto  city  i 
palomar  mth  observatory 

PALOS  VEROEi  EST  FC  *i3C 

panoche 

panoche  junction 
paradise 
paradise  meadow 
parker  reservoir 
parkfielo 

parkfielo  e  nn»* 
pasadena 

paskenta  ranger  : 
paso  robles 

PASO  BOBLES  3  NNl 
PASO  BOBLEb  CAA  i 

pattiway 
paynes  creek 
pear  lake 
pehoola  Guard  stai 


ION 
TION  2 


PETALUHA  F IRE  STA 
PETALUMA  1 
PIEDBA 

PINE   CANYON  PATBOl 
STATION  FC   321  I 
PINNACLES  NATIONAl 
PrSMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  MOUSE  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFO 
PLACEfiVlLLE  1  W 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POHONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERVlLLE 

PORTOlA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POST  CORRAL  MEADOW 
POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSI 
POWAY  VALLEY 
PPADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

OUINN  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHIT4 

RANOSBURO 

BAYWOOD  FLATS 

RED  BLUFF  WS  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REDLANOS 
REDWOOD  CI  TV 
REDWOOD  VALLEY 
BEPftESA 
liRICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STATION 
RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
RIVERSIDE  CITBUS 

EXPERIMENT  STATION 
BOSERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROC KLIN 

rose  marie  meadow 
round  meadow 
round  mountain  1  nne 
running  springs  1  e 
saches  springs 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 
ISACBAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 

SAINT  HELENA  4  WSW 

SAINT  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS 

SALINAS  2  E 

SAL INAS  CAA  AI BPORT 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYEB  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PATROL 
STATION  FC  130  B 

SANDBERO  WB 
'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC9! 
SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 


ISAM  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  I 
SAN  GABRIEL  DAM  fC'i2JBE 
SAN  GABRIEL  FIP£  DEP T 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
fSAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
>SAN  MATEO 

)LAS  ISLAND 
'SAN  PEDRO 
'SAN  RAFAEL 

ANA  FIRE  STATION 
ANA  RIVER  PH  3 


SAN 


ANA  BIVER  PH  I 
ANITA  FERN  FC  432 
BARBARA 

BARBARA  CAA  AP 
BARBARA   TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 
CRU£ 
fE  DAM 

MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOSTER 


CX5UNTY 


SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESI*0 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BCRDINO 
MONTEREY 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
TEHAMA 
TULARE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 
SONOMA 
FRESNO 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
LAKE 

ELDORADO 

ELDORADO 
ELDORADO 
AMADOR 
MENDOCINO 


PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIECO 
KERN 

SAN  6ER0IN0 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 

SAN  BERDINO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 


NAPA 
GLENN 
CONTRA  1 


MONTEREY 
MONTEREY 
SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SAN  FRANCISCO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 

SAN  BENITO 
ORANGE 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 

MARIN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


36  36 
36  33 
39  45 
36  03 

34  17 

35  53 

36  01 

34  09 

39  53 

35  36 
35  40 

35  40 
34  56 

40  20 

36  36 
34  31 


34  34 

35  40 
34  04 

3e  01 


35  4B 

35  4e 
37  07 
39  21 
39  le 
39  22 
3Z  57 
33  53 

36  1  1 


37  56 
37  55 
33  57 


35  58 
40  49 
34  12 

36  06 
38  31 

38  35 
40  10 

39  26 


38  10 

34  10 

36  31 

34  08 


33  36 
35  IB 

34  33 
37  34 
33  14 
33  43 
37  58 

33  45 

34  07 

34  oa 


34  07 

35  22 
35  23 


16  51 

le  23 

20  50 

20  29 

21  37 

19  40 
14  10 

20  26 


20  49 
20  51 
23  42 


22  15 

22  23 

22  24 

17  11 

22  14 

23  12 
2t  10 
22  21 
22  20 
17  24 

17  20 


18  44 
21  14 
IB  52 
IS  21 
21  56 
17  05 

19  51 
2i  30 

21  30 

22  48 


22  32 

22  22 

22  00 

22  06 
21  39 
21  37 
21  36 
20  30 

20  24 

20  13 

23  35 

20  40 
IT  40 

21  05 
17  16 
21  42 


lOOOO 
9000 
2117 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


DEPT 


ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVAT( 
R  W  HIATI 
MISS  LILY  BERG 
P  G  •  E  COMPANY 
PARADISE  FIRE  Dl! 
HETCK  HETCMY  WTR 
METRO  WATER  DISK 
HERBERT  H  DURHAM 

MARCElENE  fiOSEBI: 
PASADENA  WATER  I 
U  S  FOREST  SERVICE 
LESTER  M  FRENCH 
HARRY   E  WERNER 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLEft 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS    IDA  H  AKERS 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ■»  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G   *    E  COMPANY 

INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
LORBIN  L  CRAIN 
JAMES  D  I 


U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 

1   C  BALDWIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  R  SOOTH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OTTO  R  HUGHES 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  •  £  COMPANY 
POHAY  HUN  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  B  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 

REDLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CITY  OF  RICHMOND 
RAT  KRONE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HEICHY  WTR  sup 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  A6REU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
AGR  EXTENSION  SER 
SALINAS  RURAL  F  0 


SN  LUIS  OBPO  ! 


I  FCO 


JOE  CABRAl  JR 

P  G  t  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
S  F  HEIGHTS  LEMON  AN 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
E  K  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLMILLER 

MRS  M  A  BINGHAM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  NAVY 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SO  CALIF  EDISON  CO 
G  ROBINSON 
S  BARBARA  FIRE  DEPT 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
TV  STAI ION  KEYI 
UNlw  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT   £  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CLARENCE  MC  KUSICK 
D  DALE  RUSKOVICH 


STATION 

Q 

d 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0 

SPECIAL 

SANTA  MARIA 

7940 

SNTA  BARBARA 

30 

34  57 

120  26 

224 

A  A  HOWARD 

SNTA  BARBARA 

JAMES  R  JENSEN 

CITY   SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

lOA 

8A 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

lie  2 

10 

L   A    PWR    +    L  IGHT  DEPT 

12 

123  OS 

2169 

LOS  ANGELES 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8A 

8A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ELDORADO 

THEODORE  e  HEUSNER 

SIERRA  MADRE   1  N 

S210 

LOS  ANGELES 

34  10 

C LOSE 0° 7^1/ 58 

S 1 ERRAVI LL E  RANGER  STA 

8218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

:  " 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

CORPS  OF.  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

SONOMA 

8A 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

MONT  ERE Y 

CALIF  OIV  OF  FSTRY 

CLARENCE  F  ELWORTHY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SMITH  RIVER  3  WNW 

8311 

DEL  NORTE 

41  57 

CLOSED  11/23/58 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

R  I  VERS  1 OE 

33 

I  16  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

MAPI POSA 

14 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SNOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

NEVADA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS 

MISS  DONNA  I  POWER 

SOLEDAD 

MONT  EREy 

eA 

JAN  M  JACOBSEN 

SOMESBAR   1  W 

HUMBOLDT 

8A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

VENTURA 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

VENTURA 

BERTLWOOO   INVEST  CO 

SONOMA 

SONOMA 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

8352 

TUOLUMNE 

37'  59 

P  G  ♦  E  COMPANY 

S  E  farallon 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARIPOSA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

CAL IF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  P AC  1  F IC 

COLONY  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

34  03 

4P 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

8A 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPR I NGv I LL E  7  ENE 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPR 1 NGVI LLE  TULE 

HEADWORkS 

8463 

TULARE 

36  12 

P  G  *  E  COMPANY 

VALLEY 

8474 

PLACER 

3) 

39 

120  14 

6226 

SQUAW  VLY  DEVEL  CO 

EDGAR  L  KE 1  STEP 

LEROT  KEMP 

STATE  LAKES 

VAC 

MERCED 

S  T 1 RL I NG  CITY  RS 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLAN1 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  STOCKTON 

•S  TOCK  TON  CAA  AIRPORT 

U  S  CIVIL   AERO  ADM 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

8560 

SAN  JOAOUIN 

37  58 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  bridge 

8562 

SAN  JOAQUIN 

37  51 

121  23 

MARTIN   P  MUHS 

STONYFORD  RANGER  STA 

1166 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  PE SERvOI R 

ORLAND  UN  1 T  WU  ASSN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

5P 

SP 

SOPER-WHEELER  CO 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

7P 

7P 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

CAL  D!V  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

SUSANA   KN   FIRE  STA 

5USANVILLE 

8701 

LASSEN 

40  25 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

S702 

ASSEN 

11 

40  23 

120  33 

4148 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

TABLE  MOUNTAIN 

SMITHSONIAN  OBSY 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

SA 

8A 

OA 

ARTHUR  E  FR0DEN6ERG 

TALBOT  CAMP 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEMACHAP 1 

MRS    AN  1  TA  COwAN 

TEHACHAPI    RANGER  STA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

3839 

KERN 

35  02 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

SULO  £  LAKSO 

THE  CEDARS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THF  GEYSERS 

SONOMA 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

R  I  VERS  I DE 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

THREE  RIVERS  6  SE 

THREE  RIvEPS  EDISON  PH2 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EOI SON  PH; 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

P  G  •'  E  COMPANY 

TOPANGA  RANGER  STA  FC  I 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  WARDEN 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33  52 

TORRANCE  FIRE  OEPT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

3: 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  Park  DEPT 

SAN  JOAQUIN 

AAGE  R  TUGEL 

BANTA  CAR60NA   IB  CO 

TRACY  Pumping  plant 

ALAMEDA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  CENTER  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

I'i 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

e' 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULELAKE  W  U  ASSN 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

36  22 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STAN  I SLAUS 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

ORANGE 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

5P 

5P 

US  NAT    PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARJOR I E  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

33  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KUNIVERSITY  OF  CALIF 

9152 

AT  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SAN  BERDINO 

ROBERT  BEARD 

UPPER  LAKE  7  W 

PETER  V  PEORONCINI 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

Eldon  fancher 

VACAVTLLE 

9200 

SOLANO 

38  22 

C  J  UHL 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  3  NE 

33 

117  01 

C  F  IvERSON 

VALYERMO  RANGER  STATION 

LOS  ANGELES 

15 

117  51 

3700 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  CITY 

WAREHOUSE  FC  15 

LOS  ANGELES 

13 

118  27 

695 

LEONARD  SWINNEY 

VENADO 

22 

123  01 

1260 

JOHN   B  HARPER 

VENTURA 

119  18 

45 

9A 

ROY  PINKERTON 

VERMI L ION  VALLEY 

27 

118  59 

7520 

VAR 

S 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SAN  BERDINO 

6 

117  18 

2859 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

8 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

VISAL  I  A 

9367 

TULARE 

9 

36  20 

119  18 

354 

9J 

TULARE  CO  C  OF  < 

33 

117  13 

570 

5P 

5P 

9382 

ELDORADO 

38  59 

120  47 

3036 

8A 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

9386 

SHASTA 

2: 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

WILL lAM  J   VOLLHt  BS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

P  G  ♦  e  COMPANY 

WALLACE 

9411 

CALAVERAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

5P 

£  J  FOOTE 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

126 

8P 

WESLEY  G  STELLE 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

942: 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

SA 

8A 

RAY   I  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

-  414  - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSERVAnCMf 
TIME  AND 
TABLES 

i 


OBSERVER 


STATION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

T 


OBSERVEH 


NUT  CMEK  t  e 
NUT  GROVE 
NUT  PATROL 
T*TIO«  FC   102  B 

Warner  springs 

WASCO 
ASrOJA  PATTERSON  R, 
'ATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATJi 
WE»VEBVILLt  RANGER 

WEED  1  S 
WELOON  1  WSW 
WEST  BIG  PINE  LOOHOl 


WHEATLAND  2  NE 
WHEELER 

WHEELER  SPRINGS  : 
WHEELER  SPRINGS  " 


HITE  MOUNT, 
HITE  WUNT, 
HITE  ROCK 


WINCHESTER 


WOFFORO  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WO0DF0RD5 
WOODLAND   1  WNW 

RIGHT! 

RIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 
YOSEMI TE  NAT lONAL 


LOS  ANGELES 


MENDOCINO 

GLENN 

RIVERSIDE 


ELOORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 


3k  00 
33  17 

35  36 

36  56 
32 


39  5] 
33  53 
38  55 


I  S  FOREST  SERVICE 


HOH  J  BLOUNT 

WEATHER  BUREAU 
TON  LAND  COMPANY 
MANKER 

PS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  A  FERGUSON 
CIFIC  COAST  CO 
NNETH   P  SHELDON 

ROSCOE  G  wlLBER 

NIVERSITY  OF  CALIF 
NIVERSITV  OF  CALIF 
EDMOND  E  PAYEN 


CITY  OF  WILLIA 


cir 


WIN 


JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

C  BAHR 
COUNTY  OF  YOLO 
IRS  HAZEL  J  BARSNESS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  JONES 
MRS  LOLA  A  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 


NEW  STATION 
FORT  DICK  1  NNE 


WILLIAH  M  RILEY 


REACTIVATED  STATION 
ALAMO  1  N 


CONTRA  COSTA 


MRS  SHIHLEV 


1  AMERICAN,  2  CAUVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KERN,  1 
17  NORTH  COAST,  18  N. E . INTER lOR ,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAHENTO,  2't  SALIKAS,  25  SAN  DIEGO, 
31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  VNE2,     33  SOUTH  COAST,     3<>  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TuOLUHNE,     38  WALKER. 


C0RREC1TD  DATA 


JAirUARY  ; 
FEBRUARY  1 
NOVEUBER  1 
FEBRUARY  3 
FEBRUARY  ] 
IKCEMBER  ] 
JAJfXJABY  1958 

FEBRDAHY  1958 


3AMTA  CRUZ 
SANTA  CRUZ 
SANTA  CRUZ 
SAHTA  CRUZ 
SAHTA  CRUZ 
SANTA  CRUZ 
SQUAW  VALLEY  LODGE 

REDOING  FIRE  STA  2 


Pr«clplt. 

Preclplti 

UlQ  te*ip< 
degree  d. 


OD  23d  should  be  .70. 
on  10th  should  be  2.00 
on  2Sth  should  bo  .02. 
Monthly  totml  should  b< 
on  1st  should  be  .10. 
on  3d  should  be  .15. 


165. 


L  27tl 


HlD  teaperatuTe  on  2lBt  should  be  32;  mui 
spectlvely.  Mean  bax  should  be  58.1,  nean 
+2.6,  and  total  degree  days  356.  Preclplt 
.04,  22d  .09,  Monthly  total  17.97,  departu 


LDd  nlD  on  22d  64  and  50,  re- 
BlQ  45.7,  Mean  51.9,  departure 
itloD  OD  20tb  should  be   .02,  21s' 


SANTA  MARIA 


KABCH  1958 


LIVE  OAI  CANYON  FC  230  C 
UPPER  LAEE  R3 


at  should  be  .63  and  monthly  total  6.90. 
<  12th  should  be  27,  blgbest  aax  68  on  2St 


BDd  lowest 


REDDING  FIRE  STA  2 


MAY  1958 
JUNE  1958 


REDDING  FIRE  ! 


LONG  8EACB 


REDDING  FIRE  : 


■a>,  77.0;  aeai 
Max  tefflperaturi 


.  76,  29th  92. 


AUGUST  1998 


SEPTEMBER  1958 


OCTOBER  1958 


MAKDEVILLE  ISLAND 
SUSANVILLE  AP 
CAMP  PARDEE 
LOS  BANDS 

TURNTABLE  CREEK 
HAMILTON  AFB 


Insert  the  following  under  the  Jul;  28  -  29  stono:  "A  flash  flood  at 
Barstow  on  the  29tb  destroyed  one  trailer  boae  and  dSMAged  66  others. 
Hall  fell  In  soae  parts  of  the  city  causing  an  estlaated  $10,000  elodow 


Max  teapera 
Max  tespera' 


should  be  10.46. 

ould  be  92  uid  days  wl 

be  .16  and  Monthly  toti 


mean  nax  93. 3  ,  i 


>n  2d  should  b* 
.04,  Montbly  ' 


75  and  monthly 
al  .06,  depart! 


LOS  BANDS 


SMITH  RIVER  3  VHI 


ould  be  86 , 


:  85.5,  Mean  6: 
lount  (•)  and  1 


NOVEMBER  1998 


MITCHELL  CAVERNS 


47.411,  Mean  55. 2U, 


PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 


See  Delayed  Data  for  corrected  dally  teaperaturee 
37.3,  aean  52.6,  lowest  28  on  31st,  days  with  32 
degree  days  362. 


REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the    Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557 
Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months    will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  in- 
cluded in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table, became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches 
and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the 
"Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  from  which  departures  are  computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950.  Long- 
term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and 
also  Beaumont  1  E  and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921  -  1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  values  published  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,     or  ice  on  the 
ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drift- 
ing and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 
Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table, and  snowfall  in  the  "Snowfall  and 
Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snovv  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  C.A.A.  Stations. 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Blue  Canyon  WB  AP  at  5:30  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indi- 
cate the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later 
in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S  Storage  Precipitation  Station.  Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  August 
Issues,  or  as  delayed  data  in  the  December  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta- 
tion Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates 
that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new 
snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature" 
Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published 
later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,     monthly  and  annual;     $2.50  per  year.       (Yearly  subscription    includes  the    Annual  Summary.) 
Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscrip- 
tions should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.C. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLI- 
MATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,     elevations,   exposure,   etc.,     of  substations  through  1957  may  be  found  in 
the  publication   'Substation  History'   for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Govern- 
ment Printing  Office,     Washington  25,  D.C.   for  $1.25.     Similar  information  for  regular     Weather  Bureau     stations  may  be  found  in  the 
latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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December 
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Temperature 
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Temperature 
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Temperature 
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Temperature 
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Temperature 
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Temperature 
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Temperature 
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Temperature 
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1 
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AOIN  RS 

36.1 

40,5 

35.8 

H 

57, 9M 

60. 7M 

67.6 

69. 5M 

58.2 

40. 5M 

39,8 

_ 



ALDER PO I  NT 

54,6 

67,7 

7t*n 

7ft'I 

M 

52.9 
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wt 

ALTURAS  RS 

6. 

40*3 

3 
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* 
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1  6 
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2.0 
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41*1 

3  1 

38*9 
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ANGWlN  PAC   UNION  COL 
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48*2 
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54.5 
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69*9 
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64I6 

53,1 
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-  0.9 
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_ 
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58.6 
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44.8^< 

- 

3.7 

57. 4N 

1.6 

60.  4f 

1.8 

67. 7K 

-  1.4 

69, 3N 

2.5 

59.  7M 

-  0,7 

54, 2M 

3,3 

42.  2W 

1, 

39, OM 

5,2 

50.5 

0 

FIVE   POINTS   5  SSW 

45.9 

53.4 

52,1 

60,3 

71.4 

73.9 

79. 3K 

83, 6f 

74.3 

69. 8M 

53.8 

49.1 

63.9 

FOLSOM  DAM 

46,6 

55.1 

51.5 

59.4 

67.7 

70.5 

76.2 

81,2'' 

75.2 

69, 6N 

56.9 

53.7 

63.7 

FONTANA  KAISER 

57,6 

6.5 

57,0 

4,0 

53.9 

1.8 

62.4 

3,5 

66.6 

5.2 

72.1 

3.2 

76.3 

1.0 

79,2 

3.9 

80.3 

9.C 

75.2 

10.1 

62.9 

4.C 

62.2 

9,8 

67.3 

FOREST  GLEN 

38.0 

2.6 

44. 7^ 

5,0 

40.3 

4.1 

47.4 

2,6 

60.0 

4.S 

63.7 

3.0 

72.0 

4.5 

72.3 

6.3 

62,0 

0,7 

56.4 

4.4 

44. B 

2,i 

41,8 

4.8 

53,6 

2 

8«*  reIer«Dce 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  calipc^.,. 


January 

Febniary 

Maich 

April 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

AcQUdl 

Station 

• 

1 

9 

1 

1 

« 

1 

« 

« 

1 

2. 

a 
1 

0 

B 

1 

e 
1 

e 

imper 

0. 
0 

1 
§ 

»■ 

i 

a 

1 

e 

Q. 

a 

a 
S 

0. 

a 

a 

£ 
a 
S 

i  partu 

■mper, 

1 

a 

1 

« 

1 

a 

iS 

Q 

H 

Q 

iS 

a 

(S 

D 

O 

Q 

H 

Q 

H 

Q 

» 

H 

Q 

H 

Q 

Q 

H 

Q 

FORT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 

32.6 
50.7 
50. 1 
36.3 
52.3 

3.9 
3.0 
2,5 
4.4 

41,1 
53,6 
53,3 
44.0 
54,8 

8,  3 
4,8 
4.6 
6,6 

36,9 
49,4 
49,0 
40,2 
51  ,9 

-  2.6 

-  0.1 

-  0.9 

-  2,6 

45.0 
52 . 3 
51.6 
47.4 
54.2 

-  1.9 
0.7 
0,8 

-  1,0 

68,6 
56,4 
54,6 
59,9 
58,4 

4.2 
2,7 
1,6 
4.6 

59.8 
60.6 
59,2 
63.0 
62,5 

-  2,4 
4,6 
3,8 
1,5 

67.2 
57.6 
56.8 
72. 7N 
60.4 

2,9 
0.9 
0.5 
3.3 

69.2 
57.8 
56. 4N 
72.6 
61.2 

0,1 

0.0 
5.3 

68. 3M 
60.0 
57. 8M 
61  ,6 
63.2 

-  1.9 

1  .0 
1.0 

53.6 

53.9 
54.8 
57.4 

3,9 

-  1.0 

-  0.8 
3,9 

42.2 
52.4 
51.  8M 
42,8 
54,7 

3,6 

-  0.6 
1  ,4 

38,7 

51  ,5M 

39,8 

53,4 

7.2 

2.1 
4.2 

50.2 

53,8 
52,9 
67,0 

1,6 

1,2 
2,7 

FRESNO  AP 
FRIANT   GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GILROY 
GLENNVILLE 

46. 

'.5.7 

31.7 

'»7.0 

*2.5 

1.7 

-  0.1 

-  1.3 

53,8 
52,4 
34,0 
54,3 
46, 5M 

3,1 
2,2 
~  0,3 

51,8 

29, 6M 
51,2 
41  ,7 

-  3,7 
~  4,3 

-  8.3 

59.1 
57.2 
36.8 
57.3 
49. IM 

-  2,4 

-  2,7 

-  3,2 

69,9 
68,8 
48.5 
64, IM 
58,9 

1.0 
0.0 
-  0,1 

72.7 
72.2 
52,0 
67. ON 
63. 2M 

-  3,0 

-  2.5 

-  4.3 

79,5 
79  ,  4 
60.8 
70.4 
6R.3H 

2.6 
2.1 
3.9 

83.3 
83.2 
65.4 
72.6 
72. 2N 

3,  8 
2,0 

75,0 
74.5 
58,5 
71,7 
65. 3H 

1.5 
-  0.2 

69.2 

54,2 
65,9 
59.  5M 

5,1 
3,8 
4.5 

54.4 
54,3 
38.3 
55,2 
48.0 

0.9 
-  3.4 

49.6 

40,9 
52.7 
47, OM 

3.3 
5,2 

63,7 

46, 1 
60.8 
55,2 

0,7 
-  1.1 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
HAl WEE 

35.1 
42.6 

3.0 
0.7 
0.1 

2,5 

35.2 
45.6 

52,9 

47.0 

3,  3 
-  0.2 
3,  1 

2,4 

28.9 
42.6 
46.4 
64.4 
44.2 

-  5,0 

-  7,1 

-  4,1 

-  1.9 

-  6,5 

38.0 
51,5 
55,6 
75,2 
56,0 

-  1,9 

-  3,2 
0,2 

-  0.5 

-  3.6 

48,1 
62.6 
59,9 
69, 5M 
67,3 

1,5 
1,3 
1 ,0 
5.2 
0,9 

51.5 
65,5 
6'*. 6 
94.  S 
73,1 

-  1.9 

-  3.4 
1 .4 
1.1 

-  1.0 

5fl.9 
73,8 
64.8 
101.0 
78.6 

3.9 
2.9 
0.5 
0.6 
2.6 

63.6 
78.4 
66. S 
102.9 
81.0 

2.6 
2,9 
1.9 
4.2 
1.6 

56.4 
70.6 
67.3 
93,7 
73,8 

-  0.6 

3.0 
4.1 
1.5 

52,8 

60,2 
61.3 
65.3 

4,6 
4.8 

0.3 
6.0 
4.0 

41.3 
51.7 
53,2 
62.0 
49,8 

1.0 

0.3 
0.9 
-  0,2 

44, 8M 

50.8 
54,3 
46.1 

10,0 

3.9 
1.8 

46.2 
57.6 
60,3 

1,0 
0.9 
0.2 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB    1  E 
HANFORO 
HAPPY  CAMP  RS 

52. 5M 

46.3 

47,3 

46.0 

40.8 

2.8 
1,9 

0.7 
2.6 

54, 3M 
54,4 
53,7 
54. IM 
47,3 

3,9 
4,  4 

3,8 
4.2 

51 ,9M 
51,1 
49,2 
52, IM 
45,7 

0.2 

-  2.0 

-  2,6 

-  3,1 

55,0 
56,4 
55,6 
60,0 
52,6 

2.3 
2,0 

-  0,9 

-  1,7 

57,6 
60,  5 
60,4 
70, 5M 
66, IM 

2,6 
0.2 

3.1 
5,8 

61.7 
66,0 
65.0 
72. 6M 
66.3 

4.6 
1,6 

-  2.4 
2.2 

59.0 
64.  3 
63.6 
76.7 
76,8 

1,7 
2,1 

1.8 
4.4 

60. 2M 

67,2 

65.7 

81,6 

77.7 

1.7 

3.3 

6.2 

62,0 
68.6 
67.3 
74.5 
67,8 

3,: 

2,1 
2,6 

56,9 

68,7 
60.2 

0.5 
0,5 

5.6 
4.7 

54.1 
54.1 

53.6 
49. 2M 

0.( 

0.8 
4.0 

54.9 

48.  1 
45.  IM 

3.; 

2.2 
4.6 

56,7 

63.4 
58.1 

2.2 

1.2 

3,0 

HAT   CREER    PH  1 
HAYFIELD   PUMP  PLANT 
HEALDSBURG 
HENSHAW  DAM 
HETCH  HETCHY 

34. 3H 
54. 4M 
48.  1 
45.1 
40.  1 

-  0.1 
3.5 
1.7 

3.3 

41.  4f 
56.0 
54.1 
48.6 
42,7 

2,4 
3,  1 
3.8 

2.7 

37, 9M 
55. IM 
50.5 
44.7 
39,3 

- 

-  5,3 

-  2.8 

-  5.6 

46,  IM 

67,9 

59.2 

52,6 

49.1 

-  4.7 

-  0,7 
2.2 

-  1.1 

58,  3M 

79,4 

63,5 

61,0 

60,0* 

0.3 
3,8 
2.1 

3.5 

61  ,  7M 
83.  5 
69,  1 
64.2 
61  .5M 

-  2.4 
0.9 
2.5 

-  2,1 

69.  IM 
66.8 

70.  1 
69.5 
68,9 

- 

1.5 
1.3 
2.7 

91.1 
73.0 
76,2 
73.9 

4.  9 
3.0 

60.  5M 
85,1 
73.6 
70.1 
65. 7M 

-  1.7 
6.8 
0.4 

54.  7M 

75.8 

65.4 

64.2 

62.1 

1.3 
4,3 
3.9 

6.2 

42.  IM 

60.6 

57.4 

50,9 

46,8 

-  0.7 
3.6 
0.8 

39. 5M 

54,1 
50.7 
45.6 

3.5 
6.7 
7.9 

61,5 
58,1 
54,7 

3,0 
1,3 

HOLLISTER 
HOOP  A 

HUNTINGTON  LAKE 
lORIA 

IDYLLWILO  RS 

51.2 

33.4 
45.3 
42.  4M 

3.1 

3,4 
-1.1 
3.3 

56.9 

32.9 
47.5 
42. 6^ 

5,5 

2,9 
-  0,  1 
3,0 

52,7 

26,3 
43,4 

-  1.4 

-  6.1 

-  8.4 

67.0 

35.2 
53.5 
45, 2M 

-  0.3 

-  2.2 

-  3.4 

-  3.C 

60,6 

47,0 
65,2 
59,3* 

0.2 

2.1 
0,6 
7,7 

63.3 

49.8 

67.9 
61  .3M 

-  1,3 

-  3.5 

-  4,9 
0,8 

64,7 

5  7,6M 
77.4 
65. 4M 

- 

- 

1.8 

3.4 
3.3 
2,3 

67.  1 

62.7 
83.0 
69.3 

0.8 

2.4 
4.2 

2.3 

68.3 

55.4 
73.6 
64.8 

2.8 

0.6 
2.0 
2.3 

63.3 

50.  3 
58.9 
58.7 

2.4 

3.8 
6.0 
4.3 

54.6 

39.2 
55.1 
47. 4M 

0.3 

-  0.6 
1.0 
1.3 

52.9 

41.2 
55,5 
48.  7M 

3,9 

7.1 
7.8 
7.9 

59.4 

44.3 
61,3 

1,2 

0,6 
0,0 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INTOHERN 

IRON  MTN 

57.5 
42. 8M 
57,6 
47.2 
54.9 

3.8 
3.4 
3.9 

2.4 

61,7 
46, 4h 
61,9 
51,9 
59,4 

3,5 
3.4 
3.  1 

2.7 

60,8 

60,3 
50, 2* 
56.2 

-  3.2 

-  4.6 

-  4,8 

70.4 
55, 7M 
72,2 
59,9 
70,7 

-  0,4 

-  1.0 
0.0 

-  1.5 

82,6 

* 

84,9 

70.8* 
84.9 

5,1 
6,8 
4.5 

86.1 

M 

87. 8M 

M 

89.9 

1,2 
0.5 
1.6 

91.3 
78. 9M 
93.1 
82,6 
94,5 

0.2 
0.  5 
0.1 

0,1 

92.9 

93.4 
65.5 
95.1 

2.0 
1,8 
2,2 

87.7 
72. 6M 
80  .SM 
76. 5M 
89. OM 

3.0 
3.4 
3.2 

2.3 

78.4 
54,  5M 
79.5 
69, 3M 
79,4 

4.6 
5.9 
4.6 

5.1 

63.3 

M 

63,6 
53. 2M 
63.0 

1.3 
0.7 
1,2 

59,7 

60.3 
47.9 
59.  3 

4.7 
4,8 
4.0 

74,4 
75,3 
74,9 

2,1 
2,0 
1,7 

JESS  VALLEY 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
KENTFIELD 
KERN  RIVER  PH  1 

34.3 
46. OM 
44. 4^ 
46.5 
50,4 

0,5 
0,5 

38.3 
53.1 
46.5 
53. If 
57,8 

8,  1 

3,3 
4,1 

33.4 
50 .  IM 
42. 6* 
49.  2* 
64.2 

-  2,4 

-  3.5 

-  3.9 

41.6 
58.  IM 
51.0 
56. 9M 
63,1 

-  1.3 

0,8 

-  0,9 

66,1 
63,9* 
58,4 

* 

74.8 

6.0 
4.3 

55.2 
67. 4M 
60,8 
66. 2M 
77.6 

0.5 

2.7 
-  1,1 

63.3 
69.  1 
67.0 
66.7 
85.4 

- 

1,0 

1 . 1 

1.5 

65.8 
72.8 
73.4 
69, 3M 
89.4 

3.  8 
3,  5 

56.9 
70, 5M 
68,6 
69. 6M 
60.4 

2.2 

5,4 
1.0 

52.9 
65, 5M 
61,2 

M 

75,6 

7.4 
5.7 

40,8 
56,0 
48,8 
51  ,9M 
59.8 

5,7 

-  3,1 
-0.1 

39.6 
51  .  5M 
52. IM 
50. 4M 
57,9 

9,4 

3.4 
6,7 

48,1 
56,2 
66.8 

3.9 
1.5 

KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KING  CITY 
KLAMATH 

47.2 
46.1 
50,0 
49. 5f 
49.3 

3.8 
1.5 

50,6 
54.5 
57.4 
56.3 
52.0 

6,9 
6,0 

47.7 
52.3 
53.4 
61,6 
47,2 

-  1.9 

-  2.6 

56,2 
61,0 
62,6 
67.8* 
51,3 

1.1 
-  0,1 

69.3 
72.9 
73.7 
63.6* 
56.5 

5,2 
1  .7 

72,2 
76.0 
77.2 
65. 6M 
60.6 

1.9 
-  0.1 

79.7 
84.7 

M 

60,6 

1,7 

83,2 

89.4 
70. 4M 
60.8 

9.0 
2.  8 

76.0 
78.1 
79.4 
70, IM 
61  ,6 

3.1 
3.4 

69,0 

74.2 
65.  9M 
55.7 

8.1 
3.8 

53,1 
57,1 
59.3 
55. 8M 
52,3 

3.6 
1.2 

51.8 
50.7 
54,9 
54, OM 
51.5 

7.2 
4,6 

63.0 
68,0 
55,0 

4. 1 

LA6UNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 
LAKESHORE 

55, 1» 
39,4 

^ 

43.1 
45,1 

0,7 
2  .C 

56. 2> 
42,5 
36, 6f 
49.2 
48.2 

1,2 
3,  5 
5,  1 

54.2* 
37.1 
33.5 
45.2 
45.9 

-  2.7 

-  5,1 

-  6,5 

60,0 
46,6 
41,6 
63.0 
56,0 

0.4 

-  2, C 

-  5,4 

60.3* 
56. 6 
67.2 
62,3 
65.0 

-  2,2 
1,9 
2,9 

63, IM 
59,  8 

1 

65,9 
69,6 

-  1.8 

-  0.6 

65, 4M 
65,8 

M 

73.6 
77,1 

- 

2.6 

3,8 

69. 6M 
69.6 

75.3 
80.2 

68. 5M 
55.5 

66.1 
72.5 

1  ,0 
1,3 

67,  IM 
58,1 

M 

61,5 
65.  1 

3.1 
4.0 

56. 5M 
44.0 
42. IM 
50.4 
52,2 

-  3,4 

-  1,5 

3,5 

54. 3M 

M 

46.7 
51.1 

-  2.C 

60,9 

57,7 
60.6 

-  0,6 

LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 

36,4 

56,9 
43.4 
48.7 

1.6 
3.8 
1.7 

37.3 

57,8 
50,3 
53.8 

1,4 
3.6 
3.  1 

33.5 

54.8 
46.5 
51.1 

-  5,7 

-  1.5 

-  4.0 

40,3 

62,0* 
56,4 
60,4* 

-  3.7 
1,9 

-  0,1 

51,5 
53,8 
66.1 
68,0 
69,7 

1,1 
2,7 
2.3 

66.3 
58.2 
67.4 
72.3 
73.1 

-  1,1 
1.6 

-  2,1 

63.4 
65.2 
71.6 
78.6 
81.5 

- 

0,6 
0.3 
0.7 

66.4 
68.  2M 
74.0 
81. 6M 
65.4 

3.4 
1.8 
4.9 

60,9 
61  ,8 
74.0 
72.7 
78.3 

3.0 
3.0 
3.2 

55.5 
57.  3M 
71.8 
64.5 
72.0 

5.4 
6.2 
6.  1 

43.0 

60.7 
49.0 
57.9 

0,7 
0,2 
2,0 

43.9 
60.9 

M 

55.7 

7.6 
4.4 
7.4 

49.0 
64.8 
65.6 

1,1 
2,3 
1.9 

LE  GRAND 
LEMON  COVE 
L INDSAY 
L IVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS 

46. 4^ 
47,7 
47,1 
48.0 
47.2 

0,9 
0.9 
1.5 
0,4 
4.1 

53.9 
55.3 
54,0 
54.5 
49,8 

4,4 
3.  5 
3.2 
3.  7 
3.4 

51.6 
52.9 
51.9 
49.8 
44,2 

-  1,2 

-  3,1 

-  3.3 

-  3,6 

-  6,3 

66,4 
61,6 
59,8 
57,6 
65.2 

0,2 

-  0.2 

-  1.3 
0.6 

-  1.3 

66,2 
72.1 
70,4 
63.7 
67,2 

2.9 
3.7 
3.0 
2,3 
3,6 

71,0 
74,6 
73,4 
67.9 
70.6 

-  2.3 

-  1,2 

-  1.0 
1,1 

-  0,9 

76,7 
81,1 
79.7 
71.7 
77.2 

- 

3.1 
0.9 
0.9 
l.l 
1.8 

80,  IM 
84.  3 
83,2 
76.3 
81,2 

3.  3 

4.  3 
4.6 
6.2 
3.3 

72. 8M 
75. IM 
74.9 
73.6 
73.6 

1.3 

2.2 
5.3 
1,7 

66.8 
70.9 
68.5 
58.  1 
66.  I 

4,0 
5.5 
5.0 
5.6 
4.3 

52.  8M 
55,5 
54.2 
54.8 
52. 7M 

0.3 
0.9 
1.1 
0.4 
1 ,0 

48.5 
50.4 
49.  3 
53. 1 
53.5 

2,7 
3,2 
2,7 
4.5 
8,5 

62.3 
65,1 
63,8 
61,6 
61,6 

1,1 

1.3 
2,3 
1,7 

LOOl 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
-ONG  BEACH  CAA  AP 
-OS   ANGELES  WB  AP 

46,3 
52.5 
55.6 

59.3 

1.0 
1.5 
6,1 

53.6 
56,0 
56.5 

60.2 

4. 1 
0,6 
6,1 

50,0 
52,1 
63,7 

57,9 

-  3,5 

-  4,0 
1,4 

67.7 
67,0 
61. 5M 
62,8 
64,6 

-  0.3 
1.3 
6.4 

65,3 
58,7 
67,1 
65.9 
66,4 

2,1 
3,8 
4,3 

68,6 
60.3 
68,2 
68,7 
68,9 

-  0,4 
2.2 
4,2 

72.6 
61.7 
70,6 
71,3 
70.0 

0.3 
0.3 
2.4 

76,2 
65,1 
73.7 
74,4 
73,4 

4.7 
2.9 
5.2 

71.5 
65.7 
73.8 
74.1 

72.7 

3,1 
4,6 
5,0 

65.4 

72.5 
72.0 
72.5 

4.1 
7.6 
9.  1 

53.5 
55.0 
62,0 
61,1 
63.9 

1.3 
1.5 
4.6 

49.1 

61, 4M 

59.6 

62.4 

2,9 
6.0 
6,8 

60,8 
56,6 
64,7 

66,0 

1,5 
2,3 
5,1 

.OS   ANGELES  WB  CITY 
-OS  BANOS 
.OS  GATOS 

.UCERNE  VALLEY   2  w 
1ADERA 

59.6 
46.6 
50,8 

46, 2^ 

4,6 
3,4 
1,6 

60.3 

54.8 
49,3fr 
54,0 

3,9 
4.5 
4,9 

56,9 
52,0 
51,1 
46,0 
62,6 

-  2,0 

-  2.0 

-  0,5 

66,4 
60,6 
56,6 
55,8 
60,2 

3.9 
-  1.2 
2.  1 

1.7 

68,0 
69,  2 
65,1 
69,8 
71,1 

3,2 
1,7 
5,0 

5,7 

71.0 
71.9 
68. 1 
74.6 
74,1 

3,2 

-  2.0 
3.0 

1.2 

72.6 
78.0 
71.0 
79.8 
80.2 

0.3 
1.4 
2.8 

1.2 

75,2 
61,9 
74.3 
82,4 
83.6 

2.3 
4.0 
6.  7 

6.7 

75.9 
74.6 
72.5 
71  ,2M 
76.7 

4.9 
1  ,6 
6,4 

5.4 

74,0 
67.9 
66.3 

70,4 

7,4 
3,4 
5,2 

6.2 

63,3 
55,0 
57,0 

55,2 

1,2 
0,4 
2.5 

2.8 

62.0 
49.8 
56.5 

50.5 

4,7 

2.0 
B,0 

5,1 

67,1 
63.5 
62,2 

64.6 

3.2 
0.7 
4.0 

3,7 

tANOEVlLLE  ISLAND 
1ANZAN1TA  LAKE 
lARlCOPA 

lARTINEZ    FIRE  STA 
lARYSVILLE 

45.7 
31.0 
48.6 
46.8 
46,2 

1,6 
-  0.6 

53,7 
32,5 
56,7 
54,2 
54.5 

4.2 
3,9 

60,6 
26,8 
63.4 
51,1 
51.5 

-  3,9 

-  4,1 

66.9 
37,1 
62.6 
57,9 
59.9 

-  1,0 

-  0,7 

63.6 
50,7 
73.1 
63.7 
68.6 

2,0 
1  ,9 

68,8 
62,6 
77,3 
69,0 
72,3 

-  1,6 

-  2,2 

71,5 
62.  3 
84.9 
70,0 
77.2 

- 

0.7 
1.7 

74.0 
65,0 
88,7 
72.4 
81.2 

4.9 
3,8 

71,7 
56,7 
78.7 
72.0 
75,1 

1.6 

2.5 

65,4 
52.5 
72.6 
64.8 
68.4 

5.4 
4,6 

54,0 
39,0 
56.6 
55.2 
55.5 

-  0.3 
0.6 

50. 2M 
39.7 
53.3 
51.7 
51 .9 

4,6 
3.6 

60,7 
45,5 
67,2 
60,7 
63,5 

1,4 
0,9 

C  CLOUO 

ECCA   3  SE 

ERCEO  FIRE   STA  2 

lODLEWATER 

ILL  CREEK  2 

35,9 
55,6 
47, 8^ 
46.7 
52.3 

1 ,  1 
3.0 
2.2 
0,6 
1.9 

39,5 
60.5 
54, 4f 
53.9 
52.7 

2,  3 
'  3 
■  .0 
3.2 
1.5 

36,1 
59,3* 
51 ,4 
61  ,4 
47,2 

-  5.7 

-  4,4 

-  1.9 

-  3.9 

-  7,3 

44.0 
70,1 
59,5 
59,6 
57.5 

-  3.2 

-  0.6 
0,0 

-  2.0 

-  1.1 

56.9 
82,3 
69,4 
72,1 
66,2 

3,7 
5.2 
3,0 
3,1 
3,3 

60.1 
63.5 
72, 2M 
74,9 
69.6 

0.4 

-  1,3 
~  1.9 

-  2,0 

-  0,6 

68.6 
87,0 
77. 7^ 
83,8 
76.0 

- 

2,8 
4,2 
2.3 
0.8 
2.7 

70.1 
66.6 
61.1 
87.0 
76.7 

5,7 
-  1.0 

3.  1 

4.  3 
0,0 

50.3 
84,5 
72  .6M 
77, IM 
77,6 

1.6 
0.4 
0.5 
0.7 
2.9 

55.4 
76.2 
55. 5M 
71,5 
71,3 

4,1 
3.3 
3.3 
5.4 
5.2 

43,3 

52,  IM 

55,4 

57,7 

0.3 

-  1,4 

-  0,3 

-  1,3 

42.6 
56.9 
49.0 
51.3 
59,3 

6.2 
3.5 
2.3 
3.2 
6,5 

51,1 

62,8 
66,4 
63,8 

1.6 

1.0 
1.0 
0.6 

INERAL 

ITCHELL  CAVERNS 
ODESTO 
OHO  LAKE 
ONTEREY 

33,9 

46.7 
33.2 
53,8 

3,5 
2,6 

35,7 

54,7 
37,0 
55,5 

3.  5 
5,7 

32,3 

51.8 
34,4 
52.0 

-  4.2 

-  2,1 

39.6 

60.1 
43,2 
66,5 

-  0.4 
1.0 

51.1 
72  ,  3 
68,3 
56,6 
69,2 

1.9 
3.1 

64.2 
77,0* 
71.3 
59,6 
61,9 

-  1.7 
0.3 

62.2 
82.  7 
76,0 
66.8 
60,5 

1.2 
0.3 

64.8 
83,  3 
79,9 
70,3 
62,9 

3.  3 
6, 1 

58.2 
77.0 
74.0 
62.2 
56.8 

2.0 
4.1 

53.1 
69.4 
67.5 
53,3 
61.7 

5.2 
5,3 

39.7 
55. 2M 
55,5 
39.8 
57.6 

0.6 
3,4 

39,7 
54,  8 
50.7 
37.5 
57.6 

6.5 
5,3 

47,0 

63,0 
49.5 
68.8 

1.5 
2.9 

ONTICELLO  DAM 
DUNTAIN  PASS 
DUNT   DIABLO  NORTH 
3UNT  HAMILTON 
:)UNT  HEBRON  RS 

46,6 
41,0 
48.9 
43,0 
31,4 

2,5 

53,0 

49,7 
41,3 
39,2 

0,7 

48,4 

45,1 
35,7 
34,7* 

-  6,8 

67.5 
52,1 
54,6 
47,0 
41. 7M 

0.3 

65,9 
66 ,6 
61,6 
55, 5M 
52,6* 

2.7 

70,0 
71,9 
63,7 
57,6 
56,7 

-  3.4 

75.8 
77,5 

68.  4^ 
64,5 

- 

1.8 

80.9 

79.0 
73. 6M 
65,5 

3,9 

75,1 
70  ,9 
72,9 
65. IM 
54,1 

1  .8 

69.4 
62.2 
68.6 
63. 4f 
49. 6^ 

7,9 

57.2 
47.0 
56.5 
51, OM 
M 

2.3 

53,8 
46.9 
56,9 

M 

62,9 

3UNT   SHASTA  WB  CI TY 
r  WILSON   FC  3386 
^CIMIENTO  DAM 
VPA  STATE  HOSPITAL 
TEOLES  CAA  AP 

35,5 
44,9 

47,5 
53. S 

2.7 

0,5 
2,6 

40.3 

55,6 
53,6 
58.8 

3.4 

3,4 
1.9 

36,3 

50,7 
50,5 
57,3 

-  5,4 

-  2.3 

-  6.7 

45,1 

58, IM 

67,0 

66,5 

-  1.6 

0,9 

-  2,3 

57,0 

64,6 
61, 4M 
84,1 

3.5 

1,3 
5,1 

69.9 

67,  7M 

66.1 

89,7 

0,1 
0.1 

1.3 
2.3 

68.6 
69.4 
73.4 
66.7 
94,8 

1.4 

2,0 

0,  1 
0,6 

70,7 
73,5 
77. 2M 
69.1 
96.1 

4,9 
3,  3 

2.7 
4.0 

60.2 
69.1 
72,9 
70.7 
87,5 

0.4 
1.7 

5.1 

3,4 

56,2 
63.0 
68,  7M 
64.6 
77,3 

5.2 
6.3 

3.3 
5.8 

42.5 
51,2 
55. 6M 
54.6 
60,8 

1.0 
1  .2 

0.6 
1  .4 

43,  1 
54,7 
53,3 
53,5 
57,2 

6.4 

10.6 

5.3 
4.3 

51,3 
66,4 
62,2 
69.6 
73.8 

2.0 
2.1 

1,8 
1,9 

:VAOA  CI  TY 

:WARK 

:WHAN 

WPORT  BEACH  HARBOR 
>RTH  FORK  RS 

39.5 
49. 8M 
46. 8M 
57,0 
43, 8M 

-  1.0 

0,5 
3.1 
1.9 

44,3 
55, 2f 
54,9* 
57.9 
46.71' 

1,9 

3,7 
0,7 
2.6 

40,2 

* 

52. 9M 

55.7 

42,6 

-  6.1 

-  2.8 

-  1.0 

-  5.3 

48,2 
64, 8M 
60, 8K 
60,9 
50, 8M 

-  1.9 

-  0.4 
2.1 

-  2.1 

58,9 

M 

71.6* 
61,7 
63.1 

3,2 

5,0 
0,0 
4.0 

62.2 
65.  4H 
73. 7M 
64,7 
66,1 

-  0,6 

-  0,7 
0,6 

-  1.7 

66,6 

78. 5^ 
66.2 
74.  1 

0.5 

1  .0 
1 .0 

2.3 

72.0 
67, 8M 
62, 4^ 
68.7 
78.6 

4,  1 

5.0 
0.  7 
3.  7 

63.8 
66.3 
75, IM 
68.6 
70,8 

1  ,0 

2.6 
2.6 
2.4 

57.0 
63, 9M 
69. 6M 
67,4 
64,4 

1.4 

4.9 
4,4 
5,4 

44.6 
56. 5M 

M 

56.1 
50. 5M 

-  2.9 

-  0.9 

0.2 

44,4 
53. OM 
50. 4M 
57.4 
51.2 

2,4 

3,5 
1.6 
7.8 

63.7 

62.0 
58,6 

0.2 

1,0 
1,4 

'RTH  HOLLYWOOD 
KDALE  WOODWARD  DAM 
KLANO 

KLAND  we  AP 
EANSIDE  PENDLETON 

57, 6M 
45,3 
51. 5« 
60,1 
55.3 

7.3 
0,6 
3,6 
2,9 

58.1 
51.6 
54.6 
55,3 
57.01' 

5.9 
3.0 
3,9 
4,6 

54,5 
49.4 
51,2* 
51.5 
63,8 

-  0.4 

-  3,6 

-  2.2 

-  1.9 

62, 6M 

56,3 

57,9 

57,3 

59.2 

3.3 
-  1.1 
2.0 
1,7 

66,9 
66,9 
62, 6M 
61.9 
61.7 

4.4 
2.7 
4,1 

3.5 

69,5 
70.5 
65. 8M 
65.3 
64,4 

4.1 
-  1.5 
3.8 
3.7 

72.7 
75, 8f 
65, 0^ 
64,3 
66.2 

1.3 
1.3 
2.2 
1.6 

75. 0^ 
79.7 

66.5 
69,2 

3.  ] 
3.7 

3.6 

75, 7M 
73.2 

68.9 
67,9 

5.7 
2.3 

5.6 

72. ew 

67.2 

63.2 
67.1 

9.3 
4.3 

3,2 

M 

54.2 

55,8 
57,7 

1.3 
2.0 

62. OM 
49.7 

53.6 
56.7 

8.4 
4.6 

6.0 

61.7 

69,5 
61.4 

1.3 
3.0 

t*«  rateraoce  ootcs  follovtog  Statloo 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Table  1-Conhnued 


January 

Februaiy 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

1 

Q. 

Q 
a 
i- 

Departme 

1 

a 
1 

H 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

e 
1 
a 

a 

a 

H 

«■ 
Q 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

1 
s. 

a 

Departure 

<D  ; 
1 

a 

a 

H 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

e 

1  1 
H  1 

Departure 

OJAl 

OPID$  CAMP   FC    57  BE 
ORANGE  COVE 
CRICK   PRAIRIE  CR  PARK 
ORINDA  ROWMAN 

53. if 
'*2,5 
46.7 
47. 7M 
46.1 

2.9 
2.6 
1.5 
4.8 

55.9 
44.3 
53.2 
51.2 
52.1 

3.7 
3.  3 
3.  5 
5.6 

51.8 
38.7 
50.8 
46.4 
48.0 

-  2.7 

-  6.5 

-  3.4 

-  1.3 

61,0 

58,5 
50,1 
54,6 

3,2 

-  1.7 

-  0.1 

65.1 
62,7 
69.9 
56.  1 
59,9 

3.7 
3.4 
2.6 
2.7 

68.0 

72.  3 
60.4 
64.3 

1,6 

-  1.5 
3.6 

71.7 

79.1 
61.6 
66.8 

-  0.8 

-  1  .4 
1.9 

75.3 

82.8 
62,5 
71,3 

2.9 

4.2 
2,7 

74.3 

74.3 
61.7 
69.2 

4.5 

0.9 
2.7 

69.7 

68.9 
55.9 
62.9 

5.6 

4.6 
1.5 

58.8 

54.3 
51. 2M 
53.2 

0,9 

0,4 
2,9 

57.3 

50.3 
49.6 
50.6 

5.0 

3.2 
4.3 

63.5 

63.4 
54.6 
68.3 

2.5 

1.1 
2.6 

ORLANO 
ORLEANS 
ORO\/ILLE    1  WSW 
OROV I L  L  E   7  S£ 
OXNARO 

45.0 
44.  1 
46.0 
43.1 
58.9 

-  0.9 
2.5 

-  1.9 
5,6 

51.5 
49.8 
53.8 
51.1 
58.4 

1 . 4 
3.  6 

1.5 
4.7 

49.5 
47.9 
50.1 
48.0 
55,1 

-  5.1 

-  2.8 

-  5.8 
0.0 

58,5 
55.5 
58,2 
55.2 
61, 3^ 

0.3 

-  3.2 
4.3 

66.0 
64.7 
69.0 
65.3 
62.  1 

-  0,4 
4.1 

-  0.5 
3.0 

72.4 
67.8 
72.9 
69.7 
63.4 

-  4,0 
2,3 

-  3.6 
2.3 

78.9 
77,4 
79,0 
75.7 
65.  1 

-  3.7 
5.3 

-  3.7 
1.2 

80,6 
78.1 
82.4 
76,6 
68.4 

0.  5 
6,9 

0.9 
4.0 

75.3 
68.2 
74.9 
72.7 
69.0 

1.3 
1 . 1 

-  0.5 
5.3 

68.9 
60,3 
67,7 
66.8 
67.6 

3.9 
2.6 

2.2 
6. 1 

54.8 
51.3 
55.8 
52.4 
60.0 

0,3 
2,7 

-  2.2 

1.2 

51.5 
48.0 
52.0 
50.9 
59, 3M 

4.6 
4.3 

4.3 
4.6 

62.9 
59.4 
63.5 
60.8 
62.4 

-  0.4 
2.7 

-  1.0 
3.5 

PALMOALE 

PALMOALE   CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  C 1 TY  HALL 

PALOMAR  MTf4  OBSY 

47.3 
44.7 
56.6 
49.6 
45.2 

3.7 
1.8 

52.1 
50.3 
60.0 
55.9 
46.1 

5.  3 
2.2 

48.3 
46.7 
57,4 
51,5 
37,7 

-  3.7 

-  6.1 

56.9 
55.5 
68,5 
57,1 
49,8 

-  1.7 

-  1.8 

66.9 
67.9 
79.7 
62.7 
60.5 

3,8 

3,2 

72.4 
72.2 
83.1 
66.5 
63.7 

0.1 
-  1.8 

80.2 
79.  3 
88.6 
66,9 
70.1 

-  0.9 

-  3.4 

84.9 
63.3 

91 .  6^ 

68,8 
74,1 

5,0 
1.9 

76.4 
74.5 
87.0 
70.0 
69.2 

2.8 

3.0 

68.5 
66.5 
78.9 
62.2 
63.4 

5.3 
4,5 

54, 5M 
51.2 

M 

54.4 
51  .4 

2.2 

51.9 
49.0 

M 

51.8 
55.0 

6.0 

63.6 
61.8 

59.8 
57.2 

2.3 

PANOCHE  JUNCT ION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  R06LES 

46.6 
46.8 
55.4 
56.2 
47.  7 

1.0 

3.4 
3.7 
1.9 

55,6 
46.5 
60,4 
57,9 
54,3 

5.6 

3,4 
4,1 
5,  3 

50 .0^ 

45. 8^ 
59.6 
54.6 
50.0 

-  4.5 

~  4.2 

-  1,8 

-  2,3 

59.5 
55.6 
71.0 
62.8 
58.1 

-  2.2 

-  1.8 
3.4 
1.0 

71, 2»' 
65.2 
66.1 
66.7 
£3.2 

2,4 

4.9 
4.1 
1.8 

75. 4^ 
68.7 
90.4 
69.8 
67.1 

-  0.9 

1.7 
2.7 

-  0.3 

81  .4 
77.6 
95.0 
73,2 
71,4 

-  0.1 

-  0.3 
0.5 

-  0.2 

85. 4M 

81.6 

95.7 

76.0 

75.1 

6.4 

1.6 
3.0 
4.5 

76. 6M 

74.5 

89,6 

76,4 

70.7 

1.8 

1.4 
5,8 
2,1 

71  .8M 

68.9 

80.9 

72.4 

65.6 

6.8 

5. 1 
7.5 
5.4 

56.6 
54.6 
62.7 
61.5 
53.5 

1  .9 

0.7 
1.9 
1.2 

51.5 
54.6 
59,5 
60,8 
50,6 

3.7 

4.3 
6.6 
4.2 

65.1 
61.9 
75.5 
65.7 
60.6 

1.8 

1.7 
3.5 
2.0 

PASO  R08LES   CAA  AP 
PETALUMA   FIRE    STA  ? 
PINNACLES  NM 
P I SMO  BEACH 
PLACERVILLE 

47,2 
47.7 
47.9 
55.8 
41.5 

1.1 
1.7 

0.5 

53.4 
53.8 
52.3 
56.7 
47.3 

3.  3 
4,3 

3.  3 

49.1 
49,5 
47,3 
53,1 
43,8 

-  3,5 

-  4.0 

-  3.8 

57.2 
56.3 
55, 4^ 
59,9 
50,9 

0,7 

-  0,7 

-  1,6 

64.7 
61.2 
63.1 
58.4 
61.9 

2.5 
1.5 

3.3 

66.4 
66.2 
66.5 
61.8 
65.7 

2.8 

-  1.0 

-  0.7 

73.7 
67,9 
72.7 
61.0 
73.2 

2.1 
-  0.2 

0.5 

76.6 
70,7 
77, IM 
64,9 
76.9 

5.0 
5.0 

6.4 

71.9 
70.7 
72.1 
66.2 
68.9 

5,8 
2.1 

66.6 
64.6 
66.6 
62.5 
61.7 

3,7 
4.8 

5.6 

53.3 
55.6 
54,7 
59,9 
48,0 

2.1 
0.4 

0.6 

50,7 
52,3 
54,4 
58,3 
47,2 

4.3 
5.5 

5.6 

61,1 
59,7 
60,8 
69,9 
57.3 

2,5 
1.6 

2.1 

PLACERVILLE  IFG 

POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  LIGHT 

POMONA 

45.3 
50,4 

54,6 
53,0 

3.( 
3,9 

47. 

53.0 

55.3 
55.6 

4.4 
3.6 

43.5 
49.5 

h 

51.9 
52.4 

0.2 
-  2.7 

52,9 
52,7 

M 

52.7 
60.4 

1,2 
1,5 

62.9 
56.6 

54. 8f 
65.9 

2.0 
3.1 

66.  1 
61.4 

56.9 
66.8 

2.3 
0.9 

74.9 
59.7 

^ 

56.5 
72.7 

0,5 
-  0.9 

80.5 
59.0 

M 

59.7 
75.6 

3,9 
2.  1 

72.9 
61.5 
62.8 
60.9 
74.4 

4.0 
4.3 

67,5 
55,2 
61,5 
59.7 
70,0 

3.9 
6.7 

53.6 
53.4 
58.2 
55. OM 
58.1 

-  0.1 
2.1 

55,0 
52,5 
58,8 
56,6 
56,4 

3.5 
6.0 

60.3 
55.6 

56.3 
63.6 

2.6 
2.5 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DBF 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POTTER  VALLEY  PH 

45,4 
47.2 
31.7 
40.0 
46. 3f 

0.2 
3.1 

1.2 

52.6 
55,2 
37,5 
41,8 
50, 7^ 

3.8 
5.0 

2,9 

46.2 
52.5 
33.6 
35.8 
46. 9^ 

-  3.2 

-  4.1 

-  3.9 

56.4 
60.5 
41,5 
43,8 
53, 2M 

-  1.2 

-  2.C 

-  2.3 

62.  1 
70.8 
64.0 
55.2 
63. 9^- 

2.2 
4.4 

2.7 

66.6 
74.0 
56.9 
57,4 
67. Sf- 

-  2,2 
0.5 

0.4 

69,  3 
81.2 
63.0 
65,6 
76. 7^ 

-  1.3 
0,3 

3,5 

71,5 
84.8 
67.0 
70.1 
77, 9M 

4.2 
7,  I 

5.9 

70.2 
75.7 

64.9 

70.6 

1.5 
1.9 

63,3 
70,8 
51,6 
59,4 
64, 3H 

6.0 
5.4 

3.7 

52.6 
55.5 
40.4 
44.9 
52. 6M 

0.8 
1,8 

0,7 

49.3 
51.0 
38.7 
47.9 
50. 7M 

3.5 
7.0 

3.9 

59.0 
64.9 

62.2 
60.1 

1.2 
1.7 

PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANDS0URG 

RED  BLUFF  we  AP 

^ 

36.8 
51.0 
47.6 
46,1 

3.1 

3.1 
1.0 

r- 

42.1 
53.7 
49,9 
52.1 

4,4 

3,6 
2,2 

^ 

38.9 
50.2 
45.9 
49.6 

-  3,6 

-  6,0 

-  4.7 

54, 2M 

46,8 

57,6 

56.5 

58.9 

-  1.5 

-  3.( 

-  1.1 

59.5 
57,7 
64,4 
70,4 
68.9 

3.2 

2.2 
0.9 

64.2 
61.5 
66,7 
74,1 
74.0 

0.5 

-  1.7 

-  2,0 

70.8 
68.3 
71.1 
81.5 
82,1 

2,6 

-  2,4 

-  1.1 

75,6 
70.0 
76.9 
84. 8 
84,6 

6,  1 

2,  3 
4.  1 

67, 4M 

60.7 

73,9 

77.0 

77.2 

2.8 

0.6 
2,2 

61.0 
53.3 
69.0 
67. 7M 
69.2 

2.7 

3.3 
4. 1 

48.6 
41.9 
57,3 
53,2 
55,2 

0,2 

-  0,1 
0,7 

47.7 
39.3 
57.6 
52.5 
53.4 

4,2 

5.7 
6.6 

61.4 
62.6 
63.4 
64,3 

2.0 

0.6 
1.1 

REDDING  FIRE    STA  2 

PEDLANDS 

REDWOOD  CI TY 

RICHMOND  FIELD  STA 

48.0 
53.8 
50.6 
51  ,3^ 

50,2 

2.7 
3.1 

2.e 

51,9 
55.7 
55.9 
56.2 
55. 1 

2,6 
3,2 
5.  1 

50.4 
52.3 
52.2 
52.5 
51.7 

-  3.5 

-  3.3 

-  1,8 

60.0 
61.6 
58.1 
58.8 
57. 5M 

0.2 
1.9 
1,0 

70.2 
69,2 
62,8 
61.8 
60.3 

3.4 
5.  ■ 
1.7 

74,3 
72.2 
67.  1 
65.5 
64,4 

-  0,7 
l.B 
2.0 

83.2 
76.9 
67.7 

61  .sr' 

61.1 

1  .2 
0.4 
-  0.1 

65,5 
80,0 
69.7 
64,1 
62.8 

4.9 

3.6 
2.5 

78.0 
77.7 
70.6 
68.8 
67.7 

4.0 
5.5 
4,4 

69.8 
72.2 
63.2 
63.5 
61.7 

5,2 
7,2 
2.0 

56,1 
59,1 
55,4 
57.5 
56.6 

1.8 
1.1 
1.1 

55.1 
58.2 
53.2 
55.8 
55. IM 

8.4 
5.9 
3.6 

65,2 
65.8 
60.6 
69.8 
68.7 

2,5 
3.0 
2.0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKL I N 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  W8  CITY 

54,6 
54.6 
44.9 
45,8 
46.9 

3.0 

-  0.7 
1.5 
1.7 

56.2 
55.8 
52,9 
54,0 
54,6 

2.  8 

3,3 
4,3 
4,0 

53.6 
52.7 
48.5 
50.8 
61  ,5 

-  2.9 

-  5.1 

-  3.1 

-  3.4 

61,2 
60,9 
56,1 
59,7 
59,7 

0,9 

-  2,8 
1.5 
0.5 

67.6 
67.9 
66.4 
66.9 
67.3 

3,1 

0.7 
2.9 
2,3 

70,3 
71.0 
70.5 
70.6 
70.7 

0.4 

-  2.4 
0.5 

-  0.5 

74,1 
75.3 
77.1 
74.5 
74.5 

-  1.6 

-  0.9 

-  0.1 

-  0.8 

77.3 
78.7 
81.2 
76.5 
79.0 

1.6 

4.8 

5.  3 
5.0 

75.8 
77.5 
73,8 
73,8 
74,4 

5,2 

2,2 
3,5 
3.1 

70.8 
72.5 
66.4 
67.3 
68.5 

5.8 

3.6 
4.6 
4.7 

58.1 
59. 7M 
53.2 
54.4 
56.4 

-  0.2 

0.1 
1.3 
2.1 

57.7 
59,3 
49.5 
50.3 
52.6 

4,7 

3.1 
4.5 
5.9 

64.8 
65.5 
61.7 
62.2 
63.0 

1.9 

0.6 
2.2 
2.1 

SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALT    SPRINGS  PH 

47.4 
45.0 

46.2 

1.8 

53,2 
51,6 

46.1 

4,2 

48,6 
47.2 

41  .8 

-  3.9 

57,2 
54,9 

51.3 

0.5 

63.3 
61.0 
60.6 

62.0 

1.9 

67.3 
64.7 
63.0 

62.6 

0.3 

70.8 
67,5 
62.4 

72.2 

0.6 

73.5 
72,3 
65.4 

77,8 

4.5 

71.5 
69.4 
67.9 

71.6 

5.2 

64.2 
62.6 
63.5 

66.6 

3.8 

55.6 
51.5 
57.2 

52.6 

2.6 

52.7 
49.5 
56.4 

54.6 

5.9 

60.5 
58.1 

58.8 

2.4 

SALYER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSf 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 

43. 6H 

53.6 

54.6 

42.7 

59.5 

1.7 
3.4 
2.9 
4.6 

49, 3^ 
52.9 
56.4 
44,0 
60.5 

0,3 
2.9 
3.2 
4.2 

47,1 
47,8 
53,8 
38.9 
57.6 

-  7.8 

-  2.4 

-  5.8 

-  0.6 

53. 7M 

58.0 

61.8 

48.0 

63.8 

-  1.2 
l.T 

-  2.5 
3.3 

64.  3M 

64.7 

69.6 

59,9 

65.9 

1.8 
5.3 
3.2 
2.7 

66.  9M 

67.4 

73.4 

63.0 

66.0 

-  1.1 
3.2 

-  1.8 
2.4 

76. 5M 

73.3 

78.0 

71,7 

70,1 

-  3.6 
1.6 

-  2.2 
0.8 

77, IM 

77,1 

81.3 

76.4 

73,0 

-  0.  5 
4,9 
2.9 
2.  7 

66.9 
76.5 
78.6 
69.7 
72,7 

1.7 
6.2 
0.3 
4.0 

60.  9M 
71.4 
71. 8M 
64.0 
70.9 

4.2 
6.8 
5.7 
5.9 

48.  IM 
59.6 
58.2 

49.  1 
61.9 

-  1.5 
0.0 

-  0.4 
1.1 

46. 7M 

61.4 

57.8 

51.8 

61.9 

6.4 
5.1 
9.4 
5,0 

58.4 
63.6 
66.3 
56.6 
65.5 

0.0 
3.2 
1.3 
3.1 

SAN  FERNANDO 
S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN   FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEP 

56.9 

50,4 
52,8 
56.4 

3,5 

2.5 
2.7 
3,5 

56.7 

55,4 
56.2 
58,0 

2.  8 

4,6 
3,2 
3,5 

53.3 

52.1 
53.1 
54.9 

-  3,4 

-  0,7 

-  1.8 

-  2.0 

63.2 

57.7 
57.1 
63.3 

3,0 

3,6 
1,4 
2.4 

66.7 

62.4 
59.5 
67.4 

2.8 

5.B 
2.4 
3.0 

69.4 

65.3 
62.5 
70,5 

1.4 

5.6 
3.4 
.2.4 

72.9 

65.  1 
58.9 
73.8 

-  0.7 

4.7 
0.0 
0.5 

77.8 

67,2 
61,0 
76,9 

4.  5 

6.6 
1.7 
3.  1 

76,8 

69,5 
66.8 
76.3 

6.3 

7.5 
5.2 
4.0 

72.5 

63.4 
61.8 
72.5 

7.3 

4.0 
0.8 
6.1 

62.1 

57.2 
58.1 
61.4 

1.5 

2.8 
0.9 
1.4 

61.1 
55. OM 
55.2 
57.5 
60.2 

6.1 

5.9 
5.6 
4.8 

65.8 

60,1 
68,8 
66,0 

2.9 

4.5 
2.1 
2.6 

SAN  GREGORIO   3  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LU I S  OB  I SPO  POL  t 
SAN  HAfl'"OS  RANCH 

51,0 
49.2 
51.9 
54.9 
49.5 

0.2 
2.6 
3.1 

54,2 
53,4 
56,8 
56.6 
52.9 

1,4 
4,0 
3. 1 

49.2 
50.6 
52.6 
52.5 
49. 5M 

-  4.2 

-  2.6 

-  2.4 

53,0 
58,2 
58.3 
59.6 
56.4 

-  1.2 
0.7 
2.9 

57.0 
67.4 
64.5 
60.9 
62.6 

2.9 
3.1 
2.4 

59,9 
70.8 
67.1 
63.7 
65. OM 

-  0.3 
1.6 
1.7 

60.8 
74.8 
68.6 
64.4 
70.2 

-  2.4 
0.9 

-  O.I 

62,4 

80. n 

71,4 
68,5 
73,5 

3.  1 

4.2 
3.7 

63.0 
75.1 
71.1 
70.0 
69.8 

2.8 
4.5 
5,3 

58.5 
69.3 
65.7 
66.2 
65.6 

4.8 
3.4 
3,9 

54.4 
54.8 
57.1 
60.5 
56. 9M 

-  2.1 
1.1 
2.3 

54.6 
54.6 
55.7 
59,5 
56, 3M 

3.6 
5.2 
6.1 

56.5 
63.2 
61.7 
61.6 
60.6 

0.7 
2,4 
2,7 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA    F  IRE  STA 

SANTA  ANA   RIVER  PH  1 

50.  7 
57.6 
50,1 
58.1 
52.2 

1.7 
2.9 

5.6 
3.8 

55,3 
58.6 
55,0 
58.4 
52,8 

4,3 
3.2 

4.1 

51.8 
56.2 
51.1 
56.3 
47,5 

-  2.4 

-  0.9 

-  0.5 

-  5.6 

56.9 
63.2 
58.3 
63.0 
56.8 

-  0.9 
4,2 

3,0 

-  0,4 

61.9 
63.6 
63.2 
66.4 
65.0 

0.5 
2.0 

3.1 
3.0 

64,9 
66.2 
67.7 
69,0 
68.4 

-  1.8 
2.0 

1.9 

-  0.6 

64.3 
66.5 
66.  7 
71.3 

-  2.0 

-  0.8 

-  0.1 

66.7 
69.4 
69.4 
73.9 

1.0 
1.6 

2.  1 

69,4 
71.7 
72,3 
74.2 

4,4 
5,0 

4.5 

63.4 
71.1 
65. IM 
71.6 

2,7 
7,3 

7.0 

56.2 
61.2 
57.4 
60. 9M 

1,1 
0.3 

1  .9 

54,3 
61.2 
55.4 
59,2 

4.0 
4,1 

4,7 

59.7 
63,9 
61.0 
65.2 

1.1 
2.6 

3.1 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARIA 

57.0 
54.4 
50,9 
50.3 
52.9 

4.0 
3.3 
3.8 
0.4 
2.7 

58,6 
56.8 
56.3 
53.9 
54.3 

4.3 
3.9 
5.8 
2.2 
2.7 

55,1 
53,2 
51 ,6M 
50.3 
52.0 

-  0.8 

-  1.9 

-  1.1 

-  3.4 

-  l.T 

63.1 
61.0 
58.0 
56.2 
58.1 

5,0 
3,2 
2,5 
-  0,2 
2. 1 

63.4 
61.3 
64.5 
61  .0 
59.7 

3.4 
1.1 
4.9 
2.5 
0.8 

65.6 
64.4 
67.4 
63,3 
62,2 

3.0 
2.1 
3.8 
1.5 
0.7 

66.2 
64.0 
69.0 
63.7 
62.8 

0.  1 

-  0.7 
3.1 
0.6 

-  0.6 

70.5 
68.2 

M 

64,3 
66,2 

3.5 
3.2 

0,9 
4. 1 

70.7 
68.5 

66.9 
67.1 

4.8 
4.0 

4.1 
3,9 

68.3 
65.9 

62.1 
63.2 

5.5 
4.6 

2.5 
2.1 

60.1 
57.8 

M 

54.6 
57, 6M 

1.3 
0.7 

-  0.3 
0.9 

58,9 
56,3 
53.2 
56.7 
57.6 

4,1 
2,9 

4,6 
6,0 

63.2 
61.0 

66.5 
59.5 

3.3 
2.2 

1.3 
1.9 

SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SCOT  lA 

52.3 
58,9 
57, 3M 
46.5 
49.7 

1  .9 
3,9 

-  0,2 
1.7 

54.6 
58.9 
57. 6M 
53.4 
53.7 

2.8 
3.4 

3.6 
3,8 

51  .2 
56.5 

49.1 
48.1 

-  2.8 

-  0.4 

-  3,4 

-  3,3 

56.7 
61. 8M 
62. 2M 
56.8 
52.6 

0,9 
2.0 

1.4 

-  0,9 

58.6 
62. 6M 
M 

61.1 
56,1 

0.9 
0.5 

1.5 
2.1 

60.4 
64,5 
65. 9M 
66.0 
62.0 

0.3 
0.1 

1,6 
2.6 

62.1 
64.6 
67.6 
66.8 
62.7 

-  0,1 

-  2.1 

0.8 
1.4 

66.0 
66. 6N 
71.9 
69.3 
63.5 

3,6 
0.  7 

3.  7 

1.6 

66.5 

M 

73.3 
69.7 
62.2 

4,4 

5.1 
1.1 

62.7 
68,5 
70. 4M 
63.8 
58.9 

2,7 
4,9 

4,1 
0.9 

56.5 
60,1 
61,8 
56.0 
53.8 

0.1 

0.1 

1.8 
0.5 

56.5 
69.6 
61,7 
51,9 
52,9 

4.1 
2.7 

4.3 
3.6 

66.7 

59.1 
56.5 

1.6 

2.0 
1.2 

SHASTA  DAM 

S lERRA  CI TY 

S lERRA  MADRE    ]  N 

SIERRAVlLLE  RS 

SODA  SPRINGS 

47,0 
40.7 
55. OM 
30, 3M 
25.6 

0,8 
3.3 
0,5 

49.2 
40.8 
53. 8M 
38,3 
30.0 

-  1,3 
7.5 
4.5 

47.9 
37.6 
51.3M 
33. 3M 
24.4 

-  5,9 

-  4,2 

-  5.5 

57.5 
46.0 
59. 4M 
42.4 

-  0,8 

-  1,6 

69.2 
58.6 
64, 5M 
55.  4M 

1.8 
4.8 

72.2 
61.0 
69.  9M 
57.8 

2,4 
1.0 

61.3 
70.2 

65.1 
55. 9M 

2.2 
-  2.8 

85.3 
73.5 

67.3 

5.6 

76,1 
66.7 

58.7 

2.9 

69.7 
61.5 

52.3 

4.5 

55.8 
47.3 

39.7 

1.4 

53,5 
48, 2H 

39.  1 

M 

9.1 

63,7 
54,3 

48,3 

3.0 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL    INN  2 

46.  2 
45.6 
39.7 
27.1 
40,2 

1.4 
2.3 

53,5 
50.3 
40.0 
32.1 
41.5 

2,7 
2,2 

49.5 
47.0 
34.6 
28. IM 
34.9 

-  4.3 

(A) 

-  7.9 

56.6 
54.2 
43.3 
33. 9M 
46.3 

-  2,7 

-  0.9 

62.0 
64.9 
55.6 
47.8 
56.1 

1  .9 
3.5 

66.5 
69.0 
57,5 
52.5 
60.9 

-  1.4 
0.3 

69.8 
77.4 
66.0 
59.0 
67,3 

-  0,2 

-  0.5 

72.8 
82.3 
67.8 
62.6 
71.6 

6.  3 
4,C 

TO. 2 
73,2 
60.5 
54.2 
65.5 

3.0 
2.2 

63.0 
67.9 
55.1 
47.3 
59.8 

7.2 
6.0 

54.2 
53.9 
43.9 
35.0 
45.9 

2.0 
-  0.4 

50.7 
62.8 
48.  OM 
35.8 
46.7 

7.1 
8.6 

59,6 
61.5 
51.0 
43,0 
.53,3 

1.9 
1.7 

STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON   FIRE    STA  (, 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

46.2 
45,0 
46,6 
44.9 
41.0 

-  0.7 
1.6 

54.1 
53.1 
54,6 
50,4 
41.5 

3.0 
3,5 

51.0 
50.5 
51.2 
47.1 
37.6 

-  3.9 

-  4.8 

59.2 
57.8 
60.3 
55.7 
47.0 

-  1.1 

-  1.0 

67,0 
65»1 
67.8 
66.6 
56.9 

1.0 
1.6 

70,0 
68.9 
70.7 
70.5 
61.3 

-  1.3 

-  1-9 

74.6 
72,5 
74,8 
76.9 

70.5 

-  1.6 

-  0.3 

76.5 
76. 2W 
77.7 
61.6 
74,1 

3.4 
4.4 

T3,8 
71 ,8 
72.9 
74.4 
67.5 

2.6 
3.3 

65.1 
66.1 
66.5 
62.3 

3.0 
4.6 

55.3 
54.1 
54.8 
54.3 
47.8 

0.8 
2.4 

60.2 
49.6 
60.2 
51.6 
48.9 

3.3 
6.9 

62.3 
60.8 
62.3 
61.9 
54.8 

0.7 
1.7 

SUNLAND 
SUSANVILLE  AP 
TABLE  MOUNTAIN 
TAHOE 
TEHACMAPI 

56.1 
32.0 
36.2 
29.7 
42.9 

1.6 
3.2 
3.1 
3,9 

55.6 
40.9 
36.6 
32.4 
45.4 

6,0 
3,4 
3,8 
5,2 

51.8 
35. 3M 
30.7 
27.8 
41,3 

-  5.6 

-  6.4 

-  4,9 

-  3,1 

62.2 
44.  5H 
41  ,9 
34,8 
49,0 

-  3.3 

-  2.1 

-  3.4 

-  1.6 

67.3 
57,6 
54.4 
47.7 
59.6 

1.5 
2.8 
2.0 
1.6 

69.9 
60.7 
58.4 
51.8 
61.9 

-  1.7 

-  1.6 

-  1.2 

-  6.5 

73.8 
67. 9M 
M 

59.0 
71.4 

-  2.4 

-  1.7 

-  3.8 

78.6 
69.  1 

62.3 
73,0 

0.  1 
2,2 

78.3 
59.6 
61.1 
54.3 
65.2 

-  1.3 
0.1 
0.7 

-  0.4 

73.9 
52. 5M 
54.7 
48,2 
59,8 

1.2 
3.8 
3.7 
3.6 

62.2 
40.3 
42*9 
37.0 
46,9 

-  0.6 
0,4 
1,5 

-  0.6 

62.6 
37.2 
46.8 
37.0 
49.1 

4.3 

10,7 
7,6 
8.7 

66.0 
49.8 

43.5 
55.5 

0.0 

1.1 
0.6 

DATA  FROM  MARCH  17   THROUGH  END  OF  MONTH  FROM  ALTERNATE   LOCATION  l/2  MILE  EAST  OF  OFFICIAL  STATION  AND  AT  SAME  ELEVATION. 


■m  r«fer«Eic*  not**  tollovlnt  Statloo  tsdvs. 


Tobl*  1— CoDtinued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


laoiury 


February 


April 


May 


TEJON  RANCHO 

48.2 

0 

3.1 

51 

59 

- 

1,3 

70 

2 

2,9 

73 

7 

1.6 

81.6 

0 

0 

64 

8 

4.6 

76 

6 

2.1 

70.8 

5.4 

56 

5 

I 

.  1 

54 

1 

5,6 

65 

2 

1 

5 

THERMAL  CAA  AP 

57.1 

61.4 

60 

.0 

71,6 

04 

2 

87 

5 

91.9 

92 

Q 

87 

2 

THREE  RIV  EOI SON  PM 

49.0 

3 

9 

53,4 

3.7 

50 

.1 

- 

3 

6 

57 

7 

- 

1.5 

68 

2,7 

71 

2 

- 

1.6 

79.3 

0 

2 

83 

5,9 

75 

5M 

3.7 

69.2 

6,5 

54 

0 

1 

.1 

53 

2 

6.7 

63 

7 

2 

2 

TIGER  CREEK  PH 

43.7 

2, 

5 

48,2 

4,  ] 

44 

.2 

] 

52 

3 

1  .  ] 

62 

8 

3,3 

65 

1 

1.0 

73.2 

0 

4 

78 

1 

5.  1 

70 

4 

1,6 

64.9 

8.5 

51 

4 

1 

,6 

48 

3 

5,7 

58 

5 

2 

1 

TORRANCE 

57.1 

4 

59.  3 

5.  5 

56 

0 

9 

62 

9 

4,2 

64 

4M 

3.0 

66 

9 

2.9 

68.9 

1 

72 

2 

4.2 

71 

8 

4,6 

70.5 

6.8 

61 

3 

2.1 

59 

1 

4,0 

64 

3 

3 

7 

TRACY  CARBONA 

44.9 

52  7 

58 

5 

66 

6 

70 

•  1 

74.1 

78 

1 

72 

7 

66.7 

55 

7 

50 

3 

61 

8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

46. IH 

53.7 

50 

59 

3 

66 

7 

70 

1 

74.  7Pi 

80 

1 

75 

67.7 

55 

50 

62 

TRONA 

47,7 

3 

6 

54.6 

4,3 

52 

4 

- 

4 

7 

63 

1 

- 

1.9 

76.3 

2.9 

60 

7 

- 

0.6 

87,5 

_ 

1 

3 

91 

3 

4.6 

80 

5 

1  .6 

72.6 

5.9 

54 

4 

0 

.9 

47 

3 

1,7 

67 

i. 

1 

u 

TRUCK EE  RS 

25.3 

-  0 

4 

32.5 

4.  ] 

27 

5 

35 

5 

5.( 

49 

3M 

1  .4 

52 

6M 

- 

3.7 

59. 3M 

3 

9 

63 

5 

1.6 

55 

1 

-  0.1 

47, 6M 

2.0 

34 

3M 

-  2 

35 

3 

6.0 

43 

2 

-  0 

5 

TULELAKE 

33.2 

40,1 

7,  2 

35 

^ 

42 

8 

57 

4.7 

59 

4 

0.9 

66.6 

1 

2 

67 

6 

4.1 

57 

2 

0.1 

51,8 

3.7 

40 

2 

2 

.2 

36 

1 

5.9 

49 

1 

2 

3 

TURNTABLE  CREEK 

47. CM 

48  fl 

47 

7M 

56 

2 

66 

9^ 

69 

79,  4M 

84 

IM 

75 

IM 

69,8 

55 

5M 

54 

8M 

62 

9 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

57.0 

4. 

5 

58.1 

3.7 

55 

0 

1 

7 

61 

9 

1.9 

65 

6 

2,4 

67 

6 

0.5 

70.2 

- 

0 

9 

73 

9 

2.  5 

73 

1 

3.7 

70.2 

5,8 

56 

3 

-  0.5 

57 

5 

3.3 

TWENTYNINE  PALMS 

51.9 

4, 

5 

56. 3M 

5.3 

53 

2 

- 

3 

( 

65 

2 

- 

0.; 

78 

3 

5.1 

62 

7 

1.8 

87.1 

- 

0 

7 

89 

6 

3.  3 

62 

1 

2.0 

72,0 

5,3 

56 

8 

0.9 

53 

4 

3.3 

69 

1 

2 

3 

THIN  LAKES 

29.0 

( 

29.2 

3. ' 

^0 

1 

30 

6 

43 

7 

2.3 

47 

1 

1.9 

54.9 

- 

1 

9 

58 

7 

1.9 

M 

46. 2M 

4,3 

37 

IM 

3.2 

34 

9 

6,9 

UK  I  AH 

47,2 

2. 

52.6 

48 

^ 

56 

2 

64 

7 

4,3 

68 

0 

1.4 

75.7 

3 

3 

78 

1 

6.6 

71 

1 

4.4 

64,8 

5.2 

53 

3 

2 

.1 

50 

4 

4,8 

60 

9 

3 

1 

UCLA 

60  5 

5. 

] 

1 

63 

4 

63 

6 

1.7 

66 

1.9 

68,3 

_ 

0 

3 

70 

2 

0.6 

72 

8 

3.9 

72,0 

6.3 

62 

9 

0 

61 

9 

3,5 

64 

6 

2 

2 

UPLAND 

55,4 

5. 

2 

55I1 

3I4 

50 

5 

_ 

3 

1 

60 

1 

2.* 

65 

9 

5.7 

68 

2 

1.5 

72,3 

- 

0 

5 

75 

9 

2.  8 

77 

1 

6.4 

69  ,6 

5.6 

3 

.1 

UPPER  LAKE  RS 

H 

49.  o^ 

2.4 

M 

M 

^ 

65 

4H 

- 

0,5 

M 

73 

9M 

2.  3 

67 

5M 

1.2 

M 

M 

48 

4M 

4.1 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

~ 

- 

66 

5 

67 

4 

62,5 

55 

7M 

54 

0 

VACAVl LLE 

45.4 

-  0. 

3 

52*8 

2.7 

50 

1 

3 

59 

5 

1*6 

67 

3 

3.3 

71 

5 

2.2 

76,0 

1 

0 

80 

2 

6.4 

75 

5.2 

68.5 

5.5 

56 

0 

2.0 

51 

3 

4,3 

62 

6 

2 

5 

VALYERMO  RS 

43.9 

2. 

1 

47  5h 

51 

7 

3.2 

64 

If 

3.2 

66 

8 

0.5 

72.6 

_ 

1 

8 

76 

9 

3.6 

69 

1.2 

48 

6 

5.0 

VlCTORVlLLE   PUMP  PLANT 

45.0 

3. 

3 

50.6 

5.5 

46 

2 

1 

55 

_ 

2.7 

67 

0 

2.9 

71 

2 

I 

1.0 

77.1 

- 

0 

5 

81 

2 

4.6 

73 

0 

2.3 

65.  3 

5.2 

50 

7 

2 

.5 

46 

e 

5,7 

6  1 

0 

2 

VISALIA 

47.6 

1. 

9 

55,4 

4,  1 

53 

2 

- 

1 

7 

61 

2 

0.7 

71 

5 

4.2 

74 

4 

0.1 

80.9 

0 

0 

84 

0 

5.0 

76 

1 

3.1 

71.1 

6.8 

56 

2 

.1 

51 

7 

4.9 

65 

3 

2 

6 

VISTA 

56.6 

56.7 

54 

1 

60 

63 

7 

66 

7 

72 

3 

70 

8 

69.1 

56 

5 

58 

3 

63 

2 

VOLTA  PH 

45.9 

48,3 

44 

^ 

54 

3 

64 

68 

0 

76!9 

60 

4 

73 

8 

67.0 

52 

6 

53 

3 

60 

6 

WALNUT  CREEK   2  cSE 

46.2 

0. 

3 

** 

56.7 

63 

4 

1  ,8 

1.1 

69.7 

2 

5 

74 

6 

3,2 

70 

5 

1.7 

64.4 

2.1 

53 

7 

-  1 

.0 

50 

7 

3.5 

60 

0 

0 

5 

WALNUT  GROVE 

46.6 

53.4 

50 

a 

58 

8 

66 

6 

69 

6 

73.1 

75 

9 

72 

65.6 

54 

6 

51 

9 

WARNER  SPRINGS 

46.3 

0. 

3 

48.1 

0.6 

43 

6 

- 

6 

4 

52 

- 

1.6 

61 

8 

3.2 

64 

7 

- 

1.1 

69.4 

4 

3 

76 

2 

3.0 

70 

3 

1.6 

64.3 

3.5 

51 

6 

-  1 

,9 

52 

0 

4.0 

58 

4 

0 

1 

WASCO 

46.2 

0. 

7 

55,5 

6.  1 

53 

* 

0 

61 

5 

0.9 

71 

9 

3.5 

75 

5 

0.5 

8  1.6 

2 

8 

84 

7 

4.0 

75 

7M 

1  .6 

70.7 

6.4 

54 

6 

1 

.2 

50 

2 

3.9 

65 

1 

2 

0 

WATSONV I LL E  WATERWORKS 

49,9 

54.  0 

2.6 

50 

56 

1 

0.2 

59 

2 

0.9 

62 

1,6 

61.1 

0 

5 

63 

0 

1  .  4 

65 

3 

4.3 

61.5 

3.0 

55 

0 

0 

.7 

54 

7 

4.7 

57 

7 

1 

3 

WEAVERVILLE  RS 

38,7 

1. 

e 

44.8 

3.  1 

42 

0 

4 

0 

51 

9 

0.6 

62 

2 

4.3 

65 

1.4 

73, 5h 

2 

3 

73 

2 

3.  5 

63 

5 

0.3 

57.4 

3.1 

9 

0 

43 

2 

5.0 

55 

1 

1 

6 

WEED  I  5 

34,3 

40,6 

35 

0 

42 

9 

56.5 

58 

7 

66.5 

67 

3 

51.3 

37 

7 

40 

0 

WHEELER 

49 

0 

52 

1 

55 

4 

60 

5 

57,0 

58 

0 

63 

0 

55,8 

54 

53 

5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

20.2 

20.7 

12 

7 

24 

3 

38 

6 

44 

0 

50,3 

52 

6 

46 

4 

39,5 

27 

7 

30 

3 

33 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

17.2 

21.5 

14 

2 

22 

3 

31 

5 

33 

1 

41,3 

44 

9 

37 

8 

32.0 

20 

2 

22 

6 

28 

2 

WILLIAMS 

44.2 

52.4 

49 

2 

58 

2 

69 

4 

73 

0 

78,1 

82 

2 

75 

6 

67.9 

55 

0 

51 

9 

63 

1 

WILLOWS 

44,7 

-  0, 

5 

52,3 

3.0 

49 

3 

7 

58 

3 

1.2 

67 

8 

0.9 

71 

7 

3.1 

78,0 

1 

9 

80 

7 

2.4 

75 

6 

2.2 

69.0 

4.6 

55 

2 

1 

.2 

52 

0 

5.7 

62 

9 

0 

7 

WINTERS 

45,9 

54,2 

51 

0 

60 

3 

69 

B 

73 

2 

77.6 

81 

7 

76 

6 

70.0 

57,4 

52 

5 

64 

2 

WOODFORDS 

34,6 

2. 

7 

39.4 

5.C 

33 

6 

4 

8 

43 

3^ 

- 

2.4 

57 

9 

5,2 

59 

8 

0.4 

67,6 

1 

0 

70 

9 

3,2 

61 

3M 

0.6 

55,5 

4.8 

3 

.9 

43 

2 

7.8 

51 

0 

2 

1 

WOODLAND   1  WNW 

44,6 

-  0,9 

53.3 

2.8 

49 

7 

6 

1 

58 

9 

1.8 

67 

7 

1.2 

71 

3 

1.9 

75.2 

2 

1 

76 

7 

3.  1 

73 

8 

1  .9 

67.6 

3.4 

54 

9 

0 

.8 

50 

7 

4.0 

62 

2 

0 

2 

YORBA  LINDA 

56.7 

3. 

2 

58.7 

3.9 

54 

6h 

2 

3 

62 

B 

2.8 

67,9 

4.6 

70 

0 

2.4 

73.8 

1 

5 

77 

1 

4.  5 

74 

9 

4.4 

72.3 

6,7 

61 

6 

0 

.7 

60 

1 

4.6 

65 

9 

3 

1 

rOSEHITE  MP 

38.5 

3. 

4 

42,6 

3,0 

39 

7 

5 

2 

49 

0 

2.2 

59. 

9 

3.4 

62 

3 

1.1 

70,3 

0 

4 

6 

5.  1 

66 

5 

3,3 

59,8 

5.8 

44 

1 

0.5 

41 

6 

5.3 

54 

1 

1 

8 

YREKA 

35.6 

2. 

0 

43,5 

5,1 

40 

4 

3 

3 

48 

5 

0.7 

61 

3 

5.1 

63 

9 

0.3 

74.0 

2 

5 

74 

4.4 

63 

0 

0.5 

58.0 

5.6 

43 

0 

1 

.4 

40 

5,4 

53 

9 

2 

July 


August 


September 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

Febniaiy 

March 

April 

May 

June 

July 

Augiut 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 
and 
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S 
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0 

c 
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0 

§ 

S 
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• 
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1 

B 

1 

> 

a 

« 

a 

« 
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> 

1 

c 

1 

a 
1 

• 

1 

a 

1 
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• 

0« 
0 

• 

> 

a 

e 

« 

e 

< 

> 
< 

•< 

1 

> 
< 

M 

■< 

1 

< 

< 

M 

> 
■< 

W 

< 

m 

> 

< 

W 

< 

u 

> 
< 

u 

DAVIS  AGR  COLLEGE  (A) 

4  INCHES 

47.3 

57/39 

55.6 

66/46 

55.4 

68/44 

66.5 

87/49 

76.8 

96/60 

83.9 

101/67 

89.3 

104/74 

90.9 

106/7  7 

82.2 

102/62 

73.0 

93/57 

60.9 

7  7/46 

53.9 

63/46 

69.8 

106/39 

RIVERSIDE  CIIRUS 
EXPERIMENT  STATION 

STATION  1  <B) 
12  INCHES 

53.6 

56/51 

56.3 

62/53 

55.9 

60/51 

65. i 

79/53 

76,5 

85/67 

84.2 

90/79 

88.7 

94/84 

90.7 

96/86 

86.2 

92/78 

79.5 

66/70 

64.7 

72/58 

60.  3 

65/56 

71.8 

96/51 

STATION  2  <C) 
18  INCHES 

51.1 

54/49 

52.3 

54/50 

51.9 

54/50 

56.5 

62/51 

62.9 

67/60 

66.7 

71/63 

70.0 

74/6  7 

72. 1 

75/69 

71.1 

74/67 

67.9 

73/64 

58.6 

65/54 

54.5 

60/50 

61.3 

75/49 

SALINAS  (D) 

6  INCHES 

49.8 

56/42 

55.3 

66/46 

54.4 

61/48 

62.0 

74/50 

69.8 

80/ 60 

74.3 

89/66 

74.6 

82/68 

75.3 

83/70 

73.0 

86/62 

68.3 

78/60 

58.  7 

70/46 

55.4 

63/48 

64.2 

89/42 

SAN  DIMAS  TANSARK  FLAT 

E) 

21  INCHES 

♦  7.4 

49.1 

48.9 

51.0 

58.0 

64.3 

68.2 

73.7 

71.2 

65.4 

5^.  S 

51.0 

58.8 

30  INCHES 

49.0 

49.4 

49.3 

50.5 

57.5 

62.9 

68.0 

71.7 

70.2 

66.3 

58.8 

53.8 

59.0 

66  INCHES 

53.4 

51.8 

51.6 

50.9 

55.3 

59.0 

63.0 

66.5 

67.0 

65.9 

62.8 

58.4 

58.8 

i02  INCHES 

56.7 

54.3 

53.9 

53.1 

55.0 

57.0 

60.2 

63.0 

64.4 

64.8 

63.0 

60.6 

58.8 

13S  INCHES 

59.4 

56.2 

55.2 

54.1 

55.3 

56.3 

58.8 

60.8 

63.0 

63.8 

63.3 

62.0 

59.0 

(A)  SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  ADOLPH  FRESE  SOIL  THERMOGRAPH. 

(B)  RAMON*  SANDY  LOAM  -  BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  THE  SUN.     DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C>   RAMOtU  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.   DATA  FROM  FRIEZ  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
(D>   SALINAS  SILTY  CLAY  LOAM,   BARE  GROUND  EXPOSED  TO  SUN.     DATA  FROM  TAYLOR  RECORDING  THERMOGRAPH. 
<E)   SANDY  LOAM  -  UNDER  GRASS.     DATA  FROM  THERMISTORS  WITH  COLMAN  SOIL  MOISTURE  INSTRUMENT. 

MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS,  RIVERSIDE,  AND  SALINAS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUESi  AND  EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  LOWEST  MINIMUM.     AVERAGES  AT 

SAN  DIMAS  ARE  AVERAGES  Of  SINGLE  READINGS  MADE  AT    INTERVALS  AND  AT  VARYING  TIMES,   SEE  MONTHLY  BULLETINS  FOR  DETAILS. 


IM  r«f«r«iic«  not**  foltovtac  atction  latex. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

Maxch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Novet 

Deceit 
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g 
S 

g 

1 

0 

1 

■S3 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
1 

1 

1 

0 

■S3 

a 
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fl 

■S3 

a 

1 

a 

s 

■5. 

3 

a 

t 

'S. 

t 

'5. 

3 
% 

0. 

"5 

3. 

■g 

a 

1 

Depa 

1 

a 
Q 

Preci 

a 
Q 

Preci 

a 
Q 

1 

Q 

S 

a 
Q 

£. 

a 

Q 

« 

G 

0 
Q 

S 

Q 

e 
Q 

D 

oi 

« 
Q 

ACTON  eSCONOIOO  FC261 

-  .71 

1,42 

2.76 

96 

3.55 

2  85 

.17h  .13 

00 

08 

.00 

•  03 

.09 

-  ,02 

.17 

•  00 

■  52 

.10 

•  14 

.56 

.06 

-  1,62 

AOIN  RS 

2.46 

2.46 

1,81 

.61 

1,58 

3I20 

1.73 

U21 

.79 

■  64 

.73 

1  .73 

ALAMO   1  N 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

4^06 

ALDERPOI NT 

U.71 

23.59 

9,58 

6.44 

1,51 

1.41 

.00 

.09 

.20 

T 

6.07 

ALISO  CN  OAT   MT  FCi.A6 

3.39 

-  .46 

9.66 

4.44 

8,47 

4,28 

6,71 

4  .86 

T 

.20 

.00 

-  .03 

.00 

•  01 

•  23 

.02 

.41 

•  01 

1.08 

•  15 

.36 

-  1.58 

T 

-  4.04 

ALPINE    1  W 

3  89 

7.23 

4.27 

.36 

T 

.00 

.15 

.33 

.05 

.50 

.07 

altaoena 

2.46 

-  .84 

10.98 

5,86 

6.55 

3.30 

5.53 

3,42 

,00 

.  38 

.00 

-  .14 

.00 

•  02 

.13 

.09 

.12 

-  .24 

1 .08 

.19 

-  X  ,  56 

,00 

.  4,17 

ALTURAS  RS 

i.es 

.06 

2.39 

1.02 

1.35 

.05 

.47 

.64 

1.05 

.14 

2.75 

1.96 

.65 

•  45 

.40 

.18 

.49 

.04 

.85 

.14 

•  84 

.39 

1  ^09 

•  42 

ANCIOLA 

1.85 

.42 

2.84 

1.43 

4,06 

2.75 

2.36 

1  .73 

.26 

-  ^06 

T 

-  .05 

T 

.01 

.00 

.01 

.75 

.60 

■  00 

.35 

.39 

-  .16 

•  07 

-  1.04 

ANGWlN  PAC   UNION  COL 

10.06 

3.14 

20.09 

12-47 

9.23 

3,45 

6.19 

3.16 

.87 

.38 

.97 

.66 

■  22 

.19 

.00 

.02 

.02 

.03 

•  20 

2.25 

•  48 

-  3.58 

2.76 

-  4,43 

ANT  I OCH   1  E 

4.12 

1.53 

6.26 

4.11 

4,70 

2,80 

4.32 

3.53 

.62 

.20 

.36 

.25 

T 

.00 

.16 

.17 

.11 

-  ,14 

.06 

•  56 

■  03 

-  1  .20 

.57 

-   1  .89 

ANT  I OCH  PUMP  PLT  3 

3.21 

5.57 

4.17 

3.97 

,60 

.26 

T 

T 

.03 

.07 

T 

.50 

ANZ  A 

.92 

3.43 

5,07 

5,62 

.24 

E  .00 

•  54 

.61 

.19 

•  10 

•  06 

ARROYO  SECO  RS   FC  508C 

1.81 

-1.64 

10,90 

5.68 

7,09 

3.27 

5.36 

3.26 

.00 

-  .76 

.00 

-  .16 

.00 

.03 

.08 

.01 

.20 

.28 

1.24 

.24 

•  00 

-  1.63 

•  00 

-  4.42 

ASH  MTN 

4.87 

.81 

5.46 

,04 

9.72 

5.29 

3.91 

.99 

1.48 

.  31 

.27 

-  .03 

•  48 

•  46 

.01 

.04 

1.97 

1  .84 

1.12 

•  61 

-   1  .66 

.28 

-  3.84 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  1 

2.20 

6  55 

4.43 

4.56 

.00 

,01 

•  00 

•  15 

.33 

.06 

•  19 

•  00 

AUBERR Y 

4.22 

.40 

7.33 

2.18 

8.71 

4.52 

4.96 

2.94 

1  .48 

,65 

.14 

.02 

.08 

.05 

.00 

-  .02 

.77 

.46 

T 

1  .27 

.56 

-  1,77 

.57 

-  3.60 

AUBURN 

7.67,  1.43 

10.54 

4.63 

10.22 

4.93 

7.22 

4.37 

1.18 

■  10 

.88 

.48 

T 

.01 

T 

-  .01 

.40 

.03 

.41 

1  .36 

•  83 

-  2.77 

1  .32 

-  4,36 

AVALON  PLEASURE  PIER 

1.52^  .72 

6.38 

3,37 

7.74 

5.73 

2,77 

1  ,90 

,16 

-  ,08 

.00 

-  .06 

,00 

.00 

.05 

.02 

,00 

.14 

.04 

.65 

•  18 

-  .65 

T 

-  2,61 

AVENAL   9  SSE 

1 .59 

2.00 

4.16 

1  .  78 

1,24 

.04 

■  00 

.00 

.64 

•  00 

•  33 

•  02 

AZUSA  CITY   PARK  FCl43 

2.95 

-  1.07 

6.99 

2,77 

8.43 

4.73 

5,20 

3.94 

.07 

-  .42 

.02 

-  .10 

•  00 

.01 

.08 

.03 

.04 

-  ,29 

.40 

.47 

•  1  8 

-  1.21 

.00 

-  3.16 

BACKUS  RANCH 

.43r  .48 

3,70 

2.13 

2,91 

1  .40 

2  .26 

I  .98 

T 

.10 

.00 

-  .06 

.16 

.13 

T 

-  .11 

.20 

-  ,07 

T 

.28 

.14 

.26 

T 

-  1, 63 

BAKER  9  NNW 

.20 

,71 

1  .59 

.51 

.  39 

.00 

•  00 

.75 

.06 

.90 

•  33 

.00 

BAKERSFIELO  W8  AP  R 

1.55 

,43 

2,05 

.94 

2.23 

1  .48 

.86 

.53 

T 

-  .09 

■  00 

.01 

.01 

.00 

.56 

.49 

.  37 

.36 

-  .05 

.02 

-  1.01 

8ALCH  PH 

4.83 

.05 

7.74 

1.87 

10.56 

6.02 

5.99 

3.19 

2.07 

1.09 

.  10 

-      .  14 

.06 

.06 

.01 

•  0  3 

1  .99 

1.83 

.00 

1.30 

.93 

-  1.90 

.33 

-  4.38 

.50 

6.95 

5.34 

4.44 

.00 

.00 

.00 

.00 

E  .36 

E  ^16 

E  .17 

E  .00 

BARRETT  DAM 

.85 

-  2.16 

5.37 

1.17 

7.36 

4.41 

5.03 

3.24 

.29 

.40 

T 

-  .06 

.00 

.07 

.25 

•  08 

.35 

,06 

.02 

•  85 

•  82 

.32 

.11 

-  3,33 

BARSTOW 

.35 

-  .42 

.76 

,16 

1  .44 

.73 

.86 

.69 

.07 

.02 

.00 

-  .09 

1.90 

1 .71 

.23 

-  .01 

.82 

.65 

•  93 

•  58 

.53 

.25 

.00 

.59 

BEAUMONT 

5.48 

1  .77 

6,70 

3.23 

5,74 

4.24 

.33 

-  .44 

.00 

"  ,14 

.09 

•  03 

•  01 

.26 

.56 

.26 

1.63 

•  6fi 

•  55 

-  .70 

.00 

-  3.14 

BEAUMONT    PUMPING  PLT 

2.03 

-1.45 

5.88 

1.35 

6.65 

2.94 

6.36 

4.15 

.ys 

.55 

.09 

-  ,11 

•  00 

•  17 

.22 

.07 

.67 

.28 

1*21 

•  20 

•  65 

-  .85 

.00 

-  3.43 

BEAUMONT    1  E 

1.70 

-  ,83 

6  12 

2  45 

6,34 

3.73 

5.97 

4,25 

.27 

-      ,  33 

.00 

.14 

.17 

.08 

.08 

-  .23 

.72 

.44 

1.39 

•  45 

•  42 

.93 

T 

-  3.42 

BEL    AIR   FC  10 

2.81 

-  .62 

9.01 

4.51 

6.66 

4,00 

3.25 

2.02 

.00 

-  .14 

.00 

-  .09 

.00 

.00 

.00 

-  .02 

.00 

-  ,27 

.04 

.50 

T 

.00 

-  fc.  37 

BEN  LOMOND 

10.52 

-  .42 

24.81 

12,91 

15.19 

5.49 

10.70 

7,38 

.41 

-    1  ,05 

.36 

.  12 

.00 

.03 

T 

-  ,02 

.22 

.09 

.05 

2  .63 

•  45 

5  [34 

2.  75 

-  7,16 

6ENS0NS  FERRY 

6.92 

4.03 

4  .  29 

2.20 

4,  30 

5,17 

.81 

.22 

.  56 

.45 

.00 

.00 

E  ,00 

.00 

E  .06 

.16 

E  .27 

.52 

E  .02 

-  1.46 

E  .70 

-  2.06 

BERKELEY  R 

5.48 

.57 

9.14 

4.83 

7.06 

3,44 

6,06 

4.58 

.29 

,62 

.24 

.05 

•  00 

.02 

.04 

.00 

.10 

.29 

a  31 

.95 

.16 

-  2.25 

1.42 

-  2.69 

5.32 

10  ,46 

5.53 

4,24 

.79 

.21 

.10 

.00 

.01 

.08 

■  11 

1  .55 

Rir    RAO  Ci^ 

9.87 

17.39 

4.98 

3,25 

1.51 

2.15 

.22 

.43 

.30 

.54 

2,55 

3.66 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

3.10 

-  2.10 

12.62 

5,21 

1  2.92 

6,09 

1 1  .73 

8.70 

1  .00 

,29 

T 

-  ,16 

•  04 

•  32 

.761 

•  22 

1.81 

.99 

.16 

- 

1  .55 

1 .  85 

•  65 

.00 

5.48 

eiG  CREEK    PH  1 

10.86 

5,02 

11,53 

6,67 

6.31 

3.33 

2.20 

.75 

1.64 

1.21 

E  .33 

.27 

.23 

•  12 

2.61 

2.13 

•  04 

1  ^66 

1.34 

■  1.49 

.53 

-  4,61 

BIG  DALTON  DAM  FC  223 

4.27 

.17 

8.84 

2.94 

9.15 

4.74 

8.79 

6.70 

•  1 1 

.47 

.01 

.19 

•  00 

•  00 

•  43 

.33 

.25 

.11 

•  45 

•  97 

•  29 

-  1,74 

•  00 

-  5.35 

BIG  PINES  PARK    FC  83 

1.83 

-  1.99 

8.28 

2,30 

8.27 

4,55 

7,16 

4.77 

.17 

-  ,27 

.15 

.04 

•  16 

.05 

•  02 

-  ,56 

2.61 

2.23 

•  24 

1.16 

•  61 

-  1  .54 

.  4,97 

BIG  SUR   STATE  PARK 

8,24 

1.05 

14,80 

6.33 

15.41 

9.56 

9.98 

7.15 

.49 

-  .52 

.11 

-      .  16 

T 

.00 

T 

-  .02 

.47 

•  14 

T 

- 

1.76 

•  41 

-  3,17 

1,31 

.  6,  36 

3.70 

-  .54 

12.88 

5.77 

8.41 

3.60 

8,79 

6.89 

.00 

-  .18 

.00 

-  .03 

.00 

.00 

•  16 

-  .05 

.24 

.14 

.39 

,56 

BISHOP  WB  AP  R 

.77 

-  .14 

1  ,46 

,80 

1  ,  30 

1.05 

.06 

-  .12 

.14 

,04 

T 

•  10 

•  02 

-  .12 

.10 

-  .09 

■  03 

.31 

.28 

-  .2( 

•  00 

-  .89 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

1.31 

2,16 

3,14 

2.17 

.86 

.07 

.02 

.63 

.94 

.12 

.67 

,51 

BLACK  MTN  2  S 

10.00 

18.64 

11.36 

9,26 

,39 

.86 

•  18 

T 

.23 

.17 

.98 

1  .84' 

BLACKS  MTN  BRANCH 

- 

_ 

2.53 

1,26 

2.77 

2.61 

•  42 

.20 

.46 

-  .03 

•  47 

•  91 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 

11.82 

2,65 

21.99 

12.52 

18.16 

10,70 

4.82 

1.98 

-  .50 

1  .90 

.86 

T 

•  03 

•  02 

-  •OS 

•  98 

.42 

■  79 

2^38 

3.11 

3.  57 

3  15 

-  5  60 

BLUE   LAKE  REDWOOD  CR 

19.43 

8.48 

5.56 

2.39 

1.77 

■ 

- 

- 

~ 

BLYTHE 

.02 

-  .48 

1.59 

1.14 

,  1 

.40 

.41 

.30 

•  1 1 

.08 

•  00 

-  .06 

•  02 

•  25 

1^66 

U21 

,02 

,48 

•  12 

•  17 

•06 

-  .24 

.00 

-  .66 

BLYTHE  CAA  AP 

.12 

-  .39 

1.35 

1.16 

.60 

.26 

.25 

.20 

.02 

•  00 

T 

.00 

•  02 

•  35 

.57 

•  11 

,01 

-  .37 

.09 

.15 

•  03 

•  15 

00 

.46 

3.49 

-  1.59 

5.79 

2*21 

4.90 

1.69 

3.40 

2.17 

.40 

r  .54 

.45 

.15 

2.24 

U95. 

.81 

.69 

.53 

.33 

■  06 

■  87 

,7( 

•  9t 

.82 

BON^TA 

.59 

-  1.42 

3.58 

1.17 

4,70 

2,96 

2.31 

1  .40 

.60 

•  21 

T 

-  .05 

.00 

•  01 

T 

-  .04 

.18 

.02 

T 

•  67 

2*30 

BORREGO  DESERT  PARK 

2.57 

1  ,85 

1.41 

.12 

T 

.48 

•  65 

T 

T 

•  IC 

•  OC 

BORREGO  SPRGS    3  NNE 

T 

1  .44 

1.35 

.45 

.09 

.02 

•  35 

T 

.00 

T 

T 

•  00 

BOULEVARD 

.50 

^1.59 

3.11 

.01 

5.20 

3.09 

4.17 

2.92 

•  26 

.06 

.08 

.03 

•  05 

_ 

•  40 

1.41 

.45 

,74 

.19 

.03 

_ 

.71 

1.23 

.  34 

.05 

-  2.87 

BOUQUET  CANYON 

2.29 

•  .12 

7,00 

3.26 

6.05 

2.71 

7.00 

5.74 

.21 

.05 

.00 

-  .02 

■  00 

•  08 

.00 

-  .05 

1.23 

1,17 

•  49 

.24 

.43 

-   1  ,  24 

•  02 

BOWMAN  0AM 

10.12 

■  2.42 

16.81 

5.31 

:19  .61 

8.32 

E6,77 

.94 

2.16 

•   1  .49 

2.81 

1.43 

■  26 

•  09 

.14 

•  02 

.61 

,37 

.62 

3.28 

3  .  39 

-  ^,21 

2  ,36 

-  8,96 

BRADLEY 

5.59 

6.46 

4.00 

.34 

.00 

.00 

.07 

1.15 

.00 

•  04 

•  24 

BRAWL EY   2  SW 

Io4 

■  .31 

1.21 

.85 

.52 

,33 

.40 

.29 

.08 

.04 

.00 

-  .02 

T 

.05 

T 

.23 

.0( 

.25 

.00 

•  24 

•  12 

-  .02 

.00 

-  .59 

6REA  BERRY  IMPERIAL 

2.15 

7.17 

5.05 

4. 91 

.00 

.00 

.00 

.09 

.22 

T 

18 
*  . 

_ 

BREA  CITY 

2.17 

6,70 

5.02 

4.32 

.00 

T 

.00 

•  10 

.27 

.06 

.00 

BREA  DAM 

2.18 

6.05 

4,25 

3.64 

T 

.03 

.00 

•  35 

.59 

.04 

'2' 

BRIDGEPORT 

1,87 

2,17 

1.27 

.19 

1.18 

.24 

2^27 

.23 

.04 

•  15 

.55 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

;16.03 

23,26 

9.29 

7.40 

1.72 

1.40 

.00 

.00 

El. 66 

.80 

4^77 

4.10 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

5.23 

1.78 

8.93 

4.46 

4.58 

1.93 

3.17 

1.63 

1.07 

,54 

.25 

.06 

T 

•  00 

T 

•  00 

T 

-  ,10 

T 

1  .06 

T 

-  2.15 

1  39 

•  2  65 

BRUSH  CREEK  RS 

16.00 

2.41 

25,35 

9,45 

3.53 

3.98 

1.41 

-  1,36 

3.02 

1.67 

.68 

.65 

•  08 

.05 

.54 

.17 

1.16 

3.38 

-  7'  77 

BULLARDS  BAR  PH 

13.89 

2.81 

22.57 

1 1  ,74 

15.27 

4,74 

10.54 

4,74 

1.66 

•1.93 

.48 

-  .38 

T 

- 

.04 

T 

-  .02 

.73 

.51 

.93 

3.20 

5*31 

-  7*07 

BURBANK  FIRE  OEP  FC226 

-  2.01 

8,59 

4,36 

4.29 

1  ,42 

4.24 

3.07 

T 

-  .21 

.00 

-  .07 

T 

- 

.01 

.06 

.04 

.02 

-  .26 

.05 

.50 

T 

-  1.11 

T 

-  3.7* 

BURBANK  WB  AP  R 

1.18 

-  1.17 

6.95 

3.89 

3,68 

1  .43 

3.62 

2.41 

T 

.27 

T 

-  .07 

T 

.00 

•  08 

.06 

.04 

-  .25 

.02 

•  5C 

•  01 

-  .97 

T 

-  2.86 

BURL  I NGAME 

4.55 

9.28 

8,17 

6.39 

.22 

,53 

.00 

.00 

.06 

.14 

09 

1  61 

BURNEY 

5.54 

.68 

6.16 

2,94 

5,79 

3.05 

2.16 

.00 

1.67 

.02 

3.06 

1,99 

.75 

.55 

.10 

-  .OS 

.71 

.13 

.60 

- 

1  .00 

BURTON  Ranch 

7.58 

10,14 

6.78 

7.62 

•  60 

.44 

T 

.00 

.02 

.16 

1  '4* 

BUTTONWI LLOW 

1.02 

.03 

1.65 

.63 

1.77 

1.69 

1  .26 

.62 

.39 

.00 

.03 

.00 

.03 

.00 

•  OC 

.65 

•  50 

•  OG 

- 

•  25 

-  •!! 

•  05 

-  .70 

CABAZON 

.79 

-  1.55 

4,34 

1.92 

5.38 

3,11 

5.85 

5.09 

.05 

.09 

.00 

-  ,01 

T 

- 

.12 

2.11 

1.89 

.79 

.55 

.57 

•  27 

•  32 

-  .39 

.00 

-  1.70 

CABRILLO  NM  R 

.90 

3,60 

3.62 

1.70 

.56 

T 

•  00 

T 

.71 

•  OC 

•  33 

•  00 

CACHUMA  DAM 

2.01 

10.17 

7.29 

7.69 

.42 

.00 

•  00 

■  02 

.80 

T 

CALAVERAS   BIG  TREES 

10.21 

.21 

15.98 

5.71 

17.52 

8.76 

10.43 

5.98 

2.52 

.28 

1.46 

.90 

T 

- 

.07 

T 

-  ^02 

•  40 

.05 

T 

- 

3.0s 

3  39 

7  20 

CALEXICO  2  NE 

.01 

-  .46 

.91 

.50 

.29 

.05 

.25 

.17 

.19 

.15 

.17 

.15 

•  00 

.08 

•  00 

-  ^53 

.00 

-  .20 

.00 

.16 

•  0: 

-  .21 

•  44 

CALISTOGA 

8.87 

.66 

17.73 

11.72 

8.98 

3.67 

7.42 

4,96 

.66 

.34 

.79 

.45 

■  14 

.12 

.00 

-  .01 

•  02 

-  .36 

.20 

- 

1  ^79 

•  39 

-  3^23 

2^26 

-  4^4S 

CALLAHAN  RS 

4.58 

9,32 

3.63 

1.73 

1.23 

1.28 

2.51 

•  31 

.51 

.39 

31 

4* 

• 

CAMP  6ALDY  FC  85  F 

RECORD  IS  PUBLISHED 

UNDER 

NEW  STATION 

MOUNT 

3ALDY 

FC  85 

CAMPO 

.72 

-  2.32 

5.23 

1  ,22 

6.55 

3,70 

4,90 

3.33 

'^^"f^O 

-  ,03 

.09 

.00 

U4C 

•  65 

.81 

.02 

.30 

-  .01 

T 

- 

.65 

80 

09 

CAMP  PARDEE 

4.42 

.83 

5.45 

1.50 

7.62 

4.15 

5.27 

3.56 

U05 

.26 

.01 

.26 

.00 

•  00 

.00 

-  •Ol 

.13 

.01 

•  03 

- 

i.oe 

•  39 

-  2^0 

.9: 

-  2.20 

CAMP    SAN  LUIS  OBISPO 

4.01 

9.27 

7.88 

6.85 

.19 

.00 

•  OC 

•  02 

.82 

T 

•  38 

.47 

CAHPTONVILLE  RS 

11.51 

-  .99 

19,27 

8.89 

12.59 

4,02 

8.57 

3.87 

1.90 

.66 

.56 

.41 

•  04 

•  00 

T 

•  0! 

.79 

.01 

•  62 

2.31 

01 

_ 

-  6  28 

CANBY  RS 

1.70 

2.10 

1.60 

.36 

1^02 

2.14 

1*42 

•  31 

.48 

•  71 

01 

i.oa 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

1.62 

7.34 

4.50 

4.16 

.0] 

.00 

■  OC 

E  .26 

.14 

•  03 

*o' 

CANTIL 

.62 

2.71 

.97 

1.13 

.00 

.00 

T 

T 

•  2S 

1.01 

T 

T 

CANYON  DAM 

6.84 

.98 

1 1.62 

4.59 

9.36 

4.74 

3.70 

.94 

1.97 

.  38 

2.74 

2.05 

1.21 

1.07 

.1! 

-  •O! 

.4e 

-  .K 

.41 

1.54 

1.5* 

-  2.51 

2.95 

-  2.99 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

4.83 

5.68 

8.07 

5.36 

.83 

.05 

•  OS 

■  01 

CAZADERO 

20.65 

8.57 

40,49 

28.96 

16.51 

6.90 

9.59 

3.38 

.20 

-  2.74 

2.35 

1.49 

T 

- 

.03 

•  OC 

-  •O 

lo' 

-  .le 

.22 

4.61 

CEC I L V I LL E  SAWY ER 

7.64 

15,83 

E5.O6 

2.84 

1.50 

2.72 

1^9< 

1.04 

.5C 

•  6C 

2.5. 

CEDAR  GROVE 

.42 

.ec 

•  5! 

1.31 

•  OC 

CEDARVILLE 

1.59 

-  .15 

2.20 

.69 

1  .44 

.02 

.60 

-  .34 

.46 

-  .54 

2.30 

1.56 

■  81 

•  51 

•  6C 

•  4-= 

,ZA 

-  .24 

.8C 

- 

.2' 

U5< 

.0- 

I^19 

-  .40 

CENTERVlLLE  PH 

9.56 

2.31 

15.19 

7.01 

10.96 

5,59 

6.49 

3.17 

1.76 

.05 

2.52 

1.95 

•  0* 

•  03 

•  IC 

•  0^ 

.31 

.OC 

\,02 

1  .2* 

CHALLENGE  RS 

13.16 

1,56 

23,58 

10.21 

14,34 

2.83 

11.52 

6.61 

1.33 

-1.67 

1.39 

.65 

T 

.02 

.02 

•  0 

.38 

.IC 

•  71 

3.1 

1  O' 

4  H 

7.98 

CHATSNORTH  HEYNEMAU^l 

2.53 

9.46 

6.42 

6.06 

.00 

.00 

■  OC 

•  03 

•  32 

•  2! 

^  ^, 

CHATSWORTH  FC   2**  D 

E2.33 

-  .42 

6.94 

6,07 

6,07 

3.41 

4.68 

3.70 

.00 

-  .17 

.00 

-  .06 

■  OC 

•  00 

•  OC 

-  .1^ 

.OC 

-  .22 

•  OC 

- 

■  S' 

•  le 

-  1.0 

•  OC 

-  3^67 

CHERRY  VALLEY  DAM 

7.82 

10.60 

14,50 

9.07 

1.72 

1.41 

•  12 

•  OS 

1.7C 

•  0* 

1.4< 

1.81 

CHESTER 

5.55 

.41 

12.04 

7.18 

8.80 

5.00 

3.36 

1.11 

1.55 

•  11 

3.87 

3.06 

2,02 

1.61 

1.0! 

.92 

.3* 

-  .31 

•  6{ 

- 

l.OC 

1«8C 

-  1^6* 

2.33 

-  2^46 

CHICO  EXP  STATION 

6.42 

1.72 

10.94 

6.79 

5,91 

2.70 

4,33 

2.55 

1*58 

.59 

1.97 

1.56 

T 

.02 

T 

-  .0 

.31 

-  .11 

•  4 

- 

•  e: 

•  3< 

-  2.2^ 

2.03 

-  2^47 

CHITTENDEN  PASS 

4.09 

6.19 

6.61 

5.05 

•  65 

.21 

•  OC 

•  OC 

.31 

•  0( 

.51 

.5) 

CHULA  VISTA 

.46 

-  1.13 

2. as 

.66 

3.01 

1  .52 

2.36 

1  .50 

.57 

.26 

.00 

-  .03 

•  OC 

- 

•  01 

•  01 

.0 

.2G 

.OS 

•  OC 

- 

•  7C 

•  55 

-  .1 

■  0! 

-  2.25 

CISCO  RS 

12.41 

22.74 

22.26 

13.10 

1.62 

3,1c 

■  1« 

.7! 

l.lfi 

•  6( 

3*31 

2.47 

18.18 
26.87 
14.38 
12.58 

51.09 


18*50 
2t.S4 
40.67 
16.84 
11.80 


E  17.92 
20.45 
7.89 
23.12  • 
24.16 

23.38 
21.97 
65.46  ' 
E  21.97 
30.30  I 

28.40 
46.85 
46.01  1 
41,94  1 

32.59 

29.50 
51.22  1 
34.63 

4.76- 
12,62 

53.91 

73.37  1 

4.82 

3.06- 
23.69 
12.72 

7.31 

3.70 


2.37- 
19.77 

la.ei 

17.36 
10. (7 
E 70.43 

24.62 
80.04 
73.83 
18.46 
15.58 

31.04 
30.23 
E  35.08 
7.75 
20.20 

11.42 
28.  S8 

62.02 
l.»5- 


21.49 
25.29 
29. .9 


2.09 

T..0 

26.31 

l.M 
:.oe|  10.91 


.47  1«.24 

.33  10.11 
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Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Station 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

0 

S 
a 

s 

£ 

a 

a 
o 

S 
a 

1 
a. 

« 
Q 

„ 

s 

a 
a. 

s 

1 

a 

9 

Precipitation 

« 

& 

0 

1 
a 

1 

s 
1 

« 
o 

Precipitation 

9 

1 

a 

0 
a 
£ 

V 

0 

Q 

0 

a 

i 

a 

£ 

1 

'  Q 

CLAREI40NT  POMONA  COL 

2.60-  1.02 

6,75 

5 

•  17 

6  94 

3  48 

.87 

4 

.49 

34 

30 

•  00 

11 

02 

CLARKSBURG 

».»♦  1.13 

7.3! 

3 

•  70 

4.49 

1  ,7' 

4 

.49 

2 

.97 

*0I 

•  10 

'oc 

.0: 

*0( 

'00 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

E6.05 

E9.90 

6.98 

.36 

.90 

,77 

T 

T 

CLOVFROALE    3  SSE 

S.6I 

-  .30 

23.23 

1  6 

.36 

8, SI 

3,4i 

.79 

.43 

.47 

-  .80 

.54 

T 

*  ■ 

.00 

-  .01 

COAL INGA 

1.3« 

.10 

2.5" 

.99 

3.90 

2 

.00 

1 

.4! 

•  72 

.48 

t'^ 

.06 

''' 

.06 

.00 

.00 

COAL  1 NOA    1 4  NW 

3.59 

.89 

6.88 

3 

,35 

8.42 

6,05 

5 

.26 

4^ 

.29 

.39 

.24 

•  00 

.03 

•  00 

10 

00 

COLBYS  FC530 

3.60 

h  2.12 

12.1 : 

5 

.48 

8  .94 

2  .  92 

9 

.97 

7 

.45 

T 

.71 

.00 

*  Ifl 

_ 

.02 

.12 

T 

'08 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

6.631 

10.76 

5.55 

2 

,70 

1.78 

E2.9B 

•  55 

COLFAX 

5.32 

r  3.43 

13.51 

5 

•  46 

14.05 

6,78 

1,63 

-  .48 

,47 

.00 

•  00 

-  .02 

COLGATE  PH 

7.87 

3.59 

13.45 

6 

.21 

9,47 

3,70 

^ 

.9" 

3 

•  9C 

1.39 

.41 

.25 

.37 

.00 

.0] 

•  01 

•  00 

COLUSA    1  SSW 

».e3 

1.74 

7.39 

^ 

.50 

3.41 

1,22 

2 

•  42 

1 

,32 

.89 

.32 

.  58 

.31 

62 

61 

1  0 

CONCORD   3  e 

4.04, 

6.92 

^•60 

5 

.12 

.67 

,15 

*0( 

'oc 

CORCORAN    IRRIG  OIST 

1.9: 

2.65 

3^36 

2 

.66 

.30 

t 

.04 

T 

•  00 

CORDES 

30, r 

16.97 

9 

.61 

•  88 

1 .  58 

•  00 

CORNING  HOUGHTON  RCH 

5*5' 

5.24 

2 

.49 

1  ^74 

1.15 

.30 

CORONA 

1.26 

-  1.45 

4,95 

2 

,04 

4.24 

2,15 

J, 

.42 

3 

.44 

•  03 

.27 

t 

,05 

00 

•  01 

07 

COVELO 

11 

.92 

7.24 

2  .42 

5 

.61 

2 

.57 

1,57 

.06 

.85 

*  J. 

•  04 

*0  1 

COVINA   TEMPLE   FC  193 

6.7( 

2 

.43 

6.90 

3,99 

5 

.31 

4 

.10 

.04 

-  .21 

T 

-  .09 

E  .00 

.00 

,2t 

.20 

COW  CREEK 

.00 

.26 

.12 

.23 

.04 

,19 

,01 

•  16 

.06 

.00 

-  .02 

.10 

.02 

•  18 

•  03 

COYOTE  CANYON 

2.64 

2,73 

2 

,32 

.00 

.00 

.55 

•  45 

COYOTE  HELLS 

.00 

.95 

.18 

10 

.12 

.00 

_ 

CRESCENT  CITY   1  N 

3.68 

20.80 

9 

,74 

9,80 

.41 

6 

.30 

,21 

1.20 

•  2.71 

1.59 

.24 

38 

.10 

'o' 

34 

* 

CRESCENT  CITY    7  ENE 

10*7* 

23.69 

11.05 

7 

34 

1.24 

1.03 

.38 

•  00 

CROCKETT 

7.34 

3 

,96 

5^50 

3.20 

5 

.14 

3 

•  65 

.73 

•  27 

•  28 

.12 

•  05 

.1: 

•  11 

CRYSTAL  LAKE  FC283B 

0* 

7 

1.  9 

13,99 

4 

.27 

1  2.46 

6.24 

9 

94 

7 

•  38 

•  00 

•  30 

•  00 

.17 

•  00 

• 

Culver  city 

2.09 

.24 

7*49 

4 

02 

5.67 

2.68 

3 

.28 

2 

•  40 

.00 

08 

•  00 

•  02 

•  00 

.  00 

CUMHINGS 

18.7S 

30,76 

20 

32 

1 1  .35 

2.28 

9 

44 

4 

•  91 

1,34 

-    1  •  42 

1  .57 

[49 

.03 

*29 

CUNNINGHAM 

6. 81 

16,07 

8.26 

5 

52 

.79 

•  67 

•  07 

.oc 

CUTAMA 

2.08 

2,47 

2 

79 

•  92 

.00 

,00 

•  2* 

CUYAMACA 

*o- 

.  I 

7,95 

06 

1  3,92 

6.96 

9 

.59 

6 

.36 

•  85 

.74 

.18 

,09 

•  37 

09 

.24 

DAGGETT  CAA  AP 

.23 

-  .34 

•  97 

,47 

.86 

,34 

1 

25 

.96 

•  09 

•  09 

•  00 

.  00 

5C 

2  77 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

1  .39 

9.08 

6 

.10 

4.49 

2.13 

11 

2 

91 

.77 

.17 

.03 

.12 

'o4 

.03 

.00 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

U66 

1.52 

1 

33 

.52 

T 

.00 

T 

.1^ 

DEER  CREEK  PH 

21^52 

9 

,34 

19.25 

9.57 

1 1 

07 

6 

05 

1.94 

-  .96 

1 .63 

.79 

.17 

.11 

DELANO 

1  5< 

* 

2.73 

1 

,55 

3,49 

2.37 

2 

56 

1 

.84 

.47 

•  04 

,00 

.07 

,00 

*01 

.00 

.00 

DENA I R 

3.29 

:.22 

4.69 

2 

83 

5.65 

3.66 

04 

3 

•  08 

,61 

.13 

.01 

,07 

-,. 

00 

00 

01 

DE  SABLA 

14.27 

2.*7 

23.73 

12 

26 

16.95 

7.91 

9 

78 

5 

33 

2,  32 

.25 

4.04 

3*11 

.26 

*  J, 

'10 

DESCANSO  RS 

1 .  76 

5.62 

71 

10,23 

5,59 

5 

66 

3 

40 

.81 

.06 

.00 

-  .13 

.00 

.15 

.11 

-  .38 

DOBBINS  COLGATE 

8.64 

•  79 

13,89 

6 

64 

9,17 

2.92 

6 

56 

3 

57 

1.32 

-  .64 

■  42 

-  .21 

E  .00 

.02 

•  01 

-  .01 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

6.68 

9.90 

8*83 

5 

84 

.42 

1  .34 

.91 

•  99 

DOS  RIOS 

13.19 

5.63 

25,56 

18 

32 

12  •SO 

6.95 

6 

20 

5 

49 

1.42 

.08 

1,05 

.47 

76 

74 

00 

01 

DOWNEY  FiRE  DEPT  FC107 

1 .69 

,60 

6.  58 

5 

06 

4  .80 

2,49 

2 

96 

1 

88 

•  25 

.11 

.00 

*00 

.01 

*  83 

*8 1 

DOVNIEVILLE  RS 

1 0.  76 

1  .^B 

22,93 

11 

55 

16.44 

7.87 

9 

26 

4 

09 

1.81 

-  .94 

1 .37 

.46 

•  26 

.15 

.05 

-  .04 

DOYLE  5  SSE 

?.01 

4.62 

2,59 

1 

58 

.28 

1  .  34 

1.74 

.31 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

1.89 

• 

5.09 

3 

01 

5  .43 

3  ,44 

08 

2 

82 

.06 

.15 

.00 

04 

•  00 

- 

•  ^ 

.05 

•  05 

OU  0  L  E  T  S 

7.22 

-  ,40 

8  81 

1 

25 

1 4.35 

8.36 

7 

99 

4 

99 

1.20 

.03 

1  .05 

.72 

00 

* 

,02 

•  03 

DUNNIGAN 

4.0? 

,39 

10.17 

7 

19 

4.39 

1.56 

3 

66 

2 

39 

,  76 

.09 

•  10 

.01 

*01 

DUNSMUIR  RS 

13. oe 

1  .68 

26,97 

16 

37 

14.09 

5,99 

8 

90 

5 

14 

1.53 

-  1.45 

2.94 

1.64 

3,23 

2.92 

.54 

•  36 

OUTTONS  LANDING 

9.30 

4.80 

4 

1  7 

1.04 

.39 

.01 

•  00 

EAGLE  MTN 

' 

• 

•  53 

15 

.27 

,08 

30 

22 

.05 

.04 

-00 

•  01 

•  00 

43 

.10 

•  17 

EAST    PARK  RESERVOIR 

5*48 

1 1.79 

8 

40 

5  ,23 

3.08 

2 

29 

1 

13 

1.51 

.92 

.36 

.12 

•  18 

•  16 

32 

31 

EL   CAJOH  2  E 

4.  1  2 

1 

34 

6^47 

4.12 

3 

32 

2 

23 

.22 

•  23 

T 

-  ,09 

.06 

'00 

'10 

EL   CAPITAN  DAM 

w 

4.51 

57 

7,23 

3.92 

3 

53 

1 

91 

.24 

-  ^09 

.00 

-  .09 

.00 

•  02 

T 

-  .13 

EL   CENTRO  2  SSW 

'n-j 

1.25 

79 

.44 

.21 

60 

53 

.12 

.12 

.00 

-  .02 

.12 

.00 

-  .30 

ELECTRA  PH 

6*59 

*75 

9.68 

3 

92 

8*63 

3.40 

6 

62 

4 

20 

1.12 

.03 

.28 

.07 

•  05 

•  04 

.00 

.01 

Elizabeth  lake  fci28B 

2.13 

10.  14 

9.08 

6 

69 

.28 

.00 

•  00 

T 

ELK  VALLEY 

22.08 

8.62 

23.82 

11 

16 

8.92 

-  2.35 

6 

31 

1 

50 

1.17 

-  2.68 

2.27 

•  61 

.17 

19 

ELLERY  LAKE 

2.66 

4.81 

3.90 

3 

00 

.46 

.84 

1.00 

.64 

ELLIOTT 

4.76 

1  .86 

5.96 

2 

79 

7.25 

4.45 

5 

24 

3 

97 

.75 

.23 

.82 

.63 

T 

•  00 

.06 

.06 

ELSINOKE 

-   1,  6 

1 

19 

27 

3 

52 

•  12 

.18 

.00 

•  03 

•  06 

•  24 

.11 

ESCONDI DO 

1.02 

-  2.36 

4,73 

1 

34 

7.57 

4,80 

3 

96 

2 

63 

•  25 

.29 

.00 

.09 

.00 

•  03 

•  00 

.11 

ESCONDIDO  CHURCH  RCH 

1*14 

'♦•37 

81 

7  ,95 

5  .33 

37 

2 

94 

•  30 

.23 

EUREKA  WB  CI TY  R 

8.  57 

2,37 

10^80 

5 

15 

6,09 

1  .45 

3 

67 

79 

1.26 

-  .56 

.71 

.05 

.05 

.04 

T 

-  .11 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

4(68 

5.95 

7,48 

3 

83 

.80 

.05 

,00 

.01 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

5.08 

9.55 

6.02 

4 

33 

.64 

.33 

•  15 

.07 

FAI RMONT 

1.2S 

-  1.89 

7.54 

4 

18 

5.30 

2.78 

6 

10 

5 

21 

.22 

•  10 

.00 

-  .05 

,00 

.02 

1 

•  12 

=ALL  RIVER  MILLS  INT 

2.31 

•  07 

3.41 

50 

3.22 

.97 

1 

44 

27 

1  .70 

.46 

2.51 

1  .73 

.77 

,60 

=eather  falls 

-ERGUSON  RANCH 

13.94 

5^81 

2 

74 

1.72 

1.90 

1.22 

,07 

''IDDLETOHN  LYNCH  RCH 

6  89 

10.34 

1 1  .27 

9 

05 

1  •  26 

.33 

•  00 

-inley  1  W 

6.57 

13.20 

6,01 

4 

21 

.86 

.74 

•  35 

E  ,00 

•INLEY  5  SW 

7.95 

19.83 

10*03 

6 

69 

•  83 

1.05 

,23 

.00 

■IVE  POINTS  9  SSH 

2.4B 

3.27 

1 

39 

.49 

.00 

•  00 

.00 

-OLSON  DAM 

5.70 

8.70 

6.91 

5 

66 

•  93 

1.26 

,00 

.00 

-ONTANA  5  N 

3.  4 

9.45 

9.99 

6 

69 

.31 

.00 

,00 

.04 

'ON TANA  K A I SER 

2.20 

-  1.21 

5.32 

1 

04 

5.90 

2.79 

3 

37 

1 

63 

•  02 

.60 

.00 

-  .07 

•  00 

.01 

,22 

.09 

-OREST  GLEN 

1  7,67 

6.A9 

30^50 

21 

53 

12.38 

4,77 

6 

16 

2 

06 

1.57 

-  1,11 

1.74 

.86 

.51 

.16 

.44 

.40 

■ORESTHILL  RS 

9.22 

•  50 

15.90 

8 

00 

15.34 

6.76 

6 

94 

5 

23 

1.56 

-  .89 

1 , 36 

.75 

,00 

.01 

.09 

•  07 

■ORT  BIOWELL 

1  .90 

-   1  •O* 

3.50 

1 

37 

2.18 

.27 

1 

26 

04 

.36 

-  .78 

2.07 

1.15 

2.50 

2.25 

•  24 

•  05 

-ORT  BRAGG 

8.31 

1,06 

19.53 

1 2 

99 

6.90 

1.87 

5 

63 

3 

10 

.50 

-  1.05 

1 . 20 

.71 

.06 

.01 

.08 

•05 

ORT  BRAGG  AVN 

8.48 

2.65 

20  54 
* 

14 

70 

6.06 

3.06 

46 

1 

52 

.59 

-    1  ,  36 

1.24 

.72 

T 

.06 

.01 

•  00 

"ORT   DICK    1  NNE 

ORT  JONES  RS 

5.89 

2^eo 

7.60 

4 

77 

1.74 

-  .67 

53 

69 

.82 

-  .42 

4.44 

3.70 

1.84 

1.45 

.64 

.35 

ORT  ROSS 

10.39 

,75 

21.26 

13 

51 

6,57 

.30 

4 

96 

1 

64 

.34 

-  1.54 

1.65 

.93 

.06 

•  03 

.00 

-  .03 

OfiWARO  MILL 

7.33 

9,64 

10.32 

2 

74 

1.89 

rench  gulch 

8.41 

20.95 

9.65 

6 

32 

1.50 

2.40 

.83 

•  03 

'  RESNO  WB  AP  R 

2.03 

.46 

4«  1 1 

2 

45 

5.79 

4.16 

2 

71 

1 

75 

.79 

.51 

.02 

-  .09 

•  02 

•  01 

.01 

•  01 

RIANT  GOVT  CAMP 

2.80 

.47 

4^62 

2 

12 

6.64 

4.43 

3 

06 

1 

84 

,67 

.29 

.07 

.03 

•  21 

•  21 

T 

•00 

ULLERTON  ARROUES  RCH 

2.02 

6,82 

4.72 

4 

36 

.00 

•  09 

.00 

.18 

ULLERTON  CREEK  5 

2.41 

7,01 

4.50 

3 

73 

.00 

•  00 

,00 

•  34 

ULLERTON  DAM 

2.30 

6*  10 

4.11 

4 

40 

T 

•  02 

.00 

•  25 

ULLERTON  MILLCREST 

1.95 

-  .04 

6.73 

2 

96 

4.48 

1  .68 

4 

29 

3 

37 

T 

.09 

•  10 

.03 

T 

.03 

.56 

•  47 

'>ARBERVILLE 

12.79 

26.26 

10.19 

1.85 

.01 

•  02 

■ARDEN  VALLEY  2  S 

7.95 

9.52 

13.98 

6 

82 

1,58 

.92 

.00 

.19 

ASOUET  RS 

22.74 

7.95 

26^3e 

14 

85 

12.38 

2.52 

8 

38 

1 

54 

1  •  31 

3  88 

1.18 

■  36 

.36 

.45 

.01 

34 

* 

EH  LAKE 

1.80 

3  98 

2.75 

1 

48 

.86 

.48 

.08 

1*45 

EORGETOHN 

9.11 

-  1.41 

4 

69 

5.71 

9 

79 

5 

11 

1,53 

-  .91 

.96 

.23 

.00 

•  04 

•  18 

.15 

'  EORGETOWN  RS 

9.95 

15^12 

17,43 

10 

49 

1,44 

1.39 

.00 

.23 

lANT  FOREST 

7.79 

1,45 

76 

11 

46 

6 

72 

.83 

•  10 

'  IBRALTAR  0AM 

3.57 

-  .23 

13^35 

8 

86 

9^71 

5,47 

11 

95 

10 

64 

,70 

.44 

.00 

-  .04 

.00 

•  00 

•  02 

•  01 

ILROY 

5.17 

^•18 

7,67 

7 

07 

.37 

.08 

.00 

.00 

'LENDALE  STAPENHORST 

1.88 

-  1.70 

8^31 

4 

21 

5^26 

2.28 

10 

2 

66 

T 

-  .37 

.00 

-  .08 

.00 

.01 

•  11 

.04 

'lenoora  west 

3.07 

-1.34 

7^36 

2 

56 

8.15 

3.82 

6 

26 

4 

55 

.08 

-  .62 

.02 

-  .11 

.00 

•  02 

.15 

.08 

LENNVILLE 

5.93 

4^96 

7,22 

4 

02 

1.46 

.05 

.00 

.80 

lOLO  RUN 

11.06 

.41 

17.93 

8 

89 

15.27 

6.10 

9 

23 

6 

10 

1.75 

-  .53 

1.85 

1.24 

.02 

.00 

.03 

.02 

September 


.00 
1.30 
2.03 


.36 

.62 
.05 
1.67 
.03 
.00 


1.79 
1 .06 
.17 


.50- 
.63 
2.82 


4.01-  1.52 


.2eh  2.63 
.57 
1.28h  1.90 


1.17L  1.53 


1.S3 
1.45 
I. IS 


.03 
2.01 
1.27 
1.36 
1.90 

3.03 


1.55 

3.40 
.05 

f  1.04 
-  4.44 
'-  .34 
f  3.18 

2.60 
1.20 


1.47 

l|-  .53 
I-  .48 


2.98 
1.68 


2.37-  3.71 


0(-  -. 
Or-  4.46 

°L  ■ 


6.73 
1  .18 
.00 


3.93 
.00 
4.66 


.06 
.00 
1  .38 


4.93 
2.38 
5.51 


3.24 
2.28 
3.10 


25.36 
22.50 
E  30.48 
51.54 
11.70 

26.16 
35.36 
E  35.28 
49.30 
44.69 

22.13 
22.74 
11.93 
76.86 
32.85 

15.29 
51.01 
E  22.69 


76.21 
87.89 
25.69 
43.64 

18.58 
88.37  ; 
40.35 
E 12.68 
39.96 

9.28 


16.85 
80.37  1 
26.09 
E  45.68 
39.56 

69.97  2 
19.  17 
72.54 
16.69 
18.19 

43.22 
24.54 
79.41  2 
27.44 
1.40- 

28.04  1 
16.04 
18.25 
2.90 
35.22 

29.71 
87.92 
20.61 
26.11 
14.03 

IS. 66 

40.87 
23.73 
27.52 


E  35.03 
50.23 
10.13 
31.26 
31.61 


17,46-  2.04 
82.25  23,81 
58.16  6,89 
17,68  1,11 
47,19  9,71 


54.09 

16.47  7.16 
19.34  5.97 
18,72 
18,62 

17,90 

18,65]  3,20 
66,06 
E46.66 
100,00  11,43 

14,58 

56.20<  ,66 
61 ,68! 

56.891  14.29 
40.09  18.85 

25,98 

19.94  2,12 
25,73  2,41 
E  26.31 

63.62  12.08 


8««  r«f«r«DC*  I 


I  tollovlQff  Station  Iede«. 


-  423  - 


Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


V 


^2- 


GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 
GREENLAND  RANCH 
GREENView 

GREENVILLE  RS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVELAND  RS 
GUERNEVILLE 
HAINES  CYN  LOWER 

HAINES  CYN  UPC-ER  FC367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB    !  E 

HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT 
HATCHET  MT    MNTNC  ST 
HAT   CREEK    PH  1 
HAYFIELO   PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 

HEALOSBURG 
HEALOSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ    2  NW 

HETCH  HETCHY 

HIGHLAND  SPRINGS  RCH 

HILTS 

HOBERGS 

HODGES  DAM 

HOEGEES  FC  60A 

HOLLISTER 

HOOPA 

HooPA  2  se 

HOPLAND  LARGO  STA 

HUNTINGTON  LAKE 
I  OR  I A 

IDYLLWILD  RS 

IMPERIAL 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

I NYOKERN  ARMI TAGE 
IOWA  HILL 
IRON  MTN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOICE  ISLAND 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVlLLE 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTA»;£  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVEP  PH  3 
KETTLEMAN  CI TY    l  S5W 
KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH  I 
KNIGHTS  LANDING 
LA  CRESCENTA   FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 

LAGUNA  BEACH 
LA  HONDA 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CITY 
LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 

LANCASTER 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LEBEC 

LECHUZA  PT    STA  FC352B 

LE  GRAND 
LEMON  COVE 
L  INDSAY 

LIVE  OAK  CANYON  FC230C 
L IVERMORE 

LLANO  SHAWNEE  HILLS 
LOCKWOOD 
LOCKWOOD  MESA 
LOO  I 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

LONE   TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  CAA  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  I 

LOS  ANGELES  WB   CITv  | 

LOS  BANCS 

LOS  BANDS   AR8URUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  <.  SW 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Ann 

lal 

a 

o 
.2- 

0 

« 

,0 

« 
1 

pitation 

!_ 

« 

■a 
U 

1 

0. 

c 
1 

ipitation 

0 

a 

0 

5 
a 

Preci 

s. 

o 

£: 

Q 

£ 

Q 

'G 
& 

0) 

a 

V 

c£ 

Q 

G 

s* 

Q 

£ 

1 

Q. 

Q 

y 

V 

a. 

a 
« 
Q 

• 

a 

to 
Q 

• 

s. 

7,11 

-  .16 

9.67 

1.83 

16.49 

9.65 

10.63 

6.80 

1.94 

.24 

.77 

.30 

T 

•  03 

,17 

•  11 

2,25 

1  ,89 

.04 

-  1.91 

•  98 

-  3.36 

,63 

-  6.26 

50.68 

9.08 

10.50 

,53 

16.87 

7.91 

I  3.32 

5.19 

9.74 

5.31 

-  .17 

.68 

-  ,02 

.01 

•  03 

•  08 

.05 

.44 

-  .25 

.41 

-  2.36 

2.38 

-3.30 

2,86 

-5,83 

59.36 

7.03 

11  .09 

2.46 

20.39 

13.26 

7  ,  64 

2.34 

7,  10 

4  .68 

.91 

1.03 

.64 

•  1 1 

•  08 

.02 

•  04 

•  39 

.17 

-  1  .89 

•  56 

-  4,04 

-  4,68 

51.14 

11.53 

E  .23 

.00 

E  ,27 

-  .02 

,22 

.05 

,  30 

.19 

•  00 

•  07 

.00 

-  .02 

,08 

•  00 

.06 

•  06 

•  1 5 

,04 

.16 

.06 

•  40 

,25 

.00 

,21 

E  1.87 

.21 

6.29 

7,55 

2,00 

,65 

,75 

2.35 

1 ,33 

•  32 

•  20 

.49 

U59 

2.68 

26.20 

6.eC-  2.09 

13,63 

8,19 

E9,51 

3.04 

6.34 

3.60 

1,57 

-  ,14 

3.70 

2.95 

2*44 

2^09 

•  32 

•  11 

.40 

-  .54 

,76 

-  1.85 

U50 

-  3.31 

2.92 

-  3.01 

E  49.89 

8.94 

7,38 

4,40 

1 1.05 

8,03 

8,84 

5.72 

7,50 

5.88 

E  .81 

-  .17 

.47 

.29 

.02 

•  06 

,04 

.03 

.07 

-  ,02 

.30 

-  1,11 

.32 

-  2.55 

1.71 

-  2.08 

E  38.51 

18.30 

fl.95 

3.80 

8.98 

1.41 

13.43 

6.98 

9.60 

6 .45 

1.53 

•  1 1 

.55 

.38 

■  00 

•  03 

•  00 

.02 

.65 

,55 

.06 

-  2.23 

•  56 

-  3.93 

1.25 

-  5^66 

45.56 

7.59 

14.10 

4,92 

26.50 

18,41 

8.29 

1.28 

8,15 

4,23 

,42 

-  1.22 

1.36 

.96 

T 

•  03 

.00 

.02 

,01 

.14 

.13 

-  2.68 

•  96 

-  4.63 

2.90 

-  &•  56 

62.82 

14.52 

3.6A 

.06 

11.59 

6,12 

5.79 

2.61 

6,94 

4.80 

.00 

.74 

.00 

-  .15 

•  00 

.04 

•  06 

.01 

.56 

,12 

.15 

.73 

•  09 

-  1  ,64 

.00 

-  4,77 

29.84 

5.63 

3,80 

-  1,10 

12.4] 

5.82 

7.11 

2.27 

8.64 

6.01 

.00 

-  .93 

.OOp  .15 

.00 

,03 

.05 

.06 

.60 

•  03 

.17 

-  1.15 

T 

-  2.06 

.00 

-  5,56 

32.78 

3.09 

,73 

.01 

2,97 

1  ,90 

.82 

,19 

1.39 

.96 

.06 

-  •lO 

.OoL  ,17 

.11 

,03 

.08 

.14 

.26 

.06 

.35 

-  .13 

T 

-  .49 

T 

-  K07 

6.77 

1.05 

6.23 

1  ,96 

10.79 

6.41 

9.38 

5.94 

5.83 

3,96 

.68 

•  00 

,51 

.38 

.36 

.00 

•  0  1 

•  18 

.07 

.27 

-  1.21 

•  50 

-  2,16 

1.89 

-  2^45 

36.e4i 

13.38 

7.37 

2,28 

1 3,  58 

8,14 

6.64 

2,67 

5.03 

3.28 

'7^ 

.04 

:35 

•  00 

T 

.01 

.07 

.06 

1  .41 

•  01 

2,60 

1.04 

-  3^87 

34.59 

8.84 

6.74 

1  3,  50 

5  .93 

5.69 

.75 

.42 

•  00 

•  00 

.00 

E  ,03 

E  .02 

El. 01 

E  34. 09 

1,85 

.23 

2.30 

,74 

3.92 

2.31 

2.04 

1  .38 

.24 

-  .08 

.00 

-  ,09 

.00 

•  01 

T 

.01 

.66 

.71 

.00 

-  ,37 

.23 

-  .47 

.16 

-  1,01 

11.62 

3.27 

1.78 

-  .05 

5,93 

2,95 

4.27 

1  .89 

4.34 

3.53 

.00 

-  ,08 

.00 

-  .03 

,00 

•  00 

•  19 

.11 

,03 

-  .01 

.50 

-  ,07 

T 

-  ,91 

•  00 

-  2^80 

17.04 

4.53 

16.71 

8.66 

21.86 

14,65 

8.07 

2.73 

4,04 

1  .41 

.93 

4.00 

3,17 

.76 

•  41 

,22 

.10 

1 ,00 

.33 

1.21 

-  2.19 

3.93 

-  2,88 

7.43 

-  1  ^20 

70.18 

24.41 

3.40 

7,48 

5,57 

5.30 

*kI 

.00 

,00 

1,81 

•  14 

24.23 

9.36 

17,55 

5  ,49 

3 » 72 

1.56 

2.43 

«65 

,39 

,40 

.20 

1  .59 

3.14 

46.48 

5,99 

10.71 

7.34 

6.34 

1.22 

,78 

.00 

•  00 

.28 

.59 

.66 

2.47 

36.56 

15,42 

12.35 

14.58 

7.21 

1,77 

4.15 

1.29 

,24 
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TabU  2~CoDtinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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10.  79 

5.16 

4,37 

1.10 

.81 

.00 

.00 

.32 

•  61 

.53 

1.92 

30.86 

5.30 

.73 

10,65 

5.45 

5,40 

25 

4.20 

1  .82 

1  .30 

04 

.97 

55 

.00 

.01 

.00 

.01 

.32 

.12 

•  55 

-  1.13 

-  2  93 
* 

1,65 

-  4  02 

30,64 

66 

* 

6  10 

.87 

11,19 

6.26 

5.54 

2.05 

4.57 

2.68 

1.17 

.12 

.95 

.63 

,00 

-  .03 

•  00 

•  00 

.33 

-  .05 

•  62 

-  .55 

.62 

-  2^42 

2.45 

-  2.48 

33.54 

7.06 

2.09 

.44 

6,29 

3.31 

2.98 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  04 

.01 

-  .10 

.00 

-  .52 

.08 

5.13 

1.26 

•  1.45 

8.10 

5.15 

4.08 

1  .44 

5.00 

4,25 

.93 

.56 

,00 

.07 

T 

-  .07 

.00 

.14 

1.54 

1.21 

.15 

-  .31 

.50 

-  ^22 

,00 

-  2,21 

21.56 

8.14 

8.99 

12,47 

13,83 

10.37 

1.61 

2,34 

,00 

T 

.61 

.22 

2.39 

1,60 

54,43 

2.53 

.04 

7,54 

' 

6.13 

2,91 

6,06 

.08 

.62 

.  15 

.00 

03 

.08 

.01 

.69 

.39 

.37 

-  .50 

12 

* 

.00 

-  3  92 

23,74 

3  82 

3  20 

4,74 

5,46 

5,31 

.54 

.05 

•  00 

.00 

.66 

.00 

.44 

.22 

20.62 

.98 

-  .33 

3,20 

1.31 

1  25 

1.80 

.  16 

.00 

,03 

.00 

•  02 

T 

.32 

.42 

.20 

.74 

.36 

•  22 

•  26 

,00 

-  2,15 

11,04 

1  ,92 

.62 

2.18 

1.87 

1.79 

.00 

.00 

,00 

.12 

•  81 

•  72 

.26 

,00 

8.39 

.31 

-  ,64 

• 

1,63 

1  ,04 

1.41 

20 

* 

.07 

.01 

.03 

,02 

•  26 

•  10 

■ 

T 

-  .21 

•  07 

-  .27 

•  02 

-  .30 

,00 

-  1.25 

6.24 

,62 

3.49 

5*85 
* 

4.  56 

.46 

.15 

,00 

•  00 

•  07 

•  06 

•  13 

.86 

20.64 

-  ,05 

10 

5  90 
* 

7  85 

79 

40 

.00 

,04 

,00 

•  00 

•  05 

.02 

•  89 

.86 

•  03 

-  1.01 

1 .00 

.67 

•  25 

-  4,83 

34.52 

1 1  ,36 

zl'* 

9,99 

12  55 

7*67 

'44 

.01 

,00 

.10 

•  72 

•  13 

34,72 

2.14 

.17 

7.08 

4.27 

5,01 

3,09 

2.62 

2.07 

.00 

-  .19 

.00 

-  ,09 

,00 

•  00 

•  00 

.02 

•  07 

-  .21 

•  00 

-  ^50 

.00 

-  .93 

.00 

-  2,64 

17,12 

5,02 

1.95 

3.67 

5,04 

2.65 

.45 

.05 

T 

.07 

•  71 

.00 

.22 

,19 

15.00 

1.88 

.96 

2.29 

1.12 

3,23 

2,03 

1,25 

.53 

E  .49 

• 

.15 

• 

.00 

•  00 

•  00 

.00 

•  55 

.49 

•  00 

-  .35 

•  26 

•  1 

•  10 

- 

E  10.20 

4.  14 

l.lO 

17,14 

67 

1.64 

.22 

.05 

.57 

U45 

1.74 

3.21 

56,  10 

.13 

-  .39 

1.45 

.79 

,37 

,00 

.12 

.24 

.30 

.23 

-  .60 

.95 

•  75 

,17 

3.44 

.15 

6.46 

3.50 

8,42 

6.02 

6,49 

5,51 

.78 

.40 

,01 

.09 

,00 

■  .02 

.02 

.00 

.90 

.77 

•  00 

-  ^55 

•  39 

-  .62 

.28 

-  2.32 

27. 19 

12,75 

2.56 

1.50 

10.05 

5.84 

5.93 

2.65 

5,62 

4.32 

T 

-  .51 

,00 

-  .10 

•  00 

-  .02 

.20 

•  17 

.10 

-  .25 

1  .02 

.19 

.12 

-  1.29 

T 

-  3.43 

25,60 

6.07 

5.19 

1.46 

17,62 

13.74 

5.36 

1,36 

2,65 

.61 

1.63 

,59 

1.37 

.95 

.48 

.43 

.00 

•  01 

.08 

-  .26 

.76 

-  .65 

.27 

-  1.41 

1.27 

-  3,38 

36,66 

13.43 

2.93 

.47 

6,02 

2,71 

6.35 

3,55 

5,22 

4.34 

.37 

.06 

.00 

-  .07 

.00 

-  .02 

.38 

•  34 

1.20 

1.03 

•  00 

-  .62 

•  13 

-  1.03 

•  46 

-  2.29 

23.06 

7,41 

1.97 

5.13 

6.45 

4,89 

.63 

.00 

•  00 

.36 

K46 

T 

.12 

,51 

21.52 

1.14 

.*1 

3.47 

1,60 

4.69 

2,98 

3.21 

2.21 

1.19 

,83 

.00 

.08 

,00 

•  00 

•  05 

•  01 

3^90 

3.76 

•  03 

-  .45 

.76 

-  .02 

.02 

-  1.55 

16.48 

6.86 

6.77 

9,94 

6.84 

3.19 

2,47 

.29 

E  ,76 

E  T 

E  .49 

E  •96 

1.71 

]  .92 

E  35.34 

5.57 

.45 

11.23 

7.01 

5,21 

2,17 

5.72 

4.02 

,46i 

■  ,27 

.32 

.09 

T 

-  •Ol 

•  oot- 

•  01 

•  04 

-  .18 

.09 

-  1.03 

.  18 

-  2.32 

1.13p  3,74 

29.95 

6.  18 

LOS  PRIETOS  R5 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LTTLE   CREEK.  PH 
LYTLE   CREEK  HS 
'MADERA 

iMAD  RIVER  RS 
kNANDEVlLLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  // 
iMARCH  FIELD 
iMARtCOPA 

»MARIPOSA 
►NARTINE7   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  5TA 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE   STA  2 

•^EPCET  MOT  SPRINGS 
HErt»S   INSPECTION  STA 

■*1001  ETOWN 
-^lOL'LEWATER 
'^ILL    CREEK  2 

«i!NERAL 

IIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 
^  WDESTO 
'  «(0JAVE 

i 

il^ONO  LAKE 
iHONTEPEY 
I^ONTICELLO  DAM 
^OORPARK    1  SSE 
.MORGAN  HILL    2  E 

'  ^ORONGO  VALLEY 
FOUNTAIN  PASS 

'  *0UNT  BALOY  FC  85F 
10UNT  OANAHER 
10UNT    DIABLO  NORTH 

TOUNT  HAMILTON 
10UNT  HEBRON  9  E 
10UNT   HEBRON  RS 
10UNT   SHASTA  WB  CITY//R 
IT  WILSON  FC   336B  // 

lUIR  WOODS 
lAClMIENTO  DAM 
lAPA 

lAPfl    STATE  HOSPITAL 
tEEDLES  CAA  AP 

lEENACH 
;EVADA  CITY 
lEWARK 

EweURY  PARK  4  SW 
EWHALL   SOLEOAD  FC32C 

EWHAN 

EWPOPT  BEACH  HARBOR 

ICHLAUS 
IL  aNn 
I  OPTH  FORK  R5 

ORTH  HOLLYWOOD 
AKDALE  WOODWARD  DAM 
AK   rNOLL  RS 
AKL AND 

AKLAND  WB  AP  I 

AKVlLLE   1  WNW 
CCl DENTAL 

CEANSIOE  PENDLETON 
COT ILLO  WELLS 
JAI 


iPIDS  CAMP  FC  57  BE 
RANGE  COVE 

RICK   PRAIRIE   CR  PARK 

RINDA  BOWMAN 
RLAND 
:  RLEANS 

/ROVILLE    1  WSW 
i«OVILLE  7  SE 

WVILLE  BRIDGE 

<NARD 

lEHA 

XClflC  HOUSE 
^COIMA  DAM  FC   33  A 

I^ICiNES  OHRWALL  RCH 
■  XLMDALE 
'\LM0ALE   CAA  AP 
■VLM  SPRINGS 
XLO  ALTO  CITY  HALL 

<  \L(mA 

ALOMAR  MTN  OBSY  R 
I^VOS  VERDES  EST  FC43C 
I  \flOCHE 

triOCHE  JUNCTION 

(RADISE 

tRKER  RESERVOIR 
.RKFIELD 
•  tSAOENA 
.SKENTA  RS 
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Table  2-Continu©d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


CALIFORNIA 
1958 


^1 


PIEDRA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PIT   RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT 
PT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERVILLE 

PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RAYWOOO  FLATS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 

REDOING  FIRE   STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REPRESA 

R ICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 
RIVERSIDE  FIRE  STA 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  R 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  W8  CITY  R 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  CAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  STA  FC130 
SAND6ERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP 


SAN  OIMAS  FIRE  WDN  9! 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  [ 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  ( 

SAN  FRANCISCO  FOB  I 

SAN  GABRIEL  CANYON 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  I 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CLARA  UNIV 
SANTA  CRUZ 
SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  S 
SANTA  MARGARITA  8STR 
SANTA  MARIA 
SANTA  MARIA   lA  ENE 
SANTA  MARIA  WB  AP  J 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SEPULVEDA  DAM 

SHASTA  DAM 
SHELL  ASS  PLANT 
SHINGLE 
SIERRA  CITY 
SIERRA  MADRE   1  N 

SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  A15 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOAT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 


January  Febmary 


7.61 
8.39 
8.31 
6,03 


.7eL 

2.54|-  1.98 


2|-  1.20 
.53 
.42 


5.38 
6.13 
8.96 


.70 
1.64 
1.42 
1.07 


2.91 
3.78- 

2.65 


6.01 
3.09 
7.70 
1.82 


1.60 
.59 
.20 

1.04 

.07 
1.93 

2.87 


3.86 
1.92 
.80 


7.61 
11.14 
2.60- 


1.54- 
14.30 
5.34 
5.06 


8.38 
6.59 
7.89 
30.06 

17.50 
10.61 
11.36. 

7.781 
21.99: 

5.17 


6.08 
6.79 
21.67 


11.38 
17,97 
3.51 
8.82 


7.85 
11.98 
.66 

5.06 


10,21 
7.82 

13.45 
3.94 

5,39 
8.97 
10.31 
8,82 
6,42 

19,03 
5,88 
6,95 

11,41 
9,84 

7.37 
14,32 

6.05 
13,86 

6,56 

11,19 
11.72 
4.49 
7.10 
4.67 

7,67 
8.32 
7.27 
11.94 
6,41 

7,59 
16,23 
21,54 
10,03 

5,1 


12.20 
2.86 
1.75 


3,48 
11,37 
14,37 


9.8 

8.50 
6,01 
34.24 
10.95 
6.23 


April 


5.93  2.41 


8.75 
13.87 
14.80 
9.44 
5.51 


3.65 
3.36 


7.47 
3.58 
3.26 


5.62 
5.93 
8.23 
8.59 


12.55 
16.33 
7.48 


1 .49 
3.25 


6.58 
.24 
2.82 
4,89 

3,55 
4,02 
1.15 
1  .44 
2.46 


6.51 
10.40 
6.08 


4.09 
3.26 
3.75 
2.94 


8.40 
11.50 
6.51 
5.40 

8.06 
4.41 

9,00 
9.86 


10.86 
11.38 
6.41 


6.80 
8.41 
6.87 


.93 


3.17 
1.97 
3.99 
4.32 
3.26 

3.63 


4.03 

3.73 

2,39 

2,84 
4.38 


3,81 
,35 
2,18 
5.26 
1,34 


6,93 

3,16 

2,89 
2.34 
2.05 


3.88 
8.50 
4.74 


.49 
.52 
.45 


1.99- 
1.82- 
E1.25 


3,57 
2,92 
2,96 


3,68 
6.51 
8.79 


5.98 
8.78 
5.43 


9.05 
9.60 
5.04 


5.91 
3.03 
6.39 
7,85 


8.89 
5,09 
8,47 


5,86 
3,92 
3.42 
6,40 
4,28 

3,48 


6,23 
4.02 
3.04 


3.24 
6.17 
3.10 


5.53 
3.85 


.42  - 
,36 
.20  - 


2.30 

T 

1.27- 


.04- 
1.75 


.01- 
,20 
1.20 

.40 
E  .23 
.07 
.06 
.35 


.00 
1.51 
2.56 


August 


September 


October 


November 


1.07 
1,19 
1,69 


1.62 
1.36 
4,52 


1,91 

3,02 


6,21 
,76- 
.72- 
E1.07 
2.43- 


3,80 
2.59 


20.98 
27.28 
23.59 
27.39 
95.43 

43.78 
48.02 
48,72 
33,86 
49.87 

16.59 
31.30  1 
23.76 
24.44 

15.05 

E  22.39 
38,10 
58.01  1 

32.63  ; 

46,75 
21,15 
18,55 
9.54 

>  E  55.87  : 

29,86 
50,82 
14.74 
28.11 
29.01 

32.22 
E  31.54 
12.07 
12.18 
27.54 


24.38 
27.28  : 
E  40.28 
45.31  : 


.59-  2.78 
,12-  1,35 
,27-  1.01 


25.96 
50.89 
55.74 

E35.45 
33.33 

20.81 
33.52 
20.30 
16,92 
10,93 


i.n 

8.36 

7.14 
6.77 

4.06 
10.  3S 
4.52 
4.50 
.07 

6.62 


5f-  1,47 

2.18 

Ih  1.33 
0 

'8-  1.45 

14 

7|-  .75 

.94 

1.38 

9(-  2.13 


1.80 

1.77- 

1.48- 


2,59 
4.4« 

3.76 
2.02 


25.27 
33.18 
21.90 
42.64 
17.70 

16.66 
29.34 
34,90 
29.24 
IS. 11 

49.31 
17.12 
29.89 

35.95 
25.93 

21.92 


5.97 
6.07 


13.21 

3.27 
2.95 
5.36 
7.91 

9.39 


1.03 
1.49 


6.08 
2.15 
2.43 
2.61 


3,04  3.79- 


2,36  1,57- 


l.eo     1.10-  2.T2 


41.05 
43.33 
21.15 

18.23 

17.97 
19.27 
24.26 
34.76 
20.65 

24.89 
55,45 
59.39 
37.00 
15.22 

79.31 


3.41 

7. OS 
9.10 


5.** 
13.36 
14.66 
11.69 
1.69 


3,80  1.67- 


4.63  E2,53- 


27.29 
15.95 
E  75.96  ) 


ollo.lng  St.tioQ  Ind.x. 
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Table  2-Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


SMITH  RIVER  3  WNV 
SNOH  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS  // 
SOLEOAD 
SOMESSAR   1  H 

SOHIS  3  NE 
SOHIS  3 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SOUAH  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 

SQUIRREL   INN  2 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  CAA  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  « 
STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUNLAND 

SUSANA  KNOLLS 

5USANVILLE 
SU5ANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TABLE  MOUNTAIN. 
TAHOE 

TTHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THERMAL  CAA  AP 
THOUSAND  OAKS  2  N 
THREE  RIV  EDISON  PH 

TIGER  CREEK  PH 
T0PAN6A  RS  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE  //I 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
UKIAH 
UKIAH  4  w 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 
,  UPR  SAN  LEANDRO  FILTEf 
I  VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NE 
I  VALYERMO  RS 


VENTURA 
JVICTORVILLE  PUMP  PLT 
'iVINCENT  FIRE  STA  FC120 
jVINTON 

'VISALIA 
VISTA 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
V0L7A  PH 

WALLACE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  «  E 
.WALNUT  GROVE 

,«ALNUT  PATROL  STA 
EARNER  SPRINGS 
<ASCO 

riATSONVILLE  WATERWORKS 
<EAVERVILLE  RS 

(EED  1  S 
(ESTHAVEN 
(EST  POINT  3  SW 
IHtELER 

IHITE  MOUNTAIN  1 

jlHITE  MOUNTAIN  2 

IHITE  ROCK 

IMITTIER  FC  106  C 

IILLIAMS 
lUlLOWS 

I'INTERS 
OFFOftD  HEIGHTS 
OODFORDS 
OODLANO  1  WNW 
RIGHTS 


ORBA  LINDA 
OS^ITE  NP 


lit 

Duary 

February 

Much 

April 

May 

Juoe 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

Annual 

0 

0 

1 

e 

v 

0 
:a 

« 

0 

s 

0 

« 

0 

» 

0 

0 

•S3 

0 

® 

0 

0 

e 

S 

S 

S 

s 

1 

S 

s 

S 

s 

0. 

1 

5. 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

2 

a 

1 
1 

£ 

i 

A 

e 

a 

s 

£ 

Q 

1 
£ 

Q 

G 
£ 

3 

Q 

£ 

Depa 

a 

0) 

Q 

Preci 

3 

Q 

Preci 

a 
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3.81 

8.24 

4.75 

6.62 

4.60 

1.03 

•  .24 

.66 

.43 

.00 

.00 

E  .00 

•  00 

.25 

.18 

.14 

1 .06 

•  45 

-   1  .99 

.87 

-2.89 

E  32.46 

9.94 

1.80 

.48 

5.79 

2.43 

5.12 

2.56 

4.22 

3.20 

.00 

.17 

.00 

.06 

•  00 

.00 

.20 

.13 

.14 

-  .15 

.17 

.36 

•  00 

-  1.02 

.00 

-  3.03 

17.44 

3.05 

4.60 

8.29 

3.40 

2.38 

.79 

.87 

T 

T 

.13 

.09 

•  01 

1.36 

21.92 

4.78 

1.41 

10.98 

6.15 

3.51 

1.31 

2.74 

1 .60 

1.40 

.77 

.10 

.14 

T 

-  .01 

.11 

.09 

.10 

.21 

.20 

.66 

•  16 

-   1  .64 

I. 01 

-  2.22 

25.09 

8.45 

5.32 

11.60 

5.53 

4.11 

.61 

.13 

.06 

.00 

.00 

.10 

.00 

.92 

28^56 

4.02 

1.84 

4.61 

2.49 

3.74 

2.16 

2.63 

2.25 

.21 

.05 

.00 

■  .06 

.57 

.46 

.40 

.29 

.08 

-  .08 

.21 

.15 

.40 

-  .35 

.02 

-  1.66 

17.09 

7.  14 

3.19 

-  1.09 

4.84 

1  .64 

3.84 

1.73 

2.55 

1  .62 

.31 

.55 

.67 

.22 

1.04 

.70 

1.41 

1.07 

.72 

.35 

•  35 

1  .00 

1.30 

-  .96 

1.52 

-  1.68 

21.741 

2.05 

4.04 

.30 

8.49 

5.56 

4.14 

1.71 

4.26 

2.97 

.70 

.01 

T 

■  .22 

T 

.00 

•  02 

.01 

.07 

-  .13 

•  28 

.64 

T 

•  1.90 

.98 

-  2.15 

22.96 

5.54 

9.11 

1.23 

18.68 

9.72 

13.01 

6.52 

11.40 

7.69 

.23 

1.08 

.45 

.08 

.06 

.03 

•  00 

-  .04 

•  17 

■  .36 

T 

2.19 

.55 

-  4.69 

2.11 

-  6.74 

55.77 

10.  17 

1.98 

-  .57 

7.65 

4.35 

4.71 

2.33 

5.21 

4.09 

T 

.37 

.05 

.01 

•  00 

-  .01 

1.22 

1.17 

.27 

-  .03 

.18 

.53 

.11 

.93 

T 

-  2.81 

21.38 

6.70 

5.79 

.54 

9.75 

3.42 

10.21 

4.79 

7.45 

4.57 

•  99 

•  47 

1.13 

.50 

•  66 

.46 

.10 

-  .07 

1.62 

.86 

.02 

1 .98 

1.29 

•  1.96 

1.10 

•  4.51 

40.11 

5.11 

5.14 

2.26 

4.57 

2.21 

1.31 

.34 

.59 

.42 

.57 

•  46 

2.75 

2.11 

•  67 

.31 

.56 

.30 

.25 

,23 

.30 

.93 

1.20 

1.19 

1 .09 

-  1.84 

19.00 

1.78 

(A)   DATA  FROM  MARCH  17  THROUGH  END  OF  MONTH  FROM  ALTERNATE  LOCATION  l/2  MILE  EAST  OF  OFFICIAL  STATION  AND  AT  SAME  ELEVATION. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1958 


Last  spring  minimum  of 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

16°  or 
below 

20°  oi 
below 

24"  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

o 
ja 

0 

oa 

0 
0 

32°  or  below  | 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp 

Date 

Dale 

Temp 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

ADIN  RS 

96 

7 

-28+ 

9 

11 

-17 

3-  9 

12 

4-24 

20 

4-24 

20 

4- 

24 

20 

5- 

13 

29 

9 

-10 

31 

9- 

20 

28 

9-24 

24 

11-16 

19 

11-17 

9 

253 

206 

153 

149 

120 

i 

ALDERPOINT 

111 

7 

-28 

25 

11 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

7 

28 

3- 

7 

32 

11 

-15 

32 

11- 

16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

253 

ALPINE  1  W 

107 

7 

-10+ 

28 

11 

-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4- 

25 

32 

11 

-16 

32 

11- 

18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

205 

f 

ALTURAS  RS 

100 

8 

-  7+ 

-  1 

3 

-  8 

3-  9 

10 

4-29 

20 

4-29 

20 

5- 

13 

27 

5- 

13 

27 

9 

-13 

32 

9- 

24 

22 

9-24 

22 

10-20 

20 

11-16 

13 

252 

174 

148 

i 

123 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

100 

9 

-  6 

26 

11 

-15 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

13 

28 

4- 

6 

32 

11 

-15 

26 

11- 

15 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

223 

ANTIOCH  1  E 

100 

9 

-  6 

25 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

3- 

2 

30 

11 

-17 

25 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

260 

a 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

103 

9 

-  7 

24 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

1- 

23 

29 

11 

-17 

24 

11- 

17 

24 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

299 

298 

ASH  MTN 

108 

7 

-28 

27 

11 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

13 

32 

11 

-16 

27 

11- 

16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

AUBERRY 

102 

7 

-28+ 

21 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

7 

28 

4- 

7 

30 

11 

-17 

21 

11- 

17 

21 

11-17 

21 

NONE 

NONE 

224 

fi 

AUBURN 

102 

9 

-  7+ 

29 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

7 

32 

11 

-15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

fi 

AVALON  PLEASURE  PIER 

87 

10 

-  4 

37 

11 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

w 

AVENAL  9  SSE 

107 

7 

-14+ 

25 

11 

-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

25 

3- 

13 

32 

11 

-16 

32 

11- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

[{ 

BACKUS  RANCH 

110 

7 

-10 

17 

11 

-18 

NONE 

NONE 

3-10 

23 

3- 

13 

26 

4- 

4 

31 

11 

-16 

28 

11- 

16 

28 

11-17 

20 

11-17 

20 

NONE 

226 

ft 

BAKER  9  NNW 

119 

7 

-13+ 

27 

12 

-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

28 

1- 

24 

29 

11 

-18 

27 

11- 

18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

OQQ 

298 

j{ 

BAKERSFIELD  WB  AP 

110 

7 

-28 

30 

11 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

31 

11 

-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

BARRETT  DAM 

108 

7 

-11 

22 

11 

-18+ 

NONE 

NONE 

1-25 

22 

3- 

6 

28 

4- 

5 

32 

11 

-16 

32 

11- 

17 

22 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

296 

256 

225 

B 

BAR STOW 

112 

7 

-12+ 

21 

12 

-17 

NONE 

NONE 

1-23 

24 

1- 

23 

24 

3- 

12 

32 

11 

-17 

22 

11- 

17 

22 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

298 

250 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

105 

7 

-12+ 

22 

11 

-17 

NONE 

NONE 

3- 

3 

27 

11 

-16 

24 

11- 

16 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

~ 

oca 

_ 

CI 

BEAUMONT  1  E 

107 

7 

-10 

20 

11 

-17 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

3- 

6 

28 

4- 

6 

31 

11 

-16 

24 

11- 

16 

24 

11-16 

24 

11-17 

20 

NONE 

224 

BEN  LOMOND 

99 

9 

-27 

25 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

11 

32 

11 

-12 

32 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

a 

BERKELEY 

93 

9- 

-27+ 

39 

1 

-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

QU 

BERRYESSA  LAKE 

107 

8- 

-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

BIG  BAR  RS 

109 

8- 

-24+ 

22 

11 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

7 

28 

4- 

24 

31 

9 

-24 

32 

11- 

16 

22 

11-16 

22 

NONE 

NONE 

254 

153 

ra 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

88 

8- 

-  5 

-  5 

11- 

-17 

4-  9 

15 

4-16 

17 

4-17 

23 

5- 

13 

26 

6- 

19 

32 

10 

-21 

28 

10- 

21 

28 

11-  1 

24 

11-14 

17 

11-15 

16 

220 

212 

124 

n 

BIG  CREEK  PH  1 

88 

8- 

-15+ 

16 

11- 

-16 

NONE 

3-  9 

18 

4-  5 

24 

4- 

5 

24 

4- 

24 

30 

11 

-12 

32 

11- 

15 

21 

11-15 

21 

11-16 

16 

11-16 

16 

252 

202 

u 

BISHOP  WB  AP 

104 

7 

-13+ 

5 

11 

-17 

3-  3 

16 

3-13 

17 

4-  4 

24 

4- 

5 

25 

4- 

24 

32 

10 

-21 

26 

10- 

21 

26 

10-22 

23 

11-16 

19 

11-17 

5 

259 

248 

201 

199 

180 

111 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

84 

8 

-12+ 

-  2 

11 

-16 

4-24 

10 

4-25 

20 

5-13 

23 

6- 

13 

28 

6- 

14 

31 

9 

-14 

32 

9- 

24 

24 

9-24 

24 

11-15 

6 

11-15 

6 

205 

204 

92 

111 

BLUE  CANYON  WB  AP 

87 

9 

-  6+ 

15 

11 

-16 

NONE 

3-15 

19 

3-15 

19 

4- 

24 

26 

4- 

26 

30 

11 

-10 

31 

11- 

14 

20 

11-14 

20 

11-14 

20 

11-15 

16 

244 

244 

204 

198 

BLYTHE 

121 

7 

-11 

30 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BLYTHE  CAA  AP 

118 

' 

-11+ 

34 

-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BOCA 

91 

8- 

-13+ 

-10 

3- 

-  2 

4-23 

15 

4-26 

20 

5-  7 

23 

6- 

28 

27 

6- 

30 

32 

8 

-30 

32 

9- 

4 

28 

9-24 

17 

9-24 

17 

10-21 

14 

181 

151 

140 

68 

61 

m 

BON ITA 

106 

10- 

-16 

31 

11- 

-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

31 

11 

-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

114 

7- 

-12+ 

23 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

32 

11 

-17 

23 

11- 

17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

298 

m 

BOWMAN  DAM 

89 

7 

-27 

10 

3 

-15 

3-15 

10 

4-24 

19 

4-24 

19 

4- 

26 

26 

5- 

15 

32 

11 

-  1 

31 

11- 

15 

26 

11-16 

19 

11-16 

19 

11-17 

16 

247 

206 

170 

m 

BRAWLEY  2  SW 

^' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-17 

NONE 

M' 

BRIDGEPORT 

90 

8 

-13+ 

-  8 

11 

-17 

4-25 

12 

4-27 

20 

5-  7 

23 

6- 

30 

27 

6- 

30 

27 

9 

-  3 

32 

9- 

4 

27 

9-13 

22 

9-24 

17 

10-20 

12 

178 

150 

129 

66 

65 

m 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

104 

9 

-  7 

23 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

11 

28 

3- 

19 

32 

11 

-15 

27 

11- 

15 

27 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

249 

241 

BU  RB A  NK  WB  AP 

103 

10 

•  16 

32 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

nilDT  TMr'AUC 
DUKLj  inunJHEi 

94 

9- 

-  6 

32 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

96 

^' 

-28 

10 

^' 

5 

3-11 

16 

4-24 

19 

4-25 

23 

5- 

13 

6- 

4 

9 

-13 

9- 

24 

182 

134 

BUTTON WILLOW 

108 

7- 

29 

25 

11- 

17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

24 

27 

1- 

24 

27 

11 

-16 

32 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

296 

mi 

CABRILLO  NM 

96 

10- 

16 

40 

3- 

-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IB, 

CACHUMA  DAM 

103 

10- 

4 

25 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

3- 

10 

30 

11 

-17 

25 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

WD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

90 

9- 

7+ 

12 

11- 

-17 

3-  9 

16 

3-  9 

16 

4-24 

24 

4- 

25 

26 

5- 

13 

30 

10 

-20 

30 

11- 

12 

26 

11-15 

20 

11-15 

20 

11-17 

12 

253 

251 

oni 

160 

WTO 

101 

7- 

-28 

11- 

-16 

1-22 

16 

3-16 

18 

4-26 

24 

5- 

13 

28 

5- 

14 

32 

9 

-20 

32 

9- 

24 

26 

10-21 

23 

11-15 

20 

11-16 

298 

244 

178 

134 

129 

Iffi 

CAMPO 

106 

7- 

-11 

12 

1- 

-22 

1-22 

12 

1-24 

19 

3-  6 

23 

4- 

25 

27 

4- 

28 

31 

11 

-  2 

29 

11- 

17 

19 

11-17 

19 

11-17 

19 

NONE 

297 

256 

206 

188 

105 

8- 

15 

28 

11- 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

8 

32 

11 

-15 

32 

11- 

16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

ICIC 

CAKOGA  PARK  PIERCE  COL 

107 

7- 

10 

23 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

13 

31 

11 

-17 

23 

11- 

17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

249 

-UI 

CANT  XL 

112 

7- 

10+ 

17 

11- 

17 

NONE 

NONE 

1-27 

24 

3- 

9 

28 

3- 

19 

32 

11 

-16 

32 

11- 

17 

17 

11-17 

17 

11-17 

17 

NONE 

294 

253 

242 

ED 

CANYON  DAM 

91 

8- 

14 

11 

11- 

17 

3-  8 

16 

3-  9 

20 

4-24 

24 

4- 

25 

27 

5- 

13 

32 

9 

-24 

26 

9- 

24 

26 

11-12 

23 

11-15 

20 

11-17 

11 

254 

251 

202 

152 

134 

M 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

102 

7- 

13+ 

20 

11- 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

9 

27 

4- 

24 

32 

11 

-15 

29 

11- 

16 

20 

11-16 

20 

11-16 

20 

NONE 

252 

205 

m 

CEC ILV ILLE  SAWYER 

102 

8- 

15+ 

14 

11- 

-16 

NONE 

NONE 

3-16 

21 

4- 

24 

25 

5- 

13 

32 

9 

-24 

27 

9- 

24 

27 

11-16 

14 

11-16 

14 

11-16 

14 

245 

153 

134 

Em 

CEDAR  GROVE 

97 

7- 

-27+ 

_ 

_ 

_ 

_ 

10 

-20 

25 

10- 

20 

25 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

~ 

_ 

EiT 

UEiUAnV  ILiLiEi 

95 

7- 

29 

10 

11- 

-17 

3-  8 

15 

3-  8 

15 

4-24 

23 

4- 

25 

27 

4- 

27 

29 

9 

-24 

29 

10- 

20 

27 

11-11 

2i 

11-12 

18 

11-16 

16 

253 

249 

201 

178 

150 

V>CJ1  1  dn  V  1  LiLiEi 

109 

®" 

6 

25 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

3- 

11 

31 

11 

-15 

30 

11- 

16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

249 

hum 

CHERRY  VALLEY  DAM 

97 

7- 

7 

15 

11- 

17+ 

NONE 

3-  9 

18 

4-  5 

24 

4- 

24 

27 

4- 

25 

30 

11 

-12 

29 

11- 

15 

15 

11-15 

15 

11-15 

15 

11-15 

15 

251 

224 

205 

201 

un 

CHESTER 

93 

7- 

27 

7 

11- 

17 

3-18 

16 

4-24 

18 

4-27 

23 

5- 

13 

25 

6- 

10 

32 

9 

-23 

31 

9- 

24 

21 

9-24 

21 

10-30 

18 

11-15 

13 

242 

189 

150 

134 

105 

HE 

CH  ICO  EXP  STA 

108 

9- 

6 

24 

11- 

17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

7 

28 

4- 

24 

31 

11 

-15 

27 

11- 

15 

27 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

253 

205, 

LIQ 
LtOP 

CHULA  VISTA 

93 

10- 

17 

37 

12- 

18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREIMONT  POMONA  COL 

10 

29 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UES 

CLARKSBURG 

104 

9- 

7 

23 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

29 

11 

-12 

31 

11- 

17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

294 

IC 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

104 

7- 

27 

- 

_ 

- 

3-  2 

21 

3- 

14 

27 

4- 

24 

30 

11 

-15 

28 

11- 

15 

28 

11-16 

22 

NONE 

NONE 

_ 

- 

259 

246 

20S 

CLOVERDALE  3  SSE 

106 

9- 

7 

28 

1- 

7 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

7 

28 

3- 

13 

31 

11 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249' 

Li  II 

COALINGA 

105 

8- 

14+ 

24 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

28 

3- 

10 

31 

11 

-16 

24 

11- 

16 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

251 

IBCl 
USP 

COLFAX 

15 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

4- 

23 

32 

11 

-15 

25 

11- 

15 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

OQ-T 

2061 

COLUSA  1  SSW 

loe 

9- 

6+ 

24 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

9 

32 

11 

-15 

29 

11- 

16 

28 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

251  jl 

L'a 

CORCORAN  I RR I G  D I ST 

108 

7- 

13 

26 

1- 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

24 

28 

3- 

13 

32 

11 

-16 

28 

11- 

16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

CORONA 

106 

7- 

10 

26 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

28 

3- 

3 

32 

11 

-16 

31 

11- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

oaa 

258 

COVELO 

106 

7- 

28 

17 

11- 

16 

NONE 

NONE 

3-  2 

24 

3- 

16 

26 

4- 

25 

30 

9 

-23 

31 

10- 

29 

28 

11-16 

17 

11-16 

17 

NONE 

259 

227 

15) 

COW  CREEK 

125 

^" 

12+ 

34 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

CRESCENT  CITY  1  N 

91 

9- 

6 

28 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-16 

28 

11- 

16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

m 

CROCKETT 

99 

9- 

28 

31 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11 

-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CULVER  CITY 

104 

10- 

16 

37 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l«CI 

CUYAMA 

105 

7- 

13 

15 

11- 

16 

NONE 

1-22 

20 

1-23 

24 

3- 

10 

27 

4- 

26 

32 

11 

-12 

29 

11- 

16 

15 

11-16 

15 

11-16 

15 

11-16 

15 

298 

297 

251 

20cj 

UK) 

CUYAMACA 

97 

^" 

10 

13 

11- 

17 

1-22 

15 

1-23 

17 

3-  5 

23 

4- 

6 

27 

4- 

9 

30 

10 

-22 

30 

11- 

1 

25 

11-16 

20 

11-16 

20 

11-17 

13 

299 

297 

256 

209 

1961 

DAGGETT  CAA  AP 

113 

7- 

12+ 

24 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

14 

27 

3- 

12 

32 

11 

-16 

30 

11- 

17 

26 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

307 

2491' 

ifi 

DAVIS  AGR  COLLEGE 

107 

9- 

7 

28 

11- 

17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

1- 

23 

32 

11 

-15 

32 

11- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

296, 

Din 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

99 

7- 

12+ 

6 

11- 

17 

3-13 

15 

4-23 

18 

4-23 

18 

4- 

23 

18 

4- 

26 

32 

10 

-21 

31 

10- 

22 

23 

10-22 

23 

11-16 

19 

11-17 

6 

249 

207 

182 

182 

i7aj 

tea 

DEER  CREEK  PH 

95 

7- 

27 

15 

11- 

17 

NONE 

1-22 

20 

3-  9 

23 

4- 

25 

27 

5- 

13 

31 

9 

-24 

30 

11- 

12 

27 

11-15 

20 

11-15 

20 

11-17 

15 

297 

251 

201 

134i 

Kts 

DENAIR 

102 

7_ 

11 

24 

3- 

3 

3- 

13 

11 

-15 

11- 

17 

259 

B3J 

DE  SABLA 

97 

9- 

6 

23 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

30 

26 

4- 

24 

30 

11 

-15 

26 

11- 

15 

26 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

230 

205i 

ISIIV 

DOBBINS  COLGATE 

106 

9- 

6 

28 

11- 

16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

9 

32 

11 

-15 

28 

11- 

15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

2511 

mai 

DONNER  UEUORIAL  ST  PK 

91 

8- 

16 

-  1 

3- 

2+ 

4-23 

12 

4-27 

20 

5-  1 

21 

5- 

13 

25 

6- 

30 

32 

7 

-  1 

32 

9- 

24 

23 

9-24 

23 

10-21 

19 

10-30 

16 

190 

177 

146 

134 

]< 

uiai 

DOWNIEVILLE  RS 

100 

7- 

9 

19 

11- 

17 

NONE 

NONE 

3-  2 

24 

4- 

25 

28 

5- 

13 

32 

10 

-30 

29 

11- 

12 

28 

11-15 

24 

11-17 

19 

NONE 

258 

201 

17C 

mil 

DOYLE  5  SSE 

100 

8- 

13 

4 

11- 

17 

3-  7 

11 

4-24 

19 

4-24 

19 

4- 

27 

27 

5- 

13 

30 

9 

-24 

23 

9- 

24 

23 

9-24 

23 

11-12 

11 

11-12 

11 

250 

202 

153 

150 

1341 

Mis? 

DUDLEYS 

99 

9- 

2+ 

14 

11- 

17 

NONE 

3-  9 

20 

4-24 

22 

4- 

25 

26 

5- 

13 

32 

10 

-20 

32 

11- 

15 

23 

11-15 

23 

11-16 

16 

11-16 

16 

252 

205 

204 

16C| 

ten 

DUTTONS  LANDING 

97 

9- 

28 

29 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

31 

11 

-17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29S 

ea 

EAGLE  MTN 

117 

7- 

12 

35 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EAST  PARK  RES 

104 

9- 

7+ 

22 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

13 

28 

3- 

17 

32 

11 

-12 

32 

11- 

15 

26 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

247 

24CI 

EL  CAJON  2  E 

107 

10- 

16 

26 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

27 

3- 

10 

31 

11 

-17 

32 

11- 

18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

252 

Hue 

EL  CAPITAN  DAM 

107 

7- 

10 

35 

12- 

7+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

inm 

EL  CENTRO  2  SSW 

119 

7- 

9 

29 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

30 

11 

-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29s{i 

tltJE 

ELECTRA  PH 

106 

9- 

6 

27 

11- 

17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

28 

3- 

11 

31 

11 

-16 

27 

11- 

16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

2501 

(fBl 

ELK  VALLEY 

101 

7- 

27 

23 

11- 

16 

NONE 

NONE 

1-  7 

24 

4- 

23 

28 

5- 

13 

30 

9 

-23 

32 

10- 

24 

28 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

313 

184 

1331 

'ill 

ELSINORE 

110 

7- 

10+ 

22 

11- 

17+ 

NONE 

NONE 

1-23 

22 

1- 

23 

22 

3- 

10 

30 

11 

-17 

22 

11- 

17 

22 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

298 

298 

252i 

First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3— Continued 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  oi 

First  fall  minimum  oi 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28'  or 
below 

32'  or 
below 

32'  or 
below 

28'  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16*  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  belov 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.l 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.l 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

ESCONDIDO 

102 

7-10 

25 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

27 

3-10 

31 

11-17 

25 

11-17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

252 

ESCONDIDO  CHURCH  HCH 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

EUREKA  WB  CITY 

85 

9-  6 

32 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

100 

9-  6+ 

29 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-25 

32 

11-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

202 

FAIRMONT 

101 

7-11 

26 

11-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  8 

32 

11-15 

31 

11-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

221 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 

11-17 

NONE 

3-17 

20 

4-24 

22 

4-27 

28 

5-13 

32 

9-24 

30 

10-29 

28 

10-30 

24 

11-17 

16 

~ 

189 

185 

134 

FIVE  POINTS  5  SSW 

107 

8-15+ 

19 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

27 

3-  7 

32 

11-15 

31 

11-17 

19 

11-17 

19 

11-17 

19 

NONE 

292 

253 

FOLSOM  DAM 

106 

9-  7 

28 

11-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  1 

31 

11-15 

31 

11-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

287 

FONTANA  KAISER 

108 

7-10 

33 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

j      FOREST  GLEN 

103 

7-29+ 

15 

11-16 

NONE 

NONE 

3-  7 

22 

4-26 

27 

5-  6 

32 

9-24 

27 

9-24 

27 

11-16 

15 

11-16 

15 

11-16 

15 

254 

151 

141 

FORT  B I DWELL 

16 

3-16 

16 

4-25 

24 

4-30 

27 

5-13 

29 

9-20 

30 

9-24 

22 

9-24 

22 

11-12 

19 

11-16 

16 

245 

241 

152 

147 

130 

FORT  BRAGG 

85 

9-28 

30 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  BRAGG  AVN 

82 

9-27 

30 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-16 

32 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

1      FORT  JONES  RS 

101 

7-28 

14 

11-16 

NONE 

3-16 

20 

5-  2 

24 

5-  2 

24 

5-13 

30 

9-20 

30 

9-24 

25 

10-21 

22 

11-16 

14 

11-16 

14 

245 

172 

145 

130 

FORT  ROSS 

89 

9-26 

30 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FRESNO  WB  AP 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

32 

11-16 

27 

11-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

FRIANT  GOVT  CAMP 

109 

7-29+ 

21 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

27 

4-24 

30 

11-15 

31 

11-16 

21 

11-16 

21 

NONE 

NONE 

252 

205 

GIANT  FOREST 

88 

8-15 

4 

11-17 

4-  5 

13 

4-  8 

19 

4-25 

24 

4-26 

26 

5-14 

31 

10-20 

29 

11-11 

28 

11-15 

19 

11-15 

19 

11-16 

6 

225 

221 

204 

199 

159 

GILROY 

102 

9-27 

23 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

26 

3-  7 

30 

11-16 

32 

11-17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

299 

254 

GLENNVILLE 

101 

7-10 

13 

3-  7 

3-  7 

13 

3-  7 

13 

3-20 

22 

4-25 

26 

6-  4 

32 

10-30 

32 

11-12 

26 

11-15 

24 

11-16 

14 

11-16 

14 

254 

254 

240 

201 

148 

}     GRANT  GROVE 

81 

8-14+ 

9 

11-17+ 

4-  5 

11 

4-24 

19 

4-25 

23 

4-28 

28 

6-13 

32 

9-24 

31 

11-12 

28 

11-15 

18 

11-15 

18 

11-16 

9 

225 

205 

204 

198 

103 

GRASS  VALLEY 

100 

9-  7 

21 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

4-23 

31 

11-15 

25 

11-15 

25 

11-16 

22 

NONE 

NONE 

297 

206 

GRATON  1  W 

98 

9-  6+ 

26 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

32 

11-16 

28 

11-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

GREENLAND  RANCH 

124 

7-11 

33 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAIWEE 

104 

7-13 

20 

11-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

4-  5 

32 

11-15 

32 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-17 

20 

NONE 

259 

224 

1     HALF  MOON  BAY  2  NNW 

32 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAMILTON  AFB 

94 

9-19 

29 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAMILTON  AFB  1  E 

95 

9-21+ 

_ 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HANFORD 

104 

8-15+ 

24 

11-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

27 

3-  9 

32 

11-16 

28 

11-16 

28 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

297 

252 

HAPPY  CAMP  RS 

106 

7-28 

24 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

26 

4-26 

31 

9-24 

32 

11-15 

28 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

253 

151 

HAT  CREEK  PH  1 

15 

11-17+ 

3-  7 

16 

3-11 

18 

4-24 

21 

4-28 

27 

5-13 

30 

9-24 

26 

9-24 

26 

10-30 

22 

11-15 

20 

11-17 

15 

255 

249 

189 

149 

134 

BAYFIELD  PUMP  PLANT 

116 

7-12 

28 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

11-17 

32 

12-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

HEALDSBURG 

106 

9-  6+ 

29 

1-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-13 

31 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

HENSHAW  DAM 

104 

7-10 

17 

1-23 

NONE 

1-23 

17 

3-  2 

24 

3-10 

27 

4-24 

32 

11-  1 

32 

11-16 

24 

11-16 

24 

11-17 

19 

NONE 

298 

259 

251 

191 

HETCH  HETCHY 

95 

9-  1 

17 

11-17 

NONE 

NONE 

3-10 

24 

4-  5 

28 

4-25 

32 

11-12 

32 

11-15 

22 

11-15 

22 

11-16 

19 

NONE 

250 

224 

201 

HOLLISTER 

100 

9-27 

^^ 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

32 

11-12 

32 

11-16 

27 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

294 

HOOPA 

NONE 

NONE 

NONE 

HUNTINGTON  LAKE 

80 

8-12 

3 

3-  9 

4-24 

14 

4-25 

19 

4-26 

24 

5-13 

26 

6-13 

30 

9-24 

31 

11-14 

22 

11-14 

22 

11-15 

12 

11-15 

12 

205 

204 

202 

185 

103 

IDRIA 

101 

7-11 

26 

11-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

27 

4-  6 

30 

11-15 

32 

11-16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

223 

IDYLLWILD  RS 

97 

7-12 

10 

11-17 

4-  5 

14 

4-  5 

14 

4-24 

24 

5-13 

28 

5-13 

28 

9-25 

32 

11-  1 

24 

11-  1 

24 

11-16 

12 

11-16 

12 

225 

225 

191 

172 

135 

IMPERIAL 

117 

7-  9 

32 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

INDEPENDENCE 

105 

8-12+ 

12 

11-17 

NONE 

NONE 

3-13 

22 

4-  5 

27 

4-14 

32 

10-22 

30 

11-17 

12 

191 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

119 

7-12 

23 

11-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

29 

11-17 

25 

11-17 

25 

11-18 

23 

NONE 

NONE 

297 

INYOKERN 

110 

7-12 

18 

11-17 

NONE 

NONE 

1-23 

23 

3-10 

27 

4-  5 

32 

11-17 

18 

11-17 

18 

11-17 

18 

11-17 

18 

NONE 

298 

252 

226 

IRON  MTN 

119 

7-12+ 

34 

1-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JESS  VALLEY 

87 

8-12+ 

1 

11-17 

3-16 

16 

4-24 

19 

4-27 

22 

5-13 

28 

6-  4 

32 

9-20 

31 

9-24 

24 

9-24 

24 

11-11 

19 

11-15 

12 

244 

201 

150 

134 

108 

JOICE  ISLAND 

98 

9-  6+ 

30 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JULIAN  WYNOLA 

98 

7-10+ 

11 

11-17 

NONE 

NONE 

3-  7 

23 

4-25 

26 

5-13 

32 

11-13 

32 

11-16 

19 

11-16 

19 

11-16 

19 

11-17 

11 

254 

205 

184 

KENTFIELD 

100 

9-  7 

28 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  2 

31 

11-17 

28 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

KERN  RIVER  PH  1 

109 

7-12+ 

35 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  PH  3 

104 

8-31+ 

21 

1-22 

NONE 

NONE 

1-23 

23 

1-23 

23 

3-28 

32 

11-13 

32 

11-16 

28 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

298 

297 

230 

KFTTLEMAN  CITY  1  SSW 

109 

7-12 

23 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

25 

3-  3 

32 

11-16 

28 

11-16 

28 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

297 

258 

KETTLEMAN  STA 

108 

9-  1+ 

30 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KING  CITY 

102 

10-  3 

20 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

28 

3-  9 

32 

11-12 

31 

11-17 

20 

11-17 

20 

11-17 

20 

NONE 

298 

248 

KLAMATH 

90 

9-  6 

28 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

11-16 

28 

11-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

LAGUNA  BEACH 

104 

10-16 

29 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

90 

7-11+ 

15 

11-17 

NONE 

3-  3 

20 

4-  5 

24 

4-  9 

28 

5-14 

32 

11-13 

32 

11-15 

26 

11-16 

20 

11-16 

20 

11-17 

15 

258 

225 

220 

183 

LAKE  CITY 

9 

11-17 

3-16 

14 

4-24 

19 

4-28 

24 

4-29 

28 

5-12 

29 

11-12 

24 

11-15 

18 

11-17 

9 

246 

205 

198 

1  LAKEPORT 

103 

7-28 

23 

1-  7 

NONE 

NONE 

1-  7 

23 

3-13 

27 

4-24 

30 

11-11 

29 

11-16 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

313 

248 

201 

LAKESHORE 

107 

7-27 

25 

11-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

28 

4-23 

32 

11-15 

25 

11-15 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

206 

LAKE  SPAULDING 

88 

9-  6 

8 

11-17 

3-  9 

9 

4-  8 

20 

4-26 

24 

5-13 

27 

5-13 

27 

10-22 

31 

11-12 

27 

11-15 

10 

11-15 

10 

11-15 

10 

251 

221 

203 

183 

162 

LAKE  SPAULDING  DAM 

91 

7-27 

5-13 

31 

9-24 

31 

10-20 

28 

134 

LA  UESA 

105 

10-16 

35 

11-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LANCASTER 

109 

7-10 

12 

11-17 

NONE 

1-23 

18 

1-23 

18 

3-10 

27 

3-14 

30 

10-30 

30 

11-15 

25 

11-16 

24 

11-17 

12 

11-17 

12 

298 

297 

250 

230 

LAS  PLUMAS 

107 

9-  6 

30 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

32 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

LE  GRAND 

103 

8-15 

22 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

32 

11-15 

29 

11-16 

22 

11-16 

22 

NONE 

NONE 

251 

LEMON  COVE 

108 

7-28 

30 

11-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

32 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

LINDSAY 

106 

7-11+ 

27 

12-19+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

31 

11-16 

29 

11-18 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

LIVERUORE 

105 

9-  7 

27 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

3-11 

32 

11-15 

31 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

249 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

102 

8-11+ 

22 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

3-13 

27 

4-24 

31 

11-15 

30 

11-16 

25 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

248 

205 

LCD  I 

101 

9-  6+ 

22 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-11 

32 

11-11 

32 

11-17 

22 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

245 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

96 

9-  7 

25 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

31 

11-16 

29 

11-17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

LONG  BEACH 

111 

10-16 

36 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NOTE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  CAA  AP 

106 

10-16 

34 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  AP 

103 

10-16+ 

41 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

:   LOS  ANGELES  WB  CITY 

104 

10-16 

40 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

'   LOS  BANGS 

106 

8-  5 

24 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

27 

3-  7 

30 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

299 

255 

LOS  GATOS 

102 

9-  6 

31 

11-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LUCERNE  VALLEY  2  W 

110 

7-12+ 

NONE 

4-  8 

20 

4-  8 

20 

4-  8 

20 

4-13 

32 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MADERA 

108 

7-11 

25 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

30 

11-16 

25 

11-16 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

MANDEVILLE  ISLAND 

97 

9-  6 

24 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

MANZANITA  LAKE 

88 

7-28 

0 

3-  9+ 

4-  8 

16 

4-  9 

20 

4-24 

22 

5-13 

28 

6-13 

32 

9-23 

32 

11-11 

28 

11-15 

11 

11-15 

11 

11-15 

11 

221 

220 

205 

182 

102 

MARICOPA 

110 

7-28 

29 

11-18+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

29 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

ij  MARTINEZ  FIRE  STA 

100 

9-  7+ 

30 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

32 

11-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

105 

8-  2 

27 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

31 

11-15 

30 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

:j  MC  CLOUD 

97 

8-  7+ 

11 

11-16 

3-  9 

15 

4-24 

20 

4-24 

20 

5-13 

28 

5-14 

30 

9-24 

27 

9-24 

27 

11-11 

23 

11-15 

17 

11-16 

11 

252 

205 

201 

134 

133 

MECCA  3  SE 

111 

5-29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

MERCED  FIRE  STA  2 

103 

8-31+ 

24 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

31 

11-15 

29 

11-17 

24 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

253 

MIDDLEWATER 

109 

8-14 

27 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

29 

11-16 

29 

11-17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

MILL  CREEK  2 

104 

7-10+ 

29 

11-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

11-16 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

MINERAL 

90 

7-28 

9 

11-17 

3-  9 

10 

4-24 

20 

4-26 

22 

5-13 

28 

5-14 

32 

9-13 

31 

9-24 

27 

11-15 

13 

11-15 

13 

11-15 

13 

251 

205 

203 

134 

122 

MITCHELL  CAVERNS 

104 

7-11 

17 

11-17 

3-12 

26 

4-  4 

30 

11-15 

30 

NONE 

225 

'  MODESTO 

103 

8-31+ 

26 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

11-16 

32 

11-17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

1  MONO  LAKE 

94 

7-11 

13 

11-17+ 

3-  9 

14 

4-23 

20 

4-24 

21 

4-25 

26 

4-26 

30 

9-24 

29 

11-12 

27 

11-15 

16 

11-15 

16 

11-15 

16 

251 

206 

205 

201 

151 

MONTEREY 

101 

9-27 

36 

11-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 
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MONTICELLO  DAM 
MOUNTAIN  PASS 
MT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 

106 
105 
101 
90 
94 

9-  7 
7-11 
9-  7 
7-27 
7-29+ 

30 
10 
25 

-  2 

11-17 
11-17 
3-11 

11-17 

NONE 
NONE 

NONE 
4-24 

14 

NONE 
NONE 

NONE 
4-27 

20 

NONE 
3-13 

3-  9 
5-13 

21 

23 
23 

NONE 

4-  5 

5-  12 
5-14 

26 

28 
28 

3-  9 

4-  5 

5-  12 

6-  30 

32 
26 

28 
31 

11-17 
11-15 

11-14 

9-  2 

30 
26 

26 
31 

NONE 
11-15 

11-14 
9-20 

26 

26 
22 

NONE 
11-16 

11-15 
9-20 

21 

19 
22 

NONE 
11-17 

11-15 
10-20 

10 

19 
20 

NONE 
11-17 

NONE 
11-12 

10 
16 

202 

176 

248 

251 
130 

224 

186 
129 

253' 
224 
249  ' 
166 
64 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  338B 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  CAA  AP 

95 
92 
108 
101 
120 

7-27 
7-10 
7-10 
9-27 
7-11 

14 
16 
20 

32 

11-17+ 

11-16 

11-17 

11-18 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

3-16 
NONE 

NONE 
NONE 

19 

4-24 
4-  4 

NONE 
NONE 

23 
22 

4-24 
4-  8 

NONE 
NONE 

23 
27 

5-13 
4-23 
3-  7 
3-11 
NONE 

30 
32 
30 
31 

9-24 
11-12 
11-16 
11-15 
11-18 

28 
32 
26 
30 
32 

9-24 
11-15 
11-16 
11-17 

NONE 

28 
22 
26 
28 

11-15 
11-15 
11-17 
NONE 
NONE 

23 
22 
20 

11-16 
11-16 
11-17 
NONE 
NONE 

14 
16 
20 

11-16 
11-16 
NONE 
NONE 
NONE 

14 
16 

245 

205 
225 

153 
221 

134 
203 
254 
249 

NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWMAN 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORTH  FORK  RS 

98 
96 

109 
92 

102 

9-  7 
9-27 
8-15 
8-15 
7-11 

19 
31 

19 

11-17 
1-  8 

11-17 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
1-19 

20 

3-11 
NONE 
NONE 
NONE 
3-  9 

24 
24 

4-25 
NONE 
1-22 
NONE 
3-  9 

28 
28 
24 

5-13 
1-  9 

3-  3 
NONE 

4-  24 

32 
32 
32 

31 

9-24 
NONE 

NONE 
11-15 

30 
30 

11-12 

NONE 

NONE 
11-16 

28 
21 

11-15 
NONE 

NONE 
11-16 

23 
21 

11-16 

NONE 
NONE 
NONE 
11-17 

20 
19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

302 

249 
252 

201 
252 

134 

il 

NORTH  HOLLYWOOD 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAKLAND 
OAKLAND  WB  AP 
OCEANSIDE  PENDLETON 

104 
104 

97 
90 

10-17+ 

8-  15 

9-  26 
10-  3 

35 
29 

29 

3-  3+ 
11-17+ 

1-23 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
3-11 
NONE 
NONE 
1-23 

31 
29 

NONE 
11-15 

NONE 
11-18 

30 
32 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

- 

- 

- 

- 

24^' 
299!l 

OJAI 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 
ORINDA  BOWMAN 

105 

108 
94 
100 

10-  2+ 

7-29 
9-  6 
9-  6+ 

25 
27 
24 

11-17 

11-17+ 

11-17+ 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
3-13 

NONE 
NONE 

23 

1-22 
4-12 

NONE 
3-11 

28 
28 

28 

3-  13 

4-  15 

3-  10 

4-  10 
4-24 

31 
32 
32 
30 
32 

11-17 

11-16 
11-16 
11-16 

25 

27 
26 
24 

11-17 

11-16 
11-16 
11-16 

25 

27 
26 
24 

NONE 

NONE 
11-16 

24 

NONE 

NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 

299 
250 

oJ 

249;-  , 

251 
220 
206 

OR LAND 
ORLEANS 

OROVILLE  1  WSW 
OROVILLE  7  SE 
OXNARD 

108 
109 
107 
105 
103 

9-  7 

7-  27 

8-  13+ 

9-  7 
10-  3 

29 
25 
27 

34 

11-15+ 

11-16 

11-17 

11-17 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
3-  7 
NONE 
1-22 
NONE 

28 
28 

3-  9 
3-  8 
3-11 
3-11 
NONE 

30 
32 
32 
32 

11-15 
11-16 
11-15 
11-15 
NONE 

29 
25 
30 
25 

NONE 
11-16 
11-16 
11-15 

NONE 

25 
28 
25 

NONE 
NONE 
NONE 
11-17 
NONE 

23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

254 
297 

251 
253 
249 
249 

PALMDALE 

PALMDALE  CAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR  MTN  OBSY 

109 
108 
121 
100 
93 

7-10 
7-10 
7-11 
9-  7 
7-11 

20 
17 

28 
17 

11-17 
1-22 

11-17 
11-16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-23 
NONE 
NONE 
NONE 

19 

1-22 
1-23 
NONE 
NONE 
3-13 

22 
19 

23 

3-11 

3-  10 
NONE 
NONE 

4-  5 

28 
25 

27 

3-  12 

4-  8 
1-23 
1-22 
4-  8 

31 
30 
30 
32 
30 

11-16 
11-15 

11-17 
11-11 

27 
31 

28 
31 

11-16 
11-16 

11-17 
11-15 

27 
24 

26 
27 

11-17 
11-16 

NONE 
11-16 

20 
24 

17 

11-17 
11-17 
NONE 
NONE 
11-16 

20 
18 

17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

298 

299 
297 

248 

250 
251 

224 

249 
221 

299 
217 

PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

108 
105 
121 
102 
109 

7-  11 

8-  2+ 
7-12 

10-16+ 
7-10 

25 
27 
36 
33 
14 

11-17 

11-17+ 

11-18 

11-17 

11-17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-23 

24 

1-23 
NONE 
NONE 
NONE 
3-  7 

27 
27 

3-13 
3-10 
NONE 
NONE 
3-12 

32 
32 

32 

11-16 
11-15 
NONE 
NONE 
11-11 

32 
31 

32 

11-17 
11-16 
NONE 
NONE 
11-12 

25 
27 

27 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11-16 

19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11-16 

19 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11-17 

14 

297 

298 
250 

248 

250 

244 

PASO  ROBLES  CAA  AP 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PINNACLES  NM 
PISMO  BEACH 
PLACERVILLE 

109 
102 
105 
102 
103 

7-10 

9-  6 

7-  11 

8-  11 
8-16 

18 

24 
20 
29 
21 

11-  17 

12-  1 
11-17 
11-17 
11-16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-23 

23 

1-23 
NONE 
3-  7 
NONE 
3-11 

26 
26 
25 

3-12 

3-  17 

4-  25 
NONE 
4-25 

32 
32 
30 

31 

11-12 
11-17 
11-12 
11-17 
11-12 

31 
28 
30 
29 
31 

11-16 
11-17 
11-16 
NONE 
11-15 

25 
28 
22 

26 

11-  17 

12-  1 
11-16 

NONE 
11-16 

18 
24 
22 

21 

11-17 
NONE 

11-17 
NONE 
NONE 

18 
20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

297 

297 
254 
249 

245 
245 
201 

201 

PLACERVILLE  IFG 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

100 
92 

80 
104 

9-  7 
9-  7 

9-  7 
7-10 

26 
28 

26 

11-16 
11-16 

11-17 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

4-  6 
NONE 

NONE 
3-  3 

31 
31 

11-15 
11-16 

NONE 
11-16 

27 
28 

29 

11-15 
11-16 

NONE 
11-17 

27 
28 

26 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

- 

- 

- 

- 

223  1 
258 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  PH 

101 
106 
96 
92 
106 

9-  7 

7-  29+ 

8-  5 
7-28+ 
7-28+ 

28 
27 
2 

22 

11-31+ 

11-18 

11-17 

11-16 

NONE 
NONE 

3-  9 
NONE 

15 

NONE 
NONE 

4-  5 
NONE 

20 

NONE 
NONE 

4-  7 
NONE 

23 

3-  7 
NONE 

4-  25 
3-  9 

28 

26 
25 

3-16 

3-  9 

5-13 

4-  24 

32 
32 
32 
31 

30 

11-16 

11-11 
11-11 

31 

31 
30 

11-18 

11-15 
11-16 

27 

19 
22 

NONE 
NONE 

11-15 
11-16 

19 
22 

NONE 
NONE 

11-15 
NONE 

19 

NONE 
NONE 

11-16 
NONE 

9 

226 
252 

189 
224 

222 

204 
252 

252 

182 

201  i 

PRIEST  VALLEY 

QUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANDSBURG 

RED  BLUFF  WB  AP 

104 
102 
109 
106 
108 

7-12+ 
7-27 

7-  10 

8-  11+ 

9-  6+ 

13 
15 
21 
21 
28 

11-17 
11-17 
1-22 

11-17 

1-22 

NONE 
NONE 

16 

3-  7 

NONE 
NONE 

19 

4-25 
1-24 
NONE 
NONE 

22 
24 

4-25 
4-30 
1-24 
NONE 
NONE 

27 
28 
24 

5-13 
5-14 
4-25 
4-  7 
3-  9 

30 
32 
29 
31 
31 

10-  20 
9-11 

11-  15 
11-15 

32 
32 
29 
31 
32 

11-12 
9-24 

11-16 
11-17 

23 
21 
23 
28 
28 

11-12 
9-24 

11-17 

NONE 

23 
21 
23 
21 

11-17 
10-20 

NONE 
NONE 

13 
20 

11-17 
11-17 

NONE 
NONE 

13 
IS 

299 

227 

152 
297 

201 
147 
297 

160 
120 
209 
222 
2S1 

REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

RICHMOND  FIELD  STA 

108 
112 
100 
95 
99 

8-  1 
7-10 

9-  6 
9-28+ 
9-22 

26 
27 
31 
35 
35 

1-  7 
11-17 
11-17 

1-18 
11-17+ 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

1-  7 

NONE 

NONE 
NONE 

28 

1-  8 

3-  3 

NONE 
NONE 

32 
32 
32 

11-17 
11-17 

NONE 
NONE 

32 
27 
31 

NONE 
11-17 

NONE 
NONE 

27 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

313 
259  ' 
314 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROC KLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 

107 
110 
108 
103 
104 

7-10 

7-  11 

8-  15 

9-  6 
9-  6 

25 
26 
24 
27 
30 

11-17 
11-17 
11-17 
11-17 
11-17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

26 

3-  3 
3-  3 

1-22 
1-22 

32 
31 
32 
30 
31 

11-16 
11-16 

11-16 
11-17 

31 
31 

32 
30 

11-17 
11-17 

11-17 
NONE 

25 
26 

27 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

297 

258 
258 
205 
298 
299 

SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

106 
99 

100 
94 

107 

9-  6 
9-  6 
9-27 
9-  6+ 
7-28 

25 
21 
29 
25 
27 

11-17 

11-17+ 

11-17 

11-16+ 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-  7 
3-10 
NONE 
3-  9 
3-16 

27 
28 

25 
28 

3-18 

3-  18 

4-  24 
3-17 

32 
31 

32 
30 

11-12 
11-15 
11-16 
11-15 
11-15 

32 
28 
31 
25 
29 

11-17 
11-15 

11-15 
11-16 

25 
28 

25 
27 

NONE 
11-16 

NONE 
NONE 

21 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

314 
250 

251 
245 

239 
242 

205 
243 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERO  WB 
SAN  DIEGO  WB  AP 
SAN  FERNANDO 

103 
112 
96 
98 
105 

7-10 
7-10+ 
7-11+ 
10-17 
10-16 

32 
24 
21 
41 
33 

11-16 
11-17 
11-16 
11-17 
3-  3 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
3-  3 

NONE 
NONE 

32 

11-16 
11-17 

NONE 
NONE 

32 
24 

NONE 
11-17 

NONE 
NONE 

24 

NONE 
11-17 

NONE 
NONE 

24 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

225 

259 
221 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 

96 
92 
107 
93 

9-27 
9-26 
10-16 
9-27+ 

36 
43 
30 
27 

11-17 
11-16+ 

11-16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
3-11 

32 

NONE 
NONE 
NONE 
11-17 
11-16 

30 
27 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11-16 

27 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

250 

SAN  JACINTO 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MARCOS  RANCH 
SAN  MATEO 

111 
97 
99 

102 
96 

7-  9 
9-27 
9-20 
7-11 
9-27 

19 
33 
33 
15 
33 

11-17 
11-17 
11-16 
1-22 
11-17+ 

NONE 
NONE 
NONE 
1-22 
NONE 

15 

NONE 
NONE 
NONE 
1-22 
NONE 

15 

1-22 
NONE 
NONE 
1-23 
NONE 

22 
22 

3-  5 
NONE 
NONE 

4-  23 
NONE 

26 
27 

3-  7 
NONE 
NONE 

4-  28 
NONE 

32 
31 

11-16 

NONE 
NONE 
11-  2 
NONE 

25 
32 

11-16 
NONE 
NONE 

11-12 
NONE 

25 
28 

11-17 
NONE 
NONE 

11-17 
NONE 

19 
18 

11-17 
NONE 
NONE 

11-17 
NONE 

19 
16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

299 

299 
298 

256 
203 

254 
188 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  BARBARA 

100 
109 
106 

101 

10-16 
9-  6 
10-16 

10-  3 

39 
35 
33 

32 

11-18 

11-  17 

12-  18+ 

11-17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

11-17 

32 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

See  r 

eference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Last  spring  minimum  of 


16*  01 

20"  or 

24*  or 

28"  or 

32°  or 

32'  or 

28*  or 

24'  or 

20'  or 

16*  or 

J 

S 

0 

t 
0 

t 

0 

t 

Station 

below 

below 

below 

below 

b 

bIow 

below 

below 

below 

below 

below 

0) 

ja 

J3 

0 

jn 

s 

ic 

Lowest 

Date 

Dale 

Temp.  1 

Dale 

Temp.l 

Date 

a 

a 
E- 

Dale 

1  Temp.  1 

Dale 

a 

H 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

S 

a 

j  Temp. 

Dale 

Temp- 

j  Date 

I  Temp. 

0 
CO 

0 
b 

N 

0 
'f 

0 
CD 

0 
(n 

SANTA  BARBARA  CAA  AP 

98 

10 

-  3 

30 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

32 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CRUZ 

98 

9 

-27+ 

31 

11 

-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

7 

32 

11- 

17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

SANTA  MARIA 

96 

g 

-16 

28 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

28 

31 

11- 

16 

30 

11- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

SANTA  MARIA  WB  AP 

96 

g 

-  6 

25 

11 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

7 

31 

11- 

16 

29 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

254 

SANTA  MON I CA  P I ER 

86 

10 

-29 

43 

11 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

108 

10 

-17 

30 

11 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

31 

11- 

16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

SANTA  ROSA 

102 

9 

-  7 

27 

11 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

17 

32 

11- 

15 

31 

11- 

16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

SCOT lA 

95 

g 

.  7 

28 

11- 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

16 

28 

11- 

16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

SHASTA  DAM 

107 

8 

-15 

32 

3 

-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

99 

9- 

-  7+ 

16 

11- 

-17 

NONE 

3-15 

19 

3-15 

19 

4-26 

28 

4- 

29 

32 

11- 

13 

30 

11- 

15 

19 

11-15 

19 

11-15 

19 

11-17 

16 

245 

245 

203 

198 

SIERRA  MADRE  1  N 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

. 

_ 

SIERRAVILLE  RS 

95 

7 

-28 

0 

11- 

-17 

3-15 

15 

4-24 

19 

4-27 

21 

5-14 

27 

6- 

4 

32 

9- 

24 

22 

9- 

24 

22 

9-24 

22 

10-21 

20 

10-30 

16 

229 

180 

150 

133 

112 

SODA  SPRINGS 

~ 

~ 

6- 

28 

29 

7- 

3 

28 

7- 

3 

28 

- 

- 

- 

SONC^ 

105 

9 

-  6 

25 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

28 

3- 

19 

11- 

12 

32 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

_~ 

9^8 

SONORA 

104 

9 

-  7+ 

26 

11- 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  1 

28 

3- 

12 

32 

11- 

15 

30 

11- 

16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

248 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

93 

7 

-20+ 

9 

11- 

-16 

3-10 

16 

3-13 

19 

4-24 

24 

4-25 

26 

6- 

9 

31 

9- 

12 

32 

9- 

24 

26 

11-  1 

24 

11-13 

20 

11-16 

9 

251 

245 

191 

152 

95 

((SQUAW  VALLEY  LODGE 

87 

8- 

-31+ 

-  7 

11- 

-17 

4-24 

13 

4-27 

20 

5-13 

23 

5-14 

26 

6- 

28 

31 

9- 

13 

27 

9- 

13 

27 

9-24 

22 

10-21 

20 

11-12 

16 

202 

177 

134 

122 

77 

SQUIRREL  INN  2 

88 

7 

-10 

17 

11- 

-17 

NONE 

3-  9 

19 

4-  5 

23 

4-  7 

28 

5- 

14 

32 

11- 

15 

25 

11- 

15 

25 

11-16 

18 

11-16 

18 

NONE 

252 

225 

222 

185 

STOCKTON  CAA  AP 

103 

8 

-31 

26 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

1 

11- 

16 

31 

11- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

99 

9- 

-  1+ 

26 

11- 

-17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

27 

3- 

7 

31 

11- 

17 

26 

11- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

255 

STOCKTON  MOffRY  BRIDGE 

102 

8- 

-31+ 

23 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

12 

31 

11- 

17 

23 

11- 

17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

250 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

107 

7- 

-27 

28 

11- 

-29+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

28 

4- 

24 

32 

11- 

15 

28 

11- 

15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

205 

STRAWBERRY  VALLEY 

98 

7- 

-27 

20 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

3-  9 

24 

3-18 

28 

4- 

25 

30 

11- 

14 

30 

11- 

15 

22 

11-15 

22 

11-17 

20 

NONE 

251 

242 

203 

SUNLAND 

108 

8- 

-31 

30 

11- 

-18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

18 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SUSANVILLE  AP 

96 

8- 

-13+ 

10 

11- 

17+ 

3-  7 

10 

4-24 

19 

4-27 

24 

5-13 

26 

6- 

5 

32 

9- 

24 

23 

9- 

24 

23 

9-24 

23 

11-12 

18 

11-17 

10 

255 

202 

150 

134 

111 

TABLE  MTN 

10 

11- 

-16 

4-  4 

16 

4-  8 

19 

4-  8 

19 

5-12 

28 

5- 

13 

32 

11- 

10 

32 

11- 

11 

28 

11-15 

22 

11-16 

10 

11-16 

10 

226 

222 

221 

183 

181 

TAHOE 

84 

8- 

-15 

6 

11- 

-17 

4-  8 

16 

4-24 

18 

4-26 

24 

5-13 

27 

6- 

4 

32 

9- 

13 

31 

9- 

24 

27 

11-12 

23 

11-15 

10 

11-15 

10 

221 

205 

200 

134 

101 

TEHACHAPI 

97 

8- 

-31 

6 

11- 

-17 

NONE 

3-  1 

18 

3-  7 

24 

3-19 

25 

4- 

23 

32 

10- 

30 

32 

11- 

12 

28 

11-16 

18 

11-16 

18 

11-17 

6 

260 

254 

238 

TEJON  RANCHO 

108 

7- 

-28 

31 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

6 

32 

11- 

16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

955 

THERMAL  CAA  AP 

117 

7- 

-11+ 

26 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

24 

31 

11- 

17 

27 

11- 

17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

108 

7- 

■29 

26 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

9 

30 

11- 

16 

28 

11- 

16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

TIGER  CREEK  PH 

100 

9- 

-  6 

24 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

28 

4- 

24 

31 

11- 

12 

32 

11- 

16 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

252 

202 

TORRANCE 

105 

10- 

-16 

32 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TRACY  CARBONA 

102 

9- 

-  7+ 

27 

1- 

23+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

27 

1- 

23 

27 

11- 

17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

TRACY  PUMPING  PLANT 

105 

9- 

-  6 

26 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

3- 

12 

32 

11- 

17 

26 

11- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

250 

TRONA 

114 

7- 

13 

23 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-23 

26 

3- 

4 

32 

11- 

17 

23 

11- 

17 

23 

11-17 

23 

NONE 

NONE 

298 

258 

TRUCKEE  RS 

90 

8- 

7 

-  4 

11- 

17 

4-23 

14 

4-29 

20 

5-13 

24 

6-13 

27 

6- 

30 

32 

9- 

13 

28 

9- 

13 

28 

9-24 

20 

9-24 

20 

10-30 

15 

190 

148 

134 

92 

75 

TULELAKE 

97 

7- 

28 

9 

11- 

17 

3-16 

15 

4-27 

19 

4-27 

19 

5-13 

28 

6- 

30 

31 

9- 

14 

31 

9- 

20 

27 

9-24 

24 

10-20 

19 

11-16 

15 

245 

176 

150 

130 

76 

TURNTABLE  CREEK 

105 

9- 

7+ 

32 

11- 

16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

24 

11- 

15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

107 

10- 

-16 

26 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

31 

11- 

16 

28 

11- 

16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

TWEIiTYNINE  PALMS 

115 

7- 

-12+ 

21 

11- 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

12 

30 

11- 

16 

31 

11- 

17 

22 

11-17 

22 

NONE 

NONE 

249 

TWIN  LAKES 

78 

7- 

-27 

~ 

4-26 

16 

5-13 

20 

5-13 

20 

6-30 

28 

6- 

30 

28 

9- 

24 

22 

9-24 

22 

" 

- 

- 

- 

134 

86 

UKIAH 

107 

7- 

-27 

22 

11- 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

27 

4- 

6 

31 

11- 

15 

31 

11- 

16 

22 

11-16 

22 

NONE 

NONE 

312 

223 

UCLA 

103 

10- 

-16+ 

33 

11- 

-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND 

104 

7- 

9 

32 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPPER  LAKE  RS 

103 

9- 

1+ 

20 

1- 

7 

NONE 

1-  7 

20 

3-  7 

23 

3-12 

27 

5- 

1 

30 

9- 

23 

31 

9- 

24 

28 

- 

NONE 

NONE 

- 

196 

145 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTERS 

95 

9- 

27 

32 

11- 

17 

~ 

~ 

11- 

17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VACAVILLE 

106 

9- 

Q 

26 

11- 

17 

NONE 

NONE 

N  ;  N  ■ 

NONE 

3- 

17 

32 

11- 

17 

26 

11- 

17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

VALYERMO  RS 

102 

8- 

12+ 

NONE 

1-21 

20 

3-14 

4-24 

27 

5- 

13 

10- 

21 

32 

NONE 

NONE 

161 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

106 

7. 

-13+ 

1  -1 

3- 

1 

3-  1 

14 

3-  1 

14 

3-  3 

23 

3-10 

25 

4- 

5 

30 

11- 

13 

32 

11- 

17 

15 

11-17 

15 

11-17 

15 

11-17 

15 

261 

261 

259 

252 

222 

VI SAL I A 

105 

8- 

15+ 

28 

11- 

IB 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

31 

11- 

16 

29 

11- 

18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

VISTA 

101 

10- 

16 

30 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VOLTA  PH 

103 

9- 

6 

25 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  9 

28 

3- 

16 

32 

11- 

15 

28 

11- 

15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

244 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

103 

9- 

7 

24 

11- 

17+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

11 

31 

11- 

15 

29 

11- 

16 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

249 

WALNUT  GROVE 

101 

8- 

31 

25 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

22 

29 

11- 

15 

32 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

WARNER  SPRINGS 

104 

7- 

11 

15 

11- 

17 

NONE 

1-23 

20 

3-  8 

24 

4-25 

25 

4- 

25 

25 

11- 

1 

32 

11- 

16 

24 

11-16 

24 

11-17 

15 

11-17 

15 

298 

253 

205 

190 

WASCO 

106 

7- 

29 

27 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

29 

11- 

16 

31 

11- 

17 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

99 

9- 

28 

3- 

7 

32 

11- 

17 

11- 

17 

NONE 

255 

104 

29 

17 

11- 

16 

NONE 

3-  2 

20 

3-10 

24 

4-25 

27 

4- 

27 

31 

9- 

24 

24 

9- 

24 

24 

9-24 

24 

11-16 

17 

NONE 

2  59 

198 

1  S2 

150 

WEED  1  S 

94 

^ 

29+ 

10 

11- 

17 

3-17 

16 

4-24 

20 

4-27 

24 

5-14 

28 

6- 

30 

32 

10- 

21 

20 

10-21 

20 

10-21 

20 

11-16 

11 

244 

180 

177 

160 

WHEELER 

88 

9- 

26 

33 

3- 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

74 

7- 

19 

-16 

3- 

2 

5-13 

6 

6-  7 

19 

6-13 

24 

6-25 

27 

6- 

30 

31 

7- 

2 

27 

7- 

2 

27 

9-14 

23 

9-24 

13 

9-24 

13 

134 

109 

93 

7 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

-28 

11- 

17 

6-13 

16 

6-14 

18 

6-30 

23 

6-30 

23 

6- 

30 

23 

7- 

1 

18 

7- 

1 

18 

7-  1 

18 

7-  1 

18 

9-24 

4 

103 

17 

WILLIAMS 

108 

8- 

2 

25 

11- 

16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

15 

32 

11- 

15 

28 

11- 

15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

WILLOWS 

108 

9- 

7 

28 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

9 

30 

11- 

15 

30 

11- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

WINTERS 

107 

8- 

13 

28 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

23 

31 

11- 

17 

28 

11- 

17 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

WOODFORDS 

97 

7- 

8 

4 

11- 

17 

3-13 

14 

4-24 

20 

4-24 

20 

4-25 

27 

4- 

30 

30 

9- 

24 

27 

9- 

24 

27 

11-14 

24 

11-15 

10 

11-15 

10 

247 

205 

204 

152 

147 

WOODLAND  1  WNW 

109 

9- 

7 

25 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

3- 

15 

32 

11- 

15 

30 

11- 

17 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

245 

YORBA  LINDA 

109 

10- 

16 

29 

11- 

17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11- 

16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

YOSEMITE  NP 

96 

8- 

14 

16 

11- 

16 

NONE 

1-22 

20 

3-13 

23 

4-  8 

28 

4- 

24 

32 

10- 

20 

32 

11- 

15 

21 

11-15 

21 

11-16 

16 

11-16 

16 

298 

247 

221 

179 

YREKA 

102 

7- 

29 

18 

11- 

16 

NONE 

NONE 

3-16 

24 

4-24 

25 

5- 

13 

32 

9- 

24 

30 

11- 

11 

25 

11-16 

18 

11-16 

IS 

NONE 

245 

201 

134 

First  fall  minimum  of 


CALIFORNIA 
1956 


Number  ol  days 
between  dates 


4  MTA  FROM  MARCH  17  THROUGH  END  OF  MONTH  FROM  ALTERNATE  LOCATION  1/2  MILE  EAST  OF  OFFICIAL  STATION  AND  AT  SAME  ELEVATION. 


NOTE:     For  narrative  summary  of  unusual  or  outstanding  weather  during  1958  please  refer  to  each  monthly 
issue  of  this  publication. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1958 


Apr. 


May 


July 


Aug. 


Sept. 


Nov.  Dec. 


ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 


AVENAL  9  S3E 


BACKUS  RANCH 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT 


BERRYESSA  LAKE 


BURLING AHE 


CACHUMA  DAH 


CAMP  PARDEE 


CHICO  EXP  STA 


CHULA  VISTA 


DAVIS  AGR  COLLEGE 


DUTTONS  LANDING 


FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 


FOLSOM  DAM 


FRIANT  GOVT  CAMP 


HAMILTON  AFB  1  E 


HETCB  HETCHY 


JOICE  ISLAND 


KETTLEMAN  CITY  1  SSW 


LAKE SHORE 


LAKE  SPAULDING  DAM 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP  ■ 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


4.27  2.76 


1830 
53.6 
34.2 

B  2.84 

755 


168S 
B  1.23 

1502 
58.5 
43.5 

2.81 

1640 

.39 
-  .35 
851 

B  .90 

1246 

3.25 
.43 
1611 
65.3 
43.4 


-  .35 
1440 


2461 
56.8 


910 

.89 

1666 

1.42 
.  17 
1535 
54.6 
40.2 


1930 
56.7 
41.1 


B  1.31 
B  2603 
B  2.10 
2020 
.79 
436 


3.61 

-  .10 
2037 
61.1 
41.8 

B  2.64 

682 

.81 

1644 
61.3 
49.1 

1777 
B  1.57 

1667 
64.7 
50.1 

B  3.06 

B  1752 

.84 

-  .26 

895 


1701 

3.49 
.25 
2182 
70.0 
49.8 


1.15 
-  .67 
1424 


2347 
62.3 
47.0 


1501 

1.12 

1930 

2.14 
.19 

1675 
63.4 
45.6 


2427 
62.2 
49.8 


B  1.52 
B  1393 
3.02 
B  1993 


3.82 
-2.32 
1869 
61.8 
38.5 


653 

2.35 

1890 
61.9 
42.3 

2317 
3.18 

2058 
66.2 
45.0 


B  1.63 

-  .61 
1006 

B  2.82 

1427 

4.62 

-  .28 
2661 
70.0 
47.5 


2.95 
-  .69 
1890 

3.51 

2596 


2110 
65.4 
42.2 


2328 
64.7 
43.3 


2.06 
2120 
B  4.06 
B  2157 
B  2.17 
680 


3025 
73.5 
45.0 


B  825 

5.49 

1410 
76.7 
49.2 

2308 
5.92 

3015 
73.7 
48.3 

6.31 

1981 

B  4.21 
.68 
823 


1358 

6.92 
1.13 
2750 
78.1 
52.7 


6.11 
.60 
1811 


2706 
74.5 
47.2 

B  6.14 
1.30 
2235 

B  6.29 

2024 

6.10 
.43 
1549 
76.7 
49.1 


1774 
77.2 
49.4 


8.28 
B  2495 
B  4.92 
647 


12.03 
-1.48 
1821 
85.7 
53.2 


730 

8.97 

1603 
85.1 
55.9 

1777 
7.34 

2372 
82.1 
53.7 

7.01 

1352 

6.99 
.10 
830 

B  7.54 

1022 

7.39 
.61 
3092 
80.4 
57.1 


1726 
92.9 
68.2 

8.18 
-  .02 
1080 


2576 
81.1 
51.7 

B  8.59 
1.24 
2479 

8.48 

1689 

10.93 
.65 
1453 
87.2 
57.7 


2339 
83.1 
52.9 


6.42 
2807 
12.37 
2067 
B  6.22 
243 
8.18 


14.29 
-2.20 
2524 
87.0 
54.8 

8.68 


1895 
87.9 
58.4 
7.49 
-  .79 
1594 


3031 
83.5 
58.0 

9.18 

1665 

8.44 
-  .82 
1041 

8.44 

1202 

8.11 
1.13 
2966 
84.3 
60.5 


2258 
94.7 
68.8 

9.47 
-  .22 
1521 

7.94 

3420 


B  8.60 

-  .42 
2202 

9.81 

1910 

13.41 

-  .36 
1917 
89.0 
59.0 


2449 
84.4 
57.1 


6.75 
2993 
13.17 
2035 
6.18 
341 
8.64 


B17.19 
-1.60 
2542 
90.1 
60.6 

9.69 

1072 

12.40 

2006 


B  8.74 
1.82 
1295 


2766 
83.1 
57.7 

9.35 

1178 

10.55 
-  .97 
1099 

B  9.93 

894 

8.35 
.81 
3074 
85.3 
63.1 


1503 
101.1 
76.3 

10.33 
-  .42 
1283 


4016 
80.8 
56.5 

11.43 
-  .65 
1908 

10.98 

1847 

16.39 
.55 
1863 
93.1 
63.7 

8.28 

2552 
83.8 
57.7 


8.49 
2435 

15.87 
2023 
8.81 
422 

11.50 


16.45 
-1.35 
2068 
91.7 
63.9 

B  8.75 

980 

12.75 

1796 
92.0 
64.6 
8.67 
-  .81 
1221 
7.72 

2422 
84.8 
58.6 

8.91 

1042 

10.44 
.43 
994 

8.70 

628 

7.41 
.25 
3024 
84.9 
66.0 


1448 
102.0 
77.2 

10.70 
1.01 
977 

7.69 

3611 


11.71 
.89 
2000 

11.08 

1545 

16.12 
2.36 
1740 
93.8 
66.8 


8.72 
3747 
815.66 
1925 
9.11 
379 
12.23 


11.70 
-1.05 
1554 
83.7 
56.0 

B  8.49 


1494 
88.7 


1505 
6.90 

2240 
83.4 

56.2 

7.96 

1355 

7.97 
.44 
907 

8.09 

945 

6.61 
.64 
2316 
84.1 
61.9 

17.90 

1831 
94.4 
71.6 

8.93 
.93 
1543 

7.57 

2924 


8.20 
1.11 
1791 


11.47 
1.63 
1570 


1434 
83.9 
56.5 


7.09 
2533 
BIO. 74 
1734 
6.05 
407 
10.33 


8.82 
1.20 
682 
75.8 
51.3 

6.71 

882 

7.29 

1392 
80.0 
54.7 
5.30 
1.26 
1289 


1939 
74.4 
52.5 


4.96 
1.26 

659 


774 

5.83 
1.09 
2037 
80.7 
53.1 

11.09 

675 
36.4 
65.4 

6.20 
1.20 
1259 


2181 
75.3 
51.3 

5.23 
1.44 
1426 


1227 
80.6 
55.4 


1419 
60.3 
39.8 


4.52 
1725 
8.20 
1483 
3.66 
390 
7.93 


1627 
65.2 
47.1 

4.46 

1586 

2.33 
1.04 
663 

2.16 

612 

3.86 
.20 
1960 


69.8 
53.5 

3.02 
.59 
1195 

2.66 

2043 


1488 

4.22 
1.62 
1332 
64.5 
44.2 


5.81 
2.89 
484 
53.9 
35.2 

4.07 

1060 

1.88 

979 
58.7 
42.4 

1187 
1.23 

.814 
60.8 
45.5 

4.05 

1595 

1.82 
1.08 
625 

B  1.59 

630 

3.28 
.49 
1484 
66.4 
43.0 

3.68 


63.7 
43.7 

1.65 
.45 
741 


1492 
59.5 
41.6 


1272 

2.89 
1.64 
1184 
58.6 
40.6 


2.02 
1161 
B  4.36 
1366 
B  1.63 
299 


.98 
534 
2.73 
1252 
.97 


MANDEVILLE  ISLAND 


MONTICELLO  DAM 


NACIMIENTO  DAM 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 


.98 
-  .04 
1748 


3129 
54.2 
40.0 


340 
54.1 
38.1 


1.86 
.02 

2052 


4121 
63.1 
47.3 


728 
61.0 
47.4 


3.00 
-  .59 
2055 


4562 
65.7 
44.1 


513 
61.6 
40.2 


6.13 
.35 
2320 


5585 
74.5 
49.3 


258 
75.9 
49.2 


8.73 
-  .14 
2218 

8.69 

4890 
81.7 
53.7 


ISO 
86.5 
55.4 


9.08 
-1.61 
2375 


3569 
86.9 
58.7 


626 
88.3 
58.7 


9.86 
-2.04 
2001 


3984 
88.6 
60.3 


694 
95.5 
63.4 


9.61 
-  .71 
1571 


3853 
89.8 
61.5 


673 
95.7 
64.4 


7.30 
-  .44 
1354 


2572 
86.2 
58.9 


774 
87.6 
58.6 


4.36 
-  .08 
956 


1596 
78.6 
54.8 


567 
79.4 
54.3 


2.31 
.31 
1028 

3.02 

1549 
64.5 
45.5 


745 
64.6 
44.7 


1.19 
.19 
827 


62.2 
38.1 


523 
58.4 
41.7 


See  reference  notes  tollowing  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  California 

Table  4  -  Continued  ^^^^ 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

Tune 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NEWARK 

EVAP 

B 

1.17 

1.51 

B 

2.95 

4.43 

6.60 

7.46 

7.34 

7.58 

6  .87 

4.11 

2.19 

1.32 

53.53 

DEP 

-   .  19 

-   .  39 

-   .  47 

-   .  62 

-  .59 

-  .81 

-1.41 

-  .15 

.27 

-  .21 

-  .16 

.06 

-  4.67 

WIND 

1119 

1425 

1391 

1143 

1109 

1568 

1455 

1332 

1252 

890 

893 

456 

14033 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

B 

1.02 

B 

1.84 

B 

3.43 

B 

5.53 

9.07 

BIO. 30 

11.78 

12.67 

9.37 

6.56 

2 . 87 

1 . 72 

76 . 16 

DEP 

-  .19 

.  08 

.  13 

.  27 

-  .36 

-2.16 

-2.86 

-  .10 

.42 

1.38 

.36 

.56 

-2.47 

WIND 

4243 

5060 

4610 

3720 

1756 

2012 

2135 

1815 

1491 

1504 

1627 

1919 

31892 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

B 

1.75 

B 

1.29 

- 

B 

5.03 

6.95 

7.19 

9.06 

9.09 

6.82 

5.13 

2. 11 

1 .  89 

DEP 

- 

- 

WIND 

~ 

RICHMOND  FIEU)  STA 

EVAP 

1.70 

- 

B 

4.04 

- 

_ 

_ 

B  6.32 

6  .74 

6.75 

4 . 09 

2 . 54 

1 . 83 

DEP 

- 

- 

- 

WIND 

1592 

B 

2602 

2243 

B  3500 

4050 

2315 

2155 

1080 

790 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

3.11 

B 

2.50 

3.21 

B 

6.20 

6.99 

8.55 

9.19 

8.09 

B  8.  05 

6 . 02 

3 . 41 

3 . 05 

68 . 47 

DEP 

WIND 

~ 

~ 

- 

- 

SALT  SPRINGS  PH 

EVAP 

2  .06 

B 

1.22 

B 

1.84 

B 

6.21 

B  6.85 

5.88 

8.67 

10.00 

8.  56 

6.80 

2.77 

3 . 58 

64.44 

DEP 

WIND 

■" 

~ 

oil      1 A  u  nJn 

EVAP 

^ 

B 

1 . 18 

2 . 65 

5.65 

7.48 

B  7.55 

10.31 

10.89 

8.67 

6 . 24 

2.69 

B  2 . 37 

67.  48 

DEP 

'_ 

WIND 

1723 

1200 

1547 

1678 

1433 

1320 

1595 

1686 

1879 

1870 

1522 

1523 

18976 

EVAP 

.  55 

1 . 34 

2 . 76 

6 . 08 

9. 12 

9.  99 

10.79 

10.11 

8.01 

4.99 

2  . 64 

1 .  06 

67.44 

DEP 

WIND 

1000 

1225 

1495 

1945 

2135 

2705 

2100 

1210 

1350 

955 

965 

755 

17840 

MAX 

53 . 2 

60.9 

63.9 

77 . 7 

85.2 

87.0 

93.7 

96.7 

89.6 

79.7 

63.1 

55.6 

75.  5 

MIN 

41 . 0 

48.  7 

44 . 9 

50.9 

54.8 

58.2 

61.  5 

64. 1 

59.9 

55.2 

44.  4 

40.  5 

52.  0 

TAHOE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

_ 

4.70 

5.47 

5.22 

3.67 

1.63 

_ 

DEP 

- 

.39 

-  .02 

-  .50 

-  .51 

-  .87 

- 

- 

- 

WIND 

1397 

882 

1710 

B 

1304 

1115 

202 

48 

52 

275 

408 

859 

1275 

9527 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

1.25 

1.64 

3.44 

8.09 

11.90 

13.56 

15.67 

15.11 

11.74 

7.16 

4.32 

1 .  92 

95.80 

DEP 

~ 

- 

- 

- 

WIND 

1728 

2091 

2670 

4292 

5331 

6235 

6323 

4514 

3637 

2372 

2096 

877 

42166 

TULELAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

8.32 

B  7.75 

9.32 

9.52 

6.40 

4.57 

_ 

DEP 

~ 

"* 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

B 

B 

2 . 97 

B 

6 . 60 

6.54 

B  6.44 

8.80 

10.56 

10.06 

7.94 

3.18 

B  3.03 

_ 

DEP 

WIND 

2378 

1891 

2311 

2518 

1567 

1559 

1571 

1785 

2530 

2320 

1894 

2  069 

24393 

WALNUT  GROVE 

EVAP 

B 

1.83 

B 

5.47 

8.22 

8.98 

B  9.41 

B  9.59 

6.29 

B  4.65 

2.87 

1.31 

DEP 

WIND 

1229 

1420 

1750 

1595 

1995 

2270 

2138 

1616 

1064 

787 

963 

394 

17221 

MAX  AND  HIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  BEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OP  WATER  IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ANNUAL  -  1958 


-  436  - 


ANNUAL  -  1958 


STATION  INDEX  c...». 

1958 


0 

Tl 

Years  of 
record 

Opened 
or  cIo8ed 
during  yr. 

Refer 

O 

1  Years  of 
j  record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

d 

a 

Station 

Index  No 

County 

Elevation 

Station 

Index  N 

Ccmnty 

N 

Q 

Latitude 

Longitm 

Klevatio 

1  Temp. 

ip. 

I  Evap. 

Month 
o[}ened 

Month 
closed 

to 
tables 

Id 
J- 

(3 

Latitude 

Longitu 

1  Temp. 

Precip. 

Evap, 

Month 
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Month 
closed 

to 
tables 

ACTOK  ESCOBDIDO  CAKTOH 

PC  261  B  E 
AD IN  RAKG£R  STATION 

ALDERPOIKT 

0014 

0029 
0064 

0088 

LOS  ANGELES 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 

29 
21 
4 
7 

34  30 
41  12 
37  52 
40  11 

118  17 
120  57 

122  02 

123  36 

2920 
4193 
375 
435 

2 
15 

62 
15 
0 
16 

KOV^ 

JUH 

2  C 
12  3 
2 

12  3 

CATHAT  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER  MT  VIEW 

CEDAR  GROVE 

CEDABVILLE 

1588 
1602 
1606 
1609 
1614 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

MODOC 

27 
22 
12 
11 
18 

37  24 

38  32 
41  06 
36  47 
41  32 

120  04 
123  07 
123  03 
118  40 
120  10 

1425 
1040 
3000 
4650 
4672 

4 

3 
10 
61 

4 

19 
4 

11 
63 

12  3 

2 

12  3 
12  3 
12  3 

ALISO  CAKTON  OAK  ITT  PC  446 

ALPIHK 
ALTADEKA 

AHBOT 

0115 
0136 
0144 
0161 
0176 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

SAN  BER'DINO 

13 
33 
13 
21 
6 

34  19 
32  50 
34  11 
41  29 
34  33 

118  33 
116  46 
118  08 
120  32 
115  45 

2367 
1735 
1125 
4365 
620 

6 
41 

19 
6 
37 
44 

2  C 
12  3 
2 

12  3  C 
C 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 
CHALLENGE  RANGER  STATION 
CRATSVORTH  HETNEMANN  RANCH 
CHATSWORTH  PC  24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 

1624 
1653 
1679 
1660 
1682 

BUTTE 
TUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

23 
8 
13 
13 
13 

39  47 
39  29 
34  16 
34  15 
34  14 

121  40 
121  14 
118  36 
118  36 
118  37 

522 
2575 
1000 
957 
865 

45 

45 

21 
13 
31 

12  3 
2 
2 
2 

AKGIOLA 

AHGtIN  PACIFIC  DKION  COLLEGE 
AKTIOCH  1  E 

ANTIOCB  POMPING  PLANT  3 
ANZA 

0204 
0212 
0227 
0232 
0235 

TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 

9 
17 
27 
27 
33 

35  59 
38  35 
38  00 
37  59 
33  33 

119  29 
122  26 
121  47 
121  44 
116  40 

205 
1815 
46 
60 
3915 

7 
80 
3 

58 
19 
80 
3 
14 

2 

2 

12  3 
12  3 
12  3  4 
2 

CHERRT  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAUE  HATCH  RANCH 

1697 
1700 
1715 
1739 
1743 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

SAN  BENITO 

SAN  LOIS  OB' PO 

37 
8 
23 
20 
24 

37  58 
40  18 
39  42 
36  54 
35  41 

119  55 
121  13 
121  47 
121  36 

120  12 

4765 
4530 
205 
125 
1975 

3 
1 
89 

3 
48 
88 
12 

7 

12  3 
12  3 
12  3  4 

2 

APACHF  CAMP 
ARROTO  SECO 

ARROYO  3EC0  RS  FC  508  C 

A3B  MOUIfTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

0239 
0322 
0327 
0343 
0355 

VENTURA 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 

30 
24 

13 
9 
26 

34  52 
36  14 
34  13 
36  29 
33  55 

119  21 
121  29 
118  10 
118  50 
117  53 

4600 
800 
1220 
1698 
350 

34 

42 
34 
17 

C 
C 

2 

12  3 

2 

CHUCHUPATE  RANGER  STATION 

CHULA  VISTA 

CISCO  RANGER  STATION 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

CLARKSBURG 

1754 
1758 
1768 
1779 
1784 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

YOLO 

10 
33 
8 
26 
23 

34  48 
32  36 
39  18 
34  06 
38  25 

119  01 
117  06 

120  31 
117  43 

121  32 

5265 
9 

5739 
1201 
14 

38 

65 
24 

40 
15 
67 
24 

40 

12  3  4 

2 

12  3 
12  3 

ATLA3  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBERRT 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0372 
0374 
0379 
03  S3 
0395 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

17 
9 

27 
1 

33 

38  25 

36  28 

37  05 

38  54 
33  21 

122  15 

118  40 

119  29 
121  04 
118  20 

1735 
6400 
2003 
1297 
0 

40 
86 
48 

10 
43 
88 
48 

C 
S 

12  3 
12  3 
12  3 

CLAYTON  1  SW 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVE RD ALE  3  SSE 

CLOVERDALE  11  W 

CLOVER  MEADOWS  GUARD  STATION 

1786 
1806 
1838 
1840 
1844 

CONTRA  COSTA 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

4 

23 
22 
22 
27 

37  56 

38  57 
38  46 
38  46 
37  32 

121  58 

122  39 

122  59 

123  13 
119  17 

1010 
1320 
320 
1750 
7002 

2 
56 

4 

61 

10 

JUN 

12  3 
12  3 

AVENAL  9  SSE 

AZUSA  cm  PARS  FC  143  B 
BACKUS  RANCH 
BADGER 
BADGER  PASS 

0398 
0410 
0418 
0422 
0425 

KINGS 

LOS  ANGELES 
EERN 
TULARE 
MARIPOSA 

10 
26 
6 
9 
14 

35  54 
34  06 
34  57 

36  38 

37  40 

120  03 

117  54 

118  11 

119  01 
119  40 

550 
605 
2645 
3030 
7300 

22 

3 
53 
23 

16 

2 
23 

12  3  4 
2 

12  3  4 

C 
S 

COALINGA 
COALING A  1  SE 
COALINGA  14  NW 
COLBTS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 

1864 
1867 
1869 
1896 
1905 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

27 
27 
27 
13 
4 

36  09 
36  08 
36  14 
34  18 
36  13 

120  21 
120  20 

120  34 
118  07 

121  41 

671 
663 
1640 
3675 
3280 

46 

47 

19 
61 
17 

12  3 

2 
2 

BAKER 

BAKER  9  NNT 

BAKERSPIELD  IfB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0436 
0437 
0442 
0449 
0468 

SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 

6 
6 
10 
11 
23 

35  16 
35  23 

35  25 

36  55 
39  56 

116  04 
116  07 
119  03 
119  05 
122  47 

940 
1045 

494 
1720 
6500 

5 
52 

5 
70 
33 
10 

C 

12  3 
12  3 
2 

S 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

1907 
1912 
1916 
1948 
1962 

SHASTA 
PLACER 
TUBA 
COLUSA 
CONTRA  COSTA 

23 
8 
8 

23 
4 

40  24 

39  06 
39  20 
39  12 
37  58 

122  09 

120  58 

121  11 

122  01 
121  59 

420 
2418 
585 
60 
195 

86 
53 

14 
89 

52 
79 
2 

2 

12  3 
2 

12  3 
2 

BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARS TOW 
BATES  RIDGE 
BEAUMONT 

0509 
0514 
0519 
0543 
0606 

ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BER'DINO 
SANTA  BARBARA 
RIVERSIDE 

26 
33 
15 
30 
28 

33  56 

32  41 

34  54 
34  55 

33  56 

117  51 

116  40 

117  02 
119  54 
116  59 

600 
1G23 
2142 
5300 
2580 

43 

36 

17 
44 
46 
11 
65 

2 

12  3 
12  3 

s 

2  C 

CONCORD  1  SE 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORDES 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

1965 
2012 
2015 
2027 
2031 

CONTRA  COSTA 

KINGS 

LAKE 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

4 

9 
23 
23 
28 

37  59 
36  06 

38  51 

39  54 
33  53 

122  01 
119  34 
122  47 
122  22 
117  34 

112 
200 
2610 
487 
610 

12 
45 

13 
3 
8 

50 

JUH 

12  3 

2 
2 

12  3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIH  FC  10 
BEN  LOUOKD 

0607 
0609 
0617 
0619 
0674 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGE  LES 
SANTA  CRU7 

28 
6 
37 
33 
4 

33  59 

33  56 
38  00 

34  05 
37  05 

116  58 
116  57 
119  47 
H8  27 
122  06 

3045 
2600 
6500 
540 
504 

0 
19 

22 

48 
19 
10 
31 

22 

0 

12  3  4 
12  3 

S 

2  C 
12  3 

CORRAL I T03 

CORRALITOS  ENDS  RANCH 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RANGER  STA 

2048 
2051 
2069 
2081 
2084 

SANTA  CRUZ 
SANTA  CRUZ 
IHTO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 

20 
20 
19 
7 
7 

36  59 

37  00 
36  29 
39  47 
39  50 

121  48 
121  49 
118  11 
123  15 
123  05 

264 
730 
10600 
1385 
1564 

18 

7 
40 

APR 

APR 

12  3 

BENSONS  FERRY 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BESWICS  7  S 
BIEBER 

0682 
0693 
0705 
0715 
0731 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

NAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 

16 
4 
23 
12 
21 

38  15 

37  52 

38  33 
41  52 
■;i  07 

121  26 

122  15 
122  14 
122  14 
121  08 

17 
299 
480 
6140 
4130 

72 
0 

46 

72 

6 

0 

2 

12  3  C 
12  3  4 

s 

C 

COVtNA  TEMPLE  FC  193 
COW  CREEK 
COTOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRAB TREE  MEADOW 

2090 
2092 
2103 
2111 
2114 

LOS  ANGELES 
INTO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 

26 
6 
6 
6 

10 

34  05 
36  30 
33  26 
32  44 
36  34 

117  52 
116  52 
116  30 
115  58 

118  20 

575 
-  125 
2300 

250 
10720 

23 

30 
24 
16 
15 
9 

0 

2 

12  3  4 
2 
2 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  CREEK  POWER  BOUSE  1 
BIG  DALTON  DAM  FC  223  B  E 
BIG  PINE  CREEK 

0738 
0742 
0755 
0758 
0767 

TRINITY 

SAN  BER'DINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

INTO 

35 
28 
27 
26 
19 

40  45 
34  14 
37  12 
34  10 
37  08 

123  15 

116  58 
119  15 

117  48 

118  28 

1248 
6815 
4928 
1575 
10000 

5 
21 
43 

15 
29 
44 
29 
7 

12  3 
12  3  C 
12  3 
2 

S 

CRAWFORD  RAHCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STATION 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2139 
2147 
2148 
2150 
2163 

SAN  DIEGO 
DEL  HORTE 
DEL  HORTE 
DEL  HORTE 
SAN  BER'DINO 

6 
17 
17 
17 
15 

32  53 
41  46 
41  48 
41  46 
34  15 

116  17 
124  12 
124  05 
124  12 

117  17 

1500 
40 
120 
50 

4530 

58 

69 
3 

12  3 
2 

BIG  PINES  PARK  FC  83 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  L  E 

BIRMINGHAM  GENER.\L  HOSPITAL 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0779 
0790 
0798 
0818 
0821 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
FRESNO 

6 

13 
13 
11 

34  23 

36  15 
34  18 
34  11 

37  06 

117  41 
121  47 

118  11 
118  30 
118  34 

6860 
235 
2315 
722 
11040 

31 
44 
19 

9 

2  0 

2 

2 

C 
S 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  EAST  PINE 

FLAT  FC  283  B 
CULVER  CITY 
CUMMINCS 

2177 

2199 
2214 
2218 

CONTRA  COSTA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MEHDOCIHO 

4 

26 
33 
7 

38  02 

34  20 
34  01 

39  50 

122  13 

117  50 
116  23 

123  38 

9 

5770 
80 
1324 

4 

23 

41 

27 
24 
31 

12  3 
2 

12  3. 

2 

BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN     2  S 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKS  MOUNTAIN  BRANCH 

0822 
0824 
0850 
0867 
0870 

INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

LASSEN 

19 
19 
4 
21 
21 

37  22 
37  22 
37  17 
40  46 
40  44 

118  22 
118  43 
122  09 
121  12 
121  15 

4108 
9390 
2331 
7200 
5600 

23 
0 

46 
I 
4 
12 
16 

12  3  C 
12  3 
2 

s 

2 

CUNNINGEAU 

CDYAUA 

CUTAHACA 

CUYAMA  RAHCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2224 
2236 
2239 
2248 
2249 

LAKE 

SAHTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SAN  LUIS  CB-PO 
SAHTA  BARBARA 

23 
30 
25 
30 
30 

38  57 
34  56 
32  59 
34  59 
34  51 

122  52 
119  37 
116  35 
119  40 
119  29 

1421 
2240 
4650 
2170 
2749 

13 
60 

3 
14 
71 

2 

12  3 
12  3. 

BLUE  CANTON  WB  AIRPORT 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 
ffBLYTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE  CAA  AIRPORT 

0897 
0903 
0924 
0925 
0927 

PLACER 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

8 
17 

5 
5 
5 

39  17 

40  55 
33  37 
33  37 
33  37 

120  42 
123  49 
114  36 
114  43 
114  43 

5260 
975 
266 
390 
390 

15 
49 
17 

19 
0 
50 

18 

12  3  C 
2 

12  3 

C 

12  3 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  CAA  AIRPORT 

DAVIS  AGRICULTURAL  COLLEGE 

DAY 

DEEP  SPRINGS  SCHOOL 

2255 
2257 
2294 
2306 
2331 

SAN  BER'DINO 

SAN  BER'DIHO 

YOLO 

MODOC 

IHTO 

6 
6 
23 
23 
6 

34  52 
34  52 
38  32 
41  13 
37  22 

116  52 

116  47 
121  45 
121  23 

117  59 

1975 
1922 
51 
3650 
5225 

15 
87 

6 

19 
87 

10 

26 

12  3 
1  2  3  4G 

12  3 

BOCA 
BONITA 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  KKE 
BOULDER  CREEK  LOCATELLI  RCfl 

0931 
0968 
0983 
0986 
1005 

NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 

36 
33 
6 
6 

39  23 

32  40 

33  17 
33  13 
37  09 

120  06 
117  02 
1X6  21 
116  20 
122  12 

5532 
105 
850 
625 

2175 

22 
42 

14 

69 
43 
13 
14 

18 

12  3  4 
12  3 
2 

12  3 

C 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DENAIR 

DE  SABLA 

2334 
2346 
2362 
2389 
2402 

HEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

BUTTE 

8 
9 
4 

37 
23 

39  18 

35  47 

36  36 

37  32 
39  52 

120  51 

119  15 

121  52 

120  48 

121  37 

3700 
323 
46 
124 

2713 

50 

59 
52 

52 
53 

60 

55 

12  3 
2 

12  3 
12  3 

BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 
BRAWLEY  2  Si 

1009 
1013 
1018 
1034 
1046 

SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
IMPERIAL 

6 
13 

8 
24 

6 

32  40 

34  35 
39  27 

35  52 
32  57 

116  17 
118  21 
120  40 
120  48 
115  33 

3400 
3000 
5347 
540 
-  100 

30 
49 

32 
18 
75 
12 
50 

2 
2 

12  3  C 
12  3 

DESCANSO  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONHER  MEMORIAL  STATE  PARK 
DOS  RIOS 

2406 
2432 
2458 
2467 
2490 

SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
TUBA 
HEVADA 
MENDOCINO 

33 
25 

8 
36 

7 

32  51 

33  59 
39  21 
39  19 
39  43 

116  37 

117  50 
121  12 
120  14 
123  21 

3500 
750 
1550 
5937 
927 

47 
4 

40 

55 
5 
37 

2 

12  3 
12  3 
2 

BRAY  10  WSW 

BREA  BERRY  AND  IMPERIAL 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 

1050 
1054 
1056 
1057 
1060 

SISKIYOU 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

12 
36 
26 
36 
27 

41  34 

33  55 
33  55 
33  53 
37  55 

122  08 
117  54 
117  54 
117  56 
121  46 

5759 
350 
350 
275 
300 

6 
16 
17 
17 

S 

2 
2 

2  C 
C 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC  107  C 
DOWHIEVtLLE  RANGER  STATION 
DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

2492 
2494 
2500 
2506 
2516 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

10 
33 
8 
18 
29 

35  57 

33  56 
39  34 
39  57 

34  29 

118  36 
118  08 
120  50 
120  05 
118  32 

6200 
116 
2895 
4385 
1511 

32 
2 

3 
33 
41 

2 
36 

2 

12  3 
12  3 

2 

BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STATION 
BRIDCETILLE  4  NNV 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STATION 

1072 
1076 
1080 
1112 
1130 

MONO 
MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 

BUTTE 

38 
38 

7 
23 

8 

38  15 
38  16 
40  31 

38  46 

39  41 

119  14 
119  17 
123  49 
122  09 
121  20 

6470 
6550 
2050 
350 
3560 

1 
34 

9 

4 

37 
23 

12  3 

C 

2 

12  3  C 
2  C 

DUDLEYS 
DUNN  IG  AN 

DUNSHUIR  RANGER  STATION 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 

2539 
2568 
2572 
2580 
2598 

MARIPOSA 
TOLO 
SHASTA 
NAPA 

RIVERSIDE 

14 

23 
23 
17 
6 

37  45 

38  53 
41  13 
38  12 
33  47 

120  06 

121  58 

122  16 
122  18 
115  28 

3000 
63 

2420 
20 
973 

47 

0 

25 

48 
60 
48 

3 
25 

3 

12  3 
2 
2 

12  3  4 
12  3 

BRUSHY  SPRINGS  GUARD  STATION 
BRTSON 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

DULLARDS  BAR  POWER  HOUSE 

1133 
1142 
1161 
1170 
1180 

PLACER 
MONTEREY 
PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

1 
24 

8 
20 

8 

39  00 

35  48 
39  54 

36  46 

39  25 

120  35 

121  05 
121  12 
121  11 
121  09 

4800 
925 
5200 
1640 
1640 

5 
18 

S 

C 
C 
C 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAJON  2  E 
EL  CAPITAH  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

2640 
2653 
2705 
2709 
2713 

COLUSA 
TULARE 
SAH  DIEGO 
SAN  DIEGO 
IMPERIAL 

23 
11 
33 
25 
6 

39  22 
36  44 
32  47 
32  53 
32  46 

122  31 
118  23 
116  55 
116  49 
115  34 

1205 
10400 
525 
600 
-  30 

48 

58 
23 
25 

48 

3 
62 
23 
27 

12  3 

12  3 
12  3 
12  3 

BURBANK  FIRE  DEPT  FC  226  B 
ifBURBANK  WB  AIRPORT 
BURLING AHE 
BURNBY 

BURTON  RAHCH 

1192 
1194 
1206 
1214 
1216 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 
CONTRA  COSTA 

13 
13 

4 
21 

4 

34  11 
34  12 
37  35 
40  53 
37  52 

118  18 
118  22 
122  21 

121  40 

122  05 

680 
699 
10 
3127 
560 

27 
13 
24 

29 
27 
13 
24 
2 

3 

2 

12  3  C 
12  3  4 
12  3 
2 

ELSCTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANTON 

FC  128  B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

2728 

2735 
2749 
2756 

AMADOR 

LOS  AHGELES 
DEL  HORTE 
MONO 

16 

29 
17 
38 

38  20 

34  36 
42  00 

37  56 

120  40 

lis  34 
123  43 
119  14 

715 

2075 
1711 
9600 

54 
21 

55 

10 
21 
33 

12  3 
2 

12  3 
2 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NATIONAL  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 

1244 
1250 
1252 
1253 
1272 

KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SANTA  BARBARA 
SAN  BER'DINO 

10 

6 
33 
32 

6 

35  24 

33  55 
32  40 

34  35 
34  23 

119  2'8 

116  47 

117  14 
119  59 
117  34 

268 
1815 
410 
781 
4780 

19 

6 
5 

43 
39 
6 
7 

3 

12  3 
2 

1  2  3  C 
1  2  34  C 
C 

ELLIOTT 
EL  HODENA 
ELSINORE 
ELSIHORE  4  SSE 
ESCOHDIDO 

2760 
2775 
2805 
2812 
2862 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 

16 
28 
28 
28 
33 

38  14 
33  48 
33  40 
33  37 
33  07 

121  11 
117  47 
117  21 
117  19 
117  05 

90 
464 
1300 
1305 
660 

60 
60 

32 
61 
61 

2 

12  3 
12  3 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STATIOH 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRINGS  RS 
CALI3T0GA 

1277 
1280 
1288 
1300 
1312 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

IMPERIAL 

TULARE 

NAPA 

2 
34 
6 
9 
17 

38  17 
38  12 
32  41 

35  52 
38  35 

120  19 
120  22 
lis  28 
118  41 
122  35 

4696 
3343 
12 
2975 
365 

18 

18 
38 
67 

12  3 

C 

2 

C 

2 

ESCONDIDO  PARK  HILL 
ESCONDIDO  CHURCH  RANCH 
ETIWANDA 
ETNA 

EUREKA  WB  CITY 

2869 
2871 
2895 
2899 
2910 

SAH  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAH  BER'DINO 
SISKITOU 
HUMBOLDT 

33 
33 
28 
12 
17 

33  07 

33  06 

34  08 
11  28 
40  48 

117  04 
117  05 
117  31 
122  54 
124  10 

850 
715 
1390 
2912 
43 

40 

72 

41 

72 

MAT 

MAT 

12  3 
12  3 

CALLAHAN  RANGER  STATION 
CAMARILLO  2  8E 
CAMARILLO  4  NNW 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

1316 

1338 
1369 
1424 

SISKIYOU 

VENTURA 

VENTURA 

SAN  BER'DINO 

SAN  DIEGO 

12 
33 
33 
28 
33 

41  18 

34  16 
34  09 
32  37 

122  48 

119  05 
116  59 
llf  28 

3136 

352 
5800 
2612 

5 
9 

15 
71 

JUK 

12  3 

C 
C 
C 

12  3 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RAHCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STATION 
FAIRMONT 

2920 

2933 
2934 
2941 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

14 
9 
23 
23 
15 

37  35 

38  15 
38  15 
34  42 

120  16 

122  03 
122  03 
118  26 

484 

15 
19 
3060 

7 
37 

8 

8 
49 

2 

12  3 
12  3 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHELTER 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STATION 
CAMP  WI8B0N 

1428 
1433 
1444 
1462 
1470 

CALAVERAS 
SIERRA 

SAN  LUISOB'PO 

YUBA 

TULARE 

16 
8 
4 

8 
9 

38  15 

39  38 

35  21 
39  27 

36  11 

120  51 
120  34 

120  41 

121  03 
118  40 

658 
5565 

625 
2745 
3800 

31 

32 
13 
16 
46 

19 

1  2  3  4  C 
3 

2 

2  C 
C 

FALLS ROOK 

FALL  RIVER  MILLS  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
PIDDLETOWN  LYNCH  RAHCH 

2958 
2964 
2994 
3020 
3038 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

AMADOR 

33 
21 
S 
23 
16 

33  21 
41  01 

39  36 

40  21 
38  31 

117  15 
121  28 

121  15 

122  27 
120  42 

542 
3340 
2965 

800 
2100 

36 

36 

7 
13 

32 

12  3  4 
2 
2 
2 

CANBT  RANGER  STATIOH 
CANOCA  PARK  PIERCE  COLLEGE 
CAMTIL 
CANTON  DAM 
CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CAKTON  WORKMAN 
f>  Reactivated 

1476 
1484 
1488 
1497 
1518 
1520 

MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BER'DINO 

21 
13 
6 
8 
26 
26 

41  27 

34  11 

35  18 
40  10 
33  56 
33  57 

120  52 
118  34 
117  58 

121  05 
117  48 
117  48 

4312 
794 
2010 
4555 
1775 
1175 

9 
2 
32 

6 

g 

3 
45 

2 

12  3 
12  3 
12  3 

C 
C 

FIGUEROA  MOUNTAIN 
PINLEY  1  HHE 
FIHLEY  1  W 
F INLET  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLORENCE  LAKE 
POLSOM  DAM 

3048 
3055 
3056 
3057 
3083 
3093 
3113 

SANTA  BARBARA 

LAKE 

LAKE 

LAKE 

FRESNO 

FRESNO 

SACRAMENTO 

32 
23 
23 
23 
11 
27 

34  44 

39  01 
39  00 
38  58 

36  21 

37  16 

38  42 

120  00 
122  52 
122  55 
122  57 

120  09 
118  58 

121  09 

3150 
1340 
1350 
1750 

285 
7344 

350 

11 
3 

0 
1 
13 

3 

3 

2 
2 

12  3 
12  3  4 
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Years  of 
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Opened 
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D-r  

Index  No. 

a> 
Ti 

Years  of 
record 
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Refer 
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County 

01 

g 

Station 

Coxinty 

9 

a 

(5 

Latitud* 

Longitu 

•43 
> 

m 

Temp. 

d. 

> 

Month 
opened 

Month 
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•1 
(S 

J3 

Longitut 

Elevatio 

Temp. 

Precip. 

d 
w 

Month 
opene 

Month 
closed 

to 
tables 

TOITTAHA  S  If 

rorrixA  kaiser 

rORSST  GLEN 

F0RE3TBILL  RANGES  STATION 
rOBT  sntlELL 

3118 
3L20 
3130 
3134 

3157 

8AM  BXR'DLRO 
SAN  BEB'DIICO 
TRINITY 
PLACEB 
MODOC 

28 
35 
1 
18 

34  11 
34  03 

40  23 

39  01 

41  51 

117  27 
117  30 
123  20 
120  50 
120  08 

1972 
1090 
2340 
3200 
4498 

37 

21 

70 

4 

39 
23 
19 
71 

2 

12  3 
12  3 
2 

12  3 

EETTLEHAN  CITT  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  3SE 

4534 
4536 
4555 
4577 
4567 

KINGS 
KINGS 
HONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 

11 
11 
24 
12 
7 

36  00 
36  04 
36  12 
41  32 
40  38 

119  58 

120  05 

121  08 
124  02 
123  54 

310 
508 
320 
25 
2356 

3 
16 
30 

9 

3 
18 
72 
16 

3 

12  3  4 
12  3 
12  3 
12  3 

C 
C 
C 

FORT  hRAOG 

rOST  BEAGG  AVIATION 

rORT  DICK  1  HNE 

FORT  JOHES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STATION 

S161 
3184 
3173 
3176 
3182 

MEN DOC IRO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 
8ISXIY0U 
SISKIYOU 

17 
17 
12 
12 

39  27 
39  24 
41  53 
41  35 
41  36 

123  48 

123  49 

124  08 
122  43 
122  51 

61 
40 
3324 
2720 

24 

18 

22 

66 
19 
0 

22 

NOV<« 

12  3 
12  3 
2 

12  3 

C 

C 

OIGHTS  LANDING 
KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
LAFAYETTE  FIRE  STATION 

4591 
4616 
4628 
4633 
4635 

YOLO 

EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

23 
1 

13 
4 
4 

38  48 
38  48 
34  14 

37  55 
37  53 

121  43 
120  09 
118  15 

122  06 
122  07 

33 
5750 
1565 
535 
290 

80 

29 
3 

JUL 
JUN 

2 

2 
2 

C 

C 

FORWARD  HILL 
FREBDOH  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 

3191 
3204 
3332 
3242 
3257 

soiraMA 

SHASTA 
SANTA  CBOZ 
SHASTA 
FRESNO 

23 
20 
23 
27 

38  31 
40  26 
37  03 
40  42 
36  46 

123  15 
121  44 

121  49 

122  38 
119  42 

114 
3250 
1495 
1100 

331 

9 
71 

84 
4 

7 
81 

OCT 

12  3 
2 

2 

12  3 

c 
c 

LACUNA  BEACB 
LACUNA  BEACB  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

4647 
4650 
4660 
4664 
4671 

ORANGE 
ORANGE 
SAN  MATEO 
ALPINE 

SAN  BER'DINO 

33 
33 
4 
34 
15 

33  32 

33  33 
37  19 
48  28 

34  15 

117  47 
117  48 
122  16 
120  01 
117  12 

56 
180 
670 
7500 
5250 

28 
18 

31 

9 
9 
18 

12  3 
2 

12  3 

c 
s 

FULLERTOK  ARROOES  RANCH 
FULLERTON  CHEEK  5 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  BILLCEEST  RES 

3261 
3279 
3262 
3285 
3288 

FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

26 
26 
26 
26 

36  59 
33  54 
33  55 
33  54 
33  53 

119  43 
117  55 
117  52 
117  53 
117  55 

410 
330 
400 
310 
330 

20 

20 
17 
17 
17 
26 

20 

12  3 
2 
2 
2 
2 

4 

c 

LAKE  CITY 
LAO  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 

4675 
4679 
4690 
4701 
4703 

MODOC 

TUOLUMNE 

TRINITT 

LAKE 

LAKE 

18 
37 
7 
23 
23 

41  38 
37  58 
40  01 
39  03 
39  02 

120  13 

123  24 
122  55 
122  55 

4613 

3164 
1343 
1356 

22 
14 

27 
57 

12  3 
12  3 

s 
c 

c 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GASqUET  RANGER  STATION 
film  LAKE 
GSORCETOVN 

3320 
3338 
3357 
3369 
3381 

HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 

1 
17 
38 

1 

40  06 
38  50 

41  52 

37  45 

38  54 

123  48 
120  51 
123  58 

119  08 

120  SO 

340 
1940 

384 
8970 
2701 

11 
12 
19 
32 
67 

2 
2 
2 
2 
2 

c 

LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAEESIDF,  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAH 

4705 
4709 
4711 
4713 
4714 

INTO 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
NEVADA 
NEVADA 

19 
23 
25 
8 
8 

37  13 
40  53 
32  52 
39  19 
39  20 

118  37 
122  23 
116  54 
120  38 
120  38 

9065 
1075 
450 
5156 
4960 

12 

51 
0 

35 
12 

5 
64 

0 

11 
3 

12  3  4 

2 

12  3 
12  3  4 

S 

GEORGETOWN  RANGER  STATION 

GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAH 

GILRDT 

3384 
3388 
3397 
3401 
3417 

EL  DORADO 
EL  DOBADO 
TULARE 

SANTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 

1 
1 
9 
32 
20 

38  55 
38  59 

36  34 
34  31 

37  00 

120  48 

120  23 
116  46 
119  42 

121  34 

3001 
5500 
6375 
1250 
194 

38 
1 

12 
12 
38 
18 
1 

2 

12  3 
2 

12  3 

c 

LAKE  VOHLFORD 

LA  MESA 

LA  MESA  1  NE 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

4726 
4735 
4736 
4747 
4767 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  LUIS  OB -PO 

33 
25 
25 
15 
24 

33  10 
32  46 
32  47 

34  42 

35  23 

117  00 
117  01 

117  00 

118  09 
120  10 

1500 
528 
660 
2350 
1560 

24 
13 

25 
1 
16 

JXn/E6 

12  3 
2 

12  3 

C 

c 

GILROY  14^'enE 

GLENDALE  STAPENB0R3T  FC  29SG 
GLENDORA  VEST  FC  185 
GLENNVILLE 

3419 
3422 
3450 
3452 
3463 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

20 
13 
26 
10 

37  02 
37  06 
34  09 

34  08 

35  43 

121  26 
121  20 
118  16 

117  52 

118  42 

1050 
1350 
530 
822 
3130 

7 

2 
49 
76 

8 

2 
2 
2 

12  3 

c 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAYTONVILLE 

LA  ZACA  FOXEN  DIVIDE 

LA  ZACA  SAN  ANTONIO  DIVIDE 

4773 
4612 
4851 
4855 
4858 

PLUMAS 
BUTTE 
HENDOCINO 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA 

8 
8 
7 
32 
32 

39  41 
39  41 
39  42 
34  46 
34  42 

120  58 

121  29 
123  29 
120  07 
120  11 

4975 
506 
1640 
1470 
985 

45 

0 
45 

13 
15 

JAN 
JAN 

2 

12  3 

c 

c 
s 
s 

GI^NNVILUB  FULTON  RANGES  STA 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  HEADOW 
GRANITE  BASIN 

3465 
3491 

3502 
3529 
3548 

PLACER 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
FRESNO 

6 
24 
37 
11 

35  44 
39  10 

36  33 
38  09 
36  52 

118  40 

120  52 

121  18 

119  36 
118  36 

3500 
3240 
2350 
8900 
10000 

40 

11 
10 

2 

c 

c 
s 
s 

LECHUZA  PATROL  STA  FC  352  B 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

LEWIS  CREEK  KINGS  CANTON 

4863 
4867 
4884 
4890 
4920 

LOS  ANGELES 
MERCED 
TULARE 
FRESNO 

10 
33 
27 
9 
11 

34  50 
34  05 
37  14 
36  23 
36  48 

118  52 

118  53 
120  15 

119  02 
118  41 

3583 
1530 
255 
513 
4650 

57 
64 

18 
26 
59 
60 
13 

2 
2 

12  3 
12  3 

c 
s 

GRANT  GROVE 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  2  NNE 
GEATON  1  V 
GREENLAND  RANCB 

3551 
3571 
3572 
3578 
3603 

TULARE 
NEVADA 
SET ADA 
SONOHA 
INTO 

11 
8 
8 

22 
6 

36  44 
39  12 
39  14 
38  26 
36  27 

118  58 
121  02 

121  02 

122  53 
116  52 

6580 
2693 
2710 
210 
-  168 

17 

50 

62 
44 

23 
86 

63 
47 

12  3 
12  3 

12  3 
12  3 

c 
c 

LINDSAT 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CREEK 
LIVE  OAK  CANTON  FC  230  C 
LIVEHHOBB 

LLANO  SHAWNEE  HILI^  RANCH 

4957 
4986 
4993 
4997 
5002 

TULARE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ALAUEDA 
LOS  ANGELES 

13 
26 
4 
15 

36  11 
34  19 
34  07 

37  41 
34  28 

119  04 
118  18 
117  44 
121  47 
117  45 

395 
2750 
1255 

480 
3820 

45 

87 
40 

45 

43 
88 
43 

12  3 
2 

12  3 
12  3 

c 

GREENY lEW 

GREENVILLE  RANGER  STATION 
GRIZZLY  FLATS 
GRIZZLY  PEAK 
GROVE LAND  2 

3614 
3621 
3649 
3652 
3669 

SISXITOU 
PLUMAS 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
TUOLUMNE 

8 
16 

4 
37 

41  33 
40  08 
38  38 
37  52 
37  50 

122  54 
120  56 
120  32 
122  13 
120  14 

2818 
3560 
3930 
1754 
2825 

15 
36 

18 

2 
2 

2 

c 
c 

LOCK WOOD 
LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

5017 
5023 
5032 
5040 
5064 

HONTERET 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
MADERA 

SANTA  BARBARA 

33 
16 
27 
32 

32  59 
38  07 
37  31 
34  40 

121  05 
117  15 
121  17 

119  20 

120  28 

1104 
200 

40 
3000 

72 

57 
12 

IS 
18 
77 
8 
12 

28 

2 

12  3  4 
12  3 

c 
s 

GROVE LAND  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CANTON  LOWER  PC  364 
HAINES  CANYON  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

3672 
3683 
3703 
3704 
3710 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INTO 

37 
22 
13 
13 
19 

37  49 

38  30 
34  16 
34  16 
36  08 

120  06 
123  00 
118  16 
118  15 
117  57 

3135 
115 
2450 
3450 
3810 

35 

21 
19 
41 
43 
36 

2 
2 
2 
2 

12  3 

* 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

LONE  TREE  CANTON 

LONG  BARN  EXP  STATION 

LONG  BEACB 

LONG  BEACH  CAA  AP 

5067 
5074 
5078 
5082 
5085 

SAN  JOAQUIN 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

27 
37 
13 
13 

37  37 

38  11 
33  46 
33  49 

118  03 
121  23 
120  01 
118  12 
118  09 

3950 
420 

5200 
34 
36 

38 
0 

25 

38 
0 

APR 

2 

12  3 
12  3 

c 
c 

HALF  NOON  BAT  2  NNW 
HAHILTON  BRANCH  POWER  HOUSE 
HAMILTON  AFB 
HAMILTON  AFB  1  E 

3714 

3725 
3734 
3735 

SAN  MATEO 
PLUMAS 
MARIN 
MARIN 

4 
8 
17 
17 

37  29 
40  16 

38  04 
38  03 

122  27 

121  05 

122  31 
122  30 

60 
4560 
2 
10 

18 

25 
2 

19 

25 
3 

2 

12  3 

12  3 
12  3 

c 

4 

LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITT 

5098 
5107 
5114 
5115 

KERN 

SANTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

10 
33 
33 
13 

35  18 
34  45 

33  56 

34  03 

118  26 
120  17 
118  23 
118  14 

2720 
5656 
99 
312 

23 
81 

50 
23 
81 

2 

12  3 
12  3 

c 

c 
c 

HAKFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STATION 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RANGER  STA 

3747 
3751 
3761 
3787 
3791 

U)S  ANGELES 
SISKITOU 
SANTA  BARBARA 
SHASTA 

11 
13 
12 
33 
23 

36  20 
34  15 
41  48 
34  46 
40  22 

119  40 
118  24 
123  23 

120  25 
122  58 

242 
975 

1090 
320 

2710 

58 
40 

60 
19 
43 
16 
15 

12  3 
2 

12  3 
2 
2 

c 
c 

c 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCB 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STATION 

5118 
5119 
5123 
5125 
5147 

MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
SANTA  BARBARA 

27 
4 
4 

32 

36  53 

37  13 
37  11 
34  32 

120  51 

120  56 

121  59 

122  02 
119  48 

125 
860 
428 
2415 
1000 

55 
72 

86 
9 
74 

1 

16 

2 

12  3 
2 
2 

HARRT  L  ENCLEBRIGBT  DAM 
HATCHET  HT  MNTC  STA 
HAT  CREEK  RANGER  STATION 
HAT  CREEK  POWER  BOUaE  NO  1 
HAVISIDE  RANCH 

3800 
3817 
3821 
3824 
3841 

NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
SHASTA 
CONTRA  COSTA 

8 
21 
21 
21 

4 

39  14 

40  51 
40  48 
40  56 
37  57 

121  16 
121  46 
121  30 

121  33 

122  06 

580 
4368 
3348 
3015 

330 

34 

8 
38 

JUN 

2 
2 

12  3 

c 
c 

LOST  BILLS 
LOWER  KIBBET  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LUCERNE  VALLEY  2  W 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5151 
5160 
5162 
5182 
5184 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SAN  BER'DINO 
HONTERET 

37 
33 
6 
4 

38  01 
32  37 

34  27 

35  53 

119  41 
119  53 
116  56 
116  59 
121  27 

285 
6500 

500 
2975 

340 

6 

9 
10 

12  3 

s 
c 

c 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HATWARD 
EBALDSBURG 
HEALDSBUBG  2  E 

3855 
3859 
3863 
3875 
3878 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

6 
35 

4 
22 
22 

33  42 
40  33 

37  39 

38  37 
38  37 

115  38 
123  10 

121  58 

122  52 
122  52 

1370 
2346 
1000 
102 
102 

25 
65 

25 
35 

82 
13 

12  3 
2 

12  3 
2 

c 
c 

LTTLE  CREEK  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  POWER  BOUSE 
LYTLE  CREEK  RANGER  STATION 
MADERA 

HAD  RIVER  RANGER  STATION 

5212 
5215 
5218 
5233 
5244 

SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
SAN  BER  DINO 
HADERA 
TRINITY 

28 
28 
27 
17 

34  12 
34  14 
36  58 
40  27 

117  20 
117  27 
117  29 
120  04 
123  32 

1160 
2250 
2720 
268 
2775 

59 

53 
37 
59 
15 

2 
2 

12  3 
2 

c 

HEMET  RESERVOIR 
HENSBAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 

3896 
3699 
3914 
3925 
3928 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 

33 
33 
33 
20 
20 

33  45 
33  40 
33  14 
36  24 
36  18 

116  58 
116  41 
116  46 
120  50 
120  42 

1595 
4400 
2700 
2160 
2765 

16 

18 

16 
18 

2 

12  3 
2 

c 
c 

c 

MAGIC  MOUNTAIN 
HAHNKE 
MAMMOTB  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 

5256 
5258 
5284 
5296 
5311 

LOS  ANGELES 

LACE 

MONO 

SAM  JOAQUIN 
SHASTA 

23 
19 
27 
23 

38  52 

37  37 

38  02 
40  32 

118  17 
122  47 

119  02 
121  34 
121  34 

4450 
2380 
9500 
10 
5850 

3 
9 

9 
3 
10 

3 

12  3  4 
12  3 

c 
s 

HETCH  HETCHT 

HIGHLAND  SPRINGS  RANCH 

aiLTS 

BOBERGS 

BODGES  DAM 

3939 
3955 
3987 
4010 
4014 

TUOLUMNE 
LAKE 

SISKITOU 
LAKE 

SAN  DIEGO 

37 
23 
12 
23 
33 

37  57 

38  56 
42  00 
38  50 
33  03 

119  47 
122  54 
122  38 
122  43 
117  08 

3870 
1480 
2900 
2980 
320 

48 

47 

2 
16 
19 
18 

3 

1  2  3  4C 
2 
2 
2 
2 

HANZANITA  MOUNTAIN 
MARCH  FIELD 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 

5314 
5326 
5338 
5346 
5356 

SANTA  BARBARA 

RIVERSIDE 

KERN 

HAKIPOSA 

ALPINE 

28 
10 
27 
3 

33  54 

35  05 

37  29 

38  42 

120  05 
117  15 
119  23 
119  58 
119  47 

3125 
1533 
680 
2011 
5546 

47 

15 
47 
50 

jtn. 

2 

12  3 

2 

c 

aOEGEBS  FC  60  A 
BOLLISTEB 
BDLLISTER  2 
BOOPA 
HOOPA  2  SE 

4017 
4022 
4025 
4082 
4084 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 

13 
20 
20 
35 
35 

34  13 
36  51 
36  51 
41  03 
41  02 

118  02 
121  24 
121  24 
123  40 
123  39 

2750 
285 
284 
345 
315 

85 
0 

33 
85 

0 
1 

2 

12  3 

12  3 
2 

c 
c 

UARRE  RANCH 
MARTINEZ  3  S 
HASTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 

5365 
5371 
5372 
5377 
5385 

SANTA  BARBARA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
TUBA 

4 
4 
8 

37  58 

37  58 

38  01 

39  09 

119  59 
122  08 
122  06 
122  07 
121  36 

1450 
225 
278 
16 
60 

13 
87 

IS 

3 
13 
87 

ryii,67 

2 

12  3 
12  3 

c 

HOPLAND  8  NE 

BOPLAND  LARGO  STATION 

HORSE  CANTON 

HORSE  CORRAL  MEADOW 

HUASNA 

4097 
4100 
4113 
4116 
4144 

LAKE 

MENDOCINO 
SANTA  BARBARA 
FRESNO 

SAN  LOIS  OBTO 

23 
22 
32 
11 
30 

39  01 
39  01 

34  37 
36  45 

35  OS 

123  00 
123  07 

119  51 
118  46 

120  22 

2510 
550 
1550 
7675 
710 

19 
9 

JUL 

2 

c 

c 
s 
c 

iATHER 

MC  CARTHT  POINT  RANGER  STA 
HC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

5400 
5444 
5449 
5496 
5502 

TUOLUMNE 

TEBAHA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

23 
21 
27 
6 

40  11 

41  16 
37  05 
33  33 

119  51 

121  41 

122  08 
119  26 
116  02 

4515 
3800 
3300 
4485 
-  175 

48 
44 

5 
12 
48 
11 
48 

1  2  3 
2 

12  3 

s 
c 

HUCKLEBERRT  LAKE 
HUNTINGTON  LAKE 
HTAMPOM 
IDRIA 

IDTLLWILD  RANGER  STATION 

4148 
4176 
4191 
4204 
4211 

TUOLUMNE 
FRESNO 
TRINITY 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 

37 
27 
35 
27 
33 

38  06 
37  14 
40  37 
36  25 
33  45 

119  45 

119  13 
123  27 

120  40 
116  43 

7800 
7020 
1260 
2650 
5397 

43 

37 
20 

10 
43 

41 

27 

12  3 

12  3 
12  3 

s 
c 
c 

c 

KEDICINE  LAKE 
IIENDOTA  1  NNW 
MENDOTA  DAH 
MERCED  FIRE  STATION  2 
HERCED  2 

5505 
5526 
5528 
5532 
5535 

FRESNO 
FRESNO 
MERCED 
HERCED 

27 
27 
14 
14 

36  47 

36  47 

37  18 
37  19 

i21  37 
120  22 
120  22 
120  29 
120  29 

6726 
174 
175 
169 
168 

85 

10 

65 
87 

2 

12  3 

c 
c 

UPERIAL 
INDEPENDENCE 

INDEPENDKNCE  ONION  VALLEY 
IKDIO  D  8  DAIS  GARDEN 
INTOEERN 

4223 
4232 
4235 
4259 
4276 

IMPESIAL 

INTO 

INTO 

RIVERSIDE 
KERN 

6 
19 
19 
6 
6 

32  51 
36  48 
36  46 

33  43 
35  39 

115  34 
118  12 
118  20 

116  15 

117  49 

-  69 
3950 
9175 

-  20 
2440 

38 
54 

80 

9 

40 

73 

81 
10 

12  3 
12  3 

12  3 
12  3 

c 
c 

kCEBCEY  HOT  SPRINGS 
METERS  INSPECTION  STATION 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLETOVN 
HIDDLEWATCR 

5550 
5572 
5586 
5598 
5602 

EL  DORADO 
PLACER 
LAKE 
KERN 

36 
1 
23 
10 

36  51 
39  03 
38  45 
35  30 

120  52 
120  01 
120  44 
122  37 
119  49 

1165 
6342 
3500 
1122 
803 

44 

21 
3 

20 
47 

2 
2 

12  3 

c 

INTOORN  ARMIT&GE 

IOWA  HILL 

I  BOM  MOUNTAIN 

IBON  HOUNTAJN  LOOKOUT 

JKSS  VALLEY 

4280 

4297 
4298 
4374 

KERN 

PLACER 

SAN  BER-DINO 

EL  DOBADO 

MODOC 

6 
1 
6 
1 
21 

35  41 

34  08 

36  42 
41  16 

117  41 

115  08 
120  21 
120  18 

2218 
2970 
922 
6180 
5290 

24 

17 

18 
51 
24 
10 
18 

2 
2 

12  3 
12  3 

c 
s 

HILFORD  LAUFMAN  RANGER  STA 

HILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

5623 
5629 
5632 
5669 
5679 

SAN  BER'DINO 
SAN  BER'DINO 
TULARE 
TEHAMA 

28 
28 
9 

23 

34  05 
34  05 
36  17 
40  21 

120  21 

117  02 
116  57 

118  46 

121  36 

4860 
2965 
4958 
3400 
4911 

37 
32 

56 
34 

SEP^ 

MAY 

12  3 
12  3 

c 
c 
c 

JOENSONDALE 
JDICE  ISLAND 
JULIAN 

JULIAN  WTNOLA 
jmCAL  DAM 

4389 

4412 
4418 
4422 

TULARE 
SOLANO 
SAM  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  BARBARA 

10 
23 
33 
33 
32 

35  58 

33  05 

33  06 

34  29 

118  32 

116  36 
116  39 

119  31 

4645 

10 
4215 
3655 
2060 

9 

4 

2 

9 
18 

2 

2 

12  3 

12  3 
2 

4 

c 

MINERAL  KING 
MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 

5680 
5713 
5721 
5723 
5738 

HUMBOLDT 
SAN  BER'DINO 
FRESNO 
STANISLAUS 

7 
6 
11 
37 

40  12 
34  56 

36  45 

37  39 

118  35 
123  46 
115  32 
118  43 
121  00 

7975 
400 
4306 
9700 
91 

0 
32 

2 
19 
0 
1 
77 

HAB 

2 

12  3 
12  3 

c 
s 

KAISER  MEADOWS 
KD  RANCH 
CELUMiG 
KELaBTTILLB 
DLaXTTILLB  4  SW 

4442 
4467 
4480 
4488 
4493 

FRESNO 

SAM  BEB'DINO 

SONOMA 

LAKE 

LAKE 

27 
6 
22 
23 
23 

37  18 
34  10 

38  40 
38  59 
38  56 

119  06 

lie  32 

122  40 
122  50 
122  53 

9110 
4300 
1800 
1385 
1480 

11 
12 
19 
27 

2 
2 
2 

s 

c 

KOOESTO  2 
HOJATB 

HONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

5741 
5756 
5775 
5779 
5785 

STAN I S LADS 
KERM 
TOLAHB 
HOMO 

SISXITOU 

6 
10 
38 
12 

35  03 

36  13 
36  01 
41  45 

121  00 
118  10 

118  10 

119  09 

122  28 

92 
2735 
8000 
6520 
2640 

9 

56 
10 
9 

2 

12  3 

s 

c 

KEXTFIELD 
DRLIHGBR 

URN  RITER  INTAKE  NO  3 
#KBRN  BITER  POWER  BOUSE  NO  1 
KERN  RITER  POWER  HOUSE  HO  3 

4500 
4508 
4518 
4520 
4523 

MARIN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

17 
27 
10 
10 
10 

37  57 
37  41 
35  57 
35  28 
35  47 

122  33 
121  26 
118  29 
118  47 
118  26 

45 
172 

3650 
970 

2703 

49 

50 
12 

71 
11 
5 
55 
12 

12  3 
2 
2 

12  3 
12  3 

MONTEREY 

MONTGOMERY  CREEK  2  SSW 
MONT ICE LLC  DAM 
HOORPARK  1  SSE 
MOORPARX  3  SB 

5795 
5809 
5818 
5623 
5825 

SHASTA* 
NAPA 
VENTURA 
VENTURA 

21 
23 
33 
33 

40  49 
38  30 
34  17 
34  15 

121  54 

121  56 

122  07 
118  S3 
118  51 

335 
3100 
505 
520 
635 

11 
1 

11 

1 
3 

I 

JUN 

12  3  4 
2 

c 
c 

0  BeactlTBtod 
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STATION  INDEX 


Station 

1  Index  No. 

County 

1  Drainaqet  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Y 
r 

aars 
acor 

of 

d 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refe 

r 

!S 

Station 

Index  No. 

County 

a 
•| 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ye 
te 

aiB  of 
cord 

Opened 
or  closed 
durina  vi. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
Opened 

Month  I 
closed 

to 
table 

Temp. 

1  Precip. 

Evap, 

Month 
opened 

Month  ; 
closed 

■OOKPARK  3  luiw 

VENTURA 

c 

POTTER  VALLEY  3  SE 

MENDOCINO 

22 

HORENA  DAH 

5840 

SAN  DIEGO 

POTTER  VALLEY  POWER  BOUSE 

MENDOCINO 

22 

MORGAN  BILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

2 

POWAT  VALLEY 

SAN  DIBGO 

33 

HOftGAN  BILL  BOSSANA  RANCB 

5847 

SANTA  CLARA 

C 

PRADO  DAM 

RIVERSIDE 

28 

s 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

c 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2300 

11 

57 

12  3 

■ORONGO  VALLEi 

SAN  BE R ' D I NO 

2 

QUAKING  ASPEN 

TULARE 

10 

SAN  BER'DINO 

12  3 

QUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

8 

BOUNT  BALDT  FC  85  F 

LOa  ANGELES 

c 

QUIHN  RANGER  STATION 

TULARE 

10 

S 

HOONT  DANAHER 

5909 

EL  DORADO 

2 

c 

RAMONA  SPAQLDING 

SAN  DIEGO 

33 

10 

12  3 

5915 

CONTRA  COSTA 

4 

37  52 

121  56 

2100 

6 

7 

12  3 

RANCH ITA 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

15 

2 

s 

CONTRA  COSTA 

c 

RANDSBURG 

KERN 

15 

12  3 

SANTA  CLARA 

12  3 

RAYWOOD  FLATS 

SAN  BER'DINO 

6 

2 

MOUNT  HEBRON  9  E 

5940 

SISKIYOU 

2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

TEHAHA 

23 

12  3 

c 

1 

MODNT  BEBRON  RANGER  STATION 

5941 

SISKIYOU 

16 

12  3 

REDDING  1  SE 

SHASTA 

23 

JAN 

c 

! 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

c 

REDDING  FIRE  STATION  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

577 

83 

84 

12  3 

S I SK I YOU 

REDUUtDS 

SAN  BER'DINO 

28 

12  3 

SISKIYOU 

REDWOOD  CITY 

3AH  MATEO 

12  3 

MOUNT  TAMALPAIS  1  3 

MARIN 

C 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOCINO 

22 

c 

n 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

LOS  ANGELES 

18 

12  3 

C 

REPRESA 

SACRAMENTO 

1 

2 

6027 

17 

37  54 

122  34 

171 

16 

2 

RICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

8 

8 

12  3 

TRINITY 

RICHMOND  FIELD  STATION 

CONTRA  COSTA 

12  3  4 

R  rVE  R3 1 DE 

RIVERSIDE  FIRE  STATION  NO  3 

RIVERSIDE 

12  3 

NACIMIENTO  DAM 

SAN  LUIS  OB- PC 

12  3 

4 

RIVERSIDE  CITRUS 

RIVERSIDE 

28 

1  2  3  4GC 

E« 

NAPA 

NAPA 

2 

ROBERTSON  FLAT 

PLACER 

2 

s 

S( 

iCNAPA  STATE  BOSPITAL 

6074 

17 

38  17 

122  16 

60 

63 

81 

12  3 

ROCK  CREEK 

7510 

INTO 

19 

37  27 

118  44 

9700 

7 

S 

NAV  AARO  1  NT 

MENDOCINO 

c 

PLACER 

1 

12  3 

NEEDLES 

SAN  BER'DINO 

c 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

27 

3 

31 

ST 

NEEDLES  CAA  AIRPORT 

SAN  BER'DINO 

12  3 

ROUND  MEADOW 

TULARE 

10 

8 

NEENACB 

LOS  ANGELES 

2 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SBASTA 

23 

2 

ST 

NEVADA  CITT 

6136 

NEVADA 

8 

39  16 

121  02 

2600 

65 

95 

12  3 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BER'DINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

C 

NEWARK 

ALAMEDA 

12  3 

S ACHES  SPRINGS 

TUOLUMNE 

37 

s 

NEWBURY  PARE  2  WNW 

VENTURA 

c 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

23 

12  3 

c 

NEWBURT  PARE  4  3W 

VENTURA 

2 

# 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SACRAMENTO 

23 

12  3 

c 

HEWHALL  30LEDAD  PC  32  C 

LOS  ANGELES 

2 

SADDLE  CAMP  RANGER  STATION 

TEHAMA 

23 

s 

ST 

NBWHALL  V  3  RANGER  STATION 

6164 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

c 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

5 

2 

iCNEWUAN 

STANISLAUS 

12  3 

SAINT  HELENA 

NAPA 

17 

12  3 

NEWPORT  BEACH  BARBOR 

ORANGE 

12  3 

SAINT  HELENA  4  WSW 

NAPA 

17 

c 

NICOLAUS 

SUTTER 

2 

SAINT  HELENA  7  NE 

NAPA 

23 

c 

SOT 

NILAND 

JHPERIAL 

2 

SAINT  JOHN 

GLENN 

23 

2 

NORTO  FORK  RANGER  STATION 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  00 

2630 

44 

55 

12  3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

4 

37  50 

122  06 

625 

16 

16 

12  3 

c 

tfNORira  HOLLYWOOD 

LOS  ANGELES 

SALINAS 

7 

MONTEREY 

24 

G 

NOVATO  8  WNW 

MARIN 

c 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

24 

12  3 

d 

OAEDALE  WOODWARD  DAM 

STANISLAUS 

12  3 

4 

SALINAS  CAA  AIRPORT 

MONTEREY 

24 

2 

OAS  KNOLL  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

2 

SALINAS  DAM 

SAN  LUIS<ffi'PO 

24 

2 

J?. 

OAKLAND 

6332 

ALAMEDA 

4 

37  47 

122  10 

440 

79 

84 

JUL 

12  3 

SALSIPUEDES  GAGING  STATION 

7681 

SANTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

15 

2 

^OAKLAND  WB  AIRPORT 

ALAMEDA 

12  3 

SALISPUEDES  JALAMA  DIVIDE 

SANTA  BARBARA 

32 

S 

OAKVILLE  1  WNW 

NAPA 

2 

SALT  SPRINGS  POWER  HOUSE 

AMADOR 

16 

12  3  4 

S 

OAEVILLE  4  SW 

NAPA 

c 

SALYER  RANGER  STATION 

TRINITY 

35 

12  3 

m 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

17 

2 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

2 

2 

m 

IKICEANSIDE  CAMP  PENDLETON 

SAN  DIEGO 

12  3 

SAN  ANTONIO  CANYON  MOUTH 

LOS  ANGELES 

26 

12  3 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

SAN  DIEGO 

SAN  ANTONIO  SANTA  MARIA 

SANTA  BARBARA 

33 

3 

OCOTILLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

2 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

20 

C 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIOGE 

FRESNO 

S 

SAN  BERNARDINO  COUNTY  BOSP 

SAN  BER'DINO 

28 

12  3 

na 

OJAI 

VENTURA 

12  3 

SAN  CL£MEKTE  DAM 

MONTEREY 

2 

m 

OLINDA 

6432 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

520 

17 

2 

3ANDBERG  PATROL  STA  FC  130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  43 

4025 

31 

2 

ONO 

SHASTA 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

29 

12  3 

C 

OPIDS    CAMP  PC  57  BE 

LOS  ANGELES 

12  3 

c 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

33 

12  3 

c 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE 

SAN  DIMAS  FIRE  WARDEN  FC  95 

LOS  ANGELES 

26 

2 

ORANGE  COVE 

FRESNO 

12  3 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

26 

GC 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PARK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

41  20 

124  02 

161 

22 

22 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STATION 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

c 

ORINDA  BOWMAN 

CONTRA  COSTA 

SAM  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

13 

12  3 

Tier 

ORLAHD 

GLENN 

SAN  FERNANDO  POWER  HOUSE  3 

LOS  ANGEXiES 

13 

c 

m» 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

12  3 

SAN  FRANCISCO  RICH  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

12  3 

C 

OROVILLE  1  WSW 

BUTTE 

12  3 

# 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SAN  MATEO 

4 

12  3 

C 

m 

OROVILLE  7  SE 

6523 

BUTTE 

8 

39  26 

121  29 

530 

39 

39 

SAN  FRANCISCO  FEDERAL 

wc 

OFFICE  BLDG 

7772 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  47 

122  25 

52 

87 

109 

12  3 

c 

OROVILLE  BRIDGE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PWR  HOUSE 

LOS  ANGELES 

26 

2 

wc 

OROVILLE  RANGER  STATION 

BDTTE 

SAN  GABRIEL  DAM  1  FC  425  BE 

LOS  ANGELES 

26 

2 

C 

OSTRANDER  LAEE 

MARIPOSA 

S 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

13 

12  3 

na 

OXNARD 

VENTURA 

12  3 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  MATEO 

4 

12  3 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

34  42 

119  19 

3705 

53 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  48 

116  59 

1550 

64 

68 

12  3 

™ 

PACHECO  PASS 

MERCED 

SAN  JACINTO  RANGER  STATION 

RIVERSIDE 

33 

C 

PACIFIC  HOUSE 

EL  DORADO 

SAN  JOAQUIN  EXPERIMENT  RANGE 

MADERA 

27 

c 

PACOIMA  DAH  FC  33  AS 

LOS  ANGELES 

2 

SAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

4 

12  3 

c 

m 

PAICINE3  OHRVALL  RANCH 

SAN  BENITO 

2 

SAN  JUAN  BAUTISTA 

SAN  BENITO 

20 

c 

ICTS 

PALMDALE 

6624 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  07 

2655 

27 

27 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

C  1 

TOL 

PALMDALE  2  NS 

LOS  ANGELES 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  LUISCffi'PO 

12  3 

c 

*u 

PAUCDALE  CAA  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

SAN  MARCOS  RANCH 

SANTA  BARBARA 

32 

12  3 

c 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

12  3 

* 

SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

12  3 

1 1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

12  3 

c 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

VENTURA 

33 

c 

PALCWA 

6650 

MONTEREY 

24 

36  21 

121  30 

1835 

19 

SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

10 

39 

48 

12  3 

PALOMAB  MOUNTAIN  OBSERVATORY 

SAN  DIEGO 

SAN  RAFAEL 

12  3 

PALOS  VERDES  ESTATES  PC  43  C 

LOS  ANGELES 

SAN  RAMON  1  SSW 

CONTRA  COSTA 

4 

C 

PANOCHE 

SAN  BENITO 

2 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

51 

12  3 

PAHOCHE  JUNCTION 

FRESNO 

12  3 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  3 

SAN  BER'DINO 

28 

C  1 

PARADISE 

6685 

BUTTE 

23 

39  45 

121  37 

1710 

1 

} 

SANTA  ANA  RIVER  PWR  HOUSE  1 

7894 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  04 

2765 

51 

55 

12  3 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

SANTA  ANITA  FERN  LODGE  FC432 

LOS  ANGELES 

20 

2 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BER'DINO 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA 

33 

91 

12  3 

c 

PARKFIELD 

MONTEREY 

2 

.SANTA  BARBARA  CAA  AIRPORT 

SANTA  BARBARA 

33 

18 

12  3 

PARKFIELD  8  NNW 

FRESNO 

c 

SANTA  BARBARA  POTRERO 

SANTA  BARBARA 

30 

c 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  09 

864 

51 

60 

12  3 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SANTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

5 

2 

PA3EENTA  RANGER  STATION 

TEHAHA 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

77 

12  3 

PASO  ROBLES 

SAN  LUI3(B'P0 

SANTA  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

4 

81 

12  3 

PASO  ROBLES  3  NNW 

SAN  LUIS  OP  PO 

c 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

17 

2 

c 

PASO  ROBLES  CAA  AIRPORT 

SAN  LUIS  CPPO 

12  3 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SAN  LUIS  Off  PO 

24 

20 

2 

PAmtAY 

KERN 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

SAN  LUISOffPO 

24 

16 

2 

PAYNES  CREEK 

TEHAMA 

SANTA  MARIA 

SANTA  BARBARA 

30 

66 

12  3 

PEAR  LAKE 

TULARE 

SANTA  MARIA  14  ENE 

SANTA  BARBARA 

30 

3 

2 

PENDOLA  GUARD  STATION 

SANTA  BARBARA 

2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  BARBARA 

30 

16 

12  3 

C 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

45 

66 

12  3 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

33 

70 

2 

PETALUMA  1  N 

6829 

SONOMA 

17 

38  15 

122  38 

27 

SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

20 

21 

12  3 

PIEDRA 

FRESNO 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

29 

32 

12  3 

PINE  CANTOS  PATROL 

SANTA  PAULA  3  SE 

VENTURA 

33 

c 

STATION  PC  321  E 

LOS  ANGELES 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22 

70 

12  3 

PINNACLES  NATIONAL  MONUMENT 

SAN  BENITO 

SANTA  SUSAN A  4  NNE 

VENTURA 

c 

PISHO  BEACB 

6943 

SAN  LU I S  OB"  PO 

4 

35  08 

120  38 

80 

9 

9 

SANTA  YNEZ 

7976 

SANTA  BARBARA 

34  37 

120  06 

600 

c 

PIT  POWER  HOtrSE  S 

SHASTA 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

11 

2 

c 

PITTS  RANCH 

LAKE 

SADGUS  POWER  PLANT  1 

LOS  ANGELES 

26 

2 

PLACE EVILLE 

EL  DORADO 

68 

82 

12  3 

SAWYERS  BAR  RANGER  STATION 

SISKIYOU 

12 

20 

2 

PLACE kV I LLE  I PG 

6982 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  44 

2755 

3 

3 

8 

12  3 

4 

SCOTIA 

8045 

BUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

139 

33 

33 

12  3 

PLACERVILLE  1  W 

6963 

EL  DORADO 

I 

38  44 

120  49 

1785 

SEARSVILLE  LAEE 

8068 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

33 

2 

PLEASANT  HILL  1  NW 

SEBASTOPOL  4  S 

8072 

SONOMA 

22 

38  21 

122  50 

175 

c 

6982 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

60 

JTW 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

740 

18 

2 

c 

PLTHOUTB 

7000 

AMADOR 

16 

36  29 

120  51 

1096 

15 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

40  43 

122  25 

1076 

16 

16 

14 

12  3  4 

c 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

197 

1 

1 

12  3 

c 

SHELL  ABS  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  5/ 

117  54 

800 

to 

2 

POINT  AJIGUELLO  LIGHT  STATION 

7018 

SANTA  BARBARA 

33 

34  34 

120  39 

92 

14 

17 

12  3 

SHINGLE 

8173 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  54 

1375 

S6 

2 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

SAN  LUISOB'PO 

32 

19 

20 

SIERRA  CITY 

SIERRA 

8 

12  3 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

855 

46 

46 

SIERRA  HADRE  1  N 

8210 

LOS  ANGELES 

34  10 

118  04 

1153 

47 

61 

JUL 

12  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

7070 

CONTRA  COSTA 

4 

38  01 

122  01 

50 

13 

13 

12  3 

SIERRAVILLE  RANGER  STATION 

8218 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

46 

49 

12  3 

C 

7077 

TULARE 

9 

36  04 

119  01 

393 

70 

70 

12  3 

SIGNAL  BILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

118  10 

100 

22 

2 

C 

PORTOLA 

7185 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  28 

4838 

41 

44 

12  3 

c 

SILVERADO  RANGER  STATION 

8243 

RIVERSIDE 

28 

33  45 

117  40 

1100 

c 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35  48 

118  34 

7000 

5 

3 

SIHI  3  E 

8258 

VENTURA 

33 

34  16 

118  44 

920 

JUN 

c 

POSEY  3  B 

7096 

TULARE 

10 

35  4S 

118  38 

4920 

4 

4 

12  3 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SANTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

c 

POST  CORRAL  MEADOW 

7097 

FRESNO 

11 

37  07 

118  54 

8215 

7 

a 

SEAfXiS  SPGS  LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

19 

2 

POTREBO  SECO 

7105 

VENTURA 

29 

34  38 

119  26 

4860 

JUL 

c 

SLOAT 

8292 

39  52 

120  44 

4115 

0 

2 

c 

POTTER  VALLEY  3  Hin 

7107 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1055 

c 

SLOD(SHOCSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

160 

6 

2 

440 
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BMITH  RITEB  3  WKW 

8311 

DEL  NORTE 

17 

41  57 

124  12 

25 

1 

NOV 

2 

TUBLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

104 

38 

2 

9X01  CREEC  DPPKR 

8317 

RIVERS  IDE 

TURNTABLE  CREEK 

aifOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

37  50 

119  30 

8700 

10 

S 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

33 

33  44 

117  47 

118 

45 

82 

12  3 

SHOW  LAB  CENTRAL  SIERRA 

8320 

39  20 

120  22 

6902 

lCWS7rf 

C 

TWENTYNINE  PALHS 

9099 

6 

34  08 

116  02 

1975 

24 

24 

12  3 

SODA  SPRINGS 

8331 

NEVADA 

39  19 

120  23 

6750 

27 

28 

12  3 

C 

TWIN  LAKES 

9105 

16 

38  42 

120  03 

7829 

27 

39 

12  3 

SOLEDAD 

8338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  19 

204 

3 

2 

UXIAB 

9122 

HENCODINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

66 

82 

12  3 

SmESBAR  1  W 

8346 

HUHBOLDT 

41  23 

123  30 

450 

SON IS  2  NN1 

8347 

VENTURA 

34  17 

119  00 

510 

JUN 

c 

UKIAH  HASONITE 

9129 

22 

39  10 

123  12 

615 

FEB 

C 

90MIS  3  HE 

8348 

34  17 

118  58 

490 

3 

2 

UNION  OIL  STEARNS  AOS  PLANT 

9138 

26 

33  56 

117  52 

700 

16 

2 

semis  3  RW 

8349 

VENTURA 

34  17 

119  03 

510 

3 

2 

UNIV  OF  CALIF  AT  LOS  ANGELES 

9152 

33 

34  04 

118  27 

430 

26 

26 

12  3 

soms  5  nnr 

8350 

VENTURA 

33 

34  17 

109  04 

520 

c 

UPLAND 

9157 

SAN  BER'DINO 

28 

34  08 

117  41 

1840 

29 

48 

12  3 

SONDHA 

8351 

38  17 

122  27 

20 

26 

12  3 

UPPER  LAKE  7  W 

SOHDRA 

8353 

TUOLUMNE 

37  59 

120  23 

1830 

50 

71 

12  3 

UPPER  LAKE  RANGER  STATION 

9173 

23 

39  10 

122  55 

1347 

41 

56 

12  3 

8  E  PABALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

c 

UPPER  UATTOLE 

9177 

17 

40  15 

124  12 

255 

72 

2 

SODTB  ENTRANCE  TOSEHITE  NP 

8380 

MABIPOSA 

37  30 

119  38 

5120 

17 

17 

12  3 

UPPER  SAN  LEANDRO  FILTERS 

9185 

37  46 

122  10 

387 

0 

0 

12  3 

C 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

19 

37  10 

118  34 

9500 

36 

s 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

C 

SPADRA  PACIFIC  COLONY 

VACAV ILLE 

SOLANO 

67 

79 

1  2  3 

8436 

LOS  ANGELES 

34  03 

117  49 

690 

15 

2 

c 

VALLETON 

9221 

24 

35  53 

120  42 

950 

C 

SPRECKKLS  HIGHWAY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

36  36 

121  41 

60 

53 

2 

VALLEY  CENTER  3  NE 

9228 

33 

33  16 

117  01 

1615 

17 

2 

8PRINCVILLE  7  KNB 

8455 

TULARE 

36  10 

118  42 

2470 

5 

2 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

15 

34  27 

117  51 

3700 

19 

40 

12  3 

SPRINGVILLE  RANGER  STATION 

8460 

TULARE 

9 

36  08 

118  48 

1050 

c 

VAN  NUYS  CITY  WHSE  FC  15 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

33 

2 

3PR I NOV  I LLE  TULE  HE  ADW0RK3 

8463 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

VENADO 

9273 

SONOH  A 

22 

9QUAV  VALLEY  LODGE 

8474 

PLACER 

39  12 

120  14 

6226 

1 

2 

12  3 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

73 

2 

SQUIRREL  INN  1 

8476 

SAN  BER'DINO 

34  14 

117  15 

5239 

2 

VERMILION  VALIiEY 

9301 

27 

37  22 

118  59 

7520 

10 

S 

SQUIRREL  INN  2 

8479 

SAN  BER'DINO 

34  14 

117  14 

5723 

48 

56 

12  3 

V ICTORV I LLE  PUMPING  PLANT 

9325 

6 

34  32 

117  18 

2859 

22 

22 

12  3 

C 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

11 

36  56 

118  35 

10200 

3 

s 

VINCENT  FIRE  STATION  FC  120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

31 

2 

STATDH  HE ADO V 

8514 

FRESNO 

36  56 

118  55 

8300 

VINTON 

9351 

PLUUAS 

STAYTON  MINE 

8517 

UERCED 

36  55 

121  13 

2975 

c 

VISALIA 

9367 

TULARE 

9 

36  20 

119  18 

354 

69 

80 

12  3 

STIRLING  CITY  RANGER  STATION 

8544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3518 

24 

2 

c 

VISTA 

9378 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

117  13 

570 

1 

1 

12  3 

STOCETON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

SAN  JOAQUIN 

37  56 

121  20 

11 

c 

VOLCANOV I  t.I  Jv 

9382 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

5 

2 

#ST0CKTON  CAA  AIRPORT 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  15 

22 

10 

10 

12  3 

VOLUiERS 

9386 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

21 

2 

C 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

S  AN  JOAQU I N 

37  58 

121  18 

11 

86 

92 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

15 

STOCKTON  UOVRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JOAQUIN 

37  51 

121  23 

15 

2 

3 

3 

12  3 

4 

WALLACE 

9418 

C  ALAVE  RAS 

2 

38  12 

120  59 

197 

32 

2 

STONYPORD  RANGER  STATION 

8580 

COLUSA 

39  23 

122  33 

1168 

29 

2 

WALUAR  SCHOOL 

9420 

CONTRA  COSTA 

4 

37  57 

122  05 

128 

1 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

39  35 

122  32 

800 

32 

32 

12  3 

c 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CO  NT  RA  COSTA 

4 

37  53 

122  02 

245 

23 

59 

12  3 

STOUTS  KEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

10 

s 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

122  01 

220 

C 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

39  34 

121  06 

3784 

14 

17 

12  3 

WAT. WITT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

4 

37  54 

121  59 

400 

3 

2 

SDNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  18 

1460 

9 

9 

12  3 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

10 

5 

5 

2 

12  3  4 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

36  54 

121  50 

85 

c 

WALNUT  PATHOL  STATION  FC102B 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

17 

2 

SURF  2  ENE 

8697 

SANTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

105 

c 

WARNER  SPRINGS 

S  AN  D I  EGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

52 

52 

12  3 

C 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

118  40 

1085 

3 

2 

WASCO 

KERN 

333 

56 

59 

12  3 

SUSANV I LLE 

8701 

LASSEN 

40  25 

120  39 

4195 

7 

2 

WAS lOJA  PATTERSON  RANCH 

9457 

SANTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2175 

C 

SUSANVILI^  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

40  23 

120  33 

4148 

58 

63 

1  2  3 

WATSONV ILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

52 

66 

12  3 

SUSANV  I  I|i.K  1  WHV 

8703 

LASSEN 

40  26 

120  40 

455S 

c 

WAWONA  RANGER  STATION 

UARI POSA 

14 

37  32 

119  46 

3975 

C 

SUTTER  BILL  RANGER  STATION 

38  23 

120  48 

1580 

15 

2 

WEAVERV ILLE  RANGER  STATION 

TRINITY 

122  56 

45 

69 

12  3 

C 

TABLE  HOUNTAIN 

8746 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

7500 

31 

35 

12  3 

WEED  1  S 

9499 

SISKIYOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

0 

1 

12  3 

TAFT 

8752 

35  09 

119  28 

1025 

WELDON  1  WSW 

9512 

KERN 

10 

35  40 

118  18 

2680 

C 

TABOS 

8758 

39  10 

120  09 

6228 

49 

49 

39 

12  3 

4 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SANTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6500 

10 

s 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

8 

8 

WESTHAVEN 

FRESNO 

2 

TBHACHAPI 

8826 

35  08 

118  27 

3975 

59 

63 

12  3 

WEST  POINT  3  3W 

CALAVERAS 

16 

120  33 

2400 

2 

TEHACHAPI  RANGER  STATION 

8832 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

C 

WESTVILLE 

9597 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

10 

S 

TEJON  EANCHO 

8839 

35  02 

118  45 

1425 

56 

58 

12  3 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

6 

39  02 

121  24 

113 

c 

TERUO 

8873 

LASSEN 

40  52 

120  27 

5300 

C 

WHEELER 

9612 

ME  NDOC I  NO 

17 

39  53 

123  55 

50 

5 

8 

12  3 

•piK  CEDARS 

8881 

39  15 

120  21 

5900 

10 

s 

WHEELER  SPRINGS  2  SW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

850 

C 

'I'Wy.  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

38  48 

122  49 

1600 

C 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

29 

34  36 

119  20 

41S0 

c 

THERMAL  CAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

6 

33  37 

106  10 

-  120 

9 

9 

12  3 

WHITE  HOUNTAIN  NO  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

118  11 

10150 

3 

3 

12  3 

THOUSAND  OAKS  2  N 

8905 

VENTURA 

34  12 

118  SO 

915 

2 

2 

WHITE  MOUNTAIN  NO  2 

9633 

3 

3 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

118  51 

2200 

C 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

34 

2 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  2 

8914 

TULARE 

36  28 

118  S3 

950 

47 

49 

12  3 

ffHITTIER  CITY  HALL  FC  106  C 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

118  02 

340 

31 

2 

THREE  RIVERS  EDISON  PH  1 

8917 

TULARE 

36  28 

118  52 

1140 

C 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

5 

6 

12  3 

c 

TIGER  CREEK  POVER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

27 

52 

12  3 

C 

WILLITS  HOWARD  FOREST  RS 

9685 

MENDOCINO 

7 

39  21 

123  19 

1900 

c 

TOPANGA  RANGER  STATION  FC  6 

8967 

[iOS  ANGELES 

34  05 

118  36 

747 

31 

2 

WILLOWS 

9699 

23 

39  32 

122  12 

140 

79 

80 

12  3 

TORRANCE 

8973 

LjOS  ANGELES 

33  48 

118  20 

102 

26 

27 

12  3 

WINCHESTER 

9722 

R I VE  RS  I DE 

33 

33  42 

117  05 

1470 

c 

TRABUCO  CANYON 

8992 

GRANGE 

33  39 

117  36 

970 

C 

WINTERS 

9742 

23 

38  32 

121  58 

135 

16 

16 

12  3 

TRACT  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

37  43 

121  25 

105 

c 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

10 

35  43 

118  27 

2700 

65 

2 

TRACY  CARBOHA 

8999 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

9 

46 

12  3 

WOODCBUCK  MEADOW  ;9773 

FRESNO 

37  02 

118  54 

9200 

3 

s 

TRACY  PUMP I NG  PLANT 

9001 

AIjUIEDA 

37  48 

121  35 

61 

3 

3 

3 

12  3 

4 

WOODFORDS 

9775 

3 

38  47 

119  49 

5671 

21 

27 

12  3 

TRINITY  CENTER  RANGER  STA 

9023 

TR INITY 

41  00  122  41 

2295 

c 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

23 

38  41 

121  48 

69 

33 

76 

12  3 

9035 

SAN  BER'DINO 

35  47 

117  23 

1695 

38 

39 

12  3 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

40 

2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

UEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5982 

74 

76 

12  3 

c 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORAJK) 

38  51 

120  14 

6800 

10 

s 

TUJUNGA  HILL  CREEK  FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

4600 

c 

YORBA  LINDA 

9847 

ORANGE 

26 

33  53 

117  49 

395 

43 

46 

12  3 

TDLELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

27 

27 

3 

1  2  3  4C 

TORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

13 

s 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK  19855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

53 

54 

12  3 

c 

TUOLUMNE  MEADOWS 
^  Reactivated 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  S3 

119  20 

8600 

10 

s 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

55 

80 

12  3 

X     1  AMERICAN,     2  CALAVERAS.     3  CARSON.      4  CENTRAL  COAST,      5  COLORADO,     6  DESERT,     7  EEL,     8  FEATHER.     9  KAWEAH.      10  KERN,      11  KINGS,      12  KLAMATH,      13  LOS  ANGELES,      14  MERCED,      15  MOJAVE,      16  MOKELUHNE, 
17  NORTH  COAST,      18  N  E  INTERIOR,      19  OWENS.      20  PAJAHO,      21  PIT.     22  RUSSIAN.      23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,      25  SAN  DIEGO,      26  SAN  GABRIEL.      27  SAN  JOAQUIN,      28  SANTA  ANA,      29  SANTA  CLARA,      30  SANTA 
MARIA,     31  SANTA  MARGARITA.      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST.      34  STANISLAUS.     35  TRINITY,      J6  TRUCKEE.      37  TUOLUMNE.      38  WALKER. 
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REFERENCE  NOTES  CALIFORNIA 

1958 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Office,  557  Federal  Office 
Building,  50  Fulton  St.,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  othenvise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in°F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name,  and  also  Beaumont  1  E 
and  San  Jose)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  from  which  departures  are 
computed  are  based  on  10  years  or  more  of  record  ending  generally  with  data  for  1950. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office- 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+      Also  earlier  date   (dates)  or  months. 

*      Amount  included  in  following  measurement. 

V      Includes  total  for  previous  months,     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 


// 
B 

C 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield- 
Adjusted  to  full  month. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data" - 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

In  the  "Refer  to  Tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"   Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

One  or  more  days'  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days'  record  is  missing.  See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record. 

Amounts  from  recording  gage.  These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipita- 
tion Data'' . 


Storage  precipitation  station.  Data  will  be  published  in  the  July  or  August 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 


delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 


I 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  'Substation 
History'  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C.   for  $1.25.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  25  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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RELOCATIONS  AND  EQUIPMENT  CHANGES 


CALIFORNIA 
1958 


ALPINE  1  W  All  equipment  moved  0.4  mile  NE   December  3,  1958 

ANZA  Rain  gage  moved  200  feet  N   November  24,  1958 

AZUSA  CITY  PARK 

FC  143  B  Rain  gage  moved  175  feet  SSW   December  4,  1958 

BADGER  Recording  rain  gage  moved  100  feet  SSW  .  September  12,  1958 

BAKERSFIELD  WB  AP  All  equipment  moved  1500  feet  WttH .  .  .  .  March  10,  1958 
BEAUMONT  PUMPING 

PLANT  Temperature  equipment  Installed   February  1,  1958 

BIEBER  Recording  rain  gage  moved  130  feet  NW.  .  May  29,  1958 
BIG  SUR 

STATE  PARK  Rain  gage  moved  0.6  mile  ESE   September  6,  1958 

BOCA  Rain  gage  moved  15  feet  NH   June  22,  1958 

BOL'LDER  CREEK 

LOCATELLI  RCH  Recording  rain  gage  moved  40  feet  NE   .    .  December  15,  1958 

BRAWLEY  All  equipment  moved  2.5  miles  SW  .   .    .   .  February  1,  1958 

BRIDGEPORT  All  equipment  moved  40  feet  NNW   October  12,  1958 

BOLLARDS  BAR  PH  Rain  gage  moved  150  yards  NE   June  23,  1958 

CALEXICO  Rain  gage  moved  1.4  miles  NE   February  18,  1958 

CHALLENGE  RS  Rain  gage  moved  40  feet  S   June  1,  1958 

CHATSWORTH 

FC  24  D  Rain  gage  moved  25  feet  N   October  1,  1957 

CHITTENDEN  PASS  Rain  gage  moved  0.2  mile  SE   November  1,  1957 

CHITTENDEN  PASS  Rain  gage  moved  0.3  mile  NW   November  15,  1958 

CLEAR  LAKE 

HIGHLANDS  1  NNE  All  equipment  moved  0.6  mile  WSW  ....  March  3,  1958 

COW  CREEK  Evap  and  wind  equipment  installed.    .   .    .  April  16,  1958 

COW  CREEK  Rain  gage  moved  24  feet  WS*   November  13,  1958 

CROCKETT  All  equipment  moved  800  feet  E  and 

off  roof   June  1,  1958 

DOS  RIOS  Rain  gage  moved  30  feet  SE  from  roof  to 

ground  exposure    September  10,  1958 

DUDLEYS  All  equipment  moved  12  feet  SW   October  24,  1958 

ETNA  Windshield  equipment  removed    November  20,  1958 

FEATHER  FALLS  Nonrecording  rain  gage  equipment  removed 

and  recording  rain  gage  installed  .    .    .  January  16,  1958 

FINLEY  1  NNE  Recording  rain  gage  moved  150  yards  S.    .  November  13,  1958 

FLORENCE  LAKE  Recording  rain  gage  moved  450  feet  NW.    .  September  6,  1958 

GIANT  FOREST  All  equipment  moved  300  feet  NE   October  5,  1958 

GREENVILLE  RS  Rain  gage  moved  80  feet  N   June  4,  1958 

HAIWEE  Rain  gage  moved  450  feet  E   March  1,  1958 

HAPPY  CAMP  RS  Rain  gages  moved  90  feet  SW  and  other 

instruments  moved  250  yards  WSW  ....  March  24,  1958 

HEALDSBURC  All  equipment  moved  0.3  mile  SSE   ....  May  2,  1958 

HILTS  Rain  gage  moved  300  yards  SW   March  15,  1958 

HOLLISTER  All  equipment  moved  0.2  mile  WSW  ....  April  7,  1958 

HOOPA  Recording  rain  gage  moved  15  feet  E  and 

temperature  and  nonrecordiTl^T^rn  gage 

equipment  installed    November  18,  1958 

HOOPA  2  SE  Rain  gage  moved  0.2  mile  N   September  17,  1958 

HOPLAND  8  NE  Recording  rain  gage  moved  17  feet  N.    .    .  September  9,  1958 

HYAMPOM  Recording  rain  gage  moved  40  feet  SE  .    .  November  16,  1958 

JULIAN  Recording  rain  gage  moved  0.1  mile  N  .    -  May  16,  1958 

KELLOGG  Rain  gage  moved  2.2  miles  NW   May  1,  1958 

LAKE  MOUNTAIN  Recording  rain  gage  moved  50  feet  SSW.    .  September  11,  1958 

LANCASTER  All  equipment  moved  190  feet  S   November  6,  1958 

LA  PORTE  Nonrecording  rain  gage  removed  and 

recording  rain  gage  installed   November  26,  1958 

LOS  GATOS  Rain  gage  moved  60  feet  SE   December  16,  1958 

LYTLE  CREEK 

FOOTHILL  BLVD  Recording  rain  gage  moved  75  feet  SSW.    .  September  17,  1957 

MARYSVILLE  All  equipment  moved  0.4  mile  SW   September  8,  1958 

MINERAL  All  equipment  moved  80  feet  E   November  1,  1957 

MOJAVE  Rain  gage  moved  75  feet  NNE   September  28,  1958 

MORGAN  HILL  2  E  Rain  gage  moved  65  yards  SW   June  1,  1958 


MUIR  WOODS  Rain  gage  moved  200  feet  ENE   January        1,  1958 

NEWHALL  S0IJ:DAD 

FC  32  C  Rain  gage  moved  100  feet  NW   June  1,  1958 

ORLAND  Temperature  equipment  moved  8  feet  S  .    .       March  19,  1958 

OXNARD  All  equipment  moved  0.7  mile  NNW  ....       December     11,  1958 

QUINCY  RS  All  equipment  moved  15  feet  E   February     17,  1958 

PALM  SPRINGS  All  equipment  moved  60  feet  S   January      20,  1958 

PALO  ALTO  CITY 

HALL  All  equipment  moved  270  feet  E   July  2,  1958 

PARADISE  Temperature  equipment  moved  125  feet  NE 

and  rain  gage  moved  70  feet  NNW  ....       January      13,  1958 

POINT  ARGUELLO 

USCG  All  equipment  moved  2  miles  NW   February    25,  1958 

PORT  CHICAGO 

NAVAL  DEPOT  All  equipment  moved  46  feet  SSW   February      1,  1958 

POTTER  VALLEY3  NNW  Recording  rain  gage  moved  0.3  mile  WSW  .       April  29,  1958 

POWAY  V.1LLEY  Rain  gage  moved  0.15  mile  ESE   May  23,  1958 

PRIEST  VALLEY  All  equipment  moved  1.2  miles  NNW.    .   .    .       April  9,  1958 

REDDING  FIRE  STA2  Recording  rain  gage  removed   January      18,  1958 

RIVERSIDE  FIRE 

STA  3  All  equipment  moved  150  feet  SW   January       17,  1958 

ROUND  MOUNTAIN        Rain  gage  moved  1.4  miles  NE   September  24,  1958 

SACRAMENTO  All  equipment  moved  1.4  miles  SSE  except 

WB  CITY  the  recording  rain  gage   November     20,  1958 

SAINT  MARYS 

COLLEGE  Recording  rain  gage  removed   June  30,  1958 

SALINAS  CAA  AP        Temperature  record  discontinued  and 

rain  gage  moved  130  feet  ESE   January        1,  1958 

SALSIPUEDES  Changed  from  a  storage  gage  to  a  nonre- 

G.4GE  STATION  cording  rain  gage  and  moved  130  feet  SW.       January        1,  1958 

SAN  ANDREAS  3  S       Rain  gage  moved  300  yards  S   October        1,  1957 

SAN  BERNARDINO 

CO  HOSPITAL  All  equipment  moved  540  feet  W    October        7,  1958 

SAN  FELIPE 

BELL  STATION  Recording  rain  gage  moved  1.8  miles  SW  .       April  4,  1958 

SAN  FRANCISCO  Recording  rain  gage  moved  440  feet  NNE  and 

RICHMOND  SUNSET      temperatui'e  equipment  installed  ....       December      9,  1958 

SAN  JOSE  All  equipment  moved  1.5  miles  N   April  3,  1958 

SANTA  ANA 

RIVER  PH  1  Temperature  record  discontinued   July  1,  1958 

SANTA  CLARA             Temperature  equipment  moved  4  feet  W  and 
UNIVERSITY  rain  gage  moved  16  feet  E   December     10,  1958 

SANTA  MONICA  PIER  Temperature  equipment  moved  50  feet  W  and 

rain  gage  20  Jeet  NW   October        6,  1957 

SIERRAVILLE  RS         Temperature  and  nonrecording  rain  gage 

equipment  moved  200  feet  NE   May  12,  1958 

SLOAT                        Nonrecording  rain  gage  removed  and  re- 
cording rain  gage  installed   June  5,  1958 

SOMESBAR  1  W  Rain  gage  moved  1  mile  E   September  17,  1958 

SO  ENTRANCE 

YOSEMITE  NP  All  equipment  moved  25  feet  E   October      22,  1958 

TORRANCE  All  equipment  moved  5  miles  S   December     19,  1958 

TURLOCK  Rain  gage  moved  3  blocks  W   February       1  ,  1958 

TWENTYNINE  PALMS  All  equipment  moved  1.1  miles  ESE.  .  .  .  November  19,  1958 
UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS  Temperature  equipment  installed   July  25,  1958 

VOLTA  Temperature  and  nonrecording  rain  gage 

moved  30  feet  SSE  and  recording  rain 

gage  33  feet  SSE   November     26,  1958 

WALLACE  Rain  gage  moved  5  feet  NW   August        12,  1958 

WALNUT  CREEK  All  equipment  moved  2.3  miles  ESE.    .    .    .       September     4,  1958 

WILLIAMS  Temperature  and  nonrecording  rain  gage 

equipment  moved  60  feet  W  and  recording 

rain  gage  moved  33  feet  W   November     28,  1958 

YREKA  All  equipment  moved  140  yards  NNE.    .    .   .       November     21,  1958 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


ALISO  CANYON  FC  446 

Changed  to 

ALISO  CANYON  OAK  MT  FC  446 

November 

1  , 

1958 

ALPINE  1  W 

Changed  to 

ALPINE 

December 

3, 

1958 

AZUSA  FC  143 

Changed  to 

AZUSA  CITY  P.ARK  FC  143 

November 

1, 

1958 

BRAWLEY 

Changed  to 

BRAWLEY  2  SW 

February 

1 , 

1958 

CALEXICO 

Changed  to 

CALEXICO  2  NE 

February 

18  , 

1958 

CAMP  BALDY  FC  85  F 

Changed  to 

MOUNT  BALDY  FC  85  F 

July 

1  , 

1958 

CLEARLAKE  HIGHLANDS  1  NNE 

Changed  to 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

March 

3, 

1958 

OCOTILLO 

Changed  to 

OCOTILLO  WELLS 

November 

24, 

1958 

POINT  ARGUELLO  USCG 

Changed  to 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STATION 

February 

25, 

1958 

ROUND  MOUNTAIN 

Corrected  to 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

November 

1  , 

1958 

RUNNING  SPRINGS 

Corrected  to 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

June 

1, 

1958 

SAN  ANDREAS  3  S 

Changed  to 

SAN  ANDREAS  2  S 

October 

1  , 

1957 

SAN  FELIPE  BELL  STATION 

Changed  to 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STATION 

April 

4  , 

1958 

WALNUT  CREEK 

Changed  to 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

September 

4  , 

1958 

VINCENT  PATROL  STA  FC  120 

Changed  to 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

July 

1, 

1958 
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